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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1965 


Temperature 


Precipitation 


^2 

1b 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


DIVISION 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIODLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NCRWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRAS5UA  Dam 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FCRT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOuLTON  FAA  AP 
HCULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OGurssoc 

PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 


SCUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

ALGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRID6T0N  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  5 

LEWISTON 


33. IM 
28, S 
31.0 
29.1 
29. Tm 

31.* 
33.0 


31.0 
32.7 
30.9 
32.2 
33.1 

31.3 
32.5 
31.2 
34.5 
35. T 

3«.l 
31.8 
33.0 


33.3 
3*. 5 
33.6 
33.9 
35.3 

3*. 5 


19.3 
21. ^ 
17.1 
17.7 


18.5 

19.0 
21.6 
18.3 
17.9 

22.0m 

20.0 

20.6 

21,7 

20.3 

19.2 

19.9m 

18. a 

19.5 
17.8 

19,* 


25.1 
21.3 
29, IM 
23,7 
21.7 

2<>.8 
28,3 
22, <> 
29,4 
26,7 


10. 9M 

12.5 

8,5 

8.4 
10, 9M 

10,9 
12,6 


11,8 
12,5 
7,1 
U.7 
U.4 

13.7 
8.1 
15.5 
15.0 
15.9 

7.6 
15.3 
13. 6M 


19.5 
14.3 
18.6 
17.0 
14.4 

13.1 


3.6 

2.7 

.3 

4.7 


2.7 

1.9 

4.4 

.5 

.9 

4.3 

.7 

4.3 

1.8 

.2 

1,6 
.5 
,3 

3,4 
6,8 

6,6 


8,7 

5,0 

8,2M 

3,5 

2.2 

1.4 
9.0 
2.7 
5.7 
8.9 


22. OM 
20.5 
19.8 
16.8 
20. 3M 

21.2 
22.8 

20.5 


21.4 
22.6 
19.0 
23.5 
23.8 

22.5 
20.3 
23.4 
24.8 
25.6 

20,9 
23,6 
23, 3M 

22,7 


26,4 
24,4 
26,1 
25,5 
24.9 

24.8 

29.4 


7,9 
9.4 


6.5 


7.9 
8.6 
8.6 
9.4 
9.4 

8.9M 
9.7 
8.2 
10.0 
10.3 

8.8 
10, 2M 
9,6 
8.1 
5.5 

6,4 


16,9 
13.2 

18. 7M 

13.6 

12.0 

13.1 
16.7 
12.6 
17.6 
17.8 


4.2 
5.4 


4.0 


3.6 
3.9 

9.1 

2.6 

4.9 


•  3.9 


1.8 


4.7 


•  4.7 


.  3.3 

•  4,7 


•  4.7 


5.1 
3,7 


•  2.9| 


44 

9 

40 

9 

40 

9 

41 

9 

38 

9 

43 

9 

46 

10 

45 

10 

43 

10 

41 

9 

45 

10 

38 

9 

43 

9 

40 

10 

44 

10 

43 

10 

42 

9 

40 

9 

46 

9 

40 

9 

41 

9 

42 

10 

43 

9 

43 

10 

50 

9 

49 

9 

■22  16. 

■18  30 


1328 
1374 
1395 
1490 
1369 

1351 
1303 


1344 
1303 
1419 
1280 
1269 

1311 
1378 
1212 
1241 
1212 

1362 
1276 
1280 


1190 
1253 
1196 
1217 
1238 

12*0 


1764 
1723 
17*3 
1808 


1763 
1746 
1739 
1716 
1715 

1734 
1710 
1757 
1699 
1691 

1739 
1684 
1714 
1760 
1840 

1811 


1487 
1600 
1426 
1585 
1637 

1603 
1491 
1618 
1467 
1456 


31    20 


2,94 
1.92 
2.37 
3.24 
2.59 

2,54 
2,61 

2,60 


2,50 
3,45 

2,66 
2,99 
2,82 

2,73 
2,44 
2,99 
3,43 

1.95 

2,80 
2,10 
2,41 

2,71 


3.34 
3,41 
3,14 
3,49 
3,38 

4.35 

3,52 


1,51 
2,68 
1.21 
1.18 


.86 
1.62 
1.58 
1.93 
1.39 

1.72 
1,07 
.76 
1.61 
1,60 

1,30 

1,33 

1,16 

1.02 

1.37 


1.42 


1,33 
2,07 
1,50 
1.39 

1,61 

1,13 
1,21 
1.96 
1,67 
1,48 


1.55 
,69 


•       ,85 


1.21 
,90 


1,59 

1.33 

.72 

1,83 
1,63 


,86 
1.46 


2.46 

2.60 


2.39 
2.93 


1.31 
.49 

.80 
.99 
.97 

.69 
.97 


.90 
1.06 
.82 
.81 
.73 

.83 
.80 
1.09 
.93 
.48 

.89 
.97 

.78 


.82 
.86 
.80 
1.18 
.84 

1.08 


.69 
.77 
.30 
.42 


.91 
.35 

.24 


.39 
.49 

.47 
.36 
,60 

,49 
,30 
.90 
.69 
,41 


28.7 
26.8 


22.2 
21.6 


23.* 
30.5 
21.5 
23.0 
27.0 

28.7 
26.0 
23.7 
19.3 


24.1 
23.5 

16,0 

23,9 


26,2 
23 

21.9 
21.* 
20.1 

28,0 


14,7 
23.1 
18.7 
14.9 


10.6 
17.1 
20.5 
19.5 
25,2 


27,9 
24,0 


16,4 
17,9 

10.0 


19 

19 

16.0 

20.6 

19.9 

11. 
18. 

20. 
16.4 


28+ 
31 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1965 

Temperature 

Precipitation 

w 

•<2 

Ij 
<2 

< 

ll 

1 

1 

1 

1 

o 

No.  ol  D»yB 

ll 

Q 
■i 
0 

1 
0 

1 

Snow,  Sl**l 

No.  of  D*y> 

StaiKm 

Max. 

Mln. 

1 

11 

1 

I      I 

-.     °. 

S 

s ; 

s  ; 

si 

Sl 

.°l 

s 

3 
§ 

MAO  I  SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

QRONO 

RLMFORD  1  SSe 

RUMFORD  POWER  PLANT 

29.8 
22. « 
2«.S 

2*. 7 
24.6 

3.7 

1.4 
5.0 
3.2 
6.3 

14.8 
12.0 
14.8 
14.0 
19. » 

•  3.1 

•  7.2 

•  3.4 

43 
41 
38 

45 

44 

-26 

•  20 
-18 
-20 
-18 

15 

31. 

15 

15 

15 

1953 

1637 
1553 
1577 
1532 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
23 

24 
25 
24 

31 

31 
31 
31 
31 

11 
14 

8 
11 

9 

1.21 

2,08 

1.52 

.83 

.92 

-  2.08 

-  1,29 

•  2,10 

.35 

.40 
.63 
.31 
.37 

29 
24 
29 

24 
24 

19.8 
20.5 
20.0 
12.2 
12.3 

16 
18 

27 
28* 

4   0 
9   0 
4   1 

2  0 

3  0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

2).S 

27.9 
2S.A 
23.5 
2«.4 

•  1.4 

5.6 

6.3 

,7 

4.2 

11.1 
16.8 
17,5 
12,1 
14,3 

•  2.8 

•  3.4 

41 
42 

46 
40 
40 

-24 
-17 
-15 
-21 
-18 

16 
15 

31 

31 
15 

1669 
1487 
14*9 
1636 
1568 

0 
0 
0 

0 
0 

29 
19 
21 
24 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

15 
8 
9 

16 
9 

1.74 
1,38 

1,42 
2,29 
2.80 

•  1.63 

•  .90 

.63 

.97 
.49 
.70 
.63 

27 
29 
24 
27 
25 

17.6 
17.9 
13.0 
27,1 
26.0 

11 
11 
11 
25 
26 

27 

28* 

27* 

31* 

31* 

6  1 
5   I 
5   0 

7  2 
9   2 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

14.8 

•  4.2 

1.58 

-  1.88 

17.9 

•    •    » 
COASTAL              03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT                  R 

28.8 
29. T 
27. T 
29.2 
27.2 

11.5 
9.8 

10.3 
9.2 

11.1 

20.2 
19,8 
19,0 
19,2 
19.2 

.  3.6 
-  3.7 

39 
46 
45 
44 
43 

12. 
9 
9 
9 
9 

-14 
-15 
-13 
-16 
-16 

It 

15 
15 
15 

15 

1383 
1396 
1420 
1412 
1417 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
17 
20 
15 
22 

30 
30 
31 
30 
31 

4 
5 
7 
7 
4 

2.00 
1.26 
1.85 
1.70 
2.26 

-  2.46 

-  1.85 

.61 

.90 
.45 
.59 

27 

24 
29 
29 

26.0 

16.1 
19.0 
20.0 

12 

10 
9 
10 
13 

26* 

27 

27* 

27 

28* 

2 

6   1 

5  0 

6  1 

0 
0 
0 
0 
0 

ELLSWORTH 

JCNESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

27,0 

25.0 

29.2 
29.1 

7.7 
5.0 

13.2 

10.4 

17,4 
15,0 

21.2 
19,8 

.  2.0 

44 
43 

49 
49 

9 

10 

9 
9 

-16 
-19 

-11 
-13 

15 

16 

15 
15 

1469 
1542 

1348 
1396 

0 

0 

0 
0 

21 
23 

18 

20 

30 
31 

31 
31 

8 
10 

3 

7 

1.92 
1.94 

1.80 
1.68 

•  2,06 
.  2.69 

.67 
.98 

.61 
.97 

29 

28 

24 
24 

16.9 
23.5 

15.8 

12 
9 

51* 
27 

6   1 

6   1 
5   1 

0 
0 

0 
0 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

29.8 
30.9 

10,4 
10,0 

20.1 
20.5 

46 
48 

9 

9 

-14 
-13 

15 

1386 
1372 

0 
0 

17 
15 

30 
30 

6 
4 

1,73 

1,60 

.57 

.49 

27 
27 

14.7 
18.5 

11 
10 

31* 
27 

6   1 
5   0 

0 
0 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 

19.2 

•  3.9 

1.79 

-  2.43 

18.5 

•    •    • 
WESTERN              01 

ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightvillE  dam 
pittsfield  wb  airport   r 

27.6 
26.3 
27.3 
28.8 
27.2 

9.6 

9.5M 
9.5 
7,2 
8,6 

18.6 

17, 9M 
18.4 
18.0 
17.9 

•  4.2 
.  3,6 

•  3,9 

46 

48 
45 
48 
51 

23 

10 

10 

23. 

9 

-12 
-15 
-  9 
-15 

•13 

15 

15 

18* 

19 

11 

1430 
14»8 
1440 
1456 
1452 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
20 
19 
18 
22 

30 
31 
31 
31 
31 

8 

6 

10 
8 

1.59 
2,46 
2,42 
2.35 
2.82 

-  1.79 
•  1.45 

-  .15 

.50 
.51 
.90 
.73 

.71 

25 

25 
29 
24 
24 

21.8 
22.0 
30.1 
27.5 
25.4 

7 
11 

u 

13 
13 

25 

24 

31* 

31* 

27* 

0 
0 
0 
0 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

29.2 
29.0 
28.5 

8,6M 
8.2 
12.0 

18. 9M 

18.6 

20.3 

•  4,7 

48 

49 
52 

22 

9 
9 

-17 
-It 
-14 

31 
31 

IS 

1422 
1429 
1379 

0 
0 
0 

17 
18 
20 

31 
31 

30 

7 
9 
6 

2.74 
2.60 
2.22 

-  .93 

-  .67 

.92 
.62 

.68 

24 
23 
23 

22.0 
26.6 
24.5 

13 

26* 

0 
0 
0 

DIVISION 

18.6 

•  4.t 

2.40 

-   .99 

25.0 

ft   *    * 
CENTRAL             02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM           R 

BLUE  HILL  WB           // 

30.3 
28.1 
31.5 

29.0 
30.6 

7.7 
8.9 

12.7 
8,8 

15.0 

19.0 
IB. 5 
22.1 
18.9 
22,8 

.  6,1 
•  4.2 

50 
47 
56 
46 
55 

23 

10 
9 

22 
9 

-15 

-17 
-  9 
-IT 
•  9 

31 

15 
19 
31 
15 

1419 
1435 
1322 
1423 
1299 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
19 
15 
16 
18 

31 

31 
30 

30 
30 

1.57 
1.46 
1.29 
1.53 
3.06 

-  1.83 

-  1.43 

.64 
.32 
.37 
.50 
1.10 

24 
24 
24 
24 
24 

17.0 
17.0 
12.2 
12.0 
33.0 

7 
8 
8 
7 
12 

25 
26* 
19* 
24 

17+ 

6  1 

7  0 
6   0 

0 
0 
0 
0 

1 

buffumvillE  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

31.2 

34.5M 

31.3 

29.* 
32.0 

9,6 
19. OM 
12.3 

9,4 
10.5 

20,4 
26, 8M 
21,8 
19,4 
21.3 

•  3.0 

•  4.4 

•  4,6 

55 

56 
50 
50 
55 

10 
9 
10 
10 
10 

•13 

-  5 

-  9 
-13 
-12 

31 
15 
15 
31 
31 

1374 
1184 
1330 
1408 
1348 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

18 
19 
17 

31 
30 
31 
31 
31 

2,43 

4,04 
1,86 
2.29 
2,32 

.03 

-  2. 47 

-  1.78 

.68 
.82 
.67 
.74 
.53 

24 
29 
24 
24 

17 

24.3 
30.8 
14.2 
18.5 
16.2 

10 
10 

24 

31* 

0 
0 
0 
0 
0 

FRAMINGHAm 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

33.1 

32.8 
35. 6M 
32.3 

32.8 

12.9 
15.2 
15.2 
15,6 
12.2 

23.0 

24,0 
25. 4M 
24,0 
22.5 

•  4,5 
.  4.0 

•  .6 

•  2.7 

58 

53 
56 
55 
58 

10 
9 
9 
9 
9 

-  8 

-  8 

-10 

-  9 
•XO 

IS 
15 
15 
15 
15 

1295 
1263 
1185 
1266 
1311 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
13 

14 
14 
14 

31 
30 
30 
30 
30 

2,23 
2,21 

D  1,84 
1,60 
2.12 

•  1.85 

-  1.50 

-  1,74 

-  2.42 

.60 

1.02 

.74 

.76 

1.06 

25 
24 

24 
24 
24 

22.3 

19.0 
18.2 
16.5 
20.9 

10 
9 

24 
24 

0 

1 

0 
0 

1 

SHElBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

30.0 
33.6 
27.6 
30.9 
32.6 

9,0 

14.6 

7.5 

9.8 

12.3 

19.5 
24.1 
17.6 
20.4 
22.5 

•  3.4 

•  4,4 

•  4.3 

46 
53 

47 
50 
57 

23 
22 
23 
22 
9 

•10 
-  6 
•15 
•13 
-11 

16* 

15 

31 

19 

It* 

1403 
1258 
1462 
1378 
1312 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
12 

19 
13 
16 

31 

31 
31 
31 

SO 

2.10 
D  1.98 
1.66 
1.99 
2.41 

>  1.70 

-  1.66 

-  1.63 

.49 

.70 
.36 
.71 
.80 

24 
23 
25 
24 
24 

16.0 
23.3 

16.0 

20.0 

9 
14 
8 

11 

31* 
25* 

27* 

24 

0 

1 

0 
0 
0 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3*. 5 

35.2 

28.7 

12,3 
IS. I 

13.1 

23.4 
24,2 

20.9 

•  3.5 

•  3.1 

57 
SS 
52 

9 
9 
9 

-16 
-10 
-11 

11 
15 
15 

1284 
1298 
1362 

0 
0 
0 

10 
12 
IB 

29 

30 
31 

1.79 
1.42 
1.71 

-  2.18 
.  2.00 

1.01 
.27 
.53 

24 
16 
24 

19.5 
19.5 
18.7 

6 
11 

11 

24* 

29* 

24 

1 

0 
0 

DIVISION 

21.8 

-  4.5 

2.04 

-  1.82 

19.3 

•    •    * 
COASTAL              03 

BOSTON  wB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

ECGARTOWN 

32.7 
36.3 

35.2 
34.2 

35. 6M 

18.0 
16.4 
21.7 
14.9 
18. 8M 

25.4 

26,4 
28,5 

24,6 
27, 2M 

•  4.5 

•  4,4 

57 
52 
52 

54 
51 

10 

10 

-  4 
-10 

4 

-  8 

4 

IS 
18 
1$ 
19 
18 

1220 
1193 
1125 
1246 
1166 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 
12 
12 

10 

30 
29 
29 
30 
29 

I 
4 
0 
5 

0 

2.64 
1.84 
1,72 
2,76 
2.92 

-  1.30 

-  1.72 

-  1.54 

1.21 
.77 
.96 

.66 
1.07 

24 
24 
29 

24 
24 

22.2 
22.2 

18,3 
29,3 

8 
13 

10 
18 

19+ 
17 
24 
24 

1 

0 
0 
0 

1 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETCN 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

33.5 
34.3 

37.1 
34.9 
35.3 

18.5 
15.5 
18.1 
12.0 
22.7 

26.0 
24,9 
27.6 
23.5 
29.0 

-  3.7 
.  4.0 

54 
58 

52 
55 

49 

12. 

-  2 

•  4 

-  2 
-13 

10 

15 

19* 

18 

18 

30* 

1203 
1215 
1154 
1281 
1106 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

14 
10 
11 
10 

30 
30 
29 
30 
SO 

1 
5 
4 
6 
0 

2.81 
2,46 

2.14 

9.17 

-  1.31 

-  1.78 

.95 

.69 

.88 

.73 
1.38 

24 
24 

24 

10 

27.0 
29.0 

18.1 
38.9 

10 
15 

8 

16 

29* 

16 

17* 
19* 

0 
0 

0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
JANUARY    1965 


MASSACHUSETTS 

NEw    BEDFORD 
PLY^"OUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
RCCHESTER 
RCCKPORT  I  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOuNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


southern 
blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MA5SABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NCHTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 

DIVISION 
VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

BLOCMFIELD 
CHELSEA 

EN05BURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 

-f-f  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


35,7 

36.8 
35.7 
34.0 
32.* 

33.4 
36.8 
34.3 

37. 4M 


23.9 
23.7 
22.8 


19. 5M 
26.0 


10.6 
22.4 


27.3 
26.0 
29.1 
28.2 
31.9 

28.5 
30.9 
29.3 
25.9 
30,5 

26,2 
25.4 

30.7 
31. 9M 
25.6 

30.9 
29.2 
29.0 
25. 2M 
29.5 

27.6 
28,8 
32.6 
26.4 
26.2 


34.1 
31.6 
35.0 
36.2 
33.7 


21.5 
25,4 
24.4 
23.7 
24.1 

21.4 
24,5 
13.5 
20.7 
21.1 


21.9 
19.1 
21,8 
12.2 
18.0 

18. IM 
21.6 
12.1 
20, 4M 


4,0 

.9 

,4 
1.5 
1.5 

6.4M 
1.6 

8,0 
2.0 


6.9 
.5 

8.7 

3.9 

11.0 

8.5 
9.9 
7,5 
5.4 
7,3 

8,8 
2.5 

9.1 

10. 4M 
6.5 

10.0 
10.1 
9.7 
3.5 
11.0 

4.9 
7.0 
10.8 
11.0 
4.5 


22.0 
14.1 
13.6 
19.1 
16.3 


3.1 
2.8 

.6 
1.5 

.3 

2.1 
2.3 
5,0M 
2.2 
.1 


28.8 
28.0 
28.8 
23.1 
25.2 

25. 8M 

29,2 

23.2 

28. 9M 

26.5 


14,0 
12.3 
11,6 

^ 

10,3 

6,6M 
13,8 

1.3 
12.2 


17.1 
13.3 
18.9 
16.1 
21.5 

18.5 
20.4 
18.4 
15.7 
18.9 

17.5 
14.0 
19.9 
21. 2M 
16.1 

20.5 
19.7 
19.4 
14. 4M 
20.3 

16.3 
17.9 
21.7 
18.7 
15.4 

18.1 


28.1 
22.9 
24.3 
27,7 

25,0 

25,6 


9,2 
11.3 
11.9 
12.6 
12.2 

11.8 
13.4 
4,3m 
9.3 

10.5 


2.9 
2.9 


I 


3.5 


3.8 
5.3 


•  4.5 


5.0 
4,6 


4.3 


•  2.0 


2.5 
3.5 

3.9 


3.3 


3.5 


4.0 


7,0 
5,1 


.  6.0 


46   9 
49  22 


1116 
1140 
1116 
1290 
1223 

1214 
U02 
1288 
1115 


1575 
1618 
1650 


1973 
1632 


1477 
1598 
1418 
1508 
1342 

1433 
1374 
1437 
1523 

1420 

1465 
1577 
1392 
1349 
1511 

1374 
1401 
1409 
1552 
13(4 

1504 
1455 
1335 
1427 
15S2 


1136 
1299 
1253 
1149 
1231 


1727 
1660 
1641 
1620 
1634 

1647 
1592 
1890 
1723 
1616 


21    31 
16    30 


Precipitation 


3,48 
1.73 
2.33 
2,57 
2.81 

2.57 
2,87 
2.58 
3.65 

2.73 


.58 
1.49 

.90 
1.52 
1.42 

1.98 

1,63 

4,55 

1.52 

1.38 


1.55 
1.46 
.97 
2,09 
1.15 

D  1.77 
1,68 
1,57 
1,66 
1,48 

1.37 
1.29 
1.14 
1.07 
1.22 

1.62 
D  1.88 
1.48 
1.69 
2.32 

1.60 
2.42 
1.65 
1.46 
1.41 

1.58 


2.92 
2.64 
3,37 
4,04 
3.46 

3.29 


.93 

1,30 

.88 

.84 

1.10 

.92 

1.47 

D    2,22 

1,80 

1.34 


.36 

2.49 


•    1.31 


1.43 
.90 


.89 
3.18 


2.26 
2.58 


1.73 
1.21 
1.87 


1.86 


1.53 
1.33 


-       .72 


1.10 
.60 
.66 
.65 
.82 

.90 

.94 
1.30 


.62 

26 

,44 

25 

.48 

25 

.41 

25 

.36 

24 

.54 

24 

.31 

27» 

.75 

24 

.55 

24 

.53 

24 

.49 

24 

.35 

24 

.57 

25 

.45 

24 

.31 

25 

.30 

24 

.31 

25 

.43 

24 

.49 

24 

.61 

25 

1.08 

24 

.39 

24 

,84 

27 

,73 

24 

.50 

24 

.54 

24 

1.22 

24 

1.20 

24 

1.8C 

24 

.84 

23 

.20 

9 

.36 

25 

.32 

9 

.40 

25 

.28 

25 

.35 

24 

.42 

24 

.31 

20 

.41 

26 

,39 

24 

30,8 
20,0 


25.0 
26.0 


7.7 
15.5 
20.5 


32.7 
19.2 


31.7 
22.5 


15.0 
16.5 
13.2 
24.0 
9 


10 


25.0  9 

21.5        12 


15.2 

9 

19.5 

7 

15.7 

14 

18.5 

15 

17.4 

8 

18.3 

16 

16.2 

10 

13.3 

12.9 

5 

19.0 

14.9 

7 

8 

22.6 

7 

16.1 

16 

17.2 

11 

16.3 

10 

22.5 

18 

15.6 

8 

17.0 

15 

21.3 

24 

17.0 

21.5 

11 

12 

34.3 

19 

30.5 

12 

28.7 

11 

28.8 

14.5 

17.8 

15 

18.0 

11 

13.5 

10 

23.4 

17 

22.1 

13 

20.0 

16 

31.5 

35 

21.4 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1965 

Temperature 

Precipitation 

'4 

o 
W 

JO 

< 

It 

■B 

a 

• 

a 

1 
i 

2 

1 

No.  ol  D«ym 

1 

■3 

Iz 
|a 

ai 

1 

£ 

Snow.  Sl««l 

No.  oi  D>ya 

StettoB 

Mu. 

MIn. 

1 

|1 

e 
1 

3 

o 

8 

1 

3 
§ 

s; 

s  > 

hi 

Si 

s| 

VERMONT 

ncrthfield 
9ccmester 
saint  jchn5bury 
w*ter8urv  1  nne 
west  burke 

26.5 
27.0 
2«.2 

22.3 

-  2.3 
3.2 

2.3 

*.7 

-  7.5 

12.1 
15.1 
13.3 

1«.8 
7.* 

-.  5.6 
•  4.5 

5* 
52 
*3 
52 

*3 

10 
10* 

9 

9 

10 

-32 
•  18 
-26 
-27 
-35 

11 

16« 
15 

15 
16 

16)8 
1S41 
1597 
1549 
1783 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
20 
25 

23 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

17 
16 
14 

a 

22 

D  1.80 
1.86 
1.23 
1.40 
1.92 

-  .55 

-  1.29 

-  1.34 

-  .92 

D  .60 
.52 
.29 
.48 
.39 

27 
25 
24 
20 
27» 

18.0 
17.0 
16.6 
40.0 
23.5 

9 
13 

27 
27 

6 
6 
5 

5 

1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

11.8 

•  <>.5 

1.34 

-  1.15 

20.4 

*    ft    * 

KESTERN              02 

BENMNGTON  2  NNH 

BLRLINGTON  W6  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RLTLANO 

28.6 
23.0 
27.6 
28.6 
28.3 

9.1 

<>.3 

7.2 

7.8M 

8.3 

18.9 
13.7 
17.* 
18. 2M 
18.3 

-  2.5 
•  2.9 

-  3.0 

S* 
48 
»7 
SO 
34 

9 
9 
9 
9 
9 

-10 
-19 
-16 
-16 
•  13 

30. 

IS 

IS 

IS 

15 

1423 
1585 
1469 
1449 
1441 

0 
0 

0 
0 
0 

19 
23 

19 
19 
19 

31 
31 
30 
31 
31 

9 

10 

9 

8 

10 

1.37 
.60 
,67 

1.41 
.93 

-  1.35 

-  1,62 

.29 
.35 
.39 
.31 
.33 

24. 

24 

24 

27 
24 

17.0 
11.8 

10.0 

11.3 

5 
5 
8 
7 
6 

24« 

27+ 

3 
31. 

3 

S 
2 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

24.5 

5.7 

15.1 

47 

9 

•  19 

IS 

1S4Z 

0 

24 

31 

10 

1.07 

.50 

27 

8.0 

8 

26 

5 

1 

0 

DIVISION 

16.9 

.  3.4 

1.01 

-  1.52 

11.6 

«    «    • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

28.7 
28.5 
27.3 
23.8 
29.9 

7.0 
3.* 
8.0 
5.1 
7.5 

17.9 
16.0 
17.7 
1*.5 
18.7 

-  2.7 
•  2.9 

48 
46 
47 
49 
48 

23 
22. 

10 

10» 

23 

-16 

•  26 
-12 

•  17 
-13 

IS 

IS 

IS 

16> 

SI 

1454 
1513 
1458 
1S62 
1427 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
19 
19 
27 
17 

31 
31 

SI 
31 
31 

9 
11 
8 

8 

10 

1.57 
2.09 
2.96 
2.84 
1.74 

-  1.72 

-  1.35 

-  1.13 

-  1.79 

-  1.63 

,45 
,80 
.60 
.53 
.36 

24 
24 
25 
25 
25 

24.1 
24.8 
34.1 
30.8 
24,1 

12 
16 
19 
21 
8 

27 

28. 

25 

28. 

31. 

0 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  E 

27.2m 

-  3.7M 

11. SM 

-  7.3 

46 

10 

-26 

15 

1665 

0 

21 

31 

19 

1.91 

-  1.42 

20.5 

24 

30. 

0 

DIVISION 

16.1 

-  3.0 

2,19 

-  1.45 

26.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,      60°    ON    THE    lOTH   AT    NORWALK    GAS    PLANT,    CONN. 

LOWEST    TEMPERATURE.         -35«    ON    THE    16TH    AT    WEST    BURKE,    VT. 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:      5.17    INCHES    AT    NANTUCKET    WB   AP,    MASS. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:      0.36    INCH    AT    HUNTINGTON    CENTER,    VT. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       1.80    INCHES    ON    THE    24TH   AT    NEWPORT,    R.I. 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL.      40.0    INCHES    AT    WATERBURY    1    NNE,    VT. 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,      29    INCHES    ON    THE    28TH   AT 

HOULTON   FAA    AP,    ME. 


See  Reieience  Notes  FoUomng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST 

e«KERSVIl.l.E 
BARKMAM5TE0 
BULLS  BRIDGE  0A« 
CRE4B  HILL 
FiLLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  0AM 
5ALI58URT 
5HEPAU6  OAH 
TORRINGTON 


CENTRAL 


2i3T 

3i2* 
2.«3 
2.59 
2.SA 

3.01 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 
DANBURY 
OAUSON  LAKE 


4.29 

3.«S 

2.22 
2.66 
2.99 
2.9* 

a  2.B> 


EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  8RAINAR0  FLD  //R    2.eZ 

HARTFORD  «B  AIRPORT      R    2.7S 

MANCHESTER  i   1.91 


MANSFIELD  HOLLO"  DAM 
MIOOLETOWN  *  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  PONO 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORBS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRT 
HEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

HILFORD 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROCK 


2.«« 


2.80 
3.6r 
3.46 


3.61 

2.61 
2.66 
2.90 
2.S« 
3.9« 


3.B6 
3.69 
3.92 


.23 
.38 

.06 


13 


14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


T    T 

.03 


.26 

T 

.07 

.23 

.10 

.90 

.29  1.601   .13 


.10 

T 

.06 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNE5VILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEMEAO 
0QU05S0C 

PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


1.61 
1.60 
1.37 


.01 

.021 


.0* 


.09   .30   .09   .29 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOH  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  9  5E 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


1.90 
1.39 
1.61 


DAILY  PRECIPITA  TION 


MAINE 

MUISON 

OUO  TOWN  F»»  tIRPORT 

ORONO 

RunfORO  I  55E 

RUMroRD  POhER  PI.ANT 

SPRtNSFlELO 
W*T£RVILLE  PUMP  5TA 
NEST  BUXTON  2  NNh 
UEST  ENFIELD 
HOODLANO 


COASTAL 

BAR  HARSOR 
BELFAST 
eRUNSmCK 

OAMARISCOTTA  »ILL5 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESeORO 

MtCHIAS 

NEK  QLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  Me  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNM 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER    2 
CHESTERFIELD 
CUMMINOTON    HILL 
HEATH 

HOOSAC    TUNNEL 

ICNIOMTVILLE    DAM 

PERU 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EQREMONT 
STOCKBRIOOE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOwN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 
eOTLSTON 

buffumville  dam 

Chestnut  hill 

Clinton 

east  brimfielo  dah 

east  pepperell 

fitchbur6  2  s 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWICK 

HAVERHILL 
HOLYOKE 
HUBBARDSTON 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHEL8URNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARHORT 
STERLING 
TULLT  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WINCHENOON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  0 

BEECHWOOD 

BOSTON  we  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM    LT    STA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  we  AIRPORT 


1.21^ 
2.01 


1.42 

2<aq 


z.od 

1.2« 

i.as 

l.TOl 
2.2* 

l.J 
l.RAJ 
2.2«| 


2.94' 

2.«a 

2.99 

Z.AZJ 
2.3!| 

2.9a 

2.a2 


A.O* 

i.ed 

2.21 
1.69 
2.32 


i.aj 

1.92 

l.Sl 

2.21 
2.3« 

1.3« 
l.SA 


2.91 

1.96 
1.91 
1.66 


10       11      12 


Day  ol  Month 

13  I   14  I  15 


16      17      le 


IS      .OT       ,09      T 


.1* 
.03 
.32 


.02 
.23 


22      23      24 


2S      26      27 


28      29      30 


:ij 


.AS      .090    .09 


.09      .19      T 


.32 

T  .ST 

.02 

T 

.19    1.10 

.OT 


.01 


.09 

T 

T 

.la 

T 

.03 

.01 

.01 

01      .OA      .01 


.01 
.01 


s  loUowing  Slation     lndax 
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DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 

NEK  BEDFORD 
NEWBURYPOHT 
PEHBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOHN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEH  CO  »IR  STATION 
SANO»ICH 
5EGRE0ANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
MOODS  HOLE 


NEK  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  S  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNI  KASHINOTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
UHITEFIELO 
YOR"  POND 


SOUTHERN 

BlACKwATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

EPPINO 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

GILMANTON  2  E 

OREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSASESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  0AM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
UOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  W6  AP 

CREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOON SOCKET 


See  leterence 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continuad 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1965 

StAtion 

1 

Day  of  Month 

1  1  2 

1  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  1 

9 

10 

U  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  I 

17  1 

IB 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29   30 

31 

VCKMSNT 

•   •   • 

NO«tl<E»SI£RN       01 

■ETNCt  *  N 

■LOOIIPIILO 

C*N»N 

CHELSEA 

OtNVILLC 

U9 
.« 
t.l 
t<l 

l.T 

.0* 
.09 

.02 

.20 

•  0 

T 
.0 

T  1        .09 

.01       .od  T    .0* 
T         .06 

.02        .09 

.19 
.20 
.27 
.19 

.12 

T 

,06 
,U 
,05 
,10 

T 

T 

T 

T 
.10 

.06 
.06 
.07 
.05 
,02 

I 

T 
•  19 

•  12 

T 

•  10 

.09             .99   .36 
.09                  .19 
.07]        T        1   .12 
.06        T     .20   .36 
.16   .02             ,56 

T 
7 

.26 
.13 

.27 
.21 
,30 

.08 
.09 

T 
.02 

T 

.06 

.05   T 
T 
.01 

ENOSauRO  FALLS 

SILMN 

MC  INOOE  »«LLS 

MIDDLESEX 

■ONTPELIER  P«A  AIRPORT 

.« 

•  •• 

UK 
.« 

»   .05 
T     T 

.0 

T 

T 

T 

.09 

.0 

.0! 

T     .OJ 

.02 

.02 
,01 

.09   T 

.92 

.17 
,03 
•  09 
.09 

t 

•  20 

•  07 

.06 
,07 
,06 
,06 
•  03 

T 
T 
•  01 

T 

T 
•  01 

T 

,09 

.01 

.01 

.03 

.0 

T 

T 

•  11 

•  01 

.06 
,06 

•  09 

•  13 
.09 

•06   •07        .06   T 

T          .03'   .28 
.0^        T     ,051   ,60 
.0^        T     .16   .28 

T          ,351   .01 

.09 
.16 

T 

.06 
.08 
.26 

.06 

T 

.01 

.09 

T 

T 

I     T 

T 

T 

NORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEHPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHPIELD 

!•* 

D  2.2] 

t.<C 

l.JI 

3  I.IC 

.09 

T 

.01 

T     ,05 

.09   ,0] 

.06 

T          T 

7     ,0» 

T     .03 

.02   .09 

D  .09 

.32 
.22 
.33 
.13 

T    T 

•  0< 

T 

•oa 

•  19 

•  10 

D  •ZO 

•  19 
.20 
,02 
,01 

,06 

•  06 

•  03 

D 

,02 
,10 
.05 
.19 

T 
T 

T 
D 

,31 
,37 
,07 
,10 
•  39 

T          .62 
,15        ,26   .25 
r     ,06        ,22,   .02 

.04             .39^   .02 
D  .sop  .19 

.13 

.100 

.61 

.29 

0 

.10 
.10 
.17 
.05 
.60 

T 

.060 
.10 
.02 

.20 

T 

PLYMOUTH  UNION 
REAOINS  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOMNSJURY 
SOUTH  NEMBURY 

2.20 
Lit 
1.23 
.•T 

.01        .19 

.09   .IT 

.09       ,12 

T         T 

.02 

T 
.03 

.01 
.09 
T 

.06 
T     T 

.19 
.22 

.30 
.12 

.10 

•  02 

,09 

T 

,06 

,06 

.02 

.60 
T 
•  02 

T 

.07 

.06 
.07 
.10 

T 

•  02 

•  03 

•  08 

•  19 

•  12 

T 

.O9I                .61 

.50 

.36 

.01   T          .29 

.12            .12 

.31 

.52 
.21 

.30 

.20 
.05 

.39 

.61 
.27 
,16 
,09 

.06 

.01 

T 

.05   .03 
.02 

MAITSPIELD  2  HSU 
KATERBURY  1  NNE 
■EST  BURKE 

J.JT 
l.AO 
l.<2 

.07 

T 

.0* 

.05 

T 
T 
.06 

T 
T 
.03 

•  12 
.12 
.22 

T 

,02 

,011 

•  09 

•  la 

,01 

T 
•  02 

,13 

,01 

.oa 

T 
.06 

T 
T 

•  12 
,68 

,07 

.01 

T 

.12 

.02   .13 

• 
.06   .06 

.31 
.29 

.99 

T 
.02 

.23 
.66 
.39 

.05 
.07 

.06   T 

.01 
.07 

T 

HCSTHN             02 

bennihston  2  nnn 
Burlington  nb  airport   r 

CHITTENDEN 
CORNDALL 
DORSET  I  S 

.60 

T 
T 

.29 

T 
.19 

.lA 

.20 

T    .01 

T 

T     .01 

T 

.21 

.06 
.12 
.06 

.03 

•  06   T 

T 

T 
.01 

T 

•  01 
T 

.01 

T 

T 

•  10 

.07 

.03 

.02 

T 

.10 

.01 

T 

•  06 

T 

•  03 

T 

.10 
.01 
.12 

.06 
.10 

.06 
.06 

.29 
T          .35 

.27 
T          .39 

.10   .30 

.22 

T 
.29 

T 
.10 

,12 

,06 

T 

T 

.12 

T 

.31 

T 
.01 

,10 

.01   T 

T 
T 

T 

T 

MUNTINSTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 

.3t 

l.»0 
.«3 

1.01 
•  •> 

• 

.07 
.17 

.09 

T 
T 

T 

T 

T 

.06 
.66 
.03 
.16 
.09 

•  02 

T 
•  06 

T 
T 

.06 

I 

T 

T 

.02 
.06 
.02 
T 

T 
.03 

T 

•  06 

•  03 

•  09 

.08 
.06 
.16 
.10 
.08 

.06 
.16 

T 
.02 

T     T 

.37 
T          .39 

.20 

6 

.10 

T 

.66 

,11 
.13 

.01 
.28 

.061 

,01 

,06   T 
.06 

•   •   • 

SOUTHEASTERN       01 

BELLOHS  PALLS 

CAVENDISH 
MATS  MILL 
NEWPANE 
PERU 

1.91 
2.01 
2.<0 

2.23 

1.10 

T         .1* 

.01   .15 

.15 

.l« 
T          .20 

.02   T 

T 

.06 
.01 
T 

.06 
.10 
•  62 
.21 
.60 

T 

.02 

.06 

T 

T 

•  09 

•  02 

•  03 

T 

■  02 
,11 

•  10 

•  03 

•  11 

T 

•  02 

•  09 

•  09 

•  06 
T 

.16 
.02 
.16 
.19 
.09 

T 
T 

T 

.06 
.09 
.16 
.19 
.06 

.03 
T 

.28 
.09 

.09 

.69 

.80 
.68 
.65 

.30 

.36 

.16 
.91 
.92 

.66 

.10 

.31 
.61 
.50 
.63 

.60 

,01 

7 

T 

.03 

T 

T     .02 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.«t 
2.S1 
>.1S 
2.tA 

2.11 

T 

.09 
.09 
.07 

.20 
■  lA 
.19 
.12 

.le 

,01 

T 
T 
T 

.02 

.01 
T 

.67 
,92 

•  56 

•  51 

•  2a 

.08 
.01 
•  02 

T 

•  06 

•  03 

•  03 

•  03 

•  01 

•  10 

•  11 

•  10 

•  16 

.05 

T 
T 

•  03 

•  03 

.01 

T 

.10 
.11 
.13 

.17 
.11 

T 

•  03 

•  01 

•  09 

•  09 

•  02 

.17 
.26 
.18 

.26 

.10 

.22 

.16 
.16 
.17 
.19 

.51 

T          .26 
.59 

•  60 
.67 

.60 
.91 
•  63 
.93 
.36 

T 

.63 
.91 

,02 

.02 

T 

.02   T 
.07 

.09   .01 
.06   T 
I     T 

UNION  VILLAGE  0AM        R 

VERNON 

KARDSBORO 

KHITINGHAM  1  w 

MOODiTOCK  3  E 

1.21 

1.7A 
2.21 
9.21 
l.«l 

T 

.09 
.19 

.19 

.19 

T 

T 
T 

.05 

T 

,02 

,06 

•  10 
.30 

•  29 

•  69 
.19 

•  01 

•  01 

•  OB 
.01 
.09 

.05 

•  01 

•  11 

•  16 

•  06 

T 

.03 

•  01 
.02 

•  02 

T 

.10 
.06 
.10 
.19 
.09 

T 
•  02 

.10 
.06 
.13 

.20 
.09 

.09 

.06 
.03 
.23 
.09 

•  19 

.31 
.69 
.99 

• 

•  39 

.36 

.68 
.63 

.76 

T 

.25 
•  361 
.68 
.62 
.69 

T 
T 

T 

T 

.02   T 

.02   .02 
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:4y 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    1965 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BBIOGE  DAM 
CREAf"  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
ShEPAUG  OAM 
WIOWAW  RESERVOIR 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
•   0   • 
COASTAL  05 

BRIDGEPORT  W8  AP 
8R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
HESTBROOK 
MAINE 

•    *    • 
NORTHERN 
8RASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


29   S2 

U   24 


23 
11 


39   *9 
27   32 


39   SO 
27   32 


35   »0   50 

9   25   32 


30   23 
17   16 


28  35 

10  12 

29  '■2 
12  22 

27  25 

18  20 

35  38 

22  21 

37  »1 

25  19 

37  37 

22  IS 


39   *7 
26   31 


39   52 
26   3« 


17 


34   41 
8    8 


32   30 
23   18 


38   33   39 


25   24 
15   13 


♦2   41   52 

9   30   34 


33   29 

22   15 


43   30   33 

27   18    8 


34   3« 

22   22 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


30  30 

23  21 

33  29 

11  17 

33  29 

23  20 

44  32 

23  21 

39  28 

21  U 

37  33 

21  16 


40   45 
23   25 


40   41 
21   14 


33   36 

20   23 


33   37 
15   20 


37   48 
19   31 


45   54 
24   35 


36   48 
12   34 


42   50 
30   37 


52   30 
29   18 


54 

33 

50 

34 

49 

35 

51 

37 

54 

37 

55 

5T 

24 

35 

42 

56 

11 

35 

55   30 

29    7 


37   31 
26   16 


35   35 

24   18 


34   31 

26   14 


39  37 

18  2  . 

36  31 

24  7  . 

38  35 

27  9 

J4  35 

19  14 

36  31 

22  8 

35  36 

16  17 

38  37 

16  17 


12   U 
2  .11 


0-9 
10   12 


8    6 
•  10  •  9 


11   19 
.8.9 


37   45 
25   30 


40   44 
22   24 


37   39 
25   26 


39   40 
22   25 


40   43 

18   20 


40   55 
25   38 


41   52 
29   36 


44   55 
33   35 


40   45 
19   39 


58   32 

30   16 


4«   27 
27   20 


42   35 

26   20 


36   35 

25   18 


39   34 

24   10 


36  24 

»   17 


41   34 
20   19 


24   17   18 


29   27   20 
17  .  I  -  4 


13   27   34 


12   24   36 


27   13 
-4.9 


12   20 
.  8  .20 


12 
.  3 


33   40 

13   13 


35   38 

19   28 


33   30 

19   16 


39   38 

11   10 


3T   41 
19   P 


28 
21 

38 

20 

36 

11 

38 
22 

39 
24 

37 
21 

40 
18 

35 

24 

38 

20 

42 
24 

40 
18 

37 
23 

37 
21 


38   21 

19  .  7 


34   10 
10  .10 


38   25 
19  .18 


12    9   18 
3  .  4  -10 


14   12 
3-2 


28   29 
12   12 


27 
13 


26 

10 


40 
16 


46   41 
20   13 


28 
14 


26   43 

12   15 


47   42 
17   12 


49 

17 


44   46 
6   16 


10   15 
I    4 


34   12 
12-5 


35    7 

3-4 


39   27 

21  -12 


36   24 
21-5 


36   19 

18-7 


40   II 
5-2 


36   14 

U  .13 


35   14 

14-7 


35   17 
16  .  2 


36   15 
7    1 


9   18 
4-3 


12   12 
9    3 


12   20 

7    0 


22   25 

3   10 


22   25 

-13    0 


23   34 
5   14 


28   33 

1   19 


25   32 

.  1   20 


23   26 

.16  -14 


22   31 
4   15 


25   34 

7   13 


29   39 

>  8   19 


26   35 

18    4 


24   31 
8   15 


41   40 
23   7 


36   14 

7    I 


38   38 

23   22 


15   21 
■  3-2 


39   12 
4  -12 


37   35 

18   18 


37   21 
20-5 


25   33 

4   14 


42 
15 


32 

15 


40   40 
14   33 


20 
0 


26   17   24 
-12  -16  -17 


33   25 

7-3 


28 

-1-8 


38   30   20   20 
11-2  -11  -14 


31 
-  2 


SO 
17 


52 

17 

52   42 

25   21 


32   37 
17   15 


35   38 

22   15 


30   36 
20    4 


39   39 

24   14 


46   46 
21   15 


15   25 
3    3 


14   18   23 

5-6-11 


19   22 
6    3 


17   12 

0    5 


15   25 

4-9 


13   19 

9    7 


29   19 
1  -22 


27-9 
.15  .20 


.  6 
21 


35   34 

20   22 


39   32 
21   19 


28   35   33 

13   21   20 


23   30   36 
6   14   22 


37   36 

16   18 


30   40   35 

.14   10    7 


42   30 
18   19 


32 

9 


19   20 
.  4  -10 


18   25 
.8-8 


18   18 
■19  -22 


17   24 
.  2  -10 


21   28 

1  -  5 


19   28 
■  3-8 


41   13 

14-4 


48   41 
29   19 


40  41 

22  I* 

40  42 

18  IT 

40  41 

20  l> 

36  35 

22  18 

39  37 

24  IS 


42   38   43 
28   23   25 


40   40   44 
26   15   27 


43   40   32 

26   19   19 


35   »2  25 

19   21   19 


43   30 
19   19 


48   47 

14   19 


35   25 

18    6 


34   31 

10-4 


35   32 
12    7 


19   19 
.16  -18 


IT   IT 
.2-2 


25   28 

.5-7 


21   30 
2-7 


20   30 
.11  -18 


22   24 
.  2    1 


17   26 
.2-9 


39   44 
19   24 


31   40   42 
20   20   21 


41   38   43 

22   17   32 


42   48 
12   11 


34   25   18 

20   10    6 


32   20 
8    1 


35  26  19 

20  12  7 

44  37  23 

19  13  6 


35   20 

«    2 


33   20 

9-4 


31.0 
11.8 


32.7 
12.9 


30.9 
7.1 


32.2 
14.7 


33.1 

14.4 


31.3 

13.7 


32.9 

8.1 


31.2 
15.9 


34.5 

19.0 


35.7 
15.9 


34.1 

7.6 


31,8 
IS. 3 


33.0 
13.6 


33.3 

19.9 


34, S 
14.3 


33,6 
1(.6 


33.9 

17.0 


39.3 

14.4 


29   24 
-3-3 


21   22 

6-7 


20   21 


I6«9 

13.1 


20 
-  8 


19.3 
.  3.6 


21,4 

■  2,7 


17,1 
.3 


See  Reference  Note,  Following  Station  Index 
-    10    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  196S 


SlaUon 


MAINE 

CLAYTON  LAKE  2 
EU5TIS  2 
FORT  KENT 

GREENVILLE 

MAYnESVILLE 

wnULToN  FAA  AP 

HOULToN 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  0AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

0OUO5S0C 

PATTEN  1  S 

PRESOLE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 
«    «    « 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
9  BANGOR  DOtt  FIELD 
BRIDGTON  1  NNM 
CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMInGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFOrD  1  5SE 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 


MAX 

NUN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


Day  ol  Month 


27   23 


30   10   12 


31   19   20 


MAX 

Mm 


2i>   10   11 
2-6-3 

20   22   23 


23 
-  3 

2« 

8 

26 

0 

22 
5 

22 

e 

22 


15   25   »5 

17  -U   20 


26   29 

13   13 


24 

23 

10 

18 

20 

6 

25 

22 

21 

10 

20 

18 

8 

34 

22 

12 

-  3 

26 

23 

14 

24   21 

10   16 


23   22 
6   12 

20   20 


II 


20  23 

4  12 

22  24 

8  14 

20  20 


31   33 

20   20 


12 

•  8 


n 
-  e 


26 

-10 


27 

•  4 


30   40 
•  3   13 


2S   40 
■20   2S 


16 
-  9 

29 


17   43 
■12   16 


25   16   35 


22 
-  3 


15   37 
'U  .  6 


19 
-  3 


22 
.  5 


19   30 

.  7    I 


18   33 

•11    3 

20   30 


\i      37 
•  6  -12 


13  36 
.  3    8 

14  37 

.4-6 

22 


20   22 
1    1 


15   20 

•  3-5 


17   J4 

■  3-4 


17   22 

■  2    3 


26   26  •!! 
9  .16  .26 


26   29 

'  3  .10 


29   29 

7  .16 


26   29 

8  .10 


.  4    3 

>30  .11 


19 
-  5 


10  20 
.6.9 


1*   17 
•U  -10 


15 

29 

24 

■  1 

40 
23 

22 
■  2 

41 

10 

19 
2 

33 

11 

36 
6 

43 
32 

21 

6 

40 

3 

29 

17 

50 
27 

30 
15 

49 
30 

23 

0 

43 
23 

35 

0 

41 
24 

32 
3 

36 
22 

28 
12 

45 
22 

26 
12 

44 
25 

23 
13 

41 
17 

33   16 

10  .  4 


39   25 
19   12 


26   40 
13   14 


19 
.25 


34   27 
12   14 


33   33 

23  .12 


23   29 

15  .  1 


.  2 
.22 


-  2 
-28 


■  7.2 
■22  .19 


.  5 

.29 


6.2 

.23  .18 


.7    2 
25  .11 


.10 
26 


•  10  .  9 
26  -22 


11 
.16 


15 
'12 


14 
.13 


13 
•  12 


17 
-10 


17   16 

4    1 


19   19 

>12  .10 


33   32 

18  .  6 


26  .  9 
•  9  .23 


34    7 
9  .16 


32   29 

16  .20 


35   31    7 

20-7  -19 


33   32  .  9 

20  .12  -18 


29   10 
'13  -18 


31   28-1 
15  .16  .20 


16 


19   36 

0-9 


18   21 
1    1 


-  I 
-10 


1 
-19 


9   15 
6.2 


3    9 

'22  -  6 


1 
.  9 


to   18 
1  .  4 


3    7 
16  .  3 


.  4 
-13 


14   19 
'11  .12 


6   14 
12  .  4 


34   31   10  .  9 
13    9  .21 

See  RefareDCe  Notes  FoUowlxig  Station  Index 
-    11    - 


24   25 
9   14 


21   20 
6    2 


19 
-  9 


10   13 

'  6    1 


16   15 
'14  -20 


10    8 

.7-7 


12    6 
■  9-7 

30   27 


33   10 
■  5.5 


32  20 
■  9-3 

33  18 


30    9 
■  5-9 


20   13 
-5-5 


30   16 
■  2  -10 


30   10 
■11  -18 


32   12 
-15  .19 


23  it      30 

■11  .10   17 


37 
-  1 


12  ZZ 

6.3 


12   22 

'1-9 


16   26 

7    7 


18   11   12 
'  1  .13  -10 


26   10 

1  •  a 


19   19   30 


.  5 

21 


10   20 
9  .19 


32   20   10 


20 
-  2 


39 
-  I 


29 

13 


29   32 

0   19 


33   42 

13   20 


18   12 
4.4 


19   10 
4.2 


17   20 
-13  -12 


18   22 
.  9  -26 


15   20 
.6-9 


19   21 
'10  -10 


6   15 
9-5 


30   20 
-  2  -12 


10 
-  6 


30   20 

0.6 


19   21 
-  6  .16 


6   14 
7-9 


29   12 

1  -  9 


16 
.  7 


39   4* 
6   21 


22   29   39 


21   27 

7-7 


28   12 
0.9 


7   18 
•12  .  7 


21   11 
6.6 


29   20 

6-4 


26   17 
3-7 


31   22 

9.6 


20 
2 


21   14 
4  .13 


28   16 
4  .23 


20   23 
■  5    2 


16   19 
'11  .11 


21   29 
.1.8 


17   29 

.  6  .16 


16   23 

>10  .13 


14   22 
-13  .14 


21   29 

■  18  .19 


14   20 
■  13  .17 


22   30 
■12  .16 


22   29 

■  12  .  8 


21   29 

'14  .17 


17   20 
■  20  .20 


20   24 

-  6  .10 


23   24 
•  11  .17 


22   24 

-4.9 


17   23 
17  -11 


17.7 
■  4,7 


18,9 
.  2.7 


19.0 
'  1.9 


21.6 
.  4.4 


18.3 
.5 

17.9 


22.0 
•  4.3 


20.6 
•  4.3 


21.7 
>  1.6 


20.3 
.2 


19.2 
>  1.6 


19.9 
.5 


19.9 
'  3,4 

17.6 
'  6.8 

19.4 
>  6.6 


25.1 
6.7 


21.3 

5.0 


29.1 
8.2 


23.7 
3.9 


21.7 
2.2 


24..  6 
1.4 


28.3 
5.0 


22.4 
2.7 


29.4 
9.7 


26.7 
6,9 


29.8 
J. 7 


22.6 

1.4 


24,5 

9.0 


24,7 
3.2 


24.6 
6.3 


23.9 

'  1.4 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
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Continued 


MAINE 

W4TEBVILLE  PUMP  STS 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  EMFIELD 

WOODLANO 

•    •    • 
COASTAL  ° 

l!AR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EA5TP0RT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  wB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 
MASSACHUSETTS 
*    •    • 
WESTERN  01 

ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightville  dam 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 
•    •    * 
CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  BAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 


Day  of  Month 


MAX 
MDJ 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


2<.   2<i 
10   15 


26   22 

10    8 


33   28 
13   13 


29   15   35 


27 
15 

25 

10 

25 

15 

39 
19 

35 

17 

2* 

13 

2<. 

4 

36 

23 

34 

17 

28 
13 

23 

8 

36 

17 

36 

16 

28 
16 

20 
9 

33 

20 

30 
17 

25 
16 

2* 
11 

38 

20 

31 
20 

32 

16 

21 
S 

22 
13 

33 

15 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


24   25 
9   U 


26   23 

13   U 


36 
9 

36 


34 
S 

35 


39   *0 
19   21 


24  25 

10  IT 

22  26 

14  16 

25  28 
17  11 


30   40   49 
13   23   23 


31   40   49 
9   20   29 


28 
13 


33   e 

5  -17 


32 

.  a 


39   37 
11   22 


32   26 

18  -20 


34   30 
20  -18 


37   14 
13  -14 


3   It 

10    0 


16   20 
.12  -14 


.  7    0 
.20  >13 


.  2    3 
.17  -10 


37  23 

15  15 

39  25 

17  14 


37   46 
9   36 


35   48 

15   34 


21 
4 

25 


32 

14 


29   34 
13   21 


33   43 
14   33 


30   41 
21   29 


41 
23 


33   33 

21   13 


29   36 
20   23 


34  36 

12  24 

40  51 

30  28 

38  47 
26  32 

39  49 
26  30 

37  52 

24  33 


34  28  40 

23  17  25 

29  29  40 

23  16  18 

38  29  40 

20  16  12 

44  33  39 

24  10  10 


36   19 
11  -15 


34    3 

.  8  .13 


ST   17 

17  .16 


35   11 

U  -16 


36   30 
24  .18 


13   20 
I    6 


5   12   20 

10  .  6  .  1 


23   24 

5   10 


43   38   17 


11   18 

0  -  1 


18 

0 


36   56 
25   35 


34   45 
18   33 


28   29 
15   U 


40   37    6 
28  .  5  .11 


37   33 

22  .  6 


36   36    9 
22    9  .14 


37   33 
19    8 


3    5 

19  .10 


32   29 
6   15 


20   28 
12    6 


22   26   26 

4   18   12 


19   26   26 

5    8   11 


26   32 
13   11 


20   27 

10    4 


20   17 
.  1    2 


15   19 

4    4 

15   19 


3   14   24 
6.2    0 


17   21 
4-5 


24 

32 

15 

U 

27 

28 

16 

11 

28 

34 

12 

8 

30 

33 

10 

9 

29 

37 

17 

7 

29 

36 

14 

9 

32 

36 

17 

12 

35   33 

14   15 


47   26   29 
25   16   10 


30   40 
10   18 


40  35 

26  17  . 

36  34 

22  12 

34  37 

22  IT 

36  38 

14  18 

37  27 

18  .  6 

39  30 
14 

38  33 

13  0 

37  35 

19  8 


37  37 

16  19 

33  37 

18  17 

40  36 

25  0 


10   10 
.8.5 


37   36   17 
15    5    7 


41   19   17 
11   12   11 

38   35   23 

6    6    9 

21 

4 

12 


32   41 
6   22 


12   22   28 
2.7.6 

16   25   31 


35  32 

13  2 

35  32 

0  4 


S 
.  5 


10   16 
0  .10 


7    8   21 
I  .10  .  6 


i      21 
6  -12 


37   30   35 

24   12    5 


27 

20 


6 
.  8 


10    6 
15  .  1 


36   35   10 

14   10  .15 


37   32    7 
30    1-9 


40   38   25 
17   20  -12 


19   34   15 

8    0    0 


27   36 

10   24 


30   39 
3   24 


36   32   39 

14   11   21 


34  26 

7-5 

29   20 
4.9 

35  23 


20   27 
.13  .12 


32   21 

10   2 


13   19 
.  S  .21 


18   33 
■  7  .16 


28 
17 


23   30 
0   16 


16   28 

7   14 


20   24 
.5.1 


6   13 

1  .  1 


14   15 


45   30   40   38   38   18   10   12 
25   20   28   50   18  .  5  .  4    2 

S«e  RefeieDce  Notes  FoUowlBg  Station  Index 

-  12  - 


33   38 

12   22 


27   33 

16   19 


28   36 
.  1   24 


24   32 

6    5 


33   39 

17   25 


32   40 

10   24 


34  22   22   23 

13  7-5-2 

37  25   21   19 

11  4    4   15 

29  19   21   28 

8.4   0  .10 

35  26   19   24 

9  0-4-6 

30  24   22   20 

12  8.3    6 


23   24   24 
.  3  .14  .13 


34   23   18 

10  .  2  .11 


35 

10 


22   27 

4   10 


26   34 

.  9   18 


21 
.11 


46  19 

17  16 

43  13 

10  8 

43  19 

17  13 

48  16 

0  14 


41   25 

13   14 


36   25 

13   13 


42   20 
13   12 


35   30 

17   15 


20   26   32 
.12  -  9   X2 


34   32 
18   18 


34   50 
6    7 


28   46 

12   15 


49   35 

21   18 


46   42 
3   15 


47   31 
21   16 


31   49 

5   16 


48   48 
22   18 


34 

14 


20   23 
2.2 


27   24   27 
2.5-4 


30   22 
5   4 


27.9 
5i6 


28.6 
6.3 


23.5 

.7 


24.4 
4.2 


28.8 
11.5 


29.7 
9.8 


27.7 
10.3 


29.2 
9.2 


27.2 
11.1 


27.0 
7.7 


25.0 
5.0 


29,2 
13.2 


29.1 

10,4 


29.8 
10.4 


30.9 
10.0 


38   41 
22   22 


37   27 
12    5 


34   20 

10  .  I 


36   27 
13    6 


36   30 
10  •  6 


28   16 
7  .  1 


30   26 
4-9 


28   26 
8.5 


12   18 
2.7 


IT   21 
.16  'IT 


27.6 
9.6 


26.3 
9.5 


27,3 
9,5 


28.8 

7.2 


27.2 

8,6 


29,2 

8,6 


29,0 
8,2 


28.5 

12.0 


40 
13 

19 
.11 

20 
.15 

30.3 
7.7 

16 
.  5 

16 

-10 

28.1 
8.9 

18 
.  2 

27 
.  5 

31.5 

12.7 

15 
.  9 

24 

-17 

29,0 
8.8 

16 

2 

25 

5 

30,6 
15.0 

30 

2 

19 
.  8 

18 
.13 

31,2 
9,6 

20 

34,5 

19.0 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  196S 


siinoB 


MASSACHUSETTS 

CLINTON 

EAST  BRIMFIElO  Dam 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shElBurne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
ft    *    * 
COASTAL  0 

BOSTON  wB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREhAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCkPORT  I  ESE 
SALEy  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  month 


IS   !<•   16 


le 

12 

34 

27 

20 

12 

35 

29 

18 

10 

27 

2» 

15 

U 

32 

28 

19 

IS 

4* 

38 

19 

18 

43 

44 

24 

22 

32 

30 

20 

17 

44 

33 

22 

20 

33 

27 

21 

18 

32 

28 

20 

17 

44 

31 

20 

21 

31 
24 


32 

20 


35 

31 

22 

22 

43 

30 

19 

15 

29 

29 

18 

15 

30 

28 

19 

16 

37 

32 

24 

20 

34 

29 

16 

13 

40   42 
21   19 


38   38 
26  Zi 


39   40 
21   25 


39   42 
26   23 


36   40 
24   27 


41   41 
29   2k 


40   43 
27   27 


37  42  44 
27  27  28 

38  41  45 
25  20  24 


35   35 

15   22 


41   43 
19   25 


34   46 
19   28 


34   47 
15   26 


34   49 
19   31 


39 
2t 


50   28 
21   19 


50   29 
27   15 


55   28 
29   18 


14 

25 

37 
26 

48 
32 

31 

10 

41 
31 

37 
28 

39 
31 

39 

20 

57 
38 

40 
20 

57 
37 

38 
22 

58 
35 

39 
24 

52 
31 

42 

27 

57 

36 

39 
21 

52 
38 

36 

20 

47 
34 

45 

20 

54 
37 

36 
21 

46 
35 

45 
26 

54 
38 

41 
19 

58 
41 

38 
10 

52 

37 

38 
18 

55 

34 

42 
26 

49 
39 

46 
32 

57 
41 

40 

22 

58 
38 

38 
15 

49 
37 

34 
17 

48 
34 

40 
21 

55 

37 

41 
26 

59 

40 

48 
29 

54 
41 

45 
22 

54 
37 

46 
23 

52 

40 

37   30 
24   19 


35   34 

24    9 


45   28 
26   21 


33   33 

24  21 


43   28 
26   16 


33   35 

22   15 


42 

42 

40 

24 

23 

44 

43 

40 

23 

15 

21 

31 

36 

36 

20 

19 

26 

37 
25 

30 
21 

41 
23 

38 
31 

37 
5 

48 
26 

33 
22 

41 
9 

40 
26 

40 
16 

52 
32 

34 
26 

34 
15 

40 
29 

39 

30 

39 
26 

33 

9 

41 
12 

39 
26 

35 

8 

51 
34 

35 

28 

39 

10 

41 
25 

40 
25 

38 
27 

30 
19 

39 

19 

40 
29 

37 
8 

43 
27 

31 

14 

42 

10 

40 
27 

37 
13 

51 

28 

42 
25 

92 

4 

90 
25 

36 
26 

48 
23 

34 
16 

40 
17 

39 
IS 

40 
18 

39 
29 

32 

15 

39 
16 

39 
25 

39 
14 

41 
29 

33 

29 

41 
30 

42 
32 

41 
10 

49 
28 

31 
27 

42 
14 

41 
30 

39 
22 

46 
28 

32 
26 

42 

a 

39 

90 

38 
24 

53 

30 

32 
23 

32 

8 

41 
24 

40 
24 

37 
26 

28 
18 

39 
18 

37 
30 

36 
13 

43 
25 

30 
20 

39 
22 

38 

31 

39 

14 

41 
31 

35 
22 

45 
22 

43 
32 

42 
U 

38 
26 

31 
9 

40 
13 

40 
26 

38 
5 

27 

48 
25 

41 
19 

42 
27 

42 
28 

38   26 

22  .  9 

38   24 

18  -U 

40  24 

19  -10 

41  26 

23  .  e 

37   14 
14  .  8 

34 

14  -10 

35    9 

2-9 

35  10 

-  1  -10 

36  22 

19  -10 

35  31 

6-6 

36  21 
18  -13 

34    9 

0  .11 

34    9 

9  -11 

34   14 
14  -10 

37  15 
14  -10 

33    7 

-  2  -11 


15 
.  1 


22 
•  6 


18 
-  7 


34 
17 

34 
19 

22 

9 

31 

20 

22 


n  21 

9-4 


26   28 
20-2 


19   20 
2  -13 


23 

14 


25   26 
18   12 


26 
12 


17   2) 
.  9  -17 


23   27 
8    3 


26   36 

9   20 


27   40 
.  7   17 


31   29 

15   20 


27   40 
'  8   14 


32   35 

10   15 


26   39 
10   21 


29   39 
19   29 


28   41 
14   22 


28   42 
9   17 


28   42 
19   22 


24   27 

3-1 


29   39 

9   15 


30   42 
14   22 


27   39 
•  II   10 


27   40 
17   23 


25  31   36 
-13   16    6 

26  37   31 


29   28 
16   14 


28  39  33 

.4  8  17 

30  35  38 

11  8  18 

27  33  33 

■    i  6  13 


29   47 
7   19 


48   42 
19   20 


29   47 
0   12 


49   41 
20   17 


33 

It 


48   34 
23   19 


32   40 
20   22 


48   41 
28   22 


42   41 
26   22 


34   49 

14   20 


49   35 

24   20 


36 
18 


43   42 

29   20 


36   39 

12   13 


39  38 

12  13 

39  43 

14  16 

37  43 

16  32 

37  41 

15  31 

39  42 

18  24 

38  43 

9  23 

39  39 

12  12 

40  42 
U  22 

33  36 

12  13 

37  41 

11  23 

40  43 
11  31 

40  42 

8  33 

42  43 

11  31 

34  37 
18  19 


39 

21 


41 
15 


40 
10 


40 
25 


42 
19 


38 

23 


38 
20 


41 
18 


39   39   44 


40   28 
10    4 


32   21   21 


26   21 
9    2 


28 
-  5 


37   31   29 


36   29   21 


19   17 
3  -  1 


21   19 
10    6 


29   26 
31   10 


34   23 

12   10 


26   18 
10-2 


34   29 
15    9 


28   17 
11    6 


29   20 
10-3 


32   21 

7.1 


30   20   30 


33   20 

19   10 


24   19 
14    9 


33   22   28 


31   22 

7-9 


29   20 
10    3 


32   21 
12    7 


28   18 
12    8 


26 
-11 


38   22 
13    2 


11.3 
12.3 

29.4 

9.4 

32.0 
10.9 

33.1 

12.9 

32.8 
19. < 

39.6 

15.2 

32.3 

15.6 

32.8 
12.2 

30.0 
9.0 

33.6 

14.6 

27.6 
7.5 

30,9 
9.8 

32.6 
12.3 

34,5 
12.3 

39. < 

13.1 

28.7 
13,1 


32.7 

18.0 


36.3 

16.4 


35,2 
21,7 


34.2 
14.9 


35.6 
18.8 


33.5 

18.5 


34.3 
15.5 


37,1 
18,1 


34,9 
12,0 


35,3 

22.7 


35.7 
21.9 


36.8 
19.1 


35.7 
21.8 


34,0 
12,2 


32,4 

18.0 


33,4 

18.1 


36.8 
21.6 


34.3 
12.1 


37,4 
20,4 


See  Reference  Note,  FoUowlDg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1965 


Continued 


NEW  HAMPSHIRE 
•   •    • 

NOPTHEBN  01 

9ENT0N  5  5W 
BERLIN 

bethlehem 
colebrook 

FAByAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
•    •    • 

southern  c 

blackviAter  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


-12  - 


U 
-  2 


20   15 
.4-3 


26 
-  2 


30   32 
17-6 


33   23 

1-1 


27   30 
•3-3 


25 

-  ■) 


I   12 
-7-1 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


25   27 
5   14 


10   26 
.    I,        9 


36 
12 

23 

5 

20 
11 

26 
13 

31 
15 

34 
21 

31 

10 

22 

-  5 

17 
1 

24 
12 

31 

6 

34 
12 

27 
12 

21 

8 

26 
16 

34 
22 

36 
17 

40 
18 

29 

7 

22 

-10 

27 
1* 

32 

17 

35 

11 

35 

21 

30 
17 

25 
6 

29 

16 

37 
24 

38 
25 

42 
24 

28 
11 

23 

6 

25 

30 
16 

35 
12 

39 
21 

28 
12 

23 

5 

25 
15 

34 
12 

37 
22 

41 
22 

9  I  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  |  31 


33   31-5 
20  -12  "J* 


33   17 

13  -23 


31   15 
10  -29 


0    » 
16  -  5 


.  3 

21  - 


1* 
-16 


30-6 
-15  -32 


7  -30 
33  -  1 


.21  -  5  -22 


2    5   IB 
•  U  -  9  -19 


-10 
-30 


■  5-3 
.26  -11 


24   25 

4    4 

17   26 


-14-5-3 


36   30   31 


34 

21 

29 

15 

2 

12 

22 

19 

27 

12 

7 

14 

29 

23 

12 

13 

27 

U 

17 

21 

15 

I 

4 

25 

29 

9 

18 

21 

23 

8 

12 

20 

26 

6 

14 

21 

16 

5 

7 

24 

26 

10 

16 

25 

18 

34   37 

17   20 


27   36 
I   18 


36  <>l 
5   19 


33   35 

18   20 


26   35 
-2    9 


35   »1 
22   23 


27   30 
11   IB 


22      25 

9   15 


35 

20 


46   26   30 


29   32 

11   17 


32 

20 


32 

17 

33 


22 

22 

30 

33 

16 

21 

39 

43 

24 

20 

34 

37 

13 

21 

36 

38 

16 

23 

29 

32 

14 

15 

36 

40 

22 

24 

32 

35 

5 

7 

37 

37 

28 
8 

26 


15 

21 

--l 

45 

23 

23 

32 

34 

21 

23 

34   40 
10    7 


39   38 
12   21 

37 
12 

33 
17 

33 
19 

38 
20 


-  2 
-l* 


23 

23 

5 

1  - 

10 

21 

7 

-  1  - 

27 

21 

1 

5  - 

6 

14 

7 

-16 

14 

24 

3 

4 

29   32 

•1-1 


1  - 
32   2 


IB 

9 

15 

11 

-  9 

2 

39 

35 

11 

4 

-  I 

0 

18   22 

•  9-8 


30 
9 

21 
-23 

4 
-21 

2 
.  4  . 

33 

8 

8 
-12 

8 
-  1 

17 

.  6  - 

31 
9 

5 
-23 

5 
-11 

20 
-  5  - 

35 

10 

10 
-11 

6 
0 

21 
6  - 

33   40 
18   10 


32 
5 


33    7 

3  -16 


36   33-7 
20-9  -20 


5   16 
.3-1 


27 
17 


34   37 
a   17 


31  •  1 
.13  .21 


40   28 

22  .12 


4   10 
9.3 


4  .  1 
6   1* 


2   11 
8  -13 


21   23 

-10    7 


25   30   30 
•10   15    5 


20   26 
12   10 


31   29 
13   13 


30   28 
11   10 


27   27 

7   10 


26   41 
9-5 


48   21 
1   15 


47   34 
0   11 


49   '•2 
4   18 


♦  7   39 
IS   12 


20   27   27 
•  9   1*    6 


29   33 
6    2 


35   25 
15  .12 


12 

6 
.  1 


37   IB 
18  -19 


32   23 

16  >18 


33    i 

-  5  -10 


31    6 

5  .20 


13 

.20 


21 
.  5 


18   27 
7.5 


20  .  5 
8   19 


30    2 
0  .15 


0 
-17 


20 
.10 


32   29 

10   12 


19   19   25 


32   32 

14   10 


22   28 
3   13 


26   29 

9    9 


20   20   23 
•  11  -10    9 


32   26 

14   12 


SI   »2 

9   18 


.  5   11 
42   27 


49   38 
•  2   13 


43   19 
0   12 


31   50 

4    7 


49   *3 

1   16 


36   32 
14   17 


33   30 
8   11 


32   39 
13   23 


34   41 
12   29 


30   37 
12   2* 


33   40 
13   31 


22   12 

-7.3 


22    B 

•10  -10 


23.9 

4,0 


-16  -16  -  7 


23   15 
.11  -1* 


IB    3 
.12  -17 


24   17 
-14  -19 


22.1 
•  1.6 


26.0 
1.6 


1-13-8    5 
•  15  -23  -2'>  -10 


22    6   12 
.2-3-6 


37   29   1 

10  •  6  - 


29   '•2   1» 


50   32 
11   15 


45   'l 
9   15 


18   23 

.  5  .  * 


21   23 

•10    6 


33   33 
8   13 


25   22 

15   11 


46   «0 
16   13 


22   42 
5-5 


47   28 
12   18 


30 

40 

11 

24 

30 

38 

11 

26 

35 

40 

12 

22 

29 

37 

11 

21 

32 

36 

9 

20 

39 

34 

15 

14 

33 

40 

13 

30 

35 

33 

16 

15 

36 

40 
26 

39   28 
•  4  .13 


32   18 

10  -  3 


31   27 
12  .  6 


28   14 
11-5 


33   26 
12  .  1 


31   26 

7.4 


29   20 
4.3 


31   22 
6  -  1 


16   23 
■IB  .20 


22   28 
.  9  -19 


20   26 
.11  -10 


22   28 

-7-5 


22   28 

.14  .17 


18   25 
-  9  -10 


22   29 
.17  -15 


19   26 
.  1  -10 


29   13 
1    1 


33   27 
13    0 


33   26 
6-2 


19   27 
.9-9 


18   24 
1  .  6 


22   27 
.  4  -11 


31   38 
11   26 


31   36 
13   211 


33   27 
11   12 


34   40 
11   24 


28 
.  3 

47 

16 
13 

23 

14 

36 
15 

43 

17 

20 
10 

37 
13 

27 

7 

51 
3 

19 
14 

41 
16 

35 

18 

41 

10 

16 
10 

34 
12 

27 

14 

11 

.  6 


20   29 
.  7  .11 


33   26 

10  .  2 

29  24 

8    0 

36  28 
2  .10 

30  16 

10    5 

37  29 


32   24 
12  .  9 


21   27 
-  3    1 


17   26 

.3.6 


-14  -17 
19   24 


16   20 
.19  .18 


20   29 
.  6  -14 


22   30 
.12  -10 


28   23 
9    3 


19   24 

0-3 


27.3 

6.9 


29.1 
6.7 

28.2 
3.9 

11.9 

11.0 


30.9 
9.9 

29.3 
7.6 

25.9 
6.4 

30.6 
7.3 

26,2 

B.6 

26.4 
2.6 

30.7 
9.1 

31.9 
10,4 

^6,6 
6,6 

30,9 
10,0 

29.2 
10,1 

29,0 
9,7 

25,2 

3,6 

29,5 
11,0 

27,6 
4,9 

28,6 

7,0 

32.6 
10,6 

26,4 
11.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
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Coollau*d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  HAMPSHIRE 
WOODSTOCK 
RHODE  ISLAND 

tt    ft    • 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

VERMONT 


MAX 

NUN 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1965 


Day  oi  Month 


2*      IT      24 
10        5      10 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELO 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURy 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


WESTERN 
BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 


02 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


3*   32 
23   21 


29   34   35 

16   20   22 


39   3T   42 
25   29   }3 


33 

22 


29 
19 


20 
-13 


10 
-17 


15 
-16 


32   24   18 

10  -10  -  I 

27   14   24 


24 

-19 


17   11 
2-6 


25   10 
10-3 


10  - 

25 

13  - 


28   28   43 
9   13   26 


27 

-  1 


30   30 
-3-3 


45   49 
36   37 


35   28   33 

16    7    9 


15 


33   29    3 

15  .10  -20 


31   39 
21   31 


33  38 

24  11 

33  40 

18  19 

31  40 

14  17 


27   24 

8  -10 


33   28 

2-3 


20   40 
10   13 


32   21 

1    1 


30   24 
0    0 


20   34 
•  2   19 


22   33 

'  5   14 


20   27 

.  3   10 


19   38 
4   18 


20   36 
2   14 


33   30 

3   12 


32   28 

0    0 


24   33 
1   12 


30   28 
3    5 


45   18 
11-2 


20   22 
6  .  I 


54   21 
13-2 


30   20 
8  -13 


29 
-  1 


26   40 
2   23 


40   47 
19   21 


41   39 
28    8 


39   21 

20-6 


16   16 
0  -12 


19   25 
10    6 

17  21 
3-3 

19  25 

6  .15 

20  25 
8    4 

18  23 


18   22   26 

-9    0    7 


30   17 

8  .32 

33   18 

9  .29 


43   21 

10  -  5 


12  .13  .30 


34   27 
13  .21 


34   19 
15  -27 


30-8 
•19  .25 


31  -10 
>12  .31 


18  .10 
.34  .39 


1 
.29 


1    8 
8  .17 


-12 
2 


22  .  6 
.  8  -26 


32    9 
8  -27 


30   15 
10  .34 


.  5 
27 


.  1 
16 


.  2 

19 


2 
.12 


40 
19 


14   14 

.10  -  8 


18   22 
IS  .13 


16   27   27 
16  .  3    4 


39   33   19 

.7    5    6 


42   39 
31   22 


47   45   33 


47   42 
27   20 


4B   40 
26   19 


31   29   39 

17   12   20 


37   41 
13   34 


26   25   18   26 

2-6-14  -14 


12 
.  6 


19   27 
7    3 


■  9    5 

'16  .12 


6   12 

•  U  .14 


36   11 

11  -16 


37  -  3 

•  3  -13 


34-6 
■11  -19 


■  2    4 
.15  -22 


7    8   24 
0-6-7 


'6-1   13 
11  -10  .  5 


4    8   22 
6-8  -10 


14   20   29 
11-9    7 


16   26 
'10   12 


15   27   27 
.12    3    4 


13   12 
'  2  .16 


14   24   22 
•13  -13    1 


15   19 

.6    9 


21   22   28 

'14  .10    4 


15   24   30 
6    0.3 


19   23 

9    2 


26 

7 

14   19   27 


12 


See  Retereace  Notes  FoUonrlsg  Station  Indei 
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18   24 

'15  .  2 


25   26 
8   11 


20   29 
1  .  2 


28   41 
3    3 


22   31 
2    2 


20 
-  2 


35   30 

'  2    0 


33    8 

4.4 


28   40 
'  2    3 


20   28 
3    1 


32   35 

10    2 


19   30 
7-8 


17   29 
.  1   15 


22   27   28 
2   13    1 


20   29   29 
0   12   10 


23   30   27 


13   28 
6   15 


28 
5 

35 
5 

31 
3 

30 
9 

32 

6 

30 

7 

27 
5 

18 
5 

29 

4 

30 
8 

33 


32   34 

9   10 


37   28   20   24 
22   12   10   13 


30   25   17   28 

14    8.1    2 


26,2 
4,5 


33   20 
3-8 


38   35   20   28 

18   13    7   10 


26   19   28 
9.2.2 


30   20    7 
•  6  .16  -16 


40   27   14 
'  5  .15  -21 


20   15   17 
•  5  .15  -20 


37   26   13 

•3-7-7 


35   27   10 
.4.6.8 


34,1 
22,0 


31,6 
14.1 


35,0 
13,6 


36,2 
1«,1 


33.7 

16,3 


26   36 
6   25 


36   38   40 
24   15   22 


23   10   14 
'5-8-5 


31   25   17 
•  4  .11    0 


12    9    1 
•  2  -14  -12 


23    7   17 
•  4  -13  -  6 


25    9   17 

'6.8-8 


36   28   13 
'  8  -11  .16 


36   23   12 
•2.4.3 


30   2S   21 
2  .  9  .14 


36   31   15 

0-4-6 


33   24    9 

•12  .21  -24 


41   33   43 


40   31 
22   14 


32   31   37 
19   11   17 


30   17   21 
0  .10  .  5 


10   13   19 
-9-4-2 


21   14   26 
.2-3    3 


27   17   24 
4-5-6 


25   18   26 

0-2    5 


15   17   21 

-  8  -14    8 


21,5 
3.1 


25.4 
'  2.8 


23.7 
1.5 


21.4 
2.1 


24.5 
2.3 


13.5 

'  5.0 


20.7 
■  2.2 


21,1 

.1 


26.5 
.  2.3 


27.0 
3.2 


24.2 
2.3 


24,9 
4.7 


22.3 

.  7.5 


28.6 
9.1 


23.0 
4.3 


27.6 
7,2 


28,6 
7.8 


28.3 

e.3 


24.5 
5.7 


m 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1955 


Continued 


SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBCRO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCIC  3  E 


MAX 

MIN 


Day  ol  month 


15 
■  10 


25 

10 


17 
-12  -  3  I- 


36 
16 

2e 
u 

26 

14 

35 

9 

30 


27 

10 


31 

37 

*5 

26 

33 

U 

26 

26 

20 

15 

24 

36 

46 

26 

5 

20 

-  1 

I 

}6   2 
19  -I 


35   20 

14  -26 


10    7   12 
.10  •  3  -10 


3 

.22 


5   15 

2.7 


30  30 

I  5 

20  26 

3  I* 

16  23 

6  6 

26  30 

.3  3 

20  26 

.12  .1« 


33   »8 


46 

•  7 


36 
.  3 


31   36   11 


33 

.  2 


26   42 


40   31   17   24 


30 
7 

42 


28   21 
6-2 


40   32 
13  .  I 


12 
-10 


20 
-13 


29   14 
.13  -16 


26,7 
7.0 


26.5 
3.4 


27.3 

8.0 


23.6 

5.1 


29.9 
7.5 


27.2 
•  3.7 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKLET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


8.9 
4.9 


15.6 
9.5 


45+ 
35 


16.1 
15.8 


I     a 

^  'o  I 
S   J 


Relative  humidity  averages  - 
percent 


EASTERN  STAlflOARD  T  [ME 

7   AM        1    PM        7   PM 


72 
67 


56 
58 


Number  of  days  with  precipitation 


0 

19   1 

0 

21   1 

0 

19 

0 

17 

0 

21 

0 

15 

0 

19 

0 

23 

6.4 
6.6 
6.5 

6.3 

6.4 


6.5 
6.6 


6.0 
7.7 


Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


See  Relereoce  Notes  FoUowliig  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    196S 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

•    •    tt 
NORTHWEST          01 

NORFOLK  Z    SW 

SNOWFALL 
:  SN  ON  GN 

/t 

! 

T 

T 

i 

2    i 
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2* 


0.1 
19 


10       I 

T 


19 

■t 

T 

1 

1.1 


0.2 
2* 


19 

U 

T 

T 
19 

9 

10 

6 

9 

9 

10 

26 


6 
l.l 


>.0   l.O 


2.1 
19 


0,6 
10 


2.3 

IT 


1,3 

IT 


T 

1* 


I    I    r  7 


I    I     ( 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


VERMONT 
ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WESTERN  02 

BENNIN6T0N  2  NNW 

BURLINSTON  WB  AIRPORT 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

«    •   • 

SOUTHEASTERN       03 

CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

VERNON 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    1965 


Day  ol  month 


T 

ti        8 


SNOMFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFAtL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFAIiL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  I    I  0.8  3.5 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN   ON   CNO^     T  I      T 


1        ' 

al      3 

T 

T        T 


"'       ^       i 


J"-? 


5|       «,        I 

t1         I     T 


51       « 


9      10      11      12      13 


..3 


a.9{  0.3 


i    1 

2      .2| 


«.5       I  1      !  0.31  o.a 


1     1 


li        I,      T  !     T 


14     15     16 


0,S   I, 

si 


O.SI  0.3 
T 


T        T 
T        T 


T      l.O 
2        3 


0,9 


23      24 


0,2    1.5 

7        8 


1,0    1,3 

5 


a.8|  *.o 

9 
*,0 


z 

T 

21        2 
T 


28      29     30      31 


3.01  2,0 
10     u 


1,0   2.0 
12      13 


2.9 
1\       » 


0,3 
12 


12      12 


l»      l» 


Station 


STORRS,    CONN. 
1    INCH 

*    INCHES 

e    INCHES 

KINGSTON,    R.    I. 
4   INCHES 

6    INCHES 

12    INCHES 

24    INCHES 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


Day  of  month 


MAX   38   35   33   35   34 

MIN  '  35  !  33   33  I  32 


MIN   35 

MAX   38 
MIN 


34  34 
33   32 


37   37 
32   34 


35 


8  I  9  1  10  !  U  I  12  I  13  I  14  '  15  1  16   17   18   19  20  21  22  23  24  [  25  26  27  28  29 


35   35 
34 


32 


33 
33   31 

33  1  31 


34 


32   32 
30   32 


32   33 
32   32 


32   32 
32   31 


33 


32 

32   31 


33   33 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVERi 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
■  SLOPE  OF  GROUND.   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST    SOIL  TYPE. 
IrASS  sod.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


32.7 
32.2 


35.1 
34.7 


33.5 
32.2 


32.6 
31.6 


33.4 
32.7 


See  Reiorence  Notes  Following  Station  Index 
-   20    - 


STATION  INDEX 


STATION 


COWNKTICUT 

ANSON U 

SAKEftSVtLLE 

BALTIC 

BARIE.NAMSTED 

•LOOMf lELO 

'BRIOGEPORT   H8   AP 

BROOK LVN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLtNCTON 

canolewood  lao.e 

cochaponsei  ranger  SIA 
colchester 
collinsville  i  s 
coventry 
cream  hill 

OANBURy 
OAWSON  L**^E 
EASTFORO 

EA5T0N   LAKE    RESERtfOifi 
LS    VILLAGE 

SROTON 
MARTFORO 

HARTFORD  SRAINARC  FLD 
HARTFORD  we  AIRPORT 
JEWETT  CITT 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MIOOLETOWN  A  M 
ILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NEHINGTON 

NORFOLK  2    SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORMALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 


COUNTY 


■ATER  work; 


ROCKVII 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATuck  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATEBBURY  RADIO  WSRy 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST8R00K 

WEST  HARTFORD 
HIGVILUE  RESERVOIR 
IGNAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

lAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  OAM 

BfilDGEWATER 

BRIDGTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILtE  !  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT    FAIRFIELD 

FORT    KENT 

GAfiOINEO 

CILEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM    2    S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESflORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  OAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  OAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

NEW   GLOUCESTER 
irOLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

00U0S50C 
I  lORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  5 

PORTLAND 

PORTLAND  W6  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  H 
RUMFORD  1  SSE 
RUMFORO 

RUMFORD  POWER  Plant 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2    NNw 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  hBR  3  SSE 

springfield 
soua  pan  dam 
swans  falls 
telos  dam 
the  forks 
upper  dam 

VAN  eUREN  2 
VILLE  I 


WEST  eUKTON  2    I 


01  NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

I  02,  NEW  LONDON 
»  01  LITCHFIELD 

(■  02  HARTFORD 

>  03  FAIRFIELD 

II  02  WINDHAM 

i; 01  LITCHFIELD 
1'  02:  HARTFORD 
1  )2  LITCHFIELD 

l|  02:  MIDDLESEX 
I'  02'  NEW  LONDON 

>  02' HARTFORD 
'  02'  TOLLAND 


, LITCHFIELD 

!■  NEW  LONDON 
■  HARTFOHO 
■'  HARTFORD 


5273| 03| NEW  HAVEN 
5265;  02.  MARTFORO 
SA45  01  LJTCHFlELl 
5510  03  NEW  HAVEN 
56*1 ! 02  NEW  HAVEN 


613 


;  6*' 


2  NEW  HAVEN 
6655.  03;  FAIRFIELD 
6660  02:  WINDHAM 
69h2]  02'  TOLLAND 
6966,  01  LITCHFIELD 
7002  02  FAIRFIELI 


710 


LITCHFIELD 


7A32| 02' HARTFORD 

,  790*1  0?!  TOLLANO 
,  7970    03    FAIRFIELD 
I  8065    02    FAIRFIELD 
I Blje! 02. TOLLANO 

LITCHFIELD 


02,  I 


LITCHFIELD 
MPFIELO 


0273  02  KENNEBEC 
0275  02  KENNEBEC 
i2  PENOBSCOT 
71  03  HANCOCK 
OABOi  03  WALDO 
0600[ 01  SOMERSET 
OBI*  Oil  SOMERSET 

01  AROOSTOOK 

02  CUMBERLAND 
093*  01  CUMBERLAND 


AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

01  FRANKLIN 

02  FRANKLIN 
1  AROOSTOOK 

.ROOSTOOK 
02' KENNEBEC 
Olj  OKFORD 
02i WASHINGTON 
I  3353, OH  PISCATAQUIS 

3651  01, AROOSTOOK 
I  SeoOl  02j  CUMBERLAND 
,  3992  01' AROOSTOOK 


Olj  SOMERSET 
03! WASHINGTON 
021  ANDROSCOGGli 
01!  SOMERSET 
03|  WASHINGTON 
02,1  SOMERSET 
Oil  OXFORD 
Oil  PENOBSCOT 
01  PENOBSCOT 

01| SOMERSET 


021  PENOBSCOT 
02  PENOBSCOT 
01  PENOBSCOT 
03| CUMBERLAND 
03' CUMBERLAND 
01' AROOSTOOK 


ISCATAOUIS 


PISCATAQUIS 

SOMERSET 
OXFORD 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 


09 

** 

oa 

5T 

29 

2B 

31 

17 

96 

42    00 

41  oa 

41    23 


71  54 

72  11 
72    29 


91 

45  11 
45  28 
45    50 


44 

06 

70 

45 

/o 

44 

48 

69 

70 

45 

39 

45 

39 

68 

72  17 

73  33 

73    10 


18 

I    45 

72  57 

73  08 
1    37         72    57 

41    34 


44    04 

TO 

43 

43    53 

69 

56 

46    52 

68 

01 

32 

46    37 

69 

32 

70    09 

67  46 

68  36 


45 

59 

6R 

77 

43 

70 

15 

70 

19 

46 

39 

68 

00 

44 

53 

69 

U 

32 

70 

44 

33 

70 
70 

33 
33 

44 

11 

70 
69 

43 

44 

35 

TO 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


BALT 


LS    CO 


,fiTFORD 


WATEl 

ENG,    OEPT.    HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OONALD  J.  FIELDS 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

METROPOLITAN  OISI  COMM 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM, 
RAYMOND  J.  RU52ALA 
COLLINS  COMPANY 

OF  CONN. 


CREAI 


JOSEPf 
NEW  HAvEf 
HARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  C{ 

CROTON  PUBLIC  UTlL. 


ENG. 


SEWAGE  Tl 
U.S.  W£A 
JEWETI  C 


■FORO 


PLANT 

BUREAU 
'ATER    CO. 
T£R    WORKS 

manchester  water  dept. 
corps  of  engineers 
ornel  bailey 
new  haven  water  company 


frai 


EDWARO  C. 
NEW  HAVEN 
NEW    HAvEN 


)  NEIL 


GREENI 
PUTNAf 


ER  COMPAN' 
ER  COMPAN' 
POWER  CO. 


WORKS 


AOUE. 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.I 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPLt] 
CHARLES  T.  JECKEL  I 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
!  BUR.  ENG.  WATERBURY  ,' 
I  WTfl,  COMM,  NEW  BRITAIN 

MRS.  Gloria  a.   walker    I 

STAMFORD  MUSEUM         I 
1  CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.' 

U.  OF  CONN.  AGP.  OEPT.  i 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  TORRINGTON  WATER  CO. 
'  BRIOGEPORT  HYDRAULIC 
j  RADIO  STATION  WtlRY 

NEW  HAVEN  WATER  COMP, 

JAMES  RINTOUL  | 

'  WATER  BUREAU  HAHTFORO  I 
!  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  , 
WATERBUfir  WATER  COMPANYl 
WTR.  COMM.  NEW  BR  I ' 
OSCAR  S.  JOHNSON 


U.S.  NAVY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP. 
RAYMOND  R.  PALMER 


LEE 


MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 

J  CHARLES  5.  PREBLE 

i  JAMES  A.  SCMOFIELD 

;  JOSEPH  M.  FOX 

I  GARDINER  WATER  OlSTRlC' 

S  POWER  CO. 

lATCHERY 


FED. 


WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
IRVlNG  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

KENNEBEC  RvR  P  *  P  CO 


.  LAMONTAGNE 

:0.  AVIATION  AGENCY 


AINE  EXI 


STATION 


GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ARMANO  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO 
TREFFLE  JANOREAU 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ERWIN  F.  MILLER 


TIO, 


PARK  SERVICE 

SERVICE  CO. 
C.  CO.  OF  N.H 
DfiO   ELEC    CO 


9    39 

89 

5P 

5P 

0    37 

190 

MID 

MIO 

8    39 

160 

7A 

7* 

7     24 

140 

7A 

TA 

YORK 


.  MAINE  POWER  CO. 
I  CORRIVEAU 


MASSACHUSETTS 


SABRE  FALLS  I 
BEDFORD 
BEECMWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  01 
BLUE  HILL  W8 


.'BOSTON  WB  J 


CHESTER    2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 


CUMMINGTON    HILL 
EAST    BRIMFIELO    DAM 
EAST    PEPPERELL 


GROTON 
HARDWICK 
HATCHVIH 
HAVERMILI 


HODGES    VILLfiGl 
hOLYOKE 
HOOSAC    TUNNEL 

lUBBARDSTON 
lYANNlS    2    NNE 
PSWICH 

.NIGHTVILLE    Ol 
AWRENCE 
LOWELL 

SFIELD 
MENOON 
0DLE6ORO 
DDLETON 


lANTUCKET    WB    A 
lEW    BEDFORD 

NEwSuPyPORT 

NEW    SALEM 

NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 


PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  I 
0UA86IN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  ST- 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  St 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  APM( 
STERLING 

ERLING  3  NW 
STOCKBfilOGE 

ITON 


lEST  BRIMFIELO 
(ESTFIELO 
lEST  GRANVILLE 
lEST  MEDWAY 

WESTON 
WEST  OTIS 

INChENDON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  Alfil 

ORCESTER 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

THLEHEM 

ACKWATER  OAM 

ADFORD 

ISTOL 


CLEAR  BROOK 
COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 


NOVER 

LLSBOftO    2    I 
HOPKINTON    DAI 

lEFFERSON    4    : 
.EENE 

AKEPORT 
.AKEPORT  2 

ANCASTER 


MIDDLESEX 

WORCESTER 
MIDDLESEX 


SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 


NORFOLK 

WORCESTER 
IDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

PLYMOUTH 
WORCESTER 
HAMPDEN 

SHIRE 

02    WORCESTER 
BARNSTABLE 
3i  ESSEX 
HAMPSHIRE 
ESSEX 


BRISTOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 

WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 


PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 


WORCESTER 


BERK 


I  IRE 


lOOLESEx 

2i  HAMPDEN 

2    WORCESTER 

WORCESTER 

01  BERKSHIRE 

BRISTOL 
WORCESTER 

FRANKLIN 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 


•  IRE 


BERI 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 
WORCESTER 


GRAFTON 

GRAFTON 
COOS 


STRAFFORD 
HILLSBORO 

ROCKINGHAM 


LLS60RO 

iAFTON 
LLSBORO 


42  03 
42  09 
1    53 


41  59 

42  04 
42    22 

42    31 


41  50 

42  37 
42    03 


43  15 
43  36 
43    52 


42  S5 

43  33 
43    32 


42 

17 

72    21 

42 

Hfl 

42 

13 

Tl    07 

42 

27 

71    01 

42 

21 

71    43 

41 

70    57 

42 
42 

03 
07 

n  si 

41 
42 

54 

72    59 

24 

72   51 

42 

20 

71    09 

42 

24 

71    41 

42 

28 

42 

tl 

46 

71    35 

70    40 

23 

70    31 

41 

42 

71    10 

71    46 

42 

17 

71    25 

42 

09 

71    29 

70  55 

71  53 

72  36 

72  58 

72  01 

70  16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 

71    34 

70  95 

71  01 

71  31 
70  04 
70   96 

70  95 

72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70    49 

73  04 


71  08 
70  95 
70  36 
70    52 


72  05 

73  25 

71  05 

72  35 


41     54 

71    04 

42   36 

72    13 

42    37 

72    33 

42    11 

71    15 

42    16 

72    15 

42    22 

42    10 

72    16 

42    07 

72    42 

42    05 

72    99 

42    08 

71    26 

42    23 

71    19 

42    10 

72    03 

H    32 

70    40 

42    16 

71    52 

42    IB 

71    49 

71  96 

71  45 

71  25 

71  29 

72  17 
71  28 
71  28 
71  34 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  OIST.  WTR.  COHM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  wEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  Of  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  Bureau 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INS 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COO  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
OAVIO  H  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  C 


iIST.  t 


COMM. 


FRAN 

i;  C. 

HER RON 

U    S    CORPS   OF    ENGR 

MRS, 

CRANBERR 

EXP.    STJ 

HOuGh 

MRS. 

ELI 

ABETH    8. 

DEPT 

PUBLIC    WORKS 

METRO.   D 

:OMH, 

MASS 

WTR 

RESOURCES 

COMF< 

MASS 

WTR 

RESOURCES 

COM** 

MASS 

wTR 

RESOURCES 

COMH 

RESOURCES 

COMK 

MASS 

wTR 

RESOURCES 

COMK 

FARl 

MASS 

WTR 

RESOURCES 

COM. 

CORPS  Of  ENGINEERS 
HARMON  £  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 

MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC. 
MASS. WTR. RESOURCES  C 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 


NSON 


COMM 


.  WTR 


TER  WORKS 


ES  COMM 

U.S.  WEATHER  Bureau 

CITY  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM, 
OELWYN    K.    BARNES  ' 

JOHN    R    ANDERSON 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES   COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

OIR.    HARVARD    FOREST 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO.! 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
R.  E.  LAUT2ENHE1SER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  H.  M.  BARKER  j 
U.S.  COAST  GUARD 

W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO, 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL   I 


■(ETRO, 

METRO. 

NUN2I0 
NESBITT 

.     HUNTER 

DIST.    WTR.    COMM. 

DIST.    WTR.    COMM. 

H.    BANGS 

TAUNTON    WATER    WORKS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
W.    MASS.    ELEC.    CO, 

PARKER    N,    CHICK 
WARE    WATER   WORKS 
MRS.    MARTHA    S.    GARDNER 

ALBERT 

«. RESOURCES   COMK 
C,    SHEETS 
D,    DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  MOLE  OCN.  INSTN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU     1 
INACTIVE  3/5/63 


CLOSED  11/12/64 
JAMES  PAGE 
BROWN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMINARY 
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REFERENCE    NOTES 


AddUlonMl  Informntlon  regarding  the  cllmnte  of  New  England 
MRSSMchunettn)  At  Room  1000.   U.    S.    " 
Station.  Windsor  Locks.  Connecticut 


.«  the  cllrn.te  o(  N,w  Engl.nd  m.y  bo  obtained  by  writing  to  th.  Wether  Bureau  State  Cllm.tolo«l.t  for  Northern  «nd  Central  New  England    (Maine    New  Hamn.hlr.     Vermont    . 
c"t-,cu.  "oeor  or';r;nrWe::herB"rr:o';^rce"L°:Vo.';.'''  ""•  """'""  '""""  '""  <^'"""°"""»'  '-  =<"■">""  "-  ^""'-^    <Cohne'c,leu.  Ind  rLo  U,rn°dT'a""r;th?r™u7e';u 


and 

Airport 


DIMENSIONAL  UNITS:       Unles.  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:       Temperature  In  -F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  mo 
are  the  sums  o(  thr  negative  deportures  ot  average  dally  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees. 


icnt  in  miles.     Monthly  degree  day  tol:i 


?n^ln1l''on'cro''und'''.ab7'!^  ll'T"  '"","  ^^l""'  f"";'""""  """  ^  '""'  ""'""•"">  ""«•     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 

^^re^^es  „T"mV.;'a,'::;'";f^r.rrra^"rfc^d\VL^^^^  '^  '—  '-"--^  *-  "^-'>°-'°"  -"  *'-■■  -"-     -«  "-"  --  -  ---poratlon  and  Wind"  table 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurcmer 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:        Entr 
sleet,  and  ice. 


i  of  snowfall  in  the  " CI imato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 


and  sleet.     Entr 


aken  from  different  points 
w  on  ground  include  snow. 


1  from  the  post  of  fie 
;  data   will  be  carr 


;  of  this  bulletin. 


1  Ground    table,  and  the  Static 


nputing  Di\, 


averages 


for  the  State 


;  fastest  mile  data. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publicaUon.  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  directic 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  c 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tT      Mount  Washington,   Cannon  Mountain,   New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.   Vermont,   not  used  i 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  mea; 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  mch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

s  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  i 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

^      "CliL'fJofo^cal  DM^'Lu^^r^^      t^heTlrrfrom'!^''"" ''^'""  ^"^  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published 
iU.^»lr.^!ZsZ]llf^^^^^^^  ^  "P^"^^*^  non-recordmg  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  pubUshed  from  the  recording  ^..  . 


M      On. 


more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ord.     Degree  day  data,   if  carried  for  this 


>  be  published  later  in  Hourly  Precipitatit 


I  of  data  i 


any  month  indicates 


wfaU  and/o 


rly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G       "Soil  Temperature"  table. 
H       "Snowfall  a.id  Snow  on  Ground"  table.     Om: 
J       "Supplemental  Data"  table. 

S      Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  inte: 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:    howi 


amounts  pubUshed  from  the  recording  gage  i 


1  ground  in  that  month. 


pubUshed  in  the  July  or  Augus 


>  delayed  data  in  the  Decembe 


#       Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 


;  indicates  that  the  the 


;  of  this  publication. 


1  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Static 


>  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  £ 


,  listed  in  the  tables 


either 


Jived  too  late  to  be  i 


wMcrry\T:b^re1'lrom\"h*Lp;rLirdeTrDrm^^^^^  "°--^  CUMATOLOCICA.  DATA  NATIONAL  SUMMAHV,   and  STOKM  OATA.   all  . 


Informat: 
informat: 
the  address  shown  above, 


fo°r"r';^Ur'w„'',h.'^'2  "'  "^Tt^  "  '"''"""t"  «lf™"°"=.  "posure,  etc. .  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.    Similar 
regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscriptit 
of  Docume] 


rice:        20  cents  per  copy,   monthly  and 
Remittance  and  correspondi 


1.    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
■garding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 


)  the  Superintendent 
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NORTHERN  AND  CENTRAL  NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1965 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


GENERAL:  Thermometer  readings  averaged  near 
normal    in    the    extreme    western   portion     but 
significantly    below    normal    over   most   of   the 
section.     February    was    the   ninth   consecutive 
cold   month  in  several  climatological  divisions, 
the    Northern    and   Southern   Interior    in   Maine 
and   the    Central   in   Massachusetts.     It  was  the 
eighth   cold   month    in   a   row   in  Coastal  Maine 
and   the  seventh  month  in  Southern  New  Hamp- 
shire    In  Northern  Maine,  the  average  departure 
from    normal   for    June    1964   through  February 
1965   was    -3.2°,    an  unusually  large  deficit  for 
such  a  long  period.    Despite  the  low  mean  tem- 
peratures in  most  areas,   several  above  normal 
periods   occurred   throughout   the    section.    Re- 
sulting thaws  robbed  much  snow  from  ski  areas. 
Also,   new  snowfall  during  the  month  was  much 
below    average,      adding    to    the     woes    of    ski 
enthusiasts.     Precipitation  varied  greatly,  from 
only   about   one-half   of  normal  locally  in  some 
of   northwestern   Vermont   to   nearly  double  the 
normal    in    southwestern    Maine.     At    Concord, 
N    H     this  was  the  first  month  with  more  than 
normal   precipitation    since    January    1964.    For 
the  13  months,   February  1964  through  February 
1965,  Concord's  precipitation  totaled  only  28.29 
inches,     only    69    percent    of   normal.    Also   at 
Concord,    this    was   only   the  seventh  month  out 
of    the    53    beginning    October    1960   without   a 
deficit      The    accumulated    deficit    for    the    52 
months  ending  with  January  1965  was  21  percent 
of    normal.     For    the    53    months    ending   with 
February,    precipitation    still   averaged   only  80 
percent  of  normal.    Concord  is  not  representa- 
tive in  this  regard  of  the  entire  section.  However, 
much    of    the    section,    especially   the    southern 
portion,    has    been   plagued   with    deficient   pre- 
cipitation for  a  long  extended  period.   The  U.  b. 
Geological    Survey    reported   February  s    runoff 
to  be  below  median  over  a  large  area.   February 
became   the    11th  consecutive  month  with  below 
median  runoff  in  east-central  Vermont  and  north- 
central  Massachusetts.  Ground  water  levels  rose 
in  much  of  the  area,  but  remained  below  average 
in  most  test  wells. 

STORM  OF  FEBRUARY  25:  A  low  pressure 
center  of  unusual  intensity  passed  on  February 
25  just  to  the  west  of  the  section.  The  sea 
level  pressure  at  Burlington,  Vt.,  fell  to  28.77 
inches,  the  lowest  for  any  storm  since  November 


1963    Accompanying  easterly  and  southerly  winds 
were    exceptionally   violent   in   Vermont.     Along 
the   Maine   coast    great    damage   also  occurred, 
both    from    wind   and    surf.    Many   buildings   in 
Vermont  were  damaged  or  demolished,  and  debris 
from    several   destroyed   barns  was  blown  hun- 
dreds   of   feet   away.    Western  and  northeastern 
Vermont    were   most    seriously   affected.     Con- 
siderable roof  damage  also  occurred  in  northern 
New   Hampshire.    Throughout  the  section,  trees 
and  limbs  were  downed,  causing  utility  failures. 
The  Portland  Lightship  was  blown  a  mile  from 
its    mooring.    Wind  gusts  up  to  85  m.p.h.  were 
measured  along  the  Maine  coast.  The  peak  gust 
measured  at  Burlington,  Vermont,  was  71  m.p.h., 
though  velocities  were  higher  yet  in  many  local 
areas.    On  Cannon  Mt.,  in  New  Hampshire,  gusts 
were  clocked  at  110  m.p.h.,  while  Mt.  Washington 
recorded  132  m.p.h.  Wind  velocity  and  resulting 
damage  fell  off  to  the  southeast  over  the  section. 
The   pattern   of  precipitation  yield  was  just  the 
opposite.  Northwestern  Vermont  reported  gener- 
ally   only    trace    amounts    to   about   0.10   inch. 
Heaviest    were    storm    yields    in    excess   of    3 
inches    locally    in    southwestern  Maine,    south- 
eastern New  Hampshire,  and  northeastern  Massa- 
chusetts.    Further    to   the    southeast,    however, 
over    Cape    Cod,    yields   fell   off   again   to  from 
1    to    2    inches.     Precipitation   occurred   mostly 
as    rain.    However,    snow,    sleet,  freezing  rain, 
and   even   hail,    accompanied  by  thunderstorms, 
also  fell.    The  percentage  of  freezing  and  frozen 
forms    generally    increased    to   the   northward. 
Flash  flooding  from  heavy  rains  was  aggravated 
by    drains    clogged    with    snow,     ice,    or   other 
winter  debris.   Numerous  cellars  and  store  and 
warehouse   basements  were  flooded,  with  heavy 
loss     Highway  and  street  underpasses  also  were 
flooded.     Sections    of    both    the    Massachusetts 
Turnpike  and  Route  128  in  Massachusetts  were 
closed  for   a   considerable   period   due  to  flood 
water.    In   Maine,    some  motorists  found  them- 
selves   waist-deep    in    water.     At   Portland   10 
persons    were    evacuated    by    boat    from    their 
homes.     Residents  of  seven  homes  in  Hampton 
N     H      also   were   evacuated.    Snow,   sleet    and 
freezing   rain   early   in   the  storm  coated  high- 
ways in  many  areas.    These  later  became  even 
more    slippery  when   covered   by   rain  or  flood 
water. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1000  U.  S.  Custom  House 
Boston,  Massachusetts  02109 
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CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Jm 
SALISBURY 

SHEPAUG  0AM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  ♦  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

KATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 


COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  S  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAn 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

FAflMiNGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


Temperature 


36.3 
33.9 
35.8 
2fi.9 
35. IM 

36.1 
39.3 


3*. 7 
36.6 
34.5 
37.4 
36.8 

36.1 
35.9 
35.1 
39.3 
39.0 


15.5 
13.8 
9.6 

K..5M 

U.3 
15.8 


13.6 
16. 5 
U.O 
18.5 
18.6 

18.0 
12.2 
18.7 
18.6 
19.6 


38.5  12, 9M 
36.7  18, 2M 
39.5m   U.lM 


36.6 
37.1 
36.7 
37.1 
39.8 

38.9 


22.8 
26,  9M 
22,4 
21,9 


24,0 
23.4 
26.9 
23.5 
23.3 

24.3 
23.4 
24.5 
24,9 
24,9 

23.4 
24,8 
24,4 
23. 6M 
23,2 

25,0 


29,1 
25,7 
32.4 
28.5 
27,3 

28,3 
32.0 
27. 4M 
32.1 
30,3 


22,1 

18,2 
21,9 
19,7 
19.0 

17,0 


-  4,6 

-  2 

,5 

-  1,9 


6M 


-  2.6 

-  1.3 

-  4.7 

.3 

2.0 

-  4,5 

-  .7 

-  2,7 

-  3,3 

1,3 

•  1,3 
3,5M 
2,5 

-  4,9 

-  7,5 


ao.5 

5.7 
9.9 
2.3 
3.3 

2.3 

6,7 
1.5M 
5,2 
11,2 


25,4 
24.7 
24.8 
19,3 
24, 8M 

25.2 

27,1 

24,5 


24,2 
26.6 
22.8 
28,0 
27,7 

26,6 
24,1 
26.9 
28.5 
29,3 

25, 7M 
27, 5M 
26, 8M 


29.4 
27,7 
29,3 
28,4 
29,4 

28,0 

28.7 


9.1 
12. 2M 
11,5 

10,0 


10,7 
11,1 
11,1 
12,0 
12,7 

9,9 
11,4 
10,9 
10.8 
13.1 

11,1 

14, 2M 

13,5 

9.4M 

7,9 

7,7 


19,8 
15,7 
21.2 
15,4 
15,3 


J 


•17   S 

■  3  20 

•1 

5 
5 


-  1.0 


1,1 
4,2 


15,3 
19,4 
14, 5M 
18,7 
21.0 


1103 
1124 
1118 
1273 
1121 

1107 
1056 


1137 
1071 
1179 
1030 
1036 

1068 
1141 
1061 
1016 
992 


No.  of  Dayii 


0  10 

0  11 

0  10 

0  IT 


10    27 
9    27 


1099 
1041 
5   1072 


-  4.9 

-  2.1 


-  1.2 


993 

1039 
992 

1019 
990 


0  U 
0  13 
0  10 
0   9 


8  28 
10  27 

7 


11  24 
25 


1563 
1475 
1493 
1536 


1517 
1506 
1504 
1479 
1459 


-22 

-14 

-15 
-16 
-22 

-19 

451  16*1  -  7 


1535 
1494 
1510 
1513   0 
1446   0 


1606 
1420 
1437 
1548 
1596 

1602 


1258 
1375 
1220 
1384 
1384 

1384 
1271 
1410 
1291 
1224 


0  18 
0  14 
0  20 
0  14 
0    16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


2.79 
2.30 
2.19 
3.35 
1.93 

3,18 
3,36 

2.73 


4,46 
4.06 
3,20 
3,70 
3.67 

4,43 
3,17 
4.09 
5,33 

4,50 

3,58 
3,16 
4,28 

3.97 


2.T5 
4.31 
3.51 
3,43 
4.28 

3,66 

3.64 


2.89 
2,60 
2,33 
2,46 


2.60 
3.68 
2.48 
2.56 
2.22 

2,15 
2,68 
1,58 
3,91 
3.52 

2.83 

1,66 
2,19 
1,83 

2,19 


2.54 


4,86 
2,94 
4,82 
3.69 
4.08 

4.63 
5,14 
4,12 
4,90 
5,59 


1.49 
.80 


,76 
1,07 
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Predpllation 


1.65 
1.86 


1.47 
2.22 


1.28 

,99 

1.29 

1.55 

.91 

1.41 
1.27 


1.69 
1.68 
1.13 
1.36 
1.69 

2.16 
1.15 
1.18 
2.65 
1.98    26 


1.70 
1.25 
1.90 


.74 
1.36 

.95 
1.64 
2.41 

1,49 


.82 
.93 


1.22 

1.65 
1.04 
1.08 
1.06 

.95 
1.25 

.74 
1.95 
1.68 

1.18 

.65 
.92 
.75 


2.06 
.71 
1.40 
1.46 
1.06 


2.33 
1.62 
2.44| 
2.19    25 
2.81    25 


6.7 
6.6 

9.4 
4,5 

7.6 
4,8 


6.6 
6.6 
3.5 

6.5 
7.1 

6.0 
5,0 
6.8 
6.7 
3.7 

5.0 
6.8 
6.0 


6.1 
4.2 
8,6 
4,5 
5,3 

7.7 


21.2 
13 

14.8 
13.0 


11.0 
19.5 
15.0 
12.5 
14,5 


15,5 
13.8 

14,0 

14,9 
23,5 

10.0 


11.8 
16.6 
14.3 
15.2 
16.6 

9,0 
16.0 

12.4 
13.9 


No.  of  Day* 


6  2 
6  2 
6      2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


Continued 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRIN6FIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightvillE  dam 
pittsfield  wb  airport 

south  e6rem0nt 

STOCkBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  0' 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBuRG  2  S 

framingham 

haverhill 

lawrence 

LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

wESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  0 

BOSTON  W8  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP    WELLFLEET 

EAST    WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL    RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS    2    NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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M>\SSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVtNCETONN  I  N 
RCCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NCRTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAN 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 

wolfeboro 
woodstock 

division 
rhode  island 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

*    «    « 
NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
Tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


38.8 
'.O.S 
36, 7M 

3<>.<> 

3*. 7 
37.8 
36.8 
36.7 


28.8 
28.3 
26.3 


23. 9M 
30.2 


13.1 
25.3 


29.9 
30.* 
32.7 
32.0 
34.9 

32.2 
34.7 
33.0 
29.8 
34.8 

29.7 
29.5 

34.0 
35.4 
28.0 

34.7 
33.5 

33.0 
28.3 
32.5 

30.3 
32.8 
36.7 
30.1 
30.7 


35.5 

35.4 
36.6 
38.2 

37.1 


25.5 
29.5 
30.5 
27.5 
27.3 

25.8 
29.0 
17. 8M 
27.0 
24.9 


7.3M 

3.8 

3.0 

1.8 

2.8 

4,3M 
4.3 

7.1 
2.6 


7.7 
4,1 

11.6 
4.9 

13,4 

10,0 
12.7 
9.9 
9.1 
11.8 

10,4 

8.1 

10.9 

12.1 

7,5 

12.6 
13. 3M 
U.5 
5.5 
13,4 

7,8 
7.5 

12. 9M 

U.5 
6.1 


23.8 
17.0 
17,5 
23,4 
19.6 


2.5 
1.3 
6.4 
4.1 
4.1 

5,2 


2,8 
1.2 


31.1 

30.8 

29.0m 

26.2 

27.0 

27. 7M 
30.3 
26.6 
29.2 

28.5 


18. IM 
16.1 
14.7 
I 
14.5 

9.8M 
17.3 

3,0 
14.0 


18.8 
17.3 
22.2 
18.5 
24,2 

21,1 
23.7 
21.5 
19.5 
23.3 

20.1 
18.8 
22.5 
23,8 
17.8 

23.7 
23. 4M 
22,3 
16,9 
23,0 

19.1 
20.2 
24. 8M 
20.8 
18.4 

21.0 


1.1 
3.8 


1.8 


2.6 
3.6 


2.3 


50  11* 

50 
45 
51 


29.7 

-  1.2 

52 

25 

26.2 

53 

25* 

27.1 

-  2.7 

55 

25 

30,8 

52 

25 

28,4 

-  1.3 

55 

8 

28,4 

-  2.1 

11.5 

-  6.1 

45 

26 

15.4 

-  2.0 

48 

26 

18.5 

48 

7 

15.8 

45 

26. 

15.7 

43 

26. 

15.5 

44 

8 

17.8 

43 

26. 

8.6M 

39 

8 

14.9 

-  1.9 

43 

8 

13.1 

44 

8 

945 

951 

1004 

1080 


1038 
968 

1070 
998 


1317 
1363 
1405 


1553 
1334 


1733 
1422 


5  1289 

5  1330 

5  1191 

1  1297 

1  1138 


No.  ol  Daya 


-d 


1223 
1148 
1212 
1269 
1160 

1252 
1288 
1187 
U50 
1314 

1151 
1137 
1190 
1340 
1171 

1279 
1250 
1121 
1232 
1299 


982 
1079 
1056 

949 
1018 


1493 
1385 
1296 
1371 
1374 

1378 
1318 
1573 
1399 
1453 


13 
13 
13 

0  17 
0  U 


13  27 
12  27 
11  27 
18  28 

14  27 


NEW  ENGLANU 
FEBRUARY  1965 


1.75 
D  3.11 
2,44 
2,76 
3.08 

3.75 
2.80 
2.59 
2,66 

2.77 


2.00 
2.S2 
2.00 
2.17 
3.81 

2.50 
3.00 

7.52 
3,99 


3,18 
3,97 

3.06 

4.26 
5.10| 

3.34 
4.68 
3.55 
2.32 
2.35 

4.09 
1.56 
2.98 
2.79 
3.14 

3.29 
5.47 
2.63 
3.41 
5.76 

2.58 
4.90 
3.64 
3.94 
3.35 

3.57 


2.00 

3.65 
2.54 
3,77 


1.95 
1.91 
1,39 
1.58 
1.85 


PredpltaUon 


1.40 
.35 


28    12         1.78 

27  11         2.93 

28  D  2.45 
28  12  2.30 
27    15         2,11 


2.31 
,00 


.58 
2.17 


1.29 


.55 

1.07 
1.20 
1.03 
1.00 

1.95 

.90 

1.31 

1.25 


.90 

1.26 

.69 

.63 

1.48 

.65 
.96 

3.20 
1.41 


1.12 
1.19 
1.29 
1.49 
2.94 

1.24 
2.31 
1.19 

.80 
.66 

1.69 
.38 

1.30 
1.08 
1.20 

1.59 
2.60 
.80 
1.20 
3,37 

1.07 
1.88 
1.73 
1.43 
1.14 


.95 

3.20 
1 

1.19 
2.U 


.80 
.68 
.67 
.60 
.50 

.49 
.86 
.61 
.76 
.55 


3.1 

3.0 


2.5 

9.5 


4.0 
1.1 


11.4 
8.9 
6.0 

23.2 

20.6 
9.9 

32.7 
18.5 


6.5 
16.2 
6.4 

10.9 
8.0 


11.0 
12.0 
8.0 

10.2 
13.0 
7.0 
10.0 
18.1 

9.0 


2.2 
4.0 
5.8 
2.5 
2 

3.4 


10.3 
8.6 

12.0 
7.1 

11.0 


23.0 
28.0 
12 


No.  ot  Days 


10  6 

7  6 

16  2 

16  6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3 

5  2 

6  3 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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VERMONT 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    •    ♦ 
SOUTHEASTERN        0; 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READS8OR0  1  SSE 
SOMERSET 
i/ERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


28.1m 

28,9 

29.8 

27.6 

25.9 


33.9 
29.9 
32.8 
31. T 
33.3 

30. « 


31.9 
31.3 
29.7 
26.7 
32.9 


1.3M 

*.2 

6.0 

5.7 

5.7 


13.1 
10.0 
10.6 
11.4 
U.2 

10.3 


7.0 
8.9 
'•.8 
10.0 

1.5M 


14. 7M 

16.6 

17,9 

16.7 

10,1 

15.3 


23,5 

20,0 
21,7 
21,6 
23.8 

20.4 

21.8 


20,7 
19,2 
19,3 
15,8 
21,5 

15, 2M 

18,6 


Temperature 


4.4 
1.7 


2.6 

.0 


-  4.5 
•  1.2 


1406 
1352 
1310 
1348 
1534 


1156 
1256 
1206 
1210 
1149 

1243 


1235 
1275 
1272 

1373 
1211 

1401 


16  27 
16  27 


Precipitation 


1.14 
2.81 
1.94 
1.8! 
2.75 

2.02 


1,68 
.93 
1,14 
3.06 
1.52 

1.18 


2,59 
3,29 
3.52 
3,66 
3.79 

2.73 

3.26 


•       ,86 


D       ,65 

1.00 

,64 

.67 


.38 
,38 
.44 
1.30 
,58 

,43 


.13 

.18 

,28 

,07 

1,08 

,04 

.26 


1,11 
,99 
1,08 
1.02 
1.15 

1.13 


8.9 
10.0 

7.7 
11,1 
12.0 

11.2 


7,0 

4.3 

9 

9,5 

4.3 

1.0 

5.9 


6«6 

9.7 

15.5 

17.9 
6.0 

8.3 

10.7 


No.  of  Days 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,     59°    ON    THE    9TH   AT    NORWALK   GAS    PLANT,    CONN.    AND    ON    THE    BTH 
AT    BULLS    BRIDGE    DAM,    CONN. 

LOWEST    TEMPERATURE,      -35°    ON    THE    4TH   AT    HAYNESVILLE,    ME. 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      6.56    INCHES    AT    PORTLAND,    ME. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,      0.93    INCH   AT    BURLINGTON    WB   AIRPORT,    VT. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      3.37    INCHES    ON    THE    25TH   AT    PORTSMOUTH,    N.H. 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,      23.5    INCHES    AT    RIPOGENUS    DAM,    ME.    AND 

LINCOLN,    N.H. 
GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,   32    INCHES    ON    THE    6TH   AT    WOODLAND,    ME. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Day  of  Month 


15       16  I   17  I   18      19  I  20  I  21      22  |  23      24      2S  I  26  I  27      28  I  29  I  30 


NOHtMUIST 

e*KeiisviLLC 

BARKHAMSTED 
BULLS  eOIOGC  DAM 
CDCAH  HILL 
FALLS  VILLAGE 

HOIIPOLK  J  511 
•OCKV  DIVER  DAM 
SALISSURT 
SHCfAue  0AM 
TORHINOTON 


CENTRAL 


02 


ANSONtA 

BALTIC 

BROOKLTN 

BURLINGTO'^ 

COCUPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 
DANBURr 
DAMSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  9RAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  »B  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETONN  4  u 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAH  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHKVILIC  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESiRVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

6R0T0N 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 

MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  UVMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  US  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFItLD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKHAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
M005EHEAD 
OQUOSSOC 

PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVBR 

SQUA  PAN  0AM 
TCLOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  8UREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUiTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOw  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  s 

LEWISTON 


.01 

.11    .ti 


.n    .St 

•09  1.11 


.21  l.*t 
I.T4 
l.«> 

.2T  l.tt  .Oi 

•  U  I. It 

1.90 


.40 

1.4T 

.30 

I. It 

l.St 

.47 

l.Ot 

1.44 

l.IO 

1.4t 

I. It 

T 

l.Tt 

T 

.14      ,t> 

>.«• 

.26   1.57 

.99  2.09 

. 

I. TO     .07 

.40      .77 

1.2t 

.31    I. St 

T 

l.Ot 

.It  l.tl 

T 

1.29 

1.72 

1.90 

.22  1.14 

.1 

.41    l.tt 

.10  1.90 

.49  2.90 

.( 

.79 
l.lt 
•iO  l.SI 

.12  l.ll 


.tl 

.Ot  1.22 
1.40 
l.tt   ,14 

1.04  ,24 
l.Ot   .10 

.09  1.01 
•  tt 

T   1,29 


,74 


,02 


1,«9 

1.41   ,12 

1,09 


.29 

l.Ot     T 

.t9 

.71      .04 

.20 

,tt    1.94 

.24 

.It    t,4t 

.91 

.50   l.Ot 

.Ot 

.10 

1.99 

.It 

.«t    1.94 

T 

.97 

2.44 

.It 

T 

2.1t 

.11 

l.tl      ,01 

;y-.'j'>^ 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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MAINE 

HtDISON 

OLO    TOUN    F»«    AHPORT 

OaONO 

Rur^'ORD    1    SSE 

RU"FORD    poms    PL»NI 

SPfilNG^lClD 

■  ATtRVILtE  PUBP  STA 

BEST  8U«T0N  2  NNd 

BEST  ENFIELO 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSmICK 

OAHARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELL5K0BTH 
JONCSBORO 
MACHIAS 

NEW  5L0UCESTER 
PORTL»NO 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKL»NO 

5ANP0RD  2  NN« 

MASSACHUSETTS 


KESTERN 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINOTON  HILL 
HEATH 

HOOJAC  TUNNtL 

KXIOMTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  M    AI«P0«T 

PLAINFIELD 


SOUTH  EOREMCNT 
5T0CKBRID0E 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASMBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BOTLSTON 
BUFFUMVILLt  OAK 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  0«M 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURS  2  S 

FRAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

OROTON 

HARDHICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROJTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALtM 
NORTHBRIOGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  i  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 

shelburne  falls 

50uth8ri0ge  1  sw 
springfield  armory 
sterling 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WARE 

WESTFIELO 

WEST  HEOWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECMWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREMAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HYANNIS  2  NNC 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


MASSACHUSETTS 


NCa  acorono 

N6taBU«Y0OQT 

peMSDOKC 

PLVMOUTM 
PQOVtNCCTOhN  I 


BOCHESieR 
«OC«PO«T  I  eSE 
SAttM  C«  »1»  STATION 
SANDWICH 
SESnCGANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
aCOOS  HOLE 


New  HAMPSHIRE 


NOHTHEPN 

SENTON  i    iv 
•EPIIN 

bethlehem 
cannon  mountain 
colebrook 

dixville  notch 

EDPOL 

HBYAN 

URST   CONN   LAKE 

SSAPTON 

JEFFERSON  >  > 
LANCASTER 
"ILAN  T  N 
NOUNT  »ASHIN«TON 
PINHHAH  NOTCH 

MEST  RUMNEV 
"MITIflELO 
YORK  PONC 


SOUTHERN 

BLACKNATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLARIMONT 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONMAT  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DECRINt 

EPPINS 

FITZHILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

OILMANTON  Z  E 

<REENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOUILL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOM 

MA5SABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNH 
NEWPORT 

NORTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETER80R0  2  S 

plvmouth  i  e 
portsmouth 

soutm  oanbury 
south  lynde80r0 
south  weare 
Surry  mountain  dam 
tamworth  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

K1N6ST0N 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


16  I  17  I  IB   19  I  20  I  21   22   23T24   25  I  26  I  27  I  28 


T 

1.11 

.M 

l.ll 

l.Oi 

LOT 

1.20 

.20 

•  U 

1.0> 

1.00 

.02 

l.«) 

T 

.19 

.S* 

1.1> 

.01 

2.AT 

1.11 

T 

30      31 


.12 
•  OR 


l» 

.0* 

OS 

.01 

T 

IS 

1.2* 

12 

l.AR 

U 

T 

T 

15 

2.94 

lA 

2t 
2S 

OT 

1.2A 

2.)1 

T 
l.OR 

1.01 
.99 
1.21 


1.01 
1.7» 


2. to 
.01 

.ao 


1.01 

.19 

1.7J 


i.20 

l.Rt 
I.IV 
2.11 
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N0I1THE«5TERN  01 

BETHEL  »  N 

BLOOHFIELD 

CaN»«N 

CHELSEA 

OiNVRLE 

CNOSeuBO  FILLS 

S1L»«» 

MC  INOOE  f«LLS 

MIDDLESEX 

HONTPELIEB  F«*  »IRPO«T 

HORRISVILLE  2 

HOUNT  KANSFItLD 

NEWPORT 

NORTH  D«NVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELO  2  WSW 
■ATERBURY  1  NNE 
WEST  BURUE 


WESTERN 


02 


BENNINOTON  2  NNW 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBAN!  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEHFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSeURt  MOUNTAIN 

SEARSBURS  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


20   21   22   23   24 


•ot 

.DA 

.0» 

.04 

T 

.0* 

.10 

T 
.02 

T 
.0» 

.03 

25   26   27   28   29   30  |  31 


.0*  T 
.Ot 


.TO 


1 

.li 

10   1 

.It 

.»> 

Of 

.n 

.ti 

01 

.i> 

01 

.*T 

r 

.» 

m  toUowlng  SUbon    Indax- 


DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
•    •    • 

NORTHWEST 
SULLJ  BRIOSE  DAM 
CRE*M  HtLL 
FALLS  VILLAOE 
NORFOLK  2  SM 
SALISBURY 
SHEPAUS  0AM 
MI6MAM  RESERVOIR 
*    •    • 
CENTRAL  0 

SURLINSTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
BANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  MB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  «  w 
HOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
•    #    • 
COASTAL  03 

BRIDCEPORT  WB  AP 
8R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 
MAINE 


BRASSUA  DAM 


Day  ol  Month 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


28   31 
5    » 


22   26 

«   17 


27   2S 

0    9 


16   26 
5    9 


23   26 

5   15 


26   26 

8   10 


28   30 

6   11 


22   21   20   63 

•11  .  8  .17   19 


13   37 
3   12 


MAX   27 

MIN  •  9 


BR t08f WATER 


CARIBOU  WB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


31   so 
3.6 


30 
.  9 


33 

20 


30 
17 


18   16   40 
18  .15    5 


13   13   25 

•  8.8-7 


20   20   37 

•16  .17   12 


22   20   60 
13  .1*   16 


19 

•  8 


20 

31 

•  12 

.  4 

19 

»0 

.  6 

u 

19 

30 

.20 

.  7 

19 

♦  3 

•  3 

18 

27 

♦0 

1 

27 

23 

37 

0 

23 

20 

32 

•  19 

•  16 

65   S9 
32   35 


60   50 
32   38 


65   50 
30   35 


S8   65 

25   30 


62  68 
38 


60   51 
29   36 


62   52 
31   62 


60   68 
30   33 


r. 


30   30   22 

16   20   12 


31   33   25 

2   15  .  3 


30   32   26 
15   20   12 


27   30   31 
3   10   12 


28   31   28 

5   16    0 


33   36   28 


18 

39 

3 

16 

20 

»1 

10 

16 

31 

46 

2 

30 

22 

40 

16 

IS 

18 

38 

1 

15 

18 

6 

17 

45   53 

30   40 


40   50 
29   32 


42   58 
33   39 


48   55 

33   40 


40   53 
32   37 


39   49 
30   34 


43   50 
31   38 


45   57 

32   37 


49   57 
30   37 


47   53 

24   31 


41   SO 
29   37 


44   39 
28   30 


39   39 
27   29 


43   39 

31   26 


S3   36 
23   25 


62   39 
29   27 


27   36 
11   12 


50   21 
9    5 


69   41   44   41 


48   37 
32   28 


44   33 

30   29 


22   30   40 
12  •  8   30 


24   30   38 

7    3   30 


22   22 

8    1 


22   20   43 
4.6   19 


25   22   60 

8  kl6  .16   21 


MAX 

Mm 


25   20 
9  .13 


MAX   13 

MIN  I.  3 


61 

57 

46 

33 

37 

32 

44 

52 

47 

S3 

34 

29 

43 

51 

46 

34 

37 

32 

42 

48 

59 

32 

36 

35 

42 

57 

48 

30 

33 

31 

43 

53 

48 

32 

38 

33 

42   42 
30   30 


34   45 

26   30 


63   60 
31   28 


33  63 

2T  25 


63  39 
32   31 


46   39 
29   31 


63   36 

30   32 


33   65 

29   27 


38   63 

30   28 


46   42 
31   31 


46   43 
30   33 


50   40 
27   23 


41   42 

27   31 


45   42 
30   29 


36 

15 

32 
8 

63 

17 

35 

8 

38 

16 

23 
11 

26 

16 

36 

12 

37 
15 

25 

6 

30 
19 

37 
12 

26 

18 

37 
13 

24   35 

18   12 


39   26 

11   11 


36   27 
17   14 


3S   38 

18   15 


35   45   40 
30   33   34 


35   45   40 
28   31   31 


35   47   41 
30   32   34 


31   31   35 


40   43 
30   32 


37   45 
30   31 


25   40 

19   17 


35   40 

14   U 


29   35 

15   15 


26   36 
21   18 


27   37 
20   18 


27   36 
21   19 


•  '3'. 


10 
10  .18 


23 

•  1 


41   27 
22   17 


38   41 

21   12 


39   39 

20   14 


48   39 

14   23 


44   39 
23   16 


46   42 

14   19 


31   40 
5   15 


44   41 
24   16 


60   46 
16   20 


42   46 
12   26 


38  47 

12  20 

44  39 

22  20 

36  45 

7  17 

47  40 

23  23 

47  39 

26  23 

47  38 

24  23 

36  67 

8  IS 

38  60 

24  22 

44  60 

20  22 

65  63 

26  24 

48  40 
16 

44  42 

21  20 

49  47 

22  21 


28   25   49 

7    6   17 


33   21   49 

11    2   12 


35   13 

12  .  5 


21   47 

•  2   10 


41   20 
16    1 


42   20   44 
17    1   15 


22   28 
'  3    6 


30   45 
12   18 


22   26 
2   5 


24  48 
4   16 


24   66 
S   19 


24   46 

5   17 


41   24 
12    4 


45   20 
15    4 


49   22 
14    5 


51   35 

24   21 


46   44   28 
16   20   18 


50   47   30 
21   24   11 


37   32 

14    6 


40   38 

28   27 


42   39 
28   2* 


40   37 
28   26 


38   45 

17   25 


45   43 

14   24 


43   40 

16   23 


25   29 
4    5 


20   36 
2   13 


24   44 
4   IS 


30   47 
5   17 


26   62 
3   11 


19   43 

2   15 


25   49 
•  2   12 


25   43 
a   19 


35   25 

10   10 


38   26 

9    7 

40   23 


16 


26 


27   10 
'10  .15 


23   32 
-  6  .24 


32    9 

0.8 


48   28 
27    8 


42   26 
19    4 


28   42 
4   21 


45   46 
21   21 


35   48 

20   22 


32   45 

10   19 


53   44 

22   23 


34   54 
14   25 


52   45 

2S   23 


52   36 

27   23 


49   39 
24   22 


36   58 

16   27 


38   52 

23   25 


53   47 
24   25 


55   38 

29   24 


56   49 
22   23 


55   50 

23   24 


51   50 
22    7 


30 
.15 


S3   26 

■  7  .10 


See  Reference  Notes  FoUowliig  Station  Index 


36 

25 

32 

15 

11 

16 

37 

27 

30 

14 

10 

10 

36 

26 

32 

15 

11 

15 

45 

23 

26 

22 

11 

12 

43 

27 

34 

19 

10 

19 

38 

2T 

32 

IS 

5 

,S 

34      34 
23      19 


[9 

12 

8 

8 

.  7 

.10  . 

5 

20 

30 

5 

2 

.  2  • 

0 

11 

25 

6 

0 

.  3 

39 

23 

34 

23 

52 

25 

48 

24 

48 

26 

27 

.    6 


'10 
19  I    27 


36,3 

14,4 


33. 9 
15.5 


35.8 

13.8 


28.9 

9.6 


35,1 

14. S 


36.1 
14.3 


38,3 

15.8 


34.7 
13.6 

36,6 

16,5 

34,5 

11,0 

37,4 
18,5 

36,8 

18,6 

35,1 

18,0 

35,9 

12,2 

35,1 

18,7 

38,3 

18,6 

39.0 
19.6 

38.9 

12.9 

36, T 

18.2 

39.5 

14.1 


36.6 
22,1 


37,1 
18.2 


36,7 
21.9 


37.1 

19,7 


39.8 

19,0 


38.9 

17,0 


22.8 

'    4,6 


26,9 
2,6 


22,4 
.5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


Continued 


MAINE 

CLiYTON  LAKE  J 
EUSTIS  2 
PORT  KENT 
fiREENVILLE 

hayne5ville 
houlton  faa  a; 

HOULTON 
JACKMAN 

lons  falls  dam 
middle  dam 
millinocket 

MILLINOCKET  FAA  AP 

oouossoc 

PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
JT  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
•   •   • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
•U8USTA  FAA  AIRPORT 
jigANSOR  DOW  FIELD 
BRID6T0N  I  NNW 
CORTNNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 


Day  of  Month 


19 

-10 


20 
•  15 


l«   16 

klO  -  9 


20   20 
14  -I* 


22   It 

19  -IT 


8   e 
10  -25 


10   10 
9  .17 


15   13 
35  -34 


12  .20 


15   10 
12  -11 


15   11 
13  .13 


29   38   33 
S   2a    0 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


22   1« 
.16  .13 


21   H 

It  .  8 


21  16 

22  .18 


17 
.  2 


AO   38 
20  -  1 


AO   31 
29    2 


A2   AO 
28    5 


AO   33 
31  .  I 


1*   35 

ill   13 


17   38 
.  9   12 


15 


l»   lA 

-10  -12 


18  11 

19  .23 


10   10 
13  .22 


12  9 

13  .20 


17   10 
>2A  .27 


35   *0 

20    6 


37   AO 
19   10 


35   *2 

10   10 


lA   AO   28 


20 
-13 


>8   38 

20   10 


38   36 

22    1 


33   39 

13    5 


37   A3 

6.2 


35   AO 

0   3 


18   A3 
11   15 


19   AO 
>  A   15 


19   38 

■5   16 


23   35 

.9.9 


22   32 
.  3    1 


28   27 
5    9 


2A   2A 
3    0 


16   AO 


18   28 
.10  .21 


15 

.10 


17 


15   AO 

.  2   13 


15   AO 
.  6   12 


20  25 
5.2 


13   22 

U  .  5 


15   22 

.lA  .10 


27 
.  5 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


17 
■  3 


2A 

hi' 


27   25 

15    5 


25   16 

10  .  A 


28   21 
10  .11 


27   20 
9  .  B 


22   28 

.15  -  A 


31   2A 
5  -13 


20   29 
■  2    2 


16   23 

1    9 


13   10   20 


33   21 

19-5 


36   23 

15  -  7 


37   2A   29 


39   31 
6-5 


7  20 

8  -13 


25   26 


lA 

0  • 


8   20 
8.6 


38   22 

10  •  3 


52   3A 

.13  .  A 


26 

.  9 


A2   31 

0 


11   20 


20   15 
-12  .  7 


16   27 

.16    9 


15 

.22 


37   A2   AO 
19   35   15 


35   Al   35 

15   3A    9 


31   A5   AA 
21   29   23 


3A   A3   Al 
5   31   18 


32   Al   Al 

10   30   lA 


ZA   37   A5 

8   21   22 


A5   SA 

lA   23 


30   39 

.7-6 


AO  25 

lA  .  2 


30   36 

,  6  -  A 


32   26 

20    2 


37   32 
19  .  1 


30   35 

11  .12 


33 

.23 


17   30 
1  -13 


15   25 

0.2 


lA   26 
2    A 


15   13 

.  A    0 

13    6 


•  17 


20    A 
.  2  -13 


13   2A 

0    1 


20 
1 

21 

.  1  • 

23 

1 

20 

e 

20 
6 

19 
-  2 

2A 
1 

20 
'  6 

26 
•  2 

20 

6 

21 

.  A 

16 


lA   27 
.  3  -10 

U   20 
.  2 

18   I* 
-A    0 

23    3 

.9-9 

21    5 


22   36   15 

A   lA    0 


38   25 
20    7 

37   15 


21 

-11 


29 

.  6 


Al   27 
27-2 


5-2 
A   28 


21 
-  2 


17   10 
.  7  -17 


18   11 

0-7 


20   17 

0-5 


16  5 

39  33 

lA  •  6 

38  33 

12  3 

38  29 

13  -  2 

AO  35 

4  5 

41  17 


15   36 

6    9 


AA   A2 
33   22 


19 
■  15 


20 
.  A 


28   2A 

7-3 


28   21 

lA    2 


29   18 

11  -14 


31   23 

11-5 


30   26 
12-9 


15   34 
.19   10 


lA   30 
-23    9 


II   20 
.26    5 


16   20 
.18    6 


20   15   31 


22   37 
2   13 


A5   35 

11   10 


17 
3 

A2 
16 

33 
15 

33 

9 

12 
1 

29 

0 

29 
12 

A7 
lA 

AO 
23 

37 
25 

26 
5 

37 

5 

22   A2 
i  5    9 


13   23 

■  28  .  6 


33   AT   AA 
22   32   12 


36   AA   AA 
23   3A   23 


31   AO   36 
19   29   21 


3A   A2   39 
10   3A    9 


32   AO   AO 
12   22    9 


3A   AA   35 
22   SA    8 


33   A6   39 
22   S3   lA 


28   A2   A2 

.8   17   12 


20   AA 
9   16 


A6   A2 

12   16 


26   Al 
A   12 


52   3A 

18   17 


23   A5 

13   15 


22   33 

.  A  .11 


20   32 
.5.5 


29   35 

6    3 


35   lA 

0.3 


AA  30  36 

20  10  16 

AO  25  31 

19  5  5 

A6  Al  37 

19  10  lA 

A3  32  32 

17  5.6 

36  30  32 


35   21 

21    8 


2A   A6   36   35 

7   12   lA  I  21 


A3   34 
16    T 


16   41 
3   16 


A3   32 

lA   17 


15   A2   32 
9   15   22 


21   Al 

'lO   13 


21   S5 

.6.2 


12   31 
.6.8 


19   36 

0    0 


S»   A2 

.  i         A 


A6   AO 

lA   10 


32  A2 

1    6 


A5   37 

12    A 


A5   32 

18   12 


A3   33 

11    6 


lA 
.  I 


20 
.  5 


lA 
-  3 


35   20 

10    0 


33   21 

4  -  1 

26   24 


21 
-  2 


21 
3 


31 

-13 


12 
.  5 


28   42 

I   12 

22 


35   27   33 


41   36 
12    3 


20-5  -13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
38    - 


20   14 
3  -  I 


23   U 

8  -  1 


40   24 
18   10 


41   19 
19    8 


42   28 

27    7 


42   30 
29-4 


40   32 
27    I 


24   20 
13  -  1 


24   24 

5    0 


29   21 

4  -  1 


23   15 

6-2 


43   30 
29   10 


45   34 
14   12 


42 

26 

25 

13 

42 

29 

28 

to  • 

42 

20 

20 

5  • 

38 

31 

18 

9 

40 

19 

11 

8 

42 

23 

14 

9 

41 

32 

19 

? 

27 

-  I 


21.9 
'  1.9 


24,0 

■    2.6 


23,4 
'  1.3 


26,9 

.  4,7 


23,6 
,3 


23.3 

2.0 


24.3 

4,S 


23.4 


24.5 
•  2.7 


24.9 
-  3.3 


24.9 
1.3 


23,4 

1.3 


24,8 
3.5 


24,4 
2.5 


23,6 

'  4.9 


23.2 
.  7,5 


25.0 

>  9,6 


29,1 

10,5 


25,7 

5,7 


32, A 

9,9 


28,5 
2,3 


27,3 
3.3 


28,3 

2.3 


32.0 
6.7 


27. A 
1.5 


32.1 
5.2 


30,8 
U.2 


28,8 
5,9 


27.0 
1.0 


28,4 
4.9 


28,4 
5.8 


28.9 
8.5 


29.0 
■  1.6 


ConHnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MAINE 

MITERVILLE  PUMP  5T1 

WEST  BUXTON  2  NNM 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    ft    • 
COASTAL  I 

BAA  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 
MASSACHUSETTS 
*   •    • 
WESTERN  0 

ADAMS 

CUMMINSTON  HILL 
MOOSAC  TUNNEL 
KNISHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
SOUTH  ESREMONT 
STOCKBRIDSE 
WEST  GRANVILLE 
•   *    • 
CENTRAL 
AMHERST 

8ARRB  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 


Day  of  Month 


•  17 


J7  2i 

I-  »   0 


J2   26 

17    9 


33   24 

17   11 


31   26 

18    * 


18   26 
IS    9 


If   29 

'16   U 


11   IS 
'2*  •22 


23   18   28 

16  -21  -20 


16   29 

.  »   T 


23   21  27 

1  -18  •  6 

22   19  28 

7  h  J  -12  IS 

16  26 


l»  33  19 

3*  66  61 

23  33  16 

SO  37  6S 

3  I*  17 


ST   *1   62 

1    a    22 


64  63 
38   2} 


22 
•  2 


26 
•  8 


33   2S 

16   10 


32   27 
18  .  6 


31   26 
-  »  •  2 


S2   23 

18   10 


31   23 

11  •  3 


33   26 

20    6 


30   26 
9.9 


20   18   26 
13  .20    8 


23   17   16 
-  8  .12  .  6 


17   16 
6    3 


22   21 
2  .  7 


23   18 
6.3 


38   63   61 
23   38   20 


36   63   60 
20   34   29 


32   63   61 
12   32   19 


36   48   61 
9   28   21 


29   38   42 

7   IT   20 


29   67 
7   12 


19   61 

13   18 


2T   20   63 

'2   0   11 


29   67 
9   12 


20   66 
14   18 


43   60 
36   30 


97   63 

24   39 


37   42   41 


MAX 

MN 


16   23 
>  2    3 


20   21 

8   14 


24   29 

12  .  6 


23   24 

10   12 


29   27 
2   13 


27   28   21 
6   17    2 


14   24 
•3.1 


17   16 
9.8 


18   22 

'14  .  6 


16   IS 
19    8 


21   62 
*   21 


2*  69 
7   17 


29   32 

I    7 


60   30   39 
29    3.1 


34   39 

16  .  2 


14   30 

20    3 


19   19   27 


21   6T 
16   1« 


26   69 

10   23 


MAX 

J  Mm 


28   28 

.  7   12 


>0   27 
19    0 


29   29 

4    0 


29   30 
9   IT 


27   27 
9.4 


26   30 
8   29 


16   29 
.  6   12 


23   20   19 
13  .  8  .  9 


19   19 
6.8 


17   13 
hi*  .19 


20   21 
2   2 


23   20   29 

13  .16  .12 


47   46 
34   29 


43   48 
3J   29 


39   48 
29   23 


40   90 
29   26 


49   43 
36   26 


92   49 
37   90 


49   43 

36   28 


49   46 
37   28 


32   32 

7   10 


39   39 

9    8 


19   39 

10   13 


33   32 

4   10 


28   11 

9   10 


28   33 

9    6 


46   62 

12   10 


37   40 

6   13 


1*   62   29 

'6    6  .10 


38   20   » 

20   12   16 


20  36 

10   16 


60   29 
21    7 


17   49 

19   29 


39   42 
21   27 


44   94 
28   38 


46   92 

29   60 


60   67 
28   39 


46   96 

30   42 


37   39 
29   27 


40   33 
21   23 


4}   39 

21   23 


44   36 
26   26 


30   38 

23   26 


34   39 
29   29 


32   42 
24   28 


36   39 
24   26 


19   63 

0    9 


41  38 
26  13 

46  43 

21  10 

46  34 

22  14 

42  40 

20  10 

41  39 

22  11 

37  39 

16  14 

32  41 

10  7 


27   29 

7    1 


26   18 

1  .19 


16   26 
2.7 


28   23   26 
8.3.9 


26   26 

■19    0 


27   29 

0    9 


66   19   38 

23   19   27 


49   19 

19   14 


41   37 

20   12 


66   41 
10   19 


36   22 

14    3 


29   22   26 


21   26 

1  .  1 


24   29 


20   26 
1    9 


32   23 

10    4 


29   28 

4    9 


28   24 
8    9 


30   23 

10    9 


12   22 

8    7 


12   22 

10    6 


21   16 


26   16 
U    6 


25   17 
9    9 


26   14 

8    6 


16   67 

27   27 


30   47 
21   29 


48   38 
26   29 


66   69 
29   21 


69   18 

29   11 


11   68 

26   26 


46   47 
30   10 


45   17 

18   17 


41   17 
12   21 


61   16 

12   14 


37   39 

19   19 


37   19 
18   27 


39   38 
19   22 


39   38 

13   24 


34   16 
14  .  9 


32   19 
U  .  5 


35   17 

14  .  1 


38   18 

16    0 


19   15 
.1.5 


30   19 
10  .  1 


25   19 

4.3 


91  It  20 
It   11   IS 


18   14 

28    T 


21   38 
19   11 


19   22 

22   19 


17   36 

16   18 


6T   19 

19   19 


14   44 

14   19 


38   43 

18   28 


S««  Refersnc*  Note 


I  FoUowlag  Slatlo 
39   - 


46  39  40 

23  20  29 

18  46  40 

9  16  21 

68  66  38 

21  24  26  I 

Index 


60   21 
19   1 


17   21 

16  .  1 


29   29 
8    9 


29   26 
9    0 


49 

18 

27   41 

-10   2 


40   28 

17    8 


14   41 
9   32 


40 

20 


37   25   26 
22   13   IS 


40   23 
17   15 


40   24 
22   11 


44   26 
24   12 


30   26 

10    9 


46   28 
21   13 


40   29 
19   12 


35   24 

22   10 


19   40 
0    9 


26    ai 

9    1 


29   26 
2   3 


39   23 

19    6 


20 

2* 

8 

9 

18 

19 

3 

.  2 

29 

30 

7 

3 

19 

31 

1 

.  3 

21 

32 

6 

10 

20 

21 

T 

0 

22 

32 

10 

19 

33   45 

8   26 


59   40 

22   20 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


30   31 


32.8 

9.4 


32.2 

6.5 


27.9 
-  4.3 


29.4 

2.4 


31.3 
12,5 


33.6 

10.7 


31,4 
11.5 


32.0 
10.8 


30,4 
12,7 


30,8 
8,0 


28,5 
4,3 


32.1 
15.6 


11,8 

11,6 


12,4 

11,9 


39.0 
11,1 


30,1 
11,9 


29,1 

12.1 


30,0 
9.8 


31,3 

9,6 


31,7 
12,8 


34,7 
1*.7 


34,6 
13,3 


31,9 
13,6 


31,4 

11,8 


31,6 
10,8 


35,9 

15,7 


34,1 
11,3 


34,8 
17,6 


35.0 
11,8 


38,6 
21,5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1965 


Continued 


SUUon 


MASSACHUSETTS 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURS  2  S 

FRAMINSHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READINS 

shelBurnE  falls 

SPRINGFIELD  ARWORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
BAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


Day  of  Month 


26   32 

6    T 


27   28 

0    6 


MAX 

MDJ 


21      27 
2   3 


MAX 

MIN 


29   25 

.  a  .  « 


24   31 

e    u 


J)   27 
23   11 


32   31 

22   11 


33   2S 

20   11 


28   3*   2S 

1   16    8 


23   19 
1  .  2 


20   17   2 

,  7  .11  - 


23   21 
3-9 


26   23 
4    3 


23   19 

A    I 


23   20 
.3.2 


19   19   22 


27   30   25 
8    8* 


MAX 

MIN 


28 

.  1 


2*   27 
.6   2 


29   22 

16  .  1 


3»   25 

23    3 


35   26 

22    1 


33   31 
21    8 


26   19 
1*    5 


21 
>  9 


23   22 
6.1 


42   48 
28   30 


46   SO 
31   30 


43   5S 

28   28 


48   55 

28   31 


47   46 
36   29 


52   48 

38   29 


56   47 
36   27 


42   32   48 
16   24   24 


41   34   47 

25   25   26 


33   50 

22   26 


10  I  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  |  23 


38   40   22 

32   16   14 


44   36 

30   12 


MAX 

MIN 


23   20 

.5.9 


23   19 

1  .  1 


31   24 
20  13 


34   1« 

14   10 


33   33 

21   18 


33   25 

19   11 


34   34 

10   15 


33   25 

20   12 


34   27 

23   11 


33   31 

17    9 


22   22 
9   8 


22   22 
2   3 


22   27 
3.3 


45   33   50 

24   25   28 


29   48   41 
22   24   27 


31   45   38 

23   24   32 


32   51   38 

23   26   30 


32   50   37 
22   26   26 


52   45 

37   21 


39   50   41   36   45 
28   25   25   25   22 


38   22 

11   14 


38   40 
33   16 


34 
14 


44   37 
20   23 


45   39 

18   20 


48   41 
19   22 


39   32   37 
32   15   19 


42   25   40 

23   15   19 


54   42 
33   32 


42 
27 


51   43 
36   24 


53  47 
38   26 


55   49 
38   24 


57   53 

36   23 


51   44 
39   25 


34   41   41 

32   25   17 


34   25 
24   17 


34   31 
28   12 


35   32 

27   18 


24   21 
3.3 


29   47 
24   29 


49   36 
25   27 


23   38 

13   14 


42   50   42 
19   21   21 


41   42 
20   25 


34   41 
19   29 


24   38 

18   18 


35   22 

8   10 


34   45   35 

8   11   18 


27 
3 


39   23 

18    ) 


42   24 
18    2 


44   26 
21    4 


31   21 

14    3 


39   42 
23   21 


47 

37 

29 

26 

50 

38 

22 

28 

50 

37 

27 

26 

46 

44 

27 

31 

39 

23 

38 

19 

10 

9 

41 

31 

36 

29 

14 

18 

42 

30 

40 

29 

15 

18 

41 

34 

41 

28 

14 

16 

45 

20 

34 

19 

12 

12 

48   41 
12   16 


26   45 

4   15 


27  24 
6  7 

20  22 

6  0 

23  25 

5  6 

28  26 

7  8 

28  34 


34   43 
11   27 


26 


20 

0 


23   41 
5   16 


35   21 

15    0 


39   42 

19   24 


49   41 
22   21 


37   SI 
30   35 


46   55 

30   35 


37   39 

30   31 


46   45   39 

32   32   21 


39  44 
31   35 


46   52   41 

32   41   26 


32   49 
2«   29 


34   48 

23   31 


38   40   44 
28   29   28 


24   21 
2   5 


22   31   37 
12   13   31 


33   26 

22   13 


36 
22 


25   33 

10   10 


25   23 

0  .  1 


42   48   48 
33   38   32 


42   49   51 


33   25 

18    8 


34 
23 


22   22 

2    2 


23   23 

12   10 


45   45 
36   28 


46   40 
26   27 


39   45 
30   30 


40   26 
26   17 


43   42 

33   19 


46   40 
35   20 


41   26 
26   18 


43   42   28 
34   22   22 


46   28   36 
27   20   21 


36   37 

IT   22 


36   42 
23   28 


47   41   43 
23   24  24 


35   40 
23   25 


33   44   42 

19   32   22 


50   48 
24   24 


39   45 
29   30 


43 
37 


39   48   53 
SO   33   29 


40   47 
SO   39 


34 

49 

30 


42   41 
36   22 


29   32 
24   21 


45   28   37 
27   22   25 


35   41 

U   22 


41   35 

27   22 


40   45 
25   26 


40   21 
17    3 


28   31 
6    5 

19   20 


26   34 

10   10 


55   33 

29   13 


29 

16 


42 
24 


53   40 
25   20 


39 

19 


40 
16 


18   19   12 


29 
16 


40 
12 


41 
16 


40   28 
25   12 


38   42 

26   13 


35   41 

20   27 


42 
28 


26   41 
7   16 


32   28 

10   10 


57   47   35 
21   27   14 


35   25 

13    9 


40   44 
28   35 


32   45 
27   28 


32   49 
28   29 


40 
20 


40   35 

20   22 


42   25 

18   18 


40   32 
32   17 


34   48   47 
30   34   33 


46   39 
26   27 


39   40   44 
22   30   27 


26 

18 


37   34 
19   22 


49 
24 

44 
23 

45 
22 

40 
25 

37 
25 

40 
15 

37 
17 

45 

22 

38 

22 

46 
28 

38 

20 

40 
25 

48 
27 

37 
23 

42 
24 

42 

30 

34 
25 

42 
26 

26   40 
1   10 


26   42 
11   18 


29   45 
9   19 


26   50 
8   14 


33   25 

12   14 


25   35 

10   13 


40   26 
23   11 


39   33   34 

14    9 


42   27 

14    4 


28 

10 


50 
30 


32 
16 


55   47 

18   26 


33 

18 


39 

20 


46   35 

31   14 


25   34 

14   19 


40   28 
16   13 


26   32 
10   12 


24   36 
6   19 


28   43 

10   17 


39   38   41 

27   26   23 


31   27   46 


39   26 
18   11 


42   52 

16   2* 


49   38 
34   26 


47   50 
22   30 


35   53   36 

13   27   15 


40 
22 


54   38 
20   21 


40 
21 


41 
20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  40   - 


34,0 
14.4 


33.9 

12,1 


34.8 
13.3 


37.4 
16.0 


36.7 
18.0 


35.8 

18.8 


36,9 
18.1 


36.2 

15.7 


31,6 

10.9 


36.9 
16.6 


31.5 
9.5 


35.1 

13.7 


37.0 
15.8 


38.4 
16.0 


39.0 
16.5 


33.5 

15,1 


35.5 

20.4 


40.1 
18,3 


35.2 

21.8 


35,8 

17.6 


36.5 

20,8 


37,4 
20,8 


37,9 

18,4 


38.5 

19,6 


38.6 
15,5 


36.1 
23.3 


38.8 
23.4 


40.3 
21.3 


36.7 
21.2 


36.8 
15.6 


34.4 
19.5 


34.7 
20.6 


37.8 
22.7 


36.8 
16.3 


36.7 
21.6 


ConUnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARy  1965 


3*      J*      33  I  43      33 

2*        9      10  I    1*      13 
9  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


Continued 


NEM  HAMPSHIRE 
WOOeSTOCK 

SHODE  ISLAND 


SLOCK  ISLAND  KB  AP 

QDEENVILLE 

KIN6ST0N 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 


Day  ot  Month 


to      I)   22 

,5    J  -  T 


J3   32   23 

20   23   IS 


29   22 

II    T 


29   32   29 

U  *   12   0 


33   3»   29 
15   27   15 


32   2<> 

20   » 


33   36 

10   33 


19   20   38 


U   12   J2   36   *9  »6   29  *3   36 

U  .10    8   22   SO   22   13   20   21 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOM^IELO 

CHELSEA 

tNOSeURS  FALLS 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  J0HN5BURY 

WATERBURY  I  NNE 

WEST  BURKE 


20   22 
12  -15 


24   38 

9   23 


21   28 

4    0 


MAX 

MIN 


23 

.10 


19 
■  11 


24   20 
.15  .  6 


21   IT 

.14  .IT 


21   25 

.9.9 


21   23 
.8.9 


36  39  31 

42  53  47 

22  37  24 

43  53  40 
30  SB  34 

46 
33 


40   43   44 
31   33   35 


15 


35   22   36 

20    3.3 


16 


19   20 


45   S6   35   29   14   24 

8   10   10    1-4-4 


48   46 
39   32 


42   55   4T 
31   39   28 


47   38 

28   31 


45   42 
32   32 


39   46   45 
28   33   31 


46   40 
29   33 


42 

27 

31 

25 

22 

24 

40 

25 

37 

25 

16 

16 

44 

38 

35 

24 

19 

18 

45 

35 

35 

34 

22 

22 

37 

36   40 
27   29 


45   38   41 

21   22   25 

24   24 

45 
33 


28   19   30 
9-2.4 


44   29 

20   12 


42   40   45 
23 


41   38 
30   28 


25   20   20 


18 

.  7 


Mm  .12 


10 

I.  7 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


23   20 

13  .10 


19 
•  15 


12 

11 

IS 

.13 

18 

15 

21 

•21 

13 

SO 

23 

10 

16 

15 

■  10 

.  9 

43   42 
26   12 


II   40 

14   29 


45   40 

28   10 


23   30 
4   11 


S3  27 

10   18 


30  42 
15   30 


10   31 
.13   10 


14 
.12 


02 


WESTERN 

bennington  2  nnw 
burlinston  wb  airport 
cornwall 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
•    •    • 
SOUTHEASTERN        ( 
•ILLOWS  FALLS 


22   16 
8.9 


22   25 

.  8  .16 


26   25 
.6-5 


24   22 

9  -10 


21   23 
4.3 


17   22 
.21  -18 


0  23 
.21  .  » 


12  11 

.15   10 


32  39  43 

16   31   20 


37   44   31 
28   31   11 


43   42 

S»   14 


S4   40 

9   30 


29   30 
12   16 


21   30 

12   21 


SI 

20 


11 
-18 


IS   l« 
-20  .15 


15   18 
-19  .18 


15   29 


S4  S«  SS 

20  23   9 


42  43  29 
28  28   4 


38   44   34 

26   34    6 


38   49 

90   II 


42   41 

32   20 


21 


29   21 

14  .  I 


23   IT 

10  .  5 


II   13 

.18  .20 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


IS  II 

kio  .  9 


21   11 
.  9  .19 


24   18 
19  .  5 


16   26 

1  .  * 


40   43  42 
29   35   16 


34   42   44 
19   33   16 


30   43   42 

10   27   19 


29  *2 
«  Z4 


2f  12 

9  1« 


21  31 

4   18 


46   40   47 
25   25   28 


24   39 
8   23 


23   46 
4   12 


25   24   43 


37   24   33 
19   13   18 


23   31 

6   18 


27   41 
8   18 


16   32 

-10  -  I 


33   20 
.3.2 


24   37 
0   9 


32   18 

2  .  1 


26  19 

6   16 


S6   30 

10 


36  40 
19   20 


29   38 

10   18 


21   16 

.2.4 


12   21 

0 


10   30 
.11  .10 


25   29 

.  I    T 


49   90 
30   38 


52  48 
35   22 


32   20 
.2.2 


21   19 
.2-9 


21   II 

-2.1 


24   16 
.14  .1! 


38  28 
.8-8 

43  14 

1  1 

12  11 

1  19 

42  2« 

2  1 

42  29 

1  1 


39   24 
18    8 


38   27   32 
19   11   16 


29   30   31 


25   31 

8   10 


5? 

34 

32 

33 

24 

18 

53 

40 

31 

21 

20 

13 

55 

30 

38 

25 

28 

17 

52 

47 

33 

25 

29 

18 

53 

38 

32 

25   23   17   26 


6 
5  - 


29   34 

.  4   11 


10 

-  4 


22   22 

6-5 


26   18 

4  -  4  - 


31   12 

10  -  3 


34   40   40 
12   26   26 


27   21 

>10  •  1 


13   31 

.10   12 


21  22   19 

.  I  .10  .10 


46   47 

27   27 


42 
29 


22   42 
8    9 

20   34 
6    8 

39 


23 
9 


40   32 
3   9 


S3   37 
.2-3 


40   30 
2   18 


40   29 

-10  -10 


36 

14 


9 

-  7 


24   13 

10-4 


29 
-  3 


27 
-  3 


45   32 
15    4 


24 
45 

24 

16 

5 

45 

29 

21 

8 

43 

26 

29 

9 

40 

20 

9 

5 

19 
-  5 


14 
-  5 


21 

.  4 


27 
9 


29 

9 


44   35   34 

19   10   20 


17   36 
.  2    7 

12   31 


22   18 

10  -  5 


24   17 
11  -  2 


27   15 
9-3 


29   20 

I  -20 


24   42 


24   42 

-12  I  14 


31   28   41   38 

23   23   25  I  30 

See  Reference  Ni 


38      20 

10        7 

Following  Station  Index 

42  - 


43 

20 

23 
5 

30 

9 
-11 

42 

10 

20 
2 

40 

7 

18 

0  . 

37 

20 

6 

42 

23 

26 

.  3 


25  I  30 
3 


43   24 
5    6 


42   32 
18    1 


18 

27 

27 

27 

31 

4 

3 

10 

.  3 

.  7 

18 

32 

32 

21 

32 

5 

2 

10 

0 

-  5 

46 


25  17 

46  43 

25  13 

44  47 

18  21 


20   29 


24   22 


45 
15 


30,7 
6.1 


35.5 
23.8 


35,4 

17.0 


36,6 
17.6 


38.2 
23.4 


37.1 
19.6 


25.5 

•  2.5 


29.5 

1.3 


30. S 

6.4 


27.5 
4.1 


27,3 
*.l 


25,8 

5.2 


29.0 
6,6 


n,i 

,6 


27,0 
2,8 


24,9 
1,2 


28,1 
1.3 


28,9 
4,2 


29,8 

6,0 


27,6 

5.7 


25,9 

-  5.7 


33,9 
13,1 


29,9 

10,0 


32,8 
10,6 


31.7 
11.4 


33,3 

16,2 


30,4 
10,3 


31.9 

9.4 


Conlinuvd 

DAILY 

TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 

SlaUon 

Day  of  Month 

^ 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

31.3 

T.O 

29, T 

8.9 

26, T 

4.8 

92.9 

10.0 

28. a 

1,9 

VERMONT 
CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 

SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK    3    E 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

20 
■  11 

?5 

Lio 
u 

-10 

30 
-!0 

-IT   • 

21 

3 

2J 

0 

20 

•  « 

2* 

•  S 

19 
U    • 

21 

•  10 

23 

« 

U 
2 

to 

•  » 

29 

12 

IT      13      35 
>21   .22        9 

U      U      19 

•    T   -10   .   « 

10        1      23 
^   *   -1*   -13 

22      22      11 

-11   -U  -10 

19      U      IT 
-IT   .23   -U 

40 
22 

3* 

19 

33 

23 

33 

U 

19 

*6      ** 
32      It 

39  *7 
23      29 

»5      49 

2*      21 

31      *9 
29      2* 

40  46 
22 

26      49      39 

19  23      20 

42      40      41 
24      29      2T 

36      39      38 

20  20      21 

40      30      49 
23      29      24 

33      2T      43 

13      la      la 

99      2T      36 

26    .    2    .    4 

3T      31      23 
29        6        9 

40      29      la 
19        2        0 

3T      3T      21 

90        T        a 

3T      32      IT 
22   .   4   .   3 

44      3T      3a 
3        4      13 

3a      42      41 
6      13      IT 

32      36      39 

9      11      11 

40      4T      41 
It      19      20 

23      43      31 

2         1        t 

2a 

T 

34 

13 

2a 

9 

19 

14 

39 

9 

16 
•    4 

14 

-  3 

9 

-  8 

20 
2 

14 
>    6 

24 

•    1 

16 
-    3 

20 
.   8 

23 

6 

- 

32 

11 

42 
13 

36 

10 

39 

18 

28 

20 

1 

19 

0 

19 
-   9 

23 
9 

.   9 

30 
19 

IT 
0 

13 

-    T 

29 

4 

19 
.    6 

3T 
19 

30 
2 

31 
-   6 

32 

10 

SO 

0 

2a 

9 

24 

10 

19 
2 

29 
U 

26 

7 

33 

a 

29 

11 

22 

3 

34 

19 

9    MAXIMUM 


AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

»   PEAK  GUST 


SUPPLEMENTAL   DATA 


wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


6.7 
4.3 


6.7 
5.1 


50++ 
35 


14.9 
14.5 


58 
42  + 
47 


Relahv 


humidity   averages  - 
percent 


EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM  7    AM  1     PM  7    PM 


25 

25 
25 


9.0 
44.9 


36++ 
132S6 


72 
66 


75 
SI 


61 
53 
53 


59 
64 


67 
59 


61 
84 


Number  of  days  with  precipitation 


2  1 

3 


5.6 
6.1 
5.9 

5.8 

5.6 


5.8 
6.7 


5.4 
8.1 


Sfl«  Relei.DC.  Note.  FoUoiving  SlaUon  Indax 
-  43    - 


y--. 


>&>::■ 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  Er4GLAN0 
FEBRUARY   1965 


Station 


NORTHWEST 
NORFOLK    2    if 

W00D8URY    3    W 


Day  of  month 


9      10      U      12      13      14      15      18      17     18     19     20     21     22     23     24     25     28      27  |  28     29     30__31_ 


COASTAL 
BAR    mARBOR 

EASTOORT 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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ConHnu*d 


Slalton 


MAINE 
ELLSWORTH 

MICH  I  AS 

PORTLAND  MS  AIRPOBT 

ROCKLAND 

•MASSACHUSETTS 

•   •   • 
WESTERN  01 

AOAMS 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT 

STOCKBRIOSe 

WEST  OTIS 

•   •   • 
CENTRAL  08 

AMHERST 
BEDFORD 

Blue  hill  wb 
haverhill 

HOLYOKE 

milforo 

READING 

SOUTHBRIDSe  3  Sw 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

ft   •   • 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
EAST  WAREHAM 

fall  river 
nantucket  wb  airport 

new  bedford 
provincetown  i  n 
rockport  1  e5e 
sale«  cg  air  station 
sandwich  i 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW    ENOLANO 
FEBRUARY    1«6J 


SNOWFALL  2,S      T 

SN   ON   GND      12      lAJ      U 


Day  of  month 


10      U 


,  !         '.0  3.0  t 

I*      I*      17      IT      15      10      10      13      11       10 


SNOWFALL                2.0      T  ♦.»      T                            T  2.0  0   5                    ' 

SN   ON   GNO      19      21      21  21      21      25      25      It      16      U  15      15      1*      l» 

SNOWFALL      O.T      T  1.*   0.5      T                         2    1  t 

SN    ON    GNO         6         6         6  &         6         8         7         J         J       "3  ,         4         ,j         , 

WTR   EOUiv    1.1    I.l    1.1  i.i    1.,    1.1    1.1    1.4    1.4    1.,  i_3    1^1   jj        2 


SNOWFALL  1.5  A.o 

SN   ON   GNO      M      It      IZ      12;      u      ij      ,«,        4 


i  I 


3.0    1,0 


I  "ti  1.0 

TIT 


4        J     I  1.5 

i     i     i     «     1 

!  i      f2.* 

3>  13{      12      12      1* 

1.'  o.*  T     l,y  i        ;  1,0 

U      11  11      11      U       U        1|        ?{        «        7J        7 


SNOWFALL  i   9 

SN   ON   GNd        4| 

SNOWFALL  '  2.81   T  !    I   T  '  2.* 

SN  ON  GND   10  li      13{   12   12   1*   |4 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL       l.J 
SN  ON  GND 


1.2'  T 


IS 


&   6    6 


SNOWFALL   1.2 
SN  ON  GNO    9 


SNOWFALL    T 
SN  ON  GNO    i 


19 


2.0 


1.0 
IT  IT 


0.2 
T 


SNOWFALL      0,1    0,^  0.8      T 

SN   ON   SN0        (^        91        «        «        8        1 


SNOWFALL  I   O.i 

SN    ON    GNO  ^        ai        « 

SNOWFALL  !  '    1. 

SN   ON   SNOj  « 

SNOWFALL 
SN   ON   GnO 


T      1.5 


0,3  i  I  0.3I 

'        »        2  2  2,        1;  li        ll 

O.T  T  ,  It  !  0.2' 

«j        »        »  ^  2^        2,  21        2) 


22 


''j''|**»»*llli 
1.0  [  0.5  T  ! 


.'  O.ll  I  1,0   0,2 

^        ^        T        T        S        ( 


SNOWFALL  '  2,c| 

SN    ON   GNO  10      12< 

SNOWFALL  1,8 

SN  ON  GND  a    « 


li      12   11   10   10 


^  '!  ^ 


1,0 

t 


SNOWFALL 


l.S 


SN  ON  GND|  -  I  -  j  .  I I  .  '  .' 


SNOWFALL    T   0, 
SN  ON  GNO    4   I 


SNOWFALL  !      1 
SN  ON  GNQ    3    M 


0,9 
2;   T    T  I   T 


SNOWFALL  I  1,«  0,« 
SN  ON  GND    ei 
WTR  EQUIV 


I  i,<  u,w        T   0,»  0,1  0,*        T 

ID    *    *    »»    8    8    8    3    I    J    1 

y  .»   .i   .»  ,9  .9  .9  ,9  -   j   I   I  ■ 


t     i;  T  j  T 
t'  t!  t 
1  1 


SNOWFALL   0,3  0,t         o,T  0,2 
SN  ON  GNO    1    2i    I;    II    I    2 

WTR    EOUIV  ,9  "      ,5 


SNOWFALL  1.0 

SN    ON   GND        8        9 


:   1,9 

^        »        8(      10        8 


SNOWFALLj             1,0  0,3 

SN   ON   GNO      U      12  12      12      u      U      10        8        7 

SNOWFALL      0,7   O.i  j 

SN    ON   GNO        5        4  4        4        4        4        4TT 


SNOWFALL  ,   0.4   0.4      T      0.2:      T      0.4 

JN   ON  GNO        I        2         I         1         1         1         IT 

WTR  EOUlS         I     .2; 

SNOWFALL  '  0,8    0,3  j 

SN   ON   GnD     .        •        .        .  '      .        . 


!    T  . 

T ;   T ; 


SNOWFALL 
SN   ON   GNCl 

SNOWFALL        T  I   2, 
SN   ON   GNO      id      M[ 

SNOWFALL        T      1 
SN   ON   GNO 


SNOWFALL 

SN   ON   GND      . 


'I        ^        ^        ^ 


:    T  I    T 

l|     T        T  I     T        T 


23      24 


26 


2,0j 
I9l     IS 


0,2 
19      19 


6        « 


0.2 
1 

T 

T        T 


I     T 

V 

I    T 
3{       Z\     T 

T   ;  O.T 


0.9 


29 


0,9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


30 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1965 


UOON SOCKET 

VERMONT 

•   •    • 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 


SNOWFALL        TJ    l.O 
SN   ON   SNOl        ^ 

SNOWFALL  1   0. j   0.^   0.^   O.J   0..   0.,      ^^ 


SN   ON   SND 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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Coattnuad 


Station 


VERMONT 
ROCMESTEa 

SAINT  J0HNS8URY 

•   •   • 

WESTERN  02 

BENNINSTON  2    NNH 
eURLtNSTON  H9  airport 

RUTLAND 

SAINT  AL9ANS  BAY 

•   •   i» 
SOUTHEASTERN       03 

CAVENDISH 

PERU 

REAOSBORO  1  SSE 

VEBNON 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY    19t5 


Day  of  month 


SNOWFALL  i  J 

9N  ON  SNQ  1 

SNOWFALL 

JN  ON  SNO  11 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


3iO 


«•»         2.8  1.0 

"•jI  t    us  J,,         1  . 

«l|   I'   II   12   IJJ    ?|    T   10    a    9 


SNOWFALL!   T    T    T    T   1.*  0.* 

SN  ON  SNO(   4        «   4I.   4    i        i        ♦ 

WTR  EQUIV  ,i      .4      ,«t   .»   .s   ,5    4 


US      0.5   T 
IT     1    I    1   T 


I  SNOWFALL   0 
I  SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


■i  , 


i      T 


0.7       T 
I   T    T 


T   l.O   T 

T    7    t 


I  SNOWFALL  ».5  3.0  n  f  1  .  n  . 

,  SN  ON  SNO  1,   1.  1^  IT   IT   20  U   16   I,  °[\  '\\  °\\      „   ,j   ^^ 

I  SNOWFALL  J.oi  '  2.0  ,  „ 

SN  ON  SNO  B   10  10  10   10   12  10    4    J    2  «  ,    ,    r    , 


SNOWFALL  '  0.»  O.T  o.S  2.3  2  , 

I  SN  ON  SNO   l«   U  15  1,   15   i»   „   ^j  ,^      ;|   ^^   ^^   J^   ^^   ^^   ^ 

I  SNOWFALL       ♦.a  T  T    T  3.0 

I  SN  ON  SNO    4   12  12  12   u   12   1,2    1 


2.0I 
't   ♦ 


2.0! 


l.Ol 
T  I   T 


0.3 
T 


27  28  29  30   31 


2.0 


T  '   O.l 

T  I  T 


2.0  T 
2   2 


0.2  T 
T   T 


T 


T 

T  I  T 

T   T 
T 


STORRS,  CONN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 



1 

Day  of  month 

. 

1  , 

1 

2 

3 

1  4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

STORRS,  CONN, 
1  INCH 

^  INCHES 

MAX 
MIN 

MAX 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 

33 

33 

33 

33 
31 

31 
28 

32 

30 

33 
32 

32 
31 

32 

30 

34 
32 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

32.6 

31.8 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

I 

■ 

~ 

34 

37 
35 

37 
36 

36 

35 

36 

- 

MAX 

MIN  ! 

351 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

35 

33 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34.2 
33.7 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
"  rD?c=  Z.r?'^°^^°'       °0™""-L  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE- 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER 


WOOOBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER  1 


See  Rsierence  Nolea  Following  SlaUon  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


OBSERVER 


,.., ..  rR.    COMM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  ME*.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OlST.  WTR.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEAIMER  BUREAU 
METRO.  DIST.  HTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INS 
CITT  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COO  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
OAVlO  W  PARRETT 
MASS. yTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OlST.  "'" 


IT. PUBLIC  WORKS  . 
1ST.  WTR.  COHM.| 
.RESOURCES  COI 


tH, RESOURCES  I , 

tH. RESOURCES  COMM 

fH. RESOURCES 
.RESOURCES 


[  nEM  ENGLAND  POwEfi  CO. 

I  MISS  BESSIE  WHEELEI 
CAPE  +  VNYRO.  ELEC,  ,- 
MASS. WTR. RE&OUOCES  COMI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ESSEX  COMPANY 
■  PROP.  LOCKS  +  CANA 


J.  PARKINSON 
R. RESOURCES  COMf^ 
;   HATER  WORKS 


COMI^ 


1  euREAu 

INEEfi  I 

'  MASS. WTR. RESOURCES  COmM 
METRO.  OlST.  WTR.  COMMJ 
DELWYN  It.  BARNES  | 
JOMN  R  ANDERSON  I 
METRO.  OlST.  WTR.  COMM- 
1  MASS. wTS. RESOURCES  COMM 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  euREAU 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

,  CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
R.  E.  LAUTZENMEISER 
NEW  aEOFOHD  WATER  WORKS 

.  REV.  R.  M.  BARKER 

'  U.S.  COAST  GUARD 

W.  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  A6R.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

DAVID  A.  HUNTER 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM« 
I  U.S.  ARMORY 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM.I 

NUNZIO  LANCIANI 
I  NESBITT  M.  BANGS 

'  TAUNTON  WATER  WORKS     ' 
',  CORPS  OF  ENGINEERS      ; 

,  ELEC.  CO. 

i.    CHICK 

lER  WORKS       I 


,-^^...  ..RESOURCES  COMt^ 
ALBERT  C.  SHEETS 
FRANCIS  I 


WESTON  COLLEGE  ' 

-(.RESOURCES  COMrt 

MASS  WATER  RESOURCES  Cd 

I  WOODS  HOLE  OCN.  INSTN. 

i.    WEATHER  BUREAU     [ 

INACTIVE  3/5/6J      I 


JAMES  PAGE 
BROWN  PAPER  COMPANY 
'.  HUSSEUL  E.  MAGUlRE 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.M 
_.iASTU5  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
UA  SALETTE  SEMINARY 
,LLET  ELEC.  C 


CORPS  OF  EMGINEERS 

MR  JEAN  BELANGER 
U.S.  WEATHER  Bureau 
JOE  I*.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 
MELVIN  E.CnAFFEE 
G.  E.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DW16HT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMt^ 
I.  SOUTMMAYD        1 
IS  OF  ENGINEERS      I 
FRANK  L.  UMLENBERG 


PUBLIC  SERV.  CO.  "•*'• 
CORPS  Of  ENGINEERS 
IC  SERV.  CO.  N.H. 
MARK  A.  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BD 
NELSON  EVANS  ! 

HERMAN  L.  TlTuS        I 
-TION  AGENCY 


STATION  INDEX 


LINCOLN 

MAC    OOWELL    0AM 

KARLOm 

MASSABtStC    I 

MILAN    T    N 

MILFORO 
I  MOUNT 

MOUNT  1 
I  NASHUA  ;  UNO 

[  DURHAM  ) 
NEWPORT 
iRTMWOOO 

TgR  enoot  I 

PETEB80R0  2    ■ 


SOuTm  LTN0E6ORO 
SOUTH  WEAfiE 
SUNAPEE 
' SUR»T 
I  TamwORIh  2 
WALPOLE  2 
WARREN 
WATERVILLE  ' 
WEST  ftUMNEr 
rEFIELO 


OBSERVER 


MAUOt     iHATTUCK 

PAUL    lODISCHlMDtS 

TOWN    Of    MANCHESTER 

MRS.     GLADYS    £.    MAT 

NEW  CNCLAnO  power  CO.   , 

OREEN  MIN.  POWER  CORP, 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WATER  ♦  LIGHT  OtPT. 

HOWARD  N  TERR  ILL 

WCAX  eROAOCASTJNG  CORP. 

6EATTU 


T.  F.  ROWLEE  ', 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.   I 

SIER    I 
GEORGE  L.  KIRK  I 

RAYMOND  C.  SWEENT 
FAIRBANKS  MUSEUM         | 
PUBLIC  SEHv.CO,, 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
NEW  ENGLAND  POWER  CO.   I 
" EW  ENGLAND  POWER  CO,   t 
TWITCHELL 
ISABEL  WHITNEY 

YMONo  LA  Rock 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDITH  SPAULDING 

OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
HENRY  J.  PERKINS        I 
MRS.  EDITH  PLIMPTON    1 
PAOIO  STATION  WOEV 

FORO 
NEW  ENGLAND  POWER  CO, 

.PUBLIC  SERV,CO, 


1;-™SmSc^   \f^r<^\''J^,-.'-^S'"''-^^    .-COASTAL    5-COrmECTICUT    6-CONTOCOOK 
PRESUMPSCOT    13-SACO    U-ST.  CROIX    15-ST.  JOHN     16-ST.   LAWRENCE    17-THAMES 


-HOUSATONIC    8-HUDSON    9-KENNEBEC     10-MERRlMACK     U-PENOBSCOT 


^^^X: 


REFERENCE    NOTES 
j;„r"s»;o"  Co^SecUc"  ;  s";^";  i.^:::^.    OS^eS.  o^  to  =„,  Wea,he.  Bu„.„  Omce  near  .ou 


and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


inches  and  wind  movement  i 
esultant  wind  ; 


les.     Monthly  degree  day  totals 
e  vector  sum  of  wind  directions 


n  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 


Du  th     summer  months  some  observers  take  the  observat 

,.„•■  .«e,  ••Oa.W  Te.pe.a..e"  ..Me,     Ev^po.aUon  a„.  W>„a    .aMe.  ^^^        ^^^  ^^^^^^^^^^^^^  ^__^  ^^^„  ^^^^^    ^^^  ^^^  „^  ^  „,^^„,„„  „,  „,„,    .,„. 
KVAPORAT.ON  .s  „ea=u.ea  in  .He  =.a„..ra  Wea.He.  ^.r^au  t^e  pan  of  4-.^.  a.a.- 

refer  to  extremes  ol  temperature  of  water  m  pan  as  recorded  durmg  g  .       __  .. .      „„„,„  ,„r  obtainini.  measurements  are  taken  from  different  pomts 


•      1     t     f  snow     sleet     or  ice  on  tne  grouna.     j< 

WATER  ^mVA^ENT  vai^s^^u^tHeJ^owfaUa^d^^^n^C^^^  r^suU  in  apP^ren.  inconsis. 

.owfaii  .  t.e  ..Citmatoto^cai  Oata"  taMe.  t.e  "WfaU  and  Snow  on  Ground"  UMe.  and  in  ,He  "Seasona.  Snowfai,"  taMe. 


the  ground.     Samples  for  obtaining 


the 


ord. 


3  of  i 


1  ground  include  snow. 


1  from  ihe  post  office. 

2  data   will  be  carried  in  the  July  i 


=  of  this  bulletin. 


SNOWFALL:        Entr 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS    as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       K.^res  and  letters  following  the  station  name,  such  as  U  SSW.  .d.cate  distance  m  mUes  and  d.r 

SEASONAL  tables:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatin.  degree  days  for  the  13  months  ending  with  the  preceding  .u 

„......n»TAANnrORRECT10NSwm  be  carried  only  in  the  June  and  December  .ssues  of  this  buUettn. 

LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   .ssue    of  this  publicat.on. 

^^^^^^^^^^^^^^----^--^^  table,   .nowfal,  and  Snow  on  Oround..  table,   and  the  Statton  Inde. 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Prec.p>tat.on    table.     Evaporation 

Norecordmthe"Cl.atologicalData"tablea„dthe"DailyTemperature"tableisindicatedbyn„entry.  ^^_    ,^^  ,^^  _  „^  3^,,„„. 

tt     Mount  Washington.  Cannon  Mountain.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  no.  used  in  computtng  D.vis.on 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

J  ..,;tv,  3T1  in<;ir-iimpnt  to  measure  fastest  mile  data. 
«      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  eqmpped  wtth  an  mstrument 

.      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

,         .        ,  H       =i„„    a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 
D      water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usmg  o  ^^^^  ^^  ^^^  ^^^^^^    ^  ^^^^^^^^    ^^^  ^^^^^^  ^ ^^^^^^^^^^^^  ^^^  ^^^  ^^^^^^^  ^^^^  ^^^^^^_     ^^^^^^  ^^^  _^  ^  _^^^  ,„^  ,,^  3....„„, 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

amounts  are  essentially  ; 


urate  but  i 


R      Amounts  from  recording  gage.      (The 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
,N  THE  STATION  INHKX  THE  SYMBOLS  ANP  LETTERS  WHKN  tlSED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  ! 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nor 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


March  was  cool  and  dry.  Though  the  mean 
temperature  was  near,  or  slightly  above,  normal 
in  some  climatic  divisions,  in  most  the  mean 
was  from  1°  to  2°  below  normal.  In  three 
divisions.  Northern  Maine,  Central  Interior 
Maine,  and  Central  Massachusetts,  this  was  the 
10th  consecutive  cold  month.  For  the  period 
June  1964-March  1965,  the  average  temperature 
deficiency  was  2.9°,  2.4',  and  2.3°,  respectively, 
for  those  divisions.  Some  individual  locations 
in  other  divisions  also  were  cold  for  the  10th 
month.  An  example  is  Boston,  Mass.,  where  the 
period  average  was  2.4"  below  normal. 

For  many  stations,  this  was  a  record- dry  March. 
Heaviest  precipitation,  mostly  from  1.5  to  2.5 
inches,  fell  over  Massachusetts  and  adjacent 
parts  'of  New  Hampshire  and  Vermont.  This 
is  roughly  about  one-half  of  normal.  New  re- 
cords were  not  set  in  this  area,  where  many 
stations  were  actually  drier  as  recently  as 
March  1962.  Totals  were  much  less,  however, 
farther  north.  Less  than  0.50  inch  fell  in  wide 
areas  of  Maine,  New  Hampshire,  and  Vermont. 
Springfield,  Maine,  reported  only  0.10  inch. 
In  much  of  the  north,  this  March  was  the  driest 
in  exactly  50  years.  March  1915  produced  no 
measurable  rain  at  many  stations,  and  thus 
became  the  driest  March  and  the  driest  any 
month   of   record.    So,   nearly  all  northern  New 


England  stations  with  less  than  50  years  of 
observations  experienced  a  new  record-dry 
March.  At  a  few  stations,  this  March  was  even 
drier  than  March  1915,  setting  a  new  record 
for  the  entire  period  of  historical  weather  ob- 
servations. At  Orono,  Maine,  for  example,  this 
was  the  driest  March  since  records  began  in 
1869  nearly  a  hundred  years  ago.  Eastport, 
Maine,  exactly  tied  with  1915  for  the  driest 
March  of  record,  beginning  in  1888.  At  Gardiner, 
Maine,  where  the  records  began  in  1837,  128 
years  ago,  this  March  was  still  second  only  to 
1915  in  dryness. 

The  lack  of  normal  precipitation  in  March  posed 
no  immediate  threat  to  agriculture,  since  all 
surface  soils  at  month  end  were  at,  or  near, 
capacity  moisture  from  the  winter's  precipita- 
tion and  melting  snowcover.  The  low  March 
yields  were,  however,  of  more  concern  for  users 
of  other  water  supplies,  especially  in  areas 
where  precipitation  has  tended  to  be  much  below 
normal  for  an  extended  time.  Neither  ground 
water  supplies  nor  surface  reservoirs  and  lakes 
received  the  recharge  usually  expected.  For 
aspects  of  the  longer  term  drought,  see  the 
"  Special  Weather  Summary"  sections  of  the 
November  1964  and  February  1965  issues  of 
"Climatological  Data." 

Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  U.  S.  Custom  House 

1-8  McKinley  Square 

Boston,  Massachusetts  02109 
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46.2 
38.5 


42.1 
44.8 
42.6 
42.9 
43.7 

43.3 
42.9 
43.0 
44.1 
41.5 


21.9 
20.4 
21.1 
20.7 
22.3 

14. IM 

22.5 

21.1 

17.9 
20.8 


25.2 

24. 4M 


23.0 
23.5 


22.6 
20.1 


28.1 
24,5 


24,2 
22.8 


22.3 
21,5 

20,7 
20,9 
21, S 

23,9 
21,3 
23.4 


24,4 
22.0 
25.6 
21.8 
26.3 

23.8 
28. 6M 
24.8 
23.3 
24,9 

26,5 
27,6 
27,7 
27,6 
24,3 

22,8 
26,5 
22,2 
23,5 
24,9 

24,9 
25. 6 
24.1 


29.5 
26.5 

29.0 
26.5 
27.9 

28.9 
27.8 
27.1 
25.4 
29.4 


30.4 
29.7 
29.0 
29.2 
30.1 

26. IM 
32.6 

31.0 
28.7 
30.2 

29.9 


32.5 

34.1m 


32.2 
30.2 


31.4 
29.8 


34.7 
33.3 


32.8 
32.6 


30.4 
29.1 
29.8 
30.4 
29.4 

31.8 

30.5 
31.7 


33.5 

30.4 
34.2 
31.1 
33.5 

32.8 
35. 8M 
33.1 
32.3 
33.7 

35.1 
36.5 
35.2 
35.5 
33.8 

31. 6M 
36. 2M 
31.2 
32.8 
33.9 

34.7 
35.9 
31.3 

33,7 


35.8 
35,7 

35,8 
34,7 
35,8 

36.1 
35.4 
35.1 
34.8 
35.5 


.8 

1.4 

1.6 


,2 


1,9 


,5 


•  1.3 


1.3 


1.5 


•  2.3 

-  1.4 

•  1.5 

-  1.7 

•  ,6 

•  ,1 


,8 
1,8 


2.1 


1.2 


.6 


1067 
1087 
1109 
1104 
1078 

1200 
997 
1048 
1114 
1074 


1000 

946 


1008 
1073 


1036 
1086 


931 
975 


1068 
1103 
1084 
1070 
1095 

1021 
1060 
1024 


21 
22 
21 

13 
21 

21 

22* 

21 

21 

21 

22* 

21 

21 

21 

21 

21 
21 
22 
21 
21 

22* 

21 

22* 


967 
1066 

947 
1044 

970 

987 
912 

985 

1011 

964 

921 
879 

917 
907 
960 

1028 
869 

1039 
991 
958 

935 

896 

1040 


900 
903 
896 
930 
900 


2  25 
X  25 


21  888 

22  908 
16  921 

21  932 

22«|  910 


Precipitation 


.37 
.46 

.20 
.54 
,73 

,10 
.42 
.59 
.50 
.52 

.45 


.77 
.25 


.30 
.57 


.51 
.71 


.81 
.81 


,6* 
,89 


.63 


1,29 
2,39 
2,05 
1.75 
1.43 


•  2,91 
.    2,78 

-   2.71 

•  2.53 

•  2.96 

•  3.00 


•  3,11 

•  3,25 


1.67 


1.10 
1.75 
1.76 
l.Sl 
2,44 

1,80 
2.12 
2,29 
1,15 
2,06 

2,43 
1,88 
1.71 

2.23 

1.91 
0  2.93 
2»25 
1.80 
2.39 

D  1.78 
2.00 
2.37 

2.10 


2.22 

2,10 
1.66 
1.82 
1.97 

1.47 
2.17 
1.4S 
2.15 

2.02 


3.33 


2.18 

1.95 

1.79 

2.08 
1.92 


2.66 


2.10 


2.04 
2.14 

2.31 

2.02 
1.94 
2.14 
2.38 


2.22 
,83 


1,89 
1.74 


1.99 


2.00 
1.79 


2.98 
3.03 


1.78 
2.52 


.43 

1.12 

.55 

.50 
.21 

.24 
.28 

.50 


.30 
.33 
.68 
.33 
.55 

.32 

.48 
.61 
.40 
.63 

.61 
.52 
.45 

.56 

.56 

1.00 

1.08 

.57 

.59 

.72 
.44 
.94 


.52 
.93 

.70 
.56 

.61 

.50 
.60 
.73 
.46 

.44 


3.0 

1.1 

1.0 

.8 

.6 

.5 

3.0 
2.0 
1.0 
3.0 

1.7 


2.6 

3.0 


T 
1.9 


3.0 
2.3 


2.0 
3.0 


6.7 
15.5 
16.2 
10.0 
14.9 

9.5 

9.0 
12.5 


6.7 
14.0 
11.1 
ll.O 
11.8 

14.3 
7.4 
14.0 
10.0 
12.5 

11.9 

11.6 

8.5 

12.0 
12.4 

8.3 

7.0 
10.0 


12.5 
5.7 

17.7 

ll.O 


9.7 
9.1 
2.6 


6.9 

10.7 


8.1 


0  0 

0  0 

1  0 
0  0 

2  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


MASSACHUSETTS 
NEW  BEOFORO 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
UOCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

S*LEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  9  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMCUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

6LACKWATER  DAM 

CAmPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

E*ST  DEERING 
EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2    NNW 
NCRTHWOOD 
PETERBORO  J  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WS  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

•    •    » 
NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0S8URG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MCNTPEl  lER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
ttMCUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


♦  ».l 

4J.0 

*J.» 

«3.0 


31.5 

28,4 
28.6 
2S.0 
28. T 

28. 8M 
29.6 
2«.9 
28.4 


3S.8  19.3 

3T,*  17.3 

3*, 5  15.9 

33. 7M  11. 5M 

3«.2  12 


31. «M 
3T.8 


1«.5 
32.8 


39.0 
39.5 
*1.1 
39.5 

42,8 

39.9 

♦  1.9 

♦  1.5 

♦  1.8 

38.8 
38.0 

♦  2.T 
42.4 
35.9 

♦  2.1 

♦  1.2 

40.4 
38.0 
41.6 

39,1 
42.1 
43.9 
38.6 
38.9 


40.1 
41. 6M 
43.8 
43.3 
43.6 


6.5M 
18.0 


37.9 
38.5 
37.5 
36.7 

33.7 
38.2 
22.3 
35.5 

34.0 


22.3 

19.4 
22,7 
19,5 
24,0 

21,7 
24.2 
23.3 

22.1 

23.3 

19.5 
23.1 
23.8 
20.4 

23.6 

23.9 
21.4 
20.2 
24.4 

21,8 
19,8 
22,9 
24.5 
20.1 


29,8 
25, 7M 
26.2 
30,4 
28.5 


14,4 
15,7 
18.0 
16.7 

16.8 
16.7 

9.5M 
14.0 
15.4 


38.3 

36.2 

35,8 
34.2 
39,1 

99. 9M 

36.6 

34,3 

35,7 

35,6 


27,6 
27,4 
25,2 

22, 6M 
23,4 

19, OM 
27,9 

T,7 
24,5 

24. T 


30,7 
29,5 
31,9 
29,9 
33,4 

30,6 
33.1 
32.4 

32.0 

31,1 
28,8 
32,9 
33,1 
28,2 

32.9 
32.6 
30.9 
29.1 
33.0 

30.5 
31.0 
33.4 
31.6 
29.3 

31.3 


35.0 
33. 7M 
39.0 
36.9 
36,1 

39.3 


26.2 
27.1 
27.8 
26,7 

25,3 

2T.5 

15, 9M 

24.8 

24.7 


.1 

1,T 


,6 
2.3 


2.9 


4.0 
l,^ 


23* 


.♦ 


819 
884 
899 
947 
920 

912 
875 
945 
902 


No.  ol  Days 


NIax. 


•d  -.1 


60 

* 

54 

99 

9. 

93 

94 

90 

5^ 

4« 

♦2 

99 

51 

1154 
1158 
1225 
1303 
1282 

1393 

1143 

1771 
1248 


1058 
1098 
1015 
1093 
970 

1057 

982 

1004 

1019 

1044 

1119 

985 

981 

1139 

987 
998 

1051 

1107 

985 

1063 
10^7 
973 
1031 
1099 


3 

0  23 
2  28 

2  31 


923 
963 

924 
866 
891 


1201 
1167 
1149 

1180 

1224 
1196 
1513 
1239 
1243 


0 
0 

0    11 
0    11 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1969 


Precipitation 


1.3A 

1.32 
1.45 
I.T7 
1.93 

2.}2 

l.Tl 
1.93 

2.38 

1.82 


,29 

,♦♦ 
.2* 

.54 
,81 

,79 

,76 

2.71 
,71 


1,00 
.93 
.93 
.81 

1.38 

1.59 

1,79 
,67 

1,34 

,69 

,♦0 

1.10 

l.Ol 

1,21 


Is 


2.66 
3,21 


2,26 

2.37 


2.71 
1.93 


2.22 


3.03 

♦  .89 


2.33 
2.98 


2.96 

2,02 


1.82 
1.69 
l.«l 

.60 
1.74 

1.21 
.82 

1.83 
.76 

.50 

l.U 


1,57 
1,73 
1,73 
1.93 
1,72 

1,74 


.♦0 

1.00 

,37 

.♦1 

.38 

.82 
1.^6 
1.C9 

.51 


-    2,70 


1.92 


-  2,50 

-  2,5^ 
•   2.^2 

-  2.50 


•    1.35 


.27 
.!♦ 
.28 
.29 
.♦9 

.41 
.70 
.23 

.54 

.19 
.23 
.35 
.27 
.39 

.50 
.80 
.58 

.17 
.69 

.48 

.24 

.50 
.16 
.17 


3.6 

9.0 

11.9 
3.0 
9.0 
3.3 

6.^ 


9.8 

3.1 

♦  .0 

5.8 

10.3 

19.6 

7,4 

19.8 
8.6 


».♦ 
9.7 
9.2 

9.0 
♦  .♦ 

10.0 
7.0 
9.6 


9.8 

6.3 
9.6 

10.0 

8.9 

9.9 
13,0 
6.3 

6,8 

10.9 
6.0 
9.8 
9.0 
9.2 

7.9 


6.9 

2.0 
6.6 


8.1 

12.0 
9.8 
8.3 

9.1 
12.5 
14.8 
15.9 


No.  ot  Day* 


22    30. 
12       2. 


7   30 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


0  0 

1  0 
0     0 


0 
0 
0 

-      0 

01     0 


K:'<.' 


•Jf.    ».  V 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


Continued 


VERMONT 

NOPTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURV  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


bennington  2  nnw 
blrlington  wb  Airport 
cornwall 
dorset  i  s 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    »    » 
SOUTHEASTERN       03 

BELLOMS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


36.0 
38.2 

38. T 
36.2 
36.0 


40.1 
35.5 
39.8 
38.5 
39.5 

36.5 


02.1 
«0.0 
38.4 
33.5 

*2.T 

38.5m 


16. O 
17.3 
17.8 
18.1 
7.5 


22.0 
19.2 
20.3 
19.5 
22.1 

19.7 


22.5 

18.8 
19.5 
13.6 
22.6 

17. 2M 


Temperature 


26.2 
27.8 
28,3 
27.2 
21.8 

26.3 


31.1 
27.* 
30.1 
29.0 
30.8 

28.1 

29.4 


32.3 
29.* 
29.0 
23.6 
32.7 

27. 9M 

29.2 


2.* 
1.1 


,7 
1.1 


.1 

1.* 

1.9 
.2 


1198 
1150 
1130 
1164 
1333 


1046 
1159 
1075 
1110 
1052 

11341 


1007 
1097 
1110 
1277 
998 

11*2 


I 


,70 
,«3 
.55 

.63 

,«* 

.67 


1,63 
,38 
.39 

1.82 

.47 

.40 
,8* 


1.05 
1,07 
2.*0 
2,*» 
1.5* 

.67 

1,53 


Precipitation 


-  1.73 
.   2.51 

•  1,89 

-  1.69 

•  1.82 


-  1,73 
•  2.05 

-  1.79 


.  2.23 
.   2,55 

-  1,80 
«  2.37 
.   2,03 

•    2,68 

.   2.20 


,30 
.23 
.17 
.1* 
.28 


7.0 
6.0 
3.5 

21.5 

9.0 

9.9 


1*.0 
7.9 
6.0 

10.5 
2.5 


3.0 
7.3 


9,5 
11 

20,5 
31,0 
10,0 


16.5 


6  30 
3  30 
3    29 

29 

1    30. 

30* 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   65°  ON  THE  5TH  AT  FRAMINGHAM,  MASS. 

LOWEST  TEMPERATURE,   -17°  ON  THE  24TH  AT  FIRST  CONN  LAKE,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   3.29  INCHES  AT  DUBLIN,  N.  H. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .10  INCH  AT  SPRINGFIELD,  ME. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   1.86  INCHES  ON  THE  6TH  AT  DUBLIN,  N.  H. 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   31.0  INCHES  AT  SOMERSET,  VT. 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  30  INCHES  ON  THE  4TH  AT  TELOS  DAM,  ME. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


'^ORTHt.EST 

e*(tefiSvlLLE 
BARkhAmSTED 
euLLS  BRIDGE  0AM 
CREAH  MILL 
FALLS  VILLAGE 

NOSFOLit  2    &N 
ROCKV  «IvtR  0AM 
SALIS-^URV 
SmEPAuG  0A»- 

TOI>RI'*GTO^ 


KtGN 


RESERVOIR 


CENTRAL  02 

ANSONIA 
BALTIC 

brooklyn 
Burlington 
cockaponset  ranger  sta 

COLCmESTE'* 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 
DANBuRy 
OAwSOn  LA<£ 

EASTFORO 

E4ST0N  LA<E  RESERVOIR 
MARTFOHD  SRAINARC  FLO  //R 
HARTFORD  ,^8  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM     R 

wiooletow.v  4,  w 

MOUNT  CARMEL 
north  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

pauchaug  forest 
prospect 

PUTNAM  *ATER  nORKS       R 

ROUND  PONO 
SAUGATuCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESvR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

liATERBURY  RADIO  W6RY 
WEPA»,AUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


BRIDGEPORT  mB  AP 

GROTQ.N 

LAKE  KONOMQC 

MILFORO 

NEW  wAVEN  t,B  AIRPORT 

NORTH  BRANFOHO 
NORwALK  GAS  PLANT 

Putnam  lake 
stamford  s  n 

WESTBROOK 
MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  hYMAN  DAW 
BHASSUA  0AM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  Fairfield 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVlLLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAn 

LONG  Falls  dam 

middle  oam 
millinocket 

HILLINOCkET  FAA  AP 

moosehead 
oquossoc 

PATTEN  I  5 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  0AM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  0AM 
VAN  8UREN  2 


southern  interior  02 
Augusta  faa  airport 

BANGOR  DOW  FIElO 

BRtDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S    S£ 

FAH'-INGTON 

GaROlNER 

GRIND  LAKE  STREAM 


1.6T 
1.33 


1.50 
l.OS 

1.51 


Day  of  Month 


"   I   12      13  I   14   I   15       16  [  17  I   IB      19  I  9J1  I  91    I  „  I  „   U,   I  „^ 


2.26 

1.74 
1.99 

1.5* 

2.001 

1.36 
1.50 


1.48 
1.98 
1.79 
2.03 


2.02 
2,3<>l 

I.69| 

2.24 
1.68 
2.34 


01 

.02 

.07 

T 
T 

T 

01 

.0!) 
.04 

.02 

.02 
.02 

Ul 

.06 
.01 

.01 

T 
T 

.04 

T 

.01 
.03 
.01 

T 
T 

26    I   27 


29   I  30   ;   31 


.1B|      .06       .09 


S«.  r.lerenre  noi.i  loUomng  Si.1,0/,  i„d„ 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


WESTERN 

CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  H 
HeATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNISHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  W9  AIRPORT 

PLAINFIEUO 

SOUTH  ESBEMONT 
STOCKSRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

A5H9URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

belchErtown 
birch  hill  dam 
blue  hill  wb 
boylston 

BUFFUMvILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBuRG  2  S 

FRAMIN6HAM 

FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 
HARDMICK 

HAVERHILL 

HOLYO<E 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTH9RID&E  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 

shelburne  falls 

SnUTH6RI00E  3  SW 
5PH1NGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 


WESTFIELO 
WEST  MtOwAY 

WESTON 

WlNCHENOON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOO 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

CHATHAM  LT  5TA 

EAST  WAHEHAM 
EDGAHTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDlEBOHO 

miooleton 
nantucket  wb  airport 


Continued 


MASSACHUSETTS 
NEn  BEDFORD 
NCWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOhN  I  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALE"  C6  ftIR  STATION 
SANCICH 
SEGREGANSET 

SOOT  POND 
TAUNTON 
HOOOS  HOLE 

NE>.  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  5h 
BERLIN 
BPTMlEhEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

OIXvIllE  VOTCH 

ERROL 

F46YAN 

FrflST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YOH>t  PONO 


southern 

Blacicwate!?  OAM 
bradford 

CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  we  AIRPORT 
CONWAY  I  N 
DUBLIN 

Durham 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON  2  £ 

GREENVILLE 
HANOvER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  OAM 

MANCHESTER 

MARLOw 

M4SSASESIC  LAKE 
MILFCRD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNw 
NEWPORT 

NORThwoOD 
OTTER  BROOK  OAM 
PETER80R0  2  S 

PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  wEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBOflO 

woodstock 

Rhode  island 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  w8  AIRPORT 

wnON SOCKET 

^'ERMONT 

M0RTH6ASTERN        01 

BETHEL  <.  N 

BLOOMFIELO 

CANAAN 

C-tEL5EA 

D4NVILLE 

ENOSauRG  FALLS 

GILMAN 

MC    1.N00E    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELlEU  FAA  AIRPORT 

MORRISviLLt  2 

MOUNT  MA^SF IElD 

NEWPORT 

NOBTh  DANVILLE 

NORTHFIELO 


DAILY  PRECIPITATION 


4        5 


Day  of  Month 


10       U      12 


2,06 
1.97 
1.32 


13      14      15 


T  T 

•  01 

T  I 


1.69 
1,46 
1.91 


1.73 
1.93 
1.72 


16         17         18 


19      20      21 


22      23      24      25 


27       28       29    ,   30    ,   31 


.03 
.02 


.10 
.06 
.OS 


.12      .030    .10 


.13 
.11 
.28 


W^- 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


VERMONT 

PLVMOUTH  UMON 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  J0HNS8URY 
SOUTH  NEW^IURV 

WftlTSFIELD  2  V*SW 
WATERflURY  \  NNE 
WEST  eURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CHITTENDEN 
CORNWALL 
DORSET  1  S 

HUNTINGTO^^  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINl  ALPANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


PERU 

R€A05B0RO  I  SSE 
SEARS-^URG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LON'IONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAJ* 
VERNON 
WAROSeORO 
WHITI^GMA'^  2    W 
WOODSTOCK  3  E 


I 

12 

1 

85 

2 

40 

2 

02 

2 

.3C 

2 

.45 

1 

.45 

.57 

1 

.54 

2 

.51 

2 

.f 

.67 

.05 
.06      T 


Day  of  Month 


10      11       12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


T 

.03 

T 

.11 

.01 

.2C 

T 

.16 

.11 

.17 

.04 

.le 

.16 

.17 

.09 

.15 

.13 

.22 

.05 

.14 

T 

T 

.06 

.05 

.IB 

.10 

.24 

T 

.03 

22      23       24 


.01 
.01 
.03 


25      26      27 


28      29      X 


.43 

.02 

.72 

.65 

.4t 

.•2 

T 

.53 

.61 

T 

.60 

.01    . 

.42 

T         . 

.20 

.61 

.61 

.7! 

T         • 

.31 

Sm  leleroncB  nolos  loUowing  St«Uon  Ind*z. 
-    62    - 


St>Uon 


CPNNECTICUT 
•    •    • 

NORTHWEST 
BULLS  BRIOOE  0AM 
CHEAm  mill 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SK 
SALISBURY 
SHEPAUS  DAM 
UI6UAM  RESERVOIR 
•   •    • 
CENTRAL  C 

9URLIN6T0N 
COLCHESTER 
COVENTRY 
BANBURY 

HARTFORD  BRAtNARO  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
KANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  ♦  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
•   •    « 
COASTAL  C 

9RI00EP0RT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


38   <>8 
12      22 


la     21     27 


35   45 
20   18 


36   43 
22   2S 


41   <•<> 
23   22 


15 


44   52   43 


37   42   50 


MAX   38 

Mm 


48 

38 

34 

31 

57 

50 

27 

32 

58 

58 

29 

31 

31   31   26 

45   43   46 
34   33   26 


34   31   28 


50 
29 


40   28 


44   45   44 


41   43   42 


43   52   52 
24   26   32 

40   4  1   52 


MAX 

Mm 


23   26   33 


50 
25 


48   46 
36   32 


53   50   49 


46   42   32 


42 
20 


37   42   37 
25   26   24 


14   20   28 


34   36 
11   20 


47   46 
23   26 


59   56 
31   29 


17   23   27 


55 

29 


43   52 
35   27 


46   50 
34   36 


53   49 

36   36 


53   57 
35   30 


52   49 
33   25 


49   47 
33   34 


52   52 

30 


STAMFORD  5  N 


WESTBROOK 


NORTHERN 
URASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


46   39 
27   27 


28   28 

48   40 
21   22 


44   42 
24   27 


43 
23 


44   43   47 
27   26   29 


43   42 
14   23 


46   44 
20   29 


47   46 
2<.   30 


44   45 
18   17 


45  41  47 

19  24  30 

41  41  45 

26  28  30 


35   52 

30   23 


35   45 
31   23 


49   37 
33   23 


51   29 
27   21 


30 
9 

42 
25 

35 

2* 

41 
23 

38 
27 

34 
2 

47 
23 

38 

27 

45 
25 

42 
31 

26 
3 

33 
8 

44 
26 

34 
19 

41 
25 

30 

5 

41 
26 

36 
25 

40 
22 

40 
28 

28 

9 

45 
21 

48 

30 

39 
26 

45 

30 

18   20   24 


60   57   44 


27   38   42   45   55 
10   24   32   26   26 


39   47   43   43   48 
22      32   34  I  33   36 


49 

38 


49 
28 


40 
24 


39 
26 


40 
30 


20   25   31 


49   30 
30   22 


36   47 
33   24 


38   46 
34   22 


49   41 
33   23 


50   41 
32   22 


46   44 
30   20 


44   41 
33   21 


50   45 
30   18 


50   50 
30   31 


39   50 
18   29 


49   42 
31   29 


50   54 
28   28 


55   42 

30   30 


39   43 
26   29 


*4   37 
27   30 


39   ** 
26   29 


44   38 
29   31 


45   40 
29   32 


46   44 
19   20 


33   44 

16   21 


47   *5 

18   22 


46   48 
20   26 


40   60 
22 


40   45   40 


49   42 
22   27 


44   46   45 


44   46   37 


15   24   12 


44   34   32 


45   55   4* 


50 
27 


48 
24 


46   43   33 


41 
33 


SO   29 
28   29 


35   9e 

25   29 


47   29 
22   29 


40  9a 

28   29 


32   38 

28   23 


**,0 
23.2 


39.3 
29.3 


42,5 

23.0 


96,3 
Z0.2 


40,2 
23.1 


♦».9 
24,1 


44,1 
24.4 


99   42,9 

19   25,0 

99 

1« 


33   38 

28   28 


49   30 
25   27 


43   32 
26   25 


40   37 
27   26 


35   37 

28   28 


42   39 
16   20 


41   32 
25   25 


50   36 
27   20 


49,2 
25,4 


43   40   44 


44   38   39 


46   42   47 
28   33   33 


98 

29 


34 
28 


36 
28 


49 
20 


61.5 
22.9 


♦9,9 

26,2 


»*,0 
26, a 


44,0 
28,2 


43,0 
2*. 5 


42.0 
26.7 


44,5 
27,2 


46.1 
27.4 


44.6 
20,9 


♦2.3 
26,7 


46.4 
29.0 


49.6 
29.7 


*3.9 
27.5 


»3.5 

29.1 


44.7 
28.6 


46.1 
26,9 


46,1 
29.6 


29 
5 


34   28   24   21 

21   18  I  10 


30 

34 

1 

11 

35 

40 

12 

8 

34   35   29 


So.  Refervnc.  Notes  Following  Station  Indox 


17   14  I  19 


24   27 

0-7 


26 

11 


31   32   35   34 


27 
>2 


39,7 


35.9 

19.9 


39.5 

17,6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1956 


Continued 


Station 


MAINE 


Day  of  Month 


CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAVNeSVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

jackman 

l0n6  falls  dam 

MIBDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRE50UE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TEL05  DAM 

VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
(BANGOR  OOW  FIELD 
aniDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMlNGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


20 

32 

38 
20 

39 
28 

40 
23 

46 
26 

38 
23 

46 
32 

47   55   is 


48   50   46 


24   32   30 


6   23   30 

27   39   36 
10    8   25 


48   50   47 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21 


.10 
31 


48 
30 

48 
38 

46 
32 

42 
32 

4B 
32 

46 
20 

45 
32 

47 
35 

42 
34 

45 
32 

41 
29 

43 
17 

41 
30 

52 
22 

54 
33 

42 
32 

41 

20 

46 
18 

47 
29 

42 
31 

47 
33 

43 

48 

42 

33 
24 


48   45 


25   32   33 


40   52 
22   27 


MAX   35 
Mm    9 


42   48 
22   30 

40   46 
20   30 

40 
30 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


42   47 
20   31 

33   42 


43   52 

10   26 


43   44   45 


26 
-  6 


22   23   24 


26   28 
2  -12 


25   26   27 


28   29   30   31 


31 
.11 


28   27 
6  .  1 


41 
26 


26 
12 

27 
13 

26 

4 

34 
15 

32 


28   26 
11  .  2 


30 
.  4 


30 
3 

29 

3 

25 


32 
3 


24 


22 
3-6 


28   20 
14  .  1 


39 
19 


29   27 

10  -  1 


30   29   27 
3-5-6 

29   27   26 

L  2  -  8  .  5 


36 

47 
37 


45   47   45 
35   32   30 


34   30   24 


42   36   36 
32   22   19 

40   36   33 


36 

7 

38 
2 

32 


40 

39 

0 

11 

42 

36 

12 

8 

34 

28 

28 

9 


27 
2  . 


25   27 

1  -  I 


32 
15 


32 

14 


28   28   30 


24 

34 

» 

27 

40 
25 

45 
33 

49 
31 

54 
31 

38 
25 

42 
31 

29 

50 
28 

39 
23 

47 

30 

54 
30 

58 
26 

39 
23 

46 
32 

53 
31 

58 
29 

40 
21 

45 

31 

48 
22 

49 
23 

47 

45 

31 

29 

51 

46 

28 

23 

50 

47 

23 

23 

46 

44 

28 

23 

52 

43 

28 

23 

51 

43 

29 

25 

49 

4  = 

22 

U 

33 
25 

38 
22 

42 
24 

40 
28 

38 
25 

40 
21 

37 
24 


42   36   36 
27 

43 
27 

40 


30 

10 


34   34   32 


40   40 
12   19 


24 
2 

28 

6 

3t 
5 

37 
17 

37 
22 

3Z 
26 

20 

3 

26 

8 

27 
-  6 

30 
5 

41 
16 

32 
25 

20 
8 

23 

0 

27 
1 

29 

10 

40 
15 

39 
22 

22 
-  9 

26 
.  6 

29 
-  9 

31 
2 

39 

14 

37 
21 

35   29 
20-4 


21 

0 

32 

6 

31 
9 

30 
7 

26 

4 

29 

.  8 

33 


34.1 
11.3 


36.3 

16.6 

34.4 
14,4 

37,8 
16,1 

34.9 
17.1 

36.3 


34.7 
12.1 


32.9 
14,3 


33,2 

10,2 


36,9 
18.9 


36,6 
19,5 


32,2 
13,3 


36,2 
16,8 


34.8 
17, S 


35.0 
13,3 


34 
6 

31 

4 

34.7 
8.6 

34 
6 

34 

e 

36.9 

10.4 

32 

2 

30 

4 

34.4 

10.0 

36   33   34 


37 
15 


42 
20 


44 

40 

30 

17 

39 

33 

31 

16 

38 

36 

23 

14 

23   19   13 


46  33  28 

31  22  16 

43  39  28 

32  19  16 


23 

21 

19 

15 

6 

6 

21 

40 

21 

32 
18 

33 

18 

31 
17 

30 
11 

32 
13 

34 
20 

43 
20 

31 
19 

32 

16 

35 
24 

33 
15 

34 

7 

39 
13 

39 
21 

36 
28 

32 

20 

32 

18 

36 
21 

33 
19 

34 
10 

38 
20 

38 
23 

37 
29 

38 
26 

35 

14 

34 
6 

31 
.  2 

31 
.  5 

36 
-  5 

39 
12 

41 
12 

36   35 
23   23 


42   36 
26   29 


32 

6 

39 


37   35   29 


17   21 


38 
20 


42 
19 


37   37 
28   25 


38   35 

19   23 


36   34 
20   22 


35 

20 


36   34 
13   19 


37 
23 


26 
19 


33   36 
14   2* 


35   37 
9   22 


28 

-  9 


33 
20 

32 

9 

43 
20 

33 

21 

33 
21 

34 
16 

31 
10 

34 
22 

34 
21 

33 

11 

43 

20 

33 
23 

36 
22 

34 
17 

32 
14 

33 

19 

31 

16 

33 
.  2 

32 

10 

36 

17 

32 

6 

35 

10 

36 

19 

38.7 
24.2 


37,8 
22.0 


39.2 
20,2 


39.0 
20.7 


37.5 

16.4 


39.7 
20.1 


40,7 
22.6 


37,8 
19.4 


40,6 
19.6 


39.9 
24.9 


38,8 

21,9 


38.9 
20,4 


36,4 
21.1 


37.7 
20,7 


37,9 
22.3 


38.0 
14.1 


See  Reference  Nolefl  Following  StaUon  Index 


Conllnutd 


SlaUon 


WATERVtLLE  PUMP  STA 
■EST  BUXTON  2    HUM 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

•    •    • 
COASTAL  1 

^AP  HAPBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAHARISCOTTA  WILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 
MASSACHUSETTS 
*   •    • 
WESTERN  ( 

ADAMS 

CUHMINOTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIfiHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  U8  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


DAILY  TEMPERATURES 


<.3   <.R   S2 
22      31   33 


40   50   53 
13  2b      2a 


35   43   45 
12   34   30 


Day  ol  Month 


NEW  ENGLAND 
MAACH  196S 


60   57   <.7 


48   51 
36   31 


45   42 
30   30 


42   45 
33   28 


38   53 
31   24 


47   43 
26   21 


41   36   36   38   35   36 
32   29   32   22   20   16 


39   40 
21   21 


57   56   43   44 
30   37   35 


25   35   32 


41 
26 

51 

34 

52 
37 

59 
35 

44 
38 

42 
24 

51 
32 

54 
29 

61 
30 

45 
35 

42 
24 

50 
34 

51 

34 

58 
34 

48 
36 

42 
13 

52 
28 

59 
28 

56 
31 

55 

30 

49 
34 

50 
28 

49 
31 

42 
28 

51 
28 

49 
27 

41   40   52 


48   48   45 
36   39   36 


49   48   46 


41   38 
28   21 


34 

20 


38   37 
19   11 


33   38   40 


45   4? 
14   22 


43   34 
16   26 


38   38   28 
33   21   17 


CENTRAL 
AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

8irch  hill  daw 
Blue  hill  wb 

BUFFUWVILLE  DAW 
CHESTNUT  HILL 


36   41 
16   16 


15 

44 
21 


39   44 
22      24 


52   55 

25   27 


46   56   37 


49   54   45 
24   26   29 


59   46 
22   28 


47   41 
27   32 


52   60 


22  27  34 

39  46  47 
17  20  30 

38  50  51 

21  28  38 

40  39  50 

23  26  29 


40   50   50   58 


43 


34 

44 
30 


41 
27 


36 

31 

21 

15 

38 

35 

20 

20 

37 

39 

44   43   42   30 
I      21   22 


39 
23 


40 
23 


41 

39 

27 

26 

42 

38 

24 

22 

36 

39 

21 

19 

40 

42 

27 

23 

41   40 
33   19 


34 
21 


30   32 
14   21 


30   36   36 
5    i      12 


38   36 

16   16 


30  30 

46  46 

28  28 

55  38 

22  32 


30   34   27 


53   49 
26   31 


47 


32  28  33 

47  48  43 

34  36  33 

47  46  44 

34  27  30 

43  45  44 

33  37  35 

39  46  49 

34  29  35 

44  46  46 
36  37  37 


36   36 
22   25 


iZ 

34 

31 

34 

23 

20 

.6 

31 

30 

'9 

19 

13 

0 

36 

35 

3 

21 

14 

6 

42 

29 

2 

21 

13 

30   37 
13    8 


43 
21 


42   38 
16   23 


43   43 
U   24 


36   38 
16   23 


37 
23 


39   36   36 


36   41   45   37   40 
26  22      25      30   27 


36 
27 


36   40 
20   30 


41   41 
21   25 


22   24   24 


38   32   38 


39   37 
IS   20 


42.6 
22.5 


40.6 
21.1 


39.5 

IT. 9 


39.5 
20.8 


39,7 
25.2 


♦J.T 

24.4 


4i,« 
23.0 


36.8 
23.5 


♦0,1 
22.6 


39,4 
20.1 


41,3 
28,1 


♦2.1 
2*, 5 


♦1,3 
24,2 


♦2.3 


16   22,8 


39   39   36 
20   20 


39   40 
15   23 


40   42 
15   23 


47  40 

30  23 

43  46 

23  28 


39   44 
17   27 


32   37   23 


34   39   27 
29   18   16 

34   40   26 


42   44   46   40 
23   23   20   26 


39   40 
21   24 


21   25   25 


39   40 
16   23 


43   43 
20   2* 


39   38 
16   22 


44   48 
17   25 


26 

14 


39 

15 


32   41 
10   26 


42   39 
26   28 


42   40   47 
17   25   28 


45   29 
21    5 

40   26 


40   34 
24   25 


36   35 

29   24 


29   36 
12   22 


39   43 

18 


46      42      36      41      42      40 
34      32      20  I   23      30      30 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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33 

13 

29 

9 

33 

15 

28 

<*Z        44   44 

30   32  I  34 


44 

40 

27 

26 

40 

36 

20 

24 

47 

36 

29 

25 

36 

49 

19 

26 

44 

36 

29 

28 

42   42 

It   29 


36 
28 


36   45 
20   28 


36   41 
23   22 


34   42 
17   17 


36   45 
20   20 


37   46 
18   22 


40   40 
20   23 


36   33 

30   26 


♦6   30 
29   24 


43   41 
17   22 


47 


24  24 

40  46 

20  25 

46  45 

26  25 


24 

U 

25 
20 

34 
14 

3a 

24 

35 

20 

33 

23 

31 
11 

35 

24 

33 

18 

26 
25 

35 

18 

35   34 
26   22 


38,4 
22.3 


36.6 
21.5 


38.8 
20.7 


39.8 
20.9 


36.9 
21.8 


39.7 
23.9 


39.7 
21.3 


40.0 
23.4 


♦2.6 

24,4 


38,7 
22.0 


♦2.8 


40.3 
21.8 


40.6 
26.3 


41.8 
23.8 


43.0 
28.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


Continued 


Sla&on 


MASSACHUSETTS 

CLINTON 

EAST  BRIHFIELD  DAH 

FITCHBUR6  2  S 

FBAMINOHAM 

HAuEPHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

BEADING 

smelBlrne  falls 
springfield  armory 

TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WAlROLE 
WEST  MEDW4Y 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
•    •   • 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  wAREhAM 
ED6ART0WN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNI5  2  NNE 
MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCE  TOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPCRT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


41   50 
2<i   33 


39   51 
23   28 


42   52 
29   31 


55   55 
30   35 


51   52 
30   36 


53   55 
29   37 


54   54 
28   30 


42   49 
22   23 


53   52 
28   30 


50   58   45 
30   27   32 


58   47 
24   32 


55   62   44 
31   30   31 


65   47 
30   32 


63   54 
29   33 


61   45   39 
29   33   33 


46   39 
35   33 


62   45   38 
26   26   33 


59   46 
24   25   29 


MAX 
MIN 


52   52 
27   33 


54   54 
28   32 


54   56 
26   36 


48   48 
26   37 


62   52 
29   33 


46   56 
23   26 


58   46   42 
27   29   35 


60   47   36 
27   26   32 


62   50   37 
24   25   33 


62   60   42 
30   30   32 


57   46   35 
33   31   31 


39   46 
31   24 


38   49 
32   29 


40   50 
32   33 


38   49 
34   35 


47   48 
35   38 


45   46 
35   39 


49   49 
36   39 


44   48 
34   26 


53   49 
35   35 


39   48 
33   27 


54   46 
31   27 


46   49 
34   34 


48   50 
33   22 


48   62 
34   36 


47   46 
32   34 


44   49   40 
27   29   17 


30   30   21 


46   40   36 


43 
29 


26   32   36   36   34   34 


35   38   36 


48   43 
35   26 


38   40   42 
20   22   26 


37   42   42 
18   20   24 


38   43   44 
20   27   25 


39   44   44 
21   26   26 


47   47   46 
21   25   26 


17 


22   28   32 


42   39 
20   25 


43   44 
20   26 


43   45 
22   29 


40   40 
28   29 


45   45   44 
22   27   28 


36   39   42 
16   22   27 


44   44 
24   30 


47 
21 

50 
28 

41 
34 

46 
34 

39 
24 

42 
21 

44 
29 

47 
30 

46 
33 

36 
24 

44 
23 

48 
29 

39 
26 

47 
27 

30 
21 

46 

ir 

48 
25 

37 
33 

47 
26 

31 
22 

53 

53 

27 

34 

38 

49 

30 

32 

52 

49 

26 

30 

37 

53 

26 

29 

54 

53 

30 

39 

52 

52 

31 

35 

49 

47 

63   52 
28   28 


48   54 
31   33 


55   62 
26   26 


55   55 
27   32 


47   44 
30   30 


52   65 
37   36 


48   48 
32   30 


69   44   37 


54   54 
28   29 


60   57 
26   27 


53   47 
31   29 


42   50   47 
34   30   29 


49 
35 

49 
37 

48 
27 

43 
31 

40 
34 

54 
33 

45 

31 

49 
32 

53 
31 

47 
32 

47 
27 

43 
26 

42 

30 

52 
31 

48 
30 

48 
31 

60 
33 

46 
37 

48 
31 

43 
27 

47 
37 

44 
36 

50 
28 

43 
30 

36  42  43 

13  22  25 

43  43  44 

lb  23  26 

46  43  42 

14  19  24 

46  44  43 

16  25  25 

46  52  45 

16  24  25 

39  39  40 

18  23  28 


47   42   40 
24   32   20 


62   46   46 


55   54 
36   29 


62   47   42 
28   33   34 


50   51 
29   30 


37 

52 

50 

58 

23 

29 

26 

24 

50 

47 

58 

45 

31 

37 

35 

35 

52 

50 

60 

49 

31 

35 

33 

35 

51 

49 

56 

44 

31 

36 

34 

32 

51   46 
32   32 


56   50 
37   38 


47   44 
37   33 


51   44 
36   27 


48   48 
27   27 


20 

46   42   39 
31   29   24  I 


45   43 
25   31 


46   45 
20   26 


37   44 
26   28 


44   43 
21   25 


41   41 
22   25 


46   46 
22   28 


45   42 
22   27 


42   41   44 


52   47 
23   30 


42   39   43 


42   46   37 


44   44 
31   22 


35   45 
30   2i 


35   42 
29   21 


36   46 
31   24 


46   47 
15   25 


44   48 
17   26 


45   49 
18   24 


37   42 
22   24 


42   45 
32   28 


35   42 

30   20 


34   43 
30   20 


45   30 
27   15 


43   35 
33   23 


46   37 
33   27 


46   46 
32   23 


41   25 
23   18 


43 
22 


42 

30 


44   30 
26   24 


49   27 
26   23 


48   28 
25   22 


50   31 
27   23 


38   38 
26   23 


18   26   31 


42   44 
27   27 


37   47 
33   30 


44 

48 

46 

45 

45 

19 

29 

31 

32 

25 

44 

44 

45 

37 

43 

25 

31 

31 

32 

28 

43 

46 

39 

42 

33 

20 

27 

31 

29 

24 

43 

43 

49 

36 

46 

23 

29 

31 

32 

28 

41 

49 

37 

43 

34 

27 

30 

31 

34 

24 

46 

48 

38 

45 

38 

20 

29 

32 

34 

24 

42   40   50 
33   27   31 


30   26   32 


49   44 
36   34 


48   46 
28   33 


46   48 
29   32 


49   46 
37   28 


50   45 
32   31 


47   43 
30   30 


49   47 
26   29 


47   41 
32   30 


44 

44 

42 

42 

47 

20 

24 

24 

17 

26 

39 

41 

41 

41 

43 

28 

26 

31 

24 

33 

48 

46 

43 

43 

52 

26 

31 

36 

31 

33 

46 

44 

43 

45 

49 

21 

26 

28 

22 

27 

46 

45 

41 

43 

47 

26 

28 

26 

21 

32 

44   44 
15   29 


43 
29 


34   46 
19   32 


32   42 
15   22 


32   40 
22   23 


35   50 
20   33 


32   41 
21   23 


40 
32 


40   40   36 
14   20   29 


45   3$ 
24   26 


46   45 
21   28 


39   43 
27   27 


39   42 
31   32 


32   38 
25   25 


32   26   21 

44   45   32 
34   26   15 


51 

46 

42 

47 

45 

33 

32 

22 

24 

26 

47 

44 

41 

45 

45 

21 

24 

19 

16 

23 

45 

44 

45 

41 

42 

29 

31 

22 

26 

30 

45   43 
25   27 


46   42 
23   30 


42   44 
17   24 


45   46   42 
26   30   34 

45   46   37 
26   31   31 

44   48   46 
17   26   31 

47 
31 


41   46 
22   32 


33   50 

16   27 


30   43 
13   29 


38   45 
23   34 


34   55 

18   30 


31   40 
16   21 


32   42 

18 


39   50 
22   35 


37   61 
18   29 


32   46 
22   22 


45 

44 

27 

32 

40 

45 

27 

35 

43 

45 

26 

26 

41 

45 

29 

34 

42 

44 

29 

31 

38 

44 

27 

35 

44 

46 

26 

36 

30   40 
22   22 


47   26 
25   23 


47   37 
21   20 


48   26 
23   21 


31   36 
22   22 


36   38 
25   25 


46   40 
26   26 


47   38 
25   2* 


28   31 
22   22 


41.3 
24,8 

41.2 
23.3 

42.5 

24.9 

43.6 
26,5 

♦5.3 

27.6. 

42.7 
27.7 

43.3 
27.6 

43.3 
24.3 

40,4 
22,8 

45,9 
26,5 

40,2 
22,2 

42,1 
23.5 

42,8 
24,9 

44,5 
24.9 

46,2 
25,6 

38,5 
15   24,1 


43 

42 

29 

33 

44 

46 

28 

31 

45 

46 

34 

33 

39 

45 

26 

35 

44 

46 

28 

35 

42 

41 

25 

32 

38 

in 

43 
34 

36   38 

26   27 


35   40 
21   24 


35 

29 


37 
26 


44   45   33   40 


38 

43 

30 

34 

38 

41 

28 

34 

44 

48 

28 

30 

41 

44 

26 

25 

46 

44 

31 

30 

24   27   21 


42,1 
2«.5 

44,8 
26.5 

42.6 
29.0 

42.9 
26.6 

43,7 
27.9 

43.3 
28,9 

42,9 
27,8 

43,0 
27,1 

44.1 
25.4 

41,5 
29.4 

45.1 
31.5 

44.0 
28.4 

43.0 
2B.6 

43.4 
25,0 

41.4 
28,7 

42,1 
28. S 

43.5 

29.6 

43.6 
24,9 

43.0 
28.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  IndeJ 
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Conllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  HAMPSHIRE 

•    •    • 
NORTHERN 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FiBVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
SRAFTCN 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
ft    •    • 
SOUTHERN 
BLACKhATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  0EER1N6 
EPPIN6 
FRANKLIN 
HANOUER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORThwOOO 
PETER60R0  2  5 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTh  2 
WINDHAM 
WOlFEBORO 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


33   <•<. 
17   22 


Day  of  Month 


59 
31 


50 

55 

<.5 

32 

25 

25 

36 

<•<> 

50 

20 

28 

28 

50 

55 

<•! 

22 

20 

19 

21   27   26 


MAX 

MO) 


MAX 
MIN 


<.2   50 
14   23 


43   55   57 
22   28   26 


43   52 
22      29 


52   57   43 
25   25   30 


56   56   44 
22      23   30 


62   45 
24   26 


28 

47 
29 

40 
26 

47 
24 


57   49   40 


24   25   30 

30   36   45 
17   18   26 


52 
23 

50 


41   53 
22   27 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


19   20   25 


23 

45 
19 


48 
26 


40   47   50 
33   35   33 


IS 


10 

1 

5 

-10 

36 

30 

19 

13 

33 

14 

29 
0 

31 

4 

28 


-10 
38 


35 

-  2 


8   16 
5-4 


46   47   42 


48   52   47 
34   34   32 


39   52   50   40 
22 

42 
29 


55 
28 


46   53 
34   34 


39   50 
33   35 


49   51 
33   35 


36   44 
31   28 


50   52 
34   37 


46   47 
32   35 


39   48 
31   31 


46   47 
34   34 


40   47 
34   24 


49   48 
32   30 


48   50 
34   38 


47   49 
33   36 


43   43   32 


44   36   34 
24   20   13 


47   40 
27   27 


39 
29 


40 
18 


10  12  15 

44  42  41 

17  16  20 

38  36  37 


28   18   16 

41   34   34 

26  17   12 

47   47   40 

27  27   19 

47   40   38 
18 

31 
14 

38 
19 

35 

18 

33 
26   25   15 


39   38 
29   21 


43   42 
17   19 


40   40   41 
17   22   29 


39   44   42 
13   17   27 


41   34   26 


-  8  -14 
37   25 


45   47   39 
16   26   29 


44   46   37 
17   27   30 


44 
20 

28 
13 

25 

10 

30 
19 

44 
14 

29 

26 

5 

31 
18 

29 
22 

32 
5 

40 
19 

32 

11 

29 

0 

38 
23 

35 
22 

33 

-  4 

39 
19 

38 
15 

30 
U 

37 
24 

38 
22 

33 

7 

40 
25 

38 
19 

32 

17 

38 
23 

2-6 
27   33 


25 

14 


28   31 

-1-4 


30 

24 

29 

0 

-  2 

18 

25 

30 

-  8 

1 

39 

30 

33 

9 

12 

20 

36   43 
16   25 


35   36 
11   12 


46   40 
29   33 


40 
25 

40 


44   44   46 
17   18   28 


43   41 
26   26 


18   20   23 

41   40   41 
16   18   20 


19   19   25 


47   40   45 
16   18   23 


38   40   40 


20 

47 
28 

41 
17 


'   37 
■   22 

See  Releience  Notes  FoUowmg 
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22  I    21 
Station  Icde: 


45   48   41 
14   20   20 

39   40   35 


33   24 

20   11 


28   25 
20   13 


26   25 
18   11 


48   31 
21   13 


38   29 
21   14 


39   25 

17   11 


30   28 
22   10 


40   29 
19   13 


35   24 

16    9 


42 
15 

28 
12 

31 

30 

22 

15 

42 

27 

19 

11 

41 

28 

19 

11  - 

36 

32 

22 

10 

33 

26 

19 

13 

27   42 
14   25 


30   37 
11   23 


29   33 
13   25 


33   31 
12   23 


22   30 
11   14 


33   41 
10   23 


31   37 
15   22 


38   39 
8   23 


27   30 

8   10 


33   38 
10   24 


35 

20 


8-3 
5  -16 


25 
20 


43   26   35 

20   17   21 


41   27 
13   11 


33 

28 

36 

30 

42 
13 

25 
17 

35 

18 

33 

14 

39,5 

21.7 

36 
26 

39 
32 

45 
21 

35 

18 

37 
23 

30 
17 

*1.9 
".2 

41 
28 

37 
32 

42 
19 

35 

20 

35 

20 

33 

17 

41.5 
23.3 

13   28   32 


27   30 
12   20 


30   39   40 
-  1   20   16 


35,8 
19,3 


37,4 
17,3 


34,5 
15.9 


33.7 

11,5 


34,2 

12.6 


31,4 
6,5 


37.8 
18,0 


14,5 
,9 


32,8 

16,1 


39,0 
22,3 


39,5 

19,4 


»l,l 
22,7 


39,5 
19,5 


42, t 
24,0 


45   38 
22   31 


39 
29 


41 
25 


32   42 

6   21 


31   35 

12   23 


36 
26 


41   34   33 
17   28   29 


46   32 

18   21 


42   25 
18   19 


42   25 
12   16 


42   48 
19   20 


46   33 
18   20 


33   38 
15   15 


47   30 
20   21 


42   36 

19   17 


47   38 
15   19 


33   39 

15   18 


45   27 
21   23 


37   44 
17   21 


40   38 
8   13 


49   40 
16   18 


38   33 

19   21 


38   36 
23   14 


33   32 
22   17 


31   31 
20   15 


28   37 
22   18 


37   35 

22   18 


23   30 
17   11 


41,8 
22,1 


38,8 
23,3 


38,0 
19,5 


42,7 
23.1 


42,4 
23.8 


35,9 

20,4 


38 
21 

36 
18 

42.1 
23.6 

35 

21 

32 
16 

41.2 
23.9 

33 

19 

30 
12 

40.4 
21.4 

26 
22 

34 
15 

38.0 
20.2 

40 
23 

35 

20 

41.6 
24.4 

26 

20 

34 
13 

39.1 
21.8 

37 
18 

34 
12 

42,1 
19,8 

40 
21 

39 

19 

43.9 
22,9 

33 

20 

30 
17 

38,6 
24,5 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


Continued 


Day  oi  Month 


NEW  HAMPSHIRE 
WCODSTOCK 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  W8  AP 

OREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 


NORTHEASTERN 


01 


MAX 
MIN 


53   53 
31   33 


59   ".9 
32 


37 


9L00MF1EL0 
CHELSEA 

EN0SBLR6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 

middlesex 
montpelier  faa  airport 
morrisville  2 
mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NCRTHFIELO 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


59   49 
26   27 


32   31 

45 
32 


3*   28   30 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


26   22   17 


i>2   '•S   42 
35   34   35 


33   34   35 


47   49   48 
35   28   38 


43   50   44 
36   31   38 


52   45 
32   33 


43   38 
32   23 


45   40 
25   21 


45   40 
25   25 


36   37   37 


40   40   34 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


39   39 
24   31 


42   42 
23   27 


44   41 
32   21 


43   40 
25   21 


55   55   47 


WESTERN 


33 

45 

10 

14 

41 

47 

13 

29 

45 

54 

6 

32 

30 

35 

17 

25 

42 

47 

U 

26 

42 

50 

22 

30 

28 

39 

14 
39 

13 
47 

22   26   33 


42   40   32 


50   49 
24   23 


45   51 
16   33 


34   45 

7   15 


02 


BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAV 
«    •    • 
SOUTHEASTERN        0 
BELLOWS  FALLS 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


37   47   52 
17   14   25 

29   41   48 
28 


43   46   46 
33   22   14 


44   47   48 
33   34   22 


43  45  46 

32  27  17 

41  42  42 

34  23  17 

43  44  46 

32  28  14 

31  28  29 

25  17  17 


45   44 
33   20 


44  46  43 

36  24  18 

46  40  38 

21  30  24 


43   43 
13   23 


46   44 
30   34 


45   45 
23   28 


47   41 
23   21 


30   32   39 

8 

32 


40 
19 


39   26   27 

26   11   11 


23   20   10 


41   47 
22   24 


42   49   42 


42   46 
32   31 


41   47 
26   30 


36   3* 
21   11 


44  29  28 
27  21  13 

45  44  28 

34  24  15 

45  42  31 

35  26  20 

44  31  30 


34   50 
15   31 


31   30 
13   20 


51   47 
29   30 


45   40 
33   31 


38   53   38 

19   33   31 


36   36 

10   U 


38 

15   10 


44   39   31 


54  50  43 

24  26  32 

52  47  45 

26  36  34 


43   45 
32   29 


48   47   45 
35   33   21 


44   49   44 
34   29   19 


31   37 
12   17 


30   37 
10   16 


31   34 
1!   17 


35   36 
10   13 


33   33 

14    8 


32   32 
12   12 


32   39 
8   24 


39   41 
13   14 


38   43 
8   27 


39   40 
16   27 


37   38 
16   25 


36   32 

16   26 


38   38 
13   27 


22   24 

10 


36   38 
7   26 


36   32 
13   26 


35   42 

27   13 


37  36  37 

7  11  11 

32  37  37 

13  21  14 


42   37   36 
30   21   15 


29   32 
-3    3 


46   49   47 
34   34   22 


36   35   36 

30   21   15 


41 
19 


35   37 
16   15 


39   39 
17   24 


39   37 
14   29 


36   37 
20   21 


37   35 
.2    5 


35   39 

16   28 


36   41 
29   14 


12 
26 


40 
15 


39  40  42 

31  33  31 

42  38  48 

24  28  23 

44  41  43 

30  32  36 

44  43  45 

31  32  37 

44  41  44 

28  32  29 


39   34 
2B   31 


41   37 
28   28 


40 

31 


35   39 

29   29 


38.5 

20.1 


29 

7 

36 

7 

32 

34 

20 

.  1 

30 
18 

31 
9 

29 

IS 

32 
5 

29 

18 

30 
5 

32 

20 

32 
.  1 

21 

6 

18 

0 

30 

4 

30 
.  5 

31 

14 

28 

2 

34   40 
8   10 


38   38 
4   21 


32   37 

10   15 


32   40 


36   31 
9   26 


40.1 
29.8 


«1,6 
25. T 


43,8 

26.2 


43,3 
30.4 


«3.6 
2B,S 


26   24 
16   12 


39   38 
16   29 


36   41 

16   30 


30 

34   34 


32   28 
13    6 


39   27 
26   17 


37   31 
20   15 


33   32 
21    5 


29   30 
18    6 

29   31 


31   39   36 
10   31   23 


28   28   31 
13   19    5 


38   37 
3    7 


23   22 
3   12 


35   33 
2   22 


36   31 
10   26 


38   36 
18   21 


32   46 
8   25 


37   36 
7   25 


31   37 
10   22 


30   36 
>  4  •  2 


40   36 
8   24 


29   32 
IB   12 


33   30 

20   10 


25   31 

1*   U 


26   31 
18   15 


27   27 
17   12 


32   30 
22   15 


30   2* 
17   10 


28   22 

16    8 


35   30 
16   18 


25   32 

13    9 


32   29 

19   10 


26   30 
18   12 


28   32 

.4-2 


37.9 
1«,* 

38.5 

15,7 

37.5 

IB.O 

3».7 
16.7 

33.7 

16.8 

3S,2 

16.7 

22.3 
9,5 

35,5 

14.0 

34.0 
15,4 

36,0 
16.4 

38,2 

17,3 

38. 7 

17,8 

36,2 

16. 1 

36.0 
7.5 


34   36 

17   13 


27   35   36 

10   25   15 


27   33   33 

14   24   14 


30   31 
13   21 


33 

20 


42 
15 

38 
30 

39 
29 

34 

10 

35 

28 

32 
19 

38 
12 

36 
27 

38 
26 

42 

8 

38 
23 

40 
18 

39 
19 

36 
29 

38 
28 

37 
24 

35 

22 

32 

20 

37 
15 

44 
23 

37 
30 

43 
21 

36 
22 

33 

13 

40.1 
22.0 

32 

U 

31 
20 

28 

14 

35.5 

19.2 

37 
19 

36 
26 

34 

10 

39,8 

20,3 

42 
15 

35 

19 

33 

7 

38.5 

19.5 

39 

17 

34 
22 

33 

14 

39.5 

22.1 

32 
9 

33 

20 

28 
12 

36,3 

19.7 

42.1 
22.5 


Sse  R»i«reiic«  Note,  Following  SUttOD  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
MARCH   1965 

Station 

Day  ol  month 

& 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

VERMONT 

CAVENDISH 

1>IAX 

MIN 

41 

4 

47 
15 

52 
22 

45 

18 

39 
33 

48 

50 
32 

48 
15 

44       39       33 
28      22      13 

40       40       39 
10       21        18 

40       40       35 
13      20      27 

34 
16 

26 
12 

29 

7 

36 
25 

43 

7 

37 
27 

37 
26 

42 

11 

36 
13 

35 

21 

33 

9 

40,0 
18,8 

AEADSBORO    1    SSE 

MAX 

MDJ 

16 

40 
16 

49 
20 

56 
25 

43 

30 

47 
29 

42 

21 

47      40      28 
25      24      15 

33       36       38 
9       15       23 

39       36       40 
16      14      28 

36 
15 

26 
13 

24 
11 

34 

14 

35 

10 

43 
14 

36 
26 

36 

18 

42 

20 

26 
19 

32 

13 

38,4 
19,5 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

27 
5 

33 

15 

42 
26 

50 
26 

46 
21 

40 
31 

39 
14 

43      35      26 

16      17      10 

28      33      33 

4       15       16 

34      33      35 

8       11      21 

33 

6 

20 

5 

18 

5 

30 

7 

29 

-    6 

37 
-     3 

33 
21 

30 
10 

38 
11 

22 

15 

26 

4 

33,5 

13,6 

VERNON 

MAX 

MDJ 

36 
?1 

43 
21 

52 
27 

61 
25 

47 
31 

51 
25 

50 
22 

49      47      37 
25      29      14 

38       45       44 
14       24       26 

43       43       45 
U      22      29 

45 
21 

35 

14 

29 
15 

30 
21 

42 
16 

46 
26 

38 

30 

42 

20 

50 
24 

28 
23 

35 

6 

42,7 
22,6 

WOODSTOCK    3    E 

MAX 

Mm 

30 

7 

45 
16 

50 
19 

52 

19 

45 
25 

46 
31 

47 
16 

47 
26 

40 
21 

32 

14 

32 

8 

36 
17 

38 

11 

40 
14 

40 
27 

35 
29 

41 
16 

27 

1 

33 
19 

35 

10 

34 
7 

39 
25 

3b 
27 

41 
U 

26 

18 

32 

13 

38.5 

17,2 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITT5FIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


%      PEAK  GUST 

t   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


6.0 
5.2 


6.6 
6.0 


(2  a 


D    o   01 
Q       J 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 


21 
27 
27 


13.6 
13.6 


11.1 


37++ 
102S1 


27 

7 


74 
67 


63 


69 
76 


27 
17 


74 
68 
71 

70 
63 


66 


57 


63 
50 
58 


59 
57 


Number  of  days  with  precipitabon 


4  6 

9  4 

4  8 

6  5 

7  3 

1  4 

4  3 

7  4 

9  8 


una 

<£  II 


6.2 
6.7 
e.i 

5.4 
5.0 


6.2 

5.5 


6.0 
7.3 


See  Reference  Notes  Following  SlatioQ  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


CONNECTICUT 

*    *    • 

NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 
W00D'9URY  3  W 

CENTRAL  02 

COLLINSVILLE  1  S 

04N8URY 

HARTFORD  BRAIN4RD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

■^AMSFIElD  hollow  DAf 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
SHUTTLE  ««EADOW  RESVR 

COASTAL  03 

BRIDSEPORT  W9  AP 

SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WEST9R00K 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

CARIBOU  wB  AIRPORT 

FORT  KENT 
6REENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
LONfi  FALLS  DAM 
MILLINOCKET  FAA  AP 
RIPOCENUS  0AM 
5QUA  PAH  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
Aur,USTA  FAA  AIRPORT 

BAN60R  OOW  F lELO 

BRIOGTON  1  N^w 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV  3.2 


Day  of  month 


O.S 

T 


0,2  0.2 

T 


0.3 

H  11 

3.0 


SNOWFALL 

SN  ON  GNd   IfJ   15 


SNOWFALL 

SN  ON  GNDl  2S 


SN  ON  GnO   it   1"^   12 


SN  ON  GND   1^   18 


SNOWFALL    T    T 
SN  ON  GNO   1?   12 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNO»FALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


IQ   11   12   13   14   IJ   16   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   27  28  29  30  31 


2 

.61   .5 


20   201  20   16l  IS 


!    j    I  T 

ii;    10     9     <^     «     » 


") 


5 

14   14 


«    4    4 


14I  13!  1: 


,     ',! 


IZi   U   111 

T  :  T 

2!   2:   2 
0.5 


T 

Hi  11 


4.0   T 
12   12 


1.5   T 

2   T 


See  Reiereoce  Notes  Followmg  Station  Index 
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ConHpmd 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH    1»65 


SUUon 


Day  of  month 


COASTAL  01 

BAP    -HARBOR 

EASTOOST 

ELLSWORTH 

■lACHIAS 

PORTLAND    M     aiRPORT 

ROCKL4N0 

"ASSAC-'USETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

"ITTSFIELD  Ml    AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMmERST 

BEDFORD 

BLUE  HILL  H& 

HAVERHILL 

HOLVOKE 

MILFORO 

READING 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BOSTON  wB  AIRPORT 

BROCICTON 
EAST  WAREHAM 
FALL  RIVER 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCKPORT  1  ESE 
SAlEi  CG  air  STATION 
SANDWICH 


SNOWFALL 

SN  ON  GNDl   6 


SNOWFALL 
SN  ON  <5ND 


SNOWFALL 
SN  'ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 

I  SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 


SNOWFALL    T 
SN  ON  SNd    5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNI 

SNOWFALL 

SN  ON  sua, 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


1         1 
1         1 


1>0|  0.8 

1 


T 
T        T 


T        T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T        T 

T 


t.4{  o.a 

2 


O.l 


1.0      T 

1 


2.9 


T      2. A 
2 


1 


S.2 

T  5        3 


3.7 


Continued 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  5W 

BERLIN 

BETHlEHE- 

CANNON  M0UNT4IM 

FIRST  CONN  LAKE 

MILA-1  7  N 

MOUNT    WJ5HIN5T0N 

PI'IKHAM    NOTCH 

WEST     RUMNEV 

SOUTHERN  02 

CONCORD  M    AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

KEENE 

LAKEPORT 

LE9AM0N  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

iJALPOLE  2 

'/(0005TQCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

WOONSOCKET 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1965 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 


29]  29 

T 
22 


6    5 

1 
13|   13 

1 


0.7 

291  291  30   30 


211  Zt),     is!  -  j   16 


!  0.3 
31   2 


T  I   T 
17]   16. 


0.5  6.0 
30   36 


O.S!  2.0 
15]   151   17 


T  I  0.7j  2. ft 

3    3! 


io|  10{   a 

I 


2    11 


SN  ON  GND   20   19^   1" 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1^      1*1      1* 


21     T   i     T  .      T 

i  '  I 

Ij     T  ;     T  j     T 

161      15l      isl      1ft 

1 

;      1 


0.5 

1*1      Ift 


3.0 
1      T 


T      3.0 
11      10 


1.01 
T 


1.2 


0.5 

1 


0.5 
1 

3.0 


1.8 
55 


3. a 

22 


1.5 

16      16 


T 
9        9 


1.5 

8 


2.0 

17 

2.0 


T 

3 
,3 


3.2 
3 


5.5 
S 


3.0 
3 

7.1 

7 

1.3 


0.2 
3 


6.5 

7 

7.0 


2.5 

11 


0.5 
11      10 


2.1 
2 


1.0 

1 

0.8 


1.5 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Conttnu*d 

XIX. 

NEW  ENCLANO 

Station 

_ 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

veR^■0^lT 
•        «        • 

NORTHEASTERN                  01 

CHELSEA 

SNOWFALL 

T 
T 

SN   ON   GN 

3 

! 

r 

T 

i 

l.C.| 

1.0|  0.»| 

0.4j     7 

2.< 

7 

0.6l 

1.9l 

7 

7 

J|     T 

7 

ENOS'lURG    FALLS 

SNOWFALL 

1    l.C 

7 

5N   ON    GN 

1 

I 

7 

T 

1.! 

2.1 

3.C 

7 

3.C 

T 

T 

7 

7 

2 

« 

7 

7 

7 

MONTOELIER    F»A    AIRPORT 

SNObFALL 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

SN   ON   GNI 

2 

3 

: 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

U.2 

7 

7 

7 

T 
T 

T 
T 

1.0,0., 

7 

7 

7 

7 

l.C 
1 

I 

l.I 

7 

0.6 

NEWPORT 

SNOWFALL 

0.: 

T 
1 

1.1 

2 

0.2 

2 

SN   ON    GNC 

e 

1 

1 

6j        . 

3 

2 

2 

2 

1 

I 

1 

T 

7 

2.« 

1 

U.3 
1 

U.4 

I 

3.e 

< 

0.5 
4 

4 

3 

2.8 

4 

2.1 

1 

1.4 

0.3 
9 

9 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

! 

; 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

2.0 
? 

3.0 

3 

2 

SAINT    JOHNSeURV 

SNOWFALL 

T 

T 

7 

SN    ON   GNC 

1 

I 

7 

7 

1.0 

0.9 

7 

2.0 

7 

•          »          • 

1 

I 

1 

7 

2 

I 

7 

WESTERN                              02 

8ENNINST0N    2    NNW 

SNOWFALL 

T 
T 

7 

SN    ON    GNO 

T 

7 

2.U 

l.U 

7 

7 

1.0 

liO 

1.0 

2.0 

7 

7 

7 

7 

7 

A.n 

i 

1 

1 

2 

1 

2 

7 

7 

T 

6 

9 

BURLINGTON    W8    AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

0.9 

7 

7 
7 

SN   ON    GNC 

U.i 

T 

7 

7 

0.9 

0.9 

1.3 

0.1 

1.7 

1.8 

WTR   EOUIV 

I 

1 

1 

I 

7 

7 

3 

7 

RUTLAND 

SNOWFALL 

T 

SN   ON   GNC 

7 

7 

7 

O.S 

0.7 

7 

7 

7 

1.3 

7 

I 

1 

T 

I 

1 

7 

SAINT    ALBANS    BAY 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

2.0 
2 

7 

7 

1.0 
7 

•          »          • 

SOUTHEASTERN                  03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 

T 

7 

T 

5 

SN    ON   GND 

U 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

S 

5 

0.2 

4 

0.1 

4 

7 

4 

1.8 

4 

1.3 

4 

4 

0.6 

4 

0.8 

4 

4 

9.3 

9 

7 

7 

7 

PERU 

SNOWFALL 

4aC 

7 
6 

SN    ON   GND 

e 

8 

8 

8 

7 

10 

9 

8 

8 

6 

6 

5 

9 

5 

S 

6 

3.0 
8 

3.0 
10 

7 
8 

1.0 
8 

1.0 
8 

2.0 
9 

2.0 
11 

9 

7 
8 

2.0 
10 

8 

7 

n 

6.0 
14 

READSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 

3,3 

X 

7 
11 

T 
U 

SN   ON   GNO 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

15 

0.8 
12 

7 
U 

O.S 
12 

0.5 
12 

0.9 
12 

2.3 

14 

I* 

7 
13 

0.5 
13 

7 

1? 

0.3 
1? 

8.0 

7 
20 

VERNON 

SNOWFALL 

SN   ON   GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

7 

l.U 
1 

T 

T 

7 

7 

7 
7 

7 

7 

2.0 

2 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7,0 

7 

* 

STORRS,  CONN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 
and  Depth 





Day  of  month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,    CONN. 
I    INCH 

4    INCHES 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

33 
32 

36 
35 

34 
34 

33 
33 

36 
35 

34 
34 

33 
33 

36 
36 

34 
34 

33 
33 

36 
36 

34 
34 

33 
33 

36 
36 

34 
34 

33 
33 

36 
36 

34 
34 

34 
33 

36 
36 

35 
34 

34 
34 

36 
36 

34 
34 

34 
34 

36 
36 

34 
34 

35 
33 

36 
36 

34 
34 

34 
33 

36 
36 

34 
34 

33 

33 

36 
36 

34 

34 

33 
33 

36 
36 

34 
34 

34 
33 

36 
36 

35 

34 

34 
33 

36 
36 

35 

34 

33 

33 

36 
36 

34 
34 

34 
33 

36 
36 

34 
34 

33 
33 

36 
36 

35 
34 

36 
33 

38 
35 

33 
33 

36 
36 

33 
33 

36 
36 

33 
33 

35 
34 

36 
36 

33 
33 

35 
34 

35 
36 

33 
33 

35 
35 

36 
36 

37 
33 

36 

35 

40 
36 

36 
34 

36 

36 

40 
37 

39 
34 

36 
36 

41 
37 

42 
34 

37 

36 

43 
38 

41 
35 

37 
36 

43 
38 

- 

34.4 
33.2 

36.0 
35.7 

35.4 
34.9 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
~  ?k?c!  ?^  SI'OUNO,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE, 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER 


HOOOBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVER 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

SAtTK 

BARiCHAMSTEO 

BLOOMFIELO 

FBRiDcePom  w 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLE WOOD  LAKE 


COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURT 

DAWSON  LAKE 

EASTfORO 

EASTON  LAKE  RESERVOlfi 

FALLS  VILLAGE 

SROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  we  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  I-    W 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARHEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWlNGTON 
NORFOLK  2  SM 
NORTH  8RANF0RD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  JTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

prospect 
Putnam  lake 
putnam  water  works 
rockville 
rocky  rive"  dam 
round  pond 
salisbury 

sausatuck  reservoir 
shepaug  dam 

SHUTTLE  MEADOW  HESVfi 

STAFFORD 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON   DAM 

TORRI 

TRAP    FALLS    RESEfiWOIl 

waterburv  radio  wor' 
wepawaug  reservoir 

westbrook 

WEST  HAR' 
WHlGVlLLE  PESE"' 
WIGWAM  RESERVOII 
WOLCOTT  HESERVO 
I  WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  I  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AJRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

COR  I 

DAMARISCOT 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  9  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 


GREENVILI 
HAYNESVIl 
HIRAM  2 
HOULTON 

HOULTON 
JACKMAN 
JONESBORO 


MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLJNOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 
NEW  GLOUCESTER 
tOLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

loouossoc 

ORONO  2 
PATTEN  1  S 
PORTLAND 
PORTLAND  WB  < 
PRESOUE  ISLE 

RIPOOENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  I  W 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWhEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR 

SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  DAM 

SWANS  FALLS 

TELOS  DAM 

THE 

UPPER  DAH 

VAN  BUREN  2 

WATERVILLF  PUMP  ST 


ER  CO. 


NEW  ENGLAND  I 
UNIVERSITY  Oi 
M.  C.  STEWART 
METRO.  OJST.  WTR.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAI 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COHN 
METRO,  DIST.  WIR.  COMM. 


CRANBERRY  EXP.  STATIOI 

MRS.  ELUABETI 

RICHARD  C.  8R 

DEPT.PUBLK 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM., 

MASS.t 


.RESOURCES  COMM 

.WTR. RESOURCES  COMM 
, WTR. RESOURCES  COMM 
•WIR. RESOURCES  COMri 
..WTR. RESOURCES  COMM 


F.  ROBERT  SHILLING 

OF  ENGINEERS 

HARMON  £  FREEMAN 

NEW 

NGLAND  POWER  CO. 

BESSIE  WHEELER 

*  v\YRD,  ELEC.  CO. 

MASS 

WTR. RESOURCES  COMM 

CORP 

OF  ENGINEERS 

ESSE 

COMPANY 

PROP 

WTR. RESOURCES  COMM 

HARD 

-D  J.  PARKINSON 

WTR. RESOURCES  COMM 

1  OANVERS  WATER  WORKS 

MASS 

WTR  RESOURCES  COMM 

WEATHER  BUREAU 

.WTR. RESOURCES  COWr- 

METF 

0.  OIST.  WTR.  COMM. 

YN  K,  BARNES 

R  ANDERSON 

0.  DIST.  WIH.  COMM. 

.WTR. RESOURCES  COMM 

.WTR. RESOURCES  COMM 

DIR. 

HARVARD  FOREST 

WEATHER  BUREAU 

STATION  INDEX 


STAHON 


LtNCOLN 

MAC    OOMCLL    0AM 
HANCHESTEB 
NAftLOH 
HASSABESI 


HIL^ 


AKC 


NASHUA    2    NNH 

I XEm    OUAhAM     1    NNW 
NEMf>OftT 
NOftTMWOOO 
OrTEft    BROOK    DAM 
PEIEBBOfiO    i    S 

PlltsSUfiO    RESERVOIR 
PLYMOUTH    1    E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANSURY 

TH    LYNDEBORO 
Th   wEAHE 
SUNAPEE 

surry  mountain  dam 

TAMHORTH  Z 
WALPOLE  2 
WARREN 

WATEftVILLE  VALLEY 
MEST  ftUHNEY 
HITEFIELO 

MINChCSTER 
HtNDHAH 
XOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  MS  AP 

GOEENVlLLE 
I  KINGSTON 
,  NEWPORT 
.  NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
I WOONSDCKET 


izzi 

OJ 

NEWPORT 

tt9t 

01 

KENT 

9*23 

PROVIDENCE 

02  TT 

03 

WINDHAM 

02,  aCNNlNCION 

0690 

01  ESSEK 

02  CHITTENDEN 

}^f' • 

02| 

CHITTENDEN 

DRAINAGE  CODE 


•''c^afs  st'"?™*'-  /-^om^cticut  6-CONTOCOOK  7-HOl. 

.   CRODC    15-ST.   JOHN      IB-STT.    LAWRENCE    n-THAMES 


SATOmC    8-HUDSON    S-KEITOEBEC    iO-MERRlMACK 


11-PENOBSCOT 


REFERENCE    NOTES 

.,_!**      Ki^^h^rT.  anri  CfntralNew  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and 

and  speeds  d.v.ded  by  the  number  o(  observations.  „.,„„rs  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 


,  .  !^t  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mi. 
gVASmXION  .s  measured  i„  ''■=^---;^J"*r,--\VrrmTa:  hVure^drnT 
-efer  to  extremes  of  temperature  of  water  m  pan  as  recoraeu  uuiuig 


^AXEE^^MLS^  values  published  m.e.^ow.alla^ 


r^^tiohs  eo^^:::<^:rd^^;^-^::"- ^.^-^"^^=«--- — - — --=- 

Entr.es  of  snowfall  in  the  "Climatologfcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


the  ground.     Samples  for  obtaining  meas 
ji  the  record. 


/   and  sleet.     Entr 


1  "Evaporation  and  Wind"  table 
ire  taken  from  different  points 
f  snow  on  ground  include  snow. 


1  the  July  issue  of  this  bulletin. 


SNOWFALL: 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologtcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS    as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

^,„OKWAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  I.  SSW,   indicate  d.stance  in  m.les  and  direct.on  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heatmg  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carr.e< 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  .ssues  of  this  bulletin. 

mTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

.      NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Stat.on  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Dau"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
n     Mount  Washington.  Cannon  Mountain.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  no.  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Sect.on. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  . 

*  Amount  included  in  foUowing  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


?  fastest  mile  data. 


B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  t 


■  partly  estimated,   using 


ratio  of  1 


M      One 


=  days  of  record  i 


equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

:ord  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  < 


rage  value  is  entered,   less  than  10  days  record 

:urate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


ried  for  this  stati< 


have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially 
T      Trace     an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
TN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  me^ns  after  rain. 


irly  Precipitation  Data,) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  noi 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     On 

"Supplemental  Data"  table. 

Storage  Precipitation  Station.     Precipitatl< 


.nH  ^r^  nnhlished  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  . 
^rdi^r^;::  rc^p/w^h^^rmdiited^b;  'r:?erenct  -R-.     Sufh^mountrmay  dfffer  from  amounts  published  from  the  recording  gage  . 


n  of  data  in  any  month  mdicate 


ments.   made  at  irregular  intervals. 


id/or  snow  on  ground  in  that  month. 
E-  published  in  the  July  or  August  iss 


s  delayed  data  in  the  December 


;  of  this  publication. 


SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  i 


#       Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod- 
building. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  tor  which  data  are  not  Usted  in  the  Ubles. 


:red  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  ther 


1  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  ! 


ising  1 


iceived  too  late  to  be  included  in  this  i 


^L^h  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  ^^         ^^        ^^^^^  ^^  ^^^^      ^_^^ 


the  address  shown  above. 


',.:^.r,:,..^^;^^^E::^^^^^^^ 
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O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

"O-  ■•--O-  Precipitation   and   Temperature 

"^"^"^  Precipitation,    Temperature   and  Evaporation 

-OType    of  gage  O    Nan -recording; 

•    Recording,        »    5(jW  //pej 

Z?0(/A/e  <7/rc/e  combinations    indicate   the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 
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CONNECT ICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

5HEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 


CENTRAL 


01 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIODLETOWN  <.  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

»    •    » 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROCK 

DIVISION 
MAINE 

«    «    « 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 

SCUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


Temperature 


5S 


ST.* 
53.2 
56.3 
48.6 
54. 2M 

54.0 
56.5 


32.3 
32.8 
31.1 
29.4 
32. IM 

32.1 
32.5 


3^ 


55.1  32.8 

56.0         33.9 


53.6 
56. T 
57.6 

58.2 
55.6 
53.6 
56,7 
57.8 

57.7 
54.9 
5fl.5 


54.7 
54.5 
54.6 
55.3 
58.8 

56. 2M 


44.3 
49.4 
45.9 
46.  4H 
49.0m 

48.7 
46.4 
49.0 
47.1 
47.0 

45.7 
43,8 
43.9 
47.4 
48.9 

43.5 
49.2 
47.4 
45.2 
46. OM 

46. 2M 
45. 7M 


50.7 
48.4 
53.5 
51.8 
49.3 

49.6 
51.7 
48. 4M 
53.6 
51.7 


29,0 
34.8 
34.6 

36.8 
31.1 
34.9 
34,4 
34. 4M 

27,6 
34.5 
32.2 


38.2 
34.5 
36.9 
36.9 
33.1 


44.9 
43.0 
43.7 
39.0 
43. 2M 

43.1 


44,0 
45.0 
41.3 
45.8 
46.1 

47.5 


45.6 
46.11 


42.' 

44.7 
45,4 


45.8 
46.1 
46.0 


44. IM 
45,5 


23,9 

23,0 
28.1 
21.  V* 
25. 9M 

26.2 
24.8 
23.4 
25.9 

27.0 

24,5 
25.3 

20.9 
28.6 
28.8 

23.2 

27.0 
27.2 
22.8 

22. OM 

22. IM 
21.9M 


32.1 
29.3 
29.3 

27.3 
27.1 

28,1 
27.7 
27.6 
26.3 
31.4 


34.1 
36.2 

37.0 
34. 8M 
37. 5M 

37.5 
35,6 
36.2 
36.5 

37.0 

35.1 
34.6 
32.4 
38.0 
38.9 

33.4 
37.6 
37.3 
34.0 
34, OM 

34. 2M 
33, 8M 


1 
3,8 


59    30 

66    30 


35,7 

-    2,7 

41,4 

38.9 

41.4 

39,6 

38,2 

38,9 

-    3,5 

39,7 

-    2,9 

38, 0^ 

40.0 

41,6 

-    ''^ 

599 
652 
629 
771 
655 

650 
608 


625 
595 

703 
570 
558 

518 
643 
614 
576 
571 

661 
603 
582 


546 
607 
572 
561 
564 

621 


920 
858 
831 
900 


Precipitation 


14  0 

11  0 
19 

11  0 

10  0 


2, 

2,46 

2.53 

2.51 

2.46 

3.0^ 
2.85 


.51 


1.31 
1.22 


820 
876 
858 
848 
832 

889 
906 
970 
804 
778 

941 
814 
825 
922 
921 

917 
929 


699 
775 
703 
755 
795 

775 
751 
798 
744 
694 


2 

3 

2 

2.9? 

2.4 

2.14| 
2.19 
3.0' 
3.01 
3.33 

2.58 
2.2' 

3.00 


2.71 
3,80 
3,18 
D  3,01 
2,91 


1,59 
1,34 


0 

16 

0 

22 

0 

22 

0 

27 

0 

28 

1 

25 

0 

26 

0 

23 

0 

25 

0 

18 

3,44 
3,1" 


2,19 
2,63 
1,10 
1,11 
1.91 

.90 
2.69 
2.53 
2 

2 

1.16 
1.63 
.89 
2.5' 
2.91 

1.7U 

1.21 

1 


1.43 
2 


2.82 
2.91 
2.61 
2.45 
2.63 

2.54 
2.93 
3 


1.01 
1.53 


2.18 
,67 


1,31 
1,48 


1,22 

1.03 


.72 
.77 

.67 

.80 

1.05 

1.22 

.83 

,98 

.94 

1.00 


.97 
1.23 


.89  13 

1.05  16 

.40  16 

.58  12 

.76  13 


.49 
.95 

,75 
,80 
.75 

.45 
.62 
.27 
.76 
1.15 

,51 

,45 

1,04 

,33 


1.16 
1.11 

.73 

.7 

.95 

.89 
1.32 

1.03 

.81 

1.16 


1 
2.3 


1.3 

1 

1.3 


3.8 

13.5 

7.0 


8.0 
9.3 


5,1 

9,0 
1,0 


1,0 
T 


18» 
13 
13 
13 
5    13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ContiDued 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


MAINE 
MADISON 

OLD  tohn  faa  airport 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  EnFIELO 
WOODLAND 


DIVISION 


COASTAL 

SAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESaoRO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDCE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

ED6ART0WN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1965 


Contiiiued 


MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCtCPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKwATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  0EERIN6 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORC 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


<S 


52.* 
50.8 
52.1 
50,6 


51 
51 
5't 

50. 9M 


46.? 
48. 5M 
4fl.3 


24.4 
43.1 


51.2 
5\.3 
54.0 
53.1 
55.0 

52.4 
54.5 
55.2 
53,4 
56.5 

53.2 
51,9 
54.2 
52.7 
47.9 

54.8 
53.6 
53.4 
51. 2M 
52.1 

51.3 
54.9 
56.2 
53.0 
52.4 


48.6 
55.1 
54.4 
52,1 
54. B 


38.9 
34.6 
33.6 
31.3 
35.2 

36.3 
36.1 
30,4 
34. 6M 


28.1 
27.8 
26,4 
23, 4M 
22 

20. 6M 
25,6 

12.0 
25,8 


46.6 
43.5 
42,2 
42,0 
42,9 

43,9 

43,6 
42,5 
42, 8M 

43,2 


39,0 
38,9 
36,6 
36, OM 
35.6 

32. 2M 
39,1 

18,2 
34,5 


29.4 
28.1 
28.5 
26.3 
29.0 

28.3 
30.6 
28,7 
29.4 
29.4 

31.4 
27.2 
29.8 
30.7 
29.0 

29.3 
30.6 
28.2 
28, 5M 
29,6 

28. 5 
26. 6M 
31.5 
31.2 
27,8 


36,3 
34,1 
33,1 
36.9 
36.0 


46.7 

23.2 

50.4 

23.4 

52.0 

25.7 

49.4 

26,7 

4<),5 

27,2 

48,8 

27.4 

51,8 

25.8 

34, 4M 

21, OM 

48,4 

25.4 

48,3 

26.9 

4,8 

3,3 


40,3 
39,7 
41,3 
39,7 
42,0 

40,4 
42,6 
42,0 
41,4 
43,0 

42,3 
39,6 
42,0 
41,7 
38,5 

42.1 
42.1 
40. B 
39. 9M 
40.9 

39.9 
40. BM 
43,9 
42.1 
40,1 

41,2 


43,8 
44,5 
45.4 


35.0 
36.9 
38,9 
38,1 
38,4 

38,1 
38,8 
27, 7M 
36,9 
37,6 


1 
2,0 


1 

16   1 
18   1 


61 

30 

67 

30 

70 

30 

66 

30 

67 

30 

70 

30 

70 

30 

51 

30 

67 

30 

70 

30 

547 
636 
678 
683 
556 

626 

637 
669 
658 


774 
778 
847 
855 
875 

954 
774 

1397 
906 


733 
752 
704 
752 
681 

731 
665 

681 
701 
655 

672 
758 
682 
690 
792 

683 
678 
720 
753 
715 

747 
714 
628 
680 
739 


669 

503 
631 
610 
581 


893 
834 
777 
804 
790 

799 

779 

1101 

834 

818 


Precipitation 


19 
25 
18 
20 
0    26 


26 

26 

22 

1    23 

1    21 


2,39 
2,83 
2,9^ 
3,50 
2,39 

2,03 
3.50 
2.16 
3 

2.87 


1.7H 
1.35 
1.14 
1.7H 
1,9 

1,6 


3,9' 

2,U 


1,79 


2,10 
2.21 
2.49 
2,13 
2,85 

2,94 

2.80 

2.71 

2 

2.42 

2.30 

1.84 

2.5 

2.62 

2.48 

2.56 
2,83 
3,12 
2.23 
2.53 

2.26 

2 

2.52 

2.1' 

2.90 

2.4H 


2.70 
2.3a 
3.69 
3,15 
2,43 

2,87 


1,34 
1,30 


1,17 
1.51 
1.30 
1.52 


.75 
1.95 

•  84 
1.53 


1.59 
1,52 


1,92 
2,63 


1,10 
1,20 


1,41 

1 

3 

1 

1.79 

1.87 
2.13 

4.28 
2.36 
1.90 


.91 

.23 

1.32 

.99 


-  1,67 

-  1.14 


.53 
.40 
.42 
.42 

.40 
.67 

.78 
.76 


.58 

13 

.52 

13 

.70 

12 

.80 

16 

.00 

16 

.59 
I. 01 
,75 
.66 
,58 

,67 
,65 
,52 
.71 
.60 

,55 

1,13 

,83 

,62 


,57 
,84 
.75 
.71 
.82 


,95 

,68 
1 
1,33 

,79 


,74 
,51 
,47 


,65 
,55 
1,30 
.73 
,40 


T 
l.O 


■3-0 


,5 

3,6 

1.3 

2.0 

T 

1.2 

T 
1.0 
5.0 

T 

3,1 


T 
5,5 

T 


T 
2,0 
4.6 


1,3 
T 
T 

,0 
T 


1,0 

1,0 

15.0 

T 


2    18 
5    18 


1 

1 

1 

2* 

1 

18. 

0 

57 

20. 

4 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ConHnu»d 


vmnSBT 
northfielo 

ROCHtSTER 
SAINT  JOHNSBURY 
KATERBURV  1  NNE 
MEST  BURKE 

DIVISION 


KESTCRN 


02 

BENNINCTON  2  NNM 

BURLINGTON  we  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•   •   • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


50,0m 

49,0 

52.9 

49,1 

47.3 


53,7 
50,2 
53,4 
52,7 
53,3 

50,2 


53,4 
53,8 
50.2 
44,0 
54.0 

5C,6M 


Temperature 


29.9 
26,1 

28,6 
24,0 
29,2 

25, 3M 


25. IM 
24,8 
27, 2N 
28, IM 
19,7 


30,3 
28,4 
28,3 
27,5 
31,4 

31.1 


37, 6M 
36 
40, IM 
38, 6M 
33,5 

37,5 


42.0 
39,3 
40,9 
40,1 
42,4 

40,7 

40,9 


41,7 
40,0 
39,4 
34.0 
41.6 

38, OM 


4,0 
2,8 


-  2,5 

•  4.0 

-  5.0 


No.  of  Days 


815 
835 
738 
789 
937 


683 
766 
720 
742 
673 

722 


693 
747 
761 
922 
693 

800 


1,58 
2,48 
1,73 
2,18 
2,23 

2,08 


2.93 

2,16 
1,87 
3.73 

2. OB 

2.92 


2.13 
2,24 
3,24 
3,19 
2,46 

1,83 

2,52 


,99 

1.08 
1.09 

,76 

,90 


1,62 
1,53 
1,18 
1.52 

1,40 

1,69 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


Precipitation 


,62 

,72 

,62 

1,17 

,60 


.93 


1,0 
1.5 
1.0 


2.0 

T 
2.5 

,0 

1,1 


3,2 

1,3 

8,5 

,0 


■S-TJ 

Is 


No.  of  D«ys 

lids 

3 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   82-  ON  THE  30TH  AT  NORWICH  PUB  UTIL  PLT,  CONN. 

LOWEST  TEMPERATURE,   -5"  ON  THE  1ST  AT  CLAVLON  LAKE  2,  ME.  AND  AT  FABVAN,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   3.82  INCHES  AT  WOODLAND,  ME. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .68  INCH  AT  ST  FRANCIS,  ME. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   X .  95  INCHES  ON  THE  16TH  AT  SANDWICH   MASS 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   13.5  INCHES  AT  GREENVILLE,  ME. 
GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   28  INCHES  ON  THE  2+  AT 

SEARSBURG  STATION,  VT. 


See  Reiereoce  Notes  Following  SiaUon  Index 
-  83  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NOQTHmEST 

BAKERfiVILLE 
eARKHAHSTED 

bulls  bridge  dam 
cream  hill 
falls  village 

norfolk  2  sw 
rocky  river  dam 
salisbury 
shepaug  dam 
torrington 

UIGaAM  RESERVOIR 
WOODBURY  i    W 


CENTRAL 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 

DANBURY 
DAwSON  LAKE 

EA5TF0RD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARO  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIODLETOW^  "•  W 
MOUNT  CARHEL 
NORTH  GUILFORD 
NORUICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS      R 

ROUND  POND 

5AU0ATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVB 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
UHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MIlFORD 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 

norwalk  gas  plant 
putnam  lake 
stamford  5  n 
westbrook 

MAINE 


?'T° 


NORTHERN 


0AM 


BINGHAM  MVMAl 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  Z 

EUSTTS  2 

FORT  FAIRFIElO 

FORT  <ENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 
MiLLINOCtcET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
O0U05S0C 

PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  OAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

6RI0GT0N  I  NNW 

COHINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEwISTON 


10   11   12 


Day  of  Month 

13  1  14  I  15  j 


16   17   18 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27  I  28   29   30   31 


1.06 

.11 

.» 

.>« 

.91 

•  03 

.21 

.72 

.18 

l.l* 

.0« 

I. 07 

.22 

1.27 

.77 

.2! 

.67 

T 

.44 

T 

• 

• 

" 

* 

.«0 

.06 

.11 

l.OS 

1.22 

T 

.24 

•  40 

•  04 

.11 

T 

.57 

•  04 

•  17 

•  >4 

.21 

•  27 

•  >0 

•  11 

.IS 

•  »» 

.02 

•  1^ 

.31 

•  >• 

.21 

.94 

.17 

i2l 

.90 

.02 

.!• 

.46 

.09 

•  IS 

.92 

•  04 

•  2> 

•  02 

•  60 

.2«   .21   .09   .03 


n 

•  90 

T 

•  29 

•  92 

.06 

2» 

•  92 

•  07 

•  2« 

.47 

.20 

I'l 

.46 

•  11 

06 

•  14 

.»T 

.02 

,02  .04  .13 


.19 
.29 


1.23 
1.72 
1.29 
.86 

1.26 
1.14 
1.09 
1.09 
1.30 


.22 
.20 
.29 
.32 


•  20 

.07   ^34 

•  06 

•  39 

.64 

•  08 

.02 

.01 

.01 

.24 

.31 

•  17 

.08 

.31 

.48 

•  0« 

.09 

.01 

.24 

.07   ^44 

•  02 

.27 

•  47 

.10 

.05 

.01 

.21 

•  96 

.02 

•  31 

•  66 

.01 

.2« 

•  01 

•  67 

.03 

.29 

.08 

•  60 

.04  T 
•  22  T 


.04  .03 

.12       •OS 

•12  •OS  T 


•  19 

.10 


.02   T 
.19 


1.11 

T 

.73 

.79 

.02 

.<>5 

.09 

.41 

.43 

1.32 

.U 

.03 

.70 

.07 

Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


M4DtS0N 

OLD  TOWN  r**  AiaPORT 

ORONO 

RUMrORO  1  SSE 

BUNFORD  POhER  PLANT 

iPRtNGFIELO 
NATfUVtLLE  PUMP  STA 
WEST  aUKTON  2  NNK 
"EST  ENFtELO 

nooolAno 


COASTAL 

BAR  HARSOR 

BELFAST 

SRUNSwIClC 

04mahisc0tta  mills 
eastport 

Ellsworth 

JONES80R0 
M4CM1AS 

new  gloucester 
portland 

portland  wb  airport 

rocklano 

sanforo  2  nnw 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

MOOSAC  TUNNEL 

KNIGMTvlLLE  DAM 

PERU 

RITTSFIELO  n8  airport 

plainfielo 

south  egremont 
stockbrioge 
washington  2 
west  granville 
west  otis 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHSURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

9EDF0R0 

belchertown 
birch  hill  dam 
Blue  hill  wb 

80VLST0N 
BUFFUMvlLLE  DAM 

CHESTNUT  HiLL 

CLINTON 

EAST  BrImFielD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH8URG  2  5 

FRAMINGHAM 

PRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLVOKE 
HUBBAR05T0N 
LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 

NORWOOD 

PELMAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABSIN  INTAKE 
READING 

shelBurne  falls 
s0uth8ri0ge  3  5w 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WE5TFIELD 
WEST  MEOWAV 
WESTON 

kinchendon  no  2 

WORCESTER    we    AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOO 

BOSTON    WB    AIRPORT 

8R0CKT0N 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 

fall  river 
hatchville 

HINGhAm 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


HrtNNIS    2    NNE 

IPSUICH 

MIDDLEBORC 

HIDOUETON 

NtNTUCKET  «8  AIRPORT 

NEH  9E0F0R0 
NEhBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYKOUTM 
PROVINCETOHN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
5ALEM  CG  »1R  STATION 
SANOMICH 
SEGREGANSET 

SPOT  PONO 

TAUNTON 
UOOOS  HOLE 


NEM  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SH 
BERLIN 

bethuEhem 
cannon  mountain 

COLEBOOOK 

ouville  notch 

ERROL 

FABrAN 

fIRST  CONN  LAKE 

SRAPTON 

JEFfERSON  A  S 
LANCASTER 
MILAN  T  N 
MOUNT  BASHINOTON 
PINKHAM  NOTCH 

UEST  RUMNEV 
WHITEFIELO 
YORK  PONO 


SOUTHERN  0 

BLACKUATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEER  INS 

EPPINS 

FITZUILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  dam 

MANCHESTER 

MARLOM 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  0AM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBQRO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBOBO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


.01 
T 
•  02 


.OA 
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.07   .09 
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.02 
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1.06 
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:is 
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.60 

.65 
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.62 
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.73 
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.1' 

01 

T 

T 
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.10 

.07 
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49 
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.05 
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.07 
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T 

.03 

.07 
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.46 

T 

.16 

.17 

.22 

.27 

.21 
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.6« 

.29 
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.01 

,1« 

T 

.43 

.01 

.06 

T 

.06 
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.14 

.26 

.10 

.46 

.03 

X 

.19 

T 

.49 

.02 

.03 

.03 

.27 

.01 

.21 

T 

,90 
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.12 

.11 
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T 
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.19 

.02 
.21 

.06 

T 

.21 

,64   ,0«   .02 

.79   .02 
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Conlinuad 


Station 


SOUTWEASTEON 

BELLOMS  FALLS 
CtVENDISH 
««T5  MILL 
NEHFANE 
PERU 

REAOSeoRO  1  SSE 

5EAQSBURC  MOUNTAIN 

SEARSBURO  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONOEBHY 

UNION  VILLAGE  0AM 
VERNON 
WARD5B0R0 
WHITINCHAM  2  a 
•OOOSTOC«  3  E 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN 

BETHEL  >  N 

BLOOMFIElO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 
OILMAN 

mc  inooe  falls 

middlesex 

montpElier  faa  airport 

morrishlle  2 
mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLVMOUTM  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURv 
SOUTH  NEwBURY 

"AITSFIElD  J  aSN 
taATESauRY  1  NNE 

WEST  Burke 


WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  KB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  s 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


CONNECTICUT 
BRIDOEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISUNO 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL    DATA 


W 
(Speed 

nd 
-  n.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi 

Jays  with  precipitation 

r^ 

a  0 

rt  -a 

1 

> 
< 

h 

0        E 
Pi 

_  a 

ji 

EASTERN  STANDARD   TIME 
I   AM        7  AM        1    PM        7   PM 

i 

s 

o 

A 

^1 

"3 

5 

g-9.5 

3 

1  0  s 

31 

30 

3.7 
3.2 

12.8 
8.8 

33-H 
26 

31 

NW 

16 
13 

74 
64 

73 
64 

56 
39 

64 
46 

3 

10 

5 
1 

6 
3 

1 

2 

0 
0 

0 
0 

15 
16 

62 

6.6 
6.9 

30 

W 

13+ 

" 

72 

58 

- 

4 

5 

6 

2 

0 

0 

17 

60 

6.5 

28 

1.8 

8.* 

25 

NW 

4 

74 

71 
68 

48 
46 

55 

59 

4 

1 

6 
6 

'       5 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

13 
14 

65 

6.3 
6.0 

- 

- 

- 

45 

S 

16 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

5 

2 

0 

0 

14 

55 

32 

2.2 

2.0 

12.2 
12.6 

26++ 
35 

sw 
s 

25+ 
16 

74 
81 

73 
75 

61 
65 

64 
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3 
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5 
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3 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

15 
19 

60 
56 
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6.3 

~ 

■ 

- 

- 

4 

2 

7 

1 

0 

0 

14 

5.3 

10.0 

28++ 

27 

17 

66 

63 

46 

52 

3 

6 

3 

4 

0 

0 

16 

- 

6.2 

29 

2.* 

7.5 

28++ 

NW 

30 

74 

77 

43 

53 

2 

4 

4 

3 

0 

0 

13 

69 

5.9 

~ 

— 

878 

W 

17 

_ 

3 

8 

3 

0 

0 

16 

47 

6.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

4 

2 

0 

0 

15 

28 

2.0 

10.7 

28++ 

18 

16 

67 

65 

45 

55 

4 

4 

5 

2 

0 

0 

15 

56 

6.3 

33 

1.3 

8.8 

28 

^ 

' 

77 

77 

48 

57 

' 

3 

6 

' 

0 

0 

16 

60 

6.4 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


CONNECTICUT 
•   •    • 

NORTHWEST 
BULLS  BBIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2    5W 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 
•    •    » 


Day  oi  Month 


MAX 
IJIIN 


MAX 

MIN 


CENTRAL 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
#    *    • 
COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 
SBOTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WEST8R00K 


46    <>e 

30   26 


45   <.5 
29   25 


39   »0 
18   20 


26   22 


44   43 
2S   24 


46   46 
29   28 


S4   62 
22   24 


SO   58 
17   18 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


34   48 

n    25 


45 
29 


34   46 
13   28 


20   30 


36   48 

14   28 


19 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


44   47 
19   31 


43   46   »7 


43 

32 


12   13 


98   64   70 


54   99   62 
38   33   39 


49   54   98   63   65 
36   29   39   29   39 


91   60   60 
38   32   27 


55   53 

30   35 


35   40 

32   29 


44   50 
J*   31 


48   96 
34   31 


94 

40  29 


94   97   61 


57   62   60 


67   58   56   57 

38   38   26   43 


17 


54   57 
34   29 


52 

30 


61   64 
23   32 


63   66 
27   29 


60 
20 


41   51 
32   32 


92   96 
36   35 


46   49 
36   26 


55   95 

35   36 


92   97 
39   39 


52   98 
35   36 


48   91 
36   28 


46   90 
36   35 


53   57 

36   36 


62   62 
30   35 


60   61   58 


57   99   61 

28   21   37 


62   69 
32   96 


61   61 
37   28 


55   48 
37   32 


50  45 

32   30 


52   47 
36   32 


54 
31 


66   64 
29   39 


92   92 

29   29 


47   61 
32   39 


42   42 
29   31 


43   57 
31   35 


49   92 
33   33 


50   56 
32   33 


99   46 
38   29 


59   60 
90   38 


57   62 
29   39 


63   62   59   52   62 

42   32   42   41   38 


53   61 
38   36 


93   60 

39   37 


54   60 
27   25 


48   55 

39   32 


59   61   62 
36   24   36 


5J   57   58 

40   34   38 


60   57   67 

41   37   37 


61   60 
40   31 


60   61   50 


92   98 
35   34 


56   59   51   49   57 


58   47 

40   92 


59   56 
36   36 


96   91 
37   39 


60   54 
99   34 


63   54 
42   34 


62   60 
42   36 


94   62 
37   32 


53   61 
38   29 


62   64 
34   31 


55 

36 

56 


65   62 

34   31 


56 
37 

49 
35 

97 
36 

49 
32 

99 
19 

39 

61 
36 

96 

36 

60 
35 

94 

37 

56 
36 

91 
97 

98 

38 

93 
16 

47   48 
51   39 


45   59 
32   94 


49   47 
32   39 


46   97 
34   29 


37 

29 

60 

50 

25 

23 

58 

46 

30 

26 

57 

48 

39 

31 

61 

47 

32 

31 

62 

55 

36 

30 

30   32   40 


57   50   54 


27   35   40 


62   95   94 
2T   36   40 


73 
46 


97   63 
39   36 


66   74 
40   38 


96   60 
43   41 


63   63 
39   32 


51   58 
34   37 


90   99 
39   40 


52   50 
33   36 


49   50 
32   35 


26   42 


60 
29 


61 

40 


61 
39 


62 

38 


96   92 
33   35 


53   52 
99   34 


67   59 
34   39 


49   49 
35   35 


49   58 

31   30 


47   56 
31   34 


53   52 

30   32 


57 
36 


47   51   93 
36   36   38 


46   47   93 

34   32   31 


48   53 
33   33 


46   90 
33   33 


46   51   59 
34   29   30 


46   48   54 
36  I  34   37   28 


63   49 

24   27 


56   91 
37   15 


91   92 
39   92 


90   94  48 
20   35   37 


48 
38 


54   61   68 
41   41   37 


50   60   66 
42   31   28 


90   94   60   48   96 
36   92   90   41   44 


66   91 
28   28 


64   43 
39   29 


61   92 

38   31 


54   95 
37   92 


98   92 

29   28 


60   48 
37   31 


71 
40 


65   72   81 
47   43   41 


92  57  49  56  61  68 

24  37  39  43  34  31 

50  51  51  54  60  66 

34  37  40  44  43  39 


53   47   55 


91   96 
37   49 


49   50 
22   42 


97   56 
37   26 


54   48 
30   35 


55   92   49 

27   31   40 


60   67 
43   42 


69   82 
38 


63   69   77 
40   33   30 


65 

40 


92   90 
39   36 


90   52 
36   33 


48 
29 


90 
36 


97   73   76 
44   39   36 


49   46   44 
57   64   68 


55   62   72 


54   57   69 


72 
35 


97.4 
32.3 


53.2 
32.8 


56.3 
31.1 


48.6 
29.4 


54.2 
32.1 


54,0 
32.1 


56.5 
32,5 


55.1 
32.8 


56.0 
33.9 


53.6 

29.0 


96.7 
34.8 


97,6 
34.6 


98.2 

36.8 


99.6 

31.1 


93,6 
34,9 


96,7 
34,4 


97,8 
34,4 


2''.» 


54.9 
34,5 


58,5 

32.2 


54.7 
38.2 


54.5 
34.5 


94,6 
36,9 


55,3 

,9 


58,8 
33,1 


56,2 

32.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    88    - 


_Coalinu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 


MORTWeRN 
SRASSU*  DAM 
BRtOfiEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  i 
rORT  KENT 
6BEENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
NOULTON 
JACKMAN 

LONG  PALLS  DAN 
Ml  DOLE  0AM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  PAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP06ENLIS  DAM 
ST  FRANCIS 
90UA  PAN  0AM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
•   «   * 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
OBANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
PARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEUISTON 
MADISON 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


Day  of  Monlh 


MAX  25 

MIN   10 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


*3   42   42 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 
MIN 


40 
IJ 

40 
16 

33 
11 

39 

15 

35 

12 

40 
20 

46 
22 

34 
8 

40 
18 


40   44   47 


•   42 

.   30 

i   42 
J2 

43 
32 

43 

31 

41 
30 

41 
30 

40 
30 

40 
30 

38 
32 

35 

30 

36 
28 

37 
31 

43 
32 

37 
30 

46 
28 

41 
30 

35 

18 

39 
29 

39 
30 

38 
29 


46 
30 


46 
28 


90 
21 


45 
18 


MAX 

MIN 


46   43 
24   28 


49   43 
21   26 


47   44 
21   18 


47   44 
20   22 


40   43   41 


47   43 

24   27 


50   !6 
29   33 


50   96 
26   30 


50   58 
13   30 


50   57 
27   25 


47   53 

26   28 


44   49 
29   34 


51   58 

24   25 


41   48 
29   27 


92   59 
29   18 


48   56 
31   34 


46   52 
26   29 


39  48 

34  30 

35  44 
32  31 

43  52 

31  28 

42  46 

32  27 

44  45 

31  30 

53  37 

27  30 

40  50 

32  29 

57  42 

32  33 

44  54 

33  27 

40  50 

34  29 

44  48 

33  32 


53   52   38 
37   35   32 


S3   50 

28   30 


50 
28 


52 
24 


52   53 
22   25 


40 
33 


49 
23 


48 
31 


48   39 
22   2» 


19   37 


50 
27 


37   53   99 

31   31   31 


34   48 
29   26 


57   57   47   40   56   61 
36   32   32   31   28   29 


96 
28 


94   49 
28   31 


43   90   69 
31   33   29 


99   56 
28   28 


59   43 
30   33 


49   90 
40   37 


36   40 
30   30 


38   93   98 

31   29  22 


42   37   49 
29   24   23 


58 

28 


53 

22   30 


52 

32 


54   51   47   35   54   59 

30   30   30  I  31   30   26  |  39   35 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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48 
25 


49 
23 


13  22      29 


55  52  43 

33  27  27 

53  45  45 

33  27  28 


50 
16 


57 
29 


59 
31 


18   26 


54   40 
30   33 


51  44  54 

29  29  29 

54  48  59 

28  30  29 

53  59  57 

26  32  25 

53  48  52 

24  30  27 

51  54  42 

26  31  25 

53  41  52 

26  34  20 


53   43 
35   29 


47   56 
27   29 


57 
25 


60 
30 


59 
28 


60 
28 


64   68   72 
39   37   40 


57   66   64 


56   56   46 


71 
29 


44,3 
23,9 


49,4 
23,0 


45.9 
28,1 


46,4 
23,1 


49,0 
25.9 


48.7 
26.2 


46.4 
24,8 


49.0 
23,4 


47,1 
25.9 


47,0 
27.0 


45.7 
24.5 


43.8 
25.3 


43.9 
20,9 


47.4 


48.9 
28,8 


43,5 
23.2 


48.2 
27.0 


47,4 
27,2 


45.2 
22.8 


46,2 
22,1 


45.7 
21.9 


70 

51,7 

31 

27.7 

65 

46.4 

33 

27,5 

75 

53.6 

28 

26,3 

72 

51.7 

35 

31,4 

70 

51.4 

31 

28.8 

50.7 
32.1 


48.4 
29.3 


53.5 

29.3 


51,8 
27,3 


49.3 
27.1 


49,6 
28.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1965 


Continued 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    •    * 
COASTAL  ( 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

BAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 
MASSACHUSETTS 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


45   40 
25   25 


47   45 
U   27 


55   52 

28   24 


52   51 
10   25 


55   57 

32   26 


54   56 
34   27 


55   54 

17   20 


60  62 
23   32 


47 


50   55 

22   27 


50   58 

2«   26 


37  44 

32  30 

46  42 

30  29 

38  51 

33  32 

39  50 

32  32 

55 

30 

50  SI 

33  31 

45  52 

32  25 


53   51 

26   27 


49   47 
27   30 


56   54 

31   27 


55   56 

32   27 


50   57   55 
31   35   35 


54   63   62 

30   31   SO 


58   43 
28   32 


45   49 
34   30 


59   S» 

31   30 


16 


17 


36   49 
30   25 


33   43 
29   24 


57   55 

34   27 


45   46   44 
16   15   24 


45 
19 


47   45   46 
19   27   29 


48 
21 


MAX  47 
MIN   18 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMlNGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


51   61   56 

29   30   37 


61 
22 


53   46   51 
25   34   31 


48   40   42 
26   30   31 


55 
3* 


42   53 

32   30 


35   45 
27    9 


39   54 
32   32 


40   55 

32   28 


40   37 
30   25 


35   38 

27   27 


48   49 
30   32 


45   46 
30   32 


46   48 
33   32 


47   48 
37   33 


44   48 
31   24 


91   53 

31   91 


54   91 
28   27 


46   55 

30   26 


50 
32 


56 

26   28 


50   39 
22   34 


52   39 
90   32 


93   62   51 

91   36   32 


52   59   58 

23   24   25 


MAX 

MIN 


44   46 
16   26 


40   41 
26   21 


54   49 
32   31 


46   46 
32   39 


92   48 
99   94 


93   96 

29   90 


50   45 
29   93 


54   42 
31   27 


52   48 
30   28 


56   45 

31   26 


52   45 
29   25 


55   91 
33   20 


60   57 
36   28 


59   45 
31   25 


56   99 

94   26 


61   99 
96   28 


44   42 
28   37 


49   41 
29   34 


38   45 
30   33 


58   66   66 
38   30   32 


53   62   65 
38   32   39 


64   6*   71 
96   30   34 


98   46   69   66   71 

90   34   37   31   34 


38  91  99 

92  29  28 

95  38  42 

30  29  29 


90   93   28 


9*   91   41 

40   3»   37 


94   49   55   58   56   49 
29   25   25   91   29   94 


45   45 
19   20 


40  47 

22  28 

40  44 

23  26 

43  46 

19  23 

46  50 

20  20 

44  53 

21  24 

47  55 

21  28 

48  55 

18  25 

40  45 

22  20 


40   41 
30   30 


48   41 
34   28 


39   48 

94   28 


96   45 
25   29 


99   34   31 


99   93 
94   32 


44   91 
39   31 


48   42   91 


48   91 
28   29 


41 
99 


92   42 

29   94 


55   46 

90   32 


62   98 
99   28 


91   47 
28   91 


36   35   93   29   91   27 


41   99   56   56   55   90 


40   96   91 


57   56   56   54   51 


56   60 
31   21 


54   64 
29   32 


38   55 

32   28 


40   55 

28   29 


42   58 
28   26 


53 

34 


54   52   3i   55   97   47 


4«   99   92 
94   94   99 


49   41 
34   30 


99 

30 


40 
32 


94 
26 


95 

25 


48   45 
36   38 


98   69 

37   11 


92 

29 


70   73 
29   32 


60   69 

28   29 


48   99   67 


56   69 
39   43 


49   49 
30   39 


39   29   26   21   32   36 


61   44   91 


61   49 
99   27 


60   95   49 

38   34   29 


60   98   51 

39   26   26 


56   57 
93   36 


99   96 
28   27 


95   55 

29   32 


96  48 

97  92 


54   52 

99   30 


56   50 
96   33 


98   55 

94   34 


92   49 
35   32 


91   91 
43   39 


94   92 

40   93 


93   50 

40   30 


50 

62 

29 

31 

43 

57 

33 

35 

49 

60 

28 

91 

46 

60 

34 

28 

57 

62 

35 

92 

59 

69 

3* 

91 

60 

66 

34 

28 

48   94   43 


91   49 

30   37 


41   48 
36   36 


67 
39 


66   61 
30   32 


69   68 

98   42 


64   69 
91   99 


66   67 
99   93 


69   78 
9S   93 


98 

27 


61 
26 


96   62 


44   98 

22   29 


55   60 

26   91 


48   98 

29   31 


92   60 
22   22 


95   49 
22   93 


96   48 
20   94 


58   48 

20   34 


56   51 
24   33 


96 
99 


60 
91 


62 

30 


65 
39 


49,3 
28.1 

48.2 
28.1 

50,7 
29,2 

,2 

29,7 

51.4 
20,9 

55,5 

29,9 

92,7 
26,7 

48,9 
27,0 

90,7 
28.7 


90.1 
32.1 


99.8 
29,8 


92.7 
90.1 


46,9 
91,2 


90,1 
30,2 


48,6 
29.1 


91,4 
94.2 


92.2 

90,0 


91,1 
91,6 


99,4 

29,1 


90,6 
29,0 


48,8 
30,8 


90,7 
29,2 


52,6 
28,9 


91,0 
30,7 


94.0 
91,6 


99,9 

29,9 


52.9 
31.1 


See  Heleteace  Notes  Following  Station  Index 
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CooUnu*d 


StaUon 


MAssACHusens 
•  •  • 

CENTRAL 

anmerst 

sarre  falls  dam 

SEOroRO 

BIRCH  MILL  DAM 

Slue  hill  MB 

•UFfUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

{AST  BRIMFIELO  DAM 

FtTCHBURG  2  S 

PRAMINSHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READ  INS 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tullv  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
•   •   * 
COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  UAREHAM 
EOfiARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  J  NNE 
MIOOLETON 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


Day  oi  Monlh 


MAX 

Mm 


«4   «2 
22   2] 


46   39 
18   SI 


MAX 

MIN 


♦  T   47 
26   26 


♦  I   *T 
2*  25 


*«   SS   60 

29   la   22 


S2   60   9T 
21   31   19 


*2   51 
2«   29 


53 
25 


92   60 
21   29 


42   43 
21   25 


48 
32 


48   46 
22   29 


4T   48 
26   30 


47   41   46 
15   27   27 


52   61 

31   29 


54   63 

29   31 


54   63 

22   22 


45   49 
25   23 


45   48 
28   26 


46   49 
27 


45   46 
34   25 


IS 


56   6t 

32   24 


10   50 
36   39 


47   46 
36   27 


48   50 
J7   30 


65   51 
31   38 


54   48 

30   39 


99   63 
26   24 


60   62 
23  28 


54   45 
37   35 


49   56 
29   26 


48   46 

36   30 


46   50 
37   39 


54   62 
25   23 


49   56 
27   30 


45   45 
33   35 


66   61 
91   39 


59   62 
3»   37 


59   62 
34   29 


60   54 
32   26 


53   52 
34   27 


54   59 

27   24 


60   61 
32   28 


40 
33 

46 
30 

49 
27 

49 
29 

44 
28 

40 
31 

39 
29 

48 
28 

45 
26 

39 
31 

54   62   54 
33   34   18 


54   59 
29   28 


44   50   57 
31   33   34 


60   53 
28   25 


49   53   58 


56   62 
33   32 


59   62 
33   32 


68   98 

33   12 


60   95 
35   15 


46  44 

34  30 

55  44 

39  32 

46  47 

36  31 

48  44 

37  33 


59 
35 


63   62 
42   37 


49   49 
32   33 


49   44 

36   31 


49   60 
38   36 


47   50   50   99   49   47   41   46   61 
34   38   39   41   38   38   34   33   35 


54   51 
38   34 


60   57 
42   23 


59 
35 


63   62 
41   28 


62   63 
43   29 


61   49 
29   29 


58   62 

30  26 


49   99 
36   29 


56   57 
31   37 


52   60 
36   28 


50   48   46 
26   36   34 


41   49 
32   29 


41   47 
29   29 


29 

27 

33 

55 

62 

62 

29 

33 

36 

53 

61 

55 

30 

26 

26 

50 

57 

54 

27 

32 

31 

53 

60 

60 

26 

21 

30 

60   57 
28   28 


47   34 
39   36 


54   52 

38   36 


48   53   50 
36   36   38 


47   52   57   98   49 


57   52 

38   28 


41  36  39 

97  53  48 

42  32  37 

50  50  48 

39  36  38 

99  60  45 

37  31  36 


48   57   62 
38   34   29 


49   40   45 
36   33   30 


47   47   54   55 
34   33   12   41 


55   53 

36   32 


56 

37 


46  46  53 

31  30  27 

50  53  60 

33  28  30 


65   57 
43   32 


60   50 
44   33 


48   61 
29   29 


52   60 

31   29 


54   49 
39   33 


49 
32 


52 
33 


60   56   53   50 
40   36   12   29 


60   93 
38   40 


57   50 
37   34 


48   47 
34   35 


45 
34 


55   59 

31   29 


57   52 
18   40 


62   51 
34   27 


60 

49 

37 

38 

55 

42 

34 

36 

47 

51 

37 

40 

56 

48 

35 

40 

41 

45 

35 

38 

58 

45 

37 

37 

52   62 
29   37 


69 

31 


60 
29 


76 
45 


63   74 
40   44 


59   47 
22   28 


46   45   46 
33   34   32 


S«6  Relereoce  Notes  Following  Station  Inde; 
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62   62 

42   29 


62 
28 


32   30 


99   51 
36   35 


64   53 
35   37 


47   49 
30   3S 


57   57   52 
26   36   38 


45   53   48 
30   40   38 


51   49   49 
33   38   38 


70 
40 


69 
32 


59   65 

40   43 


92   51   53   48 
35   33   37   38 


59   69   73 

40   44   47 


48   49   64 
38   39   43 


55   66   67 
39   40   35 


49   53 

40   40 


78 
35 


94.3 
31.5 


51,5 

29.2 


54.6 
32.2 


54.0 
28.7 


92.3 

34,3 


53.8 

31.3 


54.3 

36.6 


92.4 
32.7 


93.8 

30.8 


94.1 
32,4 


55.1 

33.8 


57.4 
33.9 


54.4 
34,4 


55.2 

34.5 


54,4 
30.1 


52,2 

30.4 


57,1 
35.6 


53.2 

28.9 


95.2 

32.2 


54,4 
30,2 


56.4 
31.2 


56.1 
31.7 


51.8 
33.9 


51.9 
36,4 


56,9 
32,8 


49,0 
34.6 


51.5 
32.4 


49,9 
34,5 


54.6 
35.8 


54.1 
33.0 


50.8 
33.3 


54,3 
32.7 


.■^'.^•■-••■■rr/r^'fy. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


Continued 


Station 


MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  wB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PbOVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
5ALEW  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 
»   •   • 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LE6R00< 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

flRAFTON 

lancaster 

mount  washinoton 

pinkham  notch 

•         •        • 

southern  0 

blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPINO 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


37   kS 
32   J2 


*2   52 
36   32 


30   29 


26   29 


50   *0 
26   27 


*0   *7 
30   29 


<.3   *6 
32   31 


40   4* 
32   32 


1.4  *e 

29   27 


5t  it 

it      35 


59   52 

31   28 


46   50   47 
27   38   34 


48   43 
23   38 


1   12   13 


41   44 
31   31 


61   55 

35   37 


57   50 
33   36 


50   52 
30   28 


52   49 

37   37 


58   54 

43   39 


54   52 
36   )6 


60   50 
35   32 


55 

27 


55   52 


48   44   45 
36   33   36 


48   49 
38   36 


50   48 
41   40 


57   57 
31   27 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


36 
.  6 


43 

19 


10 

12 

.  7 

-  1 

25 

36 

12 

15 

51   54 
22   30 


48   54 
SO   87 


44   51 
22   25 


47   45 
27   33 


58   53 
22   33 


53   47 

30   31 


51   42 
20   33 


56   57 
34   38 


44   63 

34   34 


43   52 
33   35 


49   52 
32   26 


50   51 
40   39 


62   56   52 

44   41   38 


64   58   56 
43   37   38 


14   15  1  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


50 
38 


55   48 

37   36 


64   >6 
37   37 


56   49 
37   33 


57   52 
39   33 


42   42 
33   29 


45   42 
32   35 


50   45 
31   28 


61   52   44 
40   31   36 


50   59   55 

30   41   27 


51 
37 


MAX 

MIN 


50 

55 

13 

18 

40 

46 

21 

54 

»7 

28 

18 

21 

SO 

11 

8 

41 

48 

26 

30 

40 
35 


45   45 
23   28 


26   22 

16   16 


52   54 

37   24 


45   54 
ST   2» 


42   32 
32   25 


50   54 
34   20 


52   53 
33   18 


56   57 
51   20 


23   31 

15   15 


46   45 
22   28 


46   43 
14   17 


MAX  I  43 
MIN 


MAX 

MIN 


43 

20 


23 

42 
22 

46 
21 

47 
23 

47 
22 


44   40 
20   24 


49   56 
29   27 


50   57 
30   19 


57   59 
28   20 


57   58 
37   24 


61   61 
25   22 


57   58 
23   23 


60   60 
26   27 


58   60 
24   23 


57   60 
20   22 


60   63 
21   23 


56   60 
33   32 


55   58 

19   21 


49   42   38 
29   28   28 


59   49   46 
27   34   29 


60   48   44 
23   33   33 


50   46   53 
27   32   26 


50   42   53 
19   33   25 


50   46   55 
23   36   23 


47   45   50 
26   35   29 


50   45   54 
25   36   27 


55   47   54 
25   25   29 


44   46   49 
27   33   33 


42   48   50 
S3   23   30 


53   57 

27   27 


40 
16 


44   43 
33   33 


49 
29 


52   52 

37   42 


58   53   47 

32   37   40 


52   48   48 
30   39   38 


60 
39 


68 
48 


51   65 

39   41 


57 

40 

63 
28 

52 

34 

60 
40 

51 
34 

45 
35 

61 

40 

50 
40 

51 
33 

61 

40 

50 
36 

44 
34 

63 
36 

54 
28 

49 
29 

54   47 
37   40 


43   45 
38   39 


50 
40 


56   46   51 

29   26   37   40 


53   48   49   47 
35   35   39   41 


46   49 
40   33 


63   57 
37   33 


55   48 

37   30 


40 
33 


24   SO 
10   16 


36   50 
23   25 


45  40 

35  30 

S3  39 

28  27 

52  47 

39  S3 


53   48 
28   35 


50   46 
27   33 


58   44 
22   33 


57   45 
21   32 


56   43 
27   37 


43   46   49 
26   34   32 


57   42 
24   33 


57   45 
27   35 


59   56 
23   S5 


40 
29 


41 
25 


58 
30 


23 

36 

61 

55 

23 

38 

57 

38 

28 

35 

57 

45 

21 

36 

56 
29 


58 
28 


61 

SO 


43   49   56 
21   27   27 


56   49 
36   32 


59 
38 


63   70 
43   47 


70 
45 


68 
37 


45   43 

25   25 


54   45 
25   26 


51   38 

25   21 


40 
20 


50   50 
30   35 


55   40 
30   32 


42   42 
25   24 


49   46 
31   31 


52  49 

53  33 


50   51 
34   32 


54   56 
28   27 


55   58 

25   26 


55   59 

31   26 


54 

53 

30 

33 

50 

46 

31 

31 

54 

50 

31 

33 

52 

49 

35 

S2 

48 

46 

35 

28 

50 

48 

35 

32 

48 
34 

48 
31 

54   53   69 
29 

51 


14   28 
50 


40   41 
33 


63   69 
29   31 


62   66 
27   30 


60   63 
32   37 


60   63 
33   23 


57   46 
32   35 


47 

45 

32 

28 

24 

23 

46 
29 

52 
25 

55 

26 

59 
26 

47 
29 

53 

26 

58 

29 

60 
26 

62 
27 

62 
32 

62 

28 

62 
29 

57 
33 

61 
30 

57   48 
26   23 


57   47 
24   29 


49   49 
23   26 


46   47 
22   24 


51   52 
24   26 


50   47 
22   28 


54   51 
27   29 


53   48 

24   28 


50   49 
26   28 


48   60 
20   33 


48   60 
28   29 


64   70 
22   26 


57   59 
24   29 


67   73 
21   27 


61   60 
27   30 


55   52 
25   27 


49   50 
30   30 


48   47 
24   25 


61   44 
IS   36 


61   47 
14   29 


58   55 

20   38 


60   57 
18   33 


60   53 

23   37 


62   59 
19   34 


60   46 
20   33 


62   56 
22   36 


62   43 
25   33 


60   43 
19   S3 


45   64 
36   35 


64   66 
29   33 


65   68 
26   29 


68   77 
26   SO 


69   78 
31   46 


47.4 
34.9 


54.3 

38,9 


52,4 

34.6 


50,8 
33.6 


52.1 
31,8 


50.6 
35.2 


51.4 
36. 3 


51,1 
36.1 


54,6 
30.4 


50.9 
34.6 


49,9 
28.1 


49.9 
27.8 


46,7 
26.4 


48.5 
23,4 


48.3 
22.9 


43,8 

20.6 


52.5 

25.6 


24.4 
12.0 


43.1 
25,8 


51,2 
29,4 

51,3 

28.1 

54.0 
26,5 

53,1 
26.3 

55.0 
29.0 

52.4 
28.3 

54,5 

30,6 

55,2 

28.7 

53.4 

29,4 

56,5 

29,4 

53,2 

31.4 

51,9 
27,2 


See  Heference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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Continued 


StaUon 


NEW  HAMPSHIRE 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNM 

NOKTHMOOD 

PETERBORO  2  S 

PUrMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

NINOHAM 

NOLPEBORO 

WOODSTOCK 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  UB  AP 

fiREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


*»   «9 
20   27 


48   *6 
2»   27 


39   »0 
17   21 


«•   62 
Jl   27 


24   29 


46   4J 
22   2S 


43   44 

20   20 


41   4S 
20   25 


62   91   4e   94   98   60 
29   30   28   29   28   28 


60   60   49   49   46 
29   29   26   38   26 


49   93 
29   27 


60   61 
29   23 


98   9« 

33   )4 


43   43 
21   21 


47   49 
16   29 


40   49 
24   27 


47   42 
21   24 


MAX 

MIN 


41   44   39 
17   17   22 


37   46 
31   31 


48   43   48 
20   32   28 


46   41 
29   30 


41   42 
24   32 


22   32   29 


99   61 
28   24 


48   99 

94   24 


60   97 
29   27 


48   99 

22   21 


98   99 

27   26 


63   63 
29   29 


95   99 

30   31 


93   44   43 
29   93   93 


91   47   99 
27   33   24 


99   49 

10   34 


54   9f   58 

31   26   37 


41  43  99 

34  32  90 

40  42  58 

34  29  27 


47   52   55   36   38   93   94   92   46 
33   28   33   32   28   29   35   94   28 


60   59   43 
92   29   97 


59   44 
30   33 


51   49 
23   33 


58   98 

24   34 


18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31 


63   60   56 
32   35   33 


62   59   93 

41   33   34 


42   60   62 
33   28   29 


40   57 
32   28 


42   59   58 
34   25   29 


36   40   98 
92   30   29 


49   42   40   50   55 
28   35   33   28   27 


5*   58 

24   36 


57   90 
29   92 


57   92 
32   32 


49   99   98 

20   2T   26 


47   42   90 
24   31   31 


46   49   94 
32   34   36 


55   60 

29   30 


53   61 
21   25 


52   56   57 


55   62   62 
29   32   35 


42   42   45 

32   36   37 


47   49   56 
31   37   36 


45   44 
36   29 


58 

23 


60   52   90 
34   30   33 


58   92   49   93 

39   39   31   91 


95   48   46 

39   34   30 


61   92   46 

37   97   29 


60   99   90 
37   35   33 


41   61   63 
32   27   25 


41   56   61 
32   28   29 


50 

30 


52 
29 


58   60   50 
33   28   30 


54   60   48 
40   26   30 


52 
28 


56   57   50   41   56   59   92   47   49 
S8   24   92   31   30   23   97   39   31 


96   69   94 
38   3?   39 


97   68   94 
38   37   37 


98   96   52 

36   29   39 


97   94 
41   38 


98   97   49   48   59 
40   38   40   37   34 


49   49 
36   35 


98   98 

31   31 


60   55 

40   34 


63   56 
43   38 


49 
29 


99   93 

37   29 


61   96 
36   25 


53   57   59 

26   24   31 


49   47 
39   36 


42   42 
35   35 


53 

32 


98   49 
26   28 


61   48 
40   37 


59   43 

37   38 


45   90 
37   40 


53   66 
39   31 


70 
28 


64   68 
39   35 


47 
24 


46   49 
35 


31 

47 

34 
47 

32 

35 

61 

44 

31 

35 

99 

47 

30 

35 

58 

50 

37 

39 

97 

46 

34 

•i7 

36 

65   68 
33   25 


47   47 
39   43 


49   48 
29   38 


35 

64 
38 

76 
32 

77 
42 

74 
32 

68 
29 


51   60 
41   42 


54   63 
42   42 


75 
43 


54,2 
29,8 

92,7 

30,7 

47,9 
29,0 

54,8 
29,3 

53,6 

30,6 

53,4 

28,2 

51,2 
28,5 

52,1 

29,6 

91,3 
28,5 

54,9 
26,6 

56,2 
31,5 

93,0 
31,2 


52,4 
27,8 


48,6 
36,3 

55.1 
34,1 

54,4 
33,1 

52,1 
36.9 

54,8 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1965 


Continued 


Day  of  Month 


NORTHEASTERN        01 
BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURV 
MATERBURV  I  NNE 
WEST  BURKE 
•    »    • 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNU 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

JAINT  ALBANS  BAY 
•    •    • 
SOUTHEASTERN        C 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOOOSTOCIC  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MD) 


MAX 
MIN 


36   «0 
5   U 

41   »2 

10  le 

41   45 

12  17 

38   40 

13  22 

38   40 
15   23 

38  35 
15   20 

39  40 
12   20 

21   23 

10 

36   37 

11  le 

36   37 

12  20 

41   42 
20   22 

40  40 
16   22 

40   39 
12   23 

40   37 
16   21 

28   36 
-  3    S 


36   44 
12   18 


40   48 
14   15 


46   53 

I)   15 


40   47 
18   l« 


40   46 
19   1« 


42   50 
23   31 


44   51 
15   17 


50   40 
25   33 


43   48 
32   29 


42   SO 
34   33 


46   47 
32   33 


43   44 

34   32 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


39 
6 

42 
23 

35 

7 

37 
21 

41 
9 

41 
20 

40 

1 

41 
17 

39 

10 

40 
24 

36 

10 

39 

19 

42   48 
32   32 


42   49 
33   32 


49   57 
15   17 


SO   31 
23   23 


42   44 
32   33 


42   45 

32   36 


43   48 

32   30 


45   44 
33   33 


42   44 
29   33 


15 


38   49   46 


42 
17 


45  50 

20  21 

47  55 

17  19 

44  46 

20  22 

37  40 

9  19 

47  52 

22  22 

41  48 

17  16 


41   »♦ 
30   32 


45 
35 


51   54 

21  26 

55   58 

19   23 

54   51 

19   37 

51   56 

22  30 

54   57 
22   33 

53   43 

22  36 

a    52 

19  37 

38   36 

23  26 

53  43 
2t   33 

54  40 

24  J* 

56 
33 

54   58 

20  30 

56   54 
22   57 

51   54 
29 

SO  ii 

IT   29 


41  40  '. 

32  22   : 

40  42 

33  22 

43   57 

34  26 

42  42 

33  26 

41  41 

34  27 

39  92 

32  27 

41   55 

33  29 

32   32 

24   18 

40  54 
27   24 

44   54 
32   2S 

41  51 

32  22 

46   40 

33  19 

43   56 
33   29 

39   48 
32   27 

39  49 

30   20 


16 


17 


44   44 
31   31 


44   51   57 
20   27   26 


41  43 

32  24 

51  44 
36  28 

52  43 
35  28 

41  44 

31  28 

43  47 

32  27 

26  30 

18  16 

40  46 

30  26 

40  46 

31  28 

55  44 

34  24 

51  44 

32  22 

45  90 

33  27 

49  42 

33  29 

45  42 

30  24 


98   62 

26   26 


91   60 
29   29 


47  94 

26  29 

91  60 

26  26 


59   59 

33   20 


62   95 
33   21 


50 
24 


61   94 

37   26 


20   29   25 


40   44 
26   22 


59   61 
30   26 


92   60 
22   27 


49   92   60 
24   22   30 


42 
24 


99   49 
40   23 


94   42 
23   29 


60   40 
20   33 


90   40 
34   28 


92   60 
24   21 


98   60 
39   2i 


93   53   47 

SO   24   ST 


98   97 
39   21 


9»   57 
22   39 


99   98 

SO   28 


96   97 
28   29 


42   45 
34   27 


96   96   94   48 
40   29   40   35 


94   91   49   41 
39   2T   39   33 


9*   99 

27   37 


97   46 
19   39 


50   56   57 
34   24   32 


42   47 
28   29 


54   19   61 
34   29   ST 


98   57 

28   29 


96   97 
28   28 


97   93 
31   32 


46   46 
38   29 


58 
26 


49 

39   29 


47   47 
38   30 


98   43   42 
34   29 


27   25   28 


49   93 

22   28 


46   54 

20   20 


45   «6   92   60 
33   31   32   30 


42   49 

32   23 


91   99 
25   35 


96   95 
34   38 


48   43 
32   33 


92   60 

30   30 


43 
23 

49 

24 

26 
12 

42 
22 

40 
22 

40 
29 

49 

26 

45 
27 

41 
27 

40 
22 


99 

90 

32 

38 

98 

41 

29 

33 

60 

42 

26 

39 

43 

49 

34 

37 

98 

48 

32 

38 
37 

98   61 
24   26 


63   67 
24   29 


69   70 
29   38 


61   66 
28   29 


62 
26 


69   70 

27   34 


69   70 
29   29 


22   28   29   23 


41   48  I  60 
29   31   29 


36   40   58 
28   34   SO 


44   99   49   47 
19   29   33   34 


90   42   48 


63   67 
27   38 


62   70 
24   28 


92   72 
29   32 


60   60 
29   27 


67   71 
27   27 


61   66 
28   34 


60   69 
21   22 


91   49 
28   27 


40   43 
27   29 


93   99 
30   38 


97  52  47 

42  28  29 

58  49  46 

42  30  24 

60  48  48 


53   47   44 
42   30   28 


50   43   36   42 
30   28   27   29 


57   53   92 

37   36   31 


97   92 

39   35   23 


96  63 

29  S3 

62  62 

22  28 

46  60 

28  33 

44  92 

26  29 

94  60 

27  29 


60   49 
27   28 


53   49 

21   23 


58   47 

27   27 


49   43 
25   24 


62   49 
26   27 


56   48 

22   21 


59   93   49 
23   37   43 


98   47   46 
23   37   38 


60   90   47 
18   39   39 


58   54   46 

18   34   40 


59   57   49 
22   37   46 


54   49   50 

29   40   40 


38   29   33 


69 
31 


I  62   64 
S3   26 


71 
38 


65 

38 


99   45 
26   34 


91   40 
22   32 


61 
29 


91   69   70 


64   67 
32   29 


61 
29 


94 
24 


62 
25 


46,7 
23.2 

90.4 
23.4 

92.0 
29.7 

49.4 
26.7 

49.9 

27.2 

48.8 
27,4 

91.8 
29.8 

34,4 
21,0 

I  48.4 
29.4 

48.3 
26,9 

90,0 
29.1 

49.0 
24,8 

92.9 
27.2 

69.1 
28.1 

I  *7,3 

19.7 


93,7 
30,3 


90,2 

28.4 


93.4 
28.3 


92.7 
27,9 


93,3 

31,4 


90,2 
Sl.l 


93.4 

29,9 


93,8 

26.1 


90.2 
28.6 


44,0 
24,0 


94,0 
29,2 


90.6 
29.3 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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I 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


SUUon 


CONNECTICUT 

•        «        • 

NORTHWEST  0 

NORFOLK  2  Sti 
W0009URV  3  M 

«    •    • 

CENTRAL  OJ 

COLLINSVILLE  1  S 

OANBURV 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  MB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOU  DAI- 
MOUNT  CARMEl 
SHUTTLE  MEAOOb  RESVR 

COASTAL  03 

BRIOSEPORT  MB  AP 

SROTON 

NEH  HAVEN  WB  AIRPORT 

WEST9R00K 

MAINE 
ft   •    • 

northern         01 
brassua  dam 

caribou  wb  airport 

fort  hent 
sreemville 
houlton  faa  ap 
long  falls  oah 
millinocket  faa  ap 
ripocenus  dam 
squa  pan  dam 

•   •   • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUSUSTA  FAA  AIRPORT 

BAN60R  DOW  FIELD 

8RID5T0N  I  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORO  POWER  PLANT 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EASTPORT 


12       3       4       5       6       7 


SNOWFALL 
j   SN   ON   fiNO 

SNOWFALL 
SN   ON    GNB 


SNOWFALL 

SN   ON   SNU 

SNOWFALL   I 
I  SN   ON   SNOI 

I 
SNOWFALL 
SN    ON   GNO 
I 
SNOWFALL  1 
SN   ON   GNDl 

WTR  Eaui\^ 

I 
SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO| 

j  WTR  EQUIV 

!  SNOWFALL  I 
SN  ON  GNQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

I  SNOWFALL 
I  SN  ON  GND 


Day  ol  month 


T 

i.sl 


9      10     11      12      13      14      15  I  16      17      18      19     20      21      22     23     24     25 


liO 
T 


••!' 


1.0 


!0.3| 
T 


i     . 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND| 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 

SNOWFALL  ! 
j  SN  ON  GnD; 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDI 


SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL  ' 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND, 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1  T 

1 

1*1  13 

i  1 

9i  aj 

i|  il 

lol  4 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T  T 

1  T 

I 

1)  12      10 

1  I 

81  g       7 


•i      »i      'I 


T        T 


T  i     T  '     T 


0.3 


0.7 

II     T        T 


o.a 


T      2.»'  I  9.0'  l.o 

•        7        «        6        «        I      10        ,        4 


l.«    1.5 

T  2      T 


2.9    2.0  I 

3        3? 


T        T  T      6.5   0.5 

'        *        '        5        2        2        2        »        5        3 


o.ai    T 


1      T 

0.5 


i  T  ,     T  ; 

»        t        6        61       6        5 


T|     T! 

I     T  i 


*.0|  *.0| 

ai     71     3 


e.o 


»        T|       7        S 


[      ! 


Il.3i     T 


3.9!  1.4 

2|       *        1 


1.5   0.5 

2l       2 


0.*     T 
T 


O.ilO.T 


I  3.01  1.21 

,       ♦'     .2 


0.1     0.2: 


12.71     T 


1.1 
1      T 


0.5      T 
T        T 


2.«l  3.3|  I 

21        6|        3i     T 


1.0 


0.2 


I         I         I 


T|    T 
i 

0.* 
0.* 

T 
0.* 

T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    < 

GROUND                                        ^^^^r^^e? 

Continued 

Day  ol  month 

Stadon 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   U   15 

t6   17   18   19   20   21   22  23  24  25  26   27  28  29  30   31 

ELLSWORTH 

MACHIA5 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

SNOWFALL                                                 **5    , 
SN  ON  6N0                                                  * 

SNOWFALL               ^       ,,"?'?          '*!  'i   T    T 
JN  ON  SND  T   T   T   T   T   T   T   T   T           I   2   T   T 

SNOWFALL                                              I   "i* 
SN  ON  6ND                                             '    ' 
«TR  EQUIV 

T                      0.* 

T   2.2   T               T 
2 
.2 

ROCKLAND 

SNOWFALL                                             "'*      ^ 
SN  ON  GND 

MASSACHUSETTS 

i   ! 

*  •   • 
WESTERN            01 

ADAHS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIOGE 

WEST  OTIS 

•  •   • 

CENTRAL           02 

AHHERST 
BEDFORD 
BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL                           f                       ^ 
SN  ON  GND   T   T   T   T   T           T 

SNOWFALL                           I                       ^ 
SN  ON  GND   T                       T 

SNOWFALL              T                                ^ 

0.9 
T 

0.)  «.o 

T     S 

*.o 

4 
3.0 

SN  ON  GNO  -   -   -   •   -   -   •   *   •   *   ■   * 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL              .          T                     '' 
SN  ON  6N0   2   1   IT 

0.5 

T 

1.0 

i 
3.T 

S 

HAVERHILL 
HOLTOKE 
MILFORD 
READING 
SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL                                                  ^ 
SN  ON  GND   T 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   T    T 

SNOWFALL 

T   T                  ■      j 

0.9 
T 

l.O                 ....-.- 

SN  ON  GND   -----•-•''"'    ' 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   T    T    T    T    T 

SNOWFALL               .                                       I 
SN  ON  ONO   T    T    T    T                                       ' 

3.0 

i     T 

2.9                T 
2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

2.0 

STERLING 
WALPOLE 

SNOWFALL                                                  ... 
SN  ON  GND   -   -    -    -    •    - 

SNOWFALL 

SN  ON  GND  T 

2.»  T              T   T 
3 

WEST  MEDWAY 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL              ,           T  j                   0.6  O.l 
SN  ON  GND   »   2  T   T            I  T                      < 
WTR  EQUIV   .4   .2 

T  1.0 
T 

T   5.4                 0.» 

3   T 
.4 

•   *   * 
COASTAL            03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL                           T 
SN  ON  GND    1 
WTR  EQUIV 

1.4 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL       T                              j         ^ 
SN  ON  GND 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL       O.S                                             J 
SN  ON  GND                                                     ' 
WTR  EQUIV 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL   T 
SN  ON  GND 

PROVINCETOWN  I  N 

SNOWFALL    -..»•---•------ 

SN  ON  GND  T   T   T   T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL                         ,   ,                  '' 
SN  ON  GND  T   T   T   T   T   T   T   T 

T   1.0 

T 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   T    T 

O.S   T 

T    T 

SANDWICH 

SNOWFALL       T                                           ^ 
SN  ON  GND 

1        i 

T 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Conllnutd 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL    1965 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WS  AIRPORT 

WOONSOCKET 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


VERMONT 

•   »   • 

NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELB 

CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 

MONTPELlER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

OOCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 


WESTERN 
BENNINGTON  2  NNk 


02 


BURLINSTON  W8  AIRPORT 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

«    •   • 
SOUTHEASTERN       03 

CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  I  SSE 

VERNON 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1965 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GNOI 


SNOWFALL  I 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EQUIVI 

SNOWFALL   I 
SN   ON   GNOI 

SNOWFALL 
SN   ON   6N0 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GNDj 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNO^ 


T 
T 
4l       3 


T 

T        T 


I         1         I 

1     I     ; 


T  ,     T 

T  I 


T  i 


IV,     It 


9i       *       3I       t       2'       2        It       li     T  ■     T  I     T 


9        6        S        3        3        2 


IS      13      12;      10        9        8        »        S 


i  2.01 
I        2 


1     T 

*:       3i 


«        llT        tIt        TTT        TT,T 


T   i     T 
T 


3 

1.0 


0,7      T 
I     T 


2.S 


EVAPORATION  AND  WIND 


MASSACHUSETTS 


COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN 
MASSABESIC  LAKE 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIN 


Da;  Oi  Month 


1   2 


a      3a   29   72   33   31 


3   4  I  5   6  I  7   8   9   10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19  20  21   22   23   24   25  |  26   27   28  29 


.12    .07    .15    .12 
12        7      23      34      3»      »* 


.0<J 


131   .10  .03 

511      67|      31  1» 

til      63      60  *7 

li      ii      38  37 


.lOl   .131   .081   .10   .09    .111   .oel   .15    .1*    .0*1 

'     (.SJ     »5i      42      2*1        li      23|     39|     38        9l 


.11    .02    .02 

54;     22      15 


30      31 


.13    .24 

3      50{ 


2.28B 
1187B 
58.9 
38.5 


Station 
and  Depth 


KINGSTON,    R.    I. 
4    INCHES 

8    INCHES 

12    INCHES 

24    INCHES 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  oi  month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


37 


37 


37 


38 


39 


38 


39 


42 


14   15 


42 


42 


42,  42 


20 


24  25 


49   48 
42   42 


27 


28  29  30 


49   49 
46   46 


KINGSTON,  R.  I. 


DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


45.4 
40.3 


42.1 
40.3 


40.4 
39.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


*^ERSVILUe 

t>*RKHAMSTEO 

itPOftT    MB   AP 
t'HC<OM.YN 

WLtS    dRlDOE    DAM 

'UftLlNOTON 
•:ANOLei«X>0   LAKE 

;^aponse 


:  oANduft'. 
oahsom  lake 
eastpord 

eastoh  lake  reservoir 
falls  village 

OROTON 
HARTFORD 
HARTFORQ  aRAI. 
MARTFORO  we  AIRPOS 
JEHEIT  CUT 
LAHE  KONOMOC 
HAKCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW 
HIDOLETOMN  ft  w 
HILFORD 

HOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  NO  AIRPORT 

NEWlNGTON 

NORFOLK  2  SH 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NOR^ALK  GAS  PLANT 

NORWICH  Pua  UTIL  PUT 

pauchaug  forest 

prospect 

putnam  lake 

putnam  water  works 

rockville 

rocky  river  dam 

round  pond 

salisbury 

saugatuck  reservoir 

shepauc  dam 

shuttle  meadow  resvr 

stafford 
stamford  s  n 
stevenson  dam 

STOftfiS 

thomaston  dam 

torrincton 

trap  falls  reservoi 

waterqury  radio  wbr 

mepawaug  reservoir 

westbrook 


<-:■ 


STATION  INDEX 


J        DRAINAGE  CODE; 


,-.»„OSCCCa™    .-C^VMP.*™    3-CK.H..S    -COAST*.    >-CO™.C™^    a  CONTCC«.K    ,-„OUS.TCK,C    .-HU.SO.    .-K^N.BCC    .O-M.K^M.CK    n-P^OBSCOT 
12-PRESUMPSCOT    13-SACO    14-ST.  CROIX    IS-ST.  JOHN     16-ST.  LAWRENCE    17-THAMES 


•rslty  of  C 
:N  SIGNAL 


REFERENCE    NOTES 


d  by  w  riling  to  the  West 
ureau  OHIce  nenr  you. 


■  Bureau  SUte  CllmMologlBt  for  Northern  and  Centrsl  New  England 
r  Bureau  SUte  CltniatologlBt  for  Southern  New  England  (Conneetlcv 


onlhly  degree  day  Iol«U 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
inless  otherwise  shown  by  footnote  follow 


vers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "SnowtaU 
low  on  ground  values  are  »l  7:00  a.  m. ,  E.  S.  T.  Dau  in  the  "EWremea"  UWc.  "DaUy  Preclplta- 
en  published,  are  tor  Ihe  24  hours  ending  at  lime  of  observation. 


refer  lo  enlremcs  of  temperature  of 
WATER  EQUIVALENT  values  publis 


sional  driHlng  and 
I o logical  Data"  tab 


w  and  aleet.     Enlrl 


NORMALS  for  all  atations  are  ellmatological  standard  normaU  based  on  the  period  IE 
DIVISIONS,  as  used  In  thlo  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 
STATION  NAMES;  Fipirea  and  Icttera  following  the  station  name,  such  as  12  SSW. 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  aeasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  th« 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wUl  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  thli 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpiution  toUls  may  be  found  In  the  annual  issue  of  thi; 
m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


dlBtance  In  mile«  and  direction 
Ihs  ending  with  the  preceding  Jur 


-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation" 

No  record  In  the  "Climatologlcal  tteta"  table  and  the  "Dally  Tempt 

tt  Mounl  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  M 

+  And  «l80  on  an  earlier  dale  or  dates. 

■H-  Highest  observed  one  minute  windspeed.    ThU  station  is  not  equip] 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unkn 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recortiing  gage.      {These  amounts  are  essentially  a 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  (or  previous  month, 

W  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USE 

AR      This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  mt 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  preclpiution  value*  ai 
"Cllmalologlcal  Data"  bulletin  they  arc  from  a  separate  non- 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  a 

J  "Supplemental  OaU"  table. 

S  Slorngo  Precipitation  Station,     Precipitation  messurcments, 

SS  Thla  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  mi 

VAR  Thin  entry  in  lime  of  observation  column  in  Station  Index  mi 

f  Thrrmomclcra  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a 


d  by  no  entry. 


ord  is  missing.    Sec  "DaUy  Temperature"  table  (or  detailed  daily  record.    Degree  day  d 
slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


D  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


Slntlons  appearing  in  the  Indi 


which  d 


e  dcBcrlbcd  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW, 
nts.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 


CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY. 


-pi        ^«..h....^u.j-0  ) 

(    -0-S«lnt   Albany  Bb)- .  ^j 


.  ,^  ^northeastW      j^ 

•  [         jr     -O  /Oanvllle^f int    JohnsTiury     o  Jerferson 

I  HuatlnetOD  Center  ^^  „.^^,  '  ^"^  ^         "h^efleld  I 

iM   •..hlngton       J 


1^  /  Seutb  »e.bur,  J  "O"  "..,  bICj,         \    'i 


NEW     ENGLAND, 
^EXCEPT     MAINE 


NORTHERN 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30 


75TH  UERIOIAH   TIME  ZONE 


STATION   LEGEND 


'Bithrl    1    N         O  /  "ooastock  ^ 

'O  ^_   Tu.br.d6.  ^^— /I  •  I    •.t.r.Ul 

-^y    ,  1       •"""  I  -o- 1 

" ■ ""'i    / , 

South  Danbary\        y  La  Report  2'  \  "  \     ' 


center  Harbor 


O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

"9"*"'*  Precipitation   and   Temperature 

"Y"-f-<^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Me. 

<ifype   of  gage  O    Non- recording-, 

•    Recording,        3    ^^j/y^  /^^e^ 

I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


Franklin    1 
aiackKa 


\WNei.r  Durham  3  KNW 
O- 
I  Saoford   2   NNW. 


SObTKERN 


Mac  Dowell   Dain 
1  -.  O  South  Lyodeboro 

Pcterboro  2 


/  -O-     IT       O     I  ^"'>''-"   .i„eb°T\~~  ^ — /l    ^"'"T"  ,     I 

aX.  »ea,b   I   T„„e„    Falls  ^J- "-Jj!'""  f"  ^^  O  "   ^ '  U^Ce'  '"g'- 

'  '  -O-  '^  Birch   Hill   Da«  «»bbu,ShS.^««t  Pepperell     -O  \  i  ^ 

Pi»i„*,    ,'^X  t  /  Gardner         -0-'    Groton  '^Of" 

'\A/irCT[fDk*'  ,  I  „       (,      »  I  ^-^Fl^hbure  2  s  Mlddleton^^ 

Vytb      ErMO-      V^      I  Petersha.   3   N   Kubbardston  ^       ;  "O  ».  ,„ '^^ 

/S,be£id.  r'">"r"     BelebertJo     y-"  ^=° ''"-t-d  ^T  "f  '  "(''^f f^-' 

°2 


S^ 


a^ri»est   BrlBifieid" 
■estover  Field 


-    .alpoIe.rt-ri    ^^•'^ 
,  -O-  ' 


'■"'  •  I    o 


o  \ 

BeechwootJ 


VJ  Pembroke 


Col"!.   ^'*'  •^'' 

-Q_  Thomas. 
Wlg^sun   Rt^sJrrolr         O  e 

y,  S 

,      .,  O        e^-O-  *?^'*tl   Reserve 

^     Koodbury   3    .  »ajerbur»   Hadro   »Bl.v"f<^ 
#  X  ProBpec'tO  Mlddleto, 

"■  (Candleio. 


.ee„o*i,et|    ^  ="■'«•",".  "-C  T      ■<> 
Greenville         I 

o 


'"-o-^Iqoastal^ 


•  >'"  Norrolk    3    SB         Barkhamsted 1  Stafford    springs  | 

^i  c.a-„,..wi".f/  ®-r:-^oh^ 

t  Bakersvlllo/^lS"'-l^"gt°"  *  '         •Rockvlll^  „^0  ^»-      | 

1  ^  *^UO-  •Bloofflfteld      Coventry   C   "atcftnug   Ranger   St 

;  "-'— °„_,.:f»v.        »ar.,„rd..neL«er-<>^-»-3.o-        k  '  ^    ^         S  "         'I  I 

RoeV  »i.er  Da.  •'"""'"jlyyr        O  sbd„fe°,°ead„.  \e.,r/       ^  ^J.Jett  Cltx|       P'"""""  -B  "'P""       V" 

/i°  .O       ..-<l.)?=««,e.<::eir--;±f^  B.P.-T'J Z^^' 

Moodua  Beservolr     P^licbaug  Forest  \/l\       I)       \ 

^•r'.   »or.-icb-^„b  „ti.  Pi'         X   Kf/iT"" 

ondp  Trap   Fall 


An„'^.,,       P 

"p  mi.  He.o^^,!^   - 

<esvr^  ^^  Jleprtnug  Res  ^^_ 


Nantucket   »B  Airport 
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CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGKAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDOLETOWN  "i  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PlT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIUSEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PBESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RI0GT0N  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


Temperature 


M 
72. *M 
77.1 
70.8 
7J.8 

74.0 
7!.0 


75.1 
73.5 
73.2 

75.7 
75.* 


7S.8 
73.2 


M 

*9.eM 

(>4.2 

47.6 

46.6 
45.5 


46.6 
44.2 
40.1 
48.7 
48.5 


50.0 
42. 2M 
48.4 
47.3 

75. 3M   50.4M 


78. IM 
75,4 
76. 3M 


71.4 
68.6 
70.0 
74.6 
77.5 

74. OM 


42,  3M 
47.5 
45. 6M 


91.3 

47.8 
49.4 
50.5 
47.3 

43. 4M 


M 
61. IM 
60.7 
57.9 
60.7 

60.3 
60.3 


60.9 
58.4 
56.7 
62.2 
62.0 

64.4 

58. 8M 
60.8 
60.9 
62. 9M 

60. 2M 
61.5 

61. OM 


61.4 
58.2 
69.7 
62.6 
62.4 

58. 7M 

60.5 


62.1 
63.9 
59.2 

I 
67.4 

63.5 

63.4 
63.6 
61.0 
62.5 

64.5 
63.5 
65.0 
65.9 
63.1 

64.2 

63.0 
62.1 
61.0 
59. 7M 

61.0 
60.9 


67.1 
62.8 
71. 7M 
67.9 
66.0 

68.6 
68.4 
63.5 


36.9 
36.3 
39.0 
I 
36,2 

37,3 

37,2 
37.4 
38.1 
39.3 

39,7 
38.0 
34.7 
40.5 
40.4 

36.3 

39.1 
38.7 
37.2 
31. SM 

33.5 

34.6 


44.2 
41.7 
43, 9M 
40.5 
39.5 

40.7 
40.7 
38.2 


49.5 
50.1 
49.1 

M 
51.8 

50.4 
50.3 
50.5 
49.6 
50.9 

52.1 

50.8 
49.9 
52.2 
51.8 

50.3 
51.1 
50.4 
49.1 
45. 8M 

47.3 
47.8 


55.7 
52.3 
67. 8M 
54.2 
52.8 

64,7 
54.6 
50.9 


4.3 
3 


90  27 

90  10 

88  27.1 

91  26» 

92  26* 


4.5 
2.1 


6.2 


2.7 
2.5 


.1 
1.5 


-  1.2 


166 
175 
244 
169 

181 
186 


166 
219 

279 
142 
143 

99 
224 

ITO 
160 
129 

178 
137 
156 


US 
229 

183 

ISO 
126 

210 


Precipitation 


5 

1 

01  0 

1  0 

2  0 


7*  10 
76  28 
7S  22 


1.1 
1,4 


-   ,2 
,5 


2.2 


10 

23 

9 

9 
28* 
22 

17* 
10 
10 
10 
9 

27* 

9 
22 
23 


0   0 
0 


474 
452 
485 

404 

445 
448 
445 
471 
4S0 

393 

434 
464 
389 
401 

49 1 
426 
447 
489 
590 

541 
526 


280 
387 
227 
327 
373 

312 
320 
433 

291 


l,*3 
1,40 
2,30 
2.09 
2.10 

2.U 
1,25 

1,81 


1,34 
1.69 
2,02 
2,40 
1.21 

1.20 
1.46 
2.38 
I.T7 
2,34 

I. 81 
1,39 
2.10 

1.78 


6.16 
2.11 

2,17 
1.68 
1,86 

2.08 

2,34 


1,22 
3,64 
2.3S 

1,79 
2.04 

2,06 
3.2T 
2,42 
3,70 
3.97 

1.33 

.92 
1.89 
2,09 
2.20 

1.88 
3.29 

2.36 
1.20 


2.48 
1.40 


2.20 


•    2.36 


2.21 
1.80 


.    2.46 


•    2.08 


.*9 

1.9* 


1.41 


1.87 
.68 


1.72 
1.07 


.49 
2.16 


1.9T 
1.45 


2.22 


1.16 
1.93 
,76 
1.35 
1.67 

1,22 

,76 
1.66 

.75 


.92 


•       .92 


.36  27 

.39  27 

1.09  28 

.70  28 

.85  28 


2.50 
2.63 


.    2.58 


.39 
.45 


.40 
.72 
.52 

.74 


,42    29 


.92 

.43 
.67 
.70 
.8* 

.66 
.65 
.65 


2,1* 

.81 
.79 
.70 
.76 

.6* 


.*8 

1.16 

.** 

.3* 


18 
18 
27 
13 
.83    18 


.57 

1.05 

.65 

1.26 

1.00 

.59 

.32 

.6* 

1.23 

1.07 

.85 

.90 
.69 
.29 


.*8 
.39 


.39 

.68 
.** 
.28 
.*3 

.*8 
.31 

.8* 

.37 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


NEW    ENGLAND 
MAY    1965 


MAINE 

MAO  I  SON 

OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RljMfORD  I  SSE 

RU"FORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAHARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


MESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HCOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  airport 

SOUTH  EGREMONT 
STOCkBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP   WELLFLEET 

EAST    WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL    RIVER 

HINGHAM 

HVANNIS    2    NNE 

MIDDlETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
MAY    1965 


Continued 


.MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PHOVINCETQWN  1  N 
POCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  Ce  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  5W 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBROCK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

BLACKwATER  DAM  R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  5 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 
VERMONT 

»    *    » 
NORTHEASTERN        01 

BLOCMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 
MtRRISVILLE  2 
tfCUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


69.* 
72,* 
66. a 
'0.5 
67.0 

66.9 
68.2 
71.9 
62.6 


69.8 
70.2 
67.* 
69. 3M 
68.8 

6*.6M 
72.8 
I 
*3.3 
6*.* 


72.* 
73.1 
73.5 
71.9 
72.0 

73. OM 

71.5 

76.0 

73.1 

76.3 

72.7 
72.1 
7*. 8 
73.* 
70.1 

7*.0 
73. 3M 
73.9 
72.2 
69.0 

73.0 
7*. 9 
75.9 
71.3 
71. B 


61.9 

7*.0M 

71.3 

65.8 

71.0 


67. IM 

72.5 

71.3 

70.5 

71.7 

69.6 

73.5 
57.* 
68.5 
67.* 


51 

*7.2M 

*5.6 

44.3 

*7.5 

*8.7M 
*8.2 
**,2 
*6.8 


*1.2 
*1.8 

*0.* 
36. 7M 
37.2 

36. OM 
37.2 
I 
29.* 
*0.* 


1^ 


60, 
69. 8M 
56.2 
57.* 
67.3 

57. 8M 
58.2 
58.1 
5*. 7 

67.6 


55.5 
56.0 
53.9 

5*.0M 
53.0 

50. 3M 
56.0 
I 
36.* 
52.* 


*1.2 
39.8 
40.7 
39.6 
*0.6 

*1.*M 

43.0 

*1.* 

*3.0 

*3.1 

45.9 
*0.6 
*2.5 
*3.l 

43.0 

42.0 
43. 9M 
41. OM 
39.6 
*2.5 

*1.6 
39.7 
*3.1 
*5.3 

*o.e 


47.2 
47. IM 
45,3 
48.2 
48,9 


37,6 
36,9 
41.2 

40.6 
40.5 


56.8 
66.5 
57.1 
65,8 
66.3 

67, 2M 
67,3 

68,7 
68.1 
59.7 

69.3 

56.4 
68,7 
68,3 
56,6 

68,0 
58. 6M 
57. 5M 
65.9 
55.8 

57.3 
57.3 
59.6 
58.3 
56.3 

57.5 


64.6 
60. 6M 
58.3 

57.0 
60.0 

58.1 


52. *M 
6*. 7 
56.3 
65.6 
66.1 


*0.3 

55.0 

*o.e 

67.2 

36. 9M 

47.2M 

40.6 

54.6 

38.7 

63.1 

3,2 
2.1 


3.6 

.0 


1.4 
2.1 


26 
27 
27 
27 
26 

10 
26« 

27 
29* 


1.7 


3.0 
2.8 
3.4 


2.5 


1.8 


26« 

9 
10 
26 
26 

26 
26 
11 
11 

2e« 

26« 

26 

26 

27 

26 

27. 
26 

10 
26 
26 


2.1 


.7 
2.7 
2.9 

1.5 


.7 
1.9 


1.3 


Precipitation 


29  1* 

27  3 

28  5 
21  6 
21   2 


166 
193 
282 
25* 
248 

253 
234 
236 
312 


291 
278 
342 
335 
365 

441 
312 

878 
385 


0   5 

0  u 

0  10 


265 
268 
267 
287 
278 

260 
251 
212 
230 
198 

196 
280 
21* 
225 
272 

230 
216 
249 
288 
292 

254 
246 
193 
219 
275 


320 
167 
229 
250 
182 


378 
320 
278 
293 

287 

313 
256 
551 
323 
368 


0 
1 
1      0 

0  0 

1  0 


1.37 
1.35 
1.26 
1.91 
1.25 

,99 
2,31 

,72 
1,56 

1,37 


.53 

.9* 
1.13 
1.08 
1 

I.** 
1,2S 

2,40 
1.06 


.52 
.73 
.60 
.*5 

l.*9 

l.*9 

1.91 

.79 

.91 

l.*l 

1,11 

1,09 

,88 

,87 

1.12 

1.32 
,97 
1.33 
1,15 
1.26 

1.29 
.*7 

1.56 
.59 
.76 

1.04 


1,76 

1,9* 
1.9* 
1.82 
1,08 

1,71 


1.7* 
2.08 


2.83 
1.86 


2.2* 
2.29 


2.*2 


3.** 
3.90 


2.70 


2.67 
1.83 


3.15 

2.39 
2.19 


.    2.7* 


-   2.17 


1.91 

.92 

2.62 

.50 
.37 

.*0 
.95 

2.00 
1,5* 
1,06 


.    1,25 

•  1,60 
.  2.27 
-    1.5* 


.    1.58 
-    2.59 


-    1.66 


.5* 

17 

.39 

17 

.5C 

17 

1.02 

18 

.39 

29 

.5* 
.90 
.27 
.*7 


.27 
.36 
.53 

.30 
.51 

.61 

.72 

.86 


.27 
.25 
.28 
.19 
.48 

.86 

1.03 

.66 

.37 
.86 

.*1 
.50 
.31 
.33 
.42 


.43 
.26 
.53 

.30 
.26 


.60 
,92 
.61 
.57 
.39 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

1.1 

,0 


,0 
,0 
,0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0      0 
0      0 


I     I 


See  Reference  Notes  FoUov/ing  Station  Index 
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VERMONT 

NCRTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
HATERBORY  I  NNE 
WEST  BORKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BtNNIN6T0N  2    NNW 

BORLINdTON  MB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RLTLANO 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    •    • 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVEnOISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

NOOOSTOCK  3  E 

DIVISION 


T*.2 

72.8 
69.9 
66.9 


7*.l 
70.6 
7*. 2 
71.6 
73.5 

70. 3M 


75.3 
76.5 
72.2 
66.7 
75.1 

72. 7M 


37. 9M 

«2.S 

42.6 
33.2 


**.3 
«3.8 
43. « 
*2.5M 
<.5.6 

«6.8M 


43.0 
39.4 
40.8 
37.7 
41.4 

38. 5M 


57.7 
56.3 

51.1 

55.1 


59.2 
57.2 
58.8 
57. IM 
59.6 

58. 6M 

58.4 


59,2 
58.0 
56.5 
52.2 
58.3 

55. 6M 

56.6 


Temperalure 


2.4 
2.1 


3.4 

1.7 


2.4 


.7   87  27 


"" 


26    34  14 


238 
283 
426 


201 
257 
216 
269 
206 

208 


202 
241 
274 
397 
228 

304 


No.  o[  Dayt 


Mln. 


0  0 
0  0 
1 
0 

0 


.62 
.90 
.56 


1.50 
1.05 
.11 
1.10 
1.17 

1.05 


.92 

1.01 

1.07 

1.47 

.49 

.90 


-  2.81 

-  2.61 

-  3.01 
'   2,41 


1.94 
2.44 

2.43 


-  2.70 

-  2.67 

-  3.34 

-  3.05 
'    3.36 

'    2.70 


NEW    ENGLAND 
MAY   1965 


Predpllallon 


.31 
.45 
.22 


.44 
.40 
.06 
.83 
.44 

.72 


No.  of  Diyi 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   94°  ON  THE  27+  AT  HARTTORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

LOWEST  TEMPERATURE,     17«  ON  THE  3D  AT  SQUA  PAN  0AM,  ME. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   4.16  INCHES  AT  BRIDGEPORT  WB  AP,  CONN, 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    .11  INCH  AT  CORNWALL,  VT. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   2.14  INCHES  ON  THE  26TH  AT  BRIDGEPORT  WB  AP.CONN. 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    TRACE  AT  MACHIAS,  ME. 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    1  INCH  ON  THE  1ST  AT  SOMERSET. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


N09THHEST 


BtKEeSVILLE 

BARKHAM5TE0 
BULLS  BR  1  DOE  DA" 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAOE 

NORPOLK  2  5W 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
5HEPAU0  0AM 
TORRINGTON 

HIGUAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  M 


CENTRAL 


02 


Day  of  Month 


ANSON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARO  FLO  //» 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLO"  DAM     » 
MIDDLETOWN  »  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILfORD 

norwich  pub  util  plt 

pauchaug  forest 

prospect 

putnam  water  work!     r 

round  pond 

saugatuck  reservoir 

shuttle  meadow  resvr 
stafford 
stevenson  dam 

5T0RRS 

trap  falls  reservoir 

waterbury  radio  wbry 
wepawaug  reservoir 
west  hartford 
wmigville  reservoir 
wolcott  reservoir 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILPORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 

MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEwATCR 
CARIBOU  W9  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

6ILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  EAA  AP 
MOOSEHEAD 
OQUOSSOC 

PATTEN  I  S 
PRCSOUE  ISLE 
flIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWlSION 


2,09 

1,67 


l.»9 
1.42 
2.02 
2,«0 


2,61 
2.41 
1,21 
1.20 


2. 89 

2.29 

1.(1 


1,11 
1,T9 

2.43 


2 
2,92 

1,TT 
1.92 


2.11 
2,90 
3,71 
2.17 

2,02 
1.61 
1.67 
1.16 
2.01 


.97 
1.22 
3.64 


2.04 
2.49 
2.06 


9  I  10  I  " 


12   13   14   15 


.26 

.22 

.34 

,34 

.18 
.01 


1 

89 

2 

0! 

2 

.21 

I 

.2? 

1 

.88 

3 

.2! 

2 

.31 

1 

.2C 

.80 

1 

.97 

I 

.4! 

1 

.09 

1 

,41 

,02 
,02 


17  I  18  1  19   20   21   22   23   24   25  |  26  |  27  |  28 


• 

1.16 
1.93 
,76 
1.39 

1.67 

1.22 

,76 
1,66 

,79 

30   31 


7 

,48 

,11 

.02 

.46    1 

,16 

T 

.27 

,32 

,24 

,19 

.31 

,13 

,33 

.03 

.19 

,83 

.20 

.96 

.14 

.14 

,32 

.11 

T 

.24 

.18 

.0! 

.09 

1.09 

.96 

,03 

.99 

•  69 

.96 

,01 

.30 

1,26 

.70 

,06 

.33 

1,00    1 

.OC 

,04 

.41 

.9^ 

,09 

T 

.32 

,08 

T 

.62 

.64 

1 

,2! 

,20 

.09 

1,0T 

,26 

,10 

.10 

,71 

.08 

T 

,02 

.89 

.09 

.02 

,30 

.90 

.09 

.40 

,20 

.69 

.33 

,07 

.2! 

.10 

.09 

,03 

.1! 

.08 

.18 

.2S   .26   .42 


»s  toUowing  Station    Index. 
108    - 


Continued 


Station 


MADISON 

OLD    TOWN    FA«    AIRPORT 

ORONO 

RU"'OSI)    I    5SE 

RUWFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
•ATERVILLE  PUKP  STA 
WEST  SUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL 

BAR  NARSOR 
BELFAST 

BRUNSalCIC 

OAHARISCDTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESeoRO 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

Chester  i 

CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIOHTVILLE  DAM 
PERU 

piitsfield  wb  airport 
plainfielo 

south  e6hem0nt 
stockbridge 
washington  2 
west  granville 
west  otis 


CENTRAL 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLANO 

8ARPE    FALLS   DAM 

BEDFORD 

6ELCHERT0MN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WS 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FirCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBSARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 

NEW  Salem 

NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHElBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  9  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIElO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WINCHENOON  no  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  C 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
fALL  RIVER 
HATCMVILLE 
H  INGHAM 

HYANNI5  2  NNE 

IPSWICH 

MIDOLEBORO 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


1.37 

.♦« 

l.TA 

2.29 


1.92 

l.»4 


1.99 


2.69 
l.SS 
1.12 


1.12 
1.33 

1.60 


1.90 
l.St 
1.9! 


l.T« 
LOT 
1.96 


l.AB 

1.66 
1.10 
1.02 


i.oa 
i.«« 

1.93 


1.29 

1,04 
1.00 
1.2T 


DAILY  PRECIPITATION 


2.39 

1.30 
2.0T 
l.«9 


.02 

.09 
.13 

.19 

.09 


Day  of  Month 


NEW   ENGLAND 
MAY   1M9 


8    I    9 


10      U       12 


13      14      IS 


.0?     T 


16      17       18 


.01 

.09 
.20 


.0« 
.06 
.09 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


.14 


28      29      30 


.02      .06 


.94 

.26 


.13 

.09 
.09 


22      .44      .09      T 


.69      .24 

.OT      .19 
.16    1.09 


.TO 

.16 

.09 

.99 

•  01 

.99 

.09 

.10 

1.99 

.23 

T 

.06 

.01 


.22      .10      .40 


3a  loUowing  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NEa  BEDFORD 

newburyport 
pebbroke 
plymouth 
provincetown  i  n 

rochester 
rockport  i  ese 
5a1.eh  co  air  station 
sandwich 

SEGREGANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
HOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  T  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUHNEV 
WHITEFIElD 
YORK  PONO 


southern 

blackwater  oam 
bradford 
campton 
center  harbor 
claremont 

concord  wb  airport 
conway  i  n 

DUBLIN 
DURHAM 
EAST  OEERINO 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

61LMANT0N  2  E 


LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  OAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFESORO 
WOODSTOCK 


1.13 

l.Oi 

1.78 
1.62 
l.«« 
l.«* 
1.2« 

1.10 

.»' 
2.40 
1,06 


l.«t 
1.11 
1.07 


1.12 
1.32 

1.01 


1.33 

1,15 
1.26 


10   11   12   13   14 


Day  of  Month 
15 


.16  .06 
.16  .11 
.02   .19 


16   17   IB 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27 


28   29   30 


.02 

.06 


.62  1.03 

.63 

.36   .07 


11   .33   ,0]   ,02 


.01 

.01 


.16 

.10 


.10 
.09 


.06 
.01 


S««  i«Ierenca  no 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continuad 

NEW  CNOLANO 
MAY  19t9 

Station 

1 

1  1  2  I  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8 

R 

10  1  11  {  12 

Day  of  Month 
13  1  14  1  15 

16  1  17  1  16 

1  Mr  1  <»  1      1      1      1 1 

•NODE  IJI.ANO 

Block  island  ut  n>           » 

l.T 

2S  1  28  1  27 

28  1  29  {  30 

31 

OIIECNVII.IE 

1.9 

4 

.01 

KtN«STON 
NEKPORT 

1.9 
l.S 

4i 

•IT        T     .01 

.31 

T     .09 

.92 
.62  T 

.03 

T 

.19   .68   .98 

MOVIOENCE  MB  tldPORr   R 

1.0 

t 

.21 

t 

.OT   ,06 

.01 
.01 

.10 
.39   T 

T 

.20   .97   T 

•OONSOCKET 

1,2 

s 

.06|  7    ,18 

.09|       .01 

.03   ,99|   ,01 

•  08   •If   •92I 

VERMONT 

•   •    • 

NORTHEtSTERN        01 

BETHEL  «  N 

•  > 

BLOOKflELD 

CANAAN 

CmElSEA 

DANVILLE 

ENOSSURG  FALLS 

1.9 

.9 
•  * 

2,S 

.09 

T 

.0 

.0 

T 

.1)   .91 

.i«  .la  T 

.29   .OB 
.16   .11 

.0* 

.OB   T 

.7S   .09 

.02   ,30   ,01 

.12   .09 

.06   .26   .01 

.09 

.08 
.10 
.09 

.1*  .97      T 

•It       .04  .02 
.<•       .06 

•01  .18       7 
.09 

OILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

.6( 

.09   ,19 

.06 

T     .36   .07   T 

,11 

T    T    .9! 

•  02 

•  08 

MIODLESEI 

,31 

.17   .06 

"ONTPElIER  fAA  AIRPORT 

.4C 

T 

T 

.01   .06 

.19   .0! 

7 

T 

.01 

.09      T 

MORRISVILLE  i 

T 

.91 

T 

7 

MOUNT  MANSFIELD 

,02 

T    T 
7 
,09 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

1.54 

.02 

.03 

.«6   .10 

.09 

T     ,36   ,13 

.07        ,19 

.02 

.11 

.40   .0) 

.11   .09   T 

.08 

•  01  , 

NORTHFIElD 
PLYMOUTH  UNION 

.29 

.01   .07 

.66 

.02   ,01 

.09 
.09 

.09   .03 

.08  , 
.91  , 
.09  , 

READING  HILL 
ROCHESTER 

I. IT 

.02 

,93   .13 

,96 

.91 

.16 

.06 

.19 

SAINT  JOHNSBURy 

• 

"    " 

• 

"     -     • 

>    >    . 

SOUTH  NEnBURY 
aAITSFIELO  2  NSH 

•  SI 

•  38 

T 

T    .06 

T     .31   .01 

.16   .16 

.01 

7 

.08 

T        T 
.19 

7   • 

■lATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

.90 
•  5« 

.16 

.OB   .13 

.13 

.02 
.03   ,0! 

.01 

.06 

.04 

•  Of  • 

.01 

,02   .22   ,02 

.01 

.49   •Ot 

.18       .01 

MESTERN             02 

BENNINGTON  2  NND 

1.90 

.OB 
•  09 

BURLINGTON  MB  AIRPORT    R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

1.09 
.T4 
•  11 

T 

.OB 

.03 

.02   .21 
.02 

.03 

.62   .36 

T     .11   T 
.29 

.01 

.02 
.09 

.18 

7    .60 

.44 

•04  7 

•  01  ', 

DORSET  I  5 
HUNTINGTON  CENTER 

1.10 

.06 
.B3 

T 

.09 

.1* 

•07   .06 

.02  ', 

MANCHESTER  CENTER 

1,47 

,09   .27   ,16 

•06   ,03 

.02 

RUTLAND 

i.n 

,78  ,ia 

•98       •IB 

SAINT  ALBANS  SAY 

1.09 

T 

.39 

.29 

T 

SALISBURY 

.61 

,03   .12 

T 

.09   .09 
.03   T 

.02 

.71 
.17 

r      ,09 

7 

.06 

7   '. 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOHS  FALLS 

CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEKFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

1.01 

•  69 

•  64 
U62 

T 

.01 

T 
T 

T 

.0« 
.02 
.12 

.OB 

.97   ,11 

.69 

.66   ,01 

.26   ,09 
.90   ,26 

.01 
.01   ,01 

.09 

.11 

T 

.01 

.60 

.10 
.01 
.10     .01 

.14 
.99   7 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.02 

.96   .la 

.01 
.11 
.0] 
,09 

.21 

SEARSBURG  STATION 

1.49 

.36   ,92 

SOMERSET 

1.41 

.67   .21 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.09 

T 

T 

.09 

.69   .16 

.32  .oa 

T    T 

.94 

UNION  VILLAGE  DAM        R 

.89 

VERNON 
■AROSBORO 

•  49 

T 
T 

.06 

.60   T 
.09   .09 

.to 

.10 

7 

HHITINGHAM  2  W 

1.26 

.27   .16 

•17        •Ol 

•OODSTOCK  S  E 

•  90 

.19 
.02   .02 

.67   .21 
.1*   .06 

T 

.01 
.99 

•  99 

•  19         1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 


•   •   • 

N0R7MERN 


SOUA  PAN  DAM 


*    * 
COASTAL 


NEW  HAMPSHIRE 


•   •   » 

NORTHERN 


CANNON  MOUNTAIN 
MOUNT  WA5HINST0N 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  6NO1 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


— 

Day 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

♦  S 

44 

42 

39 

S7 

»* 

SO 

26 

If 

19 

« 

7 

6 

4 

s 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

t 

S 

4 

» 

s 

i 

1 

T 

0.1 

T 

0.( 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1965 


CONNECTICUT 
•   •    • 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
5HEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


Day  ol  Month 


tAAX 
MIN 

MAX 

MIN 

76 
35 

75 
36 

81 
3B 

MAX 

72 
36 

65 
39 

72 
42 

MAX 

MIN 

74 
46 

74 
41 

78 
50 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 
HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  M 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 
SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


39   48 

72   74 
42   42 


44 

42 

77 

77 

48 

42 

SO 

67 

55 

43 

78 

81 

47 

45 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   70 
38   40 


68   74 
33   32 


76   74 
45   50 


76   73 
44   46 


76   77 
43   47 


70   75 
37   37 


70   74 
40   34 


67   77 
45   40 


75 

61 

83 

36 

42 

55 

71 

45 

59 

37 

39 

44 

70 

57 

78 

37 

40 

51 

74 

54 

64 

38 

41 

52 

70 

62 

62 

35 

40 

51 

81   82 
53   59 


85   88 
58   60 


90 
59 


80 
33 

68   64   74 
53   40   45 

77   68   79 
40   30   31 

70   68   64 
36 

75 
37 

74 
37 


17 


74   74 
39   47 


76   72 
36   33 


83   68 
43   31 


78   82   66 
48   48   39 


86   70   74 


73   76 
46   29 


69   52 
36   37 


55   60 

32   40 


74   52 

28   41 


60   59 
41   42 


53   63 
38   43 


53   67 

37   47 


76   55 
32   32 


72   57 
36   42 


52   59 
36   42 


58   61 
45   47 


64   66 
30   41 


71   62 
38   41 


89   85   76 
61   49   43 


49  32 

70  65 

45  43 

73  70 

44  37 

72  74 

43  35 


88   82 
54   49 


84   75 
64   46 


86   76 
57   51 


MAX 

MIN 

64 
49 

MAX 

MIN 

66 
49 

MAX 

van 

63 
44 

MAX 

Mm 

78 
47 

MAX 

Mm 

78 
45 

MAX 

Mm 

72 
42 

90 

79 

61 

51 

69 

84 

57 

45 

86 

61 

61 

48 

84 

72 

57 

45 

82 

76 

62 

53 

74   69 
41   38 


66   75 
41   32 


72   68 
28   27 


69   79 
38   36 


69   76 
42   38 


73   80 
43   40 


84   75 
59   46 


80  75 

49  45 

73  70 
48  48 

77  76 

47  37 

68  71 

46  43 

74  71 
45  45 


80   74   74 


70   70 
53   44 


69   74 
43   48 


82   87 
47   51 


88  85  73 

46  47  36 

84  8C  71 

43  46  34 


44  45  51 

52  57  69 

39  43  50 

49  57  68 

41  45  51 

72  50  59 

44  46  47 

72  59  'S 


67   85 
53   45 


80   62 
56   48 


82   81 
61   46 


76 

71 

34 

32 

71 

68 

41 

38 

69 

74 

42 

37 

72 

75 

44 

37 

76 
38 

80 
32 

65   76 
39   38 


67   63 
37   33 


77   86 
45   58 


82   81 
40   66 


75   84 
34   55 


86   80 
47   63 


64   79 
47   56 


61 
45   57 


76   66 
38   58 


76   79 
50   58 


8L   81 
45   56 


63   77 
45   56 


87   75 
37   55 


84   79 
44   57 


64  66  73 

51  46  44 

64  70  74 

52  48  44 


68   69   78 


90   68 
58   66 


82   69   66   74 


76 
52 


68   75 
48   44 


70   79 
52   53 


72   84 
54   57 


65   70   79 


78 
49 


87   84 
60   61 


70   84   86 


78   73 
60   49 


81 

60 

71 

66 

58 

53 

78 

73 

69 

55 

52 

51 

66   84   70 


66   67   74 
53   50   49 


78  70 

52  4l 

72  69 

45  36 

73  66 

46  31 

77  71 

55  40 

70  72 

50  42 

75  75 
52  46 

76  73 
46  35 

72  69 

54  40 

74  67 
54  43 

75  75 
48  40 

76  75 
I   46  35 

74  68 

I   56  43 

I   79   70 

I   49   40 


73   60 
44   49 


74   89 
38   58 


70   70 
34   52 


80   91 
43   63 


81   92 
48   63 


66   94 
47   69 


73   79 
34 


69   80 
49   ** 


71   90 
41   60 


75   92 
43   63 


79   99 
36   51 


74   86 
43   62 


75   86 
43   64 


80   66 
61   40 


72   65 
51   36 


74   66   64 


74   76   69 
50   46   42 


83 
54 


46   50   46 


68   65 
S2   37 


66   67 

48   41 


68 
43 


79   67 
50   35 


72.4 
49.8 

77.1 
44,2 

70.8 
44,9 

73.8 
47,6 

74,0 
46,6 

75,0 
45.5 


75,1 
46,6 

73.5 

44,2 

73,2 
40.1 

75.7 
48.7 

75.4 
48. 5 

78.8 
50.0 

75.4 
42.2 

73.2 

48.4 

74,4 
47.3 

TS.S 

SO. 4 


73 
55 

66 
48 

72 

46 

64 

41 

73 
48 

66 
42 

52   54   44 


72   85   77 

49   64   61 


77   76 
51   32 


78 
52 


63 

45 


78.1 
42,3 

75.4 
»T,S 

76.3 
45.6 


71.4 
91.3 


68.6 

47,8 


70,0 
49,4 


74.6 
50.5 


77,5 
47.3 


74.0 
43,4 


Sn  Ralaiaso  Not««  rolIo«rliig  SUUon  IndM 
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Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NORTHERN 
aRASSLA  DAM 
8RI0GEWATER 
CARIBCU  KB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTI5  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKKAN 

LONO  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
RRESQUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
*    tt    • 
SOUTHERN  INTERIOR   0< 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
*BAN60R  DOK  FIELD 
8RIDGT0N  1  NNW 
CORINNA 

EAST  5AN0ERVILLE  5  5E 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  s 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MDJ 


NEW  ENGLAND 
MAY  1965 


Day  oi  Month 


53   51 
27   2". 


54   58 
2<.   22 


30   28   28 


61   58 
26   20 


54 
28 

56 
25 

60 
32 

61 
35 

57 
29 

59 
25 

63 

30 

65 

30 

51 
29 

57 
31 

62 
34 

62 
39 

MAX   63 

MIN 


MAX 

Mm 


I4AX 

MIN 


50   56 
27   23 


52   62 
25   21 


52   57 
20   22 


52   57 
25   26 


51   58 
27   27 


55   56 
27   28 


58   53 
28   24 


59 
22 


59   55 
32   29 


57   55 
41   28 


65 

57 

27 

21 

58 

54 

28 

27 

54 

58 

30 

29 

59 

53 

22 

23 

52 

56 

26 

30 

49 

56 

27 

26 

49 

51 

27 

25 

49 

50 

25 

22 

72   69 
37   36 


66   49   68 


54   50 
19   17 


52   50 
20   21 


66   62   64 
42   39   35 

61   56   60 


69   66   67 


56   56 
29  22 


55   55   57 
23  22      24 


63   65 
25   27 


68   66 
30   32 


62   67 

30   28 


63   60 
27   36 


63   61 
30   35 


64   63 
32   36 


63   69 
29   30 


63   59 
35   29 


59   61 
35   29 


60   62 
31   36 


63   63 
30   36 


57   61 
29   29 


63   62 
31   34 


62   64 
33   36 


60   64 
30   33 


61   68 
26   34 


57   64 
22   31 


MAX 

MIN 


73   66   61 
29   32   28 


66  59  53 

31  27  28 

69  67  67 

27  30  29 


68   61   62 


69   65 
43   37 


67   61 
37   33 


71   68 
40   35 


67   63 
46   26 


63   62 
39   29 


68   77 
41   27 


69   66 
36   25 


41  26  29 

74  67  68 

20  22  28 

69  66  68 


43   27   38 


58   63 
36   36 


no     68 

51   49 

67  65 
38   33 

71   54 
48   43 

71   53 

47  38 

68  5o 
42   42 

71  60 
45   40 

72  72 

48  48 

76  64 

45  49 

77  61 
47  49 

79  73 

46  48 

71  52 

50  44 

75  63 

51  50 

72  63 

44  43 

68  65 
40  41 

69  68 
43  46 

66  68 

36  33 

69  69 

38  39 

68  69 

38  41 


50  61 

26  25 

59  67 

33  25 

58  68 

34  33 

58  70 

25  24 

75   53  63 

39   25  23 


70   70 
31   44 


69   63 
38   46 


68   51 
46   46 


71   65 

46   45 


73   74 
46   44 


69   67 
44   48 


69   49 
45   42 


70   63 
37   45 


50 
28 


31 

33 

60 

65 

31 

31 

66 

63 

31 

31 

61 

62 

30 

36 

62 

62 

29 

32 

58 
49 


51   70 
42   43 


77   78 
53   41 


65   75 
48   43 


60   78 
46   38 


62   60 
55   45 


66   65   74 
41   40   36 


69   76 
37   35 


68   52 
44   46 


67   59 
39   47 


71   72 
40   42 


73   68 
32   42 


72   69 
32   43 


71   70 
43   43 


69   49 
48   44 


72   70 
33   46 


68   62 
44   41 


68   68 
44   46 


68   69 
40   41 


68   70 
33   40 


68   71 
39   47 


67   70 
28   47 


44   49   31 

56   63   65 
44   43   37 


68   72   57 
36   31   34 


43  33  28 

67  57  71 

46  40  27 

56  64  68 

43  49  32 

52  66  71 

46  40  29 


29   40   47 
59   65   79 


62   66   79 


77  64  75 

56  51  41 

77  7t  55 

47  42  40 

74  81  76 

54  47  38 

65  68  76 

58  53  41 

79  64  75 


69   69   75 


64   52   53 


76   61   54 


44   43   45 


48   41   43 
75   69   52 


64   60   55 
42   46   46 

68 


57 
42 


58 
38 


64 
38 


75 
34 


52   69 

49   46 


66   68 
51   42 


58   51 
47   31 


52   48 
37   37 


59   60 
47   35 


73   73 
52   42 


53   52 

46   32 


69   62 
46   43 


58   53 
49   35 


68   69 
51   43 


68   71 
54   45 


72   75 
38   42 


72   67 
51   42 


68   59 
40   42 


66   69   75 
34   44   46 


54 

69 

70 

49 

49 

32 

52 

68 

67 

48 

47 

32 

54 

55 

74 

49 

48 

34 

67   71 
47   44 


67 
*8 


60   70 
43   40 


76   73 
43   38 


72   60 
45   44 


67   61 

50   39 


67   76 
43   35 


71   68 
47   38 


76   64 
45   37 


75   74 
42   40 


74   65 
44   46 


73   64 

45   45 


63   61 
48   45 


6*   73 
47   39 


64   73 
43   34 


60   76 
45   43 


76   65 
46   41 


60   61 
46   49 


63   60 
43   47 


64   61 
38   42 


66   66 
34   45 


72   63 
37   46 


63   60 
46   47 


6T   68 
48   45 


60   59 
42   43 


59   59 
37   40 


67   62 
46   47 


65   64 
47   48 


67   72 
46   39 


73   65 
43   42 


72   69 
43   42 


56   70 
40   40 


58   60 

39   42 


64   58 
45   46 


69 
41 


44   45   35 


51   52   54 
43   45 
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49   49   35 


79   72   72 
42   47   37 


76   67   71 


65 

68 

38 

35 

SO 

67 

40 

36 

70 

72 

48 

35 

73 

72 

43 

36 

65 

71 

49 

39 

73 

71 

46 

35 

79   84   79 
44   59   48 


75   69 
52   44 


73   76   80 
42   54   45 


69   70 
45   51 


81 
56 


75   63 
46   49 


80   74 
50   50 


64   65 
50   49 


68   69 
44   46 


62.1 

36.9 


63.9 
36.3 


59.2 

39.0 


67.4 
36.2 


63.5 
37.3 


63.4 
37.2 


63.6 
37.4 


il.O 
38.1 


62.5 
39.3 


6*. 5 

39.7 


63,9 

38.0 


65.0 
34.7 


63.9 

♦0.5 


63.1 

40.4 


64.2 
36.3 


63.0 
39.1 


62.1 

38.7 


61.0 
37.2 


59.7 
31.8 


61.0 
33. S 


60.9 
34.6 


78   73   67   67 
46   45   46   47 


63 

62 

42 

45 

67 

65 

47 

48 

65 

68 

48 

42 

65 

65 

43 

42 

64 

68 

51 

48 

63 

67 

48 

46 

»7.l 
♦*.2 


62.8 

♦1.7 


71.7 
♦3.9 


67.9 
♦0.5 


66.0 
39.5 


68.6 
♦0.7 


68.4 
♦0.7 


63. S 

38.2 


68,3 

♦:,2 


69,3 
♦  1.5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLANO 
MAY  1965 


Continued 


StaUoB 


MAINE 

OLD  TOWN  fAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  5SE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRIN6FIELD 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    •    • 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


Day  oi  Month 


MAX   61 

MIN 


MAX 

Mm 

58 
30 

56 

30 

62 
28 

MAX 

Mm 

67 
15 

63 
36 

67 
28 

MAX 

MIN 

65 
33 

60 
35 

67 

38 

MAX 

67 

55 

57 

MIN 

MAX 

MIN 

69 
31 

67 
32 

67 
28 

MAX 

Mm 

69 
30 

68 
31 

62 
28 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


59  55 
27   25 

60  60 


39  29  38 

62  60  60 

69  65  66 

42  32  "lO 

74  67  67 


60 
32 

58 


71   66   64 


61 
34 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNISHTVILLE  DAM 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WEST  GRANVILLE 


MAX 

Mm 


60 

60 

42 

39 

60 

59 

35 

29 

63 

61 

39 

30 

70 

71 

31 

29 

69   65   63 


60 
28 


68   52   74 
48   43   42 


80   70   71 


56   62   70 
41   35   30 


56   64 
33   29 


68   77 
31   31 


67   76 
32   31 


17 


47   44   49 


49   64   64 
45   46   34 


B2   76   48 
43   45   41 


55 

45 


70   70   51 


62   54 
46   42 


70   64   66   76 
42   41   34   38 


60 
36 


53   60   69 

33   36   42 


63 

62 

54 

42 

45 

42 

67 

66 

53 

41 

38 

35 

65 

62 

55 

38 

40 

32 

74   71   68 
42   40   37 


56 
41 


54 
32 


73 

40 


56 
45 


62 

40 


59   58 
46   50 


70   52 
43   45 


72   52 

45   45 


65 
37 


55   73   70 

49   48   36 


65 
39 


77   72   66 
42   37   36 


71   45   65 
36   36   43 


71 

31   32 


72   66   72 


76   67   72 


47   62 
41   41 


62 

38 


87   76 
58   46 


85  76 

59  44 

90  62 

59  43 

77  72 

53  45 

90  73 

59  49 

79  74 

58  47 

HI  75 

59  44 


55 

36 


57   65 
46   38 


81   66 
40   40 


62   63 

40   40 


71   60 
43   44 


68   63 
50   <>2 


76   82 
44   55 


64   65 
49   48 


70   66   6* 
44   46   4a 


64   67 
45   44 


73   71   74 
41   42   33 


54   62   68 
47   44   43 


61 

40 


59   55   59 

47   47   49 


61   56   60 

42   49   50 


61   67 
49   38 


80   71 
56   47 


75   80 
43   42 


70   65 
44   42 


64   64 
28   30 


67   69 
39   36 


69   68 
32   32 


72   72 
28   31 


66   77 
35   33 


66   76 
34   31 


66   77 
44   31 


67   75 
35   37 


70   70 
45   44 


62   63 


85   62 
55   ♦S 


70   70 
53   40 


80   65   65 


45   47 

76   68 


65 

49 


67   69 
47   45 


70   73   68 
45   53   38 


73 
53 


79 
53 


61   64   65 
45   45   47 


58   60   68 
42   44   46 


64,0 
39.2 


63,0 
39.) 


68.6 
41.9 


68.2 
«2,2 


70.6 
«1.3 


68.8 
39.9 


64.7 
38.5 


65,4 
39.6 


46   52   40 


81   85   70 
39   52   49 


75   73 
40   48 


79   65   72 
42   52   49 


83 
59 


79   75 
44   31 


64 
44 

65 

67 

46 

47 

64 

52 

42 

41 

67   67 
44   44 


65 
43 


60   70 
49   46 


60   65 

46   50 


65   67 
52   52 


67   69 
52   49 


76   63 
52   40 


49  34 

61   69 

50  37 


46   46   48 


82   80   69 
47   50   40 


5 

«2.3 


66.6 
41.0 


59.1 

40.3 

65.2 

40.9 

62.6 
37.7 


66.1 

46.0 


67,0 
42.5 


63.6 
43.0 


75.5 

41.7 


71   80 
36   46 


72 
62 


77   66 
49   34 


75 
49 


78 
40 

86 
65 

85 
59 

78 
61 

64 
50 

80 
38 

87 
61 

88 
57 

76 
57 

67 
47 

78 
40 

86 
63 

85 
56 

76 
56 

76 
46 

72.5 

♦  1.7 


70.3 
44.2 


72,6 
43,2 


75.7 
41.5 


71.7 
*3,9 


74,1 
44.1 


74.0 
43.8 


74.1 
44,4 
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Continued 


MASSACHUSETTS 
•         •         « 
CENTRAL 

AMHERST 

BARRE    FALLS   0AM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBUR6  2    S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELiURNE  FALLS 

sprin6field  armory 
tully  dam 
turners  falls 

NALPOLE 
WEST  MEDWAy 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
«    «    • 
COASTAL  0 

BOSTON  MB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDCARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2    NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 


MAX 
MDJ 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  146} 


-TO      75 
3<.   39 


32   42 

69   63 


72   69 
45   43 


38   40 
68   65 


Day  of  Month 


75   69   75 
37   38   36 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


69   66 
47   42 


72   69 
46   42 


63   65 
40   33 


77   7V   71 
48   40   32 


75   77   5(, 
49   36   30 


79   70   68 
50   45   38 


76   71   73 
49   35   29 


82   69   65 
48   45   43 


74   81   68 
fc7   46   33 


SO   72   64 
50   52   42 


71   fiO   68 
50   46   44 


70   78   63 
47   46   36 


76   79   72 
48   42   44 


75   83   72 
49   49   44 


80   74   68 
54   45   42 


78   70   65 
49   48   43 


78   71   69 
51   5?   44 


I   70   66 
51   41   36 


71   51 

30   40 


70   65 
30   42 


54   65 
41   42 


75   53 
34   41 


58   66 
40   44 


72   55 
36   42 


75   53 
34   41 


74   55 
34   42 


71   57 
39   43 


60   71 
38   46 


MAX 

Mm 


77   75 
45   45 


75   71   75 
33   33   38 


69   67 
41   40 


70   74   70 
41   36   37 


78   70   69 
43   38   34 


66   72   73 


70  55  6! 

49  47  4; 

73  76  66 

47  35 

69  65  55 

43  45  38 

66  66  60 

45  43  39 

65  66  65 

37  44  41 

67  72  62 
47  47  41 

71  70  70 

46  40  35 

68  64  60 

44  45  32 

71  69  60 

47  45  35 


72 

74 

69 

42 

40 

32 

81 

71 

77 

50 

48 

43 

76 

77 

72 

46 

36 

29 

70 

64 

76 

48 

38 

33 

83 

70 

70 

43 

42 

34 

83 

71 

7n 

49 

44 

34 

55   60 
42   43 


54   68 
33   45 


76   54 
36   40 


90   84 
58   44 


65   80 
53   43 


84   76 
52   48 


85   77 
55   45 


80   76 
50   50 


68   82 
53   47 


82   60 
52   52 


87   80 
54   49 


88   80 
54   47 

91   85 


77   72 
39   36 


75   69   68 
39   34   30 


75   66 
45   42 


54 


53   69 

37   43 


57   65 
31   42 


59   64 
31   43 


92   65 
54   52 


84   80 
52   45 


64   79 
52   50 


84   78 
54   52 


82   71   69 
'.9   43   40 


77   66   70 
51   46   43 


70   66 

<>e  46 


67   73 
32 


60 
45 


62   66 
44   39 


62   58 
47   43 


66   72 

47   46 


68   65 
'•6   37 


73   64 
46   36 


52 

64   69   86 
42   36   52 


51   64 
39   41 


68 
45 


57   57 
37   43 


85 

53 

78 

59 
45 

67 


64   51   55 

33   42   44 

55 

36 


86   80 
60   44 


78   65 
43   43 


89   82 
55   41 


83   79 
47   44 


63   75 
50   42 


84   76 
53   45 


80   73 
52   47 


64   66 
51   46 


76   69   78 
38   30   29 


77   61 
47   43 


77   74   69 
42   36   35 


74   62 
*8   46 


76   64   67 
49   39   36 


60   72   71 
43   34   36 


61   75   71 
49   34   33 


61   76   71 
46   44   36 


78   69 
46   51 


75   69 
47   43 


73   70   76 
46   42   39 


77   68   69 
42   36   32 


79   70   71 
44   31   32 


62   78   73 
43   43   40 


81   70   73 
36   34   30 


72   71 
42   34 


66   63 
56   46 


62 
43 


MAX 

Mm 


61 

50 

39 

41 

70 

55 

47 

47 

56 

62 

44 

38 

62 

70 

46 

46 

54   68   66 

44   46   60 


61 
50 

66 

48 

59 

78 
53 

92 
62 

81 

50 

50   42 
66 


77 

64 

73 

41 

41 

30 

78 

69 

77 

44 

40 

31 

70 

79 

75 

47 

60 

33 

70 

67 

74 

44 

40 

44 

76   66 
41   52 

76   83 
41   58 

83  71 
47   63 

84  61 

41  59 

83   65 
49   54 

76   88 
40   65 

76   72 
62   66 

72   66 

42  53 

79   87 
40   53 

79  87 
47   63 

80  90 
47   56 

79   69 
50   50 

82   72 

50   50 

85  71 
50   52 

81  70 
47   52 

77   83 

41  51 

75   72 

42  4a 

62   86 

42  52 

86  76 
44   66 

85  66 

43  65 

87  77 

44  56 

86  78 
47   56 

83   71 
51   52 


69   79 
53   39 


61   77 
48   38 


75   65 
46   43 


74   75 
62   34 


72   65 
46   45 


65   77 
48   42 


70   71 
50   50 


56   76 
50   44 


68   79 
46   39 


61   81 

50   41 


59   79 
49   48 


76   69 
49   47 


77   68 
48   54 


77   67 
60   48 


74   64 
46   38 


66   77 
50   40 


62 

52   52 


64   79 
51   J6 


80   73 
53   38 


72   60 
47   51 


75   72 
42   48 


76   66 
43   51 


69   75 
38   47 


76   76 
43   56 


66   72 
46   4S 


74   75 
38   52 


TO   79 
43   52 


72   79 
41   49 


79   77 
46   66 


78   72 
44   59 


78   70 
44   Jl 


79   69 
42   40 


72   77 
46   52 


89   78 
62   50 


79 
49 


63   66 
37   37 


79   66   86 
48   64   54 


69   69   66 
48   45   45 


76   66   72 
38   46   42 


66   67   69 
44   42   43 


70   69 
47   43 


85   79   83 
69   50   43 


48   47   41 


72   70 
56   54 


67   59 
47   44 


66   64   61 
46   46   35 


73   67   73 


70   68 
92   52 


85   65 

46 


72 
50 

60 


62   69 
45   34 


49   34   31 


66   67 
39   34 


98   99 

42   38 


66   66   69 
61   49   49 


66   73 
46   62 


82   66 

90   94 


63   69 
52   47 


70   70 
50   92 


76   66 
46   90 


78   63 
52   56 


74   65 
42   43 


76   76 
47   41 


76   73 
48   42 


75   66 
47   49 


67   60 
47   49 


91   62 
49   46 


62   97 
49   48 


67   69 
48   48 


39 

79 

90   47   47 


74   76 
41   49 


79   71 
47   90 


76   72 
35   92 


76   70 
39   47 


79   79 
43   40 


74   66 
44   46 


83   93 
96   60 


83   93 
56   92 


82   66 
99   92 


81   61 
60   90 

86   80 


68 
39 


64   66 
41   42 


67   69 

44   47 


80 
94 


89   80 
53   52 


66   68 
39   39 


89   84 
53   53 


91   75 
96   90 


90 
65 


79 
94 


71   79 
49   49 


68   72 

47   48 


S6   tl 
94   48 


68   73 
43   43 


66   68 
30   34 


68   72 
43   41 


90   87 
62   92 


91   86 

64   94 


88   84 
69   48 


80  79 

63  91 

82  7S 

67  92 

84  eo 

90  49 


69   72 
39   38 


63   67 
41   43 


82   92   62   82   69   69   T2 
S3   96   94   59   94   49   91 


54      61 
47      42 
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89   «3 
93 


67   70 
91   98 


87 
94 


66 
93 


69   72   90   83   81   69   66   71 
46   90   61   94   63   91   46   47 


94   63 
44   43 


60   TO 
46   46 


62   66 

47   47 


79.7 
43.6 

T3.1 
41,8 

'2.9 
46.0 

79.3 

42.3 

71.9 
47.9 

74.2 
43,9 

73.9 

49.3 

72.9 

46. T 

74.9 
43.8 

76.3 
49. T 

76. 6 

47. 7 

T9.T 
48.2 

T3,4 
48.9 

T4.0 
4§,7 

T2,6 
43, T 

74.8 
43.4 

73. 6 

4T.g 

T9.B 
41.1 

74,9 
44,9 

T3,9 
»».T 

T9,6 
44,9 

T6,9 
44.9 

Tl.2 
46.6 


6«,* 

4«.* 


82   91 
42   62 


89   83 
96   93 


80   88   89 
46   62   90 


TO   TO   91   TT 


66 
43 


T2   69 

44   49 


80   80   69 
90   93   49 


69   61   63   66 
99   48   46   90 


Tl.l 


69.3 

46,1 


»T,3 
46.2 


69,0 
46,4 


T1.4 
49,0 


73.2 
46.9 


68,9 
44.9 


73.3 
46.9 


60. T 
49.2 


81   68   68   T4   69.4 
64   99   49   90   fl.T 


DAILY  TEMPERATURES 


N»  ENGLAND 
MAY  1965 


Continued 


Station 


MASSACHUSETTS 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPOHT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
»   •    • 
NORTHERN 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COlEBROOK 
FABYAN 
FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
•    •    • 
SOUTHERN  0 

BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEER1N6 
EPPINO 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPCRT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABtSlC  LAKE 


Day  oi  month 


MAX 
Htm 


MAX 

MIN 


70  <>7 

59  60 

-,0  36 

69  68 

43  36 


34   43   47 


55 
43 

55 


64 
45 

57 
3  7 

73 
47 

57 
46 

55 

47 

56 

46 

78 
51 

56 
45 

64 
45 

62 
42 

86 
46 

62 
47 

72 
41 

67 
37 

84 
43 

65 
41 

MAX 

MIN 


65 

31 

63 

30 

74 
32 

65 

30 

68 
34 

62 
29 

64 
25 

59 
25 

63 
26 

64 
21 

39 

43 

50 

64 

47 

45 

52 

62 

37 

44 

67 

63 

32 

42 

52 

55 

86   60 
56   49 

no  69 
52   46 

73   90 

45   51  48 

78   72  71 

50   48  42 

83   76  67 

50  '•3 

86   74  70 

64   49  42 

90   77  75 

54   52  45 

58   65  67 


71  59  60 

46  46  37 

66  62  66 

48  '•2  33 


72   70 


69 

60 

48 

44 

64 

62 

51 

43 

74 

58 

47 

40 

76 

65 

41 

42 

21   22 


63   56   56 


62   66 
31   35 


63   66 
29   34 


62   61 
28   33 


65   66 
42   43 


72   65 
44   4  3 


66   59 
33   41 


61   66   65   70 
21   30   28   34 


78   76 
56   53 


60   70 
58   57 


75   74 
56   53 


73   76 
53   52 


75   77 
52   54 


66   79 
50   51 


83 

63 

52 

46 

61 

56 

50 

49 

61 

56 

50 

49 

66 

60 

55 

46 

66 

60 

56 

46 

64   40 
66   68 


66  62  68 

48  47  47 

52  61  60 

48  46  46 

54  64  62 

36  46  51 

54  66  60 

48  60  46 

69  71  67 

48  49  40 


56 
62 


66  T> 
39   52 


62 
53 


82   81 
56   5« 


91 
59 


73   75 
66   57 


60 
56 


66 
48 

66 


72,4 
*7.2 


66.8 
<>6.6 


70.5 


66. S 
46.7 


66.2 
46,2 


71.9 
44.2 


62.6 
«6.8 


75   72   59 
49   29 


74   65 
53   49 


73   65 
46   52 


78   69 
54   47 


71   64 
42   25 


74  68  69 

33  35  30 

76  69  68 

30  32  27 

69  71  70 

33  31  30 

66  66  71 

27  31  26 


62   62 
33   29 


70   70 
31   28 


45 
32 

46 
42 

48 
46 

46 
33 

68 
32 

67 
39 

72 
57 

69 
52 

MAX 

MIN 

74 
39 

71 
36 

64 
32 

MAX 

MIN 

72 
31 

70 
31 

72 
26 

MAX 

MIN 

66 
32 

70 
34 

77 
31 

MAX 

MIN 

71 
31 

73 
33 

78 
35 

76   67 
41   32 


70   66 
35   23 


75   66 
43   32 


74   65 
42   34 


75   6B 
41   35 


66   70 
41   45 


60   73 
43   43 


69   68 
44   47 


68   87 
44   52 


85   68   80 
60   53   43 


82   66   80 
52   63   49 


89   83   77 
65   63   42 


62   78 
54   50 


62   Bl   77 
56   52   41 


40 
16 


73   73   60 


66   56 
45   49 


72   65 
62   52 


48 
36 


60   66 
47   50 


55   67 
48   46 


55   63 
46   43 


62   66 
46   42 


60   71 
46   42 


36   39   30 


56   64 
44   26 


72 
45 


77  66  69 

40  33  30 

76  65  70 

39  26  29 

70  70  77 

39  31  29 

64  71  78 

36  30  26 

74  68  70 

36  35  29 


73 
37 


62 
33 


32   24 


67   72 

40   41 


81   60 
56   49 


76   62 
45   51 


73   79 
45   52 


76 

78 

54 

54 

80 

76 

55 

49 

69 

71 

40 

47 

86 

64 

50 
61 

43 
60 

69 
37 


MAX 

MIN 


68   69   74 
40   39   34 


69   76 
32   30 


72   72 
3H   35 


76   71 
52   35 


71   67   75 


60 
29 

85 
51 

86 
58 

79 
51 

76 
45 

69 
41 

67 
30 

76 
28 

55 
33 

70 
43 

87 
60 

85 
57 

B2 
52 

77 
43 

72 
42 

69 
38 

74 
34 

66 
31 

72 
45 

87 
45 

89 
56 

82 
53 

76 
43 

77 
40 

71 
32 

79 
30 

57 
40 

71 
44 

82 

4  T 

97 
67 

79 
54 

78 
43 

66 
45 

70 
30 

76 
31 

69   66 
36   26 


75   75   68 


71   86 
43   47 


73   83 
45   52 


69   63 
45   46 


56   71 
36   44 


62   75 
42   46 


90   62 
61   55 


62   60 
53   51 


78   76 
55   40 


92   84 
53   50 


72   71   80 
40   32   30 


72   81 
37   37 


62  68  79 

36  29  31 

79  72  71 

44  36  35 


77   65 
43   51 


81   63 
41   52 


63   68 
42   50 


81   69 
47   46 


76   67 
40   42 


78   64 
44   42 


65   77 
43   53 


62   74 
46   57 


67   76 
45   59 


83   60 
60   60 


81   72 
46   56 


78   83 
35   47 


59   76 
49   30 


60   77 
52   31 


77   70 
50   34 


78 

74 

50 

32 

72 

66 

49 

34 

74 

69 

50 

32 

74 

63 

48 

41 

77 

73 

50 

35 

71  81 

37  46 

73  80 

31  47 

61  66 

41  36 

60  66 

36  42 

80  74 

31  46 


62   T7 
36   46 


65 
31 

67 
26 

73 
29 

73 
26 

73 
29 

71 
31 

67 
35 

73 
31 


50   56 
42   45 


70   71 
48   45 


37 
27 


72 
50 


70   69 
36   31  ^ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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69   59 

50   49 


76 

72 

46 

34 

60 

74 

53 

34 

77 

74 

51 

40 

76 

72 

39 

33 

59 

79 

49 

40 

65 
45 


70 
52 


57   76 
49   36 


76 

63 

72 

48 

35 

30 

70 

61 

70 

40 

43 

36 

66 

80 

67 

38 

52 

34 

69.8 
41.2 


70.2 
41. S 


67. 4 
40.4 


69.3 

38.7 


68.6 
37,2 


64.6 
36.0 


72.8 
37.2 


43.3 
29.4 


64,4 
40.4 


72.4 
41.2 


67   67 
47   37 


77   72   64 
56   44   38 


79   86   T3 


76 

68 

34 

57 

70 

60 

37 

43 

72 

81 

38 

55 

50 
65 


69   Tl 


83   68 
53   44 


79   67 
50   42 


73.1 
39,8 


73,5 

40,7 


71.9 
39.6 


72.0 
40.6 


73.0 
41.4 


71.5 
43.0 


76.0 
41.4 


73.1 
43.0 


76.3 
43.1 


72.7 
45.4 


72.1 

40.6 


74,8 
42.5 


73,4 
43.1 


ConUputd 


SlaUon 


NEm  HAMPSHIRE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNk 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

KIN6ST0N 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1965 


Day  of  month 


71   64   66 
!5  lb       n 


TO   T3   70 
33   36   32 


70   70   75 
30   33   37 


74   67   68 
32   32   27 


72   55   58 
33   35   30 


74   6  8   71 
30   28   25 


77   75   68 
35   38   33 


66   66   6£ 
40   38   3' 


67   66   70 
35   35   26 


73   70 
46   32 


74   6g 
41   33 


72   69 
35   26 


76   69 
43   37 


74   76 
46   33 


72 

67 

73 

71 

71 

37 

28 

36 

28 

45 

80 

73 

70 

60 

71 

43 

40 

37 

31 

41 

70 

65 

70 

60 

71 

42 

35 

41 

38 

44 

70 

65 

71 

61 

70 

38 

29 

30 

30 

44 

53  (,1 
40   44 


70   87 
43   48 


61   73 
37   44 


43   49 
53   68 


82  85 
59  52 

90  83 

55  48 

86  81 

62  51 

85  84 
50 

83  86 
54  53 

74  77 

51  45 

86  87 

52  55 

81  81 

57  53 

92  85 

62  52 

83  79 

61  52 

82  80 

55  53 


MAX   61   66   54 
MIN   44   43   44 


MAX 

MIN 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  I  NNE 


69  70  60 
46  42  39 

64  69  56 

48  44  42 

70  72  56 


76   57   65 
45   43   43 


46   49   34 


84   72   55 


70   69 
39   33 


73   75 
42   30 


78   66 
40   29 


75   66 
41   36 


76   69 
39   38 


78   72 
38   28 


75   70 
40   35 


74   68 
50   37 


65   69 
42   28 


85   72   61 


79  66 

46  46 

82  75 

52  53 

76  82 

39  51 

68  63 

35  48 

76  82 

44  53 


82   70 
42   49 


46   51   56 


55 

65 

37 

42 

59 

56 

36 

42 

90   8  1   77 


85  77  75 

54  52  46 

69  67  69 

50  50  51 

83  76  72 

60  55  50 


MAX 

MIN   35 


65 

78 

2S 

28 

46 

60 

22 

33 

57 

74 

28 

26 

60 

64 

28 

31 

68 

70 

34 

66 

71 

31 

26 

66 

63 

34 

28 

71   58 
30   32 


77   67 
28   26 


73   64 
33   24 


73   65 
34   2e 


78   64 
38   26 


70   63 
42   27 


77   65 
51   24 


62   49 
33   27 


57   61 
31   26 


62   50 
45   28 


76   72 
45   24 


71   66 
51   27 


63   68 


66   72 
44   42 


69   80 

37   54 


61   68 
47   47 


62   71 
43   46 


70   79 
40   49 


56   60 
33   45 


70   77 
39   54 


79  63  59 

50  47  45 

81  68  62 

47  51  53 


64   59 
47   44 


59   77 
49   49 


53   76 

47   47 


63  61 

49  50 

58  67 

49  48 

67  62 

47  47 

57  78 

48  48 

69  76 

42  46 


69   66   69 
40   44   34 


49   46   42 


65   61   61 
49   64   52 


59   76 
46   50 


69   76 
45   43 


78   68 
34   52 


76   75 
42   40 


72   80 
35   45 


40   44   35 


62 
53 


68   76 
40   46 


58   76 
38   48 


68   68   78 
33   44   47 


77   68 
54   63 


82   84 
47   55 


76   73 
53   54 


80   76 
56   55 


81   79 
53   59 


79   77 
68   54 


78   76 
57   5a 


67   59 
52   49 


69   75 
53   52 


77   75 
40   51 


81   SO 
48   44 


77   79 
56   57 


56   62 
26   28 


60   67 
24   28 


66   77 
26   31 


61   67   58 
49   48   43 


64   64   65 


71   75 
46   60 


80   75 
36   44 


80   76 
35   52 


78   72 
40   50 


77   69 
35   47 


76  82 

54  58 

90  80 

68  48 

87  84 
68  46 

86  82 
61  46 

79  86 
45  46 

88  60 

55  61 

80  87 
45  51 

87  86 
53  47 

90  77 

57  47 

84  81 

58  48 

86  77 

51  47 


85  74 

49  46 

82  68 

49  51 

80  74 

60  48 

76  70 

58  48 

73  78 

53  46 

S3  64 

52  52 

84  76 

56  47 

80  79 

51  50 

63  74 

63  50 

76  66 

55  54 

78  67 

65  45 


61   60 
37   41 


68   70 
40   37 


43 

46 

64 

67 

32 

34 

64 

66 

36 

37 

65 

71 

45 

47 

66 

64 

35 

37 

69 

6a 

34 

38 

69 

74 

42 

43 

66 

66 

44 

46 

67   69 
37   37 


64   66   66 
51   61   46 


75  69  65 
46  30  30 

76  61  67 
48  27  30 

69  64  75 

32  29  30 

76  67  78 

46  25  28 


78   82 
33   51 


84   77 
50   60 


77   79 
38   50 


79   83 
41   53 


56 
50   48 


68   65 
52   37 


70.1 
41.0 


74,0 
42.0 


73.3 

'•3.9 


73.9 

41,0 


72,2 
39.5 


69,0 
*2,5 


73,0 

41,6 


T4,9 
39,7 


76,9 
43,1 


71.3 


Tl,l 
<>0,l 


45   48   44 


50   63 
28   37 


64   76 
28   30 


58   74 
30   24 


65   73 
24   29 


66 
29 


59   66 
27   31 


84   el 
46   58 


67   65 
52   47 


79   73 
50   53 


74   76 
43   53 


77   81 
34   57 


80 
58 


48   47   30 

59   64   70 
61   47   33 


79       77 
66      57      ' 
Sea  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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68   73 

35   46   26 


74   77 
35   39 


73   71   76 
58   34   34 


72   75 
41   41 


75   76   63 
42   41   29 


75   60   67 
47   35   28 


78   72   71 
48   38   26 


71   90   87 
38   59   55 


67   89 
49   56 


76   91 
47   65 


61   60   63 
52   46   47 


64   42   40 


83   64   66 
64   63   46 


52 

68 

40 

40 

67 

37 

64 

45 

71 

73 

35 

27 

73 

73 

50 

32 

67 

66 

45 

32 

64   62 
34   24 


75   60 
44   34 


73   60   72 
42   32   26 


76   75   58 
36   43   24 


78 
56 


61,9 
*7,2 


74,0 
'"7,1 


71,3 
♦  5,3 


65,8 
♦  8.2 


71,0 
48.9 


68   60 
39   40 


66 
32 


65 
38 


77   66   61 
43   40   38 


65   59   63 
42   34   36 


70   63 

42   42 


52   50   47 
29   31 


80   78   79 
31   40   40 


78   76 
53   42 


65   69 
38   43 


34   61   62 


67,1 
37,6 


72,5 
36,9 


n.3 

♦  1,2 


70,5 
40.5 


71,7 
♦0,5 


69.6 
♦0.3 


73,5 

♦0.8 


57. ♦ 
36.9 


68.5 
♦0.6 


67. ♦ 
38.7 


74.2 
37.9 


72.8 
♦2.5 


39   40   42, t 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1965 


Continued 


WESTERN 
BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  HB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READ5B0R0  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


,    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLV  READINGS  FOR  EACH  DAY 

SUPPLEMENTAL   DATA 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCK.ET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCIC  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


PEAK  GUST 

TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
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Relative    humidity  averages  -     | 
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NEW  ENGLAND 
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Station 

Time 

Day  of  month 

f. 

and  Depth 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 
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18 
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28 
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30 
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56 
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57 

66 
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61 
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61 
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61 

61 

60 
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60 
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KINGSTON,  R.  I. 


.  ^nor'^np^i^nMi;'^  ''°''  ^"^  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

l'?SlHES."''?XuME'^TlT';ONf°'t  'Z%    ^^^^^^^^I'^'.^^^^^^^i   w?rS?M^?^^^   ^^"^""^  «^"^=«^==-  ^^'"^^O  TO 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS.  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


MASSACHUSETTS 


COASTAL 
ROCHESTER 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP  ,17  .24  ,20 


NEW  HAMPSHIRE 


SOUTHERN 
LAKEPORT  2 


MASSABESIC  LAKE 


RHODE  ISLAND 
•   •   • 


WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


49      52 

75      76 


34 


9^    10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22      23      24     25     2B     27     28     29     30  I  31 


,16    ,30 
106      90 


.29  ,15 

25  50 

75  59 

37  36 


"I     "1 


•22    .25 
22      22 


.14    ,12 
88      42 


i23  .15 
40  65 
81  78 
48      48 


,20    ,16 
101      53 


.18 


,02 


.10  ,04 

42  34 

76|     69  58 

55      55  51 


,03    ,17 
11      14 


,30  ,14 

185  U6 

62  61 

40  46 


,32    ,11 

108      60 
TO 

481     49i 


.21 


,20 


3  t.  ra 

0  o  > 


.07  4. SIB 
27  332 OB 
68  64. 
52    45.1 

.12 

10 


.05   .21 
25      34 


.28    .04 
29 


S.3* 
132S 

75. 7 
47.3 


.18    5.73B 
5      62SB 
71.8 
4S,) 


.22  .27    .10 

48  44 

82  ell     72 

60  54      SO 


5.58 

604 


5.89 
2859 


5.92B 
1791B 
74.0 
48.9 


S«e  reference  notea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A 

BAKEBSVILLE 

BALTIC 

barkhamsted 

bloomfield 

'bridgeport  wb  ap 

brooklyn 

bulls  bridge  dam 

burlington 

candlewood  lake 

cockaponset  Ranger 
colchester 

COLLINSVILLE  1  s 
COVEN T I 


CREAI 


HILL 


OANBURV 
DAVISON  LAKE 
EASTFORD 
EASTON  LAKE  I 
FALLS  VILLAGI 

CROTON 

HARTFORD 
HARTFORD  f 
HARTFORD  V 


COUNTY 


.ITCHFIELO 

HARTFORD 

^AIRFIELD 


2073:  02'  WINDHAM 

I  aaeel  ozj  fairfield 

I  265e|  Ol|  LITCHFIELD 
i  3207'  03  NEW  LONDON 


JEMET 


CIT 


LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLI 
MIDDLETOWN  <.  \ 
MILFORO 


MOODUS  RESERVOIR 

S018  02 

MIDDLESEX 

MOUNT  CARMEL 

NEWINGTON 

5285  02 

HARTFORD 

NORFOLK  2    SW 

5445  01 

LITCHFIELD 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUe  UTIL  PLT 

, 6131, 02 

NEW  LONDON 

PROSPECT 

:  6597i  02 

NEW  HAVEN 

PUTNAM  LAKE 

TOLLAND 

6966,  01 

LITCHFIELD 

ROUND  POND 

7002  02 

FAIRFIELD 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

i  737J,  01 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

'  7904'  02 

TOLLAND 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

.  8136  02 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

e<.88  02 

WATERBURY  RADIO  WSRV 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

9007.  03 

. WESTBROOK 

9067  03 

MIDDLESEX 

41  14 

41  57 


72  59 

72  05 

73  15 
73  22 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ANSONIA  WATER  CO. 

WATER  euREAU  HARTFORD 

BALTIC    MILLS    CO. 

WATER    BUREAU   HARTFORD 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

DONALD    J.    FIELDS 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
.N  01  ST  COMM 
■    +    POWER    CO. 

FOREST    COMM. 


4  41  16 

5  41  42 
I  7  41  58 
I  4|  41  20 
I  4|  41  23 
■  41  41  07 
,  171  41  32 

17,  41  35 


ll7l* 


56 


S|  41  52 

'i  ''I  3'    f 

.|  41  IS   ' 

'I  41  59    I 

.    41  15    , 

41  43   : 

41  39   \ 

42  00  I 
41  08 
41  23 


71  41  17 

4   41  35 

4  41  le 

4^  41  18 


72  44 

73  13  1 
72  46  I 

72  43  ; 

73  25 
72  04 

71  51 

72  97 

73  38 

71  56  I 

72  26  1 

73  26  , 
73  32  > 
73  27  ( 
73  21  I 
73  IB  I 
72  49   , 


72  15  1 

73  03  : 
73  07  ! 
73  09 
73  02 
73  02 
72  26  , 


WOODBURY  3  I 


BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
8RASSUA  DAM 
0R1DGEWATER 
BRIOGTON  I  NNW 
'  BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

I  CLAYTON  LAKE  2 

I  CORINNA 

i  OAMARISCOTTA  MILLS 

'  EASTPORT 

'  EAST   SANGERVILLE   5   : 

I  ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 
;  EUSTIS  2 


0273  02l  KENNEBEC 

0275  02  KENNEBEC 
0355  02  PENOBSCOT 
I  0371  03  HANCOCK 


FARMINGTON 


FORT 


AIR 
KENT 


I  ELD 


FORT  I 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAI 

GREENVILLE 

HAYNESVILI 


I  2  S 


HOULTI 


JONESBOflO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE    0AM 

MlLLINOCKET 

HILLINOCKET  FAA  AR 

MOOSEHEAD 

NEW  GLOUCESTER 
»OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

00U05S0C 
IQRONO 

ORONO  2 


I  3800  02  CUMBERLAND 
I  3B92|  01  AROOSTOOK 

I  3897'  Ol!  AROOSTOOK 

4066  01,  SOMERSET 
I  4183^  03|  WASHINGTON 
45661  02'  ANDROSCOGGK 
4781  Oil  SOMERSET 
;  4878  03'  WASHINGTON 
27|  02'  SOMERSET 
FORD 


1  37 

72 

57  ' 

1  34 

73 

16  1 

4  19 
4  19 

69 

III 

68 

49  , 

4  24 

66 
69 

00  I 

5  04 

69 

54  1 

5  40 

»6  24 

67 

tv 

180      6P      6P, 


20l  MIdI  f 

270'  j 

420j  8aJ 

300l  8A; 

280,  6P)  4P 

510  1 

220,  I  7A 

785'  1  8A' 

1080  5P  5P. 


190  5P  5P 

601  7A| 

650l  5P^  sS 

550'  I 

580'  I  AR 

320'  :  7p: 

605  5p!  5P 


i  mid| 


^ETRi 
CONN. 


NEW  HAVEN  WATER  COMPANYl 
MARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYORAULl" 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PL 


I  NEW  LONDON  WATI 
I  MANCHESTER  WATI 
■  CORPS  OF  ENGINI 
I  KORNEL  BAILEY 


■   CONN  AGR  EXP  STATION 


STATION 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 


ASHBURHHAM 

ASHLANO 

BARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

3EECHW00D 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  MILL  WB 


PORT 


BOSTON  WB 
BOYLSTON 
BRIDCEWATER  M  C 
BROCKTON 
auFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELL 


STA 


^  work; 


■  ROCK' 


lUE.  . 


♦  POWER  CO. 
I  RIDGEFIELO  WATER  SUPPLY 

CHARLES  T.  JECKEl 
.BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
I  8Uft.  ENG.  WATER8URY 
!  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

1  MRS.  GLORIA  A.  WALKER 

'  STAMFORD  ML 

:  CONN.  LIGH1 

\   u.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 

''   CORPS  OF  ENGINEERS 

,  TORRINGTON  WATER  CO. 

BRIDGEPORT  mydRAULIC  • 
,  RADIO 


■  POWER 


NEW  MAVE^  WAT! 
JAMES  RINTOUL 


COMPAf 


52 


ISCOT 
i  5309'  Oli  PENOBSCOT 

5460'  Ol!  SOMERSET 

I  5666;  03'  CUMBERLAND 

J  02;  PENi 


.4271  Oil 


ATTEN  1  S 
PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 
PBESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  -1  W 

RUHFORD  1  SSE 

flUHFORO 

RUMFORO  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SK0WHE6AN 

SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  MBR  3  SSE 
SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  0AM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


6905 
6937 

li 

7174 
72  50 

03 

7330 

02 

7827 

7940 

01 

8301 

8353 

03 

01 

9688  Oli 

89421  Ol! 

9314;  ozl 

9360 

02 

'"' 

02 

LIN 
N06SC0T 


OXFORD 
OXFORD 
AROOSTOOK 


'ISCATAOUIS 


45  11 

45  28 
45  50 


45  39 
45  35 


68  01 

69  32 
69  32 


69  17 
68  26 

70  28 


70  09 

67  46 

68  36 


540l   5P 
"  24(  6P 
H70I 
1190 


69  07 

69  07 

70  32 
70  33 


68  08 
66  20 
70  59 


ATION  AGENCY 
FORCE 


CENTRAL  MAINE  PwR. 
,  KENNE6ECK  WTR.  PW1 
I  MURRAY  FOSTER 
;  ANDREW  J.  SANBORN 


I  MRS.  ELMER  J.  LELANO 

BANGOR  MYDRO-ELEC.  CO.  , 

I  MRS.  DOROTHY  S.  JONES  ' 

MRS  BETTY  WING  ! 


FERNALD  *..  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  O 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  I 
BANGOR  HYDRO  ELEC  C' 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  C 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  OlST 
CENTRAL  MAINE  POWER 


FFERSON  I 

ENE 

.KEPORT 


CHATHA 

CHESTER  2 
CHESTERFIEI 
CHESTNUT  H 


CLINTON 

CUMMINGTON  HRL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREMAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 


I GROTON 
I  HARDWlCK 
1 HATCHVILI 
I MAVERHILI 


I  HODGES  V 
I  hOLYOKE 
HOOSAC  T' 


MENDON 
MIDDLEBORO 
I  MIDDLETON 


NANTUCKET  WB  A. 
WNEW  BEDFORD 
NEWBUSYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 


TSFIELD  WB  AIRPORT 


'  0UA8BIN  INTAKE 

:  READING 

i  rochester 
rockport  1  ese 
'  salem  cg  air  station 

sandwich 
■  segreganset 
shelbuRne  falls 

SOuTmBRIOGE  3  SW 
j  SOUTH  EGREMONT 

SPOT  POND 
!  SPRINGFIELD  ARMORY 
i  STERLING 

STERLING  3  NW 


I WESTFIELD 


HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 


0770  03  SUFFOLK 

02  WORCESTER 
40  03  PLYMOUTH 


1430|  01,  HAMPDEN 
14361  Oil  HAMPSHIRE 
1447!  02  SUFFOLK 

156l|  02'  WORCESTER 
IT74I  Oil  HAMPSHIRE 
2107i  021  WORCESTER 
2369!  02'  MIDDLESEX 
2451'  03;  PLYMOUTH 


2606'  02  WORCESTER 
29751  02l  MIDDLESEX 
2997'  021  NORFOLK 

3052  021  WORCESTER 
3270  02  MIDDLESEX 
3401  02'  WORCESTER 


;  6004  I 

■  6251  ' 

16262  . 
I  6311 


I  WORCESTER 

I  BERKSHIRE 

1  HAMPSHIRE 

1  BARNSTABLE 

2  WORCESTER 
2  MIDDLESEX 
J  PLYMOUTH 
3.  ESSEX 


CHARLES  S.  PREBLE 

WEST  GRANVILLE 
1  WEST  MEDWAY 

JAMES  A.  SCHOFIELD      | 

JOSEPH  M.  FOX 

RUMFORO  FALLS  POWER  CO.' 

WOODS  HOLE 

MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

CENTRAL  MAINE  POWEJl  CO. 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

UNION  WATER  POWER  CO. 

BLACKWATER  0AM 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO.' 

MILLIAM  JORDAN 

KENNEBEC  RVR  P  ♦  P  CO 

UNION  WATER  POwER  CO.   , 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

'  CENTE"  HARBOR 

ROSCOE  L  RYAN 

ARLO  COPP 

CONCORD  wa  AIRPORT 

HAROLD  HAMLIN 

PERLEY  P.  HARRIS 

DUBLIN 

CITY  OF  PORTLAND 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAINE  EXP.  STATION 

errol'^ 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

OLIVER  W.  HOLMES 

ARMAND  vIOLETTE 

FIRST  CONN  LAKE 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 

FRANKLIN 

SANFORD  WATER  DISTRICT  | 

1  GRAFTON 

7190  0 

3  BARNSTABLE 

7293  0 

3  BRISTOL 

7627  0 

2  WORCESTER 

,  BERKSHIRE 

8030  0 

3  MIDDLESEX 

6046'  0 

2  HAMPDEN 

2:   WORCESTER 

8169  0 

2'  WORCESTER 

6161;  0 

1|  BERKSHIRE 

8367  0 

31  BRISTOL 

8573'  0 

2!  WORCESTER 

2.  FRANKLIN 

6755lt 

2  NORFOLK 

8793;  ( 

2l  HAMPSHIRE 

1  BERKSHIRE 

2  HAMPDEN 

2'   HAMPDEN 

9219  ( 

1  HAMPDEN 

2  NORFOLK 

9360  C 

2I  MIDDLESEX 

1  BERKSHIRE 

97801  C 

2,  WORCESTER 

96931  ' 

3,  BARNSTABLE 

99231  1 

2  WORCESTER 

9928 

2  WORCESTER 

0681 

1  GRAFTON 

1  COOS 

1  GRAFTON 

2'   MERRIMACK 

2,  MERRIMACK 

2  GRAFTON 

10991 

2!  GRAFTON 

1167 

1'  GRAFTON 

.2  BELKNAP 

1552 

32  SULLIVAN 

1590 

D2  GRAFTON 

31  COOS 

1683 

32  MERRIMACK 

02  CARROLL 

2023! 

01  COOS 

CHESHIRE 
MERRIMACK 
MERRIMACK 
BELKNAP 


4399.  02!  CHESHIRE 


2    24         72    32 


HAMPDEN 

3713 
3772 

BERKSHIRE 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

3985 

02 

HAMPSHIRE 
ESSEX 

HH 

02 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

47U 

11 

PLYMOUTH 
ESSEX 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


629    MtO    HID 


I6I0!      7A      7. 


190    1 
400      SA 
170!      7A 


POWER   CO. 
UNIVERSITY    OF    MASS. 

M,    C.    STEWART 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.    SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

1  I  U.S.    WEATHER   BUREAU 
I  METRO.    OlST.    WTR.    COMM. 
I  MASS.    CORRECTIONAL 
I  CITY    ENGINEER 
'  CORPS    OF    ENGINEERS 
I  CAPE    COO    NATL    SEASHORE 

U.S.    COAST    GUARD 

OAVID    W    PARRETT 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
I  METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM,| 
I  FRANK    C.    HERflON  , 

I  U    S    CORPS    OF    ENGR 


i  MRS. 


'    E.    DA' 


I  CRANBERRY  EXP.  STATION 
I  MRS.  ELIZABETH  B.  MOUGH 
I  RICHARD  C.  8RIG+AM      I 

DEPT. PUBLIC  WORKS 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM.: 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM] 


MASS. 


42  39 
42  03 
42  05 

41  53 

42  36 


71  13 

72  24 
70  49  ; 
T3  04  I 


(TR. RESOURCES  COMrt 
(TR. RESOURCES  COMM 
(TR. RESOURCES  COMM| 
ITR. RESOURCES  COMI^ 


KEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNVHD.  ELEC.  CO. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  •  CANALS 
MASS. WTH. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
,  MASS. wTR. RESOURCES  COMM 
'  DANVERS  WATER  WORKS 

1  MASS  WTR  RESOURCES  COM^ 
J   U.S.  WEATHER  BUREAU 
i  CITY  ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
1  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
'  DELWYN  K.  BARNES 
'  JOHN  R  ANDERSON 

METRO.  DIST.  WTR.  COMK. 

MASS. WTH. RESOURCES  COMM 


lASS.W 


ESOURCES 
lARVARD    FOREST 

eather  bureau 
tr. resources  comm 

iTk  CORDAGE  CO. 

VNTRD.  ELEC.  CO. 

DIST.  WTR.  COMM. 
LAUT2ENHE1SER 
OFORD  WATER  WORKS 
i.  M.  BARKER 


BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 


NEW  £N< 


,nd  power 


743   5Pl   Bj 


870i  9P!  9P 


685|  8A   8A 
190  MID  HID 


210   6P   6P 


339  MID  MIO 


790   6P   6P 


71  39 

435 

162C 

71  17 

166C 

72  09 

39t 

71  39 

71  22 

80( 

71  57 

840 

860   6P   6P 


CHESTER  R.  5P1EL> 
,  DAVlO  A.  HUNTER 

METRO.  DIST.  WTR. 
I  U.S.  ARMORY 
I  METRO.  DIST.  WTR. 

NUNZIO  LANCIANI 

NESBITT  H.  BANGS 


MASS. wTR. RESOURCES  COMM 
ALBERT  C.  SHEETS 
FRANCIS  0.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
HtXJDS  HOLE  OCN.  INSTN. 
S.  WEATHER  BUREAU 
INACTIVE  3/5/63 


S  PAGE 

'N  PAPER  COMPANY 

ELL  E.  HACUlRE 

■S  OF  ENGINEERS 

I  S.  MOORE 

,IC  SEHV.  CO.  N.M. 

JUS  DOLE 

■JN  MACAULAY 

lALETTE  SEMINARY 

I.  VALLEY  ELEC.  CO. 


.  OF  ENGINEERS 
:an  BElANGER 


INC. 


CORP 

lEAN    BELAN 

euRE^ 
JOE    B.    DODGE 
GERTRUDE    E.    NASH 
DUBLIN    SCHOOL 
UNIVERSITY    OF    N.M 
RODNEY    L.    GILBERT 
MELVIN    E.CHAFFEE 

G.    E.   CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OWlGHT  A.  OANFORTh 
NEW  ENGLAND  POwER  CO. 
MASS. wTR. RESOURCES  GOMI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  L.  UHlEnBERG 
PHILLIP  K.  SROwN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 


N.H.  WATER  RESOURCES  BD 
NELSON  EVANS 
HERh*AN  L.  TITUS 
FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION 


COUNTY 


LINCOLN 

MAC   OOWELL    DAM 

MANCHESTEfl 

NARLOM 

HASSABEsrC  LAKE 

MItAN  7  N 

MILFORD 

HOUMT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  2  Htitt 

I  DURHAM  3  NNW 

NEWPORT 

NORThNOOD 

OTTER  BROOK  DAM 

PETER80RO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  ReSERvOn 
I  PLYIOUTh  1  E 
I  PORTSMOUTH 
I  SOUTH  OANBJRY 


SURfiV  -^OUNT* 
TAMwORTH  Z 
WALPOLE  Z 
WARREN 
WATERVILLE  \ 
WEST  RtjMNEr 
WHITEFIELD 

I  WINCHESTER 
I  WINDHAM 
f  WOLF'EBORO 
f  WOODSTOCK 
I  YORK  POND 


GRAFTON 

HtLLSeORO 

MILLSBORO 

CHESHIRE 

HILLSSORO 

COOS 

seoRo 


UMACK 


;  coos 


6856,  or  coos 

69*5;  02)  GftAFTON 
69S0    02:  ROCKINGHAM 
T96T[  021  MEftRJMACK 

I         ': 
aoeij  02    HILLS60R0 
8i9<.|  02!  HILLSBORO 
ei02l  021  SULLIVAN 
1539.  02    CHESHIRE 
I610.  02!  CARROLL 
16551  02i  CHESHIRE 
18851  01    GRAFTON 
8960;  02'  GRAFTON 
•  _  Olj  GRAFTON 

)  or  coos 


9T'.0 
9866 
9940 
9966 


■6l02 


j  RHODE  ISLAND 

I  BLOCK  ISLAND  WB  AP 
I  GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 
' PROVIDENCE  W3  AIRPORT 
'  WOONSOCKET 

'  VERMONT 

I  BALL  MOUNTAIN  DAM 
'   BELLOWS  FALLS 
i  BENNINGTON  2  NNW 
'  BETHEL  A  N 

I   BLOOMFIELD 

I  BURLINGTON  U  OF  vT 

I  BURLINGTON  we  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 


CHESHIRE 

ROCKINGHAI 
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REFERENCE    NOTES 

UnwTraity  of  Com>e=.icut.  S.orrs'.  Connecticut    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

„  X         .„,„e  in -F    orecioiUtion  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes.     Monthly  degree  day  totals 

n.MRN.SlONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated    !'^'"^"^'^f^^^X2M'T  'n'rupp^men.a^Da'a"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average         y         f 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSKRVATIONTIME:       The  Station  Index  shows  t";-ex:::TelthefBurrandVi:^'s.at'SL?  ^oVthre'surn" .-  . 

ul"  "::.:,"  .=o"ur-mp"-L"  °"  Mr^^Evlrratn'^  -  tHe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tahle. 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  ''Snowfall 
-  ground  values  are  at  1:00  a.  m.  ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table.     Dally  PrecipiU- 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


...POR..10.  .s  measured  .  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  .-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wmd"  table.     Max  and  M.  in  "Eva.ration  and  Wmd"  table 
reftr°oexI  ernes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endmg  at  t.me  of  observation. 

..        ,  .„         .         „  <v,l,„l  of  snow     sleet    or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

P^^^^Sff^atro'ns-crirnt^rccl^srar'd"^^^^^^^^^^^ 

IJeaI..:       Entr.es  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Oround"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1951. 

u     ..10  eiew     inHiratp  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  mdicate  distance 

SKASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  buUetm. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 
tt     Mount  Washington.  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  SUte  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

^  Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  water  equivalent  of  snowfall  Wholly  or  partly  estimated.  .Sing    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall.  -,  ^„,,d  for  this  station 

,ing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


sentially  : 


; urate  but  i 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  ar 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non- 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


.„H  =r.  nublished  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin.     If  daUy  amounts  are  published  in 
::::Zt::.  ZTjZir^i.:.t::i  T'urZ'X"  Sutamounti'may  dflfer  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


n  of  data  in  any  month  indici 


wfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Om: 

J       "Supplemental  Data"  table. 

4       „,-Hfl  <.(  irrPtmlar  intervals     are  published  in  the  July  or  August  i; 
S      Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals.  pun 

SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

,       Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:    however,  this  reference  indicates  that  the  thermomet 
buUding. 


as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


xposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  : 


2  not  listed 


,  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  iss 


..f         ■     the  U     S    for  each  month  are  descrihed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
S-rryte'':r."rrr:hl1u"p;rtt^  Gove™mentpL.ingOffice,  Washington.  D.  C.   20402.  „^,3„„„„  „..ory"  for  these  SUtes.  price  60  cents.     Similar 

the  address  shown  above. 


.^„^.^,.^,,:^:,,,:,=^=i.S;Z^^^ 
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73.0 
77. IM 

75.6 

77.5m 


77. 9M 

77.7 

76.9 

78.8 

79.4 

82.1 
79.1 
76.3 

78.* 
80.1 

79.8 
77.2 
79.1 


75.9 
76.5 
75.9 
79.2 
79.4 


71.1 
76.5 
73.1 
73.7 
74.4 

76.1 
74.7 
75.7 
74.1 


73.1 
71.8 
71.4 
75.9 
76.2 

70.8 
74.9 
74.9 
73.3 

74.0m 

74.4 
73.3 


50.3 
53.2 

48.4 
50.1 
50. 6M 

51.1 
50.9 


52. 2M 

49.7 

45.7 

53.7 

54.4 

55.7 
49.8 
54.1 
53.3 

55. IM 

48. OM 
53.7 

48.9 


57,4 
54.2 
56,5 
56,0 
51.6 

50. IM 


47.8 
45.6 
49.1 
47.  OM 
43.6 

47,4 
46,9 
44.3 
48,1 


47,5 
47,3 
43.1 
51.6 
50.9 

45.0 
50. 4M 
49.2 
48.9 
49. IM 

43,8 
47,3 


76.4 

53.1 

64.8 

76.9 

52.6 

64.8 

77.2 

52.5 

64.9 

77,5 

50.6 

64.1 

74.9 

49,6 

62.3 

77.3 

49.6 

63.5 

77.8 

49,7 

63.8 

75.3 

48,8 

62.1 

77.5 

52,9 

65.2 

77.8 

54,3 

66.1 

1^ 


65.3 
64.4 
64.2 
61.6 
63. 9M 

63.4 
64,2m 


65.1m 

63.7 

61.3 

66.3 

66.9 

68.9 
64.5 
65.2 
65.9 
67.6m 

63. 9M 
65.5 

64.0 


66.7 
65.4 
66.2 
67.6 
65.5 

63. 6M 

65.8 


59.5 
61.1 
61.1 
60. 4M 
59.0 

61. e 
60.8 
60.0 
61.1 


60.3 
59.6 
57.3 
63.8 
63.6 

57.9 
62. 7M 
62,1 
61,1 
61, 6M 

59.1 
60,3 


1,0 
1 


.2 
2,1 


1.3 

,0 


1.7 
.3 


2,1 


22«      47 
29        42 

29  47 

30  45 
42 


82 

103 
105 
163 
108 

115 
106 


95 

lOT 

166 

75 

67 

45 
105 
89 
72 
51 

103 
75 
93 


186 
164 
164 
173 
213 

154 
154 
176 
165 


168 
190 
238 
114 
106 

228 
128 
154 
159 
165 

209 
179 


95 
91 

102 
100 
136 

119 

110 

137 

93 


0   0 


Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


1,47 
1.99 
2,27 
2,81 
2.11 

1,78 
,96 

1.91 


2.46 
1,46 
2.16 
1,67 
1,46 

1,98 
1.34 
2.00 
1,15 
1,48 

2.59 
1,47 
1,16 

1,72 


1,42 
1.18 
1,44 
1.31 
l.Sl 

1,75 


2,72 
1,19 
1.25 
2.80 
2.3S 

1.18 
1,66 
2,16 
1,36 


2,78 

2,37 

2,93 

.68 

.93 

2.65 
1.75 
1.71 
1.57 


1.62 
3.55 


2.00 
1.07 
3.45 
2.09 
1.14 

2.89 
1.59 
.51 
4.31 
2.15 


2.56 
2,13 


2,68 


2,01 


2,01 
1,90 


1,98 
2,09 


1.05 
2,82 


1,36 
3,21 


2,08 
2,71 


1,07 
1,72 


.72 

,76 

1,11 

1.33 

.71 

.80 
.75 


1.09 
.54 
.78 
.54 
.85 

,92 

.87 

1.03 

,45 

,75 

,95 
.63 
.51 


.60 
.89 
.66 
.57 

.68 

.67 


.85 
.46 
.53 
.65 
.58 

.42 
.48 
.72 
,38 


,57 
,72 
.67 
.13 
.18 

.64 
.45 
.52 
.32 

.30 

.43 
.95 


.53 

.24 

1.63 

.78 

.30 

.97 
.49 
.28 
1.65 
.87 


a  o 
S  o 


.0 
.0 
T 
,0 

,0 
.0 


10 
2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RLMFORO  1  SSE 

HLMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPCRT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  ECREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  5 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


77.0 
76.1 
77.0 
76.3 
76.7 

76. 8h 
80.7 
7*. 9 
76.1 
79.3 


74.9 
78.7 

71.3 
76.* 

74.1 

77.8 

78.5m 

77.1 

76.1 

75.1 

80.7 


50.6 
49.3 
49.6 
49.6 
49.9 


51.1 


75.7 
73. 3M 
75.0 
77.5 
74.9 

77.2 
76.3 
76.6 


46 

.1 

49 

.2 

51 

.8 

50 

.6 

46 

9 

50 

6 

47 

1 

51 

6 

56 

OM 

54, 

4 

50. 

1 

50. 

6 

63.8 
62.7 
63.3 
63.0 
63.3 

M 
65.9 
61.3m 
62.1 
64.3 

63.8 


63.4 
64.7 


59.1 
63.5 


66. 8M 

65.8 

63.1 


1.1 
.2 


2.9 


47.9 
52. 4M 
47.5 
46.7 
47.8 

48.1 
47.4 
48.3 


78.2 

49.1 

74.8 

47.4 

77.9 

52.4 

78.6 

47.0 

76.1 

54.6 

76.2 
78.9 
75.3 
77.5 
80.2 

80.1 
81.1 
77.7 
80.1 
78.1 

77.6 
80.8 
78.4 
60.1 
77.0 

79.4 
82.4 
74.1 


49.6 
56.4 
55.1 
50.9 
52.6 

54.7 
54,7 
54.6 

55.0 
50.1 

46.9 
55.0 
46.3 
50.5 
49.8 

51.3 
50.2 
53.3 


61.8 
62. 9M 
61.3 
62.1 
61.4 

62.7 
61.9 
62.5 


63.7 
61.1 
65.2 
62.9 
65.4 

62.9 
67.7 
65.2 
64.2 
66. S 

67.4 
67.9 
66.2 
67.6 
64.1 

63.3 
67.9 
62.4 
65.3 
63.4 

65.4 
66.3 

63.7 


-    2.7 


No.  of  Days 


40       1 
43    17 


2.1 


3.1 


-    2.4, 


98 
123 

117 
117 
112 


71 
149 
143 

97 


97 
80 

182 
96 

159 
95 
67 
82 

125 

105 
103 


0      0 
0      0 


0  0 

1  0 


158 
147 
164 
159 
161 


138 

148 
138      0 


122 

175 
109 
140 
99 

133 
76 
99 

112 


80 
66 
88 
68 
124 

135 
62 

150 

94 

132 

103 

89 

118 


0       0 
5       0 


0 
0 
0      0 


0      0 

0      0 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1955 


Precipitation 


1^ 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  127   - 


2.03 
1.35 
1.26 
3.94 
4.37 

.92 
1.92 
3.96 
1.51 
1.46 

2.20 


.46 
1.48 

.67 
.86 

1.03 
1.73 
2.60 
2.56 
2.27 

.95 
4.34 


1.30 
2.10 


2.00 
1.23 


2.68 
2.21 


3.55 
2.10 
3.61 
3.21 
2.27 


0  2.51 
0  2.85 
0        2,74 


2.41 
2.76 
3.49 
2.61 
2.70 

3.06 
1.97 
2.96 
3.43 
4.26 

2.60 
3.48 
4.94 
3.17 
3.48 

1.84 
2.48 
2.56 
1.65 
3.14 

2.08 
3.02 
3.14 


-  ,57 

-  .38 

-  2.01 

'    1.36 

-  1.27 

-  1.10 


•    1.64 


1.01 
,40 

1.81 
.19 


2.00 
1.69 


.40 
.45 
.21 
.98 
1.31 

,27 
.36 
1.47 
.34 
.56 


,17 
,36 

,43 
,21 

,23 
,41 
.72 
.86 
.95 

,23 

1.40 


■3-0 


So 


1.28 
1.10 
1.16 
1.25 
1.40 

.88 

1.30 

.69 


1 

1.15 

1.16 

.73 

1.01 


14|      2 

24 

2 

24 

2 


1.31 

1.64  1.20 

.78|  .86 

1.47 
.32         2.42 


1.42 
1.36 
1.66 
.92 
1.05 

.62 
1.33 
.85 
.94 
.97 

.67 

.75 

1.36 


No,  ol  Days 


2       1 

M  1 
0 
1 
2 
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NEW    ENGLAND 
JUNE    1965 


Temperature 

Precipitation 

8,1 

1 

< 

ll 

Qu: 

a 

1 

1 

£ 
a 

1 

No.  of 

Days 

•a 

3 

|! 

& 
1 
J 

Snow,  Steet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Mia. 

1 

11 

* 
a 

i 

s 

8 

o 

i 

8 
°. 

8 
S 

8 

§ 

n 

.".2 

s| 

MASSACHUSETTS 

COASTAL              03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  V«ELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

77.2 
73.0 
73.0 
7*.l 
71.0 

57.6 

M 
55.3 
53.0 
5*. 8 

67.* 

M 
6*. 2 
63.6 
62.9 

>  .* 
-  1.1 

91 

85 
89 
85 

80 

23. 

29. 

2* 

29 

2* 

*6 

** 
*2 
47 

* 

18* 
18. 

* 

80 

107 
96 
88 

4 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.99 
3.31 
2.01 
2.50 
1.38 

-  .49 
.20 

-  .76 

1.20 

.95 

1.23 

1.21 

.96 

2 
2 
3 
3 
3 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 

4 
5 
3 

1 
0 

1 
1 
0 

FALL  RIVER 

HINCHAM 

HYANNI5  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

77. J 
78.5 
74.9 
78.3 
67.1 

56.2 
52.9 
5*. 5 
53.1 
53.7 

66.8 
65.7 
6*. 7 
65.7 
60.* 

.2 

-   .9 

90 
9* 
89 
89 
78 

23 
23 

28 
2*. 

30 

** 
37 
37 
37 
*3 

* 
16 
18 
16 
15 

72 
101 

99 
101 
135 

1 

3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

° 

1.93 
1.75 
1.7* 
3.*9 
1.10 

-  1.27 

.** 
•  1.82 

1.02 
.85 

1.51 
.98 
.48 

2 

2 

3 

13 

2 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
5 
2 
8 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  E5E 

76. <J 
78.* 
75.7 
77.2 
73.6 

58.7 
5*.  3 
53.2 
52.0 
55.6 

67.8 
66.* 
6*. 5 
6*. 6 
64.6 

1.9 

.0 

89 
93 
90 
90 
86 

29 
23 
6 
2* 
29. 

47 
*0 
37 
*1 
*3 

* 
18 
16 

* 
16 

50 
88 
97 
98 
106 

0 
5 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.47 
2.70 
2.5* 
2.36 
3.26 

-  l.*0 

-  .64 

.77 

.85 

.82 

1.2* 

1.63 

2 

24 

3 

3 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
6 

4 
5 

0 
0 
0 

1 
1 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

75.7 
75. OM 
77.1 
69.9 

55.5 

56.0 
51.* 
5*.0 

65.6 
65. 5M 
64.3 
62.0 

<■    1.6 

90 
90 
89 
78 

8 
23 
23. 
26. 

** 
*6 
38 
*5 

16 
16. 
18« 
16. 

92 
82 

107 

107 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.08 
2.11 
*.10 
1.95 

.89 

l.*0 
1.24 

1.02 

1.6* 

13 
3 
9 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 

3 

1 
1 

1 
1 

DIVISION 

6*. 8 

-   .2 

2.41 

-   .76 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

•    «    * 

NORTHERN             01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBHOOK 

FA3YAN 

73.9 
76.9 

71.9 
7*. 6 
73.5 

*7.4 
*8.7 
*6.7 

**.8 
*3.6 

60.7 
62.8 
59.3 
59.7 
58.6 

1.1 
•  3.* 

92 
92 

88 

87 
88 

28 
8 

8 
28 

7 

35 

37 
35 
31 

30 

1 
26 
15. 

3 
26 

180 
1*5 
207 
178 
214 

I 

3 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
5.40 
4.11 
4.05 
5.52 

1.46 
.   .08 

2.38 

1.21 

.83 

1.07 
1.22 

13 
8 

8 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
12 

10 
10 
13 

z 

I 

0 

1 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMCUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

69. 8M 

75.8 

75.1 

<>9.0 

68.5 

*3.3M 

*3.5 

*5.1 

36.0 

*8.3 

56. 6M 

59.7 

60.1 

*2.5 

58.* 

'  1.6 

-  2.* 
•   .5 

83 
89 
88 
64 
82 

29 

7 
28 
23 
29 

30 
30 
31 
25 

38 

3 
26 

*. 

1 

16. 

274 
195 
176 
668 
219 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
12 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.7* 
2.55 
4.89 
8.15 
5.55 

-  1.06 

1.65 

.57 

.72 

.82 

1.19 

2.49 

1.74 

19 
13 

13 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
T,9 
.0 

0 
0 
0 

* 

0 

1* 

T 
10 
IS 
12 

0 
0 

I 

2 
2 

DIVISION 

59.5 

-  1.5 

4.57 

.27 

.0 

«    «    * 
SOUTHERN            0? 

BLACKWATER  DAM           R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

76.* 
77.8 
77.6 
78.1 
79.0 

*8.2 
*6.3 
*7.3 
*6.9 
*e.2M 

62.3 
62.1 
62.5 
62.5 
63. 6M 

-  2.0 
.2 

91 
92 
90 
92 
91 

8 
8 

7 

7 

23 

35 

35 
35 
33 
35 

16 

26. 

26. 

26. 

16. 

159 

153 
133 
145 
130 

2 
3 
1 
* 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
3.66 
2.72 
3.62 
3.97 

•   .88 
.75 

.5* 

1.41 

.67 
1.13 
2.46 

1*. 

1* 

13 

13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

75.5 

78.0 
80.8 
77.* 
79.5 

*6.9 
*8.7 
*8.7 
*9.6 
*7.6 

61.2 
63.* 
6*. 8 
63.5 
63.6 

•  .3 

-   .9 

•  1.5 

89 
89 
95 
90 
92 

7 
23* 

7 
28 
23 

33 

36 
37 
37 
3* 

1 
16 

4 
* 
1 

176 
131 
103 
122 
125 

0 
0 
6 

I 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.06 
5.25 

2.32 
2.05 
2.69 

-  1.36 

-  1.25 

-  1.12 

.94 

2.90 

.63 

.44 

1.25 

2* 
13 
13 
1* 
2* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

IC 
10 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MCUNT  SUNAPEE 

77.* 
76.* 
79.1 
76.9 
73.3 

52.* 
*7.* 
*9.2 
*9.5 
51.1 

64.9 
61.9 
6*. 2 
63.2 
62.2 

.  1.0 

90 
90 
9* 
90 
87 

28« 

28. 

2* 

2* 

8 

♦  3 

36 
35 

38 
38 

1 

* 
26 
17. 

3 

96 
151 
118 
134 
159 

3 

2 
5 

I 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.39 

1.67 
3.02 
3.62 
2.61 

-   .53 

1.45 
.39 
.72 

1.38 
.70 

I* 
1* 
10 
10 
2* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

NASHUA  2  NNW 
NCRTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

78.0 
78.3 
76.2 
76.2 
77.2 

*8.1 
50.3 
*6.5 
*6.6 
50.3 

63.1 
6*. 3 
61.* 
61.* 
63.8 

-  2.1 

92 
91 

90 
90 
91 

7 
23 
23 

8 
23 

33 

37 
31 
35 
38 

* 
16 

* 
26. 
16 

IJO 
114 
173 
164 
123 

2 
2 
1 
I 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

* 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
3.98 
2.22 
3.7* 
3.39 

-   .49 

.64 
2.00 

.70 
1.80 
2.00 

3 

13 

2 
1* 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 

WOODSTOCK 

76.2 
79.0 
79.5 
75.6 
76.6 

*7.4 
*7.5 

*e.9 

51.1 
*6.3 

61.8 
63.3 
6*. 2 
63.* 
61.5 

90 
91 
92 
89 
92 

2* 

7 
23. 

7 
7 

35 

33 
35 

*0 
3* 

* 
16 
16 
15 

1 

159 
141 
118 
122 
157 

1 
1 
3 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
3.66 
3.1* 
2.59 
3.93 

.65 
1.16 

.75 
1.17 
1.58 

2* 
13 
2 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.0 

-  1.* 

3.10 

-   .50 

.0 

RHODE  ISLAND 

«     M     tt 

BLOCK  ISLAND  wB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

67.7 
78. OM 
76.6 
71.3 
78.5 

5*. 3 
52. *M 
50.6 
5*. 5 
55.4 

61.0 
65. 2h 
63.6 
62.9 
67.0 

.  1.9 

•   .7 

.8 

80 
90 
88 
85 
91 

29* 

23 

29 

29 

23 

** 
39 
37 
*3 
** 

16 

132 
91 

113 
89 
67 

0 

1 

0 
0 

♦ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.82 
2.37 

1.55 
1.30 
1.91 

-  .74 
.  1.47 

-  .85 

1.43 

.89 
.85 

1.11 

2 

3 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

* 
3 
5 

1 

1 
I 
1 

1 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

63.9 

.  1.* 

1.79 

>  1.16 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


VERMONT 


NORTHEASTERN        oi 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
ttMCUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  8LIRKE 

DIVISION 


02 


WESTERN 

BENNINdTON  2  NNW 

BORLINOTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    3    E 

DIVISION 


01 


72.9 
76.7 
75.6 
75.6 
76.0 

73.2 
78. IM 
60.6 
75.0 
72.6 

75.7 
I 
78.2 
74.0 
7<..3 


77.2 
75.5 
79.1 
75.4 
76.9 


42.1 
42.9 
47.6 
*7.1 
47.0 

46.3 
46.6 
42. 4M 
46.6 
44.2 

45.1 


46.7 
50.3 
50.3 
*5.2 
50.5 


75.7        55.3 


79.4 
79.1 
74.8 
66.3 
78.3 


49,6 
45.5 
46.7 
43.3 

46.1 


77.5m      45. 5M 


57.5 
59.8 
61.6 
61.4 
61.5 

59.8 

62.4m 

51.5m 

60.8 

58.4 

60.4 
^ 
63.3 
61.3 
66.9 


60.3 
63.7 


65.5 
63.4 


64.5 
62.3 
60.8 
55.6 
63.2 

61.5m 

61.4 


Temperature 


4.8 
2.4 


2.5 

1.7 


-  2.3 


1.3 

1.4 


2.3 

1.7 


90  28 
74  28. 

91  28 
66   7 


29. 


No.  o(  Days 


235 

200 
161 
169 
164 

196 
145 
403 
164 
215 

199 

122 
173 
253 


126 
136 
106 
186 
116 

84 


104 
142 
166 
286 
129 


3.57 

1.66 
2.86 
3.89 
3.01 

3.94 
2.23 

3.90 
2.78 
5.08 

1.91 

4.71 
3.63 

4.95 

3.40 


2. S3 

4.08 
1.63 
2.78 
2.26 

3.91 

2.87 


1.67 
2.03 
2,26 
3.32 
2.10 

1.55 

2,16 


-    1.92 


.98 

1.45 

.94 

1.06 

.43 


.69 


1.84 
1.94 
1.76 
1.36 
1.60 

2.09 

1.73 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1955 


Precipitation 


.72 

.45 

1.66 

1.04 

.64 

1.20 

.62 

.92 

1.14 

1.63 

.60 

1.91 
.69 


.65 

1.71 

.73 

.73 

1.61  .70 


.66 
.67 
.74 
1.05 
.65 

.42 


.0 

.0 

4.0 

.0 


No.  oi  Days 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:     ,7»    ON    THE    230    AT    HARTFORD   WB    AIRPORT.    CONN. 
LOWEST    TEMPERATURE,       27-    ON    THE    ^    AT    WEST    BURKE,    VT. 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,  6.03    INCHES    AT    LINCOLN,    N.    H. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .46    INCH    AT    BAR   HARBOR,    ME 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  2.90    INCHES    ON    THE    13TH    AT    EPPING      N      H 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       TRACE    AT    NORFOLK    2    SW,    CONN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 


northuest 

bakebsville 
b*rkhamsted 
bulls  brio&e  0am 
cream  hill 
falls  village 

norfolk  2  5w 
rocky  river  dam 
salisbury 
smepaug  dam 
torrington 

uigmah  reservoir 
kooobury  3  w 


CENTRAL 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 
DANRURY 
DAUSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  / 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MIDDLETOWN  '*    W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORHS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 

MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  0AM 
BRIDGEwATEP 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAO 

GREENVILLE 

HAYNE5VILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACkMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DA^ 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 
OQUOSSOC 

PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

5QUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIPPCRT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

FABMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


l.'i'i 

.95 

1.4T 

.72 

1,9<I 

.76 

.09 

2.27 

.01 

.11 

2.81 

T            .03 

.33 

.a? 

.92 

2.11 

T            .71 

.31 

1,7« 

.80 

2.7* 
1.21 

1. 
1.98 


1.3 

2.00 

1.15 

1.60 

1.48 


2.81 
1.37 
1.47 
1.21 


Day  of  Month 


1.62 
3.55 
2.03 
1.85 


2.00 
1.07 
3.45 


.02  1.03 
.45  .34 
,15      .66 


1.10 
.22 
.27 


.60 

.06 

.89 

.26 

.16 

.13 

.64 

.5* 

.66 

.09 

.23 

.78 

.57 

.49 

13      14      15 


16      17       18 


.15 
.12 


.17  .08 
.18  .22 
.11       .07 


.09 

.27 
.17 

.08 

.04 
.13 
.21 
.25 

.IB 


19      20      21 


,08 
.U 


.15 
.26 
.12 


.14 
.12 
.08 


.22 

.62 
.17 


2S      26      27      28      29      30      31 


.10 
.41 

.43 


.02 
.36 


.09      T 
.C 
.18 


T 

.05 

.12 

.14 

T 

.05 

T 

.13 

.20 

.13 
.03 

T 

.27 
.42 


ving  Station    lodox. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


M40I50N 

OLP  TOwN  fa*  airport 

ORONO 

SDTORO  I  S5E 

RuMFORO  PObEH  PLANT 

SPRINGFIELD 
UTERVILLE  puwp  sta 
iiEST  Buxton  i   nn*. 

"EST  ENFIELD 
tlOODLAND 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSwICit 

EASTPORT  r 

Ellsworth 

J0NES90R0 

"ACHIAS 

NEkCASTLE 

NE»  5L0UCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  -*e  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NH» 

"ASSACHUSETTS 


nESTERN  01 

ADAMS 

Chester  2 
chesterfield 
cummington  hill 

HEATH 

HOOSAC    TUrNNEL 

ItNISHTvILLE    DAV 

PERU 

PITTSFIElO  u8  airport 

PLAINFJElO 

SOUTH  EGREHONT 
STOCKBRIDGE 
hASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

A5HBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTowN 

birch  hill  dah 
Blue  hill  wb 
bovlston 
buffumville  dak 


1    2 


2.0!> 
1.35 
1.26 
}.«« 

*.3T 

.92 
1.92 
3.96 
l.Sl 
t.A6 


.46' 
l.tS 

.67 
.86 

1.03 
.SA 
1.73 
2.60 
2.S6 

2.27 
.95 

A.3A 


HILL 


chestnut 
Clinton 

EAST  BRIHFIElD  DAH 
EAST  PEPPERELL 
FITCH8URG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
"ILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
3UA98IN  INTAKE 
READING 

shelburne  falls 

50UTHBRI0GE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
ruLLY  DAM 
ruRNERS  FALLS 

lALPOLE 
«ARE 

lESTFIELD 
/EST    MEDwAY 
lESTON 

IJNCHENDON    NO    2 
tORCESTER    WB    AIRPORT 


COASTAL  ( 

EECHWOOD 

OSTON    WB    ATRPORT 

ROCKTON 

AMP  WELLFLEET 

HATHAM  LT  STA 

AST  WAREHAM 
OGABTOWN 
ALL  RIVER 
ATCHVILLE 
INGHAM 

YANNI5  2  NNE 

"SWICH 

tOOLEBOOO 

lOOLETON 

>NTUCKET  WB  AIRPORT 


3.61 
3.21 
2.6 
2.27 
2.35 


3.58 
2.61 


A. 26 

2.60 
2.08 
3.23 
A. 62 

3.86 


.01  1,26 
.05  1,11 
1.16 


3.17 

1.89 

1.7 

2.88 

3.10 

2.61 

3.30 
2.57 
3.02 
3.A8 
l.SA 

3.26 

2.A8 
2.82 
2.5 
1.65 

3.U 
2.88 


1,97 
2,99 
3,31 
2.01 
l.SA 

2.50 
1.38 
1.93 
2.19 
1.75 

1.7^ 


1.20 
.08  1.17 
.02  1.22 
.02  1,11 


1.30 
1.A7 


1,00 
1,05 


1.57 
1.25 


Day  of  Month 
n    I   12   I    13  I   14   I   15 


.10   T 

.07   ,0 
.U 


I  .08 
.15,  .5A 
T     .6A 

I   .12  T 

.36  .03 

T   I  1.47  .13 

T  ,04 

I  .56 


16   17   18 


19   20   21 


.24 
.09 


.07 
T 
•  14 


1.36 

.40 

T 

.06 

T 

.7fi 

.24 

.(17 

1.50 

•  20 

.60 

.17 

•  10 

T 

.10 

•  18 

.02 

.0» 

•  29 

.09 

.27 

.27 

.20 


.12 

,08 

.02       .02 

.12 

.14 

,21 

.07 

13 

.02      .04 

.08 

IS 

.14       ,13 

,16 

02 

.87    1,27 

16 

.19 

.98       ,60 

06 

,01       .It 

1      T 

ales  loUowing  Sta 

.on  I«d.i. 
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22   23   24 


,03   ,05   ,0'3   ,25 


25   26   27 


,12 

.10 
.37 


.27 

.41  .01 
.19 
.29 


28   29   30 


,01 

.20 

.01 

.02 

.69 

T 

.71 

.06 

•  01 

r 

.35 

.01 

02 

.16 

.02 

.22 

03 

.03 

DAILY  PRECIPITATION 


NEH  9E0FORD 
NEueuRyPORT 
PEMBROKE 
PL^NOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALE"  CO  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGRESANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SN 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  »  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNET 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPINO 

FITZWILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

HASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETER80RO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


2. 54 

2,3f, 
3.26 

3,0a 

2.11 
2. IS 


4.50 
2.*0 
5.!2 
3.74 
2.9S 

5.S2 

2,S4 
S.IS 
S.S5 

3.38 

4.60 
4,95 


1.96 
2,36 
3,66 
2.66 
2.02 

2.72 
3.62 
2.88 
3.97 
3.06 


2,64 
2.32 

2.2S 
3.02 

1.S4 
2.03 
2.69 
3.39 
3.22 

1.6T 
6.03 
2.27 
3,02 
2.25 

3.62 
2,60 
2.61 


3.9S 
4.08 
2.22 


2,71 
1,96 
3,66 


Day  of  Month 


.34 

,47 
.73 


.15 

.33 

.20 

.55 

.19 

.19 

,?C 

,04 

T 
T 

,55 

,29 

T 

.09 

.46 

.05 
.30 


,84 

.11 

.10 

,5t 

.33 

,64 

.12 

.54 

.49 

.12 

.30 

.51 

.03       .05       ,46 


.21 

.06      T 


.26 

.02 

2,38 

T 

.21 

.26 

,23 

T 

.53 

.15 

1.79 

.18 

T 

1.07 

.04 

,90 

.12 

.49 

.16 

.14 

1.22 

.39 

.27 

• 

.72 

.65 

1.38 


13      14       15 


,01 

.07 

.41 

.34 

.18 

.03 

.05 

.li 

.10 

.23 

.03 

.48 

,28 

.03 

.04 

.12 

1.63 

.47 

1.40 

.24 
.07 

.16 

.03 
.03 


.17 

•  44 

.02 

.24 

.13 

,12    1 

.45 

.21 

.12    1 

.31 

.20 

.09 

.39 

.85    2 

.15 

.30 

,44 

.01 

.31 

16       17       18 


T 

.10 

T 

,30 

.01 

.38 

T 

22      23      24      25      26      27      28      29      30 


T  .17 

T 

.01       T 
.01 


es  following  Siation    Index. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

StaUon 

3 
o 

Day  of  Month 

NEW  ENOLANO 
JUNE   1965 

VERMONT 
NOItTHtiSTERN                   01 

1    1    2    (    3 

4    1    5    1    6 

7    1    8    1    9 

10 

U    1   12 

13   1   14   1   15 

16  1   17   1   18 

1 

19  1  20   I   21 

22 

23  I  24 

25   1  26   1   27 

28   I  29   1  30 

31 

BETHEL    «    H 
BLOONFIElO 

l.S 
3fS 

7      T           .02      .0 

6 

.37 

.60      T 

.23      T 

.40 

.06 

CHtLSE« 

3,»1       .09 

I(6il       .01        T              T 

.A3 

.03 
.06 

.29 

.06 

•32       .'2                                  .10 

•*9    1,07       ,01                                    ft 

.70 

,09 
,05 

.19 
.32 

.02 

OJNVILLE 

ENOSBURQ    FALLS 

GIL««N 

XC    tNOOE    FJLLS 

"lODLESEX 

2,8 

s.* 

3.S 

3.0 

3      ,15 

>      .11                  .0 
9      .03                 .0 

2      .17 
5      T 

1.00      ,9 

.1*      .53 

1.22      T 
.37 

.12 
0      .12 

.26 

.32 

.05 
.13 

T 
.33 

T 

•"     •"     -IJ                            1     '.n                   1     "nJ 

1.00      .60      ,19                     ,10      .2J                                ,10       •" 

'•"       '                                       .06       ,oJ 

.32       .02 

.45 
.42 

.07      .13 

.50 

.0 
.02 

I 

1 

hontpelier  faa  airport 

■ORRISvlLLE    2 

3.9 

»      T           T 

.6*      .0 
.*»      T         1,2 

.39 

.08 

.13 

.13       ,26       ,17 
4      .20       ,22 

■               .11         .14                                        ,1, 
,2C       ,03                                .03 
7                         .30       T                         ,49 

.62 

.63 
,66       ,08 

.16 

.43      I 
.01       T 

HOUNT    MANSFIELD 

3.9 

,32       ,62       ,0. 

.48 

.0 

.02                    .0 
T            .0 
.03 
.05       .03       .1 

J 

NEKPORT 

NORTH   DANVILLE 

2.T 

5.0 

.0 

.0 

I       .48       .03 

.33 

.24 

T            ,0 
.4 

3       ,92       ,05       T 

1                                ,0 

3       ,06 

,52 

.25       .40       I 

.021 

NORTHFIElD 

1.9 

1.63                   .43 

.48 

.24 

.60 

.03      .4 

3    1.43       .08       .03 
.20      .03 

3                       •" 

7       ,05 

,24       ,09 
,31       .10 

PLYMOUTH    UNION 

2.0( 

,09       ,A( 

^ 

.19 

.lil      .08 

ueadino  mill 

.03       .02 

.48 

ROCHESTER 

.33      .21 

.19 

.07       ,40 

.351 

.02 

SAINT    JOMNSBURY 

.09                   ,02 
.02 

,06 

-          -          - 

. 

.2! 

SOUTH    NEkBURY 
■AITSFIELD   2   WSU 

3.70 

2.91 
3.63 

.80      .37      T 
.83 

.23 

.70 

T 

.09      T 

1.91       ,17       ,09 
.97       ,20 

,24       .02                   T 
.02       ,11       ,12       ,02 

.24 

.04 

.36 

.47 
.58 

.09 

,01 

ATERBURY    I    NNE 

.08 

.09      .14 

.63 

.03 

.05       ,12       ,08 

T            T            .u 
.03       .18 

,06 

EST    BURKE 

*.9J 

.03 

,01 

.58      T 
.06    1.14      .02 

.69 
.07 

.25 

.06 

,34       ,30      ,08 
1.00    1,68       ,06 

,01 

.22       .02 

.63 
.18 
.05 

.65 
.58 
.45 

T 

.33 

.33       T 

WESTERN                                02 

ENNINGTON    2    NNH 

2.93 

.01       .24      .65 

URLINOTON    HB   AIRPORT         R 

.63 

.11       .03       .12 

.40      ,01 
■43                   ,08 
.07      ,07       .01 
.27       ,10 

T                      T 

,02       ,08       .11 

,0^ 

,08 

,35 

HITTENOEN 
ORNWALL 
ORSET    1    s 

UNTINOTON    CENTER 

2.86      .0*      T            ,19 

1.63 

2,78       T            .73 

A, SO 

1,71       .10       .34 
.'7      .31 
.73       ,38 
,16      .68 

.20 
.34 
.11 

.17 

T 

T            .05 
.04      .38 

.02 

T 
.08 

.62 

T            ,08 
.29       ,20 

T 

T 
.01       ,01       T 
.03 
.02 

T 

.16                  .02 

ANCHESTER    CENTER 

UTLAND 

AINT    ALBANS    BAY 

2.26 
3.91 
2.12 

T           .12      .62 
.32 

1.85       .02 

1.01 

.70       .17 

.36 
.22 
.22 

08 

.19       ,30      .11 

.11       .08       .17 

.13 

1.87      T 

.05       .04      ,09 

,03 

.06 

.07      T 

.16 

l,le 

.60 

ALISBURY 

.02      .02      .OA 

.78       .56 

1.07       ,09 

.16 
.20 

T 

T 

.14 

.13 

.19                   T 

.04 

.63 

.22       .17 

I 

SOUTHEASTERN                   03 

.11 

"LLOHS   FALLS 

1.6T 

T           .12      .66 

7            .67       ,03 

7            .15       .81 

.30       .96 

VENDISH 
YS   MILL 

NFANE 
RU 

2.03 
2.01 
2.16 

.01 

,06 

T            ,59 

.32 

.08 
.12 

.11                    ,14 
.22       .15       .14 
.21       T            ,32 

.05 

.07 

T 

•M 

T            .02 

2.79 

.01       .10      .99 

•16      T            .24 

AOSBORO   1    5SE 

2.26 

T            .20       .7* 

.06      .36       .67 

.05       .29      ,72 

.33       .60 

.13       ,60 

T            7            .19 

.18       ,85 

.01       .38      ,92 

T           .25      .75 

T          .02      .27 

.27      T            .20 

T 

.01 

.05 

.72 

.01 

ARSBURG   MOUNTAIN 

AR5BUR0   STATION 

HERSET 

UTH  LONDONDERRY 

ION    VILLAGE    DAM                   R 

RNON 

RDS80R0 

ITINGHAM    2    H 

OOJTOC«   1   E 

2.56 

2.A7 
3.32 

3. 09 

3,A7 

2.10 
2.6t 
2.27 
1.59 

.05 

,43 
.39 

1.06 

1.05       T 

.09 

T 
.21      .21 

.10 
.47 
.16 
.40 
.20 

.20      T 

.01 

.22 

.14 

.10 

.39       T            .31 
.20      .01      .29 
•29                   .32 
.06                    ,33 

.10                   ,44 

,60       ,20       .32 
•44                   ,15 
•19                   .40 
•34                   .37 
.04       ,25 

T 
T           T 

.26 

.01 
.07 
T            ,09 

.10       ,10 
.15 
.96 
.10 

.03 

.03 

T 

T 

.24 
.38 
.23 
1.05 
.42 

.75 
.31 
.27 

■i 

.02 
.09 
.01 

.01 
.01 

.07 

T 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NORTHWEST 
NOPFOLK  2    5W 


NEW  HAMPSHIRE 

*    A    * 
NORTHERN  01 

MOUNT    WAShiNSTON 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1965 


Station 


CONNECTICUT 
«    «    « 
NORTHWEST 
BULLS  HRIPGE  DA^ 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAU6  DAW 
WI6WAM  RtSERVOIR 
»    *    * 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFItLB  HOLLOW  DAM 
HIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATEKBURY  RADIO  WBRY 
»    »    • 
COASTAL  C 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 
NCRwALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


Day  ol  Month 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


7*   67   70 
40   ^A   48 


64 
53 


70   68 
38   53 


70   73   64 
42   56   46 


75   78   B6 
38   41   44 


75   82 
50   53 


72   79   84 
35   39   42 


62   68   74 
36   44   52 


69   77   81 
39   46   51 


65   70 
40   45 


88   85 
60   65 


73   62 
52   47 


67   65 
55   48 


72   66 
53   47 


68   65 
56   50 


65   67 
56   47 


64   70 
58   49 


74   68 
55   50 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


71   66 
57   47 


66   68 
56   50 


70   66 
55   48 


72   68 
54   49 


68   66 
55   48 


68   64 
54   46 


74   65 
51   57 


72   80 
47   48 


80   61 
42   46 


73   78 
40   40 


79   83 
46   53 


62   86 
48   55 


84   89 
53   53 


74   81 
44   44 


72   77 
52   56 


79   80 
46   47 


76   83   81 


74   81   84 
35   40   43 


69   67 
56   53 


71   66   69 
48   56   52 


74   67 
56   52 


73   72   68 
44   56   50 


71   69   68 
41   56   50 


86   SO 
61   59 


78   61 
53   53 


80   64 
42   48 


87 
62 


83   82 
52   49 


80   T9 
46   43 


64   79 
41   38 


78   81 
50   48 


79   83 
52   50 


66   65 


82 
60 


80   86 
54   50 


84   77 
47   44 


63   76 
50   49 


78   80 
55   46 


82   81 

41   41 


78   T8 
54   53 


78   83 
51   43 


65 

49 


62 

46 


66   68   72 


57   67   68 


87   76   77 
65   58   54 


64 
53 


84   82   77 


75   62 
54   50 


64   62 
54   46 


84   76   77   68 
66   56   52   47 


66 
49 


62   76 

54   44 


62   64 
50   52 


59 
50 


77   62   64 
51   44   46 


37   48   49 


79 
51 


75 
49 


78 
39 


73   70   73 
47   42   47 


90 
55 


63   69   71 
53   50   56 


72 

49 


73 
41 


69   65 
48   43 


61   85 
58   60 


68   83 
55   57 


67 
50 


88   93 

63   58 


92 
59 


59   63 


87   93 
57   62 


73 
43 


74   7T   77 
46   40   46 


81 
63 


85 

58 


85   62 
66   59 


85 

63 


79   68   69 
50   61   62 


82   88   80 
50   65   60 


84   67 
65   56 


91   65 
60   65 


90 
56 


83   76   78 
45   40   43 


76   74   76 
55   54   54 


87   86   83   T7   75   77 
60   60   65   54   50   49 


89   92 
53   TO 


80 
6* 


87   86 
62   60 


76   82   88 
56   59   64 


as   90   78 

49   68   65 


86   88   85 


79   86   77 
58   67   68 


80   92   82 
53   63   65 


90 
63 


88 
62 


80.2 
50,3 


75.6 
53.2 


73.0 
50.1 


77.1 
50.6 


75.6 
51.1 


T7.5 
50.9 


T7,9 
52.2 


77.7 
49.7 


76,9 
45,7 


T8,8 
53.7 


79.4 
54.4 


82.1 
55,7 


79,1 
,8 


76.3 
54,1 


78,4 
53.3 


80.1 
55.1 


79.8 
48,0 


.2 

53.7 


79.1 
48,9 


75.9 
57.4 


76,5 
54,2 


75.9 
56.5 


79.2 

56.0 


79.4 
51.6 


See  Reference  Noles  Following  SlaUon  Index 
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CoDUuu«d 


SliUon 


NORTHERN 
9RASSI*  DAM 
HRIDGENATtR 
C«RISCU  HB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  J 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
SREENVILLE 
MAYNtSVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
MOULION 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUObSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOSENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BLREN  2 
•    •    * 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AU60STA  FAA  AIRPORT 
<>9ANaOR  DOW  FIELD 
8RID6T0N  1  NNW 
CORINNA 

EAST  5AN0ERVILLE  5  SE 
FARMINOTON 
GARDINER 

5RAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1965 


60  60  63 

*5  33  1,2 

63  63  64 

37  31  40 

62  66  62 

42  36  45 


DayoiMonlh 


54   65   76 
37   44   47 

58   62   82 


64   64 
42   31 


64   68 
36   32 


63   68   66 


44   45 


55   70   79 
38   37   41 


36 
68 


69  60 

39  32 

62  60 

43  32 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


67 

77 

41 

49 

55 

67 

43 

42 

53 

65 

42   35   40 

62   62   67 

44   36   45 


70  75 

57  49 

81  85 

57  49 

79  83 

53  ?6 

77  82 


64  65  81 

44  47  50 

59  62  81 

44  44  50 

59  61  79 

45  45  47 


61   61   68 
38   45   44 


62   60   77 


8  1   74 
52   48 

83   66 
56   45 

80 
48 

77 

50 


IS 


72  52  55 
51  42  43 

73  56  71 
44  43  39 


61 

71 

52 

56 

46 

42 

45 

45 

65 

75 

65 

56 

42 

44 

41 

77 

69 

76 

55 

38 

36 

52 

42 

17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


79   81  ai 
38   36   39 


80   67   74 


80   75 
55   45 


54   55   63 

80   84   ei 
48   46   63 


72   77 
56   49 


78   67   77 


67   62   52 


46   49   48 


65   57 
50   45 


65 

45 


65   58 
39   46 

68   68 


53 

74 
48 

74 
51 


76 

65 

73 

58 

38 

38 

48 

41 

82 

68 

76 

49 

50 

46 

44 

44 

75   65 
40   *0 


80   69 
60   45 


78   67 
45   40 


63   81 
46   53 


MAX 

MIN 


40  48  48 

67  64  54 

42  49  46 

61  64  65 

43  44  47 

70  70  64 

54  54  48 

68  62  53 

49  47  47 

65  64  55 

42  47  47 


72   82 
42   55 


65   78 
42   48 


40  45  47 

62  60  68 

45  49  47 

54  75  84 

46  48  56 

70  82  85 

43  49  54 

68  82  79 


84   77 
56   46 


72   55 

42   44 


70   55 
45   43 


69   75   77 


67  74   74 
40   40   42 

68  70   70 


74  61  54 

42  40  43 

74  49  59 

38  47  40 

73  50  56 


46 


58   62   65 


81 

85 

60 

58 

76 

84 

63 

60 

87 

85 

58 

58 

77 

85 

58 

58 

78 

84 

57 

57 

86 

88 

56 

61 

82 

85 

55 

54 

82 

74 

56 

53 

83  72  78 
55  52  53 

85  72  76 

52  48  47 

82  73  79 

63  50  47 

84  72  78 
55  46  47 


80   82 
52   52 


70  63  70 
47  39  45 

71  73  84 
43  34  47 


79   81 
55   57 


87  90 

52  61 

76  82 

45  54 

85  86 

51  63 

87  86 

54  65 

79  85 

52  58 


80   83   88 
49   59   66 


84   86 
56   62 


72  83 

33  40 

72  84 

38  54 


83   83 

59   56 


89   84 
52   60 


70   63 
38   33 


56   54   70 
46   46   47 


57   57   70 

47   46   48 


68   53   68 
48   45   45 


73   57   72 
48   44   47 


82   67   74   66   56   68 
56   47   39   45   42   45 


86   86 
59   61 


78   84 
57   60 


84 

85 

58 

45 

83 

73 

56 

42 

80 

83 

53 

46 

84 

82 

66 

58 

86 

76 

63 

51 

48 


81   72   77 


55  I  52   44   43 


79   58 

54   46 


69   56 
51   46 


74   50 
43   43 


70   56   56 
56   48   48 


64   57 
50   48 


74  77 
48  46 

78  78 

51  48 

75  72 
45  45 

78  81 

47  42 

73  76 

49  41 

71  77 

45  43 

73  76 

45  41 


67   76 
48   48 


79   78 
63   54 


73 
55 


60   54   48 


44   43   54 


80 
60 

83 

51   54 

80   86 
58   67 


83   91 
52   51 


84 

75 

64 

52 

86 

73 

63 

46 

89 

85 

63 

54 

89 

74 

65 

45 

90 

80 

74   76 
48   48 


75       57       71       78       79 
52       47       47       48       49 
Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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80 
50 

86 
56 

38 
58 

84 
64 

88 
59 

80 
56 

71 
53 

75 
51 

82 
53 

87 
54 

90 
65 

74 
59 

80 
49 

85 
52 

91 
58 

85 
62 

38 
58 

82 
55 

73 
49 

74 
46 

85 
50 

37 
58 

91 

67 

79 
61 

79 
49 

85 
53 

85 
61 

86 
64 

86 
54 

81 
64 

71 
49 

76 
44 

81 
42 

87 
55 

89 
72 

82 
61 

82 

47 

86 
53 

88 
60 

83 
63 

87 
51 

79 
65 

70 
42 

75 
40 

83 
49 

88 
63 

88 
67 

77 
58 

78 
44 

83 

48 

36 
60 

81 
64 

83 
51 

77 
63 

68 
41 

71 

40 

82 
52 

85 
55 

86 

65 

76 
58 

80 
46 

81 
51 

35 
55 

86 
60 

84 
51 

88 
54 

78 
43 

71 
39 

76 
41 

84 
53 

88 
65 

89 
56 

88 
45 

86 
53 

89 
52 

34 
60 

89 

57 

88 
65 

72 
46 

76 
45 

82 
41 

84 
49 

89 
64 

34 
59 

79 
45 

81 
47 

38 
52 

90 
61 

85 
49 

89 
57 

81 
43 

73 
42 

73 
51 

84 
51 

88 
59 

90 
57 

78 
42 

82 
50 

85 
56 

88 
65 

84 
44 

88 
60 

84 
42 

72 
36 

76 
52 

84 
55 

89 
64 

90 
56 

78 
50 

85 
57 

87 
65 

87 
65 

90 
56 

82 

63 

72 
53 

77 
47 

83 
50 

89 
56 

89 
71 

75 
65 

80 
48 

84 
53 

83 
56 

84 
64 

87 
52 

85 
65 

69 
47 

75 
39 

84 
42 

87 
46 

86 
67 

76 
59 

71.1 

*7.e 


76.5 
45.6 


73.1 
49.1 


73.7 
47.0 


74.4 
*3.6 


76.1 
47.4 


74.7 
46.9 


76.7 
44.3 


74.1 
48.1 


73,1 
*7,5 

71.8 
♦7.3 

71.* 
*3,1 

75.9 
51.6 

76.2 

50.9 

70.8 
45.0 

74.9 
50.4 

74.9 
»9.2 

73.3 

48.9 

74.0 
49,1 

74.4 
43.8 

73.3 
47,3 


76,4 
53,1 

76,9 
52,6 

77.2 
52,5 

77,5 
50,6 

74,9 
49,6 

77,3 
49,6 

77,8 
49,7 

76,3 
48,8 

77,5 
52,9 

77.8 
54,3 

77,0 
50.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1965 


Station 

Day 

of  Month 

o 
at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
43 

64 
44 

57 
47 

64 
45 

79 
52 

81 
50 

77 
60 

83 
57 

82 
53 

84 
51 

70 
48 

75 
41 

56 
46 

57 
45 

69 
45 

75 
48 

77 
41 

80 
44 

80 
47 

85 
50 

90 
54 

83 
57 

87 
53 

RO 
53 

72 
45 

74 
38 

83 
43 

67 
56 

88 
65 

77 
59 

76.1 
49.3 

ORONO 

MAX 
MIN 

64 
44 

63 
45 

56 

44 

59 
42 

73 
48 

80 
50 

78 

58 

82 
57 

84 
55 

86 
50 

77 
47 

82 
44 

73 
43 

54 
42 

67 
43 

75 
48 

80 
43 

77 
46 

81 
48 

84 
51 

88 
57 

85 
60 

92 
56 

82 
54 

74 
48 

69 
41 

84 
47 

88 
57 

88 
63 

86 
57 

77.0 
49.6 

RUMFORO  I  SSE 

MAX 

MIN 

67 
42 

67 
48 

50 
38 

70 
41 

81 
55 

85 
47 

83 
54 

84 
62 

85 
57 

82 
53 

71 
45 

80 
43 

56 
48 

53 

46 

69 
46 

76 
45 

77 
45 

77 
52 

77 
48 

86 
52 

87 
56 

63 
57 

86 
54 

76 

51 

69 
45 

75 
42 

84 
46 

89 
62 

87 
66 

77 
64 

76,3 
49.6 

RUHFORD  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

65 
42 

70 
49 

52 

44 

70 
45 

80 
52 

86 
47 

84 
54 

84 
61 

85 
57 

82 
57 

71 
46 

78 
44 

61 
49 

55 
48 

69 
46 

75 
43 

77 
43 

78 

60 

79 
48 

86 
51 

89 
55 

83 
60 

87 
52 

77 
57 

68 
43 

74 
40 

83 
43 

88 
60 

88 
67 

77 
53 

76,7 
49.9 

5PRIN6FIELD 

MAX 

MIN 

64 

64 

63 

59 

67 

81 

81 

83 

82 

82 

78 

75 

73 

58 

70 

75 

80 

78 

80 

85 

88 

86 

85 

61 

81 

86 

87 

80 

76,8 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

69 
42 

69 
49 

58 
48 

69 
44 

85 
48 

85 
50 

85 
60 

89 

58 

88 
57 

87 
58 

75 
44 

89 
46 

78 
51 

58 
46 

71 
47 

79 
47 

78 
43 

81 
48 

60 
47 

87 
52 

90 
52 

86 
65 

88 
56 

86 
64 

83 
47 

79 
42 

63 
46 

87 
52 

92 
65 

89 
61 

80,7 
51,1 

WEST  BUXTON  2  NNM 

MAX 

MIN 

69 
39 

58 
47 

52 

41 

71 
37 

55 

84 
45 

85 
54 

85 
55 

78 
61 

82 
51 

73 
42 

77 
44 

60 
47 

64 
46 

64 
43 

73 
37 

73 
38 

70 
47 

78 
45 

85 
54 

88 
55 

85 
57 

87 
50 

80 
55 

71 
43 

71 
39 

81 
42 

67 
49 

87 
66 

74 
56 

74.9 
47,7 

WEST  ENFIELD 

MAX 

MIN 

65 
41 

67 
39 

67 
43 

63 
43 

60 
47 

80 
46 

82 
54 

75 
59 

83 
50 

82 
58 

85 
46 

70 
36 

71 

47 

52 

45 

57 
45 

72 
45 

77 
41 

81 
45 

80 
47 

82 
46 

86 
53 

89 
61 

84 
51 

67 
61 

79 
43 

71 
36 

75 
43 

84 
52 

67 
59 

89 
60 

76,1 
48,1 

WOODLAND 

•   *    tt 

MAX 
MDJ 

64 
39 

67 
43 

69 
44 

65 
47 

60 

50 

79 
46 

88 

50 

79 
52 

85 
52 

87 
56 

B3 
45 

73 
40 

88 
48 

70 
46 

59 
44 

73 
44 

79 
45 

82 
47 

82 
51 

85 
51 

86 
58 

92 

60 

88 
55 

92 
59 

84 
47 

78 
42 

84 
52 

76 
49 

91 
66 

92 
57 

79.3 
49.2 

COASTAL             03 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

68 
40 

67 
49 

57 
46 

63 
46 

74 
51 

82 
64 

79 
60 

72 
61 

79 
51 

82 
51 

78 
52 

74 
53 

72 
49 

58 
48 

67 
45 

72 
51 

73 
42 

72 
42 

74 
47 

77 
44 

83 
57 

63 
56 

64 
54 

80 
59 

73 
59 

72 
53 

79 
59 

81 
53 

87 
63 

86 
60 

74.9 
51.8 

BELFAST 

MAX 

Mm 

71 
47 

70 
48 

55 

47 

67 
45 

73 
51 

86 
51 

85 
56 

79 
51 

80 
57 

87 
54 

85 
50 

78 
48 

73 
51 

62 
46 

64 
46 

75 
48 

75 
43 

74 
46 

78 
46 

82 
49 

91 
52 

89 
59 

88 
54 

84 
62 

84 
59 

77 
68 

85 

48 

85 
48 

90 
48 

89 
49 

78,7 
50.6 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

EA5TP0RT 

MAX 

Mm 

66 
39 

61 
44 

54 
44 

61 
46 

65 
49 

83 
44 

76 
59 

66 
46 

78 
44 

69 
43 

69 

47 

73 
42 

60 
44 

53 

44 

69 

44 

72 
44 

70 
43 

74 
47 

74 
46 

70 
44 

82 
47 

83 
52 

83 
53 

73 

50 

73 
48 

70 
47 

82 
48 

75 
50 

86 
54 

72 

56 

71,3 
46.9 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

72 
43 

66 
48 

60 
48 

65 
46 

78 
49 

85 
48 

81 
58 

80 
54 

77 
54 

80 
55 

74 
47 

75 
45 

74 
50 

59 
47 

71 
47 

72 
49 

73 
42 

71 
47 

76 
47 

75 
51 

80 
56 

86 
59 

86 
55 

87 
59 

76 

75 
43 

63 
47 

78 
53 

90 
62 

85 
62 

76,4 
50,6 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

59 

40 

70 
44 

57 
45 

59 
43 

63 
46 

75 
43 

85 
57 

85 
48 

75 

49 

80 
48 

78 
45 

74 
42 

78 
45 

56 
43 

59 

41 

72 

48 

74 
42 

73 
45 

74 
44 

75 
46 

75 
50 

80 
55 

87 
54 

87 
52 

76 
49 

76 
46 

83 
50 

77 
56 

91 
67 

74,1 
47,1 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

72 
44 

66 
48 

53 

45 

67 
42 

83 
42 

88 
51 

84 
57 

85 
53 

79 
63 

85 
59 

76 
48 

77 
48 

68 
50 

56 

46 

67 
45 

76 
47 

74 
44 

76 
49 

79 
50 

65 
54 

87 
58 

86 
60 

88 
67 

80 
63 

76 
45 

84 
60 

82 
54 

93 
66 

86 
62 

77.8 
51.6 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

68 
44 

67 
49 

61 
45 

68 
44 

86 
53 

89 
59 

84 
55 

86 
54 

84 
56 

84 
62 

81 
50 

75 
54 

76 
54 

57 
49 

73 
47 

78 
52 

84 
62 

86 
65 

84 
62 

67 
65 

79 
47 

87 
67 

86 
62 

81 
65 

70 
54 

75 
53 

76.5 
65.0 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

71 
47 

58 
46 

54 
47 

73 

44 

85 
56 

87 
56 

82 
59 

89 
57 

81 
64 

85 
61 

77 
53 

77 
53 

62 
47 

54 
48 

67 
50 

73 
47 

72 
47 

76 
52 

77 
53 

87 
59 

90 
64 

65 
68 

85 
58 

84 
58 

78 
50 

82 
53 

83 
56 

91 
68 

73 
59 

77.1 
54.4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
43 

57 
48 

54 
46 

73 
42 

84 
54 

85 
47 

82 
55 

88 
56 

80 
63 

85 
54 

76 
46 

76 
44 

60 
48 

54 
47 

65 
42 

71 

41 

71 

40 

74 

47 

75 
47 

86 
54 

89 
59 

86 
56 

84 
52 

82 
57 

76 
44 

81 
45 

84 
53 

89 
66 

73 
60 

76.1 

50.1 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

68 
43 

64 
47 

56 
46 

65 
45 

78 
49 

84 
48 

80 
58 

81 
51 

78 
58 

84 
57 

72 
47 

77 
47 

69 
48 

58 
46 

66 
47 

74 
49 

72 
43 

73 
49 

76 
48 

81 
53 

83 
53 

85 

58 

84 
55 

73 
61 

73 
47 

81 
47 

79 
52 

88 
59 

76 
61 

75.1 
50,6 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

70 
37 

66 
50 

55 

45 

75 
40 

83 
46 

89 
42 

90 
53 

89 
53 

88 
62 

85 
58 

84 
50 

82 
42 

83 
46 

54 
45 

69 
41 

75 
35 

75 
36 

76 
47 

81 
42 

66 
52 

89 
51 

88 
58 

90 
49 

90 
64 

79 
43 

78 
41 

84 
44 

90 
50 

90 
65 

88 
58 

80,7 
48.2 

MASSACHUSETTS 

#    tt    # 

WESTERN            01 

ADAMS 

MAX 

Mm 

69 
35 

70 
46 

58 
41 

62 
39 

70 
39 

77 
41 

83 
53 

90 
60 

85 
65 

83 
59 

79 
45 

76 
40 

78 
51 

57 
44 

59 

50 

63 
42 

71 
37 

73 
46 

68 
44 

77 
49 

84 
51 

87 
65 

84 
49 

89 
57 

73 
47 

72 
38 

76 
43 

80 
49 

89 
52 

85 

60 

CUMMINOTON  HILL 

MAX 

Mm 

67 
43 

63 
49 

54 
50 

63 

40 

69 
44 

76 
54 

88 
66 

86 
66 

82 
65 

82 
60 

78 
46 

70 
48 

76 
46 

55 

43 

55 
45 

58 
43 

67 
44 

70 
46 

75 
64 

81 
60 

84 
62 

80 
57 

85 
63 

72 

48 

70 
45 

75 
46 

77 
53 

85 
67 

83 
64 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

Mm 

69 
31 

69 
42 

57 
41 

66 
31 

71 
42 

78 
45 

85 
51 

90 
60 

83 
63 

84 
59 

79 
45 

73 
42 

79 
49 

57 
46 

56 
46 

60 
44 

70 
40 

70 
47 

69 
44 

73 
48 

83 
53 

86 
57 

83 
50 

89 
56 

73 
46 

72 

40 

76 
44 

80 
49 

87 
54 

84 
59 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

72 
36 

72 
45 

58 
41 

68 
34 

73 
34 

80 
42 

87 
53 

91 

60 

89 
65 

87 
59 

84 
43 

75 

40 

82 
52 

58 
44 

60 
47 

63 
39 

71 
37 

72 
46 

69 
42 

76 
46 

86 
50 

88 
58 

86 
50 

91 
57 

76 
43 

74 
36 

80 
39 

81 
45 

90 
56 

87 
69 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
39 

57 
51 

62 

39 

69 
36 

76 
48 

83 
43 

88 
55 

85 
69 

84 
58 

80 
54 

70 
45 

77 
42 

57 
43 

54 

45 

60 
42 

69 
39 

70 
41 

70 
47 

78 
45 

64 
48 

88 
53 

84 
57 

89 
50 

73 
54 

70 
46 

75 
37 

78 
42 

67 
46 

86 
63 

74 
54 

SOUTH  EOREMONT 

MAX 

Mm 

68 
37 

65 
51 

63 

44 

70 
38 

76 
33 

82 
42 

88 
54 

87 
67 

83 
65 

81 
60 

80 
45 

79 

40 

78 
46 

58 

48 

62 

47 

71 
40 

71 
37 

69 
48 

76 
43 

84 
45 

86 
51 

84 
60 

89 
49 

86 
58 

70 
43 

75 
38 

79 
40 

86 
45 

86 
70 

83 
69 

ST0CKBRIU6E 

MAX 

Mm 

70 
37 

60 
51 

65 
42 

70 
32 

78 
39 

84 
42 

89 
54 

84 
63 

84 
63 

84 
59 

75 
43 

79 
41 

67 
46 

57 
45 

60 
47 

71 
40 

71 
36 

68 
46 

77 
41 

84 
45 

88 
50 

84 
60 

89 
49 

75 
56 

71 
45 

77 
38 

60 
41 

88 
46 

85 
65 

75 
69 

WEST  GRANVILLE 

MAX 

Mm 

69 
37 

64 

50 

64 
41 

69 
39 

76 
49 

82 

44 

89 
55 

88 
61 

84 
62 

82 
57 

77 
44 

77 
42 

75 
46 

58 
43 

59 
46 

68 
38 

69 
39 

66 
45 

73 

46 

82 
50 

86 
53 

84 
58 

89 
51 

84 
55 

75 
47 

75 
41 

76 
44 

86 
44 

86 
61 

83 

60 

76.6 
48.3 

See  Reference  Nolea  FoUowUig  Slatioo  Index 
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ConHnuxl 


Station 


MASSACHUSETTS 
•   •   • 

CENTRAL 
AMHERST 

9AHRE  FALLS  0AM 
SEOFORO 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  MB 
9UFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BHIMFIELD  DAM 
FITCHBUR6  2  S 
FRAMIN6HAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBORNE  FALLS 
SPRIN6FIELD  ARMORY 
TOLLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEOWAY 
NESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
•    •    • 
COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDOARTOWN 
FALL  RIVER 
H INGHAM 
HYANNIS  2    NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 


MAX   72 

MIN   38 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1965 


Day  of  Month 


SS   66 
38 


MAX 

Mm 


MAX   70 

MIN   40 


68  69  57 

36  50  <•<. 

73  61  60 

«*  52  45 


69   65 
51   40 


59   56 
49   46 


72   60 
52   48 


75   81 
43   46 


72   79 
45   45 


82   84 
56   54 


MAX 

69 

70 

urn 

46 

56 

MAX 

68 

70 

MIN 

47 

52 

MAX 

71 

73 

MIN 

41 

53 

MAX 

75 

76 

MIN 

43 

51 

MAX 

73 

76 

MIN 

47 

55 

MAX 

I4IN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


70 
53 


64   61 
52   49 


70   56 
46   42 


61 
48 


72   57 
45   41 


73   63 
53   46 


55   60 

49   43 


i   39   38 

I   82   85 
:   54   56 

72   80 
46   45 

82   86 
56   54 

71   79 
56   58 

74   80 
48   49 

77   86 

53  55 

77   85 

54  53 

86   88 
53   56 

79   83 

55  54 

85   88 
57   55 

84   86 
53   53 

74  7a 
37   44 

77   87 
42   55 

75  84 
40   42 

82   88 

46  46 

82   84 

47  47 


87   90 
56   66 


82   88 
56   61 


91   90 
60   65 


89   90 
53   61 


89   89 
61   62 


84   89 
54   60 


92   90 
64   66 


83   87 
62   66 


84   77 
46   42 


80   73 
45   40 


78   81 
51   50 


82   79 
42   39 


76   80 
54   53 


17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


84   82   74   79 


62   47   45 


84   90 
57   65 


89   93 
63   64 


88   96 
60   65 


92   91 
62   59 


92   88 
62   63 


63 


82   80 
56   52 


83   76 
47   44 


88   86   80 


82   86 
52   50 


85   88 
37   43 


78   82 
52   53 


93   91 
62   64 


91   89 
60   63 


87   89 
55   62 


92   91 
61   67 


88   92 
51   60 


81   85 
62   53 


61   53 
45   41 


55   63 

48   45 


52   60 
46   45 


64   55 
47   43 


60   60 
52   48 


65   54 
49   46 


63   54 
47   43 


92   89 
56   64 


90   88 
58   62 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX  I 

MIN 


72 
52 

60 
51 

57 
48 

76 
46 

83 
60 

70 

63 
52 

56 
42 

73 

80 

70 
53 

68 
52 

61 
47 

62 

46 

67 
49 

71 
50 

64 
53 

57 
47 

71 
42 

83 
51 

71 
49 

70 
52 

62 
50 

58 
47 

67 
50 

74 
51 

63 
53 

60 
48 

72 

44 

82 
56 

73 
44 

63 
53 

56 
45 

74 
42 

83 
52 

67 
51 

66 
55 

64 
48 

68 
44 

80 
60 

70 
44 

69 
53 

58 

47 

74 
41 

83 
55 

67 
52 

60 
53 

56 
49 

65 
50 

70 
54 

73 
55 

65 
56 

60 
51 

74 
47 

81 
57 

92   69 
60   65 


93   95 
61   63 


90   84 
61   65 


78   83 
55   53 


80   84 
55   53 


78   82 
47   46 


80   76 
47   45 


80   86 
52   55 


84   76 
43   39 


77   84 
47   35 


77   79 
46   44 


79   81 
45   45 


81   82 
48   51 


73   77 
51   50 


69   57 
50   45 


54   66 

48   44 


54 

64 

48 

45 

64 

65 

49 

44 

54 

63 

47 
61 

39 

60 

41 

60 
34 

69 
37 

71 
36 

65 
46 

61 
39 

64 
42 

60 
42 

65 
48 

64 
39 

65 
41 

72 
43 

72 
43 

72 


72   74 
40   45 


69   70 
36   39 


70   72 
40   41 


72   73 

34   40 


64   75 

48   50 


70   71 
40   40 


66   76 


69   69 
42   48 


71   70 
38   42 


74   72 
40   43 


70   70 
45   43 


73   79 
43   46 


70   72 
42   45 


75   80   88 
44   51   54 


76   84 
46   52 


77   86   90 
47   57   62 


77   83   87 


77   85 
53   58 


75   75   85 
44   51   53 


76   84 
50   60 


74   73 
53   54 


77   76 
45   52 


72   78 
44   47 


60   63 
50   46 


62   61 
47   44 


55   62 

47   39 


57   64   72 
50   43   36 


63   64 
43   39 


51   58 
47   44 


85   77   79   66   54   59   63   64 
65   59   59   49   49   47   48   49 


75   80 


82   79 
63   54 


77   78 
53   52 


63   58   67 


71   71 
61   55 


83   77   80 
66   57   57 


84   79   80 
65   52   50 


70   76 
38   39 


74   76 
46   50 


72   71 
35   41 


75   77 
40   46 


68   75 
39   37 


70   77 
40   36 


74   79 
36   39 


67   72 
46   49 


77   81   90 


50   58   60 


50   58   61 


74   80   89 
50   59   63 


78   88   91 
52   59   62 


86   90 
56   59 


77   85 
49   55 


78   88 
55   56 


72   80   86 
41   47   50 


82   89   93 
46   53   53 


79   84   88 
43   53   53 


80   87   89 
41   54   57 


89   86 
61   51 


86   82 
59   49 


86   91 
64   57 


87   89 
60   48 


85   90 
60   67 


91   90 
64   64 


87   83 
64   63 


87 
67 

88   85   89 
59   54   61 


92   90 
64   58 


92   89 
63   62 


89   92 
66   60 


85   91 
62   61 


78   75 
46   39 


74   71 
43   32 


75   78 
48   42 


75   76 
42   35 


73   77 
53   51 


76   72 

47   41 


80   76 
58   56 


76   74 
50   49 


76   80 
44   54 


65   61 


86   91 
60   54 


90   86 
58   51 


89   94 
65   61 


83   88   91 
46   56   58 


74   82   86 
52   55   61 


78   77 
62   56 


82   83   80 
65   53   51 


66   72 
59   47 


82 


78   81 
66   60   59 


59   53 

49   44 


74   59 
53   47 


67   67   61 
51   48   42 


75   70   57 
54   51   49 


70   56   63 
52   50   45 


70   56   66 
50   46   42 


73   60   60 
50   51   40 


80   54 
48   46 


66   64   60 
52   45   43 


71   58 
53   52 


64 


62  55  6. 
39  43 

57  60  61 

44  45  4< 

64  65  72 

45  48  42 

63  62  65 
48  53  51 

68  68  75 

48  47  47 

70  65  77 

37  40  39 

64  67  70 
40  44  37 

67  70  70 

37  40  40 

59  61  64 

48  50  50 


85   89 
59   57 


86   91 
62   57 


89   93 
62   55 


82   87 
64   65 


63 


81   78 
48   43 


78   78 
59   41 


52   47 


76   78 
54   47 


76   78 
53   48 


75   79 
45   40 


75   74 
47   40 


88   80 
69   61 


86 

85 

76 

54 

69 

61 

78 

84 

85 

45 

57 

60 

88 

86 

84 

55 

70 

64 

78 

85 

84 

58 

66 

64 

80 

86 

87 

54 

61 

60 

83 

90 

90 

55 

62 

65 

89   89   84 


54   66   59 


87   90 
61   66 


75   85   81 


67   70 
52   52 
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76   81 
60   61 


80   80 
55   59 


75   76 
56   59 


86   85 
59   65 


91  78 

66  63 

83  70 
60 

82  89 

64  65 

84  SO 
62  61 

79  SO 

60  62 

90  81 

64  65 


78   75 
42   36 


77   78 
48   46 


74   76 
46   40 


82   82 
46   41 


70   74 
52   52 


75 

52   63 


87 
57 

92 

60 

87 
62 

94 
61 

80 
65 

78 
58 

77 
62 

84 
65 

87 
63 

82 
64 

83 
56 

88 
60 

88 
65 

89 
60 

89 
65 

70 
56 

68 
58 

69 
58 

71 
58 

70 
59 

89 
60 


69   62 
89   38 


83 
68 


75   78 
55   51 


87   83 
65   65 


80   77   79 
52   43   53 

73   74   72 


88 

87 

77 

58 

70 

61 

79 

65 
66 

69 
60 

78 

77 

81 

60 

65 

64 

78 

85 

78 

56 

63 

61 

75 

73 

79 

55 

60 

64 

80 

86 

80 

58 

66 

62 

88 

86 

76 

55 

68 

62 

89 

88 

76 

65 

64 

62 

85 

85 

79 

55 

70 

63 

69 

71 

7S 

58 

61 

62 

77 

89 

82 

60 

64 

71 

78.2 
49.1 


74.8 

47,4 


77.9 
52.4 


47.0 
76.1 


'6.2 
49.6 


78.9 
56.4 


75.3 
55.1 


77.5 
50.9 


80.2 
52.8 


80.1 
54.7 


81.1 
54,7 


77.7 
54.6 


80.1 
55.0 


78.1 
50.1 


77.6 
48.9 


80.8 
55,0 


76,4 
46.3 


80,1 
50.5 


77.0 
49,8 


79,4 
51.3 


82.4 

50,2 


74.1 
53.3 


77.2 
57.6 


73.0 
55.3 


74.1 
53.0 


'l.O 
54.8 


77.3 
56.2 


78.5 
52.9 


74.9 
54,5 


78.3 
53.1 


67.1 
53.7 


76,9 
58.7 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1965 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


MASSACHUSETTS 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPOST  I  E5E 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
»    •    # 

NORTHERN  C 

BENTON  5  SW 
HERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
SRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
«    tt    • 

SOUTHERN  ( 

8LACHWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEEKING 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPCRT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABtSIC  LAKE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


71   68 
49   54 


72   68 
?0   53 


72   74 
47   54 


70   59 
50   50 


70   58 
48   53 


70   64 
52   54 


74   64 
45   53 


69   66 
52   55 


59   61 
45   42 


69   63 
34   31 


66  62  65 

32  49  35 

64  69  61 

31  32  37 

34  40  33 

25  28  27 


60   57   60 
38   44   39 


68   55 
50   39 


58   65 
52   46 


66   55 

48   45 


70   66   59 


55 

63 

50 

39 

58 

60 

41 

42 

69   69   66 


73   83   85 
43   51   54 


68   86 
45   55 


58   72   83 
41   48   50 


71   83   83 
48   48   64 


84   85 
56   58 


70   69   61 


73   83 
40   47 


71   78 
38   44 


48   72 
39   44 


56   69 
36   42 


72   77 

38   50 


69   77 
41   45 


33   37   42 


73   80 
35   34 


41   50 
26   32 


45   66 
39   41 


76   83   87 


59 

66 

75 

82 

50 

39 

37 

48 

60 

68 

76 

82 

51 

40 

35 

38 

5f 

62 

74 

81 

50 

45 

45 

58 

56 

63 

74 

80 

49 

37 

36 

45 

72 

57 

63 

72 

45 

48 

41 

44 

72   so 
36   40 


74   83   86 
39   49   49 


33   48   45 


58  61 

84  80 

56  58 

81  89 

55  59 

83  80 


90   84 
58   67 


82   88   80 


76   75   76 


56   59   57 


87   91 
56   58 


90   87 
55   56 


92   86 
52   61 


89   84 
57   57 


89   86 
57   54 

95   90 


85  85  76 

63  54  54 

76  80  78 

60  54  53 


68   74 
41   43 


93   70 
47   42 


76   66 
42   43 


68   76 
36   38 


72   64 
33   39 


72   78 
36   36 


69   76 
38   38 


40   53 

29   34 


73   65 

50   54 


77   80 
43   41 


74   79 
43   42 


77   83 
46   43 


89 

86 

85 

81 

75 

80 

56 

63 

63 

57 

44 

44 

91 

87 

89 

84 

73 

83 

54 

63 

61 

58 

43 

41 

90 

86 

86 

81 

73 

81 

60 

62 

64 

56 

51 

49 

90 

86 

85 

79 

74 

79 

55 

63 

60 

47 

42 

41 

89 

93 

89 

87 

85 

79 

54 

59 

60 

62 

48 

49 

86 

88 

87 

82 

83 

75 

56 

56 

65 

59 

47 

44 

78   »8   61 
54   51   42 


65   62 

48   40 


80   69 
52   50 


63   54   58 


62   55   61 

48   47   46 


70   56   61 
52   49   46 


69   55   62 
52   48   38 


56   62 
51   45 


48   39   35 

70   55   69 
45   46   36 


63   56   67 
45   46   40 


51   42   40 


80   56   52 


82   60 
49   44 


59   54 
46   47 


48   46   38 


72   55 

48   48 


63   50   58 
45   45   38 


46   41   39 


80   54   67 
43   43   44 


53   63 
45   45 


73   67   63 


58   63   67 

44   46   44 


64   61 

47   44 


50   46   44 


62   63   66 
43   48   45 


62   66 

44   47 


62   66   74 


69   68 
39   46 


42   46   47 


80   65 

56   45 
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71   72 
43   46 


76   72 

40   46 


71   70 
33   45 


72   71 
40   43 


72   68 
32   46 


75   73 
40   49 


37   36 
64   65 


66   76 
35   36 


73   74   74 
41   37   45 


77   78   74 
41   40   48 


73   75 
39   36 


76   75 
47   46 

73   72 


76  66  86 

46  55  56 

72  71  70 

62  47  63 


74   84   84 


48 

80 
48 

73 
44 

63 


76  84  84 

46  48  54 

50  56  59 

36  45  46 

68  73  76 

46  49  56 


72   78   87 


46 
60 


44   44   64 


42   47   55 


77   86   89 


93   90 
63   64 


86  88  77 

60  62  60 

68  89  90 

60  68  63 

60  79  77 

64  64  62 


87   80 
62   64 


68   90   79 


89  81 
58   57 


78   72 
60   62 


50   46   59 


66   89 
56   48 


67 

88 

85 

89 

51 

55 

62 

49 

90 

91 

89 

92 

49 

50 

H 

46 

87 

89 

65 

69 

53 

60 

61 

56 

88 

89 

86 

87 

48 

58 

53 

48 

80 

89 

91 

89 

49 

51 

59 

54 

76 

86 

89 

87 

54 

53 

60 

50 

70   74 
63   49 


72 
62 


74   78   78 
49   44   47 


66   55   59 


72   79 
37   41 


63   70 
37   43 


87   86 
66   63 


83   76 
62   61 


80   88 
62   62 


86   83 
66   63 


87   73 
66   59 


69   72 
66   63 


86   78 
66   61 


76   77 
63   62 


92   86   79 
64   64   66 


8*   90   87 
52   66   57 


77   84   81 
56   61   53 


87   86 
48   64 


61 
33 

40 

74 

81 

30 

33 

72 

80 

33 

37 

47 

56 

30 

40 

62 

68 

40 

42 

71 

75 

37 

40 

71 

77 

36 

39 

76 

83 

35 

39 

77 

83 

33 

38 

77 

83 

40 

39 

74 

80 

36 

38 

76 

81 

41 

43 

77 

85 

36 

41 

77 

83 

39 

42 

76 

83 

37 

41 

79 

85 

46 

48 

76 

63 

37 

42 

76 

76 

36 

43 

73 

75 

39 

42 

67   83   72 
43   65   56 


83   77 
57   46 


88   86 
42   66 


88   83   76 
47   64   55 


62   55 

45   44 


77   82   79 
49   57   56 


49   64   56 


91   78 
72   63 


85 

67 


68   87   84 
46   64   60 


87 
62 


90 

89 

76 

52 

70 

60 

99 

87 

84 

47 

67 

59 

90 

87 

73 

55 

68 

58 

90 

89 

71 

53 

67 

48 

84 

91 

91 

47 

5* 

65 

81   88   88 


Continued 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNt) 

NORTHhOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINOHAM 

NOLFEBORO 

WOODSTOCK 

KHOOe  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

OREENVILLE 

KINOSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1965 


65   5* 
49   38 


Day  of  Month 


60   6'> 
48   38 


65   61 

41   41 


57   53 

47   46 


64   61 
48   41 


70   61 
52   48 


61   58 
51   44 


62   71 
39   46 


75   83 
33   46 


73   82 
40   53 


72   78 
31   45 


63   73 
38   44 


75   84 
40   51 


65   72 
35   40 


75   83 
34   53 


82   77 
63   49 


75   84 
41   46 


73   79 
41   56 


73   83 
40   46 


75 
43 


76   57 
52   42 


61   44   43 


80 

74 

79 

63 

43 

43 

55 

47 

74 

90 

79 

53 

43 

39 

49 

47 

66   60 
52   53 


NORTHEASTERN 
BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURS  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  A 
MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

ROCHESTER 

SAINT  JOMNSBURY 

WATERBURY  I  NNE 


70   68   65 
41   56   50 


70   65 
50   55 


72   65 
47   55 


61   69 

44   50 


72   81 
39   52 


71   79   78 
37   45   49 


67   74   68 
*5   53   54 


74   82   83 
44   56   56 


IRP0R1 


MAX 

WIN 


68   68   65 
55   58   60 


89   89   85 
50   63   65 


85   85   83 
54   59   64 


53 
46 


63 
45 


18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


60   72 
40   44 


72   72 
40   36 


37   39   47 


74 
41 


69 
39 


61   71 
38   37 


67   74 
52   54 


79   85 
43   55 


48   53   54 


73   75   71 


72   69 
55   58 


90   90 
60   62 


68   68 
59   55 


66   56   59 
53   50   50 


85   77   81 
67   56   54 


60 

70 

35 

31 

67 

60 

37 

31 

71 

63 

35 

29 

66   65   67 


65 
43 


62  63  59 

37  44  30 

66  71  66 

37  39  29 

48  54  48 

32  39  30 


79 
49 


79   84 
40   58 


87   91 
40   57 


86   80 
60   62 


85   90 
45   60 


85   91 
52   63 


88   81 
54   58 


89   84 
56   62 


76   85 
38   48 


70   86 
49   51 


77   86 
45   52 


71   79 
43   48 


78   88 
43   45 


80   88 
43   54 


73   84 
50   53 


76   87 
47   48 


64   57   64 


90 
46 


83   87 
57   48 


77   69 
64   47 


79   69 

60   40 


67  71 

43  43 

78  82 

38  40 

76  83 

44  47 

73  79 

32  40 

69  75 

35  40 

75  83 

45  49 

72  76 

38  41 

76  82 

34  37 

78  82 

40  40 

74  80 

43  46 

78  82 

35  40 


78   86 
53   64 


89   88 
48   64 


88   87 
54   66 


12      87   86 
46   59   60 


89   89   86 
55   68   60 


88   87   82 
47   66   60 


51 

89   86 


85   75 
68   62 


70   56   63 
54   51   45 


70 
48 


72   74 

49   45 


69 
50 

73 
56 

69 
59 

80 
60 

78 
60 

79 
48 

86 
55 

87 

60 

88 
59 

90 
60 

76   83   el 


70   75   71 


74   65 
59   55 


83   80 
56   57 


86   81 
54   57 


34   44   38   50   55 


66  70  64 

36  47  39 

64  63  66 

36  46  30 


36 


89   85 
55   62 


75 

67 

36 

36 

79 

74 

40 

38 

72 

75 

40 

45 

80 

72 

43 

44 

79 

72 

43 

43 

68 

75 

48 

40 

75   56 
41   45 


81   56 
44   42 


62   57   68 
43   47   37 


79   56 
45   42 


76   61   54 

50   44   44 


71 

78 

40 

43 

56 

60 

41 

71 

77 

44 

45 

66 

76 

43 

40 

79 

78 

40 

39 

72 

43 

80 
42 

54   51 
41   44 


66   56 
39   46 


55   41 
29   35 


54   55   70 
42   40   39 


53   51 
36   40 


72   60 
33   42 


75   64   66 


66   72   73 
40   40   40 


72   74   75 
40   42   51 


44   45   47 
65   75   75 


71   68 
42   47 


74   75   75 
40   41   49 


69 
57 

71 
54 

70 

50 

69 

57 

80 
62 

77 
62 

75 
48 

78 
50 

79 
52 

83 
53 

86 
68 

80 
60 

77 
51 

75 
47 

76 
43 

76 
46 

88 
64 

83 
63 

74 
59 

74 
53 

73 
53 

69 

56 

85 
62 

61 
64 

75 
54 

77 
51 

80 
51 

83 
53 

87 
68 

82 

64 
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75 

76 

76 

80 

87 

42 

4i 

52 

50 

50 

62 

73 

72 

72 

79 

4U 

43 

49 

47 

51 

72   78 
45   45 


70   81 
43   46 


82   66 
56   49 


71   78 
50   51 


72   80 
48   48 


77   64 
44   47 


82   87 
46   47 


66   70 
45   55 


80   65 
50   52 


76   84 
44   47 


76   80 
52   60 


84 

68 

52 

46 

80 

67 

49 

45 

84 

66 

45 

62 

86 

86 

47 

50 

85 

84 

50 

64 

82 

83 

50 

64 

75   62 
36   33 


70 
33 


67   76 
39   35 


74   67 
43   40 


72   68 
42   37 


64   72 
40   36 


75 
38   33 


50   60 
36   38 


67   75 
42   39 


62   72 
42   36 


68   68 
38   33 


91   89 
51   59 


84   71 
68   55 


90   86 
62   59 


90   84 
60   60 


88   78 
67   57 


76   70 
40   35 


68   75 
43   37 


67   66 
42   39 


72   59 

46 


82   71 
58   46 


78   66 
58   49 


90   85 
58   57 


89   87 
54   62 


90   83 
69   58 


97   83 
64   57 


90   88   83 
50   64   59 


95   83   80 
42   65   66 


89   86 
64   60 


73,3 

51.1 


'8.0 
48.1 


78.3 
50.3 


76.2 
46.5 


76.2 
46.6 


77 
50 

.2 
.3 

76 
47 

.2 

,4 

79 
47 

0 

5 

79 
48 

5 

9 

75 
51. 

6 

1 

76. 
46. 

6 

3 

78.0 
62.4 


71.3 
54.5 


78.5 
55,4 


72.9 
42.1 

76,7 
42,9 

75.6 

47,6 

75.6 

47,1 

76.0 
47,0 

73,2 

46,3 

76,1 
46,6 

60.6 
42,4 

75,0 
46.6 

72.6 
44.2 

75.7 
45,1 


78.2 
48.3 

74,0 
48.5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1965 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26     27      28      29     30      31 


VERMONT 
WEST    BURKE 


WESTERN 


02 


BENNlNtiTON  2  NNW 

BURL1N6T0N  MB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHfcASTERN       0 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


65   6'. 
30   31 


MAX 

68 

Mm 

36 

MAX 

65 

Mm 

35 

MAX 

73 

MIN 

36 

MAX 

65 

Mm 

30 

MAX 

68 

Mm 

39 

MAX 

66 

i^m 

4<» 

71   71   56 


69   65   65 


66  66  56 

35  il  '.2 

61  62  52 

29  41  39 

72  77  57 

36  46  40 


33  49   35 


60   74   79 
27   30   35 


73  78  85 

35  42  44 

69  82  85 

37  47  47 

78  83  85 


72   78   82 
35   37   42 


68   75 
40   44 


65   72 
36   42 


56   64 
39   35 


67   75   82 


64   73 
35   42 


84   86   81 
48   52   48 


92   83 
61   60 


91   84 
66   62 


88   84 
55   62 


89   84 
60   66 


83   80 
64   65 


90   92   89 
46   63   66 


92   85   85 
52   61   61 


34   89   S3 
50   65   62 


78   84   77 
52   56   59 


75   90   89 
42   63   65 


91   84 
61   60 


64   77   68 
50   35   34 


74   79 
45   43 


78   73   73 
54   46   49 


76  eo 

42   44 


89   84   78 
61   45   44 


82   79   81 
55   39   38 


85   78 
55   43 


76   72   65 
50   39   35 


89   69 
57   45 


84   81 
66   40 


77   49   55 
41   40   33 


75   57   66 
43   46   38 


85   66   61 
52   50   49 


72   58   63 
51   47   44 


79   59   60 
50   44   47 


70   51   52 
45   42   43 


81   63   63 
43   47   48 


70   69   76 
34   34   37 


39   40   47 


74   72   71 
43   49   53 


n      72   63 


64   73   75 
46   42   46 


74   74   73 
37   36   44 


69   69   69 
42   39   45 


55   65   65 

39   34   39 


64   74   74 
44   39   44 


65   73 
38   38 


78   78   34 
49   43   50 


84   63   69 
49   54   66 


74   31   89 
45   50   53 


78   84   88 
42   44   49 


71   73   81 
43   48   52 


62   70 
37   42 


74   80 
46   47 


84   80   85 
49   44   42 


64   88   74 


91   88 
63   49 


66   91 
69   44 


81   86 
46   57 


79   77 
68   43 


88   85 
59   52 


68   66 
57   45 


70   64   72 
34   30   36 


84   63 
54   48 


75   60 
40   43 


73   79 
40   32 


73   72 
46   37 


67   63 
39   31 


78  75  79 

46  39  42 

75  70 

41  34  38 


?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 

SUPPLEMENTAL    DATA 


72   69   62 
44   45   52 


89   66   80 
48   68   59 


90   67   70 
64   64   62 


90   90   76 
59   65   69 


65   86   74 
60   68   64 


67   67   74 
64   66   66 


87   85   74 

64   70   60 


90 
65 


77 
5* 


67 
61 


74.3 
39.5 


75.5 

50.3 


79.1 
60.3 


75.4 
*5.2 


76.9 

50.5 


75,7 
55.3 


79.1 
*5.5 


68.3 
♦3.3 


76.3 
48.1 


77.5 

45.5 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  ol  days  with 

precipitation 

In 

S.  It 

1 

3 

Station 

■♦J  c 
C   0 

^  o 

D  ^ 

c 

1 

1     » 

^1 

-2 
0       1 

Q        1 

i 
It 

EASTERN  STANDARD  TIME 

1    AM      7    AM           1    PM        7    PM 

8 

g 

3 

<» 

0) 

A 

to 

■3 

III 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

25 

4.3 

12.4 

36++ 

31 

13 

80 

73 

55 

65 

3 

6 

2 

1 

0 

0 

12 

- 

4.9 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

26 

2.0 

7.2 

30 

NW 

13 

78 

72 

44 

52 

3 

" 

4 

1 

0 

0 

14 

72 

6.2 

NEW   HAVEN   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

26 

NW 

13 

- 

75 

56 

- 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

13 

79 

5.1 

MAINE 

CARIBOU   WB    AIRPORT 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

72 

44 

54 

6 

8 

3 

1 

0 

0 

18 

- 

6.8 

PORTLAND   WB    AIRPORT 

26 

2.8 

7.8 

35 

NW 

10 

84 

74 

50 

67 

3 

7 

4 

1 

0 

0 

15 

64 

5.9 

MASSACHUSETTS 

BLUE   HILL   WB 

- 

- 

- 

35 

WNW 

10 

- 

- 

- 

- 

1 

7 

3 

1 

1 

0 

13 

70 

- 

BOSTON   WB    AIRPORT 

27 

4.7 

12.0 

28++ 

N 

13 

77 

71 

56 

63 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

72 

5.4 

NANTUCKET  WB   AIRPORT 

21^ 

5,9 

12.3 

31 

NW 

13 

91 

80 

68 

83 

2 

6 

3 

0 

0 

0 

11 

66 

6.0 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

4 

0 

1 

0 

14 

- 

- 

WORCESTER   WB    AIRPORT 

28 

5.2 

8.9 

25++ 

30 

13+ 

68 

64 

47 

59 

3 

4 

5 

1 

1 

0 

14 

- 

5.7 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD   WB    AIRPORT 

27 

2.0 

6.0 

25++ 

SW 

23 

86 

79 

45 

55 

2 

5 

5 

2 

0 

0 

14 

62 

5.7 

MOUNT   WASHINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

8 

3 

1 

1 

19 

33 

7.8 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

2 

0 

1 

0 

9 

- 

5.2 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 

26 

3.7 

10.0 

29++ 

32 

13 

74 

68 

45 

55 

4 

3 

4 

0 

1 

0 

12 

74 

5.3 

VERMONT 

niiQi  iM^.ToM   WB    AIRPORT 

26 

1.1 

8.2 

32 

NW 

23 

83 

77 

49 

59 

2 

6 

7 

1 

1 

0 

17 

66 

6.4 

See  Relere&ce  Note*  Following  StatloD  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1965 


KINGSTON,  R.  I. 


EVAPORATION  AND  WIND 


WESTERN 

ESSEX  JUNCTION  1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

«2 

O 

1 

u 

II 

« 

1 

i 

3 

• 
& 

{ 

No.  of  Days 

I 

e  c 
Qui 

1 

J 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Slatlon 

Max.         Min. 

!1 

Q  2 

Is 

• 

o 

• 

1 

si 

;1 

MAINE 

«         «        * 
fARZH    1965 

BRUNSWICK 

'.0.9 

25.1 

33.0 

59 

4 

11 

22 

986 

0 

4 

27 

0 

.75 

.23 

6 

2.3 

1 

21 

2 

0 

0 

«         «         » 
APRIL    1965 

BRUNSMICK 

50.7 

31.7 

41.2 

63 

30 

18 

1 

705 

0 

0 

17 

0 

3.15 

1.32 

16 

.8 

T 

IB. 

7 

2 

I 

tt        tt        « 
MAY    1965 

BRUNSWICK 
NEWCASTLE 

65.2 
M 

43.2 

64.2 

M 

83 

26 

32 

3 

331 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

.54 

.16 

18. 

.0 

0 

0 

3 

0 

0 

NEW    HAMPSHIRE 

II         *         * 
NOVEMBER    1964 

BENTON    5    SW 

M 

M 

M 

0 

2 

0 

11         *        * 
DECEMBER    1964 

BENTON    5    SW 

31.6 

U.5 

23.1 

56 

27 

-    6 

8 

1294 

0 

19 

27 

5 

2.77 

.86 

4 

23.9 

12 

9 

7 

2 

0 

«        «         ft 
MARCH    1965 

HANOVER 

39.1 

21.2 

30.2 

•       .3 

56 

4 

11 

21 

1073 

0 

5 

29 

0 

.57 

-    2.20 

.22 

29 

6.0 

10 

1 

' 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•PRIL  1945 
CL4REH0NT  JUNCTION 


Jls^iiiK^: 


DAILY  PRECIPITA  TION 


MARCH  19«S 
BDUNSWICIC 

*PRIL  1969 
SRUNSuICK 


MASSACHUSETTS 

JANUARY  1965 
FRANKLIN 

FEBRUARY  196S 

CHESTERFIELD 
MANSFIELD 
PLAINFIELD 
MINCHENDON  NO  2 


APRIL  I96S 
MANSFIELD 


MANSFIELD 
wINCHENOON  no  2 

NEW  HAMPSHIRE 

NOVEMBER  196* 
SENTON  5  Sw 

DECEMBER  196<. 
BENTON  5  SH 

•    •    • 

MARCH  1965 

HANOVER 


'    I    M    3        4    I    5    I    6        7    I    8    I    9    I  10   I   11    I   12       13  I   14   I   IS    I   16  I    17   I    18  I    19  I  20 


3.<>6 

2.70 
2.72 


Day  of  Month 


.05      T  T 


21      22  I  23  I  24      2S      26      27      28  I  29  I  30      31 


.01      .01      .0 


.10      .40 

.19      .01 
.09      .47      .08 


1.32       .09       .20 


.03  .05 


.07      .06      T 


.01       .02 

.11      T  .02 


.63      .10      ,04 


.15      .12  .17      .27 


.01       ,03       ,18 
.04      T  .10 


.20    1.00  ,01 

.43     1.77  T 

•  .91  T 

.09       ,61 


,10      .20      ,25 


I  .19      .01 


.54      T  .10 


nolo.  loUowing  Station    Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


*        ft         * 
MARCH    1965 
BRUNSWICK 
ft        «        ft 
APRIL    1'65 
BRUNSWICK 
ft        ft         ft 
MAY    l«6S 
SRUN5MICK 
NEWCASTLE 

NEN   HAMPSHIRE 
ft        ft        ft 
NOVEMBER    1964 
BENTON    S    SW 
ft        ft        ft 
DECEMBER    196* 
BENTON    9    SW 
ft        ft        ft 
MARCH    1965 
HANOVER 


MAX 

MIN 


I  MAX 

MIN 


Day  of  Month 


42      '•e 
26       31 


47       47 
22      27 


69      62      57 
38      36      32 


20      22      2 

10         1         8 


59       46 
32       36 


52      59      57 
30      28      31 


25      24      23 

17      22      13 


48      42      52 
26      35      29 


39      45      51       56      46      41 
13      16      27      24      24      34 


15      18      23 
-2-6      13 


47       49       47 
32       33      21 


12       13       14       15       16       17 


44       38       36 
30      23       19 


58      58      42 
40      35      33 


24      36      46 
•    4         4      34 


42      34      34 
30      21       14 


40      39      40 
20      25       18 


55      52 
32      28 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28 


58      59 
48       31 


45      42      30 
23      29       12 


40      39      40 
14      22      21 


44       43 
16       26 


42       38      36 
24      25      27 


20      38      38 
■    4       18         3 


40      42      35 
13      23      28 


45      32 
31      22 


42      50 
32      29 


52      62      65 


63 
48 


34      47      39 
14      27      22 


60      45 
39      32 


72       68       74 


68       69        74 
42       47       37 


24      27      28      27      36      42      55      55      56 
-3       13       15       13      23      33      39      41       30 


43      30      27 
30      18      11 


48      35 
22      27 


42      48 
38       36 


30      34      36 
14      25      15 


30      31 


44      56      53 
30      42      24 


41       34      36 
16      27      26 


39      28      38      36 
20      22      26      20 


60      62 
40      33 


40,9 
25.1 


50.7 
31.7 


65.2 
43.2 


35      41       34 
16      32       19 


31       20      28      35 
18         9         8      20 


40      27      34      32 
14      17      20      15 


31,6 
14.5 


39.1 
21.2 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW   HAHPbHlWE 

•         ft         • 

NOVEMBER    1964 

BENTON    5    SW 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

~ 

T 

T 

0.4 
T 

0.3 
T 

ft         ft         • 

DECEMBER    1964 

BENTON    5    SW 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

2.3 
2 

4.9 

7 

0.5 
8 

3.2 

U 

0.3 
11 

U 

1.7 
12 

11 

10 

6 

5 

4 

1.2 
5 

! 

4 

0.7 
5 

5 

0.4 

5 

5 

'• 

4 

2 

T 

6.5 

6 

0,3 
6 

0.2 
6 

0.7 

6 

ft        ft        ft 

i 

1 

1 

FEBRUARY    1965 

i 

1 

KEENE 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

4 

3 

3 

3 

2         2         2 

2        2         1 

X  u 

1 

1 

A      |3 

2         2         11 

1 

•         ft         ft 

1 

j 

MARCH    1965 

j 

'       1       ! 

HANOVER 

SNOWFALL 

SN  ON  am 

10 

9 

6 

4 

2 

I 

T 

T 

T 

] 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

' 

T 

0.1 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

T 

T 

0.5 

T 

T 
T 

T 

2.8 

0.1 

1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON I « 

SAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 
I  BLOOMFIELO 
peOrOGECOBT  H8  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  Oam 

BURLINGTON 

CANOLEWOOO  LAKE 

COCKAPONSE 
COLCHESTER 
COLLINSVlLLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HtLL 


DAMSON  ^, 
EASTFORD 
EASTON  LAX 
FALLS  VILL 

GROTON 
MARTFOHO 
HARTFORD  a 

HARTFORD 


MANSFIELD  HOLLOW 
MIDDlETOW'*  *  W 
MiLFORO 

'  MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEl 
) NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
■  NEWINGTON 

NORFOLK  2  Sw 
'  NORTH  BRANFORD 

I  NORTH  Guilford 

I  NOftWALK    GAS    PLANT 

NORWICH   PUB    UTIL    PLT 
I  PAUCHAU6   FOREST 

i  PROSPECT 


I  ROCKY  RIVER  DAM 
,  ROUND  Pond 
'  SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  dam 

SHUTTLE  MEADOW  RESVH 

STAFFORD 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
I  STORRS 

'  thohaston  dam 
i  torrihgton 

'  TRAP  FALLS  RESER 
I  WATERBURY  RADIO 

WEPAWAUC  RESERVO 

WESTBROOK 


,  MRS. 


I  AUGUSTA 

I  AUGUSTA  FAA 

BANGOR  DOW 
I  BAR  HARBOR 
' BELFAST 
!  BINGHAM  WYH 
I  BRASSUA  DAM 
I  BRIOGEWATER 
(  BBIDGTON  1 

BRUNSWICK 


OBSERVEH 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 

M.  C.  STEWART 
METRO.  01  ST.  WTR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  W£A.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
;.  WEATHER  BUREAU 

.-^.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM, 

>SS.  CORRECTIONAL  INST 

TY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
iPE  COD  NATL  SEASHORE 

S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARHETT 

f. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
.-  „  HERRON 
CORPS  OF  ENGR 


f    E.  DAVIS 


j  CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELIZABETH  6.  HOUGH 
RICHARD  C.  BR1G*AM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
I  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. I 
I  MASS. WTR, RESOURCES  COMl^d 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMwi 
MASS.WTft.ReSOURCES  COMmJ 
I  EARL  F.  SMITH  1 

»SS. WTR. RESOURCES  COMmI 
r.  ROBERT  SKILLIN&  1 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
HARMON  E  FREEMAN  I 
NEW  ENGLAND  POWER  CO,   ) 

MRS  SIDNEY  THOMPSON,-,, 
CAPE  ■•  VNYRD.  ELEC.  CO,*' 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS  | 
ESSEX  COMPANY  I 

PROP.  LOCKS  ♦  CANALS  ' 
MASS. WTR. RESOURCES  COMm! 
Hflcni  n  ,.  PARKINSON 

- '.RESOURCES  COMmI 

IVER5  WATER  WORKS     ' 


MASS 

U.S. 
CITY 

WTR  RESOURCES  COMH 
WEATHER  BUREAU     ' 
ENGINEER 

MASS. WTR 
METRO.  D 
DELWYN  K 
JOHN  R  AA 

RESOURCES  COMm; 

aflPNEs 

DEHSON 

.  0 

RESOURCES  COMM 

MASS 

WIN, 

RESOURCES 

comm; 

HARVARD  FOREST 

WEATHER  BUREAU 

MASS, WTR, RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  *  VNrflD.  ELEC.  CO. 
METRO.  OIST,  WTR.  CO'M^. 
R.  E.  LAUIZENHEISEfi 
NEW  BEDFORD  WATER  WORHS 
REV.  R.  M.  BARKER 

U.S.  COAST  Guard     ' 

t  W.  A.  WINSOR 
I  BRISTOL  CO,  AGR.  SCHOOL 
1  NEW  ENGLAND  POWER  CO,   ' 
1  CHESTER  R,  SPIELVOGEL   ' 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
U.S.  ARMORY 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
NUNZIO  LANCIANI 
NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W,  MASS.  ELEC,  CO. 
PARKER  H.     CHICK 
WARE  WATER  WORKS 

■Tha  S,  GARDNER 

.RESOURCES  COMH 
.  SHEETS 
FRANCIS  D,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COHmI 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTI 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CLOSED  3/<./65 


JAMES  PAGE 

BROWN  PAPER  COMPANY 

RUSSELL  £.  MAGUIRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERv.  CO,  N.H. 

ERASTUS  DOLE 

MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMINARY 
JOHN  STOUGHTON 


ENGINEERS 


S  CORPS  OF 
MR  JEAl 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  e.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC, 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 


E.CH, 


FEE 


RUMFORD 
fiUMFORD 
RUMFORD    POWE 


SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVEfi 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  DAM 

SWANS  FALLS 

TELOS  DAM 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 

""i   BUREN  Z 

TERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
I  WOODLAND 


'^PBELL 

-  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
DWI6HT  A.  OANFORTH 

<CLAN0  POWER  CO. 
'TR. RESOURCES  COMM 
SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UHLEnBERG 


PUBLIC  SERV.  I.V.  n,n.   I 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERv,  CO.  N,l 
MARK  A,  SWEENEY 
MEHTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BD| 
DONALD  E.  CRANE 
HERMAN  I 


TION  , 


lENCY 


STATION 


LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 
MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILfORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  2  NNW 

I   DURHAM  3  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
'INKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN8URV 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  weARE 

SUNAPEE 

SURBV  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

WARREN 

VlLLE    VALLEY 
WEST    RUMNET 


HIT 


lELD 


WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK    POND 

RHODE    If 


AND 


STATION  INDEX 


COUNTY 


GRAFTON 

HILLSBORO 
HILLSBORO 
CHESHIRE 


BLOCK  ISLAND  we  AP 
GREENVILLE 
;INGST0N 
NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
WODNSOCKET 


9TP^ 

0? 

9866 

02 

99*C 

A[N  DAM 


VERMONT 


BALL  MOUNT* 
BELLOWS  FALLS 

IINGTON  2    NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 

LINGTON  U  OF  VT 
BURLINGTON  WB  AIRPOI 
CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 

TTENDEN 
CORINTM 
CORNWALL 

IVILLE 
DORSET  I  S 
ENOSBURO  FALLS 
ESSEX  JUNCTION  1  N 
OILMAN 


8l!  02|  HILLSBORO 
•)4l  02  HILLSBORO 
02'  02  SULLIVAN 


CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 


3306  01,  PROVIDENCE 
1*266'   Oil  WASHINGTON 
52151  Oil  NEWPORT 
5225'  01  NEWPORT 
6698'  Ol'i  KENT 
9'>23  Oil  PROVIDENCE 


02"'7'  03!  WINDHAM 
0*i99,  03  WINDHAM 
05631  021  BENNINGTON 
0661  Oil  WINDSOR 


I  1565'  01  ORANGE 
ISSOl  02!  AOOISON 
niS'  Oil  CALEDONIA 
1786  02  BENNINGTON 


DRAINAGE  CODE; 


AS   36 

43  99 

44  30 


71  35 

71  34 

71  32 

71  19 

71  IB 

71  26 

71  29 


2  3S 

1  35 

3  09 

1  32 

2  36 

T2  26 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
ICHARD  D,  PARKER 

IT,  WASH.  08S.  CORP. 

■ENNICHUCK  WATER  WORKS 


FISH    ■ 


:    DEP' 


SMEPARD 
MARY    R.    STRACHAN 
CORPS    OF    ENGINEERS 
G.    A.    MORISON 
GEORGE    HAMILTON 
N.H.    WATER    RESOURCES 
GEORGE    S.    RICHARDS 
DEPT.    PUBLIC    WORKS 
EONA    F.    POWERS 

HARRY  W.  HOLT 
MRS.  E.  M.  RICHMOND 
WILLIAM  PLAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

ANDROS 


ISH  ^ 


CORPt 


■  TCHER' 

iIneer: 


CARL  D.  CRUPE 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERWEILER 

FRED  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHER' 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J,  STEERE 
AGRI.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 

CLOSED  4/1/65 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDWIN  K.  MARRAM 


U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GUY  B.  fiOUTHlER 

Efl^lONT 


,S.    WEATHER 


iREAU 


CENT.V 
OAVIO 
STUART 


.PUBLIC    SERV.CO. 
lASTINGS 

T.  WITHERELL 


STATION 


■INGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 

MAYS    MILL 

MC    INOOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

NORTH  HARTLANO  0AM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  I  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 


YSON 
UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WAITSFIELO  2  WSW 
WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHITINGHAM  2  W 

WOODSTOCK  3  E 

CLOSED  STATIONS 


DAHARISCOTTi 


2   S 


(ILLS 


MASSACHUSETTS 
WORCESTER 

RHODE    ISLAND 
NEWPORT   WATER   WORKS 
NEW  STATIONS 
MAINE 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 

HI 


WINDHAM 
CALEDONIA 
WASHINGTON 
WASHINGTON 


i|  WINDSOR 

i|  BENNINGTON 

WINDSOR 

WINDSOR 
1!  BENNINGTON 


I  CALEDONIA 

'  ADDISON 

I  BENNINGTON 


'  ORANGE 
I  WINDSOR 


0512 

ni 

WINDSOR 

6556. 

03 

ORANGE 

67-1 

01 

WINDHAM 
WASHINGT 

8B15 

WASHINGT 

9099 

01 

CALEDONI 

9735 

03 

WINDMAM 

43  36 
43  20 

il  43  14 
43  32 
43  31 

'  42  45 


72  40 
72  21 
72  30 
72  54 


72  58 

73  10 
72  01 


MAUOe  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINOER 
TOWN  OF  MANCHESTER 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

.  AVIATION  AGENCY 
WATER  +  LIGHT  DEPT, 
HOWARD  N  TERR  ILL 

X  BROADCASTING  CORP. 


IISS  ► 

IlLTOP 
AGR.  I 


2270 
1560 
2060 
1140 


E.  BEA' 


WILI 


».  BR' 


SERVICE 


ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALDEN  C.  WIRES 

.  EMILIE  MOORE 

'.  ROWLEE 
NEW  ENGLAND  POWER  CO* 

JOSEPH  0.  MAC  MASTER 
GEORGE  L.  KIRK 

■AYMOND  C.  SWEENY 

AIRBANKS  MUSEUM 
CENT. s/T. PUBLIC  SERV.CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
JAMES  IWITCHELL 

ISABEL  WHITNEY 

INO  LA  ROCK 


EDITH  PLIMPTON 


CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO, 


CLOSED  3/4/65 


CLOSED  4/1/65 


3-CHARLES    4-COASTAL    5-CONNECTICUT    6-CONTOCOOK    7-HOUSATONIC    B-HUDSON 
,  CROIX    15-ST.  JOHN     18-ST.  LAWRENCE    n-THAMES 


B-KENNEBEC    10-MERRIMACK    11-PENOBSCOT 


REFERENCE    NOTES 


|2^iV£^:^^   Entries  of  snowfall  in  the  "Clixnatolo^cal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entr 


*  taken  from  different  pointfi 
of  snow  on  ground  uiclude  snow. 


1  the  July  i 


s  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  »u,i„„,  are  clima.ologioal  sUndard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  Uus  publication,  became  eHective  with  data  for  January  1957 

^^-       --«  -  -e„  .ollowm.  .e  s.a..o„  .me.  sucb  as  1.  SSW.  indica.e  dis.nce  „  miles  and  d..c..on  .om  .e  pos.  o„.ce 

SEASONAL  T.B...S:       „on»U,  and  seasonal  3„o„,aU  and  Hea.in.  de..ee  days  ..  .He  13  monlHs  endin.  w.O,  .e  p.ecedin.  June  dala  ».ll  be  ca.ri, 

DELAVEDDATAANnrnRRKrTlo..  wui  be  carried  only  in  .be  June  and  December  issues  o,  .bis  buUe.m 

LXTERPOUATEOVAl.HKS  Tor  mo„.bly  precipi.a.ion  .o«ls  may  be  found  m  .be  annual  .ssue    ol  U,is  publica.ion 

LX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHKN  USED  mPlCATK  TK..  .n,  ,  ^,..>,.. 

No  record  in  .he  "SupplemenUl  Data"  table.   "DaUv  Precinitaiinn"  t=hi.     "i- 

^,  ,.  „  '  '°"    '^''-      '^''^'"''''°" '"''"'"''     '^'^•■■'^"»"'='"-<'  Snow  on  Gr^^^^ 

-No  record  m  the    Climatological  DaU"  table  and  .he  "Daily  Tempera.ure"  table  is  indicated  by  no  en..^ 

tt     MO..  Wasbin^on.  Cannon  Mountain.  Ne.  Hampshire  and  Moun.  Mansfield,  Vermont,  not  used  m  computm.  D.s.on  a.era.es  or  e.remes    for  the  State  or  Section 

*  And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 

»      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  s.at.on  ,s  no.  quipped  w.U.  an  >„s,r„ment  to  measure  fas.es.  miie  data. 

*  Amoun.  included  in  following  mea-^uremont    *i™     ^-  .     ..  . 

uiiuwutg  measuremen..  .ime  distribution  unknown. 

/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowtall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  ,=         ,     .  . 

g    a  ratio  of  1  mch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

ng.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  stat 


'  ^'^^:^S:^:::;::^ts'^;^:^:r^i;;^^i:''-'''  -- «--  -  -^^ — ■ 


isentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr. 


.o  be  published  late 


'urly  Precipita.i. 


:a.) 


R      Amounta  from  recording  gage.      (These  amoun.s 
T      Trace,  an  amount  too  small  .o  measure. 

V  Includes  .otal  for  previous  momh. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  l,ETTERS  WH.K  „...  .,p,c^,,  ,„,  ,.,  ,^,^.,,. 

AR  This  emry  in  .ime  of  observa.ion  column  in  Sta.ion  Index  means  after  ram. 

C  Recording  Rain  Gage  Sta.ion.     Hourly  precipita.ion  values  are  nro,-...  h  , 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  mo„.h  indica. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  S.orage  Precipi.a.ion  S.a.ion.     Precipita.ion  measuremen.s,  made  at  irre^tar  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunse.. 

VAR  This  en.ry  in  .ime  of  observa.ion  column  in  Sta.ion  Index  means  variable. 

■vered  ground,    however.  Oils  reference  indicates  Otat  the  thermometers 


wfall  and/or  snow  on  ground  in  .ha.  month. 


delayed  data  in  .he  Decembe 


ue  of  Uiis  publica.i< 


bui!sr""' ""  ^'""'"' """"' '" '  ''■*"" '°""''  ^ ''" '-'  -'«'-  -"•'- 


Static 


3  exposed  i 


appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  Usted  i 


shelter  located  on  the  roof  of  s 


I  the  tables. 


;  eithe 


sing  . 


;ived  too  late  to  be  included  in  this  issue. 


-  —  .^.w^^vtu  luu  laie  lo  oe  inciuaea  in  this  issue. 
Oeneral  weather  conditions  in  the  U     S     for  each  month  a       ri  k   ^ 


==S?^;^™~^~^ 
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y 
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-O-  Clear   B^k         * 


-o- 

B..to„         ^O 


O    •  O  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

-O  -•--<»-  Precipitation    and    Temperature 

-fy-^-^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


I 
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1<f/pe   of  gage         O    Non- recording; 


Recording,        d    Both  types 

I         Double   circle  combinations    indicate    the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 
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Lpole   2  ( 
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i \\  o—^ — -a-  ) 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
MIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  119 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MI DOLE TOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS      R 

5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

*    •    • 
NORTHERN  C 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TEL05  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


Temperature 


83.6 
78.* 
82.7 
76.7 
79. 8M 

79.2 
82.2 


80.0 
81.5 
80. IM 
82.7 
82.3 

SS.* 
83.5 
79.9 
82.2 
82.9 

84. <> 
80.6 
80. 3M 


80.0 
SI.* 
80.0 
82.7 
81.8 

81. OM 


71.5 
76.5 
73.1 
72.3 


75.2 
74.2 
76.0 
75.4 
75.6 

72.5 
72.1 
71.6 
76.7 
76.6 

71.6 

74.5m 

75.5 

73.2 

73.4 

74. 6M 
72.3 


78.8 
78.6 
79.1 
78. 9M 
75.4 

78.4 

79.3 

78.2m 

80.7 

79.3 


55.0 
57.7 
53.9 
54.5 
55.0M 

56.1 
55.5 


55.7 
53.8 

49. 6M 

57.6 

57.8 


59 

3 

53 

7 

58 

2 

58 

3 

60 

7M 

53 

7 

58 

,1 

56 

,2M 

62.4 
59.9 
62.1 
60,2 
56.7 

55. 3M 


48.6 
47.5 
49.9 
46.3 


69.3 
68.1 
68. 3 
65.6 

67, 4M 

67.7 
68.9 


67.9 
67.7 
64. 9M 
70.2 
70.1 

72.4 

68.6 
69.1 

70.3 
71. 8M 

69.1 
69.4 
68. 3M 


71.2 

70.7 
71.1 
71.5 
69.3 

68. 2M 

70.3 


60.1 
62.0 
61.5 
58.8 


47.6 
46.3 
46.  OM 
50.0 
51.7 

47.1 
47.6 
43.9 
52.8 
52.2 

46.4 
50. 9M 
51.0 
50.0 
45.5 

42, 8M 
48.3 


56.2 
54.6 
55.0 
51. 9M 
50.5 

51.3 
52. IM 

51. 2M 


1.0 


-    2.5 


61.4 
60.3 
61. OM 
62.7 
63.7 

59.8 
59.9 
57.8 
64.8 
64.4 

59.0 
62. 7M 
63.3 
61.6 
59.5 

58. 7M 
60.3 


67.5 
66.6 
67.1 
65. 4M 
63.0 

64.9 
65. 7M 
64. 7M 
64.6 
68.2 


2.7 

5.0 


-  3.9 

-  3.0 


15 
14 
15 

90|  26 
90    14 


154 
109 
115 
187 


122 

153 

133 

89 

68 

161 

162 

223 

59 

56 

194 

87 

77 

109 

172 

192 
148 


0       0      0 
0      0       0 


Precipitation 


3      0 
0      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


1° 


1.95 
2.23 
1.62 
1.88 
2.54 

2.61 
3.26 

2.30 


1.90 
2.08 
4.90 
2.74 
3.27 

1.68 
5.90 
4.18 
3.05 
l.U 

3.42 
4.82 
4.32 

3.34 


3.99 
1.67 
2.18 
3.97 
5.16 

.99 


3.96 
4.77 
3.71 
2.05 


3.13 
3.29 
2.25 
3.73 
3.90 

3.56 
3.43 
4.05 
2.95 
3.17 

5.01 
4.10 
3.57 
2.79 
3.15 

3.03 
2.67 


3.44 


1.51 
.85 
2.3« 
1.46 
2. SO 

2.46 
1.18 
1.18 
1.51 
1.39 


2.44 
2.57 


2.04 


1.93 
.26 


.22 
1.2S 


.28 

1.41 


•       .68 


1.42 
2.39 


2.00 


.70 
1.33 
1.02 

.54 


1.08 
2.20 


1.18 
I.IO 
2.27 
l.Ol 
2.34 


1.09    18 
4.16    19 


2.17 

1.09 

.41 

2.01 
4.67 
2.32 


2.21 
1.23 
.96 
1.38 
3.72 

.32 


1.34 

1.85 

1,09 

.54 


.70 
1.12 

.70 
1.23 
2.15 

1.52 
1.04 

1.02 
1.41 
1.63 

1.06 
1,00 
1.46 
.97 
1.20 

1.25 
.92 


.61 
.28 
.56 
.31 
.83 

.64 
.72 
.37 
.38 
.49 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  euXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
5ANF0RD  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  MB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURQ  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TLILLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOlE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


71). 6 
78.7 
78.5 
77.2 
77.6 

76.8 
80.5 
79.2 
77.3 
79. 6m 


76.5 
80.7 

72,5 

78.2 

77.4 
81. 4 
79. 6M 
79.3 
79.2 

78.3 
83.0 


79.9 
76.2m 
77.8 
81.'. 
78. <• 

79.2 
80.0 
79.5 


52.0 
■•9.8 
51.1 
51.7 
52.0 

47. 3M 
53,3 
51.4 
49.3 
52. 2M 


81.1 
78.0 
82,4 
81.8 
81.0 

80.7 
82.0 
79. 9M 
81.3 
83.9 

84,3 
84,2 
81.4 
83.9 
82.8 

81.2 
83.1 
81.7 
83.3 
80.9 

83.5 
85.2 

7fl.l 


49.7 
53,5 

49,9 
55,1 
56. OM 
58,7 
53.4 

54,0 
51,5 


52.0 
55. 2M 
51.6 
51.4 
51,8 

52,9 
51. 5M 
52,8 


53.5 

51,7 
55.9 
51.7 
60.4 

53.6 

62,5m 
58. 'JM 
55.6 
56.2 

59,3 
59,5 
60.2 
59,7 
54,4 

53,6 
60, IM 
51.0 
55, 3M 
54,9 


65.3 
64.3 
64.8 
64.5 
64.8 

62. IM 
66.9 
65.3 
63.3 

65. 9M 

65.2 


61.1 
65.9 

63.7 
68.3 

67. 8M 

69.0 

66.3 

66.2 

67,3 


65.5 
65. 7M 
64.7 
66.4 
65,1 

66,1 

65, 8M 
66,2 


67,3 
64,9 
69,2 
66.8 
70,7 

67,2 
72, 3M 
69, 4M 
68,5 
70,1 

71,8 
71,9 
70.8 
71.8 
68.6 

67.4 
71. 6M 
66, 
69, 3M 
67,9 


2,8 
3,8 


2,9 


2,1 


85    14. 
90    14 


55.0  69,3 
55,5  70,4 
58.2         68.2 


3.9 
4,0 
2,7 

1,9 

3.1 


1.2 

1.5 


1.4 
1.9 
U5 
1.8 


82 

15. 

86 

15. 

91 

14 

85 

15 

88 

15 

85 

14 

89 

15. 

83 

25 

87 

25, 

90 

26 

94 

14 

89 

16 

93 

14 

94 

14 

87 

25. 

94 

14 

92    14 
92    14 

90    15. 


43 
38 
42 
37 
52    20 


39 
39 
49    20 


40 
56 
39 
54 
54 

107 
18 
50 


No.  oi  Days 


Max. 


118 
29 

64 
9 
14 
10 
41 

28 
25 


Mln. 


0       0 
0       0 


0       0 
0       0 


20 
12 

14       1 


0      0 
0       0 


1 
1 
3      0 

2  0 

3  0 

0 
0 
0 
0 
0 


0 
0 
0      0 

0 
0 


1.77 

,82 

.73 

3.32 

3.19 

1.41 
1.82 
1.01 
1.74 
2.00 

1.70 


1.88 
.32 

2.25 

,86 

1,20 
.72 

1,56 
,66 
.61 

1.20 
.96 


5.38 
3.83 
3.94 
2.74 
3.55 

3.74 
2.94 
1.83 


3.97 
2.09 

.52 
1.66 

.92 

1.07 
1.52 
1.23 
2.10 
2.14 

1.83 
3.29 
1.77 
1.13 
.47 

4.01 
2.84 
2.99 
4.52 
1,55 

1.70 
1.06 
1.03 


1.41 
2.26 


.51 

1.40 

1.29 
1.68 


.82 
2.24 


2.25 


.76 

.30 

1.34 

.63 

1.66 


NEW   ENGLAND 
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Precipitation 


1.76 
2.41 

1.32 

1.56 

,29 

1,75 

2,28 


.00 
1.15 


2.18 
2,60 


1.97      .    1,63 


,50 

.17 

.28 

1,80 

1.51 

.35 

,60 
.41 
.49 
.56 


1,00 
.08 

.87 
.23 

,43 
,24 
.43 
.20 
.16 

.74 
.38 


2.35 

1.67 
1.53 
1.03 
1.62 

1.57 

1.03 

.92 


1.59 
.90 
,31 
,63 
.46 

,61 
,65 

,80 

1,44 

.73 


1,75 
,63 
,61 
.27 

2.42 
1.64 
1,00 
2,85 
,69 

.79 
,51 
,45 


No.  of  Days 


s   s 

8 


1      1 
0      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MASSACHUSETTS 
<    <t    * 
COASTAL  O: 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

M INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PBOVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  Ce  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

MOODS  HOLE 

DIVISION 
NEM  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  5W 
BERLIN 

BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
QRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  KB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERSORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM. 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


79.7 
78.* 
77.5 
90.7 
76.9 

B1.9 
82.5 
79. 'i 

81. 8M 
74 

81.9 
83.1 
90.6 
80.9 
77.0 

78.0 
80.2 
80.7 
78.2 


76.2 
77.5 
72.1 
75.0 
75.2 

70. 7M 

79.0 

76.* 

51.* 

69.9 


80.1 
78  .6^ 
81.1 
79.2 
82.2 

79.6 

80.5 
83.6 
90.0 
82.5 

90.3 
79.* 
82.3 
80.1 
75. 9M 

81.7 
92.0 
79.1 
79.3 
79.7 

79.1 
90.7 
92.6 
79.0 
78.* 


7* 
82. 2M 
80.3 
77.8 
82.3 


61.2 
59.0 
60.1 

61.9 
57.7 
58. 7M 
58. 2M 
60.* 

65, 5M 

60. IM 
60.2 
56.6 
59.9 

59.0 
62.* 
56.1 
62.5 


50.6 
50.* 
*7.6 
*7.7 
*7.2 

*5.2M 
*6.5 
*9.2 
38.9 

*9.* 


2.7 


69.* 
69.9 

69.5 

71.9 
70.1 
69. IM 
70. OM 
67 

73. 7M 

71. 6M 
70.* 
68.9 
68.5 

68.5 
71.3 
68.* 
70.* 

69.9 


63.* 
6*.0 
59,9 
61.* 
61.2 

59. OM 

62.9 

62.8 

*5.2 

59.7 

61.5 


51.5 

*7,*M 
50.6 
*9.1 
52.* 

SI. 2 

53. 3M 
51.8 
53,1 
51.5 

56.2 
50.5 
53.* 
5*. 2 
52. 3M 

53.3 
5*. 5 
*9.8 
*9.5 
5*. 7 

50.7 
*9,1 
53,9 
55,3 

*9,2 


62,2 

57, *M 
56.6 
61.6 
60.9 


1.7 
,6 


65.9 

63. OM 
65.9 
63.7 
67.3 

65.* 
66. 9M 

67.7 
66.6 
67.0 

69.3 
65.0 
67.9 
67.2 

6*.1M 

67.5 
69.3 
6*. 5 
63.9 
67.2 

6*. 9 
6*. 9 
68.2 
67.2 
63.8 

66.1 


69.5 
69, 8M 
69,5 
69.7 
71.6 

69.6 


2,5 

7.3 


3,9 
3,7 


2,5 

2.6 
2.8 


-  2.3 


96  1* 


l.l 

I,* 

,5 

1,6 


No.  of  Days 


0 
0 
0 

3   0 
0   0 


16* 
127 
1*3 

223 

107 
102 
606 
168 


Precipitation 


0 
0 
0 
0 

ol    0 

0      0 
0 


,55 

,62 
.52 

,67 
2,50 

,71 
2.** 
1,2* 

,70 
1,95 

.32 

.97 
.91 
.76 
.*9 

.62 
.52 

.9* 
1,39 

,98 


2.38 

2.** 
3.25 
*.86 

3.01 

*.01 
1.29 
3.08 
*.*2 

2.*e 

2.98 


1.59 
3,59 

1.73 
3.71 
1,37 

1.37 
2.** 
2. OB 
2.15 
2.79 

1.61 
1.86 
2.92 
2,63 
2,72 

2.39 

1.20 
3.65 
3.10 
1.60 

2.89 
2.53 
1.53 
1.69 
2.89 

2.32 


1.75 
1.91 
2.30 
1,00 
1,28 

1,65 


2,26 
,86 


1.92 

2.05 


-   2,50 


1.17 

.90 


2,29 
2,10 


1.68 
2,13 


1.57 

2,03 

,91 


1.05 


•    1.39 


.    1.20 


2,33  .30 

2.33  .36 

,26 
•    2,21 


•    2.30 


,12 

12» 

1,6* 

12 

.3* 

18 

1.25 

IT 

,30 

12 

.20 

1 

1,*9 

U 

.09 

18< 

.*7 

1 

.*6 

1 

.30 

19 

.22 

19 

,39 

18 

.16 

12 

,70 

18 

.65 

12 

.50 

,8* 

,98 

1.90 

1.2* 


,*3 
,60 
,95 
,99 


,*5 

1,7* 

.53 

1,07 
,** 

.32 

1.0* 
.65 
.72 

1,00 


,35    19 


.92 

1.33 

,73 

.5* 

,85 

.28 

1,09 

l.*5 

.*1 

1.30 
,63 
,*2 
.50 
,70 


1.30 
l.*3 
2,07 
,66 
1.00 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
M0RRI5VILLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NCRTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
XATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNIN&TON  2  NNW 

BURLINOTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•   •   • 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


76.8 

74.2 
79.2 
63.0 
76.0 
72.3 

76. S 
77.6 
7S.6 
75.4 
75.7 


80.7 
76.7 
81.6 
76.1 
78.5 

78.1 


81.6 
82.1 
78.1 
71.7 
80.9 

78, 8M 


'.'..5 
45.7 
50.9 
50. J 
50.1 

48,6 
49.8 
46, IM 
49.3 
48.1 

47,5 
47,4 
51.5 
51,3 
41.1 


54,0 
53.5 
51,0 
50,1 
55,0 

57.8 


53,0 
48,2 
50,1 
45,3 
52.9 

47, 2M 


58,9 
62,2 

64,3 
63.4 
63.5 

61,4 
64,5 
54, 6M 
62,7 
60.2 

62.2 
62,5 
65.1 
63,4 
58,4 

62,3 


67.4 
65.1 
66.3 
64,1 
66.8 

68,0 

66,3 


67,3 
65,2 
64.1 
58,5 
66,9 

63, OM 

64,2 


7,9 
4,7 


5,2 
4,2 


3 

4,8 


2,9 
4,1 

5,3| 
3,3 


85  25. 

88  15 


190 
110 
68 
71 
80 


318 

86 

151 

112 
98 
48 
96 

206 


77 

213 

32 


No,  of  Days 


Max. 


Min. 


3,73 
2.25 
3,78 
2,39 
3,12 

2.20 

3 

5,49 

3,16 

3,73 

2,00 
2,77 
2,87 
3.71 
4,05 

3.11 


2.55 

2,91 
1,22 
2.28 

4.00 


0    2,77 
2,62 


3,05 
1,75 
3.24 
3.46 
3.67 

2.40 

2,93 


,60 
1.83 


1.47 
1.66 

.60 


.63 

2.61 

1.14 

.84 

.11 

1.75 

1.15 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


Precipitation 


1.2 

.50 

1.10 

.69 

.82 

.46 
2,70 
1.95 

,95 
1,39 

,41 
1,38 

,99 
1,32 

.97 


.87 
.71 
.47 
.63 
1.30 

.87 


1.01 

.74 

,90 

1,00 

1,27 


No.  of  Days 


0  0 

1  1 

1  0 

2  1 
0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       100-    ON    THE    14TH    AT    HARTFORD    WB    AIRPORT,    CONN. 
LOWEST    TEMPERATURE,       30"    ON    THE    7TH    AT    SOJA    PAN    DAM,    ME.    AMD    FABYAN,    N.    H. 
GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       6.17    INCHES    AT    OIXVILLE    NOTCH,    N.    H. 
LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,       .is    ,ncH    AT   CHATHAM  LT    STA   .    MASS. 
GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       4.67    INCHES    ON    THE    18TH   AT    STORRS,    CONN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13      14      15 


22      23      24 


2S      28      27      28      29      30      31 


Connecticut 


NOBTHWEST 

BAKEOSVILIE 
BARKHtMSTEO 
euLLS  BRIDGE  OM 
C9EAH  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  OAH 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAN 
TORRINGTON 


CENTRAL 


02 


ANSON  I A 
BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
OANBURV 
DAWSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFOBO  9RA1NARD  FLD  //R 

HARTFOBO  WB  AIBPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOH  DAM 
MIODLETOWN  a  W 
MOUNT  CARHEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATEBBUBY  RADIO  WBRY 
wEPAwAUS  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GflOTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NQRwALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  »  N 
WESTBROOK 


MA  IKE 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
SRASSUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARIBOU  wB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTI5  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKHAN 

LONe  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCkET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 

PATTEN  1  i 
PBESOUE  ISLE 
BIPOGCNUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNN 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLC  S  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LCmSTON 


2,23 

1.62 


3.61 
1.9A 
2.7« 
l.«0 
1.9T 

2.0> 
l.«l 
*,«0 
2,T« 
J,«9 


S.«0 

>.ia 

3,09 
2,06 
1.11 

2.«1 
3.>2 
3.42 


3.23 
2.13 

2.>a 


1.30 
3.06 
2,11 


3.29 

2.29 
3.T3 
3,90 
3,S« 
3,63 

»,09 


2,6T 
»,02 
3.39 


.•9 

2.3A 

1.66 
2.90 


l.oa 

.32 

,92 

i.oe 


.IT  2,>3| 
.IB  1.961 
.99    2.36> 

.26    1.09 


T  ,02      T 


.02      ,06 
,0T      ,03 


,19 
,2> 


,10    1.0k  .09 

l.lll  .90 

a,6T{  .01 

T        1,9*  ,2» 

,33      .92    2.32 


1.62 
1.0« 
1.90 
2,04 


1.09      .33      .02       ,09 


,30 

T 

■  01 

•  09 

•  20 

.96 
.20 
.*2 

,02 

.02 

T 

.13 

,49 

•  » 

,01      ,09 
,03 

.01 


••  toUowIng  Sutton  I 
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,'t 

•  TO 

.23 

1.22 

,93 

2.19 
1.92 

,J^ 

1.04 

09 

1,02 

,10 

,22 

1,41 

1,63 

•  24 

I.t9      ,20      ,01 


1,06|      ,99  ,02      ,01 

10  .09 

>6  .02      ,04 

)T 

10  ,20 


.to 

•  10      •OS 


.40      ,03      ,23 


,22 

,29 

t 

.26 

.10 

•  41 

•  iO 

•  21 

.22 

•  90 

,1' 

.29 

,1) 

,29 

,20 

,10 

,29      ,29      •Ot 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENCLAHD 

Continued 

JULY    1969 

1 

D«y  of  Month 

StaUoQ 

"~1 

(^ 

1     1    2 

T^ 

4    {    S 

1     « 

7    1    8    1 

9 

10  1 

U       12 

13  I   14   {   IS 

16  1   17  1   18 

19  1  20  1   21 

22  1  23  1  24 

25  1  28  1  27 

28  1 

28   I  X 

31 

HklNE 

HtOOON 

l.TT 

.19 

.02 

.22 

.17 

.04 

T 

.02      .04 

.50 

.23 

.94 

OLD    rOlIN   FA<    tlRPORT 

.12 

■  03 

T            .02      .17 

.19 

.19 

T           .01 

.09      .12 

T 

.14 

T                      T 

ORONO 

.TS 

.00 

.19 

.09 

.09 

.28 

.06 

.12 

RU>'FOIIO    1    SSE 

3.12 

.62 

.69      .09 

T           .23 

.04 

T 

.20    1.80 

T 

.11 

au**FORD   POhCR    PLANT 

3.K 

.62 

.42      .16 

.29 

.06 

.01 

.29    1.91 

.06 

.09 

SBRINSFICLD 

l.Al 

T 

T 

T 

.29 

<>2 

.14 

.11 

T          T 

,10 

.39      T 

■  14 

■ATtRVILLE    PUMP    SIA 

i.ai 

.22 

.60 

•  19 

.40 

•12      .19 

.09                   T 

•  09 

T 

Mcsr  Buxton  2  nn^ 

1.01 

.27 

.16 

.03 

.07 

.06      .61 

.01 

T 

■EST    ENFIELD 

l.T* 

.13      T 

.66 

.03 

,13 

.03 

.02      T 

.09 

.49      T 

•  29 

.07 

•  06 

■ODDLAxn 

2.00 

.01 

T 

,19 

.16 

.16 

.01 

.20 

.96      .26 

•  27 

T 

.29      .01 

COASTAL                               05 

BAR    HARfloR 

l.ll 

.07 

,08 

.62 

.10 

.03 

.06 

1.00 

•  10 

9ELFASI 

.32 

.06 

,09 

.05 

•  03 

T 

.07 

•  04 

BRUNSWICK 

. 

• 

- 

- 

• 

- 

- 

* 

> 

... 

... 

... 

•          •          . 

... 

. 

• 

• 

EASTPORT                                         R 

2.29 

T 

.60 

.67 

.30 

.03 

.09 

.12 

•  49 

.03 

ELLSWORTH 

.16 

.11 

,10 

.12 

.23 

T 

.29 

T 

•  07 

JONESBORO 

1.20 

.09 

,09 

.20 

.29 

.13 

.43 

.01 

HACHIAS 

1.21 

T 

,07 

,27 

,31 

.01 

.12 

.01       T 

T                      .06 

.29 

T 

•  09      T 

T 

NEWCASTLE 

.72 

•  2A 

,09 

.10 

.03 

.17 

.04 

.03 

T 

•  02 

NEW   GLOUCESTER 

1.S6 

,31 

,11 

.26 

.43 

.06 

.39 

T 

PORTLAND 

.»« 

.20 

,09 

.07 

.04 

T           .10 

T           .16 

.01 

T 

•  01 

T 

PORTLAND    W6    AIRPORT         //R 

.tl 

,1A 

,16 

T            .06 

•  03 

T            .08      T 

.03      .12 

T                     T 

•  01                 T 

ROCKLAND 

1.20 

.07 

,06 

.06 

•  74 

.06 

.06 

.10                 .09 

■  04 

.02 

SANFORD    2    NNW 

.«» 

.20 

,06 

•  02 

.16 

.02      .38 

.12 

MASSACHUSETTS 

- 

•      *      • 

WESTERN                               01 

ADAMS 

S.3B 

,08 

,02 

,66 

,10 

.18 

,04 

.02 

1.08 

2.39 

1.00 

.09 

CHESTER    2 

3.03 

.13 

,20 

,10 

1.41    1.19 

CHESTERFIELD 

2.AA 

,09 

T 

.62 

,02 

.36 

.01 

.04 

.77 

.76 

.01 

CUMMINOTON   MILL 

3.B3 

,0B 

.29 

,03 

.35 

,07 

T 

.61 

1.67 

.77 

MEATH 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

. 

. 

... 

" 

- 

• 

HOOSAC    TUNNEL 

3.RA 

.07 

.03 

.60 

,06 

,16 

,01 

,01 

.05 

.78 

1.93 

.79 

T 

.07 

KIIOHTvKLE    OAK 

2.'» 

.07 

.38 

T 

,29 

T 

1.03 

1.01 

T 

PERU 

3. At 

.12 

.35 

,60 

.39 

,16 

.76 

1.26 

.01 

.03 

pittsfield  »s  airport      R 

3. SB 

,96 

.12 

.08       .02 

•  09 

.52      T 

.53    1.62 

.02 

T                      •OS 

PLAINFIElO 

3.12 

.09 

.16 

,02 

,16 

.70 

• 

2,00 

.03 

SOUTH   EGREMONT 

3.7A 

,01 

.57 

T 

,26 

•  10 

.19 

1.97 

.97 

T 

.11 

ST0CK8RI05E 

2.«« 

.36 

.07 

.29 

,92 

.01 

•14    1.03 

.07 

.11 

WASHINOTON    2 

2.R0 

.01 

T 

,53 

.06 

.29 

.01 

,07 

.15 

.22 

.76 

.61 

•  02 

.02 

.17 

WEST   ORANMILLE 

1.63 

.26 

.92 

.09 

.06 

.20 

.30 

WEST    OTIS 

A. 10 

.06 

.76 

.02 

.20 

.23 

T 

T                     1.4T 

1.27 

.09 

CENTRAL                               02 

AMHERST 

3,«T 

.86 

.01 

.16 

.03 

.03 

1.31    1.59 

ASHBURNHAM 

2.39 

.21 

,16 

.03 

.09 

T                        .91 

1.01 

T 

T 

T 

ASHLAND 

2.13 

.67 

,02 

.04 

T 

.90 

.30 

BARRE   FALLS   0AM 

2.04 

,06 

,01 

,36 

.09 

.09 

T                        .90 

•  57 

.05 

BEDFORD 

.S2 

,02 

.05 

.04 

T 

T           T 

.01 

.07      .31 

•  02 

T 

I 

BFLCHERTOWN 

2.00 

,02 

,01 

.27 

.03 

.07 

.01 

7                        .91 

•  66 

T 

.02 

BIRCH   HILL   DAM                          R 

1.A6 

T 

,16 

.09 

.13 

.02 

•  20 

.49 

.63 

BLUE    HILL    hS                          // 

,12 

.02 

.01 

.03 

T 

T 

.40      .46 

T 

T 

BOTLSTON 

1.33 

,95 

.17 

.10 

ft 

•  49 

.06 

BUFFUHtflLLE    DAM 

l.OT 

,06 

.10 

.10 

r              .61 

.20 

T 

CHESTNUT   HILL 

1.92 

,69 

.01 

.05 

.69 

.32 

CLINTON 

1.23 

.19 

.10 

,08 

.09      .80 

.02 

.03 

EAST    8RIMFIELD    DAM 

2.10 

.lA 

T 

.16 

,05 

.03 

T                     1.66 

•  26 

EAST   PEPPERELL 

2.1R 

.99 

,20 

,07 

.02 

.15 

.71 

•  46 

FITCHBURO    2    S 

2.U 

.06 

.29 

,03 

.96 

.04 

.73 

.46 

.09 

FRAMINGHAM 

1.63 

.88 

.02 

.02 

,06 

T 

T                        ,96 

.30 

.01 

FRANKLIN 

2.61 

.93 

.10 

.02 

.06 

T 

1.06 

.66 

T 

GARDNER 

2.39 

.02 

.19 

.05 

.03 

.14 

1.06 

.92 

•  02 

T 

6R0T0N 

2.36 

.68 

.18 

.05 

.62 

T 

.49 

.49 

T 

.11 

HARDwICK 

2.99 

.02 

.26 

.04 

.02 

1.38 

.83 

.04 

HAVERHILL 

3.29 

.AT 

,19 

.02 

.03 

.01 

.04 

1.79      .23 

.39 

T 

.16 

HOLTOKE 

2.16 

.01 

T 

.31 

.02 

.08 

T 

1.02 

.42 

.32 

MUBBAROSTON 

2.02 

.01 

.60 

T 

,06 

.01 

.69 

.41 

•  02 

.22 

LAWRENCE 

l.TT 

,21 

T 

T 

.06 

.08      .02 

.90      .63 

T           T 

T 

•  22 

.09 

LOWELL 

1.13 

.IT 

.09 

.12 

.02 

.06      .61 

•  06 

MANSFIELD 

, 

. 

. 

. 

. 

, 

, 

, 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

KILFORO 

2.11 

.69 

.06 

.02 

.06 

,76 

.56 

HEW    SALEM 

3.69 

.03 

.60 

.06 

.03 

.09 

1.49 

1.49 

.03 

.12 

.01 

NORTHBRIOGE   2 

1.69 

.09 

.09 

T 

.03 

T                        .93 

.39 

T 

NORWOOD 

1.70 

.67 

.01 

T 

.02 

T 

T          T 

T                        .67 

.59 

T 

RCLMAM 

3,60 

T 

.77 

T 

.07 

.07 

T 

1.94 

•  99 

T 

T 

T 

PETERSHAM    3    N                            R 

2.79 

.20 

.10 

.09 

.10 

.09    2.29 

T 

QUAB6IN    INTAKE 

2,21 

.02 

.01 

.27 

.03 

.03 

.02 

.01               1.02 

•  79 

.07 

READING 

.»7 

.06 

.06 

.03 

T 

.01 

.02      .27 

•  02 

T 

T 

T 

shelburne  falls 

A. 01 

T 

.01 

,31 

T 

.13 

T 

.50 

2.42 

•  62 

.02 

SOUThBRIDGE    )    SW 

1.96 

.1* 

.19 

.19 

T           T 

T                        .72 

.36 

T 

T 

SPRINGFIELD    ARMORY 

2.6^ 

.32 

T 

.59 

.33    1.64 

STERLING 

1,96 

.16 

ft 

.21 

.06 

.02                  4 

1.06 

.09 

TULLY   0AM 

2,99 

.06 

,37 

.09 

.29 

.02 

,02 

.45 

.79 

1.00 

T 

TURNERS   FALLS 

»,92 

.26 

.06 

.31 

.07 

,84      .02 

2.89 

.19 

T 

WALPOLE 

1.99 

.09 

.02 

T 

T 

.03 

.01 

.06 

T 

.69      ,69 

.02 

WARE 

1.89 

.16 

.19 

.09 

.05 

.99 

.47 

.04 

WESTFIELO 

• 

. 

. 

. 

, 

•           « 

... 

•           .           • 

•           .           • 

•          •          • 

... 

• 

•           • 

• 

WEST    MEDwAY 

1.70 

.23 

Io7 

T 

.03 

.38      .79 

•  20 

WESTON 

1.D6 

.68 

.03 

T 

.03 

T 

.01      .91 

WINCHENOON  NO   2 

1,66 

.01 

.02 

.16 

.03 

.39 

ft 

•  64 

.09 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

1.03 

.09 

T 

.01 

.12 

T 

I 

.36      ,69 

.01 

T 

•  01 

•        •        • 

COASTAL                              03 

BEECHWOOD 

3.«> 

.96 

.02 

.02 

.01 

.01      .01 

1.66 

•  39 

•  92 

.09 

BOSTON   we    AIRPORT              //« 

.99 

.01 

T 

.02 

■  02 

.01 

T 

T 

.19      .90 

T 

.04 

T 

BROCKTON 

.62 

T 

T 

T 

.05 

.19      .96 

T 

.02 

CAMP   WELLFLEET 

.92 

.19 

.06 

.02 

.09 

T           .26 

T 

CHATHAM    LT    STA 

.18 

.08 

.01 

.09 

.02 

.01 

.01 

EAST   WAREHAM 

.67 

.12 

.02 

.03 

.11 

.07      .12 

•  08 

.09 

.09 

EOGARTOWN 

2.90 

.09 

.01 

.06 

.29 

1.66 

.06 

.09 

•  34 

FALL    RIVER 

.71 

.16 

.01 

.06 

.16 

.96 

7 

HATCHVILLE 

.92 

.11 

T 

.03 

.28 

.01 

T          .36 

.06 

T 

.09 

T 

HINGHAH 

2.AA 

.69 

T 

.01 

.03 

•  01 

T 

T 

1.29      .30 

.33 

T                     T 

.06 

HYANNIS    2    NNE 

1.26 

.27 

.03 

.22 

.18      .30 

.24 

IPSWICH 

1.09 

.20 

.20 

,07 

•  02 

T                      .38 

.16 

MIODLEBORO 

1.16 

.69 

.06 

,03 

■  10 

.02      .10 

.27 

•  13 

.02 

HIDDLETON 

.7( 

.20 

,12 

,06 

•  01 

.16 

.19 

NtNTUCKET   we  AIRPORT          R 

1,89 

7 

,09 

•  19 

T 

1.69 

T          T 

.02                 .01 

.09 

T          T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PFMBHOKE 
PLVHOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPOBT  I  ESE 
SALE"  CG  AIR  STATION 
SANDMtCH 
SE6RE6ANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

fABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  fc  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN  ( 

BLAC<WATER  0AM 

BRADFORD 

CAMPTON 

center  harbor 
claremont  junction 

concord  wb  airport 
conway  i  n 

DUBLIN 
DURHAM 
EAST  DEERING 

EPPING 

FITZwILLlAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSASESIC  LAKE 
MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NOHTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  04NBURY 
SOUTH  LYN0E30R0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  "B  AIRPO 

WOONSOCKET 


6,17 
>.29 

3.01 


3.«1 
2.38 
2.t2 


1.S4 
2.01 
'.SR 

1.91 
l.kS 

l.T) 


2.AA 

3.e« 

2.0fl 
l.Tl 
2.11 

2.21 
2.19 

i.TI 
l.tl 

1.*' 

i.et 


2.H 
l.«3 
2.72 
2.39 


1.20 
2.33 

3.6S 


l.SO 
2.t« 
2.53 

2.93 

1.93 

1.69 


.47 
T 


.03 
.02 


.03 
.19 


1.11 
.49 
.12 


,03   .69  1.07 


.02 
.0! 


.AA 
.29 


.90 
.21 


.03 
.02 


.07 
l.*9 
.02 


,93 

,02 


1,29 
2.90 


.02 
.02 
.02 

.01 


.01 
.lA 
,06   .69 


.32 

.71 

.A9 


.20 
.62 


13   14 


15 


19   20   21 


29   30 


2.10 
.02  1.28 
.16  1.2A 


.03   .01 
.02 


.09 
.27 
.02 


as  toUowing  Slalton    Indsx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 


NORTHEASTERN        01 

BETHEC  «  N 

OLOtWFIElO 

ONttN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSauHG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORThFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READINO  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSSUflY 
SOUTH  NEwBURY 

WAITSFIELD  2  W5W 
WATERBURV  1  NNE 
KEST  Burke 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINOTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  I  SSE 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
MARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


3.eA 

3.U 


2.75 
2,U 


'•.22 
1.90 
*.00 


3.4<3 
3,67 
2. 97 
2.77 
2. to 


Day  of  Month 


.AS 

.3A 
.56 
.60 


1.38 
.99 

.7* 


.26  .04 

T  .17      T 

.77  .16 


10         U         12 


13      14      15 


16      17       18 


19      20      21 


02 

.99 

.OS 

.14 

20 

.77 

10 

.39 

.03 

.16 

.10 

.10 

l.Ol 

.24 

.14 

.74 

.S3 

.96 

.70 

.69 

.18 

.40 

.3S 

.69 

1.08 

.37 

.70 

1.14 

.43 

1.00 

22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


•10     .la 

.05       ,09 
.25 


.03 
.40 
.12 

.02 

.03 

.27 
.12 

.05 

T 

.20 

.10 

T 

ObMir- 

Amount 

Station 

vation 

Snow  on 

date 

lastobs. 

ground 

1964 

CLEAR    BROOK,    N.    H, 

JULY      31 

SEP         1 

4.75 

SEP         3< 

2.13 

OCT        2? 

1.75 

NOV        3C 

4.63 

DEC         31 

3.87 

196S 

FEB         1 

1.50 

MAR         1 

5.00 

MAR         3( 

0.90 

APR         3C 

2,65 

JUN         I 

1. 00 

JUL         1 

4.88 

TOTAL    

36,06 

Ob»«i- 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

data 

laal  oba. 

ground 

1964 

WATERVILLE   VALLEY,    N.H. 

JUL         31 

SEP         1 

5.00 

SEP         30 

1,50 

OCT         29 

2.00 

NOV         30 

5.87 

DEC         31 

4.00 

1965 

FEB         1 

2.00 

MAR         1 

4.40 

MAR         30 

1.00 

APR         30 

2.30 

JUN         1 

0,60 

JUL         1 

4,38 

JUL         30 

3.75 

TOTAL    

36.80 

Obaer  - 
vatioD 
date 


Snow  on 
ground 


lowing  Siailon    Indu. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 

*   •   * 
NORTHWEST 

BAKERSVILLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIOOE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

CENTRAL 
ANSON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


COCKAPONSET  RANGER  STA    SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 


COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTFORO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
l.IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


EASTON  LAKE  RESERVOIR     SNOWFALL 

1  IN  ON  60 


HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORTH  GUILFORD 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


August 


September 


2.0 
1 


January 


26.7 
26 


February 


26.6 
29 


23.0 
27 


26.0 
26 


5.7 
23 


9. It 
26 


April 


May 


6.0 
13 


10 
9.5 


9.3 
11 


12.3 
10 


21.5 
25 


28.7 
27 


26.0 
27 


23.7 
27 


10.2 
6 


7.1 
11 


1.2 

1 


87.2 
114 


46.0 

51.1 

52.5 
59 


57.5 
73 


Sa«  r«Ier*nce  i 


rollovlns   Station   liid*z 
160     - 


Station 


saugatuck  reservoir 
Shuttle  meadow  resvr 
stafford 
stevenson  dam 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

»   •   » 
COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

PUTNAM  LAKE 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 

•   »   • 

NORTHERN  ( 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  0AM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAO 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1  IN  ON  Gd{ 
i 
SNOWFALL  [ 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


July 


Season   of    1964    -    1965 


August 


September 


12.9 
11 

7.5 
11 

10.2 
12 


8.2 
12 


11.3 
11 


16.0 
10 


10 

e.s 


January 


7.5 
10 


31.3 

37.2 
31 

29.2 
28 

36.9 
26 

37.0 

24.4 
29 


28.7 
31 


February 


26.2 
25 


23.1 
25 


5.0 
7.7 


6.1 
10 


28.0 
27 


14.7 

23.1 

18.7 
31 


5.3 
11 


7.7 
23 


28 

13.0 


10.6 
31 

15.0 

17.1 
31 

20.5 
31 

19.5 

31 

25.2 

31 


20.0 

11.0 

28 

11.5 

19.5 

26 

15.0 

28 

12,5 

28 

14.5 

28 

14.0 

28 

8.0 

31 


April 


1.5 

1 


1.3 
I 

1.0 


6.0 
20 


May 


NEW   ENGLAND 


36.0 
56 


44.7 
50 


94.6 
125 


79.5 
149 


66.5 
132 


93.5 
112 


96.1 
139 


125.7 
117 


77.0 
145 


8««   r»f«r«ac«   i 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

1 
November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

MIDDLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

1.5 
1 

2.5 

- 

- 

- 

5.6 
31 

~ 

- 

MILLINOCKET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

33.0 

27.5 

31 

15.5 
28 

2.0 

8.0 

94.0 

MILLINOCICET  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.5 
11 

33.8 
29 

24.0 
31 

13.8 
28 

2.2 
27 

9.3 
6 

90.6 
132 

MOOSEHEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

6.5 

33.3 

16.5 
31 

21.0 
28 

5.0 
31 

8.4 
30 

92.2 

OOUOSSOC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

1 

8.4 
11 

27.4 
27 

14.6 

31 

14.0 
28 

7.0 
31 

8.2 

13 

81.3 
142 

PATTEN  1  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

4.0 

~ 

- 

PRESOUE  ISLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 

10.5 

10 

33.2 
29 

16.4 
31 

14.9 
28 

5.0 
29 

5.1 
3 

88.1 

130 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

11.0 

36.5 

17.5 

23.5 
28 

7.5 
31 

9.0 

- 

- 

105.0 

ST  FRANCIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

- 

24.0 
27 

10.0 
31 

10.0 
28 

6.0 
31 

1.0 
10 

- 

SOUTH  ANOOVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.5 
10 

28.5 
28 

13.9 
31 

12.3 
26 

1.5 
31 

5.5 

3 

68.2 
131 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

13.5 
11 

27.9 
28 

13.5 
31 

8.5 
28 

4.5 
31 

2.0 
21 

69.9 

150 

TELOS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

~ 

31 

'- 

- 

THE  FORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

5.0 
5 

25.5 

13.6 

31 

17.5 
26 

1.0 
17 

3.0 

1 

- 

UPPER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

= 

- 

- 

- 

VAN  BUREN  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•   •   • 
SOUTHERN  INTERIOR 

02 

AUSUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.3 

1 

12.7 
27 

15.4 
26 

11.8 
28 

3.0 

10 

2.7 
2 

47.9 
94 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 

2 

30.7 
30 

19.9 

31 

15.6 
28 

1.3 
4 

6.0 

3 

76.8 
98 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

15.0 

16.0 
31 

14.3 
28 

1.0 
17 

2.0 
2 

48.3 

CORINNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.'! 

9 

18.0 
29 

20.6 
31 

15.2 
28 

2.2 
8 

4.5 
2 

62.9 

107 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

10.0 
11 

20.7 
30 

19,5 
31 

16.5 
26 

2.0 
31 

6.0 
4 

74.7 
135 

FARMINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

24.0 

11.6 
31 

9.0 
28 

2.0 

46.8 

GARDINER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

1.0 

18.9 

18.6 

16.0 

1.0 

1.0 

- 

- 

56.5 

GRAND  LAKE  STREAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HIRAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

HIRAM  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.5 
29 

20.4 
31 

12.4 
28 

3.0 
19 

T 

'- 

- 

LEWISTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

_ 

.8 

15.9 

16.4 

13.9 

1.0 

- 

- 

- 

48.0 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

- 

3.0 

24.2 

15.8 

19.2 

3.0 

1.3 

- 

- 

66.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2 

21.7 

30 

20.5 

31 

13.2 
26 

1.1 
8 

5.0 
2 

64.5 
101 

ORONO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

- 

- 

2.6 

33.0 

20.0 

13.5 

1.0 

5.0 

- 

- 

75.0 

RUMFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.5 
1 

6.6 
8 

26.1 
29 

12.2 
31 

9.5 
28 

.8 

31 

3.0 
12 

59.7 
140 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

T 

*.7 

27.0 

12.3 

10.6 

.6 

3.0 

- 

- 

58.2 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

8.0 

39.0 

17.6 

6.1 

.5 

10.5 
2 

81.7 

WATERVILLE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

1.0 

23.3 
27 

17.5 
31 

15.5 
26 

3.0 

4 

2.0 

1 

62.3 
91 

WEST  BUXTON  2  NNW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GC 

T 

16.0 
28 

13.0 

10.0 
28 

2.0 
9 

T 

41.0 

WEST  ENFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

5.0 
6 

31 

27.1 
31 

13.0 
26 

1.0 
31 

6.0 
6 

133 

WOODLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

5.5 
5 

41.0 
31 

26.0 
31 

21.0 
28 

3.0 
21 

11.5 
3 

106. 0 
119 

I   follovlnc   atmtlon   tadmx 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season   of    1964    -    1965 


Station 


COASTAL 
BAR  HARBOR 


BELFAST 

8RUNSW1CIC 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONES60RO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 
ADAMS 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 

HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

<NIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 

ST0CK6RIDGE 

WASHINGTON  2 

WEST  GRANVILLE 

WEST  OTIS 

CENTRAL  ( 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

8ELCHERT0WN 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  1 N  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


Septembei 


2.0 

.5 


December  January 


ie.it 
25 


11.8 

18,1 
29 

9.0 
18 

9.3 


16.8 
23 

12.0 
12 

8.9 


12.5 

15 


February 


15.0 
20 


10.0 
26 


15.5 
28 


14.7 
21 


18.5  I 
18 


21.8 
28.2 


16.5 
28 


30.1 
31 

27.5 
28 

33.0 

25.4 
27 

22.0 

26.6 
29 

26.5 

31 


12.8 
28 


9.3 
28 


17.0 
22 


12.2 
22 


2.0 

5 

3.0 


15.5 

31 


10.0 
18 


9.5 

9.0 

10 

21.5 

31 

12.5 


19.3 
22 

12.0 

I'-.O 
27 

11.1 


April 


3.5 
2 


3.0 
10 


2.0 
2 


May 


NEW  ENGLAND 


t»s   following   StatloD    IndAX. 
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55.1 
73 


91.6 
93 


55.5 
80 


77.2 

123 


57.4 
80 


138 
51.5 


38.7 
52 


66.3 
105 


BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOYLSTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINOHAM 

FRANKLIN 

SARONER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUB8ARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MILFORO 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


Season  of  1964  -  1965 


August 


September 


October 


November 


1.0 
I 


December 


10.1 
11 

10.0 

10.6 

12.4 
11 

lA.O 
20 

11.6 
9.6 
11.3 
10.3 
15.5 


13.4 
12 


10.2 
13 


January 


10.0 
12 

11.6 

12.3 

10.3 

14.7 
11 

12.0 
29 

9.6 

12 

13.0 
10 

12.5 


14.0 
22 


February 


33.0 
23 


24.3 
26 


30.8 
14.2 


ie.5 

25 


15.0 
22 


16.2 
22.3 


17.3 
16.5 


19.0 
23 

20.2 


26 


22.8 

16.4 

20.0 
22 

20.1 
23 

13.8 
24.5 
17.8 


16.0 
31 


21.5 
27 


23.3 
25 


16.0 
25 


20.0 
23 


9.0 
28 


5.0 
20 


5.8 
20 


March 


5.0 
15 


5.1 
15 


6.0 
18 


11.0 
14 

11.8 

7 

14.0 

14.3 
9 

7.4 

14.0 

10.0 
7 

12.0 
6 

12.5 

11.9 

8.0 

18.1 


11.6 
5 


6.1 
8.5 


April 


7.5 
5 


S.3 
13 

10.8 

11 

7.0 
3 

15.9 


1.0 
4 

3.7 
4 

3.5 

2.4 
1 

.5 

1.5 

2.0 

1 

1 

1.0 
1 

2.0 
1.5 
2.0 


2.8 
2 


NEW  ENGLAND 


May 


3.0 

1 


2.9 
1 


June     Total 


65.4 
66 

42.8 

56.9 
67 

53.2 

43.3 

47.9 
56 

46.0 
64 

48.8 
50.4 


48.5 
56 

50.9 


40.8 
103 


50.6 
78 


45.9 
55 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


tONTlNUtO 

season  ol 

i»b4  -  1 

aba 

NEW  ENGLAND 

Station 

July 

August 

Septembe 

r     October 

November  December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WESTON 

SNOWFALL 

T 

10.0 

19.5 

4.4 

5.7 

,1 

39.7 
61 

1  IN  ON  G 

11 

24 

17 

9 

WINCHENDON  NO  2 

SNOWFALL 

2.0 

17.3 

14.0 

11.3 

1.5 

1  IN  ON  G 

> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

2.1 

T 

11.7 
12 

18.7 
23 

5.9 
28 

17.7 
16 

6.7 
3 

62.8 
62 

»   •   • 

COASTAL 

03 

1 

BEECHWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

) 

- 

_ 

_ 

. 

- 

; 

: 

7.0 

1.0 

; 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

T 

12.2 
9 

22.2 
1     " 

4.7 
10 

9.7 
6 

1.6 

1 

60.4 
48 

BROCKTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

e.9 

12 

22.2 
23 

5.5 

9.1 

5 

2.0 
1 

47.7 

CAMP  WELLFLEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

3.6 

4 

18.3 
22 

5.6 
13 

2.6 

1 

30.1 
40 

CHATHAM  LT  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

: 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

e.6 

8 

29.3 
23 

3.6 
25 

4.4 

1 

T 

45.9 
57 

EOOARTOWN 

SNOWFALL 

. 

4.2 

J 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 

T 

T 

7.8 

27.0 

3.3 

6.9 

T 

45.0 
40 

1  IN  ON  GD 

5 

24 

8 

3 

HATCHVILLE 

SNOWFALL 

7.7 

3,2 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

_ 

_ 

; 

H INGHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

12.1 
13 

29.0 
23 

6.3 
23 

10.7 
7 

2.0 

1 

60.6 
67 

HYANNIS  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

-_ 

- 

- 

- 

- 

IPSWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

_ 

^ 

. 

. 

14.6 

24.0 

7.1 

- 

2.0 

- 

MIDOLEBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

. 

. 

. 

- 

28.5 

3.8 

5.0 

.5 

- 

MIDOLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 
9 

18.1 
16 

6.0 
13 

3.1 
3 

40.7 
41 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.2 

1 

36. 9 
24 

3.1 
9 

7.4 
4 

.5 

53.1 
38 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 

7.2 

30.6 

3.1 

4.5 

T 

45.6 

1  IN  ON  GO 

- 

NEW8URYP0RT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

. 

. 

T 

9.3 

15.5 

5.6 

3.6 

. 

39.4 

PEMBROKE 

SNOWFALL 

9.7 

1.0 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

20.0 

3.0 

" 

T 

- 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

22 

7 

- 

- 

- 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
9 

25.0 
24 

2.5 

13 

3.4 

3 

T 

39.4 
49 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.0 
10 

26.0 
23 

9.5 
19 

9.0 
5 

1.0 

62.5 
57 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 
11 

25.0 
23 

5.0 

10 

11.5 
8 

.3 

52.3 
52 

SANDWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
3 

- 

- 

3.0 

3 

T 

- 

SEGREGANSET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

I 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SPOT  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

_ 

. 

11.5 

19.5 

4.6 

10.0 

1.5 

47.1 

TAUNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.3 
13 

21.5 
25 

4.0 
15 

5.0 

2 

T 

40.8 
55 

WOODS  HOLE 

SNOWFALL 

1.1 

3.3 
4 

T 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

NEW  HAMPSHIRE 

•   •   . 

NORTHERN 

01 

BENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

1 

- 

; 

; 

; 

I 

; 

- 

- 

; 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 

. 

_ 

_ 

. 

. 

23.9 

7.7 

11.4 

5.6 

3.4 

1  IN  ON  SO 

- 

- 

- 

- 

- 

26 

31 

23 

3 

- 

BERLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

3.0 
3 

23.6 
27 

15.5 
31 

6.9 
28 

3.1 

31 

2.5 
5 

58.8 
127 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
6 

2.0 
6 

30.0 
27 

20.5 
31 

6.0 
25 

4.0 
6 

1 

71.5 
102 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

li..2 
14 

9.4 
9 

34.9 
29 

15.1 
31 

11.9 
28 

27.6 
31 

15.4 
30 

17 

128.5 
169 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


COLE BROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  li  S 

LANCASTER 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 

YORK  PONO 

»   *   * 
SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  '■D 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
J  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


Season  of  1964  -  1965 


August 


September 


5.0 
1 


3.0 
2 


7.0 
12 

21.1 
6 

8.0 
11 


T 
1.5 


January 


31.2 
26 


20.0 
28 

30.5 
28 

33.3 


14.2 

12.1 
22 

llt.O 
27 

14.5 
28 

14.1 
29 

15.5 
29 


21.7 
29 


15.8 
28 

17.1 

17.4 
26 

25.0 
29 


February 


25.6 
24 


32.7 
31 


15.8 
31 


15.0 
31 

31.7 
18 

22.5 

31 

23.0 
31 

14.6 
31 


15.0 
31 


15.3 
31 


19.5 
31 


16.5 
18 


25 
18.3 


23.2 
28 

20.6 
28 

9.9 
28 


5.8 
17 


10.3 
12 


15.6 
31 


7.4 
31 


18.5 
28 


28 
23.0 


10.2 
28 


3.0 
4.7 


6.4 
31 


8.5 
11 


April 


13.0 
15 


6.6 
22 


6.5 
10 


9.0 
21 


2.0 
1 


1.2 
2 


NEW  ENGLAND 


May 


3.1 
2 


3.0 
2 


110.6 
106 


84.5 
139 


194.2 
157 


100.1 
155 


41.6 
127 


46.7 
106 


69.0 
128 

69. S 

32.3 
60 

52.3 
102 


43.5 
102 


54.2 

103 


86.5 
103 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOO 

OTTER  BROOK  DAM 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDE80R0 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTh  2 

WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFE60R0 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMOr^T 

NORTHEASTERN 
BETHEL  4  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 


SNOWFALL 
1     IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


Season  of  1964  -  1965 


July     August 


September 


13.3 
26 


26 
16.2 


13.5 
27 

15.7 
28 

20.1 
29 

15.0 
28 

13.5 
22 

15.0 
27 

22.1 
29 


1.1 
1 


19.5 
28 

27.5 

26.0 

21.0 
27 


January 


20 

12.9 
IS 

17.2 
2* 

19.0 

14.9 
20 


27 
16.7 


16.1 
31 

17.2 
23 

14.5 


14.8 

16.9 

16.3 
28 

22.5 

31 

18.0 

31 

16.6 
23 

17.0 
31 

21.3 
31 


34.3 
28 

30.5 
22 

28.7 
24 


14.9 
31 

14.5 
14.1 


31 


February 


9.7 
28 


6.3 
28 


6.6 
25 


4.0 
28 


13.0 
28 


10.0 
28 


18.1 
28 


5.8 

7 

2.5 


9.5 
28 

10.3 
28 

12.3 


March 


15.8 
31 

5.6 
11 


9.8 

10 


10.0 
19 


6.8 

7.0 

12.0 

12.8 


10.5 
10 


6.0 
31 

11.0 


11 


9.8 


April 


May 


1.1 
12 


2.5 
1 

T 
1.0 
.5 


1.3 
T 


NEW  ENGLAND 


64.0 
130 


46.6 
90 


44.9 
72 


56.0 
109 


90 
55.4 


68.1 
94 


62.6 
127 

52.3 

101 

45.9 
63 

49.0 
95 

77.8 
134 


55.9 
106 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965 


NEW  ENGLAND 


Station 


MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

«   «   « 
WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SALISBURY 

SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

MAYS  MILL 

NEWFANE 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  6D 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I     IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


August 


September 


T 
3.5 


29.2 
26 


28.2 
27 


January 


23.1. 
31 


22.1 
31 


February 


31 

31.5 

31 

21.4 
31 

18.0 

23.1 

31 

18.0 
31 

17.0 
25 

26.5 
27 


33.5 
27 


32.5 
25.0 


23.0 
16 

19.0 
28 

20.0 

19.1 
25 

22.0 
16 

15.0 
22 

16.9 
26 

23.0 
15 


14.5 
26 

18.3 
29 

15.3 
29 

20.5 
28 

14.7 
22 

16.9 

19.6 
28 

21.4 
29 

17.0 
27 


16.6 
31 


25.0 
27 


U.O 
28 


17.0 
22 

11.8 
21 

14.0 
29 

10.0 
31 


13.0 
21 

11.3 
22 

8.0 
19 


24.1 
29 

24.8 
31 

35.0 

22.5 

31 

21.0 
28 

34.1 
29 

22.6 

29,6 
29 

30.8 
31 

23.3 
31 


8.9 

12.3 
28 

10.5 
28 

10.0 
28 

7.7 
28 

6.5 
27 

21.0 
28 

U.l 

12.0 
28 


4.3 
U 


4.3 

10 


6.6 
28 


8.3 

20 


12.5 
15 


April 


17.9 
28 


17,0 
31 


6.0 
10 


8.0 
13 


6.0 
2 


10.5 
8 

6.0 


2 

1.0 


May 


3.2 
10 


1.3 
15 


Total 


71.1 

111 


86.7 
100 


131.2 
190 


82.5 
127 


78.8 
125 


57.0 
40.6 


88 


94.0 
96 


52.0 
60 


71 

36.6 
61 

36.0 
44 


89.0 
131 


86.7 
126 


100.9 
139 


110.6 
151 


67.5 
118 
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CONTINUED 


Station 


UNION    VILLAGE    OAH 

VERNON 

WARDS80R0 
WHIT  INGHAM  2  W 
WOODSTOCIC  3  E 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -    1965 


August 


September 


October 


1.0 
1 


Novembe 


Decembei 


2S.0 
28 


17.0 
26 


January 


20.0 
31 


29 

2'i.0 


31 


33.8 


February 


11.1 
28 


6.0 
10 

10.0 
11 

20.5 
31 

27.8 


April 


May 


NEW   ENGLAND 


78.5 
135 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wi 
(Speed 

nd 

-   m.p.h 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

JULY    1965 
1 

SUbon 

S5 

c 

«  T3 

JD 

£. 

-l 

s 

3  a) 
w  u 

OS  Q 

r 

1 

> 
< 

1    . 
11 

a        § 
5       1 

~  a 
It 

EASTERN  STANDARD   TIME 
1    AM        7    AM           1    PM        7    PM 

8 

o 

0> 

I 

}. 

1^2 

CONNECTICUT 

BRIOGEPOiiT   WB    AIRPORT 

23 

3.5 

10.5 

29++ 

33 

19 

83 

76 

56 

67 

3 

2 

6 

0 

0 

1 

12 

5    4 

HARTFORD  WB    AIRPORT 

23 

2.8 

7.4 

23 

SW 

28+ 

78 

74 

41 

52 

3 

6 

2 

0 

1 

0 

12 

65 

5.8 

NEW  HAVEN   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

22 

SE 

18 

- 

79 

57 

- 

5 

2 

5 

1 

0 

0 

13 

71 

5.1 

MAINE 

CARIBOU   WB    AIRPORT 

" 

~ 

80 

52 

65 

4 

5 

8 

0 

1 

0 

18 

_ 

7.2 

PORTLAND   WB    AIRPORT 

23 

3.6 

7,6 

23 

NW 

6 

86 

74 

49 

61 

6 

5 

3 

0 

0 

c 

14 

67 

5.6 

MASSACHUSETTS 

BLUE   HILL    WB 

- 

- 

- 

34 

S 

3+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

67 

BOSTON  WB    AIRPORT 

24 

5.1 

11.7 

27++ 

SW 

24 

81 

75 

52 

64 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

70 

5.4 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 
PITTSFIELO  WB    AIRPORT 

21 

5.5 

10.2 

26 

w 

11+ 

94 

85 

66 

85 

6 

2 

4 
5 

1 

1 

0 
3 

1 
1 

0 
0 

12 

12 

60 

6.9 

WORCESTER   WB    AIRPORT 

26 

5.7 

8.9 

31++ 

30 

26 

66 

62 

42 

52 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD   WB    AIRPORT 
MOUNT   WASHINGTON 

23 

2.1 

6.7 

23++ 
76* 

NW 
W^ 

1 
14+ 

87 

81 

45 

55 

1 
2 

5 
6 

3 
8 

2 

3 

0 
0 

0 
0 

11 
19 

66 
30 

5.5 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT 

_ 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 

23 

4.8 

9.6 

23++ 

22 

14 

77 

71 

44 

56 

3 
5 

2 

4 

2 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

6 
11 

69 

6.2 

VERMONT 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

24 

1.4 

8.9 

30 

S 

7 

87 

80 

50 

58 

8 

7 

4 

2 

0 

0 

21 

66 

6.3 

f      TO  8   COMPASS    POINTS   ONLY 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


CONNECTICUT 
•    •    • 

NORTHWEST  0 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  i    SW 
SALISBURY 
SHEPAU6  DAM 
NI6WAM  RESERVOIR 
•    •    • 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
BANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 
WATERBURY  RADIO  WBHY 


COASTAL  0: 

BRIDGEPORT  WB  AP 
QROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


Day  ol  Month 


MAX 

MIN 


77 
56 

82 


MAX 

MIN 


e5   78 
56   55 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


79   81 
49   55 


78  ■"> 
45   54 


79   80 
38   53 


82   82 
48   57 


81   76 
52   59 


86   81 
51   61 


82   S3 
44   53 


78   77 
51   58 


88   90 
62   56 


82   83 

58   61 


85   85 
62   52 


71   79 
54   53 


81   85 
62   54 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


80   78 
48   58 


77   74 
50   59 


78   75 
66   59 


85 
57 


85   87 
52   53 


82   84 
58   57 


74 

88 

51 

57 

85 

85 

54 

53 

74 

87 

58 

49 

87 

88 

62 

60 

87 

88 

64 

55 

92 

9* 

65 

59 

80 
55 


82 
59 

78 
55 

82 

56 


88   96 
52   65 


82   89 
59   66 


88   95 
49   61 


79   81 
S3   62 


84   91 
52   64 


81   90 
55   63 


82   90 
54   65 


85   88 

52   60 


85   90 
50   64 


90   88   89   T6   78   77   80 
63   48   55   65   55   46   43 


83   13   71 

54   61   62 


86   90   75 
47   54   63 


80   82   85 
47   60   60 


88 
59 


78   88 
55   52 


80   85 
61   57 


86   86 

64   58 


53   46   57   52   58   58 


81   78 
59   55 


82   80 
58   54 


81   77   74 
60   54   63 


77   84   81 
65   52   62 


89   89 
55   59 


84   84 
58   58 


88   83 
66   55 


61   53 


63   57 


82 
59 


85   95 
54   68 


86   95 
54   64 


91  100 
56   72 


86   89 
49   57 


83   91 


73   71   75 
55   48   51 


75   76   78 
55   42   42 


70   71 
56   45 


74   72   76 


80   84 

48   63 


89   92   88   80 
60   65   55   54 


78   76 
59   49 


70   75 
54   41 


73   76 
48   60 


80   81   80   85 
56   50   52   52 


88   83   78   75   76   77   82 
70   61   57   54   53   51   5* 


90   86   83   82   77   80   83   82.7 
68   54   53  I  52   46   45   47   53.9 


75   77   76 
49   54   61 


78   78   78   82   91   85   81 
43   48   57   62   68   60   53 


83   77 
62   63 


75   81 
56   56 


81   78   80 
60   61   57 


80   84 
61   59 


78   75 
44   51 


82   79 
58   58 


83   81   81 
56   54   61 


86   83 
64   60 


80   85 
66   63 


78   87 
47   64 


83   72 
68   64 


73 
62 


86   88 
70   69 


78   81 
62   54 


90 
72 


95 
69 


89  92 
52  62 

85  67 

63  64 

88  75 

56  65 

90  78 
58  66 

93  84 

50  62 

83  80 

57  64 

83  74 

56  62 


76  78  76 

59  45  45 

72  75  72 

60  47  46 


88   65 
61   55 


67  90   88 

68  62   58 


82   86   82 
69   62   56 


83.6 
55.0 


76.4 
57.7 


75 
48 


74   75 
46   50 


86   84 
70   69 


72   71 
57   45 


76   77 
60   57 


81   86 
63   62 


79   86 
65   65 


84   86 
60   66 


85   79 
59   67 


86   80 
51   65 


82   60 
60   60 


76   81 
64   64 


60   83 
65   63 


82   85 
65   67 


79   87 
54   58 


77   83 
62   62 


75   83 

63   62 


83   90   84 

64   56   50 


87   80 
63   56 


73   75   77   77 
51   50   51   52 


76   77   78   80 
51   55   49   45 


72   76   76   77 
52   54   50   53 


80   79   60   81 
49   51   *8   50 


78   78   78   76   60,1 
44   46   42   47   »9.6 


76.7 
54.5 


79.8 
55.0 


79.2 
56.1 


82.2 
55.5 


60.0 
55,7 


61,5 
53,6 


78   80   79   65 
54   54   52   57 


92   86   76   80   81   81   83 
69   62   58   56   54   53   55 


84   82   81   SS 
54   54   53   57 


69 

95 
72 

90 
66 

60 
62 

67 
71 

91 
57 

86 
53 

62 

70 

88 
64 

82 
56 

90 
68 

90 
66 

85 

57 

93 
72 

89 
65 

78 
60 

91 
66 

87 
55 

84 
52 

87 

88 

82 

76   82   61   82 
51   51   *6   52 


75   78   76   77 
57   56   51   56 


82,7 
57,6 


82.3 

57.8 


85,4 

59,3 


83.5 
53,7 


79.9 
58.2 


80   80   80   63   82.2 
52   55   56   57   S«,S 


TO   64   56 
92   86   85 


78   77   78   77   78   81 
63   55   56   58   66   67 


82   76   80 
62   52   51 


80 
52 


78   77 
53   45 


82   79   83 
55   64   65 


78 

62   63 


86 

67 


62.9 

60.7 

84.4 
53,7 

80.6 
58,1 

80,3 
56,2 

80   78 
59   59 


62   82 
57   59 


81   81 
57   57 


80.0 
62,4 


81.4 
59.9 


80. 0 
62.1 


82.7 
60.2 


61.8 
56,7 


81.0 
55.3 
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Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 


NORTHERN 
BRASSU*  0AM 
•R10«EH«TER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  UAKE  2 
CI/STI5  2 
fORT  KENT 
QREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOUITON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONe  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
NILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESguC  ISLE 
RIPOSENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SaUA  PAN  DAM 
TELOS  0AM 
VAN  lUREN  2 
•   •   • 
SOUTHERN  INTERIOR   Oi 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^•AN«OR  DOM  FIELD 
BRIOGTON  1  NNM 
CORINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  SE 
FARMIN6T0N 
GARDINER 

GRANB  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWI8T0N 
MAO  I  SON 


MAX   73 

MIN   41 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


Day  oi  Monlh 


MAX 

MDJ 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


79 
*1 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


80   76 
3J   56 


77   60 
34   !3 


79   68 
40   58 


79   74 
39   56 


70   75 
37   45 


70   74 
38   41 


68   75 
34   45 


69   79 
46   90 


83   79 
55   55 


74   84 
96   58 


76 
49 


74 

79 

40 

56 

79 

64 

38 

96 

70 

76 

37 

52 

78 

70 

42 

53 

78 

76 

40 

56 

72 

73 

42 

94 

78 

79 

40 

98 

70 

79 

31 

35 

65   70 
45   41 


83 
56 


69 
49 


69 

51 


70 
55 


79   76   73 
98   90   47 


78   70   71 
95   45   42 


79   77 
93   43 


71   77   75 


82   82 
42   99 


78   78 
48   61 


68   73 
56   48 


67   74   83 
55   46   48 


70   77 
36   47 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


65   75 
93   43 


63   72 
53   90 


78   90   76 
93   43   43 


aO   78 
49   59 


80   78 
93   47 


79   75 
91   42 


81 
60 


80   81 
41   60 


73   79   76   79   79 
49   47   60   44   45 


80   80 
49   50 


84   76 
45   58 


79   79 
49   48 


73   79 
42   53 


71   77   79 
40   47   96 


83   84   80 

60   91   52   52   62 


MAX 

Mm 


76  81 

54  49 

78  79 

53  43 

76  80 

92  46 

76  80 

90  40 

73  78 

47  35 

78  76 

45  40 

80  78 

90  42 

78  78 

49  41 

76  78 

44  40 

76  80 

56  49 

75  78 

50  40 


79   77   76 


44 

43 

78 
48 

75 
52 

78 
48 

74 
49 

78 
49 

78 
49 

78 
49 

75 
49 

80 
42 

79 
40 

73 

48 

79 
47 

73   78 
49   46 


75   79 
41   43 


72   77 
45   92 


73 
39 


78   80 
62   93 


63   53   96 


81   80 
96   49 


89   83 

99   61 


82  82 
49  57 

83  77 
47  57 

76  78 

41  55 

79  77 
91  92 

80  78 
47  96 

74  80 

47  55 

74  79 
40  42 

75  80 
38  42 

79  78 

49  90 


71   71 
93   47 


47   47   94 


67   73 
44   41 


70   79 
57   58 


61   70 
54   45 


78 
96 


76   76 
49   94 


63   70   63 
97   45   45 


71   75 
45   53 


71   70   70 
52   53   48 


54   49   47 


79   78 
50   57 


78 
50 


48   49   47 


76 
43 


45 

40 

72 

75 

43 

43 

76 

76 

42 

39 

74 

74 

45 

44 

74 

75 

45 

92 

74 

70 

46 

40 

74 

70 

47 

43 

74 

71 

42 

40 

70   71   74 
44   46   37 


82   89   84 
45   60   63 


79   80   80 
46   61   60 


82   81 
56   52 


90 
60 


85 
55 


90 
67 


85   84 

99   65 


52   49 
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80 
94 


76   71 
61   53 


80   76 
61   53 


77   73 
59   49 


77   74 
60   49 


72   69 
59   47 


68   77 
99   46 


76   75 
59   49 


63   73 
55   55 


76   78 
56   42 


78   70 
60   54 


77   76 
61   49 


80   76 
48   45 


75   78 
48   47 


72   70 
44   41 


74   74 
47   45 


76   72 
47   44 


74   69 
43   38 


79   72 
42   38 


75   70 
46   43 


69   73 
50   49 


70   74 
46   43 


70   75 
46   42 


70   75 
49   49 


66   70 
56   50 


71   69 
51   48 


70   68 
50   47 


70   69 
50   41 


72   75 
52   54 


72   77 
53   95 


69   68 
51   41 


68   75 
50   51 


80 
44  I  44 


66   75 
50   51 


70   69 
50   47 


70   66 
46   44 


72   70 
45   44 


70   69 
48   47 


71.5 
46,6 


76.5 
47,5 


73,1 
49.9 


72.3 
45.3 


75.2 
47.6 


74.2 
46.3 


76.0 
46.0 


75,4 
50.0 


75.6 
51.7 


72.5 

47.1 


72.1 
47.6 


71.6 
43.9 


76.7 
52.8 


76.6 
52.2 


71,6 
46,4 


74,5 
50,9 


75,5 
51,0 


73,2 

50,0 


73,4 
45.5 


74.6 
42.6 


72.3 
48.3 


60 
54 

80 
64 

80 
55 

75 
56 

81 
51 

77 
51 

76 

54 

76 
54 

80 
54 

81 
53 

76 
53 

77 
54 

79 
57 

79 
42 

79 
52 

76 
49 

75 
45 

76 
42 

73 
51 

71 
51 

81 
47 

79 
45 

81 
53 

79 
52 

81   80 
53   46 


64   79 
49   42 


60  76 

50  53 

79  79 

50  54 

82  85 

46  47 

60  76 

56  57 

75  75 

53  65 


78   80 
48   49 


78.8 
56.2 

78.6 
54.6 

79.1 
55.0 

78.9 
51.9 

75.4 
50.5 

76.4 
51.3 

79.3 
52.1 

78.2 
51.2 

80,7 
48.4 

79.3 

57.0 

78.6 
52.0 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


CoBBnu«d 


Statton 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINCFIELD 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•   •   • 
COASTAL  C 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  6L0UCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 


Day  ol  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


76   66 
38   57 


80   73 
*1   5* 


79   66 
42   56 


80   66 
<>1   58 


81   76 
<>3   56 


77   67 
♦  1   53 


76    ao 

38   »6 


79   83 
39   *6 


7*   81   69 
5*   48   40 


73   82   76 
56   49   44 


77   67 
51   46 


76   77   65 
54   48   47 


77   77 
53   43 


79   80   75 


72   72   64 
49   43   51 


75   66 
44   54 


76   64   75 
46   41   51 


78   79   71 
51   46   45 


71   77   85 
36   54   92 


13      70   82 
40   SI   S2 


73   78 
40   55 


79   85 
56   53 


76   70 
40   51 


68   83   82 
56   53   96 


79   69 
46   56 


88   76   77 
60   53   53 


80   78   64 
55   53   56 


76   64 
44   55 


79   76   65 
97   44   54 


79   82   79 
45   41   52 


82   85 

56   53 


80   84 
56   50 


73 
45 


76   75 
40   50   54 


77 
51 


82   77 
49   49 


90 
64 


79   82 
47   47 


75   79   82 


75   77   79 
55   99   99 


79 

54 


85   81 

62   64 


84   80 
48   49 


83   78 

50   51 


83   79 
49   55 


80   79 
42   49 


84   82 
49   54 


82   85 

50   50 


87   87 
50   52 


81   76 
96   49 


69 

77 

78 

50 

90 

93 

75 

74 

80 

58 

52 

53 

82 

66 

79 

53 

55 

51 

79 

81 

83 

62 

99 

94 

81 

82 

80 

61 

59 

98 

84 

80 

83 

62 

63 

61 

85 

79 

81 

63 

57 

94 

76   71 
92   94 


87 
99 


83   94 
93   62 


78   79 
96   96 


77   77   76 
96   49   45 


78   75 
90   48 


66   74 
48   46 


81   93 
97   64 


87 

60 


84   71 
51   98 


81   77 
48   50 


85   72 

94   99 


78   79 
61   63 


80   79 
53   61 


79   70 
52   58 


86   62 
50   59 


67 
49 


82   81   82 
45   51   62 


84   80   82 
47   51   99 


80   79   12 

46   98   99 


80   79 
47   45 


79   76   77   10 
93   90   44   43 


79   80   80   79   7*   78   76 
97   48   47   92   91   48   44 


80   77   80 
96   91   47 


83   80   77   80 
99   60   90   47 


83   82 
90   48 


63   92   90 
82   81   76 


64   72 
49   46 


79 

78 

47 

57 

80 

84 

60 

60 

79 

84 

60 

62 

81 

60 

49 

56 

84 

80 

99 

99 

76   73   78   77 
94   93   47   92 


78   74   76   78   77.4 
99   99   46   90   92,0 


78,7 
49.8 


78.9 

51.1 


T7.2 
51.7 


76   72   76   77 
93   46   42   37 


80   81 
94   92 


86   81 
49   48 


78   74 
94   57 


81   78   79 


80   72 
49   50 


74 

72 

48 

45 

78 

80 

92 

49 

78 

76 

56 

56 

74 

77 

55 

53 

74 

77 

48 

46 

76 

77 

52 

47 

79 

79 

42 

41 

77  82 
48  93 

89  at 

90  62 

78  81 
S9  61 

82  77 
96  69 

81  77 
47  62 

83  76 

49  60 

82  80 
90  60 


82   80   81 
99   92   52 

87   89   83 


83   77   72 
93   90   91 


80   80   80   77 
49   90   44   96 


77   77   74   71 
92   90   46   42 


79   79   76   81 
92   93   49   48 


76   79   76   78 
94   99   94   93 

88   82   81   78 


71   70   74   77 
90   90   46   49 


87   83   79   79   77   81   79 
63   50   49   54   54   50   90 


76   90   83 

99   47   46 


92   87   80 
69   93   93 


88   87   80 
99   98 


83   83 

67   61 


84   83 
99   52 


87   84 
64   51 


89   89 
69   93 


78   79   83 
92   48   47 


81   83   81 
59   90   94 


79   80   80 
53   57   54   55 


78   79   79   78 
56   60   56   60 


76.8 
47.3 


80.5 
53.3 


79,2 
51.4 


77,3 
49.3 


79.6 
52.2 


76.9 
54.2 


72.9 

49.7 


78.2 
93.9 


77.4 
49.9 


81.4 
55,1 


79,6 
96.0 


79.3 
98,7 


81   80   78   77   79,2 
90   99   49   94   93,4 


94  92   91 


83   82   82   81 
90   49   45   49 


78,3 

94,0 


83,0 
91,9 
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ContlBuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUos 


NASMCMUSCTTS 
•        •        • 
NCSTERN  0 

AOAHS 

CUMMIN6T0N  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNICBTVILLE  DAM 

PITTSFIELP  WR  AIRPORT 

SOUTH  ESREMONT 

STOCKBRIOeE 

NEST  SRANVILLE 
•   •   • 
CENTRAL  oi 

AMHERST 

SARRI  PALLS  DAM 
BEDFORD 

aiRCH  HILL  DAM 
•LUE  hill  MB 
aUPFUNVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CAST  BR IMF  I ELD  DAM 
FITCHBURS  2  S 
FRAMINSHAM 
HAVERHILL 
LANRINCE 
LOMELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SFRIN6FIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
MALPOLE 
NEST  MEDMAY 
MESTON 

WORCESTER  MB  AIRPORT 
■   •   • 

COASTAL  0 


NEW  ENGLAND 
JULY  1945 


Day  o(  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


73   76 
♦7   45 


80 
«3 


7« 
♦9 

75 
♦7 

79 
52 

S2 

*5 

77 
i* 

77 
52 

7* 
60 

76 
51 

77 
4a 

76 
51 

7« 
56 

82 
5J 

80 
56 

80 
55 

79 
*9 


BOSTBN  MB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


80   82 
♦  5   53 


76   78 
42   54 


8t   74 
47   58 


80   SO 
41   56 


80   73 
58   56 


79   80 
45   55 


80   79 
52   98 


78   78 
50   54 


81   79 
46   54 


SO   83 
48   54 


81   83 
50   56 


83   78 

51   57 


79   75 
53   57 


84   73 
52   57 


81   74 
46   58 


78   81 
47   54 


86   78 
59 


80   82 
43   49 


86   73 
46 


81   74 
43   56 


80   75 
43   55 


83   76 
45   55 


77   70 
55   55 


78   80 
51   56 


78   80 
52   57 


83   84 
53   95 


81   70 
9S   46 


80   72 
54   60 


84   72 
52   58 


82   76 

57   57 


74   51 
49   48 


72   79 
46   50 


75   86 
47   52 


81   8S 
55   51 


79   85 

46   91 


82   87 
59   49 


82   83 

56   54 


80   81   83 
58   56   58 


68   79 
53   52 


85   83 

56   56 


80   89   80 
53   50   56 


84   82 
60   60 


74   82 

54   54 


82   83 

60   60 


80   81 
62   63 


70   85   83 

53   54   60 


72   86   85 
56   55   63 


83   89 

59   59 


80   81 
63   62 


85   79 
61   58 


79   82 
58   57 


83   84   74 
»4   57   45 


74   80   83 
56   55   58 


85   85   78 

60   64   60 


70   84   84 
57   50   57 


83   81   76 
52   56   59 


85   86 
56   58 


79   81   71 
55   58   55 


75   80   76 


74   74 
43   51 


73   71 
38   52 


75   86 

42   59 


75   81 

37   59 


73   85 

54   57 


76   73 
42   51 


74   84 
50   60 


74   68 
48   58 


75   75 

43   52 


76   77 
43   54 


78   76 
46   58 


76   87 
46   60 


86   93 
56   90 


83   76 
59   95 


83   79 
55   92 


88   81 
56   93 


78   74 
99   92 


82   T4 
69   52 


80   79 
67   50 


87   78 
66   55 


84 
57 


82   80 
48   55 


79   80   82 


86   84 
52   70 


88   87 

47   64 


83   78 
98   91 


79   75 
57   50 


75   84 
57   56 


82   82 
59   42 


73   83 

62   61 


84   86 
51   61 


87 
60 


75   87 
41   57 


73   79 
42   50 


76   90 
92   62 


79   78 

38   48 


77   85 
43   60 


74   85 

39   97 


74   87 
39   56 


78   86 
39   57 


70   81 
52   58 


80   SO 
66   64 


82   74 

69   56 


84   75 
60   52 


84   86   94 
49   63   68 


81   83   91 

48   63   65 


88   99   88 
92   65   62 


87 
94 


86 
94 


85 
52 


74   76 
98   43 


70 
45 


70   72 
54   44 


73   75 
55   42 


70   70 
90   44 


72   72 
52   42 


74   70 
55   41 


71   71 
54   45 


70   74 
45 


S4   85   85 
49   55   60 


89   93 

47   65 


86   94 
60   64 


85   85   93 


87 
62 


84  78 

69  61 

82  87 

63  98 

79  85 

64  62 

79  87 
64  61 

77  84 

60  93 

86  80 

94  95 

74  90 

64  58 

83  79 

55  49 

82  86 

56  97 

78  83 

61  56 

80  87 

62  54 

83  86 
62  93 

73  82 

61  61 


84   92 
62   68 


85   89 

60   60 


87   90   97 
92   69   69 


88   91   97 
57   65   69 


87   96 
55   66 


86   95   86 
58   66   70 


83   86 
52   61 


82   90 
54   57 


85   87   80 


82   91 
62   63 


85   88 
94   62 


84   78   74 
60   62   66 


84   84   87 
96   60   62 


89   88   88 

91   96   63 


89   87   92 
52   56   63 


62   60   60   54   60   67 


89   97 
57   66 


49   59 

88   96 
58 


89   97 
52   64 


91   84 
63   64 


94   88 
65   69 


89   96 
91   63 


92   82 
64   63 


89   86 
99   98 


86   90 
97   59 


85   93 
59   60 


82   92 
51   56 


82   85   87 

51   54   57 


84   89 
58   64 


72   73 
57   41 


80   77 
99   49 


73   74 
56   40 


79   75 
61   52 


71   77 

57   47 


78   78 
62 


72   77 
58   52 


72   76 
57   45 


75   80 
59   47 


75   81 
62   50 


83   79 
62   52 


76   78 
63   93 


81   77 
62   52 


87   87 
52   60 


87   88 
93   59 


83   89   75 


89   92   75 


93   76 
59   60 


84   86   70 


81   93 
99   66 


78   74   76 
70   65   62 
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76   80 
63   62 


80   77 
93   45 


71   76 
55   43 


78   72 
59   52 


72   76 
56   40 


77   76 
56   45 


78   75 
61   45 


80   77 
60   43 


80   78 
63   46 


74   70 
95   49 


76   76 
93   64 


79   75 
59   60 


77   79 
52   61 


80   78 
92   60 


79   86 
63   61 


82   85 

63   59 


79   86 
61   58 


77   84 
57   56 


80 
54 


85   87 
71   66 


83   82 

64   91 


85   85 
64   96 


88   88 
64   55 


89   79 
64   99 


84   81 
63   97 


87   87 
67   93 


87 
55 


86 
61 


79 
57 


78 
69 

82 


80 
63 


90 
57 


90 
62 


90 
66 


78  76 

47  52 

75  76 

53  55 

78  74 
52  91 

79  81 

46  49 

75  74 

47  52 

77  74 
91  46 

79  74 

47  45 

78  77 
46  48 


76   78 
46   48 


74   80 
49   51 


84   84 
62   62 


80   89 

58   60 


79   76   77 
62   98   59 


77   87 
64   64 


56   55   54 


77 
50 


82   82 
57   64 


78 
54 

80   79   78 
46   49   44 

79   80   81 
92   52   48 


93   86   77 


79 
49 


'8.9 
52.0 


76,2 
55.2 


77,8 
51,6 


81.4 
91.4 


78.4 
91.8 


79.2 
92.9 


80.0 
91.5 


79.5 
92.8 


81.1 
53.9 


78.0 
91.7 


82.4 
55.9 


81.8 
51.7 


81,0 
60.4 


80,7 
93,6 


82,0 
62,5 


79,9 
98.9 


81,3 
95.6 


83,9 
56,2 


84,3 
99,3 


84.2 
99.5 


81.4 
60.2 


83.9 
99.7 


82.8 
94,4 


81.2 
93.6 


83.1 
60.1 


81.7 
51.0 


83.3 
59.3 


80.9 
94.9 


83.9 

95.0 


85.2 
55.5 


81   81   73   72 
62   63   99   58 


78.1 
58.2 


79,7 
62,3 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1965 


Station 


MASSACHUSETTS 
BROCKTON 
CAMP  WEULFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDOARTOWN 
FALL  RIVER 
HINCHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEM  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 
SANDMICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 
•    *    • 
NORTHERN  I 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
C0LE8R00K 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
*    ft    * 
SOUTHERN 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  I  N 
DURHAM 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


68   75 
56   59 


78   79 
56   S* 


75   80 
60   53 


80   79 
56   60 


79   83 
55   <.S 


78   80 
54   '>6 


76   71 
57   5* 


e<.   78 
59   61 


74   82 
56   55 


79   79 
55   55 


81   81 
56   50 


77   74 
57   52 


78   74 
49   62 


76   90 
60   60 


78   79 
54   48 


79   73 
60   59 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


79   75 
45 


75   80 
65   59 


79   79 
60   54 


82   72 
59   60 


79   79 
62   62 


84   76 
60   63 


76   76 
57   66 


82   79 
62 


67   74 
57   52 


77   83 
64 


84   85 
62   63 


78   75 
62   63 


84   79 
57   62 


70   72 
58   62 


72   74 
59   59 


81   74 
60   55 


84   81   76 


78   80 
61   55 


85 
60 


11   12 


78   74 
67   66 


70   71 
63   65 


85 

66   70 


75  87  88 

47  60  61 

72  82  84 

45  60  57 

78  73  S* 

42  55  5» 

68  85  aO 

48  58  63 

70  89  80 

48  67  67 

74  82  88 

52  64  66 

74  85  85 

42  58  54 


83   80 
67   64 


81   80 
65   67 


43  43  54 

74  74  80 

39  40  54 

69  69  71 


75   81   73 


80   81   78 
49   41   48 


78   74 
47   49 


77 
47 


45   48   46 


74   80 
46   40 


79   80 
46   42 


74   78 
46   43 


48   56 
36   42 


60   70 
49   46 


48   46   55 


77   81 
55   51 


65   70 
43   51 


76   82 

54   45 


75   81 
58   46 


71   71 
44   45 


90   86 
55   48 


77   83 
56   49 


79   84   74 
52   47   57 


37   42   47 


86 
66 

76 


87   87 
65   69 


90 
66 


77   85   75 


84   75 
63   59 


78   85 
57   59 


84   78 
63   59 


87   90 
61   65 


84   91 
53   68 


81   S3 
59   51 


84   86 
54   t9 


86   92 
55 


81   80 
63   64 


64   69 
85 


82   86 
56   65 


80   74 
56   65 


76   76 
58   59 


84   87 
66   68 


87   90 
61   63 


83   88 
62   60 


87   83 
56   56 


80   79 
60   62 


74   76 
58   60 


75   91 

60   64 


82   90 
55   54 


80   SO 
64   60 


80   74 
64   51 


78   76 
63   61 


84   79 
62   53 


73   79 
66   60 


82   77 
66   54 


80   77 
63   53 


79   7S 
66   57 


78   76 
61   66 


78   71 
64   67 


84   62 
68   66 


SO   77 
66   64 


82   78 
66   58 


76   82 
64   51 


76   74 
63   55 


77   74 
61   54 


79   72 
64   57 


SO   76 
56   49 


79   76 
66   61 


74   60 
60   66 


76   83 
64   65 


81   78   84 
63   64   66 


75   81   77   60 
66   66 


86   83   78 
62   50   60 


77   74 
43   42 


75 
47 


86 
51 


81 
65 


83 
60 


89 
59 


77 
50 


85   85   62 
54   46   46 


84 
56 

87 
48 

87 
67 

80 
51 

82 

48 

87 
48 

96 
65 

81 
54 

84 
46 

83 
59 

81 
46 

78 
44 

94 
47 

90 
64 

85 
58 

86 
48 

85 
65 

82 
58 

84 
49 

82 
49 

94 
64 

45   63   62 


79   76 
60   61 


64   87 
70   63 


78   86 
67   61 


86   87   65 
69   64   56 


76  73  74 

59  64  65 

83  76  62 

64  68  66 

64  82  68 

59  63  66 


75   81 
64   64 


60   61 
50   60 


77   78   76 
66   62   64 


79   78   76   74 
63   67   51   60 


81   82   79   77 
62   62   60   65 


83   63   76   79 
56   61   56   61 


76   77   78   77 
69   61   64   63 


63   82 
61   66 


79   80   79 
57   62   69 


83   91   86   84   82   82   78 

71       68   55   59   49   50 


76   81   76 
69   66   63 


90   81 
72   65 


93   97   66 
65   62 


62   68 
67   61 


63   91 
68   64 


67   66   79 


92   86   78 


76   76   75   76 
62   66   66   66 


64   86   62   82 
64   66   64   62 


86   62   72   T» 
69   59   66   65 


62   82   77 
74   62   65 


76   63   82   77   80.9 
55   60   63   60   56.6 


77.5 
61.2 


60.7 
59.0 


76,9 
60,1 


61,9 
61.9 


62.5 
57,7 


79.4 
56.7 


81,6 
56,2 


74,4 
60,4 


61,9 
66,6 


8J,1 

60,1 


60,6 
60,2 


82   60   74   72 
60   60   56   65 


84   82 
60   68 


74   75 
54   65 


86   78 
56   60 
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84 

87 

66 

49 

52 

62 

96 

86 

81 

46 

52 

60 

94 

83 

73 

47 

51 

63 

85 

78 

75 

43 

51 

62 

81 

66 

77 

48 

48 

62 

68   72 
41   44 


76   63 
44   43 


73   69 
52   41 


72   69 
67   42 


66   64 
64   42 


79   66   81 

64   65   66   64 


74  64 

66  65 

91  79 

57  57 

74  71 

49  56 

74  61 

55  52 

74  62 
55  57 

72  71 
61  63 

73  86 

58  66 

75  64 
66  56 

54  58 

43  47 

69  68 

52  52 


81  81  74 

63  61  66 

S6  60  76 

61  48  *7 


86   63   73   74 
63   64   69   64 


83   62   76   78 
64   67   61   48 


75   76   77   80 
59   66   65   66 


73 

*8 

73 

SO 

75 
43 

76,2 
60,6 

79 
63 

75 
56 

72 
42 

77,5 
50,4 

73 
47 

69 
49 

69 
43 

72,1 

47.6 

69 
50 

70 
52 

73 
41 

75,0 
47,7 

45 

70 
62 

75 
32 

75,2 
47,2 

70 
49 

68 
49 

66 

42 

70,7 
45,2 

75   74   76   79   79,0 
45   44   36   42   46,6 


77,0 
59,9 


78,0 
59,0 


60,2 
62,4 


80,7 
56,1 


76,2 
62,5 


ii 

75 
43 

76 
45 

SO 
35 

S3 

40 

66 

48 

70 
47 

77 
44 

77 
50 

77 
42 

80 
42 

80 
48 

62 
38 

81 
46 

86 
44 

79 
47 

76,4 
44,2 


51,4 

sa,9 


69,9 
49,4 


80.1 
51.5 


81.1 
60.6 


79,2 
48,1 


S2,2 
S2,4 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 


NEH  HAMPSHIRE 
EAST  OEERINC 
EPPINS 
rRANKtIN 
HANOVeO 
KEENE 
LAKEPORT 

hEBANOI«  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNH 
NORTHNOOD 
PETERBORO  2  S 
PLrwOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
MOIFEBORO 
NOODITOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  MB  AP 

SREENVILLE 

KINSSTON 

NEMPBRT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


Day  of  Month 


«1   72 
**   49 


79   85 

«S   42 


78   83 

*6   43 


SO  e> 
43   41 


87   82 

SO   S8 


78   82 
47   48 


52   50   54 


72 
46 


79   81 

47   46 


76   83   77 

50   45   50 


80   75 
38   49 


MAX 

MIN 


75   73 
43   41 


78   77 
49   45 


83 

48 

82 

55 

80 

50 

84   73 
51   60 


70   78 
50   47 


80 
55 


78   81 
43   51 


74   81 
50   46 


77   74 
51   49 


78 
58 


85 

51 


49   49   65 


92 
62 


78   72 
59   56 


79   78 
53   49 


78   74 
46   56 


74   71 
55   62 


PROVIDENCE  WB  AIRPqRT  MAX  81   82 
MIN   SB   51 


80   69   79 
60   60   60 


84   76 
62   62 


70   73   76 
59   65   64 


80 
61 


79   76 
55   62 


75   68 
66   62 


74   85 
65   59 


85 

56 


87 

57 


85 
53 


79 
57 


74   71   77 
54   39   39 

77   72   77 


70 
41 


75 
45 


54   42   42 


77 
62 


SO 
51 

84 
68   53   49 

87   82   82 

67  53   50 

89   85   81 

68  55   51 


78 

57 

84 


30   31 


69   56   54 


74   88   85 
49   65   60 


72   73   81 
66   65   61 


84   73 
70   64 


76   74   82 

59   67   66 


86   90   87 


74 
67 


92   86 

70   70 


85 
60 


77   78   76 
52   45   47 


78   77   77 


76   74   76 
48   44   46 


7B 
45 


78   75   79 


85 
63 


79 
42 


79,6 
51.2 


80.5 
53.3 


83.6 
51.8 


SO.O 
53.1 


82. 5 

51.5 


80.3 
56.2 


79.4 
50,5 


82,3 
53.4 


SO.l 
54,2 


75.9 
52.3 


81,7 
53,3 


82,0 
54,5 


79,1 
49.8 


78.3 
»9.5 


79.7 
54.7 


79.1 
50.7 


80.7 
49.1 


82.6 
53.8 


79,0 
55,3 


78,4 
49,2 


62   61   59 

82   80   S3 
56   53   54 


74,7 
62.2 


82.2 

57.4 


80.3 
56.6 


77.8 
61.6 


82.3 
60.9 


S««  R«i«r»Dc«  NotM  Following  SUUon  Indox 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1965 


VERMONT 

II    «    ft 

NORTHEASTERN        01 
BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURC  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  SURKE 


MA:t 

NON 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


70   7» 
*6   41 


MESTERN 


02 


8ENNIN6T0N  2  NNW 
BURLINCTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
«    ft    « 
SOUTHEASTERN        0 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


S8  6S  65 

'il  48  45 

72  80  71 

43  45  53 

71  78  66 

40  40  54 


72 

42 


70 

73 

81 

70 

78 

38 

38 

48 

45 

45 

74 

76 

81 

73 

80 

42 

40 

42 

49 

47 

75 

80 

80 

76 

77 

44 

41 

55 

50 

48 

67 

72 

78 

73 

76 

44 

42 

54 

50 

44 

68 

71 

81 

70 

75 

35 

34 

34 

42 

39 

79 

83 

76 

80 

45 

45 

59 

50 

76 

83 

75 

77 

46 

49 

54 

52 

81 

85 

80 

81 

41 

42 

41 

46 

79 

80 

71 

80 

40 

43 

56 

47 

79 

86 

72 

82 

46 

47 

98 

56 

78 

82 

81 

75 

50 

56 

57 

55 

84   68 
51   49 


52  52 

76  84 
50  53 

77  69 
45  41 


49   46   45 


83   73 
51   55 


82   67 
55   47 


83   80 
42   52 


62 

47 


78 
43 


80 
56 


49   44   43 


81 
43 


84   81   80 
53   50   49 


76   75 
49   45 


51   49   46 


80 
43 


86   80 
45   68 


77   84 
49   49 


87 
53 


83 
66 


84   81 
46   67 


81 

76 

46 

55 

80 

70 

53 

96 

81 

73 

58 

52 

84 

82 

52 

93 

82 

74 

43 

55 

78 

80 

48 

56 

71 

74 

42 

49 

83 

82 

51 

59 

79 

41 

77   81 
43   61 


78   79 
43   60 


79   85 
41   41 


72   80 
38   40 


77   80 
43   58 


76   78 
51   62 


82 
50 


79 
41 


83   78   82 
70   51   47 


66   49   45 


78 
62 


82 
69 


88 
63 


75   80   74 
39   43   56 


77   72 
59   60 


83 
55 


67   61 
51   50 


75   72 
98   56 


70   66 
57   57 


83   69 
99   60 


83   79 
»7   99 


83   70 

56   59 


66   76 
48   49 


78   84 
44   92 


87   93 
96   67 


S5   80 
58   63 


73   »* 
61   99 


76   75 
60   62 


84   75 
59   60 


74   70 
94   47 


57   54   60 
42   35   42 


73   65 
50   48 


68   74   el 
49   42   49 


72   65   75 
96   40   42 


79   70   84   75 


83 
45 


78   76 
50   48 


80 
50 


79   89   89 

41   97   99 


60   60   TO 
48   49   94 


78   84 
98   99 


83 
93 


73 
99 


66   77   79 
42   44   99 


80 

56 


74   78   76 


79   75 
47   47 


68 
92 


71  72  79  82 

51  52  43  48 

77  74  73  76 

93  95  47  48 


67   67   99 
92       39 


79   75 
49   47 


76   90 
57   60 


76   84 
60   60 


80   79   78 
47   50   64 


77   87 
59   98 


74   77   77 
45   49   60 


78 
92 


72   72 
49   46 


89   81 
99   ♦« 


84   78 
90   47 


77 
91 


76 
41 


70 
49 


74   76 
46   49 


98   96   60   69 

43   42   42   47 


73   77 
44   49 


88   89   80   80 
66   73   55   52 


83 

57 


88  86 

98  94 

89  80 

48  49 

86  79 

99  92 

78  73 

53  49 

91  84 

61  99 

89  80 

49  46 


68   70   70 
92   49   42 


72   73 

44   90 


72   72   74 
48   37   37 


73   70 
46   99 


79   78 
47   38 


77   77   79   82 
46   59   44   46 


74   70   74   79 
99   92   46   94 


77   73   81   83 
92   93   43   48 


73   80 
39   40 


79   79 
93   93 


79   77 
43   45 


66   68 
39   40 


79   78   80 
91   46   47 


74   74   78 
48   41   49 


73.2 

44,9 

78.6 
49,7 

77.6 
90.9 

76.4 

90.3 

T6.8 
90.1 

T4.2 
48,9 

T9.2 
49,8 

63.0 
46,1 

76.0 
49.3 

72.3 

48.1 

T6.8 
♦  7,9 

77,6 


78,6 
91.9 


79.4 
91,3 


T9,7 
41.1 


80,7 
94,0 


76,7 
93,9 


81,6 
91,0 


78.1 
90.1 


78.9 
99,0 


78.1 
97.1 


81.6 
93.0 


82.1 
46,2 


T8.1 
90.1 


71.7 
49.3 


80.9 
92.9 


78,8 
47,2 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  MGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1964   -  1965 


Station 


July 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 


COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

HILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR     02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 


42 

U 


50 
43 


16 
26 


ELLSWORTH 


72 
29 


August 


70 
42 


90 
137 


59 

31 
17 


240 
165 
199 
210 


189 
246 
220 
180 
169 


266 
311 
158 
166 


163 

190 
241 

259 

210 


103 
108 
84 
131 
180 

187 
128 
131 


76 
130 
170 
210 
176 

147 
202 


September 


143 
172 
252 

169 

162 
136 


160 
173 
235 
112 
134 

128 
186 
158 
110 
132 

206 
133 
122 


33 
134 
96 


415 
389 
419 
409 


370 
432 
404 
387 
348 

389 
423 
449 
349 
345 


375 
360 
42  7 

498 
404 


271 
308 
233 
337 
365 

362 

290 
304 


239 
311 
368 
405 
328 

320 
401 
243 
307 
339 


248 
242 
236 
249 
296 


458 
533 
594 
452 

466 
450 


470 
486 
583 
445 
430 

419 

531 
463 
429 
373 

534 
424 
436 


364 
429 
391 
405 
427 


725 
648 
737 
753 


705 
666 
664 
687 
655 


711 
747 
658 
651 


688 
692 
791 

781 
714 


512 
551 
510 
577 
607 

627 
541 
599 


466 
570 
617 
627 
582 

569 
664 

479 
562 

577 


500 
470 
462 
471 
545 


72  5 
66  5 
719 
770 
693 

653 
647 


684 
658 
747 
630 
644 

644 
710 
641 
614 
608 

730 
615 
634 


1043 
917 
1063 
1078 
1014 

1081 
1030 
1026 
1062 
1009 

1031 
1031 
1063 
983 
977 

1037 

1045 
1017 
1111 

nil 

1040 


810 
940 
956 

947 
851 
900 


806 
678 
972 
949 
893 

866 
1008 
840 
917 
941 


892 


NEW   ENGLAND 


December 


562 

952 

636 

966 

601 

955 

587 

1003 

617 

1032 

1130 
1136 
1140 
1239 

1205 

1116 
1086 


1122 
1051 
1133 
1045 
1055 

1084 
1106 
1054 
1023 
971 

1093 
1035 
1059 


1494 
1474 
1484 
1491 
1509 

1501 
1473 
1463 
1449 
1419 

1525 
1476 
1479 
1453 
1422 

1446 

1469 
1490 
1536 


1277 
1395 
1246 
1375 
1372 

1404 
1286 
1368 

1285 

1233 
1371 
1415 
1376 
1349 

1340 
1410 
1289 
1294 
1418 


1332 


770 

1146 

792 

1221 

824 

1242 

801 

1203 

622 

1166 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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January 


1328 
1374 
1395 
1490 
1369 

1351 
1303 


1344 
1303 
1419 
1280 
1269 

1311 
1378 
1282 
1241 
1212 

1362 
1276 
1280 


1764 
1723 
1743 
1808 


1763 
1746 
1739 
1716 
1715 

1734 
1710 
1757 
1699 
1691 

1739 
1684 
1714 
1760 
1840 

1811 


1487 
1600 
142  6 
1585 
1637 

1603 
1491 
1618 

1467 

1456 
1653 
1637 
1553 
1577 

1532 
1669 
1487 
1469 
1636 

1566 


1383 
1396 
1420 
1412 
1417 

1469 


February 


1103 
1124 
1118 
1273 
1121 

1107 
1056 


1137 
1071 
1179 
1030 
1036 

1066 
1141 
1061 
1016 
992 

1099 
1041 
1072 


1190 

993 

1253 

1039 

1196 

992 

1217 

1019 

1236 

990 

1563 
1475 
1493 
1536 


1517 
1506 
1504 
1479 
1459 

1535 
1494 
1510 
1513 
1445 

1506 
1420 
1437 
1546 
1596 

1602 


1256 
1375 
1220 
1384 
1384 

1384 
1271 

1410 

1291 

1224 
1330 
142  3 
1347 
1334 

1290 
1433 
1225 
1272 
1486 

1369 


1199 
1192 
1212 
1215 
1209 

1268 


966 
1038 

99  3 
1132 
1026 

98  5 
948 


961 
943 
1014 
930 
910 


962 

944 
898 

670 

993 
938 
939 


672 
901 
684 
871 
886 


1312 
1234 
1213 
1301 


1206 
1253 
1172 
1203 
1159 

1281 
1277 
1335 
1142 
1136 

1301 
1206 
1194 
1258 
1364 

1292 
1317 


1031 
1081 
1085 
1065 
1141 

1080 
1029 

1120 

1073 

1003 
1067 
1087 
1109 
1104 

1078 
1200 
997 
1048 
1114 

1074 


1000 

946 

986 

1008 

1073 

1036 


April 


599 

652 
629 
771 
655 

650 
606 


625 
595 
703 
570 
558 

518 
643 
614 
576 
571 

661 
603 
582 


546 
607 
672 
561 
564 


920 
858 
631 
900 


620 
876 
658 
846 
632 


906 
970 
804 
778 

941 
814 
825 
922 
921 

917 
929 


699 
775 
703 
755 
796 

775 
751 
798 


694 
739 
784 
798 
744 

744 
846 
670 
752 
808 


710 
687 
705 
702 
777 


May 


166 
175 
244 
169 

181 
186 


166 
219 
279 
142 
143 


224 

170 
160 
125 

178 
137 
156 


145 
223 

183 
130 
126 


474 
452 
485 


445 
448 
445 
471 
430 

393 

434 
464 
389 
401 

451 
426 
447 
489 
590 


541 
526 


280 
387 
227 
327 
373 

312 
320 
433 


251 
294 
409 
423 
302 


278 
326 
410 


351 
340 
331 


Norraals 
July-June 


186 
164 
164 
173 
213 

154 
154 
176 
165 


168 
190 
238 
114 
106 

228 
128 
154 
159 
165 

209 
179 


80 
HI 


182 
96 


82 

103 

6920 

105 

7065 

163 

8096 

108 

115 

6888 

106 

6573 

95 

6850 

107 

6712 

166 

7635 

75 

6296 

67 

6283 

45 

6222 

105 

7082 

89 

6553 

72 

6175 

51 

5929 

103 

7065 

75 

6343 

93 

6428 

5772 
6304 
5946 
5961 
6104 


10161 
9564 
9877 


9798 
9895 
9721 
9690 


9971 
10396 
9285 
9141 

10132 

9546 
9929 
10658 


95 

7681 

91 

8582 

102 

7654 

100 

8618 

136 

8981 

119 

8822 

no 

8083 

137 

8862 

93 

78 

7534 

98 

8357 

123 

9031 

117 

8973 

117 

8524 

112 

8328 

71 

7667 

149 

8268 

143 

906  5 

7567 
7461 
7687 


6759 
6687 


6061 
6172 
5972 


5617 
5897 


9274 
8766 


7898 
7563 


7402 
80*7 
7770 


7941 
7470 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oi  1964  -  1965 


NEW  ENGLAND 


JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
K.N1GHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 


July 


107 

13 
21 
28 

58 


37 
17 
14 
28 


19 

11 

9 

10 
21 

13 
2 

23 
6 

19 

16 


August 


15 
39 
25 


53 

37 


119 
124 


134 
116 
134 
141 
131 

100 
120 
101 


51 
181 

82 
126 


114 

36 

128 


September 


184 
237 
210 

241 

304 
212 

699 

262 


161 
190 
106 
186 
115 


279 
196 
293 

272 
288 


242 
226 
233 
249 

243 

197 
222 
193 


143 
265 
197 
224 
165 

191 
149 
188 
225 
165 

163 
135 
139 
146 
211 


232 
208 
206 

175 
163 
169 


140 
153 
94 
168 
109 

135 
184 
147 
182 
136 


127 
145 
167 
173 

136 
93 

199 
75 


332 
373 
356 

390 
421 
370 

812 

399 


300 
364 
246 
361 
239 

281 
240 
236 
247 
236 


478 
549 


580 
527 
564 
602 
554 

526 
556 
508 


437 
593 
475 
553 
409 

509 
358 
450 
549 
454 

432 
382 
396 
400 
504 

553 
445 
602 
504 
477 

475 
470 
472 


380 
416 
341 
449 
352 

372 
420 
407 
42  3 
352 

305 
354 
350 
463 
418 

378 
303 
498 
321 


651 
670 
646 

679 
732 
636 

1125 

684 


589 
649 
539 
623 
501 

601 
501 
510 
565 
575 


752 
857 


783 
806 


658 
769 
751 
777 
654 

712 
591 
578 
768 
717 

684 
684 
653 
672 
764 

755 
630 
807 
755 
730 

698 
693 

704 


620 
655 

580 
693 
595 

599 
667 
638 
694 
585 

519 
566 
517 
591 
560 

627 
522 
719 
561 


939 
960 
964 

954 

1074 

890 

1330 

980 


1150 
1222 


1176 
1221 


January 


754 

1203 

720 

1238 

767 

1236 

778 

1238 

750 

1158 

594 

1123 

745 

1132 

598 

1123 

1204 
1201 
1099 
1184 
1066 

1133 
1022 
1100 
1151 
1144 

1081 
1071 
1063 
1078 
1099 

1140 
1067 
1213 
1146 
1084 

1051 


1004 
978 
894 
988 
909 

950 
1005 

869 
1083 

833 

887 
920 
894 
1047 
1019 

1014 
829 

1049 
880 


1294 
1347 
1326 
1350 


1349 
1561 
1307 


843 

1294 

945 

1402 

831 

1230 

927 

1321 

819 

1182 

661 

1223 

817 

1211 

815 

1285 

864 

1255 

824 

1204 

February 


1346 
1396 


1386 
1372 


1430 
1456 
1440 
1456 
1452 

1422 
1429 
1379 


1419 
1435 
1322 
1423 
1299 

1374 
1164 
1330 
1408 
1348 

1295 
1263 
1185 
1256 
1311 

1403 
1258 
1452 
1378 
1312 

1284 
1258 
1362 


1220 
1193 
1125 
1246 
1165 

1203 
1235 
1154 
1281 
1105 

1116 
1140 
1116 
1290 
1223 

1214 
1102 
1288 
1115 


1575 
162  6 
1650 


1692 
1563 
1973 
1632 


1477 
1596 
1418 
1508 
1342 

1433 
1374 
1437 
1523 
1420 

1465 


1145 
1212 


1193 
1167 


1226 
1234 
1257 
1245 
1190 

1122 
1143 
1179 


1183 
1218 
1090 
1178 
1079 

1157 
977 
1138 
1171 
1140 

1056 
1048 
1050 
1047 
1088 

1215 
1056 
1239 
1126 
1075 

1051 
1035 
1136 


1032 
993 
1015 
1065 
1013 

997 
1024 

999 
1059 

983 

945 
951 
1004 
1060 
1056 

1036 
958 

1070 
998 


1317 
1353 

1405 


1413 

1553 
13  34 


1289 
1330 
1191 
1297 

1136 

1223 
1146 
1212 
1269 
1160 

1252 


April 


993 
997 


1058 
1103 
1084 
1070 
1095 

1021 
1050 
1024 


967 
1066 

947 
1044 

970 

987 
912 
985 
1011 
954 

921 
879 
917 
907 
960 

1028 
859 

1039 
991 
958 

935 
895 

1040 


900 
903 
896 
930 
900 

888 
906 
921 
932 
910 


899 
947 
920 

912 
876 
945 
902 


1154 
1158 
1226 
1303 

1262 
1393 
1143 

1771 

1246 


1056 
1098 
1015 
1093 
970 

1057 
982 
1004 
1073 
1015 

1044 


May 


658 

710 


705 
672 


745 
735 
719 

659 
692 
683 


656 
732 
652 
702 
645 

665 
567 
654 
673 
644 

607 
574 
610 
598 
676 

703 
546 
712 
631 
674 

629 
624 
658 


617 
600 
686 
687 
677 

586 
636 
680 
639 
709 

547 
536 
578 
583 
655 

625 
637 
659 
556 


774 
778 
847 
655 

875 
964 
774 

1397 

905 


733 
752 
704 
752 
681 

731 
565 
681 
701 
555 


282 
320 


354 
204 


267 
253 
237 
224 
239 

219 
217 
194 


192 
246 
199 
225 
190 

203 
147 
192 
201 
161 

132 
134 
149 
144 
232 

210 
172 
223 
186 
222 

187 
159 
206 


264 
253 
287 

176 
183 
259 
182 
365 

166 
193 
282 
254 
24B 

263 
234 
236 
312 


291 
278 
342 
335 

365 

441 
312 

878 

385 


265 
268 
257 
287 
278 

250 
251 
212 
230 
198 


159 
95 


106 
103 


Normals 
July-June 


122 
175 
109 
140 


133 
75 


124 

135 
62 

150 
94 

132 

103 
89 
116 


101 

135 


82 
107 
107 


180 
145 
207 
178 

214 
274 
195 
176 
666 


7105 
7821 


7631 
7495 


156 

7826 

147 

7807 

154 

7664 

169 

7918 

161 

7724 

138 

7227 

146 

746  5 

138 

7236 

7032 
7916 
6941 
7590 
6651 

7180 
6042 
5903 
7402 
6894 

6530 
6257 
5289 
6375 
7076 

7600 

7830 
7108 
6971 

5683 

7123 


5045 
5644 
6139 

6020 
6432 
6247 
6692 
5158 

5451 
5917 
6124 
5572 
6551 


5565 
6850 
5938 


9284 

9494 

8793 

14407 

9580 


7265 
7364 
7578 

7257 


5691 
5443 

5362 

5991 
5849 
6316 
6103 


7135 
665S 


5079 
6959 


5634 
6117 
5785 

5891 

5479 
5624 


159 

8191 

153 

8765 

133 

7676 

7383 

145 

6517 

130 

7410 

176 

8042 

131 

7437 

103 

7578 

7394 

122 

7962 

7691 

125 

7524 

7070 

96 

7510 

8590 
8335 


13617 
9032 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oil  964   -  1965 


lebanon  faa  airport 
manchester 
massasesic  lake 
mount  sunapee 
nashua  2  nnw 

northwood 
peterboro  2  s 
plymouth  1  e 
portsmouth 
surry  mountain  dam 

TAMWORTH  2 
WINDHAM 
KOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIOENC   WB  AIRPORT 

VERMONT 


NORTHEASTERN  C 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


July 


29 

15 

178 

IS 


August 


156 

108 

104 
150 


121 
143 


288 
278 
125 
147 
151 

179 
123 
412 
158 
256 

218 
151 
114 
153 
250 


102 

72 

146 


142 
163 
318 


September 


301 
214 
228 
306 
225 

226 
261 

260 
264 

295 
218 
273 
319 


168 
148 

114 
125 


438 
389 
274 
315 
297 

357 
248 
554 
331 
461 

345 
290 
269 
276 
443 


188 
280 
207 
260 
208 


200 
284 
260 
391 
190 


634 
514 
503 
576 
515 

486 
541 

532 
592 

564 
476 
506 
591 


359 
434 
444 
365 
377 


761 
673 
585 
630 
638 

668 
570 
928 
637 
742 

716 
666 
580 
592 
757 


507 
601 
504 
562 
489 

491 


530 
606 
564 
686 
524 


902 
787 
788 
866 
802 

796 
789 

820 
821 

873 
762 
809 
882 


1022 
925 
897 
903 
901 

946 
882 

1204 
987 

1009 

911 
853 
379 
889 
1070 


729 

1125 

872 

1238 

833 

1204 

781 

1205 

757 

1182 

1286 
1217 
1237 
1284 
1183 

1207 
1204 

1209 
1260 

1292 
1158 
1247 
1326 


555 

884 

659 

1055 

651 

974 

555 

906 

605 

981 

1397 
1356 
1276 
1312 
1336 

1321 
1296 
1466 
1350 
1318 

1387 
1320 
1295 
1305 
1477 


783 

1229 

867 

1314 

760 

1231 

882 

1335 

765 

1208 

1577 
1392 
1349 
1511 
1374 

1401 
1409 
1552 
1384 
1504 

1455 
1335 
1427 
1532 


1727 
1660 
1641 
1620 
1634 

1647 
1592 
1890 
1723 
1686 

1638 
1541 
1597 
1549 
1783 


142  3 
1585 
1469 
1449 
1441 

1542 


1454 
1513 
1458 
1562 
1427 

1665 


February 


1136 

982 

1299 

1079 

1253 

1056 

1149 

949 

1231 

1018 

1288 
1187 
1150 
1314 
1151 

1137 
1190 
1340 
1171 
1279 

1250 
1121 
1232 
1299 


1493 
1385 
1296 
1371 
1374 

1378 
1318 
1573 
1399 
1453 

1406 
1352 
1310 
1348 
15  34 


1156 
1256 
1206 
1210 
1149 

1243 


1235 
1275 
1272 
1373 
1211 

1401 


1115 
986 
981 

1135 
987 

998 
1051 
1107 

9S5 
1063 

1047 

973 

1031 

1099 


923 
963 
924 
866 
891 


1201 
1167 
1149 
1180 

1224 
1156 
1513 
1239 

1243 

1198 
1150 
1130 
1164 
1333 


1046 
1159 
1076 
1110 
1052 

1134 


1007 
1097 
1110 
1277 
998 

1142 


April 


758 
662 
690 
792 
683 

678 
720 
753 
715 
747 

714 
628 
680 
739 


669 
603 
631 
610 
581 


893 
834 
777 
804 
790 

799 
779 
1101 
834 
818 

815 
835 
738 
789 
937 


683 
766 
720 
742 
673 


693 
747 
761 
922 
693 


May 


280 
214 
225 
272 
230 

216 
249 
288 
292 

254 

245 
193 
219 
275 


320 
167 
229 
250 
182 


378 
320 
278 
293 
287 

313 
255 
551 
323 
36  8 


238 
283 
426 


201 
257 
216 
269 
206 


202 
241 
274 
397 
228 


NEW  ENGLAND 


151 
118 
134 
159 
130 

114 
173 
164 
123 
159 

141 
116 
122 
157 


132 

91 

113 


235 
200 
161 
159 
164 

196 
145 
403 
164 
215 


122 
173 
253 


104 
142 
168 
286 
129 


8466 
7444 
7403 
8394 
7384 


7640 
8103 

8023 
7079 
7656 
8374 


6082 
6599 
6504 
5894 
6091 


9266 
8498 
8712 
8764 

9057 
8379 
11773 
9163 
9601 

9141 

8283 

8541 

10293 


126 

7283 

136 

8264 

108 

7624 

186 

7941 

116 

7369 

7537 
8244 
8069 
9519 
7475 


Normals 
July-June 


5804 
6168 
5954 


8468 
8472 


8171 
7853 


8269 
7265 


7953 
9161 


See  relerence  notes  following  Station  Index, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENGLAND 
JULY    1965 


SlaUon 

Day 

31  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

*   «   t 
NORTHWEST          01 

NORFOLK  2  5N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
13 
T, 
ST 

.29 
U 
•  9 
98 

.22 
39 

87 
59 

.04 
13 
71 
99 

.20 
19 
92 
62 

.16 
29 
84 

63 

.13 
25 

88 
96 

.21 
32 

77 
56 

.17 
12 

90 
68 

.19 
26 
94 
66 

.09 

9 

82 

62 

.03 

4 

84 

58 

.22 
15 
92 

59 

.21 
29 
91 
62 

.26 

29 
96 
68 

.19 
22 
88 

57 

.23 
22 

90 
62 

.18 
14 
90 
69 

.09 
18 
72 
61 

.22 

27 

86 
54 

.18 
20 
87 
94 

.20 
17 
89 
56 

.15 
27 
80 
59 

.04 
19 
83 
99 

.10 
23 
86 
65 

.21 
22 

94 
64 

.27 
31 
89 
60 

.08 

9 

72 

96 

.15 
25 
83 
58 

.17 
14 
83 
57 

.15 
13 

82 
57 

9.08 

627 

85.3 

59.9 

«   *   « 
CENTRAL            02 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 

.09 

.26 

.34 

.00 

.34 

m 

.29 

.25 

.38 

■ 

.20 

.29 

.01 

.01 

.24 

.27 

m 

.35 

.19 

.38 

m 

.32 

.23 

.20 

• 

.19 

.03 

.24 

.19 

.30 

.12 

.20 

.23 

.20 

" 

6,78B 

MAINE 

«    tt   « 
NORTHERN           01 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

102 
TJ 

SO 

99 
77 
46 

.23 

172 
73 

47 

.16 
110 
78 
48 

.30 
88 
80 
48 

.32 
163 
67 
98 

.28 
101 
79 

44 

•  27 
119 
68 
52 

.00 
40 
79 
93 

.12 

80 
79 
61 

.26 
82 
78 
57 

.26 
83 
75 
53 

.26 
63 

80 
74 

.16 
106 
82 

60 

.19 
68 
83 

60 

.31 
79 
80 
53 

.19 
93 
79 
98 

.16 
94 
77 
99 

.04 
67 
67 
53 

.07 
32 
75 
55 

.09 
49 
69 
49 

.29 
96 

77 
93 

.13 
41 
78 
62 

.17 
44 
78 
98 

.28 

85 
80 
58 

.13 
62 
77 
53 

.21 

60 
74 
48 

.04 
38 

80 
91 

.08 

6 

79 

96 

.15 
29 
77 
53 

.27 

50 
79 
50 

6.00 
2282 
76.4 
54.1 

•   *   * 
COASTAL            OJ 

NEW  SLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.30 
13 
M 
66 

.92 

82 

94 

.27 
94 
82 
99 

.19 
39 

63 
92 

.18 
37 
83 
S3 

.09 
69 

80 
61 

.24 

81 
78 

90 

.51 
73 
78 
52 

.27 
Tl 
S3 
99 

.14 
69 
87 
64 

.10 
53 
82 

61 

.24 
52 
83 

59 

.28 
93 
85 
58 

.26 

77 
84 
99 

.27 
40 
87 
96 

.26 
96 
89 
58 

.2* 
99 
85 
99 

ft 
ft 

.17 
79 
82 

60 

.22 
27 
80 
58 

.26 
71 
79 
98 

.27 
47 
82 

96 

.24 
42 
84 
58 

.29 
33 

79 
67 

.30 
44 
89 
60 

.32 

60 
90 

60 

ft 
ft 

.31 

121 
87 
92 

.32 
65 
82 
58 

.32 
90 
85 
99 

.31 
52 

84 
57 

7.49 
1663 
82.9 
57.6 

MASSACHUSETTS 

«   *   ft 
COASTAL            03 

ROCHESTER 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.11 
15 
83 

61 

.26 

18 
92 
97 

.23 

90 
90 
98 

,06 
92 

88 
57 

.21 
17 
92 
98 

.21 

37 
96 
63 

.25 
21 
90 
53 

.21 
58 

91 
56 

.16 
31 
90 
62 

.21 

50 
90 
64 

.11 
36 
90 
63 

.08 

7 
83 
63 

.19 
19 

88 
60 

.23 

48 
90 
99 

.23 

49 
94 
68 

.21 

20 
90 
63 

.26 

19 
92 
62 

.22 

20 
94 
63 

.13 

38 
89 
69 

.28 
33 

92 

97 

.21 

12 
87 
96 

.20 
33 

87 
97 

.20 
39 
89 
58 

.12 

29 

84 
65 

.14 
58 

90 
70 

.25 

16 
92 
68 

.23 

37 
92 

60 

.11 

20 
77 
60 

.25 
34 
88 

61 

.23 

22 

87 
60 

.19 

9 

88 

58 

1.98 

943 
88.7 
60.8 

NIH  HAMPSHIRE 

«   «   « 
SOUTHERN           02 

LAKEPORT  2 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.11 

J 
7* 
6* 

.90 
90 
79 
91 

.33 

80 
79 
49 

.12 

90 
63 
91 

.BT 
10 
82 
93 

.17 
29 

78 
97 

.29 
40 
76 
58 

.25 

79 
77 
45 

.19 
30 
84 
55 

.26 

90 
87 
54 

.u 

20 
82 

63 

.19 
19 
83 
99 

.31 
19 
89 

94 

.24 
99 
85 
93 

.29 

49 
89 
61 

.29 
29 
87 
69 

.33 

40 
86 
59 

.19 

10 
84 
97 

.08 
30 
72 
62 

.26 

25 

79 
56 

.18 

20 
71 
49 

.15 

10 
79 
46 

.23 

20 
82 
52 

.16 

10 
73 
60 

.08 
30 
84 
62 

.26 

15 
88 
69 

.28 
25 

83 
57 

.21 
35 

81 
57 

.20 
35 
74 
53 

.23 
15 

77 
56 

.23 

10 
85 
51 

6.60 

900 

80.3 

59.9 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.11 
19 

.28 
33 

.24 
38 

.04 
20 

.29 

23 

.18 
36 

.29 
42 

.20 
39 

.21 
32 

.23 

28 

.18 
21 

.13 

10 

.28 

27 

.22 

19 

.27 
37 

.28 

20 

.26 
23 

.11 
9 

.08 
13 

.29 
19 

.21 

30 

.19 
10 

.17 
10 

.09 
8 

.14 
14 

.26 
9 

.28 
35 

.17 
16 

.20 
27 

.23 
21 

.16 
11 

6.19 
699 

WtODE  ISLAND 

«   *   * 

KINSSTON 

EVAP 
WIND 

.28 

7* 

.32 

81 

.10 
139 

.08 
92 

.21 
95 

.16 
96 

.21 

67 

.22 

143 

.19 
40 

.21 

140 

.06 
15 

.09 
31 

.21 
98 

.24 

132 

.17 

60 

.31 
91 

.33 
55 

.04 
89 

.30 
52 

.26 

47 

.13 
38 

.33 
93 

.10 
111 

.24 

129 

.09 
62 

.28 

50 

.29 
16 

.04 
70 

.19 

48 

.24 
62 

.04 
35 

5.96 

2103 

VERMONT 

«   «   « 
WESTERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 

WIND 
MAX 
MIN 

.10 
39 

7S 
S« 

.28 
99 
83 
94 

.39 

110 
82 
97 

.11 
92 

75 

97 

.20 
39 

88 
59 

.20 
83 
88 
98 

.30 
76 
78 
49 

.19 
124 
78 

90 

.16 
26 
84 
62 

.31 
86 
88 

69 

.21 
51 
86 
59 

.19 
28 
89 

59 

.28 
91 
87 
97 

.30 
69 
88 

61 

.03 
28 
76 
66 

.34 
61 
86 
96 

.23 

47 
88 
60 

.23 
23 

77 
65 

.08 

40 
70 
60 

.27 

40 
84 
96 

.08 
30 
68 
59 

.21 
49 
84 
95 

.10 
29 
78 
98 

.09 
26 
79 
63 

.15 
49 
87 
65 

.21 

54 
85 
60 

.25 

94 
83 
98 

.22 

47 
84 
60 

.15 
28 
79 
62 

.17 
39 
82 
55 

.20 
40 
83 
58 

6.19 
1573 
81.9 
58.5 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSMU 
6*Kt1ISVlULe 

BALTIC 
BARKHAMSTED 
BLOOMFtELD 
rORlOGEPORT    MB    AP 

brooklvn 

bulls  bridge  oah 
burlington 
canolekooo  lake 

cockaponset  ranger  sta 
colchester 
collinsville  1  s 

coventry 
cream  hill 

DANSURV 

DAWSON  LAK.E 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

OftOTON 

hartford 

hartford  8baimah0  fld 
hartford  wb  airport 
jekett  city 
lake  konohoc 
manchester 

mansfield  hollow  dam 
midoletown  *  n 

HILFORD 

MOOOUS  neSERvOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  wa  AIRPORT 

NEHINGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PlT 

pauchaug  forest 

prospect 
putnam  lake 
putnam  water  works 
rockville 

ROCItr  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHERAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORHINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBHT 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTSHOOK 


WHIGVILLE  RESERVl 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOII 
WOODBURY  3    W 


COUNTY 


AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NKW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

COfilNNA 

EASTPORT 

EAST  SANGEflVILLE  5  S 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 


JONESBORO 
LEWISTON 
LONG  FALLS  t 

lADISON 
MIDDLE  0AM 
LINOCKET 
LINOCKEI 
HOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESI 
"OLD  TOWN  FA* 

OOUOSSOC 
"OflONO 

ORONO  i 


>TTEN  I  S 
PORTLAND 


RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFOfiD  1  SSE 

RUMFORD 

RUMfOftO  POWER  PLANT 

'"  FRANCIS 

sanford  2   nnw 
skowhegan 
south  anoover 

southwest  hbr  3  sse 
springfield 
soua  pan  dam 
swans  falls 
telos  dam 

HE  FORKS 
UPPER  DAM 
I  euREN  2 
ERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 

ENFIELD 


OWO  02  NEH  HAVEN 
022tI  01  LITCHFIELD 
02;i:  02  NEW  LONDON 


09191  02  WINDHAM 
09S1J  Oil  LITCHFIELI 
09T3I  02  HARTFORD 


02|  MIDDLESEX 
02'  NEW  LONDON 
02  HARTFORD 
02  TOLLAND 
Oil  LITCHFIELD 


32071  03  NEW  LONOOI 
3«*6|  02]   HARTFORD 
3A51  02|  HARTFORD 
3*56'  02l  HARTFORD 


■  02|  MIDDLESEX 


01 

LITCHFIELD 

o; 

HARTFORD 

0? 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

01 

LITCHFIELD 

LITCHFIELI 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELI 


02  KENNEBEC 
02T5  02  KENNEBEC 
0355  02i  PENOBSCOT 
■7I|  03  HANCOCK 
■80  03|  WALDO 
00|  01'  SOMERSET 
'  SOMERSET 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 


083: 


6*2T 

01 

643C 

6A3S 

02 

6900 

01 

6937 

01 

71  TA 

01 

/25C 

01 

7Z55 

733C 

02 

I9<.0 

01 

8301 

ni 

02 

01 

!6*1 

02 

)66e 

01 

!'21 

19^2 

9151 

0? 

93K. 

02 

9360 

n? 

9891 

" 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 


PISCATAOUIS 

AROOSTOOK 

OXFORD 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 


LINCOLN 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 


KNOX 

OXFORD 
:  OXFORD 
:    OXFORD 

AROOSTOOl 
I    YORK 

SOMERSET 
)XF0RD 

(ANCOCK 


73  09 
73  02 
72  06 
72    57 

72  ** 

73  08 

71  57 
75    29 

72  56 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


5« 

TJ    19 

23 

73    2( 

72    5! 

5* 

1* 

!>f 

73    22 

21 

72    03 

46 

72    fc2 

7? 

]] 

72 

43 

73 

05 

72 

26 

72 

54 

72 

41    56 

41    35 

41    43 

73    18 

73  10 

72  15 

73  03 


72  57 

73  08 

72  57 

73  16 


69    53 

6S    42 

68    41 

70  15 
70  19 
68  00 


OBSERVER 


STATION 


ANSONIA  WATER  CO, 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
EN6.  OEPI.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO, 
METROPOLITAN  OIST  COMM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM, 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


FORD  ELEC.  LIGHT  C 

GHOTON  PUBLIC  uTlL. 
ENG.  OERT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAN1 

WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 

LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  OEPT.  MARTFORO 
EOWARO  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
DEPT,  PUBLIC  UTILITIES 
ST,  PARK  +  FOREST  COMM 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 
GREENWICH  WATER  COmPan 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AOUE. 
CpNN.  LIGHT  *  POWER  CO 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPL 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYORAULJC  CO 
BUR.  ENG.  WATERduRY 
WTR.  COMM.  NEW  6RITAI1 

MRS.  GLORIA  A.  WALKER 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN,  LIGHT  +  POWER  Cl 
U,  OF  CONN.  AGR,  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TOHRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  I 
RADIO  STATION  W8RY 
NEW  HAVEN  WATER  COHPAf 
JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM,  NEW  BRITAU 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR,  COMM,  NEW  BRIT. 
OSCAR  S.  JOHNSON 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

SEECHWOOD 

BELChERTOWN 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL  WB 


CUMMINGTON  H[| 
EAST  BfllMFlELI 
EAST  PEPPERELI 
EAST    WAREHAM 


ITChBURG  , 
■RAMINGHAM 
■RANKLIN 


GROTON 
HAROWICK 


NGHAM 
I  HODGES    VILLAGE    DAM 
HOLYOKE 
HOOSAC    TUNNEL 


IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAI 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIODLEBOHO 

MIDDLETON 

MILFORO 


iTION    AGENCY 
FORCE 

iTIONAL    PARK 
(ATER   DISTRICT 


US.    NAVY 

I  S  WEATHER  BUREAU 
IRS.  JEAN  WEYMOUTH 
NTERNATL  LOGGING  CORP. 
AYMOND  R.  PALMER 
ILLIAM  K.  LEE 


MRS.  OOROT 
MRS  BETTY 
CHARLES  S. 


LELAND 
l-ELEC.    CO. 


'EBLE 
.    SCHOFIELO 


JOSEPH   » 

RUMFORO  FALLS  POWER  ( 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYEI 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
MRS.  CATHERINE  HAMILTON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUMMING 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 
WILLIAM  JORDAN 


MRS.  ARLENE  COLE 
ROSCOE  L  RYAN 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
PERLEY  P.  HARRIS 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 

GREAT  NORTHERN  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  ( 


ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STA 

SANDWICH 
EEGREGANSET 
SHELBUHNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMOf 
STERLING 


STERI 


.  3  / 


STOCkSRIDGE 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  QRIMFIELD 
WESTFIELO 
WEST  GRANVILLE 
WEST  MEDWAT 

WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENOON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 


BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  OAI 
SRAOFORD 
BRISTOL 


CLEAR  BROOK 
I COLEBROOK 
! CONCORD  MB  AIRPORT 
' CONWAY  1  N 


LS  POWER  CO, 


I  SERVICE  CO 
CO.  OF  N 


BANGOR  HYDRO  E 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  OISTRIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


DURHAM 
; EAST  DEERING 

EPPING 
I ERROL 

I  EVERETT  DAM 

FABYAN 
1  FIRST  CONN  LAK 
I  FITZWILLIAM 
j  FRANKLIN 
' FRANKLIN  FALLS 
[ GILMANTON  2  E 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 


JEFFERSON  4  S 
•tEEnE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 
, LEBANON  FAA  AIRPORT 


COUNTY 


HAMPSHIRE 
WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
STABLE 


WORCESTER 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


WORCESTER 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 


'72  02  WORCESTER 
NSTABLE 
1  ESSEX 


BRISTOL 

WORCESTEf 
PLYMOUTH 
ESSEX 


WORCESTER 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 


BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

02  MIDDLESEX 

01  BERKSHIRE 

02  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
02  WORCESTER 


SULLIVAN 

GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 


GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


42  39 
42  03 
42  05 
41  53 


42  25 

42  32 
42  26 
42  31 

41  59 

42  04 
42  22 
42  31 


S  42  37 

42  03 

42  09 

42  27 

42  07 

42  27 

42  28 

42  17 


42  38 
42  37 
42  tl 
42  16 
42  22 
42  10 
42  07 
42  05 
42  08 


5A 

35 

31 

10 

71 

35 

7? 

70 

1? 

71 

04 

70 

55 

71 

72 

3ft 

72 

72 

00 

70 

70 

n 

52 

71 

'1 

19 

71 

7? 

71 

72 

72  a 

73  18 
72  55 

70  42 

70  12 
72  17 

71  08 
70  55 
70  36 
70  52 

70  30 


72  05 

73  25 

71  06 

72  35 


72  13 
72  33 

71  15 

72  15 


73  09 
72  03 

70  40 

71  52 


71  36 
71  42 
71  28 


OBSEHVAHON 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


07 

475 

20 

158( 

14e( 

56 

70 

201: 

08 

1280 

71  28 

71  34 

71  53 

72  19 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS, 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  wEA.  SvC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  wTR,  COMM, 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
OAvIO  W  PARRETT 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 


METRO.  DIST.  WTR. 
FRANK  C.  MERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 


COMM. 


MRS. 


VIS 


CRANBERRY  EXP, 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGl 
RICHARD  C.  8RIGHAM 
OEPT. PUBLIC  WORKS 

ST.  WTR.  COMM. 

RESOURCES    COMM 


MASS. WTR 


ASS.W 


■R. RESOURCES  COMM 
R. RESOURCES 
■fl, RESOURCES  COMM 
R. RESOURCES  COMM 
SMITH 
[.RESOURCES  COMM 


MASS.t 

EARL  F 

MASS.t 

F,  ROBE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARMON  E  FREEMAN 

NEW  ENGLAND  POwEl 


COH 


MRS.  SIDNEY  THOMPSO 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC, 
MASS, wTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  *  CANAL 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS, WTR, RESOURCES  COMM 
DANVERS  WATER  WORKS 


MASS 

WTR    RESOURCES 

COMM 

WEATHER    BUREAU 

CITY 

ENGINEER 

COMM 

MASS 

WTR. RESOURCES 

^ETRO.    DIST.    WTR. 

>ELW 

N    K.    BARNES 

JOHN 

R    ANDERSON 

'.    DIST.    WTR.    COMM. 

WTR. RESOURCES 

COMM 

MASS 

WTR. RESOURCES 

COH» 

.  HARVARD  FOREST 
.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WIR. RESOURCES  COMHI 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO, 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO 
METRO.  OIST,  WTR,  COMM 
"  -.    LAUT2ENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORK; 
REV.  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 

W,  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO. 

NEW  ENGLAND 

CHESTER  fi.  SPIELVOGEL 

OAVIO  A,  HUNTER 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


SCHOOL 


.  COMM. 


METRO.  DIST. 
NUN2I0  LANCi 
NES6ITT  H,  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS    OF    ENGINEERS 

W,    MASS.    ELEC,    CO. 

PARKER  N.  CHICK 

WARE  WATER  WORKS 

MRS,  MARTHA  S,  GARDNER 

INA  E,  LAMB 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

'  .RT  C,  SHEETS 
FRANCIS  0,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  HOLE  OCN,  INSTN. 
WEATHER  BUREAU 


JAMES  PAGE 

BROWN  PAPER  COMPANY 

RUSSELL  E,  MAGUIRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERv.  CO.  N.M. 

ERASTUS  DOLE 

AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETIE  SEMINARY 

JOHN  STOUGMTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MR  JEAN  BELANGER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 


NIVER: 


'  OF  I 


RODNEY  L.  GILBERT 
I  E.CHAFFEE 
CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OWIGHT  A.  DANFORTH 

NEW  England  power  co. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMrt 


PHILLIP  K.  BROWN 

MR.  JEAN  VAILLANCOURT 

DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

MARK  A.  SWEENEY 

MERTON  T.  GOODRICH 

KENNETH  E.  GOULD 

N.H.  WATER  RESOURCES  80 

DONALD  E.  CRANE 

WILLIAM  POOR 

FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


INCOLN 
MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 

ASSA8ESIC  LAKE 

I  LAN  7  N 

ILFOBD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHlNGTOr 

ASHUA  2  NNW 

EW  DURHAM  3  NNlr 
EWPORT 
iORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
ETERBORO  i    S 
■INKHAM  NOTCH 
ITTSBURG  RESERi 
LVMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 


WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


BLOCK  ISLANI 

GREENVILLE 

KINGSTON 


BALL  MOUNTA 
BELLOWS  FALI 
BENNINGTON  ; 
BETHEL  <.  N 


CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  F) 
ESSEX  JUNC' 
GAYSVILLE 
GILMAN 
GRAFTON 


GRAFTON 

HiLLSaORO 

HILLSeORO 


STRAFFOno 


MERRIMACK 

HILLSBORO 

HILLS60RO 

SULLIVAN 

CHESHIRE 

CARROLL 

CHESHIRE 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 


NEWPORT 

PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

KENT 

PROVIDENCE 


WINDHAM 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 


ESSE) 


ISO" 


ORA 

NGE 

ADDISON 

CAl 

[DONlfl 

BFf 

TTENOEN 

)SOR 

ess 

EK 

U2    54 

*.3  00 
43  07 


43  22 
43  12 

42  57 
42  51 


43  46 
43  04 
43  29 


72  4B 

72  27 

73  13 

72  38 
71  35 

73  12 
73  09 

71  32 

72  36 
72  28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ANDREW  E.  I 


SHEPARD 
,  OF  ENGINEER 


GEORGE  S.  RlCh 
OEPT.  PUBLIC  \ 
EDNA  F.  power: 


MRS.  £•  M,  RICHMOND 
WILLIAM  PLAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

MRS.  MARION  W.  ANOfiOS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELVA  M.  CMJVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 


HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  dIERW 
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Unlverslly  of  Connecticul,  Storrs.  Connectlcul    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  o/tlcene.r  you  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87, 


r  you. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwis. 
are  the  sums  of  the  negative  departures  oi 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obser 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observatic 
tion"  table.   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  tabled  and 

''^'^'^^''STZ:^2:rj:T:i'Zr/^^^^^^^^  "^  —  '— ^  -  ■■—- -  a„d  Wmd-  ta...     Ma,  a„d  M.  .  ..Bva.ra,.on  and  Wind"  tahle 


"Z:  tZreTe^ZZLl°ltZTnTFTA'4,.^o:^'  fL'rr^  T"*'  """'  '"'"T  ;"•'  "-^  o"--™'--  on  aayUgh.  aavmg  tln,e.    Sno»  on  ground  In  the  "Snowfall 
operation  and  wL"  taMe:?n-oVf:firnT^r„^farS-:o;rrun7l^^^^ 


forIuc"ce^rob'e:^.ron";%^ot"tentttc?a"::afLT^^^^^^^  .able  are  the  water  equivalent  of  snow,  =leet.  or  Ice  on  the  ground.     San.plea  for  obtaining 

ervations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


"Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  ,n  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entr 


1  the  July  i 


;  of  this  bulletin. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  thi 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowtaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carri 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt     Mount  Washington.  Cannon  Mountain.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaD. 

■cord  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  < 


ts  are  taken  from  different  points 
5  of  snow  on  ground  include  snow. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ried  for  this  stati( 


■ry  slightly  from  the 


5  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

""      "c"r;:fogrcal  D^f^'bulSun  .?e;trfrrr":ir:,'rnon"erord"glge""  Tce^  w^h^^r^d-  T.T  ^T'^''  '^^V  ?  "i^  """"^'^  P-cipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  1 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  ">»""  """  recording  gage,  except  where  mdicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  ; 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sur 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

i  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  sn 


Thermometer 
building. 


id/or  snow  on  ground  in  that  month. 
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Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,   were  either  missing 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


An  outbreak  of  unseasonably  cold  continental 
polar  air  spread  over  New  England  on  August 
28-29.  Brisk  winds  brought  freezing  tempera- 
tures to  a  few  higher  elevations  on  August  29. 
More  stations  recorded  32°  or  lower  on  August  30. 
At  some  eastern  Connecticut  stations,  and  at  some 
higher  elevation  stations  elsewhere,  this  was 
the  coldest  of  the  month.  By  the  morning  of 
August  31,  lighter  winds  allowed  radiational 
surface  cooling  to  become  more  generally  ef- 
fective. Freezing  temperatures  and  heavy  frost 
deposits  were  widespread.  Readings  of  32°  or 
lower  extended  southward  in  eastern  Connecticut 
to  Colchester  and  in  Massachusetts  to  Matta- 
poisett  on  Buzzard  Bay.  Not  all  other  coastal 
areas  escaped,  as  32°  was  recorded  at  Jones- 
boro,  Maine.  In  the  Portland  area,  damaging 
frost  occurred  in  spots. 

Many  new  low  temperature  records  for  the  date 
were  set  on  August  30.  At  Mt.  Washington's 
summit,  the  record  August  low  mark  was  tied, 
at  20°,  This'  record  had  stood  alone  since 
1876.  More  numerous  were  new  records  on 
August  31.  Almost  generally  a  new  mark  for 
the  date  was  set.  At  a  great  many  this  was 
also  a  new  mark  for  the  month  and  for  so  early 
in  the  season. 

New  records  were  even  set  at  Nantucket,  and  by 
wide  margins,  though  the  Island  is  protected  by 
moderating  ocean  waters.  On  August  30  at  Nan- 
tucket, a  reading  of  42°  broke  the  old  record 
for  the  date  set  in  1887  by  as  muchasll°I 
On   August    31,    39°    was   a   full    10°  lower  than 


the  previous  record  low  for  the  month,  set  in 
1947. 

Record  low  official  station  temperatures  for  each 
of  the  States  were  also  broken  or  equalled. 
New  lows  were  25°  for  Vermont,  at  South  London- 
derry; 26°  for  Maine,  at  Eustis,  and  for  New 
Hampshire,  at  both  Conway  and  Grafton;  and 
28°  for  Connecticut,  at  Coventry.  Ties  were 
28°  for  Massachusetts,  at  Barre  Falls  Dam; 
and  33°  for  Rhode  Island,  at  Kingston. 

Though  August  freezes  were  not  unknown,  past 
occurrences  have  mostly  been  at  especially  sus- 
ceptible locations,  principally  in  the  extreme 
northern  portion.  Just  in  1964,  two  Vermont 
stations  reported  32°  on  August  1.  In  contrast, 
the  current  August  freezes  were  so  widespread. 
Hence,  at  most  stations  with  freezing  on  August 
30,  31,  or  both,  this  was  the  earliest  of  record. 
At'  many  in  the  southern  portion  the  freeze  came 
a  full  month  or  more  earlier  than  average. 
Losses  to  tender  vegetation  and  gardenstuffs 
were  widespread,  but  intensity  of  damage  was 
highly  variable. 

The  cold  air  outbreak  also  brought  the  season' s 
first  snowfall  to  many  of  New  England's  mountain- 
tops.  At  Mt.  Washington,  2.5  inches  August  28-30 
became  a  new  August  record  snowfalL  On  Cannon 
Mountain  0.7  inch  of  snow  was  reported.  Traces 
were  seen  at  a  few  lower  elevations  in  northern 
New  England  and  at  some  of  the  highest  elevations 
also  in  southern  New  England. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts  02109 

Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Box  U-87 

University  of  Connecticut 

Storrs,  Connecticut  06268 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BOLLS  BRID6E  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAU6  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


BURLINbTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD  //R 

HARTFORD  W8  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  0AM     R 
MIODLEIQWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       d 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRy 

DIVISION 


COASTAL  c 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


northern 
brassua  dam 

BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HCULTON  FAA  AP 
HCULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OCUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUKEN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8R IDG  TON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINliTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 
LEWISTON 


Temperature 


81.7 
7T.9 

80.8 
76.5 
79. 7M 

78.5 
79.6 


77.9 
79.* 
78.8 
80.8 
80.6 

83.5 
81.1 
77.9m 
80 


81.5 
78.5 
80.1 


81.5 
79.8 
79.* 
82.2 
80.9 

80. 3M 


72.7 
75.* 
71.2 
72. 9M 

75. IM 

72 
73 

7*. 3m 

73.2 

73.7 

72.5 
72.2 
72.6 
76.2 

7*. 8 

72.2 

7*.9M 
73.8 
72.8 
71. 8N 

73.6 
72.9 


57.3 
57.9 


56,0 
56.7m 


57.2 
57.2 


56.7 
55.9 
53.2 
58.9 
59.6 

59.8 
56.0 
59.1 
59.6 


5*. 6 
58.5 
55. 9M 


65.5 
60.9 
43.2 

61.0 
57.9 

56. IM 


51.1 
*7.5 
5C.6 
50.3m 
48. 8M 

50.8 

50.1 

*8.0m 

51.5 

53.1 

51.9m 

50.6 

*e,o 

5*. I 
5*. 3 

50.1 
53.3 
51.7 
52.5 
45.9 

*5.8 
50.0 


78.2 
75.8 
79.8 
77.6 
75.5 

78.4 


81.0 
79.4 


57.1 
56.* 
57.0 
54.5 
53.* 

53.8 
53.6 

53.7 
58.0 


66.3 
68. 2M 


67.9 
68.* 


67.3 
67.7 
66.0 
69.9 

70.1 

71.7 
68.6 
68.5m 
70.0 


68.1 
68.5 
68. OM 


71.3 
71.6 
69.* 

68.2m 

70.7 


61.9 
61.5 
60.9 
61.6m 
62. OM 

61.9 

61.8 

61.2m 

62.* 

63.* 

62.2m 
61.* 
60.3 
65.2 

6*. 6 

61.2 
6*.1W 
62.8 
62.7 

58. 9M 

59.7 
61.5 


•    2.3 


30 
30 
3*1   31. 


No.  of  Days 


88    16 
90    15 


1.2 


-    1.6 


1.2 
2.1 


67.7 
66.1 
68.* 
66.1 
64.5 

66.1 
66.5 

67.4 
68,7 


87 
91 
92 

85 
90 
90 

89  16 

90  16 

16 
16 


0       0 
0       0 


5*1  2 
32  0 
*1 


28  31 
38    31 

29  31 
32  31 
32    26 


40 

31 

39 

31 

38 

31 

31 

31 

35 

31 

31 

31 

32 

31 

3* 

31 

3t| 

31 

135 
150 
161 
162 
160 

136 
141 
166 
13* 
113 

1*2 
156 
178 
77 
9* 

162 

100 
130 
131 
210 

192 

136 


0 
1 
1 
1 
0      0 


56 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1965 


Precipitation 


96      8         3*1   31  68       5 

I       97    15   I      37|   31  44,|      5|      .       , 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.38 
3.*9 
*.75 
3.3* 
*.12 

2.*9 
2.71 

3.33 


2.00 
3.63 
3.*5 
*,07 
2.0* 

1.09 
3.10 
5.01 
2.10 


3.83 
2.81 
2,97 

3,01 


1.81 
2.*3 
2.31 
2.03 
2.13 

3.54 

2.38 


*.06 
3.79 
3.60 
3.85 
3.66 

3.06 
*.12 
6.1* 
5.32 

*.30 

5.17 
3.51 
5.36 
*.56 
4.83 

4.79 
4.23 
4.32 

4,08 
3,80 

4,47 
3,84 


3.11 
5.36 
1.99 
5,22 
3,65 

*.96 
2,65 

2,25 

2.30 


2,92 
.69 


2.64 
1.93 


2,26 


1,01 
,24 


1,09 


1.90 
,25 


.46 


.67 
1.09 
1.73 
1.38 
1.19 

1.08 
1.53 


.66 
1.83 
1.48 
1,31 
1.01 

,34 
1,17 
2.15 

,71 


1,25 

1.02 

,96 


1.19 
1.25 
1.35 

.87 
.54 

2,63 


1.00 

11 

1.26 

19 

.98 

19 

.86 

19 

.87 

10 

.49 

28 

1,77 

19 

2,00 

19 

1.34 

10 

1.02 

20 

.58 


1,47 

1.82  2.38 
1.16 

1.93  1.15 
.83  1.30 
1.41 


I. 01    10 
1.40    19 


1.41 
.98 

.60 

1.16 
1.21 


3.67 

.66 

1.82 

1.60 

1.47 
1.03 


.72    10 
.89      9 


No.  of  Day* 


1 
1 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
1 

1 

1 

2 

3      2 

3      2 

1 

1 
1 

0 
0 
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Continued 


MAINE 
MADISON 

OLD  TOWN  FftA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWtR  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

JCNESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CKBRID6E 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  o; 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BLFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAvERHILL 

LAWRENLE 

LOWELL 

READING 

5HELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDQARTOwN 


Temperature 


79. (> 
77.3 
75.9 
76.* 
77.0 

76.7 

ei.4M 

79.7 
77.1 
7B.5 


75.7 
80.3 
75.1 
71.2 
75.8 

75.9 
80.3 
79. 7M 
77.1 
77.7 

76.6 


55.0 
54.6 
52.9 
54,0 
54.8 

52.0 
56. 3M 
54,1 
51.0 
51. 8M 


55.3 

51.3 
55.8 

51.1 
55.2 
56. 7M 
58.7 
55.3 

55.4 
53.1 


77.9 
76.5 
77.6 
80.6 
77.6 

78.51 
78.0 
79.2 


80.6 
76.9 
80.7 
80.2 
80.5 

79.5 
83.7 
78.9 
80.4 
83.0 

83.4 
83.0 
80. 6M 
82.5 
82.0 

80.3 
80.4 
80.3 
80.9 
79.8 

82.7 
85.3 
76.4 


79.4 
78.4 
77.6 
79.4 
77.5 


66.8 
66.0 
64.4 
65.2 
65.9 

64.4 
68. 9M 
66.9 
64.1 
65.2m 


65.2 
61.3 
65.8 

63.5 

67.8 
68. 2M 
67.9 
66.5 

66.0 
68.2 


90  15 

95  7 

96  7 
92    16 

91  16. 


55.3 
56.5 
54.0 
53.5 
54.8 

57.3 
54.2 
54.0 


57,3 
54.2 
57.8 
54,7 
59.8 

54.9 
62. 8M 
59.1 
56.4 
57,8 

60.2 
60.2 
60. IM 
59.8 
56.7 

55.2 

) 
53.5 

57.6 
57.1 

58.3 
58.1 
58.3 


61.6 
59. 5M 
60.5 
60.6 
61,4 


66.6 
66.5 
65.8 
67.1 
66.2 

67. 9M 

66.1 

66.6 


69.0 
65.6 
69.3 
67.5 
70.2 

67.2 

73. 3M 
69.0 
68.4 
70.4 

71.8 
71.6 
70. 4M 
71.2 
69,4 

67.8 

I 

66,9 

69.3 

68.5 

70.5 
71.7 
67.4 


70.5 
69. OM 
69.1 
70.0 
69.5 


8 

32 

31 

7 

36 

31 

16 

40 

30 

28 

41 

31 

7 

33 

31 

1.5 
.2 


1.3 
.9 


1,2 


58 
84 
90 
86 
79 

107 
29 
72 

103 
73 


68 

119 

53 


Precipitation 


3,40 
4,60 
5.65 
5.15 
4.63 

6.14 
5.02 
1,10 
3.24 

2.06 

3,83 


1.77 
1.40 
1,1* 
1.12 
1.3 

.95 
1.21 
2.56 
1.73 
1,64 

.95 
2.53 

1.55 


4.12 
4.33 
3.63 
3.91 
4.69 

3.85 
5.05 
3.67 

4.18 


3.43 
2.29 
2.52 
3.44 
1.62 

2.82 
1.56 
2.01 
2.51 
2.72 

2.55 

2.77 
1.81 
1.30 
1.88 

3.62 
1.73 
3.68 
6.07 
1.97 

2.58 
1.82 
3.40 

2.62 


1.48 
.92 
2.50 
3.13 
3.62 


.77 
1.88 


1.96 

2,07 

.96 
.91 


1.74 
1.18 


1.40    19 


3.05 
3.32 
1.64 
1.12 

3.25 

1.74 
.50 

1.27 
.59 


1.25 


-       .43 


2.25 

2.09 

.53 

1.36 

,16 

1.39 

2,22 


.09 
2.66 


2.33 
.84 


-    1,17 


2.18 
2.80 


.    1.16 


.85  3 
.45  20 
.57  19 
.32    29 

.30    20 


.33 

.36 

1.00 

.55 

.67 

.35 

.63 


.90  10 

.90  10 

.73  9 

2.16  10 

1.31  9 


.20  1.07 
.90  2.23 
1.77 


2.02 

.56 

1.01 

1.50 

.49 

1.33 

.77 
.83 
.87 
.47 

.80 
1.06 
.60 
.32 
.84 

.96 

.44 

1.70 

1.65 

.49 

.52 

.52 

1.29 


.6T 
.35 

1.79 
1.31 
2.49 


2      1 
2      0 

2|      1 
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MASSACHUSETTS' 

FALL  RIVER 

HINGMAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETCN 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNI  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CCNWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


80.0 
81.1 
T>,y 
81.4 
75.6 

80.4 
82.4 
80.0 
80.3 
76.1 

78.1 
78 
79 
77 


75.4 
77.8 

75.4 
74.8 

72. 0»^ 

79.0 

75.8 

51.6 

70.9 


62.1 
59.2 
60,5 
58.5 
61,6 

65.7 
60.7 
60.3 
56.4 
60.0 

59.6 
62.4 

57.9 
64, 5M 


52.4 

53.0 

52.4 

50, 6M 

48.71 
50,1 
52,2 
40,7 
51.2 


71.1 
70.2 
70.1 
70.0 
68.6 

73.1 
71.6 
70.2 
69.4 
68.1 

68. 9 
70.6 
68.7 
71. IM 

70.0 


63.9 

65.4 

63.9 
62. 7M 

60.4m 

64.6 

64.0 

46.2 

61.1 

63.3 


•  2 


-   1.1 


1.5 


No.  ot  Days 


89  15. 
95  17 


80.0 
80. 4M 
79.7 
79.2 
81.5 

78.6 
80. 1 
S3. 4 
80.1 
79.3 

80.3 
79.3 
79,7 
80.1 
76.1 

80,5 
82,1 
78.1 
79.1 
79.1 

77.8 
82.1 
81.3 
79.4 
78.5 


75.7 

79.5l» 

79.1 

77.1 

81.0 


53.9 
51.9 
53.5 
53,0 
54,1 

53,4 
52,8 
54,2 
55,7 
54,1 

57,8 
53,1 
54,9 
56,0 
55.2 

56.4 
56,3 
53,2 
51.9 
55.2 

53.9 
52.9 
55.5 

56.5 
51.9 


63.4 
57. BM 
58.4 
62.1 
62.1 


67.0 
66. 2M 
66.6 
66.1 
67.8 

66,0 
66.5 

68.8 
67.9 
66.7 

69.1 
66.2 
67.3 
68.1 
65.7 

68.0 
69.2 
65.7 
65.5 
67.2 

65.9 
67.5 
68. 4 
68.0 
65.2 

67.1 


69.6 

68.7m 

68.8 

69.6 

71.6 


.7 
1.1 


97 
96 
96 
98 
96 

95 
94 
100 
95 
95 

98 
95 
98 
95 

90 

95 
98 
94 
95 
96 

92 
96 
96 
94 
94 


31  31 
27  31 


69.7 


.0 

.1 

1.1 

.5 


8 

32 

16. 

?R 

16. 

31 

7 

36 

15. 

31 

20 

51 

16. 

36 

13 

33 

28 

41 

16 

40 

41  30  36 
43  31 

32  31  49 

52  31.  n 


Predpllalion 


110 
92 

110 
142 

172 
114 
104 
576 
167 


82 

85 
78 
90 
64 

89 

75 
52 

56 

80{ 

52 
89 

65 
57 
88 

62 

45 
91 
86 
67 

80 
69 
57 
53 

91 


0 
1 
0 
I 

0      0 


3.11 
2.37 
3.29 
1.63 
.68 

2.97 
1.48 
1,43 
3.41 
2.11 

1,58 
2,82 
3,69 
2.52 

2.35 


2,61 

3.41 

5.30 
4.96 

6.16 
1.37 
4.83 
8.19 
4.53 

4,15 


1.75 
1.95 
3.12 
3,62 
3.33 

2.86 
2.99 
1.51 
1.55 
5.32 

1.34 

1.35 
1.79 
2.19 
3.03 

2.04 
2.62 
3.29 
1.75 
2.44 

4.15 
1.56 
3.96 
1.94 
3.50 


1.61 
3.00 


1.12 
2.74 


.39 


2.55 


.56 


1.48 
1.52 
2.11 


1.64 


1.33 


1,57 
.55 

2.73 
.58 

.36 


4.09 
2.32 
2.83 
3.86 
1,90 

3.00 


.23 

1.67 


1.1 


.48    10 
.66    18 


1.10 
1.33 

1.04 

,30 

.92 

1,63 

1.33 


.5 

.44 

1.19 

.95 

.71 

.97 
.74 
.35 

.37 
1.47 

.32 
.39 
.40 
.60 
.92 

.62 
.49 
.62 
.42 
.60 

1.12 

.46 

1.19 

.54 

.76 


3.2 

.58 

1.84 

2.50 

2.06|  .83 


"J 


No.  of  Dtys 


2.5 


1 

3|      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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VEHfONT 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  airport 
MCHRISVILLE  2 
ttMCUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
R0CHE5TEK 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURV  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNINbTON  2  NNW 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    «    tt 
SOUTHEASTERN        0: 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READS80R0  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


74.1 
79.1 
76,9 
77.8 
77.8 

74.2 
78.8 
62.3 
74.9 
73.1 

77.2 
77.9 
79.1 
76.1 
76.* 


79.0 
76.1 
80.3 
76.9 
77. 9^ 


48.6 
49.6 
53.1 
53.8 
53.5 

51.5 
53.3 

47, OM 

51.7 

51.3 

!0,7 
52,2 
55,0 
54,8 
47,4 


56,2 
55.8 
56,3 
53,2 

58. OM 


80.8 
81.0 
77.3 
71.7 
81.0 

79. 3M 


76.7    59.6 


55.5 
51.1 
52.6 
49.4 
56.1 


61.4 
64.4 
65.0 
65.8 
65.7 

62.9 
66.1 
54, 7M 
63.3 
62.2 

64.0 
65.1 
67.1 
65.5 
61.9 

64.3 


67.6 
66.0 
68.3 
65.1 

68. OM 

68.2 
67.2 


68.2 
66.1 
65.0 
60.6 
68.6 

64. 8M 

65.6 


-   .2 


2.0 


.0 


1.5 
.2 


96 

91  15. 

94 

92 

92 

90 


90 

16 

30 

95 

8 

27 

91 

15 

31 

92 

16 

37 

93 

16 

34 

91 

15 

31 

92 

16. 

33 

79 

17 

25 

93 

15 

32 

88 

15 

31 

94 

16 

27 

91 

17. 

33 

92 

16. 

33 

9C 

16 

31 

92 

16 

26 

170 

108 

102 

76 


138 
74 
323 
125 
143 

127 
94 
62 

8 
15 


52 

80 

96 

176 

38 

100 


2 

01   0 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


Precipitation 


0  4.99 

0  3.82 

0  6.44 

0  4,19 

0  5,00 


4.39 
6.33 
8.17 
6.42 
5.54 

3.00 
3.62 
3.23 
6,60 
5.65 

5.02 


4.24 
6.27 
3.18 
2.87 
3.93 

7.92 

4,74 


2,78 
2.45 
4,98 
3,87 
4,71 

2,03 

3,47 


1.34 
,69 


.04 
.14 
,04 


2.90 
.61 

1.35 


1.15 
.11 


1.03 


18 
9 
13 

18 
1.09    10 


1,63 
1,48 


1,42 

.95 

1.46 

1.48 

.75 

.73 

.82 

.72 

1.09 


1.08 

1.38 

.61 

.95 

1.87 

2.12 


.38  .T6 

,70  ,65 

1,20  1.05 

.01  ,7 

1,03  1.76 


1.21 


.0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATUREt       100°    ON    THE    7TH    AT    FRANKLIN,    N.    H. 

LOWEST    TEMPERATURE,  26"    ON    THE    31ST    AT    4    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       8.44    INCHES    AT    ENOSBURG    FALLS,    VT. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .68    INCH    AT    NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        3.67    INCHES    ON    THE    19TH    AT    BANGOR    DOW    FIELD,    ME. 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  TRACE    AT    4   STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

flAKCRSVlLLE 
eARKHAMSreD 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2    SW 
ROCKY  HIvER  0AM 
SALISBURY 
SMEPAUG  0AM 
TORRINGTON 


CENTRAL 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

C0CKAP0N5ET  RANGER  5TA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

OANBURY 

dawson  lake 

eastphro 

easton  lake  reservoir 

hartford  brainaro  flo  //r 

hartford  wb  airport     r 

manchester 

mansfield  hollow  oam   r 

midoletown  4  w 
mount  capmel 
north  guilford 
norwich  pub  util  plt 

pauchaug  forest 
prospect 

putnam  water  works 
hound  pono 

SAUGATUCk  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
wEPAwAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WMIGvlLLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRAfJFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
9RA5SUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARIBOU  Wl  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 
FORT  FAIrFIELO 
FORT  KENT 
GILEAD 

GREFNVILLE 

HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAn 

long  falls  dam 

middle  oam 
millinocket 
millinocket  faa  ap 
moosemead 

OOU0550C 

PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  OAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  9UREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  S  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


3,*T 
3. IT 
2,3fl 


Day  oi  Month 


1.65 
2.T8 
2.49 

2.00 


1.70 
2,04 
1.09 
3.22 


2.65 
3.00 
3.83 
3.58 

1.72 


2.97 
2.01 
2.1! 


2,57 

2,03 
2.2a 


4.12 

6.14 
5.32 
4.30 
5.17 
3.51 

5.36 


3.U 
5.36 

1.99 
5.22 


iijj2_    13[14      15       16      17      18      19  I  20  I  21 


32  I  23  I  24      25      26      27      28  I  29  I  X 


1.17 

.95 
2,15 


*22 

.56 
•  34 


47 

.S2 

2» 

.07 

.65 

33 

.31 

18 

.39 

.27 

22 

I.OS 

14 

.17 

21 

.39 

75 

.90 

22 

.36 

2<. 

.65 

20 

09 

.29 

.24 

.50 

♦  0 

.47 

49 

.24 

- 

.49 
1.70 
.06 


1.26 

.46 

.9B 

T 

.86 

.05 

.67 

.08 

1.44 

.26 

.14 

1.77 

T 

2.00 

.04 

1.18 

.01 

.51 

1.02 

2.38 

.07 

.43 

.07 

1.30 

1.41 

.04 

.02 

:.23 

.19 

.77 

1.40 

.78 

.52 

78 

.08 

.79 

7 

7 
7 

''M 

T 

.01 

■At 

1.82 

1.60 

.05 

.75 

.22 

.52 

.47 

02 

1.03 

.10 

.68 

.12 

.07 
.16 


.08 
.04 


.05 
.08 
.05 


Se»  lelwence  noias  (ollowing  Si.Uon    Ind*s. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MAINE 

HAD 1  SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATEHVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

HACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5ANF0RD  2    NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAM*. 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMHINGTON  MILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNlSHTVItLE  DAM 

PERU 

PITT5FIEL0  wB  AIRPORT 

PLAINFlElO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCfBRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHflURNHAM 

A5HLAN0 

BARRE  FALLS  0AM 

BEDFORD 

fiELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  W8 
BOYlSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  MILL 

CLINTON 

EAST  BHIMFIELD  DAM 

FAST  PEPPEKFLL 

FITCHBU'JG  2  S 

FRAMINGHAM 

F<JaN<LIN 

C-ftRDNER 

6R0T0N 

HAROwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU6BARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MlLFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 

NORWOOD 

PELMAM 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 

shElbubne  falls 

southbridge  3  sw 
springfield  armory 
sterling 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  W8  AIRPORT 


COASTAL  O: 

BFECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
FDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HVANNIS  2  NNE 
IPSWICH 
MIDOLEBORO 
MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


60 
65 

I! 

83 

1« 

02 

IC 

2« 

Ot 

1 

.77 

I 

,4C 

1 

.U 

1 

.12 

1 

.it 

.9! 

1 

•  OK 

1 

.21 

2 

.56 

1 

.7? 

I 

.84 

.93 

2 

.53 

4.58 
4,69 
5,60 


6.05 
5,09 
3.87 
3.03 


2.82 

1,56 
2,01 
2.51 
2.60 
2.72 

2.55 

2.88 
3.05 


1.73 
3.29 
3,88 


02 

4F 

92 

5( 

35 

13 

62 

.11 

.89 

.37 

.29 

.85 

.64 

.63 

.68 

.03 

.06 
.19 
.02 

1.12 

.65 


,02 

.03 
.02 


10   II   12 


.44 

.02 

.14 

.67 

.62 

.04 

.12 

.06 

.14 

T 

.29 

.15 

.72' 


.73;  .59 

•271  2.16 

•    1.70 

.47  1.3l'  .03 

.66 


.67 


1.07 
•  19 
1.25 
1,77 
,88 


,08 
,42 
,23 


1,06 
1,77 
,06 


,03'  2.35  .47 
1.20   .10 

1,43  ,04 

,08  ,01 

,33   ,96  ,02 


.05 
1,10   ,55 


13   14   15 


.75 
l.OI 

2,78 


1.02 

.04 


05 

•  18 

.06 

1. 

02 

10 

.02 

1 

See  fele 

e„e.no 

e.  tollov 

.ing 
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16   17   18 


.35   ,19 

T 

,02   T 


19   20   21 


1,40 
3,05 
3.32 


.37 

,08 

.78 

,48 

.45 

,58 

,63 

,48 

.20 

.32 

.18 

.23 

1.01 
•  04 


,84 

.37 

.54 

.47 

.22 

.16 

,25 

,3? 

.60 

,84 

.05 

,85 

.18 

.35 

,44 

.21 

.04 

.14 

T 

.47 

.16 

1.97 

.46 

.01   .02   .02 


22   23   24 


.01 
.06 
•  12 


25   26   27   28   29   30 


.10 

.13 

.13 

.10 

.15 

.22 

T 

.10 

tt 

.50 

.15 

.08 

.08 

.09 

T 

.10 

.06 

.08 

tt 

.40 

.39 

.04 

T 

.05 

.07 

.59 
.23 
.34 


.26 
.27 

,03 


.19 
.33 


.05   .07 
.35   .02 


.10 

•  30 

.05 

T 

•  36 

.09 
.04 

.13 

T 

.02 

•  04 

.03 

.34 

.17 

•  07 

.08 

•  03 

.01 

.09 

.02 

.14 

T 

•  03 

.40 

7 

DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 

NEh  BeDFORO 
NCweuRYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGBEGANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
ttOOOS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COCEBROOK 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABvAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  T  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


hEST  RUMNEY 

whitefielO 
york  pono 


SOUTHERN 


BLACKWATER  0AM 

BRAOFOHD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLARFMONT  JUNCTION 

CONCORD  wa  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPINC 
FITZwlLLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

6ILMANT0N  2  E 


LEBANON  F4A  AIRPOf 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  dam 

MANCHESTER 

MARLOw 

MASSABESIC  LAKE 
MILFOPD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    MNW 
NEWPORT 

NORTMWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  0AN9URY 
SOUTH  LYN0E8OR0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  OAM 
TAMwORTH  2 


WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISl  AND  WB 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AI 


WOONSOCKET 


2,97 

2.77 
1.79 


1.80 
3.69 
2.92 


*.9. 
6,1b 
1.37 


2.13 

*t.2* 
^.62 


1.35 
«.32 

3.49 
1.79 
3.30 

2.19 
2,91 
3.03 

2.04 


2.62 

'••32 
3.29 
1.75 


Day  of  Month 


ILliL  JiL'."  I  '^       '6  I   17  I   '8  I   '8  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27  I  M  Nfl   U 


.02      .87      ,0T 


l.St 
ia63      .06 


2 

.91 

i 

.9« 

: 

.9« 

3 

.50 

09 

I 

32 

2 

83 

1 

86 

1 

90 

2 

27 

.37      ,50      ,83    1,05 


,12      .74    1.33 


.82 
.92 

.30      ,02 


1.19      .01       ,ibl 


.21 

.06 

.15 

.57 

.31 

.05 

,08 

,15 

.74 

,27 

.05 

,08 

.95 

.11 

•10]     .37  ,15 

.35       .08  .04 

.29    1.47  .97 

.22       .13  .11 

.07       .25  .04 


I     T 


.29 

.30 
.55 


.02 

.03 

.25 

.05 

.20 

.01 

.10 

T 

.07 
.04 
.02 


.10 
.05 
.13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NORTHEASTERN        01 

BETHEL  »  N 

BLOOMFIElO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

EN05BURG  FALLS 

GILHAN 

«C  INOOE  FALLS 

ntODLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 

MAITSFIElD  2  WSU 

watersurv  1  nne 
uest  burke 


Day  of  Month 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
HAYS  HILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  w 
WOODSTOCK  3  E 


6,<>2 
5.5A 

3.00 


3,62 
3.23 

3.A4 

6.I.S 
6.60 
5,65 


«.2A 
6.2T 
3.99 
3.18 


A. 65 
3.59 
3.93 
T.92 


2.TS 
2.A5 
3.S2 
5.92 
3.2B 


.01 
.05 

.09 


10   11   12   13   14   15 


.9S 


3.97 
5. A3 
2.03 


I.6A 
1.05 
.93 


1.92 

.07 

.02 

.221 

.71 

.76 

.11 

.30 

■  7, 

.09 

.12 

1.21 

.07 

.23 

17  I  18  I  19  I  20  I  21   mT  23   24   25  |  26  |  27   28  |  29  |  30   31 


.36 
1.03 
.65 


.65 

.76 

1.2a 


1.60 
.12 
.09 


.80 
1.02 
1.48 


1.17 
.03  1.09 
.01   .61 


.05 

.16 

.17 

.A9 

.17 

.13 

.27 

.26 

.10 

.AA 

.3A 

.05 

.31 

.32 

.18 

.*7 

.A7 

.A6 

.72 

.Al 

.25 

See  releiencr  not 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAI' 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SH 
SALISBURY 
SHEPAU&  DAM 
WIOWAy  RESERVOIR 
•    »    • 
CENTRAL  C 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  flD 
HARTFORD  MB    AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOh  DAM 
MIODLETOWN  *  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PlT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ST0RR5 
WATERBURY  RADIO  WBRV 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 
SROTON 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 

WEST8R00K 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


MAX 

MIN 


^7   60   56 

74   69   72 
59   60   57 


Day  oi  Month 


84  83  86 

47  59  59 

80  78  82 

51  56  59 


90   70   73 
60   61   58 


80   72   90 


45   58   53 

70   77   77 
45   54   57 


72   77   77 


MAX   81 

MIN 


MAX 

MIN 


77   71   75 


79   78   68 


55 
92 


70   74 
60   58 


74   76   73 
57   54   60 


47   58   56 


47  52  57 

90  78  82 

46  49  53 

75  79  76 


86 

87 

65 

68 

82 

91 

65 

6S 

87 

94 

77 

74 

81 

90 

62 

59 

50 

61 

73 

77 

92 

78 

62 

58 

53 

61 

76 

81 

85 

92 

64 

59 

51 

62 

81 

67 

77 

81 

60 

59 

46 

54 

75 

71 

73 

78 

61 

59 

52 

60 

74 

75 

80 

76 

63 

60 

52 

62 

61   66   72 


83   89   92 
63   66   68 


64   66   69 


68   62   55 


89 

90 

62 

65 

86 

98 

63 

62 

S6 

89 

65 

65 

85   88   90 
60   57   62 


83   82   95 
62   60   62 


95   85 
54   61 


92   87   86 
65   66   68 


89   83   91 
65   66   67 


91   90   95 
64   63 


83   82   86 
60   57   56 


84   83   83 
61   59   59 


95   87 
64   64 


67   65   70 
98   84   84 


87 
69   69 


93  94  79 

69  60  47 

96  79  95 

69  61  56 

96  82  98 

71  63  56 


82   93 
60   59 


93   84 
55   60 


96   85 
56   56 


99   84   82 
65   64   66 


95   88 
63   68 


96   99   80 
64   67   70 


98  78  80 

68  58  48 

80  74  76 

67  58  51 

82  75  77 

67  57  47 

82  79  72 

65  58  49 

78  74  77 

65  60  47 


81  82 

68  60 

93  76 

71  60 


90   80 
56   43 


29   30   31 


72   75 
55   61 


55   60   46 


57   61   47 


79 
56 


86   97 
64   66 


87   82 
55   67 


94 
54 

86 
55 

85 
57 

95 
60 

88 
65 

91 
69 

95 
62 

85 
59 

90 
60 

92 
66 

93 

70 

85 
69 

99 
62 

87 
62 

87 
63 

89 
68 

94 
71 

85 
71 

80   80   85   90   87   88   97   95 
45   57   49   60   63   65 


79   76   78 
66   67   62 


77   68 
55   63 


78   75 
66   62 


76   75   74 
56   62   59 


54   59   59 


82   78   97 
47   50   60 


83   79   91 
59   67   65 


80   76   79 
55   64   64 


95   93 
60   54 


86   83   82  I  82   7e   82 
69   64   54 


92   90   93 
68   63   64 


96   97 
56   61 


92   85 
65   60 


97   89 
59   59 


63   65 

99   96 
67   65 


76   84 
53   59 


78   81 
60   53 


86  82  82 

66  69  70 

85  83  92 

69  70  73 


92   84 
67   60 


85  85  86 
72  69  66 

86  93  94 

70  66  62 

84  82  82 

71  67  61 

85  87  94 
70  65  60 


97   97   97 
55   60   59 


83   86   84 
62   59   60 


90   85   96 
62   61   67 


95   85   91 
63   69   69 


95   92   89   93   92   82 
62   59   59   59   69   67 


86   94   86 


84   82   84 


60 
82 


70   97 
56   65 


66  70 

45  36 

71  62 

41  37 

69  64 

65   45  34 


79  72  91 

47  55  61 

78  80  75 

47  56  64 


39 

62 

41 

65 
34 

59 
35 

68 
37 

63 


77   63 
57   58 


67   80 
52   60 


76   68 
51   56 


69   80 
60   61 


70   80 
59   56 


72   93 
60   57 


80   69 
53   60 


76   72 
59   57 


70   81 
59   58 


70   85 
55   63 


79   70 
50   60 


69   88 
59   65 


79   83   67 


82   93 
62   44 


63   62 
36   36 


65   65 
35   32 


62   64 
29   28 


66   69 
38   38 


57 
76 


96 

87 

96 

86 

93 

73 

73 

75 

75 

66 

96 

84 

96 

84 

83 

66 

69 

70 

72 

64 

96 

82 

95 

83 

81 

70 

73 

73 

71 

66 

97 

89 

96 

87 

89 

64 

70 

72 

73 

65 

87 

85 

95 

86 

96 

63 

68 

70 

68 

61 

85 

83 

84 

82 

62 

68 

68 

61 

72  76  76 

59  61  51 

80  80  79 

47  50  44 


78   76   79 


76   74   90 


66   66 
44   38 


69   67 
39   36 


85 
45 


66   65 
33   32 


63   60 
43   38 


65   67 
41   43 


64 

40 


69 
36 


68 

91 

62 

59 

73 

82 

65 

62 

80 

73 

57 

63 

79 

80 

58 

61 

74 

81 

56 

91 
59 

75 
68 

80 
55 

69 
59 

81 
57 

71 
65 

81 
54 

92 
57 

90 
50 

77 
59 

91 

76 

84 
69 


95   67 
63   49 


89 
65 


42 
69   67 


70 
41 


86   69   69 
48   43   44 


81,7 
57.3 


T7.9 
57,9 


80,8 
56.6 


76,5 
56.0 


T9.7 
56.7 


78.5 
57.2 


79.6 
57.2 


77.9 
56.7 


79,4 
55.9 


78.8 
53.2 


80.8 
58.9 


80.6 
59.6 


83.5 

59.8 


81. 1 
56.0 


T7.9 
59.1 


80.4 
59.6 


81.5 
54.6 


78.5 
58.5 


80,1 
55.9 


81.5 
65.5 


79.8 
60.9 


79,4 
63,2 


82,2 

61,0 


82 
54   64 


80,9 
57,9 


80,3 
56,1 


See  Reference  Notes  FoUovrtiig  Station  Indei 
-    197    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1965 


Continued 


NORTHERN  01 

8RAS5UA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  W8  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  Z 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAVNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILUINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOU05SOC 
PATTEN  I  5 
PRESOUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 
5QUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
•    •    » 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  I  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


73   78   68 
43   48   54 


76   69 
48   51 


74  81  67 

36  55  51 

79  79  72 

44  53  59 


80   71   69 


75   67 
48   57 


43   56   58 


MAX   '2 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MW 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


78  82  75 

45  56  58 

82  75  69 

46  56  59 

72  76  66 

41  51  51 

71)  76  73 

50  52  50 

78  77  69 

4*  53  57 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


74   80   77 
37   53   57 


43   48   56 


71   72 
54   47 


75   81 
51   44 


71   79 
53   50 


73   78 
54   49 


74   74 
4S   36 


72   80 
57   50 


75   80 
49   42 


75   81 
51   41 


76   81 
52   49 


74   80 
53   52 


70   72 
54   43 


70   71 
52   45 


69   71 
42   38 


72   77 
56   50 


77   83 
55   51 


70   70 
53   41 


74   80 
52   52 


71   80 
53   50 


70   74 
52   47 


69   73 
54   46 


69   76 
52   43 


71   73 
53   50 


79  80 

61  62 

80  77 
60  61 

75  74 

62  61 

79  76 

69  63 

84  85 

60  56 

81  75 

63  60 

83  82 

63  60 


81   80 
61   66 


80   79 
65   64 


82   83 
57   70 


82   83 
52   59 


80   82 
52   54 


88   82 
62   62 


84   85 
68   65 


81   81 
58   59 


82   79 
66   62 


80   75 
66   61 


82   79 
64   63 


82   72 
59   60 


85   79 
53   60 


70   73 
46   49 


79   84   73 
63   53   *1 

70   72 


58   47   47 


74   79   72 


77   80 
52   56 


85   90 
46   60 


81   90 
50   64 


79   90 
65   67 


80   89 
49   68 


83   90 
49   57 


84   91 
56   58 


83   89 
50   64 


88   80 
62   58 


85   83 
53   43 


60   54   64 


91   85 
60   60 


77   76 
65   59 


81 

61   60 


83   70 
54   58 


72   72   71 


48   58   54 


44  56  57 

81  69  79 
54  60  58 

82  76  75 
48  60  58 


80   83   90 
55   54   56 


82 

39 

50 

53 

86 

91 

48 

54 

84 

89 

44 

52 

73 

71 

75 

80 

53 

67 

67 

42 

84 

73 

75 

79 

67 

56 

50 

42 

72 

76 

78 

83 

54   45   47 


59 

51 

62 

94 

88 

82 

67 

66 

64 

93 

87 

80 

64 

66 

64 

96 

88 

81 

67 

69 

67 

91 

90 

80 

63 

65 

65 

87 

88 

77 

65 

66 

64 

90 

92 

92 

60 

60 

67 

95 

88 

82 

57 

65 

62 

75   73 
39   40 


64   51   *9 


75 
57 


65   59   57 

82   77   81 
69   50   54 


85 
67 


64   62   67 


81   85 
54   65 


77   78 
51   55 


76   81 
54   55 


76   80 
50   52 


79   84 
54   61 


83   92 
54   63 


77   80 
50   5J 


86   90 
60   62 


82   90 
52   62 


78   83 
55   64 


77   81 
47   51 


76   83 
45   47 


78   80 
51   58 


87   86 
59   56 


91   79 
67   61 


68 
62 


90   77 
5*   48 


82 
S5 


88   81 
60   58 


71 
66 


93   81 
67   65 


87   76 
64   63 


71   69 
58   39 

71  69 
55   36 

69   67 
47   40 

66   66 
65   35 

72  72 
53   33 

68   64 

55  39 

70   68 

50   39 

70   69 

56  37 

70   70 
48   40 

70   70 

57  40 

70   67 
58 

70   69 

58  39 

79   70 

53  40 

70  72 
60   42 

71  70 
49   43 

72  70 

54  39 

72   68 

48   44 

72   67 
57   39 

70   70 
56   44 

67 
53   35 

75   69 

55  33 

75   69 

56  42 


38   47   44 


72   69   72 


72   69   70 
40   48   44 


70   68 
39   41 


69  66  65 

39  45  45 

68  68  65 

44  51  38 


44   50  47 

68   69  73 

44   49  49 

67  6* 

50  40 


67  66   ( 

49   48   ! 

71   61   1 
45   33  : 

66   60   ( 

40  37   ! 

68  64   I 
43   35   ' 

73   58   I 
60   60   ' 

64   62 

41  33 

66  60 

49  49 

70   62 

50  37 

70   60 
43   38 

70   68 
48   40 

67  65 

51  *e 

70   57 
45   52 

69   61 
41   51 

76   72 
54   47 

69   62 
48   48 

69  59 
41   54 

67  66 
51   46 

68  63 
44   35 

70  69 
47   45 

63   66 
40   32 

68   68 
39   32 

68   67 
49   «1 


73   73 
55   42 


S4   S3 

41   29 


76   69   58   66 
47   42   40   28 


63   53 

39   39 


78   53 

39   3B 


74   73 
51   41 


49   63 
40   36 


54   54 
41   41 


77   57 
54   42 


54  63 

38  29 

53  63 

39  32 

53  62 

42  36 


72.7 
51.1 

75.4 
*7.5 

71.2 
50.6 

72.9 

60.3 

75.1 
48.8 

72.9 

50.8 

73.5 

50.1 

74.3 
*8.0 

73.2 
51.5 

73.7 
53.1 


63   55   47 


85   7(.   76 


64   58   47 


88 

78 

76 

70 

67 

46 

49 

54 

80 

76 

68 

73 

67 

53 

56 

66 

81 

73 

73 

70 

67 

45 

60 

66 

69   73   75 
50   54   49 


71   73   77 


74 
51 

61 
44 

50 

40 

54 
30 

72.5 
51.9 

73 
63 

75 
41 

50 
40 

55 

30 

72.2 

50.6 

74 
53 

75 
37 

53 

34 

52 

29 

72.6 

48.0 

76 
67 

78 
45 

68 
43 

51 
36 

76.2 
54.1 

78 
56 

66 
44 

55 
45 

6* 
39 

74.6 
54.3 

74 
54 

75 
39 

48 
37 

53 

28 

72.2 
50,1 

76 
57 

41 

57 
♦  I 

61 
38 

74.9 
53.3 

72   66 
52   40 


75 
39 


69   72   54   52 
52   41   40   33 


62   65   78 


67   64   74 


76   64   64 


73   75   76 


65   79 
56   52 


86   61 
66   44 


75 
45 


86   78 
58   46 


63   59 
36   34 


73.8 

51.7 

72.8 
52.5 

71.8 
*5.9 

73,6 
♦  5.8 

72.9 
50.0 


86   64   59   65 
60   47   44   37 


83   77   59   63   78.6 
!8   46   44   33   55.0 


78.2 
57.1 


75.8 
56.4 


79.8 

57.0 


77.6 
5*. 5 


75.5 
53.4 


78.4 
53.8 


79.4 
33,6 


81.0 
53.7 


79.4 
58.0 
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jg^y^aak 


MAINt 


OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORO  1  SSE 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINCFItLD 
WATERVILLE  PUMP  STa 
WEST  BUXTON  2  NNw 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

•   •   • 
COASTAL  o: 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
8RUNSWICIC 
E*STPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


<•«   58   58 


84   76 
46   55 


90   71 
48   58 


84   71 
46   59 


80   30 
39   51 


95   77 
47   60 


82 

67 

47 

60 

79 

88 

44 

44 

82 

87 

46 

41 

81  85  90 

53  45  49 

76  84  86 

52  48  50 

'7  82  88 

50  45  50 

76  S2  88 

52  44  50 

76  82  86 

53  42  50 

81  65  92 

51  46  52 

81  84  90 

49  44  51 


MAX 

MIN 


74   69 
54   54 


78   74   65 


68   70 
57   56 


70   63 
49   53 


71   66 
56   57 


80   71 
50   52 


78   80   83 
59   55   55 


71 

74 

59 

55 

90 

66 

57 

56 

67 

75 

62 

57 

68 

74 

60 

57 

74 

72 

57 

56 

79 

78 

57 

56 

84   86   89 
52   52   53 

80   79   82 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


Day  oi  Month 


92   88   81 
65   67   66 


90  86  78 

64  61  67 

90  87  79 

66  62  68 

86  86  84 

60  65  64 

95  93  81 
64  66  64 

96  91  86 
60  68  68 


88   87 
53   63 


91   90   89 


93 

56 

85 


60 

63 

63 

99 

94 

87 

59 

61 

63 

79   74 
61   52 


77   82   84 


82   85   94 


82   90 
53   62 


89   76   84 
63   64   67 


79 
60 


90   74 
66   66 


89   80   83 


8   85 

80 

4   60 

67 

9   87 

87 

8   81 

78 

3   64 

63 

6   76 

70 

4   54 

56 

8   80 

75 

0   64 

65 

64   57   55 


83   82 
61   53 


59   40   47 


79   78 
59   56 


83   78 
63   58 


76   78 
53   51 


68   58   52 


76   86 
51   54 


84   84 
60   58 


83   85 
65   64 


81   81 
69   60 


82   78 
62   57 


80   82 
61   56 


87   84 
56   53 


74  72 
58  43 

70  71 
56  44 

75  73 

51  46 

74  73 

54  47 

71  70 
56  38 

79  76 

58  47 

75  75 

52  44 

71  73 

55  42 


64   62   47 


72   76 
49   44 


70   75 
51   44 


71   75 
51   45 


70   75 
54   45 


85   79 
62   57 


70  59 

52  51 

85  72 

63  62 

80  81 

57  56 

91  83 
62  63 

93  92 
68  66 

87  71 

67  62 

85  71 

64  64 

94  72 
61  59 

92  92 

64  61 


63   51 

79   83 


78   72 
56   46 


75   70 
57   49 


77   75 
60   49 


68   81 
60   45 


61   76 
59   49 


80   78 
61   54 


80   73 
62   55 


60   72 
56   48 


79   74 
60   51 


82   79 
54   44 


54   54   57 


71   61 
52   51 


67   62 
51   54 


69   62 
51   43 


77   77 

55   40 


46   47   40 


73   72 
55   50 


75   74   77 


68   76 
53   54 


49  56  45 

75  72  76 

46  52  43 

73  78  79 

53  44  46 

77  60  80 

52  53  52 


71   75   77 
52   55   47 


51   53   44 


78   64   83 
47   57   54 


70   62   76 
50   54   53 


79   74   78 


66   79 
57   56 


59   75 
*7   52 


65   80 
56   56 


70   62 
50   52 


69   85 
56   55 


75   66 
56   54 


67   80 
59   59 


67   80 
61   57 


62   84 
57   55 


T4   83 
53   56 


57 
43 


59   63 
35   32 


57  62 

39  34 

56  63 

43  33 


60 
42 


87   67 
56   39 


61   65 
39   31 


59   56 
40   29 


81   63 
56   43 


75   64 
49   46 


80   72 
59   46 


87   76 
59   44 


80   65 
*9   46 


89   68 

60   47 


89   64 
57   42 


87   67 
59   45 


59   61 
61   62 


56   62 
42   37 


56   62 
42   42 


69   66 
39   36 


65   61 
39   32 


77.3 
54.6 

'6.9 
52.9 

76,4 
54,0 

77,0 
5*. 8 

76,7 
52,0 

81,4 
56,3 

T9,7 
54,1 

T7,l 
51.0 

78.5 
51.8 


75.7 
56.4 


75.1 
55.3 


Tl.2 
51,3 


75,6 
55.8 


75.9 
51.1 


62 

80.3 

40 

55,2 

60 

79,7 

40 

56.7 

63 

77.1 

42 

56,7 

62 

77,7 

40 

55,3 

59 

65 

76,6 

43 

38 

55,4 

63 

64 

83,2 

31 

ii 

53.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1»65 


Continued 


Day  ol  Month 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN&TON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 

PITT5FIEL0  MB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBUR6  2  S 
FRAMIN6HAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


78   72   69 

5B   61   60 


58   5<)   52 


71  75  78 

46  53  54 

69  73  77 
50  55  58 

70  76  81 
46  49  53 

77  80  83 

44  48  53 


75   81   85 


77   79   85 


77   65 
57   55 


68 
58 


78   81 
42   54 


90   92 
62 


92   80 
67   69 


84 
65 


66   62   *6 


93   7* 
6*   52 


79   72 
46   61 


80   80   79 
64   64   61 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

I  Mm 


80   79 
55   62 


79   82 
62   62 


65   68   70 


83 
59 


82   84   68 
52   61   57 


73   90 
61   58 


85 

60 

90 
55   61   60 


81   81 
56   61 

83   84 


86   86 
66   68 


93   97 

67   71 


75 
56 


82   83 
58   49 


85   80 
65   49 


82   77 
59   '>9 


80   86 
61   61 


81 
59 


88  88  98 

61  65  66 

87  87  88 

67  68  64 


95 
62 


93   86 
60   61 


93   86 
60   62 


8*   82 
69   60 


89   99 
65   69 


95   97 
66   70 


86 
61 


82   93   89 
53   58   59 


74  80 

46  52 

83  80 

53  65 

77  82 

41  48 

81  85 

49  57 


89 

66  66 

96  90 
66  70 

94  87 

65  70 

97  99 

66  69 

95  88 
65  69 


85   91 
62   52 


89   99 
61   63 


86 
65 

90   95 
65   67 


89  98 

61  65 

89  87 

60  62 


92   89 
66   64 


82   86   86 


94   85 
62   65 


89   91   T7 


93   95 
65   69 


92   86   82 


46   62   59 


62 
55 


79   66   80 
58   58   59 


83   87 
61   58 


77 
58 


90   79   97 
60   64   63 


95   85 

60   60 


99   79 
66 


98   91 
65   69 


86  95 

69  68 

90  83 

65  69 

98  86 

69  68 


88  86  90 
66  66  64 

85  84  86 

64  61  63 

87  85  89 

52  61  58 

89  90  89 
61  60  63 


82   88 
68   62 


95   85 

65   70 


82   82 

63   68 


90 
63 

95 
61 


80  90  85 

67  60  64 

88  97  92 
66  64  65 

89  94  91 
65  60  61 

84  86  86 

51  62  60 

90  83  90 
69  67 


85   88 
63   66 


84   81   74 
66   53   49 


82   76   78 
64   56   47 


64   59   46 


92  '6 

60  49 

90   90  75 

69  58  ** 

84   79  75 

67   57  50 

92  79  77 

70  60  45 

93  79  76 


83   92   79 
69   59   46 


50   57   45 


72   68   75 
58   53   50 


80   70 
50   56 


75   75 
50   45 


73   74 
59   43 


80   68 
49   59 


77   63 
50   55 


82   65 
«8   55 


67 
55 


78   72 

59   61 


66   75 
56   40 


91   79 
56   45 


91   92 
69   62 


90  92 

66   65  69 

95   98  96 

68   67  69 


94   99 
69   69 


74   84 
63   56 


87   75   89 
71   60   61 


87   85   87 
62   60   61 


95   99 
69   69 


94   82   92 
66   70   T2 


90   79 
63   51 


85   81   T9 
TO   60   48 


89   96 
69   62 


96   97 
69   69 


92   95   83 
65   69   TO 


90   86 
67   69 


99   99 
62   63 


91   91 
65   61 


83   95 
61   63 


86      75      89      92      83 
65       62       65       69       70 
See  Relerence  Notet  Following  SlatioD  Index 
-    200    - 


88   99 
69   69 


86   76 
72   64 


80 
69   66 


91   92 
64   58 

79   76 


64 


81 
55 

71 
52 

79 
56 

90 
55 

79 
49 

76 
51 

76 
55 

79 
45 


73   75 
56   57 

69   78 
55   56 

68 


78   67   83 

43   52   65 


91   60 
43   42 


78   59 
39   37 


59   63 
34   34 


62   66 
31   31 


58   62 
34   32 


70   62 
43   4* 


81   57   62   62 
57   39   35   32 


78  90 

50  51 

74  76 

42  51 

81  65 

48  57 


77   61 
38   33 


94   63   66 
44   32   32 


90   91 
62   42 


56   61 
32   29 


79   91 
51   60 


78   90 
63 


69   79 
56   50 


90  63  85 

57  57  62 

77  90  66 

45  50  54 

80  ■'8  9» 

56  60  60 


90   68   79 
55   57   45 


92   69 
57   56 


82   Tl   81 
60   57   49 


71   92   82 
60   57   50 


78   79 
57   52 


78   79 
64   57 


88   64   66   64 
59   45   40   32 

61 


78   61 
41   34 


86   64   64   64 
56   45   39   ** 


T7.9 
55.3 


76,5 
56.5 


77.6 
54.0 


90.6 
53.5 


77.6 
54.9 


79,5 
57.3 


Tg.o 

54.2 


79.2 
54,0 


ao,6 

57.3 


76,9 
54.2 


90,7 
57,9 


90,2 
54,7 


80,5 
59.8 


93   95 

61   44 


79  91  67 

47  52  57 

91  93  66 

50  54  58 

83  94  68 

51  58  60 

94  76  87 

54  58  60 

81  70 

54  59 


71   81 
57   56 


71   81   90 
56   50   44 


69   77 
55   47 


95   91 
66   69 


79   80 
66   68 


82 


57 


80   69 
65   59 


78   80 
54   46 


79 
57 


64   6* 
43   «0 


83   63   63 

46   43   40 


85   94   63   66 
65   43   36   33 


86  66  67 

♦4  39  35 

89  66  68 

48  44  38 

79  69  66 

48  42  39 


83   68 
54   59 


67   96 
57   60 


80   63 
52   57 


67 
91 


go   67   86 
50   56   62 


67 
54 


76   91 
59   56 


75   74 
56   51 


66   90   78 
55   57   56 


84 


74   96 
52   60 


79   97 
57   59 


95   79 

66   49 


64   65 
42   39 


88  69  63  65 

62  47  43  38 

99  66  67  6* 

56  41  37  32 


62   65 
35  33 

69   65 
41 


83   62 

42   32 


79, » 
54.9 


83.7 
62,8 


78,9 
59,1 


80,4 
56,4 


93,0 

ST, a 


83.4 

60.2 


83,0 
60.2 


80.6 
60.1 


82.5 
59.9 


82.0 
56,7 


80,3 
5S.2 


80.4 


80,3 
53,5 


49   57 

76   61 

57   57 


79   64   95 
59   59   59 


96  62  67  62 

55  42  36  36 

85  65  63  64 

59  46  33  32 

95  70  68  65 

66  45  34  30 

91  83  68  71 

65  45  36  31 

83  60  62  59 

53  42  38  *2 


87   65   66   61 
61   51  *»      ^7 


80,9 
57,6 


79,8 
57.1 


82.7 
98,3 


89.3 

58.1 


76.4 
58.3 


79, » 
61,9 


ConUnyd 


MASSACHUSETTS 
BROCKTON 

CAMP  htLLFLEET 

EAST  hAREHAM 

EDGARTOwN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HVANNIb  2    NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
*        *        • 
NORTHERN  01 

BENTON  6  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
*    «    ft 
SOUTHERN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MDJ 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


76   69 
59   59 


71   79 
57   61 


78   69 
56   61 


67   79 
58   60 


71   81 
59   59 


75   76 
61   58 


70   75 
60   63 


71   79 
62   65 


79   83 
60   62 


74   78 
62   59 


Day  ol  Month 


80   78 
59   56 


74   77 
57   60 


91   79   94 


92   83 
52   61 


90   80   69 
48   54   57 


79   79 
56   59 


79   81 
55   59 


77   75 
60   59 


81   80 
61   67 


83   82 
58   63 


87  91  80 

68  68  70 

81  94  81 

61  69  69 

96  83  82 

67  69  69 

77  79  90 

60  67  69 

87  83  90 

69  69  70 

93  86  86 

66  69  70 

81  92  SO 

69  69  72 


95   76 
70   57 


82   81   80 
71   65   58 


MAX 

MIN 


65   77 
60   60 


65   80 
58   59 


71   79 
59   62 


72   79 
58   60 


79   74 
55   59 


79  81 

54  58 

81  76 

57  61 

92  79 

62  59 

90  79 
60  65 

91  79 
52  59 

77  79 

64  63 


87 
67 


75   85 
62   62 


81   78   76 
70   69   62 


86   90   96 
71   66   63 


99   76   90 
72   62   56 


78   86 
65   66 


65   64   66 


73  59  56 

78  76  79 

69  63  62 

81  81  85 

73  67  67 


97   85 
73   62 


80   77   85 
69   63   55 


80   72   84 


73   90 
57   66 


92   73   94 
73   60   61 


85   77   98 
71   61   57 


77   90   79 
71   67   65 


86   90   84 
65   68   69 

82   84   70 
59   62   63 

99   81   94 
63   65   65 

90   86   77 
63   67   62 

99   85   85 
68   66   63 

89   80   89 
63   64   63 

95   95   85 

66  66   61 

97   80   88 

67  61   62 

77 
61 

95 
68 

98 
65 

83 


94  89 

67  72 

99  84 

64  67 

83  95 

68  71 

82  81 

66  67 

87  86 

70  70 


86   84 
70   71 


75 
60 


92 

89 

89 

69 

70 

70 

93 

82 

92 

73 

72 

72 

67   63   65 


MAX   74   69   70 
MIN   i,e   40   55 


BLACKwATER 

DAM 

MAX 

MIN 

CAMP70N 

MAX 

MIN 

CONCORD  wB 

AIRPORT 

MAX 
MIN 

CONWAY  1  N 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


79   91   67 
44   50   55 


90   70   72 
41   56   56 


90   67 
42   59 


76   64 
52 


78   70   74 
39   57   54 


no   71   70 
44   5r   55 


52   43 

40   37 


68   72   62 
48   52   50 


no   80   68 
46   59   55 


73  79  94 

50  37  45 

73  79  85 
42  33  45 

tl  69  74 

46  40  43 

77  94  90 

37  37  45 

74  79  95 
46  38  45 


97   83 
59   61 


75   78   85 

40   46   54 


59   57   46 


67  59 

48  54 

92  86 

56  63 


92   91 

70   68 


81   79 
68   68 


85   87 
73   74 


91   90 

68   70 


95   85 
67   69 


85   97 
63   68 


85   77 
66   68 


94   74 
62   64 


84   98 
70   72 


86   85 
67   69 


81   83   82 
71   62   70 


77   86   75 


64   54   43 


96   87   84 


57   55   45 


77   85   92   97   90   80 


84  73  79 

64  55  43 

77  80  69 

62  52  43 

86  76  83 

66  57  43 

94  72  90 

64  55  45 


47   42   42 


84   95 
72   65 


85   80 
71   64 


83   93 
71   67 


83   91 
70   66 


84   81 
74   65 


85   82 
72   65 


79   78 
69   62 


83   92 
72   68 


99   85 
72   65 


83   90 
70   64 


95   84 
70   63 


80   77 
65   65 


77   90 
63   55 


69   81 
57   51 


72   73 
60   63 


69   90 
60   59 


79   66 
62   60 


67   81 
61   60 


70   79 
57   56 


75   76 
61   59 


71   80 
58   56 


67   76 
61   61 


70   83 
65   64 


67   75 
61   57 


72   78 
62   56 


80   67 
60   59 


63   84 
56   63 


57 

67 
59 


66   86 

56   60 


79   83 
55   59 


66   65 
43   37 


81   65 
52   50 


66   65 

50   44 


78.4 
59.5 


77,6 
60.5 


79.4 
60.6 


86   75 
71   62 


93   80 
70   59 


66   75 
59   55 


67   78 
56   52 


69   74 
60   58 


69   78 
60   55 


64   78 
62   58 


71   97 
67   69 


75   85 
64   63 


81   67   94 
49   49   62 


68   59   4f 


67   58   53 


41   46   61   62   68   69 


85   70   86 


87   94 
49   55 


55   62   67 
47   46   51 


84   85   87 


56   58   67 
89   85   78 


68   64   58 
54   53   52 


66   59   43 


78   70   70 
61   59   44 


80   69   67 


80 

65 

68 

77.5 

52 

47 

43 

61.4 

67 

66 

64 

80,0 

49 

47 

43 

62.1 

67 

65 

64 

81.1 

49 

41 

34 

59.2 

84 

72 

65 

79,7 

50 

49 

34 

60,5 

74 

65 

60 

81.4 

48 

40 

33 

58,5 

67 

64 

66 

75,6 

55 

42 

39 

61,6 

69 

70 

67 

80,4 

52 

50 

51 

65,7 

96 

67 

66 

92,4 

50 

42 

40 

60,7 

79   65 
52   47 


85   67 
49   39 


66   63 
49   43 


69   63 
44   41 


68   66 
50   44 


66   65 
48   39 


76   71 
59   52 


80,0 
60,3 


80,3 
59,4 


76,1 
60.0 


78.1 
59,6 


78,8 
62,4 


79.5 
57.9 


77.6 
64,5 


70   67   72 
47   54   42 


49   55   41 


56   47 
45   36 


75   70   73 


67 
56 


68 

72 

65 

62 

77 

56 

40 

55 

52 

57 

68 

70 

67 

62 

76 

53 

33 

43 

57 

55 

69 

65 

69 

58 

58 

41 

45 

53 

54 

67 
39 


65   65 
51   42 


49 
39 


99 

95 

95 

56 

60 

60 

92 

94 

79 

57 

63 

64 

93 

98 

81 

57 

62 

64 

66   53   43 

83   78   77 
64   50   44 
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49   53   41 


79   80   64 


65 
52 


76 

63 

55 

56 

40 

41 

78 

54 

55 

53 

38 

36 

73 

73 

57 

31 

59 
32 


30   26 
22   20 


7*   50 
38   36 


60 
36 


80   95   60   60 
57   49   39   30 


45   51   53 


75,4 
52.4 


77,8 
53,0 


75.4 
52,4 


79.0 
50,1 


75,9 
52,2 


51,6 

40.7 


70,9 
51,2 


79,7 
53.5 


79.2 
5J,0 


Station 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  oi  month 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


NEM  HAMPSHIRE 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPING 

FRANKl IN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MAS5ABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORC 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  »P 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 


69   76 
57   54 


69   78 
51   55 


75   77 
59   56 


68   75 
62   58 


68   77 
60   55 


67  73 

59  53 

72  57 

50  50 

79  66 

62  57 

75  66 

57  53 

68  79 

58  55 

70  77 

58  56 

68  76 

58  52 

79  69 

57  55 

65  75 

59  56 

76  69 

56  56 

80  75 

58  53 

7'.  72 

60  56 

69  74 

60  55 

70  72 

56  54 


83   83 
44   44 


79   85 
43   50 


78   80   97 
45   49   52 


80   88   95 


78   85   91 


81   84 
39   51 


57   51   60 


89   87 
68   69 


65   82 
67   68 


87   87 
64   61 


92   85 
65   67 


86   80 
64   68 


MAX 

Mm 


79   67   78 


49   60   60 
75   71   76 


80   84 
45   57 


74   77 
45   42 


80   78 
48   54 


80   84 
45   40 


77  82 

55  47 

77  83 

44  41 


88   84 
70   66 


86   77 
61   69 


96   88 
65   68 


89   93   86 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31 


88   77   84 
66   58   50 


73   75 
58   60 


80   79 
53   60 


78   77 
47   60 


75   75 
60   61 


78   86 
61   60 


90  S2 

65  69 

87  85 
65  69 

88  86 
67  68 

85  78 

63  67 

95  88 

57  61 

88  90 

67  67 

92  83 
65  69 

93  85 
61  68 

88  82 
65  71 

89  85 

68  68 

90  78 

59  62 


58   55   56 


63   57   62 


90 
60 


76  76  78 

67  69  70 

89  82 

67  67  60 

82  79  78 

65  68  69 

76  78  78 

66  68  69 

89  84  84 

68  69  73 


79 
53 

49 

87 

73 

65 

56 

86 

80 

62 

52 

82 

75 

58 

54 

72 

85 

59 

49 

76 

87 

59 

52 

79 

82 

65 

48 

86 

76 

59 

48 

67 

85 

54 

54 

70   62   53 

87   79   86 
69   61   49 


78 
61 

78 
57 


76   79   78 
71   66   64 

87       88 


79   82 
65   60 


82   77 
64   63 


82   88 
69   61 


57 

64 

86 

87 

59 

59 

85 

84 

59 

59 

81 

84 

57 

62 

86 

92 

59 

59 

85 

93 

56 

59 

84 

87 

52 

57 

83 

86 

54 

58 

78 

92 

56 

60 

83 

84 

59 

60 

80 

78 

58 

46 

76 

75 

56 

41 

79 

76 

56 

45 

76 

77 

55 

44 

75 

75 

59 

48 

79 

77 

59 

46 

78 

75 

78   79 
52   55   39 


70   76 
51   51 


63   57   51 


98   90   90 


91 

85 

81 

62 

64 

66 

94 

92 

82 

60 

62 

64 

93 

75 

83 

65 

63 

63 

87 

89 

83 

61 

63 

63 

96 

94 

88 

64 

61 

65 

96 

89 

84 

62 

65 

64 

93 

86 

85 

64 

63 

67 

93 

85 

85 

60 

60 

66 

79   79 
69   69 


74  75 

50  44 

84  80 

62  50 

83  78 

58  46 

79  72 

59  49 

79  79 

55  47 

78  76 
59  48 

75  75 

55  41 

83  75 

54  43 

79  72 
57  55 

80  75 
59   47 


87   78   78 


72 

84 

58 

59 

66 

81 

52 

57 

66 

83 

55 

55 

79 

85 

53 

57 

69 

83 

60 

59 

66 

83 

52 

60 

65   64   64 
54   46   34   28 


82   62   62   60 
59   41   32   29 


85   65   62   64 
58   *2   32   30 


80   78 
60   46 


76   74 
58   48 


75   75 
55   42 


80   78   78 


82   80 
64   57 


72 

65 

50 

55 

70 

79 

57 

53 

75 

75 

52 

53 

70   73   74 
50   53   39 


46   49   58 


77   79   66 


67   84 
55   60 


60   56   49 


74   81   78 
64   62   51 


70   81   78 
62   61   54 


70 
56 


52 

80 


73 
51 


88 

66 

45 

38 

85 

64 

45 

34 

78 

57 

40 

37 

85   63   65   63 
60   40   36   31 


69 
55 


77   65   78 
44   53   58 


82   68 
55   59 


59 

40 


65 
45 


63 
37 

58 

28 

59 
29 

61 
33 

63 
32 

61 
2B 

63 
31 

61 
36 

60 
31 


81.5 
54.1 

78.6 
53.4 

80.1 
52.8 

83.4 
54.2 

80,1 
55,7 

79,3 
54.1 

80.3 
57.8 

79.3 
53.1 

79.7 
5*. 9 

80.1 
56.0 

76.1 
55.2 

80.5 
55.4 

82.1 
56.3 

78.1 
53,2 

79.1 
51.9 

79.1 
55.2 

77.8 
53.9 

S2.1 
52,9 

81,3 
55.5 

79.4 
56.5 

7».5 

51,9 


67   45   40 


66   46   34 


65 
36 


65 
41 


87   68   66   64 
62   50   45   40 


75,7 
63,4 


79,5 
57.8 


79.1 

58.4 


.1 
62.1 


81.0 
62.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continuvd 


NORTHEASTERN 


01 


8L00MFIELD 
CHElSEI 
EN05BUR6  FALLS 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FA*  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT    slOHNSBURY 

WATERBURY    1    NNE 

WEST    BURKE 
•        •        » 

WESTERN  0 

BENNIN6T0N  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPqrt 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1965 


Day  of  Monlh 


MAX   74 

MD) 


41   56 
79       66 


58   58 
80   72 


51   52   59 


SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
HEAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MDJ 


MAX 

Mm 


46   43   45 


77 

68 

72 

76 

57 

56 

44 

42 

67 

69 

73 

79 

55 

54 

45 

41 

79 

68 

78 

82 

47 

55 

46 

39 

58 

52 

60 

65 

45 

43 

41 

46 

71 

66 

68 

SO 

59 

54 

47 

43 

66 

66 

70 

77 

55 

54 

44 

40 

75 

67 

69 

76 

50 

54 

40 

37 

79   65 
55   55 


76   73 
63   59 


76   64 
58   54 


78   73   68 
58   62   60 


92   70   68 


43  41 

77  83 

45  42 

66  76 

46  42 

70  75 

38  35 


78   83 
42   52 


53   61   57  I  52   46   55 
92 


75   69   68 
48   60   56 


77   72   67 
57   61   58 


81   73   71 
60   62   61 


79   84 
59   44 


84   87 
47   60 


90   95 
47   58 


90   87 
60   62 


88   90 
55   62 


90   91 
52   62 


88   76 
58   64 


91   84 
59   65 


77   70 
54   55 


88   78 
60   64 


85   78 
58   60 


90   91 
59   61 


88   85 
49   63 


90   91 
61   62 


89   88 
61   66 


88   90 
42   56 


96   84   80 
64   69   69 


90   78   84 
63   67   69 


80   81   70 
64   55   40 


66   56   44 


69   56   66 


47   53   54 


71 

75 

78 

85 

49 

46 

42 

52 

83 

75 

82 

81 

57 

50 

50 

58 

87 

74 

83 

81 

54 

50 

50 

58 

64 

79 

78 

83 

51 

46 

58 

54 

73 

91 

82 

87 

50 

46 

62 

53 

88   85 
59   59 


93 

90 

90 

59 

57 

58 

85 

85 

85 

65 

60 

67 

86   78   73 


64   60   63 


88 
58 

93 
65 

86 
61 

89 
61 

91 
59 

84 
63 

88 
58 

83 
63 

92 
57 

92 
63 

■90 
57 

88 
65 

76 
58 

75 
60 

79 
59 

73 

57 

75   82   87 
41   43   45 


83   89 
54   62 


92   91 
61   61 


71   68 
80 


MAX 

83 

Mm 

52 

MAX 

78 

Mm 

42 

MAX 

79 

Mm 

47 

MAX 

73 

Mm 

43 

MAX 

81 

Mm 

52 

MAX 

80 

Mm 

45 

62   67   75 


72   77   83 


92   85   82 
67   70   69 


90   77   84 
58   67   71 


90   91   85 
57   66   70 


87   76   82 
65   56   48 


81   71   83 
57   51   50 


55 

65 

79 

85 

53 

60 

89 

91 

60 

66 

87   76 
65   54 


81   75   80 
65   52   44 


84   74   80 
69   54   51 


80   72   81 
64   52   58 


79 
49 


84   90 
58   60 


88   83 
57   61 


85   82 
58   66 


92   90 
60   55 


91   90 
60   61 


89   89 
61   62 


SO   86   91 
62   59   69 


87   91 
63   66 


80   85   89 
58   65   58 


81   84   88 
64   60   62 


81   85   90 
64   61   70 


85   89 
60   65 


86   88 
56   56 


60 

70 


73   67 
52   40 


74   71 
50   40 


74   71   73 


90   91   84 
64   60   67 


82   87   34 
68   64   68 


91   89 
59   66 


99   88   83 
60   57   66 


88   87 
64   61 


86   83   83 
69   63   68 


40   44 
75   70 


74   68 
55   40 


70   76 
59   43 


54   59 
43   42 


69   72 
47   45 


78   69 
56   42 


71   66 
55   37 


73   71 
54   43 


72   75 
59   45 


73   72 
61   46 


76   61 
52   39 


75   76 
67   43 


70   65 
40   51 


75   79 
42   50 


66   6  8 
58   57 


74   74 
46   54 


74   70 
46   55 


70   61 
53   55 


74   69 
56   55 


58   55 

47   49 


63   62 
54   53 


66   58 
52   53 


62   73 
42   48 


75   75 
44   46 


74   69 
54   55 


76   50 
42   35 


79   61 
43   34 


62   59 

41   40 


80   60 
42   39 


74.1 
48,6 


79,1 
49.6 


76.9 
53,1 


77.8 
53.8 


88 

89 

62 

62 

88 

92 

52 

56 

82 

84 

59 

55 

76 

81 

54 

52 

88 

88 

60 

61 

55 

89 

90 

59 

60 

82 

83 

56 

54 

90 

93 

64   66   70 


83   80 
70   62 


80   72   72 
64   59   54 


85 
67 

90   90  I  86 
59   65   65 


71   70   74 
55   50   47 


73   74   76 
64   52   46 


71   74 

60   54 


75   76   77 


75   66   75 
50   56   45 


68   62   67 


74   69 
55   56 


72   68 
41   51 


72   81 
59   62 


69   69 

58   57 


70   71 
61   56 


79 

58 

59 

77.8 

43 

45 

34 

53,5 

54 

55 

57 

74.2 

42 

34 

31 

51.5 

67 

61 

60 

78,8 

42 

43 

33 

53,3 

49 

38 

44 

62,3 

25 

28 

33 

47,0 

54 

58 

58 

74.9 

40 

37 

32 

51,7 

53 

54 

55 

73.1 

40 

40 

31 

51.3 

79 

57 

57 

77,2 

42 

*l 

27 

50.7 

78 

63 

60 

77.9 

41 

41 

33 

52,2 

75   58 

43   42 


76   56 
42   41 


78   55 
39   34 


SO   60   65 
60   40   34 


58   59 
45   39 


67 

73 

38 

43 

81 

81 

48 

52 

75 

80 

44 

51 

78   82 
55   59 

78   62 
46   55 

62 
56 

64 
60 


65 
37 


75   59   60 
58   46   45 


79.1 
55.0 

76.1 
54.8 

76.4 
47.4 


79,0 
56,2 


76,1 
55,8 


80,3 
56.3 


76,9 
53,2 


80   78 
60   42 


64 

80.8 

35 

55,5 

63 

81,0 

28 

51.1 

57 

77,3 

32 

52,6 

54 

71,7 

30 

49,4 

63 

81,0 

36 

56,1 

60 

79.3 

31 

29 

50,3 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
AUGUST    1965 


Station 


CONNECTICUT 

*    tt   « 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  5W 


CENTRAL 
COVENTRY 


Day  Of  Month 


NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


COASTAL 

NEW  GLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


COASTAL 


NEW  HAMPSHIRE 


#    » 
SOUTHERN 


><ASSABESIC    LAKE 


RHODE    ISLAND 

«        »        • 


WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 

MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.13 


.10 

.15 

10 

29 

SI 

89 

61 

61 

.15 

.23 

.27 

.14 

02 

5* 

8C 

77 

55 

64 

.73 

.17 

IT 

29 

83 

84 

56 

57 

.30  .32 
55   85 

87   87 

64|  65 


.11 

.11 

58 

38 

86 

89 

71 

70 

.06 

•  19 

60 

40 

78 

83 

65 

65 

.06 

.14 

23 

27 

.23 

.10 

169 

37 

.05  .19 
71   15 


.20  .07  .13  .00  .23 


.18  .17 

40  43 

92  88 

71  69 


.10  .02 
16 


13 

.14 

10 

6 

8! 

86 

67 

65 

.17 
34 

94|   94 
69 


22 
31 
80 
53   58 


93 


>oe  .05 

5 

59   71 
53   54 


,20  .21 
35  36 
81 

56 


.10  .11 
134  174 
70  54 
42 


.17 


.02 


4,19 

529 

82.3 

59.6 


2210 
74.6 
56.9 

3.69 

529 

76.2 


7.5le 
1732 


5,00 

849 

84,6 

62.1 


>,66 
1095 
78.2 
57,3 

5.05 
914 


5.24 

2171 


5.26 
1559 
60,8 
60.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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■.'>>?Sr^"- 


Station 
and  Depth 


KINGSTON,    R.    I. 
4     INCHES 

8     INCHES 

12    INCHES 

2<t    INCHES 


MAX 

MINI 


KINGSTON,    R.     I. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


NEW   ENGLAND 
AUGUST   1965 


75 

75 

72 

6S 

70 

70 

75 

74 

73 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

B_j\^^U_^J4^^Sl6_n_    18      19     20     2ll22|23|24|^^1l67^7T^8T^ 


"  ir.iHrs'r.r.;>u.'^i^i'r-'°''  i^jl  .^.^j.^-^.^^'^ro.  s.lt  uoam. 


Li!^S"^^-   'NSTRUMENTATIONr  4  ANDS  INc'h'dePTh" 
depth  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


.??2"»CK,^?;f""  .l^^;^I"S^^  BLUEGRASS,  CLIPPED 


THERMOCOUPLE  wIth  BENDTx-PRIEZ%EC^R^jER'^"'?ri^t  ^t'^^^S 


74.0 
68.2 


73.8 
71.2 


70.5 
69.5 


SOUTHERN  INTERIOR   02 
AU6USTA  FA«  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

•    *    * 
NORTHERN  01 

CANNON  MOUNTAIN 
FIRST  CONN  LAKE 
MOUNT  WASHINOTON 


SNOWFALL 
SN  ON  QNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 


T      1.6 
T 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wl 

Speed 

nd 

-  m.p.h 

) 

Relativ*  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

5:9  2 

■      . 

Station 

a  0 

'J. 

S 

« 

h 

I'd 

1 

EASTERN  STANDARD  TIME 

1 

8 

g! 

l 

.  ss 

O  -H 

i 

& 

1 

&l 

1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

3 

A 

A 

in 

} 

CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

23 

4.7 

11.7 

42  +  + 

28 

28 

82 

81 

63 

70 

9 

2 

4 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

20 

3.5 

7.6 

26 

NW 

30+ 

86 

87 

53 

66 

B 

15 

~ 

5.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

0 

16 

63 

7.5 

~ 

NW 

28 

- 

85 

65 

4 

MAINE 

0 

12 

65 

5.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

22 

3.5 

7.7 

29 

W 

29 

87 

87 
85 

63 
55 

75 
71 

9 

2 
6 

8 

2 

1 

0 

0 

21 

- 

7.6 

MASSACHUSETTS 

0 

14 

60 

6.9 

BLUE  HILL  WB 

~ 

NW 

28 

- 

_ 

_ 

6 

7 
3 

BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

23 
20 

5.3 
5.5 

11.4 
10.5 

35++ 
29 

W 

sw 

29 
29 

66 
91 

82 
85 

69 
68 

71 
88 

5 
3 

2 

3 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
16 
9 

65 

66 
67 

5.8 
6.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

25 

5.3 

8.5 

29++ 

28 

28 

76 

72 

53 

66 

3 

4 

5 

1 
1 

2 

0 

15 

- 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

15 

~ 

6.2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

22 

2.5 

6.4 

26++ 

W 

28  + 

90 

88 

51 

67 

6 

6 

MOUNT  WASHINGTON 

0 

16 

52 

6.3 

105  % 

w  a 

30 

RHODE  ISLAND 

3 

7 

5 

2 

0 

19 

24 

8.6 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

. 

. 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

22 

5.2 

10.0 

24  +  + 

30 

30 

79 

79 

51 

66 

2 

7 

1 

3 
2 

0 
2 

0 

1 

7 

- 

5.8 

VERMONT 

0 

15 

62 

5.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

20 
>FAif  r.ii< 

3.4 

8.7 

29 

NW 

le 

85 

82 

60 

66 

5 

5 

6 

4 

1 

0 

21 

56 

6.9 

0)  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  lefereDce  aotea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ICUT 

ANSONIA 
BAICeBSVILLE: 
BALTIC 
BARKMAMSTED 
BLOOMFIELD 
HBBIOGHPORT  W6  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLEWOOD  LAKE 


DAWSON  LAKE 
EASTFORO 
EASTON  LAKE  RE^ 
FALLS  VILLAGE 


GfiOTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAI 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 

MIDOLETOVIN  4  W 

MILFORD 


MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CAfiMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2    SW 

NORTH  6RANF0RD 

NORTH  GUILFORD 


FLO 


;  GAS 


'LANT 


,  PLT 


PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  0AM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 

SHEPAUG  0AM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON  DAM 
TORHINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERSURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
EST 9 ROOK 

EST  HARTFORD 
'HIGVlLLE  fESEftVOlP 
iIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

AINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

8RASSUA  DAM 

BSIDOEWATER 

BRIDOTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

EASTPOHT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS    2    SSE 

EUSTIS   2 

FARMINGTON 


FIELI 


FORT  I 
FORT  KENT 
GARDINER 
GIL^AD 

D  LAKE  STREai 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 

I  RAM 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTOM 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA 


JEW  GLOUCeSTfft 


OHONO  2 
PATTEN  1  S 
PORTLAND 

PORTLAND  wB  AIF 
PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  I  W 
RUMFORD  1  SSE 
RUWFORD 

RUMFORD  POWER  I 
ST  FRANCIS 
SANFOflO  2  NNW 
SKOWMECAN 
SOUTH  ANDOVER 


SPRINGFIELD 


COUNTY 


5641 
5893  03 
5910  02 
6131  02 

6597 
6655 
6660 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 


LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


NEW  LONDON 

HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLANO 

MIDDLESEX 

NEW  HAVEN 


NEW  HAVEN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 


.ITCHFIELD 
■AIRFIELD 
.ITCHFIELD 


.ITCHFIELD 
^AIRFIELD 
1EW  HAVEN 
'JEW  HAVEN 


0273  02  KENNEBEC 
0275  02  KENNEBEC 
0355  02  PENOBSCOT 


HANCOCK 

WALOO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 


FRAN) 


AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

OXFORD 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 


41  20 
41  50 
41  37 


1  29    73  28 


1  21    72  03 


72  43 

73  25 
72  04 


01  SOMERSET 
WASHINGTON 

ANDROSCOGGin 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

LINCOLN 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 


OXFORD 
OXFORD 
OXFORD 
AROOSTOOK 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


580   6P   SA 


CONN.  LIGHT  ■ 
METROPOLITAN 
CONN.  LIGHT 


L  ♦  FOREST  COMM. 
J.  RUSZALA 
COMPANY 


JOSEPH  P.  SIMKO.  Sfi. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
HARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 
EN6.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAI 
.S.  WEATHER  "   '" 


JEWET 


1    CO. 


STATION 


BEECHWOOD 
8ELCHERT0WN 
aiRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORI 
BOYLSTON 

BRIDGEWATER  M  C  ! 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 


AST  PEPPERELL 


WORKS 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 


EDWARD  C. 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 


PARK  ♦  FOREST  COMI 

HAVEN  WATER  COMPAI 
NWICH  WATER  COMPAI 
AM  WATER  WORKS 
VILLE  WTR.  +  AOUE 
,  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
■EFIELD  WATER  SUPPL' 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  O 
ENG.  WATERBURY 


70  55    1460 


5  39    6B  41 


68  27 
70  15 
70  19 


5  S3    69  n 


8301 

03 

835? 

839( 

8641 

02 

8668 

01 

8942 

01 

8965 

8974 

»2 

9314 

02 

936(1 

0? 

9B91 

HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATftOui; 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 


530   5P   5P 


1180  8A  SA 
185  7A  7A 
182   9P   9P 


280   5P   6P 


OEP 


MRS.  GLORIA  A.  I 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  P( 
U.  OF  CONN.  ACR' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
T0RPIN6T0N  WATER  C' 
BRIDGEPORT  HYDRAUL 
lADlO  STA" 


WATERBuRY 
OSCAR  S. 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 


HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 


KENNEBl 
MURRAY 
ANDREW 


LOGGING   C 

.    PALMER 

.    LEE 

R    J.    LELAI 

(ANGOH    H 

OfiO-ELEC. 

*RS.    DOROTHY    S.    JOI 

IRS    6ETT 

CHARLES 

.    PREBLE 

JAMES    A. 

SCHOFIELD 

JOSEPH   M 

GARDINER 

1UMF0RD 

STATE    Fl 

SH    HATCHER 

NE  POWER  I 
:   POWER  CO 


'HTHERN  PAPER 
ATION  AGENCY 
ITAGNE 


portland 
:aiher  bureau 
:xp.  station 

IORTHERN    PAPER 
w.    HOLMES 
.    MAINE    POWER    I 


RK    SERVICE 
LINSCOTT 
EHVICE    CO. 


NtON  WATER  POWER  CO. 

OROON  L  DILMORE 

I  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 


MENDON 
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REFERENCE    NOTES 


Vermont,  and 
t  Bo«  U-87. 


University  of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

.        ,       ..  J       .V,  .  KMii.ti.,  =,-»■       Tpmopralure  in  "F     nrecipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 

raMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated    dimensiona    units  used  mth.s  f>^lf""»"entalZa"  table  directions  en^^^^       in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  >s  the  vector  sum  of  wind  directions 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.     In    Supplemental  Data     table  directions  enterea  in  iigu. 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,        ,     .      J      J.  r..         „  rt.=  ....mrriBr- months  .^rtmp  nhsprvers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  m  local  standard  time.     During  *e  summer  nionths  some  '>°"""J  »«^  "«  ™  a  m       E  ST      Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipita- 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  «  J™  ^;^^-  hours  ending  a"t™e  <  .  y  P 

Hon"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground    table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending       tim 

:  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 


?  of  observatic 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observatic 


sleet. 


Entr 


;  of  s 


*faU  i 


the  ground.     Samples  for  obtaining 
arent  inconsistencies  in 

the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  ■   .        • 

nucces°weobservat"ns;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  mconsxstencies 


;  taken  from  different  points 


rd. 


,nd  sleet.     Entr: 


1  the  July  i 


!  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,   mdicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  post  offic, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  endmg  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wmd"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt     Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  In  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
M      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing:    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  sUti, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  aniount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


rdine  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitati. 
rdmg  Ham  oage  aiauon.     nour  yp         p  -    --^ding  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  1 


"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


eparate  non-: 


I  Data"  bulletin.     If  daily  i 
om  amounts  published  fro 


1  of  data  in  any  month  indicate 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitati< 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

?  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-co 


egular  inter 


;  published  in  the  July  or  August  i 


;  delayed  data  in  the  Decembe 


nounts  are  published  i 
1  the  recording  gage  ir 


sue  of  this  publication. 


ered  ground;    howe 


;  indicates  that  the  the 


1  shelter  located  ( 


posed  i 
Thermometer 
building, 
lations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

eneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  RBVIKW,  MONTHLY  CLIMATOLXX.ICAL  DATA  NATIONAL  SUMMAKY.  and  STORM  DATA,  al,  of 
hich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washmgton,  D.  C.   20402. 

the  history  of  changes  in  locations,  elevations.  exposu_re,  ^^■:_o<^^^j:^^^l^^^^j:'J,'^lTLrJT^^^^^ 


WormaUon  fo"  rV^u'r  wU't'hTr^BuTeiu'sraHons  "maV  be  found  in  the  I'atest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  pric, 
the  address  shown  above. 


eludes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


lent   ] 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  '^™";' ^^^^^l^^--^^^^^"  offTc/  wli^Uig^onT  dVcT  20402! 
ttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supermtendent  of  Documents.  Government  Printmg  OHice. gt_^ 
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NEW    ENGLAND 


SEPTEMBER 

1965 

Temperature 

Precipitation 

II 

>  -3 
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1 

s 

• 

1 

2 

a 
1 

No.  o 

Days 

3 
[2 

Si 

a 

1 
6 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Slalloa 

Max. 

Min. 

H 

11 

DO 

Sg 

i 

s 

o 
o 

i   t  S 

il 

.=1 

°  t 

.°l 

2  !  ! 
1    1 

CONNECTICUT 

«    *    * 

NORTHWEST           oi 

BULLS  8RIDQE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

74.3 
70.6 
74.1 
67.8 
70. 8M 

51.7 
52.8 
50.3 
49.5 
52. 2M 

63.0 
61.7 
62.2 

58.7 
61. 5M 

.4 
1.1 

91 
86 
89 
84 
86 

10 

10 

10 

23* 

22 

29 
32 
26 
27 
33 

28 
28 
28 
28 
28 

120 

150 

144 

221 
159 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.47 
4.71 
3,70 
3,46 
4.37 

.40 
-   ,54 

1,01 
.97 

1.09 
.80 

1.27 

26 
19 
25 
2 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
7 
7 
9 

< 

4 

1 
0 
1 
0 

1 

SHEPAU6  0AM 
WIQWAM  RESERVOIR 

72.4 
72.4 

52.6 
52.3 

62.5 
62.4 

89 
87 

11 
11 

31 
34 

28 
28 

134 
139 

0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 

2.62 
2.25 

.75 
1.00 

25 
25 

.0 
,0 

7 
4 

1 

0 

1 

DIVISION 

61.7 

1.2 

3,35 

-   ,94 

.0 

«    tt    « 
CENTRAL              02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

70. 4M 

72.8 

74.2 
73. 8 

49.9m 
51.2 

54.3 
53.1 

60, 2M 
62.0 

64.3 
63,5 

.5 

88 
86 

91 
88 

11 
22 

10 
22. 

29 

30 

31 

30 

28 
28 

28 
28 

187 
143 

100 
114 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.01 
2.48 

2.82 
2.15 

-  1,53 

.96 
1.35 

1,25 
.66 

25 
13 

25 
13 

,0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

6 

6 

6 

7 

0 

1 
1 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  0AM     R 
MIODLEIOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

74.7 
74.2 
71.0 
74.3 
75.0 

53.4 
49.9 
53.5 

54.2 
56. 2M 

64.1 
62.1 
62.3 

64.3 
65. 6M 

.8 

-   ,7 

93 
89 
83 
89 
87 

10 
23 
11 
10 
21 

31 
27 
30 
32 

28 
28 
28 
28 

no 

144 

135 

97 

44 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
1,90 
3.04 
2.12 
3.13 

-  .15 

-  1.44 

1.08 
.70 

1.17 
.61 

1.34 

13 
14 
14 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

6 
6 
6 

1 

0 

1 

0 

1 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

76.3 
73.3 
73. 4M 

49.9 
53.4 
51.4 

63.1 
63.4 
62. 4M 

2,3 

91 
85 
86 

22 
22 
2U 

31 
32 
26 

28 
28 
28 

116 

no 

140 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

4.11 
2,15 

2,46 

-  1.94 

1.08 
.62 
.90 

14 

2 

25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
5 

I 

0 
0 

DIVISION 

63.1 

,5 

2.74 

-  1,40 

.0 

»    tt    ft 

COASTAL              Oi 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

GROTON 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT     R 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

74.9 
72.5 
72. B 

74.9 
75.5 

60.0 
54.5 
56.6 
54.7 
53.1 

67.5 
63.5 

64.7 
64.8 
64.3 

2,0 
,8 

86 
83 
84 
90 
87 

23* 
23. 

10 
11 
11. 

41 
34 
36 
37 
35 

28 
28 
28 
28 
28 

50 

no 

92 
90 
91 

0 
0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
3,20 
1.63 
1,55 
1.38 

-  3,13 

-  2,30 

.26 

.85 
,41 

,60 
1,06 

13. 
13 
13 
2 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

0 

2 
6 
6 

4 
2 

0 
2 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

WESTBROOK 

74.8 

52. OM 

63. 4M 

84 

10 

94 

0 

0 

0 

2.44 

.60 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 
MAINE 

64.7 

,5 

1.84 

-  2.23 

.0 

•    «    • 

NORTHERN            oi 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

66.2 
68.8 
65.3 
66.5 

41.2 

41.0 
42.5 
41.0 

53.7 
54.9 
53.9 
53.8 

,1 

86 
89 
86 
86 

23 
22 
23. 
23 

23 
21 
25 
22 

30 
28 
28 
28 

355 

323 
351 
348 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3,67 
3.12 
3.07 
4.23 

.36 
•   ,46 

1.25 

1.38 

•  84 

1.44 

26 
2 
2 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

5 

6 
6 
9 

I 
1 

0 

1 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNE5VILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HCULTON 

65.3 

67.0 
68.7 
67.0 
67.6 

43.4 
41.8 
40.4 
42.8 
44.2 

54.6 
54.4 
54.6 
54.9 
55,9 

•  ,4 

•  ,3 

88 
88 
88 
88 
87 

23 
22 
22 
22 
22 

26 
23 
17 
23 
24 

30. 

28 

28 

30. 

28. 

324 

335 
333 
329 
299 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
3.92 
3.42 
2,75 

2,40 

.11 
-   ,89 

.67 
1.37 
1.77 
1.35 
1.51 

26 

1 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
5 

6 

6 

4 

0 

t 

1 
1 
1 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

67.1 
65.3 
65.7 
68.2 
68.2 

41.0 
41.1 
38,7 
44,4 
45.9 

54.1 
63,2 
52.2 
56.3 
57.1 

-  1.3 

88 
85 

85 
89 
89 

24 
24 
23 
23 
21 

22 
21 

19 
27 
26 

28 
28 
28 
28 
26 

344 
367 
388 
286 
266 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.57 
2.60 
4.83 
2,65 
2.77 

1.24 

.97 
•  1.02 

2.28 
1.25 
1.50 
1.69 
.99 

25 
25 
25 

2 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
8 

4 
4 

1 

I 

3 

1 

0 

OCUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

65.1 
68.3 

67.1 
67.1 
67.0 

41.0 
44.8 
44.5 
42.9 
38.0 

53.1 
56.6 
55.8 
65.0 
52,5 

.2 

-  1.5 

85 
88 
88 
88 
88 

23 

21 

22 

24. 

24. 

22 
24 
25 
25 
19 

28 

30 

30. 

28 

28 

370 
279 
303 
319 
389 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,73 
4.16 
3.22 
3.88 
4.45 

.   .10 
.11 

2.58 
2.10 
1.30 
1.52 
.90 

25 
2 

2 
2 

2 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 
4 
6 
4 
15 

2 
1 

1 
2 
0 

sgua  pan  dam 
telos  dam 
van  buren  2 

67.3 
66. 2M 

36.8 

40, OM 

52.1 
63, IM 

88 
84 

23 
23 

20 
23 

30. 
30 

404 
369 

0 
0 

0 
0 

14 

0 
0 

3,87 
5.14 

.41 

1.40 
1.96 

2 
21 

.0 
.0 

0 
0 

6 

7 

1 
I 

DIVISION 

54.4 

-  1.4 

3.68 

,11 

.0 

•    »    • 
SOUTHERN  INTERIOR   07 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

70.3 
68.0 
72.1 

69.8 
68. 3 

48.3 
46,4 
49.2 

46.4 
44.9 

59.3 
57.2 
60.7 
58.1 
56.6 

92 

90 
93 
90 
88 

22 

22. 

22 

22 

22. 

28 
27 
28 
23 
23 

28 

28 
28 
28 
28 

205 
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183 
237 
285 

I 

2 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.03 
2.17 
2.34 
2,84 
2.29 

.66 

.83 

■  66 

1.80 

1.33 

1 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 

3 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

lEwISTON 

71.4 

70.9 
70. OM 
72.4 
71,0 

44.2 

46,0 
45, OH 
43.6 
50.1 

67.8 
58.4 

57. 5M 

58.0 

60.6 

-   .7 
•   ,6 

,4 

90 
92 
91 
91 
93 

23 
22 
23 
23 
22 

23 
24 

30 
24 
30 

28 
28 
28 
28 
28 

253 
223 
251 
249 
181 

1 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
2.24 

1.88 
2.14 
1.91 

-  1.64 

-  1.53 

-  1.74 

1.32 
1.05 
1.39 
1.21 
.66 

2 
2 
2 

2 
2 

,0 
.0 

.0 

.0 

0 

0 

4 
5 
2 

4j 
61 

*• 

I 
1 
1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RLMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VAnCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELO 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
5T0CKBRI06E 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

framingham 

haverhill 

lawrence 

LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
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Temperature 


71.5 
6fl.7 
67.3 
69. A 

70. C 

69. 7M 

72.0 

73.1 

70.7 

69.6 

73.9 


68.1 
72.7 
67.5 
65.4 
6S.3 


69.2 
69.0 


6«.6 
73.6 


69.5 
67.6 
69.2 
72.1 
68. S 

71.5 
69.6 
72.4 


72.2 

69.4 

72.9 

70.7 

71. 9M 

74.4 

71.1 

72.7 

74.3 

75.0 
75.4 
74.2 
74.0 
73.1 

70.4 
70.0 
70.3 
72.8 
72.4 

75.7 


69. S 
72. 7M 
68.7 


47.6 
43.1 
43.0 
45.2 
46.4 

43, Om 

43.9 

47.6 

44.7 

41.2 

43.7 


41.0 
48,0 


51.9 


59.6 
55.9 
55.2 

57.4 
58.2 

56. 4M 

58.0 

60.4 

57.7 

55.4 

58.8 


57.5 
55.7 
58.1 

55.8 
59.2 

60.6 
58.0 

58.3 

60.0 


h 


1.2 
2,3 


94  23 
91  22 


49.1 
50,2 
48.3 
47,6 
49.7 

51.1 
48,9 
48.4 


49.2 
53.3 

47,9 
54.4 
51.2 
48.6 
48,9 

51,1 
53.1 
53.5 

52.6 

48.9 

48.7 


51.2 

50,0 

49,9 
48,3 
52,4 


55,2 

49.1m 
53.1 
52.2 
53,8 


59.3 
58.9 
58.8 
59.9 
59.3 

61.3 
59.3 

60.4 


61.8 
58.0 


61.1 
62.0 


61.2 
60.7 
61,6 

63.1 
64.3 
63.9 
63.3 

61.0 

59.6 
60.7 
58.6 
62.0 
61.2 

62.8 
62.0 
61.1 


62.5 

60.9m 
60.9 
60.9 
61.6 


1.2 


27  28 
23  28 


85  22« 
87  22 


.6 

.0 
1,1 


90 
86 

87 
89 

88 
90 
88 
87 
94 

93 
94 
92 
93 
92 

89 
90 
87 
90 
90 

92 
91 
87 


201 
299 
319 
253 
233 

292 
235 

189 
259 
313 

214 


223 

244 
276 
216 

2AS 
202 

1T7 
242 

215 
200 


No.  ol  Days 


217 
222 
225 
203 
213 


167  0 
205  0 
185   0 


155 
242 

177 
138 

190 
97 
161 
175 
167 

128 

109 
110 
125 
182 

209 
165 
234 
149 
168 

136 
153 

163 


136 

183 
148 
150 
128 


Precipitation 


2 

1 

0      0 


2 

0 
2 

1 

1      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


1,86 
2,56 
2.57 
3.46 
3.80 

3.17 
2,57 
2.83 
1.79 
3.62 

1,48 


2.20 
2.24 
1.89 
1,40 
2.33 

1.89 
2.53 

2.50 
2.31 

2,36 
2.62 


1.59 

1,11 


2.37 
1.29 


2.02 


2.13 
1,63 


-    1.21 


4,80 
4,09 
4.50 
3,59 
4.32 

4.16 
4.78 
4.14 


3.68 

2.00 

2.21 
2.35 

2,69 
2,39 
2.44 
3.03 
2.15 

3,09 
1.81 
1.75 
1.71 
2.49 

3.39 
3.16 
3.07 
2,94 
2.36 

2 

3.25 

2.83 


2.01 
1.95 
2.82 
2.38 
3.15 


1.60 


1.48 
1 


1.91 
2,06 
2,00 


,81 
.97 

1.08 


,57 

1.09 


1.34 


1.45 
1.74 


,83 
1.15 
1.75 
1.30 
1.24 

2.18 
1,98 
1.78 
.45 
2.64 

.98 


1,20 

1.12 

.76 

.73 

1.22 

.92 

1.35 


1,18 
.70 


1.70 

.84 

.92 

1.27 

1.20 

1.24 
1.22 

1.00 


.88 
.78 

.40 
1.36 

1.11 
1.29 

.82 
1.30 

.73 

1.25 


25 

13 
25 
.73  13 
.97    13 


.87 

1.02 

.60 


1,13 

.96 

1.41 


1.16 
1.06 
1.62 

1.34    14 
1.95    14 


No.  of  Days 
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MASSACHUSETTS 

FALL  RIVER 

HIN6HAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I    N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COlEBROOK 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
Ij  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 


RPORT 


LAKEPORT 
LEBANON  FAA 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETER80R0  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 


SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WS  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


Precipitation 


6S.3 

72.6 
72.9 
71.9 
72.4 
67.5 

69. S 
69.7 
71.7 
70.3 


54.1 
51.4 
50.5 
51.5 
50.7 

58.0 
54.2 
52. 3M 
50.5 
53.5 

53.1 
54.0 
49.5 

57.0 


68. 

1 

70. 

3 

M 

68. 

a 

68 

0 

65 

OM 

70 

0 

M 

49 

.0 

65 

.3 

70.5 
70.9 
71.8 
70.7 
73.5 

70.5 
72.7 
74.0 
71.4 
73.5 

71.1 
70.1 
72.8 
71.5 
67.7 

72.7 
72. 9f 
69. S 


68.9 
73.2 

74. CI 


68.6 
73.0 
72.7 
70.7 
73.3 


45.4 
42.3 

40. 7M 

43.9 
42. 5M 
37.1 
41.7 


63.4 
61.6 
60.6 
63.1 
59.5 

65.3 
63.6 
62. IM 
61.5 
60.5 

61.5 
61.9 
60.6 
63.7 

61.9 


56.9 
57.2 


57.1 
55.2 


52. 9M 

57.0 


43.1 

53.5 


45.6 
42.8 
45.8 
42.4 
46.9 

45.3 
45.0 
47,1 
48.9 
49.6 

50.6 
47,1 
47.0 
49.2 
46.9 

48.4 

48.5m 

45.9 

43.5 

46.3 


58.1 
56.9 
58.8 
56.6 
60.2 

57.9 
58.9 
60.6 

60.2 
61.6 

60.9 
58.6 
59.9 
60.4 
57.3 

60.6 
60. 7M 
57.9 
56.6 
58.0 


47.6         5f<.3 
44.3m      5B.8M 
48.5         61.3 


57.3 


57.1 
52.4 
52.6 
56.0 
54.9 


62.9 
62.7 
62.6 
63.4 
64.1 

63.1 


22 

22 

23. 

22 

11 

18. 
22 
22 
23 
22 

21^ 
21 
22 
16 


85    23 


108 
161 
163 
136 
171 

69 
113 
123 
148 

170 

146 
139 

170 
70 


272 
274 


260 
320 


394 
263 


651 
361 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

2  0 

0  0 


30    28 
24    28 


u 

22 
21 

811  18 
88    10 


244 
275 
227 
274 
19* 

244 
221 

184 
193 
167 

167 
237 
201 
189 
272 

184 
177 
246 
280 
242 


242 

2301     1 
176      3 


0  0 
0 
0 


254       1 


96 
129 
115 


1  a 


1.82 
2.70 
2.41 
2.46 
3.01 

2.16 
2.25 
2.02 
2.33 
2.38 

1.56 
2.39 
2.45 
2,23 

2.34 


4.71 
5.07 

4.08 
5.58 

4.79 
5.88 
5.22 
10.01 
8.63 

5.50 


1.70 


1.18 
.50 


1.17 
1.65 


-    1.31 


3.20 
5.40 
1.87 
3.18 
2.09 

2.68 
2.55 

3.40 
6.05 
4.59 

3.45 

5 

2.00 

2.25 

4.52 

2.50 
2.57 
3.05 
4.36 
1.96 

4.39 
2.46 
2.15 

7. 56 

3.49 


1.70 
2.53 
2.99 
2,35 
1.64 

2.24 


3.01 
3,62 


1,88 
1,48 


.42 

2.67 

,73 


1,29 


.85 
1.10 
1.74 

.75 
1.86 

1.17 
.94 
.95 

1.16 
.60 

.52 
1.37 
1.54 
1.29 


1.34 
2.86 

1.28 
1.90 

1.26 
1.87 
1.90 
3.22 
3.52 


.32 


1.50 

.75 

1.88 

1.30 


1.27 
2.37 

.64 
1.54 

.76 

.75 

.70 

1.05 

1.70 


1.50    25 


1.53 

1.73 

.66 

.74 


1.96    25 


.89 
.75 
.71 
1.35 
.72 

1.83 
.66 
,71 


.77 
1.40 

.96 
1.07 

.78 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   214    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 

Temperature 

Precipitation 

o  1 

1 

SB 

ii 

-3 

s 

1 
i 

1 

No.  oi  Days 

1 

■a 

Is 
la 

Id 

Q 

1 

2 
o 

1 

Snow.  Sleet 

No.  of 

Days 

StaUon 

Ma«. 

Mln. 

1 

B-0 

If 
Is 

1 

i 

o 

i 

s 

8 

1 

si 

;1 

Si 

%i 

8 

^ 

VERMONT 

«    *    • 

NORTHEASTERN        ni 

8L00MFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

bi.t 
69.9 
71.3 
68.2 
69.9 

42.1 
42.8 
48.9 
46.6 
45.9 

63.9 
66.4 
60.1 
67.4 
57.9 

•     3.4 
-   .4 

86 
90 
90 
87 
91 

23 

23 

22 

23. 

23 

22 
21 
25 
28 
25 

28 
28 
28 
28 
28 

345 
289 
194 
261 

250 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.19 
4.70 
5.64 
4.86 
3.88 

.39 

1.03 

1.37 
1.71 
1,42 
1,48 
1,38 

25 
25 

25 
25 
25 

.0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
10 
9 
8 

2 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
f]    MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

67.4 
72.0 
57.5 
69.2 
64.2 

44.5 

47.9 

42.1M 

45.1 

42.9 

56.0 
60.0 
49. 8M 
57.2 
53.6 

-   .2 

87 
91 
75 
90 
82 

22 
22 
22 
22 
23. 

22 
26 

20 
27 
25 

2S 
28 
27 
28 
28 

307 
203 
446 
271 
364 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.59 
4.29 
6.99 
5.07 
4.34 

1.42 

1.08 
1,27 
2,00 
1,22 
1,41 

24 
25 
24 
24 

1 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 

10 

8 

7 

NCRTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  J0HN5BURY 
KATERBURY  I  NNE 
MEST  BURKE 

70.8 
69.9 
71.3 
68.6 
67.6 

42.9 
44.9 
47.2 
47.4 
39.2 

56.9 
57.4 
69.3 
58.0 
53.4 

-   .7 
.1 

90 
90 
89 
88 
89 

23 
23 
22 
23 
23 

21 
24 
26 

24 

20 

28 
28 
28 
28 
29 

255 

256 
214 
249 
364 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
5.54 
4.13 
4.11 
4.81 

,50 
1.53 

.66 

,93 

1,60 
1,44 
1,26 
1,35 
1.62 

24 
26 
26 
25 
25 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
8 

a 
11 

DIVISION 

57.0 

-   .4 

4.49 

,80 

,0 

*    •    tt 

WESTERN             02 

BENNINOTON  2    NNW 

BURLIN6T0N  MB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

71. S 
68.7 
71.5 
70.4 
71.8 

51.0 
48.7 
49.3 
47.1 
51.4 

61.4 

58.7 
60.4 
58.8 
61.6 

.3 

-   .8 

1.9 

90 
88 
88 
90 
91 

22 
22 
22 
22 
22 

28 
29 
25 
24 
27 

28 
28 
28 
28 
28 

160 
236 
186 
218 
159 

I 

0 
0 

1 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.93 
3.19 
6,44 
5.75 

5,60 

-   ,12 

1,79 

1.72 
.96 
2.03 
1,46 
1,60 

2 
24 
24 
13 
24 

,0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 

5 
4 

2 

0 

2 
3 
2 

SAINT  ALBANS  BAY 

69.9 

52.7 

61.3 

87 

22 

33 

30 

162 

0 

0 

0 

0 

3.19 

,80 

1 

,0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

60.4 

•  4 

4.85 

1,16 

,0 

•    «    # 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

71.2 
72.1 
69.2 
64.6 
71.7 

49.4 
46.1 
46.7 
43.3 
49.6 

60.3 
59.1 
58.0 
54.0 
60.7 

1.1 
.3 

89 
89 
89 
85 
88 

22. 

22 

23 

23 

22. 

29 
20 
26 
20 
28 

29. 

28 

29 

28 

28 

193 
217 
250 
350 

176 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.04 
6.41 
4,41 
5,42 
4,50 

1,40 

1,82 

'   .11 

.50 

.31 

1,83 
1,22 
1,13 
1,54 
2.21 

25 

25 
25 
25 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
7 
9 

WOODSTOCK  3  E 

69. 9M 

44. 3M 

57. IM 

-  1.5 

87 

23 

21 

28 

289 

0 

0 

3 

0 

5,45 

1,81 

1.70 

14 

,0 

0 

DIVISION 

58.2 

.4 

5,04 

1.03 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,      96°    ON    THE    23D    AT    WOODLAND,    ME 

LOWEST    TEMPERATURE,         16°    ON    THE    28TH    AT    FABYAN,    N    H 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      8.63    INCHES    AT    PINKHAM    NOTCH,    N    H 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,      0.82    INCH    AT    BRIDGEPORT    WBAP ,    CONN 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      3.52    INCHES    ON    THE    20    AT    PINKHAM    NOTCH,    N    H 
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CONNtCTICJT 


NORTHWEST 

BtlcCRSVILtE 
BtRKHtMSTCD 
BULLS  BRIDGE  r»M 
C9f»»  HILL 
fALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAW 
SALISBURY 
SHERAUG  OAH 
TORRINGTON 

WIGwAH  RESERVOIR 
HOOOBURY  3  M 


CENTRAL 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAUSON  LAKE 

EASTEORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARO  FLO  / 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOU  DAM 
MIDDLETOyN  *  N 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

ST0RR5 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
UOLCOTT  RESERVOIR 


>.I2 

3.71 
2. AT 

3. TO 

3,46 
2,6S 
A.ST 
2.S2 

s.oe 


3.«3 

2.21 
2. IS 


2. 57 
4.60 
2,69 


2.0> 
3. 64 
3.64 
3.32 


Day  of  Month 


lol  11   12   13   1^   15   16   17 


.01   .01 

T    T 


19  I  20  I  21   22   23   24   25   26   27  |  28  |  29  |  X   31 


.SS   .02   .02 


.70 

05 

..17 

61 

T 
.62 

.13 

34 

.91 

.03 

■  03 

1.05 

.70 

l.OI 

.11 

.57 

.50 


.13 

.40 
.17 


1>00 
1.01 


.39 


.30 
.25 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 


3.20 
2.63 
1.26 


.0' 
.72 
•  54 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEwAtER 
CARIBOU  we  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEMEAO 
OOUOSSOC 

PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  eUREN  2 


2,40 
4.5T 
2.60 

4, S3 

2.65 
2.7T 
3.62 
4,TS 

4,15 


.40  1.77 

.74  1.35 

.46  1.51 

.02  .79 


1.61 

,11      .«7 

1.24 

.1>    1,21 

.40    2.10 

.42    1,30 

1,52 

.'D 


.13 

,04 


.01 
.10 


.63 
.11 
.23 


1.50 
.35 


.31 

,70 
1.32 
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SOUTHERN  INTERIOR   02 

«U<3U5TA  FA*  AIRPORT 

BANGOR  DOM  riELO 

BRTOGTON  1  NNm 

COtlNNA 

EAST  JANGCRVILLE  5  SE 

PARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  VAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  SSE 
RUMFORO  POV*E«  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEeORO  NO.  2 
WATEHVILLE  PUMP  ST* 
WEST  BUXTON  2    NNN 
NEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL  03 

BAR  H*RBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTL*ND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 
KNlGHTVILLE  DAH 

PERU 

pittsfield  wb  airport 
plainfielo 

south  egremont 
stockbridqe 
washington  2 
west  granville 
west  otis 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
aOYLSTON 
fiUFFUMVlLLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRImFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH8UBG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROwlCK 

HAVERHILL 
HOLVOKE 

hubbardston 
lawrence 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBridGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

50UTHBRIDGE  J  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


Day  ol  Month 


2. it 

•  91 

.«« 

2.t< 

.26    1 

.90 

2.2« 

.99    1 

.39 

2.21 

.09    1 

.3? 

2.2t 

.09    1 

.05 

i.ai 

1 

.39 

2.1« 

.09    1 

.21 

l.«l 

.23 

.66 

i.at 

.91 

.99 

2.9« 

.97    1 

.15 

2.9T 

.21    1 

.76 

>,«« 

l.Il 

.19 

3.(0 

,<n 

.32 

3. IT 

.12    2 

.19 

2.57 

.05    1 

.99 

2.11 

.16    1 

.79 

l.T< 

.61 

.65 

3.>2 

2 

.66 

11   I  12       13  I   14  I  15       16  I   17  I   18      18      iO      21      22      M      24      2S  I  26   I  27  I  28  I  28   I  30 


2.27 

3.67 
«.09 
6.16 


3.59 

3.05 
6.32 


3.69 

2.22 
2,63 

2.00 


2.66 
3.03 
2.09 
2.19 

3.09 
2,92 
1.99 
2,01 
2.69 

1.91 


.16|     .21 
.27 


3.09 
2.30 
2.97 
2,69 


3,16 

1,99 
3,07 
2.96 


,06 

.26 

1.15 

.30 

.11 

.73 

.66 

.77 

.01 

,19 

1,36 

.09 

.16 

T 

.11 

.29 

.25 

.92 

T 

.90 

01 

.20 

02 

.96 

.26 

,31 

,60 
,69 
,09 


Ii25 
•  25 

.21 


.01    1.32 

.02 

1.02 


.52 
.39 

.17 
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Station 


BECCHUOOO 

2.69 

BOSTON  MB  AlfiPORT      //(* 

BROCKTON 

CAMP  WCLLPLEET 

CHATHAM  LT  iTA 

EAST  MAREHAM 

2.» 

EOSARTOWN 

3.19 

FALL  RIVER 

MATCHVILLE 

i.a9 

HINSHAH 

HYANNIS  2    NNE 

2.*1 

IPSVJlCH 

2. TO 

BTODLEBORO 

HIOOlETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT     R 

NEH  BEDFORD 

2. It 

NEWBUHYPORT 

2,61 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

PflOVINCETOMN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALfM  CS  AIR  STATION 
^AnDMICH 
SEGRCGANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEM  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  9  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

6RAFT0N 

JEFFERSON  «  5 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN  C 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPINQ 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  dam 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHMOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANSURT 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

HALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEfiORO 
WOODSTOCK 


Day  of  Month 


2.SS 

2.sa 

1.56 


k.Tl 

.a2  1 

04 

5.07 

.03  1 

37 

,05  1 

.33 

6,59 

1,36  2 

.13 

«.0« 

,52 

.75 

<•,<•« 

.26  1 

.14 

^.62 

1.50 

.4S 

S.5« 

1.12 

,94 

*.7« 

.01  1 

,23 

5.ta 

.79 

.50 

k.TT 

.3*  1 

.12 

5.22 

,57  1 

.90 

t.ll 

.94 

.9a 

10.01 

2,58 

.25 

e.6S 

,06  3 

.52 

5.15 

,62  1 

.70 

«.72 

.13  1 

.16 

».38 

.05  I 

.40 

3.ia  1.94 

3.00  .37 

2.09  .28 

2.68  .37 

2.99  .21 

3.21  .24 

3.40  ,62 

3.04  .22 
3.29  .15 

1,78 

6.05  1.70 
4,99  .26 
3.49  .28 


.29      .59 

.25      .69 

.42    1,39 

1,33 


10      11       12      '3      '^      '^ 


17  I  18   19   2021   222324   252627   28  |  29  |  30   31 


•  II 


.91   ,08   ,04 


.79 
1.93 

1.4T 


1.02   .02   .01 


2.37 
1.99 


2.19 
7.96 


2.46 
.17 
.29 

1.40 

.19 
.22 
1.96 

•  92 
2.19 

.22 

1.42 
.18 
1.39 

.04 

1.33 

•  19 
1.83 

.26 

2.00 
.29 

2.22 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KIN65TON 

NEMPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

MOON SOCKET 


1.40 
.82 

1.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


NODTHCISTERN        01 

•  CTHCI.  «  N 

CANAAN 
CHELSEA 

OANVILLE 

ENOSSURa  FALLS 

etLMAN 

HC  tNOOE  FALLS 

NieOLCSEl 

"ONtpElier  eaa  airport 
korrisville  > 

MOUNT  MANSEIFlO 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTUFIELO 

PLVMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURV 
SOUTH  NEW9URY 

HAITSFIELO  I  asw 
■ATERBURV  1  NNE 
HE ST  SURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  I  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

^AINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  "ILL 

NEWFANE 
PERU 

REAOSBORO  1  SSE 

SEAR58URG  MOUNTAIN 

SEAflSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONOFRRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
HHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  9  E 


.10  I.Dt 
.OB  l.SO 
.02  1,S9 
.44  l.Ol 
.IS  l.lt 


s.at 
s>>« 

A.2« 
A.«« 

5.0T 


9.»T 
S.i2 
S.SA 


A.AA 
5.T9 

4.74 
S.«6 

s.to 


.IS  1,S2 

.40   .99 
.13  1.94 

.24  1,04 

.11     .n 
.IS  1.2? 


.42  1.72 
.96 

.SI  LIT 


9.16 
5,09 
9.42 
4.19 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15 


1.07 

.74   ,12 

1.19 


16   17   18   19   20   21 


al»24      J52627      28      29   I  X 


1.21 
1.S7 
1.S9 
l.Tl 
1.19 

1.42 


1.44 
1.24 
I. 99 


.99 

l.TO 

97   2. OS 

1.09 

.92 

.41 

29 

1.90 

1.17 

l.«0 

OS      .94 

.'9 

1.44 

1.67 

1.60 

21 

1.S9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


CONNECTICUT 
•    •    • 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SK 

SALISBURY 

SHEPAUS  DAM 

W16WAM  RESERVOIR 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


55  50  52 

70  70  73 

52  50  48 

7'.  73  76 

52  <.<•  42 

62  69  68 

45  *«  '>4 


CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FlD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
•    •    • 
COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


70 

71 

52 

48 

64 

71 

53 

50 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


44   51   42 


75   74   79 


80 

77 

51 

51 

74 

75 

50 

53 

78 

78 

79 

56 

55 

12   13 


86  Bl  64 

60  61  52 

89  85  64 

61  62  47 

69  84  65 

56  63  48 


56   53   48 


59   65  50 

75   72  79 

54  48 

78   79  81 


74 

71 

70 

47 

43 

44 

73 

71 

77 

43 

42 

40 

74 

73 

79 

52 

48 

42 

76 

74 

80 

50 

47 

47 

56   53   53 

80   75   75 


83   89 
61   64 


82   87 
63   63 


58  72 

53  51 

54  64 

50  47 

58  69 
52 

55 

49  46 

55  65 


51   62 

46   48 


16    17 


19   20 


70  69 

53  51 

66  66 

55  49 

70  64 

56  51 

69  72 

58  53 


73   76 
58   56 


75   62   78 
59   56   62 


70   70 
57   53 


70   51   67 


82   74 
55   57 


77   76   82 
50   46   46 


77   76   75 
44   40   42 


74   70   69 
46   44   46 


74   79 
47   45 


77   BO 
48   45 


45   40   41 


MAX 

78 

MIN 

66 

MAX 

73 

MIN 

63 

MAX 

76 

MIN 

62 

MAX 

70 

MIN 

47 

MAX 

76 

MIN 

58 

MAX 

76 

MIN 

56 

52 

78 
53 


75   76 
42   42 


59  56  53 

70  70  74 

50  48  48 

73  71  73 

53  51  50 

76  72  72 

52  49  47 

72  72  76 

49  44  44 

72  72  74 

44  42  42 


82  78 

59  57 

79  81 

47  53 

73  75 

56  58 

82  77 

54  57 

82  77 

52  55 

80  75 

48  50 

78  76 

56  55 

76  75 

55  54 


66   55 


60   53 

78   63 
57   53 


70   65 
49   46 


86 
65 

80 


84 
66 

82 


71   57 
39   37 


68   67   60 
50   41   38 


69   63 
38   41 


66   66   63 


58  71 

53  50 

57  71 

51  60 

66  69 

51  51 


58   71 
50   50 


60   70   52 


77  75 

55  56 

76  73 
61  61 

79  80 

59  61 

72  74 

65  61 

77  77 
51  55 


62 

56 

52 

48 

60 

70 

53 

50 

60 

73 

52 

50 

59 

69 

50 

53 

60 

68 

52 

48 

63 

64 

52 

51 

82   S3 
64   65 


79   67 
64   67 


84   82   75 
60   60   55 


64 

71 

57 

55 

60 

70 

54 

51 

69 

70 

53 

62 

66 

60 

56 

52 

75  64 

60  54 

75  66 

59  53 

75  65 

56  53 

70  75 

52  52 

66  70 

62  52 

75  65 

64  54 

77  63 

57  52 

74  67 

52  52 

72  70 

61  52 

78  66 
59  52 


86   84 
66   6l 


85   85 

67   62 


85   62 
67   61 


69  60 

49  39 

69  68 

50  39 

70 
52 


65   70 
39   42 


64   69   62 
29   40   42 


58   65 
32   43 


60   65 
25   40 


59 
42 


59   63   57 
33   43   44 


34   44   47 


80 
56 

82 
69 

63 

69 

65 
58 

80 
59 

83 
59 

83 
60 


90   85   73 
64   66   64 


88   89 
68   67 


70   69 
38   44 


67   72   57 
46   42   36 


73   58 
44   36 


52 

63   70   69 
54   61   51 

65   72   69 


60 
64 

69 

60 

62 

64 

72 

66 

62 
66 

76 
59 

66 
54 

61 

60 

68 
61 

79 
61 

78 
60 

66 
56 

83 
63 

70 
62 

79 
62 

70 
63 

80 
58 

66 
56 

86 
63 

70 
61 

76 
60 

74 
55 

64 
55 

80 
63 

82 

60 

78 
63 

73 
52 

63 
52 

75 

79 
59 

64   84 
66   66 


61   66   61 
31   41   47 


61   69   60 
31   45   50 


62   69 
32   42 


52   59   67 

30   43   46 


61   66   64 
32   40   46 


61   70   65 


84  86  76 

70  71  68 

79  83  74 

66  66  65 

81  63  74 

66  68  67 


62 
47 


32   40   47 


71  73 

51  47 

70  70 

48  42 


67   65 
64   65 


68 
41 

70   56 
46   42 


79   69 
65   42 


73   69 
55   36 


60   67 
34   42 


60 
46 


60  68  61 

36  45  49 

61  62  71 

37  36  44 

70  69  67 

35  37  49 

62  67  65 


46 


74,3 
51.7 


70,6 
52,8 


74,1 
50,3 


67,6 
49.5 


70.6 
52.2 


72.4 
52.6 


72.4 
52.3 


70.4 
49,9 


72.8 
51,2 


74,2 
54,3 

73,6 
53.1 

74.7 
53,4 

74,2 
49.9 

71,0 
53,5 

74.3 
54.2 

75.0 
56.2 

76.3 
49.9 

73.3 

53.4 

73.4 
51.4 


74.9 
60.0 

72,5 
54,5 

72,9 
56,6 

74,9 
54,7 

75,5 
53,1 

74,6 
52.0 
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ConHnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 
BRASSUA  DAM 
BRID6EWATER 
CARtBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
SREENVILLE 
HAVNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

L0N6  FALLS  OAK 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
00U05S0C 
PATTEN  I  S 
PRESQte  ISLE 
RIP06ENUS  0AM 
ST  FRANCIS 
SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
•    •    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
A06USTA  FAA  AIRPORT 
CBANSOR  DOW  FIELD 
BRID6T0N  1  NNN 
CORINNA 

EAST  SAnOERVILLE  5  <iE 
FARMINGTON 
SAROINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 


60   !8   6; 
S*.   49   39 


52   66   71 


60   65   72 
*3   50   35 


60   66   70 


58   67   73 
*5   44   37 


40   43   43 


74   74   75 
43   46   43 


70   75   74 
35   40   45 


75   76   74 
42   45   43 


65   68 
35   36 


48   47   34 


39   39   32 


69 

71 

50 

35 

68 

70 

45 

40 

44   49   40 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


58   58   64 


64   59   69 


58   68   73 
47   50   45 


57  66  71 

41  47  46 

57  68  69 

43  47  40 

62  56  62 

36  45  36 

65  59  62 

34  41  38 

65  56  68 

29  45  34 


77   77   76 


76 

43  43  45 

68  71  69 
41  43  43 

70  70  70 

40  41  39 

73  75  72 

43  44  42 

74  75  77 

44  45  44 

69  72  71 

40  38  39 

73  76  74 

46  43  45 

73  74  76 


76 

71 

71 

43 

51 

44 

74 

72 

70 

42 

52 

50 

70 

67 

77 

41   44   37 


64   65   66 
41   42   29 

64   64   62 


65   65 
34   39 


72 

47 

73 


51   52   49 


60   73   75 


55   77   74 


55  68  70 

45  54  42 

65  73  73 

40  51  41 

60  73  74 
49  49  42 

64  57  70 
40  49  47 

65  63  75 
33  51  39 

62  72  73 

52  56  49 

61  72  75 
48  55  42 


44 

41 

48 

71 

73 

74 

46 

45 

44 

71 

76 

77 

38 

38 

40 

70 

76 

76 

34 

40 

38 

71   75   74 
41   42   42 


73 

70 

67 

48 

46 

41 

73 

70 

66 

45 

54 

38 

77 

75 

68 

41   36   31 


68   66   65 


30   40   47 


60   57   62 
37   42   47 


64   66 
32   43 


67   63   65 


64   63 
34   41 


47   47   42 


73 
41 


67   73   64 
41   41   36 


75 

76 

76 

76 

70 

47 

44 

47 

57 

55 

72 

74 

75 

73 

70 

45 

43 

43 

55 

53 

76 

76 

81 

79 

69 

48 

45 

47 

54 

53 

76 

75 

78 

76 

72 

42 

40 

39 

57 

51 

72 

72 

77 

74 

70 

40 

40 

39 

50 

50 

74 

76 

75 

79 

77 

43 

41 

41 

46 

51 

75 

74 

78 

77 

73 

41 

38 

41 

48 

49 

72 

77 

78 

78 

72 

41 

44 

43 

57 

50 

76 

75 

75 

80 

78 

41 

36 

39 

46 

47 

74   75   79 


77   75   80 
44   40   43 


67 
45 

67 


69   72   61 


77   72   67 
54   47   42 


77   68 
56   54 


75   74 
55   52 


63   63 

36   40 


68   66 
33   34 


65   61 
34   39 


66   65 
35   45 


65   65 
36   48 


65   61   61 
33   37   47 


64   62 
37   43 


33   42   47 


63   64 
42   47 


62   55 

31   34 


41   36   35 

66   64   63 
49   37   49 


61   60 
30   44 


67   66 
33   35 


65 
39 


75 
42 


87 

58 


67   64   58 


66   77   73 


64   64   60 
55   35   49 


81  79  67 

53  60  42 

69  69  67 

48  59  35 

67  70  67 

48  55  34 


76   67 
57   35 


75   72   67 
50   59   36 


65   71 
53   43 


61   58 
49   50 


65   65   62   68   64 
35   48   51   58   35 


66   65 
35   42 


65 
27 


70   62 
46   36 


71   65 
45   36 


70   61 
56   40 


69   66 

36   43 


67   65 
37   46 


55   42 


42   48   51 


59   82 

33  48 

67   90 
27   49 

65  76 
30   50 

64   76 
30   49 

64  65 

34  45 

67   54 

43  42 

66  59 

44  44 

66  65 

33  36 

65  81 

34  53 

66  59 
46  47 

61  78 

34  48 

65  76 

29  48 

65  66 

34  42 

65  75 

29  54 

61  65 

26  30 

64  63 

30  32 


88   87   66 
61   57   58 


67 

62 

*9 

36 

62 

68 

50 

33 

72 

62 

53 

35 

64 
38 

72 
49 

70   71   68 
53   42   48 


76   75   70   65   68   62   70   62 

52   63   35   39   50   50  |  56   34 
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84   89 
53   65 


92   90 
54   65 


86   88 
52   68 


81   87 
52   63 


82   88 
51   64 


57   84 
51   55 


68 

45 


54 
25 


52 
22 


54   57 
26   37 


45 
23 


92   95 
63   62 


90   78   73 


68   64   64 
90   97   76 


95   78 
60   62 


51 
28 


83   89 

51   61 


67   81 
39   56 


59   85 
51   57 


87   90 
54   65 


92   99 
53   59 


92   92   74 
61   62   6t 


90   87   79 
63   61   63 


63 

48 

69 

49 

52 

31 

60 
39 

56 
32 

62 
43 

67 
41 

50 
32 

56 
36 

52 
29 

66 
55 

70 
41 

64 
34 

64 
43 

59 
31 

69 
41 

60 
32 

58 

41 

55 

26 

67 
39 

65 
32 

55 

40 

53 

25 

63 

40 

69 
35 

55 

26 

62 
27 

69 
39 

59 
38 

63 

40 

56 
26 

62 
39 

70 
36 

56 
33 

55 

34 

65 
34 

76 
36 

58 

25 

65 
28 

69 
42 

53 

41 

61 

45 

56 
35 

70 
38 

63 
38 

60 
42 

57 
31 

66.2 
41.2 


68.8 
41.0 


65.3 

42.5 


66.5 

41.0 


65.8 

43.4 

67,0 
41.8 

68.7 

40.4 

67.0 
A2.8 

67.6 
*4,2 

67.1 
41.0 

65.3 

*l.l 

6».T 
38.7 

68.2 
44.4 

6S,2 
45,9 

65.1 
41.0 

68.3 
44.8 

67,1 
44,5 

67,1 
42,9 

67,0 
38.0 

67.3 
36.8 

66.2 

40.0 


70.3 
48.3 


68.0 
46.4 


72.1 
49.2 


69.8 
46.4 


Tl.4 
44.2 


70.8 
46,0 


70,0 
45,0 


71,0 
50,1 


71,5 
47,6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


Continued 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  55E 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STa 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    0    * 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


Day  oi  MoQtli 


60   72 
49   47 


MAX   **   66 

MIN   iS   47 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


47   50   44 


39   49   41 
61   74   75 


41   40   38 


50 

56 

62 

74 

42 

46 

65 

60 

33 

47 

67 

59 

42 

51 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


72   72 
54   49 


5B   76   76 


77   76   86 
40   42   47 


43   41   41 


71 
50 


37   33 


17 


79  74 

40  48 

90  79 

55  52 

76  70 

50  48 

78  72 

42  49 

82  81 

44  48 


53   44   38 


73 

72 

52 

46 

71 

71 

52 

46 

74 

75 

55 

45 

58 

76 

49 

41 

75 

75 

55 

47 

72   76   73 
42   42 


71   74 
44   42 


MAX 

Mm 


68   75 
44   45 


76   78 
44   42 


72 
42 


77   78 
42   44 


73   72   74 


75   75   80 
37   34   39 


73   72 

50   *7 


70  69 

62  *9 

70  69 

48  48 

79  73 

50  52 


66   63 
36   47 


62   62 
J6   '.S 


62   65 
39   '.7 


62   68 
39   49 


71  69 

35  43 

68  66 

38  42 

62  64 

35  47 

67  68 

33  33 


75   67 
60   43 


73   63 
46   40 


69   66 
51   *2 


70 
38 


60   60 
43   48 


65  68 

30  50 

63  63 

33  39 

59  71 
37  50 

60  71 
36  50 

65  65 

30  '•7 

67  65 

43  *2 

65  73 

35  50 

60  72 

36  49 

69  67 

32  *» 


56   85 
50   51 


22   23 


79   77   74 
49   46   26 


51 

74 

48 
68 

56 

55 

73 

66 

50 

48 

72 

70 

52 

55 

75 

72 

45 

40 

50 

37 

62 

73 

53 

35 

73 

66 

50 

40 

74 

65 

56 

46 

75 

64 

44 

39 

70   71   66 
48   60   37 

85   80   71 


62 

48 


66   60 

47   46 


64   63 
42   40 


65   69 
41   64 


87 
59 

90 
61 

65 
62 

87 
62 

90 
63 

88 
62 

81 
53 

8* 
58 


64   69   58 


62   68 
40   39 


67   66 
43   40 


63   69 
41   42 


67   69 
45   44 


5*   57   53 
23   35   26 


52   5*   51 
25   34   27 


68   76 
38   51 


64   63   61 


82   82   69   70   63   65 
59   58   53   54 


76   68 
56   34 


68   69 
55   38 


70   70 
57   41 


65   69 

41   34 


76   62 
59   36 


80   72 
52   <>2 


55   59 

26   40 


53   53   54 


55   53 

38   31 


23   44   28 


50   55   56 
21   23   26 


74   82   79   87   87   79 


74   66   66 
61   44   49 


64   72 
61   50 


61   57   75 
46   49   5S 


62 

48 


68   72   77 
38   63   58 


34   44   47   52   40   »7 


74  75 

61  59 

67  59 

52  52 

74  67 

59  58 

94  70 

52  53 

80  72 

62  59 


63 

59   39 


66 

61 

50 

*l 

71 

61 

64 

52 

39 

33 

67 

53 

42 

66 

39 
57 

52   59   57 
30   43   36 


61   59   58 


71   63   60 


63 
38 


66 
50 

66 
42 

66 
42 

65 
36 

66 
66 

69 

40 

73 
57 

71 
62 

50 

62 

51 

26 

41 

34 

52 

68 

52 

33 

42 

36 

53 

68 

56 

25 

44 

33 

55 

56 

60 

22 

22 

26 

54 

59 

58 

27 

*3 

31 

52 

37 


68.7 
43.1 

67,3 
43.0 

69.6 
45.2 

70.0 
46.4 

69.7 
43.0 

72.0 
43.9 

73.1 
47.6 

70.7 
44.7 

69.6 
«1.2 

73.9 
43.7 


68.1 
47,6 


67.5 

47.4 


65.4 
46.0 


66.8 
47.4 


70.6 
41.0 


70,3 
48,0 


64,2 
51.9 

69,0 

47.0 

68.6 
46.0 

73,6 
46.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    1965 


Day  oi  Month 


MASSACHUSETTS 


HESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  DAM 

P1TT5FIELD  MB  AlRPnOT 

SOUTH  EGREMONT 

ST0CKBRID6E 

WEST  GRANVILLE 
•   •   * 
CENTRAL  O; 

AMHERST 

BARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLV  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  W8  AIRPORT 


BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 

63 

64 

MIN 

l-i 

54 

MAX 

?fl 

64 

Mm 

45 

50 

MAX 

40 

65 

Mm 

37 

50 

MAX 

62 

64 

MIN 

35 

51 

MAX 

69 

68 

MIN 

52 

47 

MAX 

71 

6<) 

MIN 

'2 

50 

MAX 

72 

69 

MIN 

bQ 

45 

MAX 

70 

69 

Mm 

<.« 

49 

63   74   73 


71   74 
49   39 


76   70 
55   54 


72   73 
52   44 


74   74 
58   50 


72   74 
55   48 


72   74 
51   43 


39  54  45 

66  75  78 

40  56  49 

74  80  75 

54  56  46 


MAX   72 

Mm   50 


73   73   72 
45   41   42 


74   74   72 


75   75   75 


74   72   77 
47   43   45 


72   71   76 


44   39   41 


73   72   76 


76   76   76 


41 

46 

71 

72 

36 

39 

6U 

7a 

50 
75 

56 

50 

78 

74 

48 

44 

69 

73 

50 

42 

76 

78 

56 

52 

68 

74 

49 

41 

75 

78 

51 

47 

76 

74 

64 

45 

80 

76 

53 

41 

81 

79 

51 

44 

71 

71 

53 

55 

77 

67 

59 

55 

71   70   76 
54   50   51 


75 
40 


72   72   76 

46   48   48 


76   78   76 


77   75 
45   44 


77  77 

47  43 

75  75 

40  40 

80  76 

39  34 


76   75   81 


76   75 
48   47 


75   75   81 
46   43   47 


75   78   74 
44   44   44 


72   76   80 
47   42   47 


76   76   76 
42   37   42 


39   36   42 


52   46   51 


66   64   69 


77   77   69 
47   53   52 


75   76   61 
55   58   50 


78   78   68 
44   52   50 


79 

80 

74 

72 

90 

43 

52 

48 

48 

63 

77 

70 

84 

68 

50 

54 

61 

46 

77 

69 

85 

82 

53 

56 

61 

60 

78 

71 

85 

70 

49 

51 

57 

52 

78 

70 

87 

65 

54 

49 

58 

61 

79   77   70 


57   60   47 


81   80 
49 


76   74   72 
48   56   56 


48 

48 

80 

70 

56 

53 

75 

72 

46 

54 

80 

70 

51 

43 

72 

76 

55 

52 

74 

73 

48 

53 

76 

80 

49 

49 

89 

80 

49 

49 

70 

72 

57 

55 

71   90 
62   54 


85   64 
60   65 


89   76 
58   57 


76   87 
51   61 


89   88 
60   70 


72   85 
54   65 


77   67 
48   62 


78   91 
52   64 


77   91 
60   65 


89   65 
58   67 


64   79 
58   62 


91   77 
60   56 


90   74 
61   50 


57  55  61 

47  50  46 

52  51  59 

47  45  47 

55  54  40 

45  50  47 

64  55  65 

47  49  46 


53   50   50 


63   68 
47   48 


54   66 
46   45 


61 
49 


73   68 
53   63 


90   73 
45   55 


70   86 
44   64 


90   73 
62   52 


89   79 
58   63 


90   82 
60   63 


91   87 
58   67 


67   73 
59   55 


69   73   64   88   75 
58   57   56   61   59 


54 
45 

61 
48 

58 
48 

55 

44 

59 
44 

40 
47 

47 
48 

45 


63   70 
46   56 


69   68 
53   47 


64   82 
59   60 


62   82 
56   58 


82   61 

58   58 


74   62 
55   54 


45   78   8« 
59   58   62 


60   78 
53   57 


87   87 
62   64 


83   83   81 
44   44   62 


84   69 
46   56 


66   63   66 
53   40   36 


45   62 
50   44 


88   87   86 
49   69   64 


49  77   75   78   85 

50  52   54   59 


73 
50 


74   67 
51   51 


67   81 
52   55 


67   78 
54   54 


68   79 
53   56 


66   78 
52   55 


63 

45 


72   65 

50   49 


64   77 
53   51 


74   66 
49   50 


67   81 
51   56 


81   87 
58   67 


76   64   79 
56   56   64 


58   67 
49   54 


77   80 
52   54 


69   72 
50   54 


62   77 
49   58 


80  63 

55  55 

80  66 

57  56 

70  85 

57  57 

66  85 

55  57 

65  85 

56  59 

64  82 

54  60 

79  41 

57  55 

72  72 

58  60 

76  60 

53  56 

68  81 

59  61 

64  80 

55  56 

75  83 

56  58 

75  81 

50  57 

64  80 

53  55 


65   82 
55   62 


6T   85   82 
46   65   64 


89   85   74 
66   63   63 


83  88  82 

68  47  46 

85  87  8* 

62  65  62 

91  94  89 

46  45  62 

91  93  89 

47  47  43 

94  90  82 

68  67  65 


65 
36 


68 
41 


46   58   57 
26   26   46 


54   56 
29   36 


60 
45 


34   39 


70   68   67 
56   33   39 


67   71 
49   46 


65 
37 


93   89   78 
67   67   64 
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72   72 

44   43 


75   64   68 
58   45   43 


59 
43 


58   56 

23   45 


58   65 
34   48 


58   59 

27   32 


57 
41 


78   75 
40   39 


75 
43 


69   67 
47   *2 


73   58 
39   29 


70   65   70 
55   38   36 


61   63   47 
38   43   39 


58   62   60 
36   46   45 


53   56   58 
30   36   46 


55   61   44 


57   62   60 
27   29   42 


58   64   66 
34   35   46 


59   58 
35   44 


59 
41 


61   59 
46   43 


55   60 

27   27 


50   55 

34   47 


70   65   70   54   60 
56   33   35   24   26 


74   68   73   58 
59   44   40   33 


89 
65 


88   89   86   74 
68   67   66   64 


73 
34 


70   68 
39   41 


60   55   63 
28   45   46 


60   65 
27   39 


58   60 
44   43 


64   S3 

48   46 


69.5 
49.1 


67.6 
50.2 


49.2 
48.3 


72.1 
47.6 


68.8 
*9.7 


71.5 
51.1 


69.6 
48.9 


72.4 
48.4 


72.2 

51.4 


49.4 
44.5 


72.9 
49.2 

70.7 
53.3 

71.9 

*7.9 

74.4 
54.4 

Tl.l 
51.2 

72.7 
48.6 

74.3 
*8.9 

75.0 
51.1 

75,4 
53.1 

74.2 
53.5 

74.0 
52.6 

73.1 
A8.9 

70.4 
48.7 

70.0 
51.3 

70.3 
'•6.9 

72.8 
91.2 

72.4 
50.0 

75.7 
*9.9 

75.7 
48,3 

69.8 
52.4 


69.8 
55.2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAr\10 
SEPTEMBER    1965 


Continued 


Station 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

CAMP  HELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

ED6ART0WN 

FALL  RIVER 

HINSHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEM  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEM  HAMPSHIRE 
•    *   • 

NORTHERN 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


Day  ol  Month 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


52  49  45 

62  Tl  73 

5*  56  5' 

75  77  77 


72   79 
«!   43 


67   67 
52   50 


45   48   44 


71   70 
53   46 


56   58   46 

73   76   77 
53   66   45 


75 

72 

52 

49 

81 

75 

61 

58 

75 

72 

58 

49 

78 

75 

57 

49 

75   78 
46   48 


71   74 
42   41 


70   67 
50   52 


51   49   56 


66   74   78 


64   73   65 
53   57   51 


54   55   54 
74   73   64 


71   76   77 


72   71  71 

40   41  38 

70  70  77 
40   40  41 

71  70  72 
49   47  46 

74   72  76 

54  S4 

67  68 

47  46 

73  75 

41  40 

72  73 

48  41 

66  68 

49  48 

68  71 
48   50 

70   71 

50  47 

73  77 
44   38 

75   71 
61   61 


77  73  78 

55  54  56 

69  74  70 
49  48  54 

70  72  71 
42  41  58 

75  74  74 

52  49  51 

73  72  72 

47  46  52 


11   12   13 


15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 


78  67 
52  50 

77  76 

52  54 

77  63 

58  52 

75  76 

63  60 

79  65 

59  53 

77  64 

57  48 


58   65 
49   49 


MAX 

MIN 


78 

68 

65 

55 

87 

76 

70 

46 

80 

66 

59 

50 

80 

68 

63 

57 

84 

66 

64 

50 

76 

67 

64 

51 

82 

80 

62 

50 

68 
54 

59 
50 

60 
55 

63 
51 

62 
50 

60 
51 

63 


60   64 
57   54 


8LACKWATER  DAM 

MAX 

MIN 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

CONWAY  1  N 

MAX 

MIN 

62   67   70 
42   47   38 


61 
53 


56  62  66 
25  48  39 

57  68  73 
48  51  39 

63  66  73 


57  56  64 

33  48  38 

64  70  72 

.7  48  35 

)0  69  73 

.1  52  39 


54   57   61 
34   45   40 


42   52   38 


71    74   74 


59   71    75 


72  70  75 

45  40  44 

75  76  75 

41  43  42 

70  72  72 
40  39  42 

73  76  75 

46  42  44 

71  70  77 
38  35  36 


75   73   78 
39   32   37 


74   75   74 
44   4?   42 


51   63   56 
38   41   42 


62   70   68 
40   40   41 


74   74   74 
43   36   40 


75   77   76 
41   37   41 


43   37   41 


77   75   81 


75  61 

68  53 

74  65 

60  51 

78  64 

58  56 

77  68 

54  4S 

73  71 

56  55 


63 

51 


59 
51 


78   74   68 
51   51   46 


81   82   65 
45   49   52 


75   74   62 
44   48   39 


77   67   72 
48   49   41 


75   64   68 
41   47   39 


73   74   60 
45   40 


78   70   70 
47   47   43 


74   73   65 
40   42   42 


80   78   69 
47   48   44 


56   54   34 


68 
39 

79  76  67 

56  51  31 

78  70  68 

55  47  2B 


57 
50 


58 
50 


60 
51 


69   79 

52  52 

71   76 

53  49 

63   78 
53   55 

79   65 
56   52 

65   81 

53  56 

65  75 

54  54 

72   73 
52   48 

77   76 
51   54 

62   76 
47   56 

66  81 
58   59 

76  77 
56   53 

70   75 
55   53 

77  63 
54   51 

63  70 
54   54 

64  76 
52   56 

64   76 
52   54 

64   79 
i   51   53 

I   73   74 
:   52   56 


82   86 

58   67 


57   56   65 


27   28   29   30   31 


67   65   66 


78   81 
64   65 


72   73   74 
65   65   65 


70   72 
60 


77   80 
62   66 


73   72 

64   64 


91   90 
67   67 


79   67 
61   47 


76   71 
64   45 


60 

61 

65 

58 

65 

43 

45 

52 

35 

53 

58 

72 

66 

63 

61 

39 

47 

47 

33 

35 

82 
59 

87 
66 

75 

79 

58 

62 

64 

80 

56 

60 

80 

83 

57 

67 

82 

88 

57 

66 

76 

80 

60 

66 

60 

84 

57 

66 

62   61   60 


76   79   75 
67   67   68 


67   78   77 
63   63   63 


86   62 
63   63 


70   70   67 
59   37   46 


67   60 
32   33 


56   56   64 

45   40   50 


59   65   56 
34   42   41 


72   72 
44   42 


72   71 
56   51 


75   72 

60   45 


56   65 
39   41 


66   60 
45   45 


59 
39 


62   69   62 

40   50   49 


55   66 

53   42 


70   69   66   76   71   60 
59   40   48   SO   40   46 


75   72 
60   39 


77   73   65   64   55 

67   62   63   57   47   43 


72   69   68   69   67 
55   64   64   64   64 


68   70   65 
63   61   46 


55   60 
32   36 


56   63   56 
42   46   43 


40   44   42 


60   64 
41   45 


81   64 
60   65 


83 

81 

46 

50 

79 

72 

50 

47 

63  64  66 

35  46  44 

67  63  64 

45  44  40 


60 
36 


36   44   46 


68   63 
33   50 


50   54   6l 


64   62 
43   28 


60   57   67 
47   32   33 


62   70 
39   50 


72 
34   33 


44   47 
37   40 


74   82   67 
43   56   35 


87 

75 

57 

39 

81 

73 

42 

45 

61   56   66 
36   44   46 


67   59   67 
34   40   45 


61   66   67 
40   47   49 


58   58 
52   54 


89   86 
65   61 


65 
56 


47   46   48 


83 
49 


82   85 
65   58 


90 
62 


50   45 
29   26 


65   58 
51   39 


53 

28 


59 
30 


57 
29 


70 

52 

57 

35 

24 

31 

72 

52 

56 

34 

22 

25 

53 

56 

63 

26 

22 

44 

54 

56 

64 

58 

29 

20 

36 

26 

72.7 

49.1 

66.7 
5}.l 

69.6 
52.2 

69.3 
53.8 

72.7 

54.1 

71.7 
51.4 

70.6 
50.5 

74.6 
51.5 

66.3 
50.7 

72.6 
58.0 

72.9 
54,2 

71.9 
52.3 

72.4 

50.5 

67.5 
53.5 

69.8 
53.1 

69.7 

54.0 

71.7 
49,5 

70.3 
57.0 


66.1 
45.6 


70.3 
44.0 


68.8 
45.4 


66.0 
42,3 


65.0 
40.7 


70,0 
43,9 


49.0 
37.1 


65.3 
41.7 


70.5 
45,6 


70.9 
42.8 


71.8 
46,8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPINO 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

lakeport 

lebanon  faa  airport 
manchester 
massabesic  lake 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOB 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  I  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


47  52  42 

67  73  73 

46  50  37 

71  76  74 

45  51  39 

65  71  77 

49  51  41 


58   67   69 


38 

49 

73 

76 

53 

51 

68 

73 

46 

53 

67   69   74 


60   64   71 
34   50   40 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


65   75 
50   49 


72   77   74 
48   52   44 


73   74 
63   59 


74 

75 

57 

56 

72 

76 

59 

59 

75 

76 

62 

57 

76   75 
54   52 


73   80 
37   38 

73  78 
32   37 

74  79 
34   38 

77   83 

39  42 

77   80 

41  45 

76   8  3 

37  42 

79   81 

45  48 

76   78 

45  43 

75  75 

40  41 

71  72 

38  41 

71  70 

42  44 

75  61 
37  40 

70  81 

39  44 

71  78 

32  40 

72  74 

39  43 

69  72 

40  40 

73  72 
39  44 

76  81 

33  38 

74  81 
37  40 


76   74   81 
41   37   40 


73 
45 


78   71 
49   45 


79  70  74 
51  50  47 

80  73  75 

55  54  50 

77  72  72 

49  49  47 

82  81  73 

44  49  48 

79  79  73 

56  47  45 

77  76  67 


T3 
49 

78 


71  70  67 

49  48  48 

78  76  69 

48  52  46 

80  79  74 

46  48  37 

78  72  73 

50  46  45 


80   69 

47   50 


69   68   73 
56   53   47 


75   75   78 
45   45   45 


72   70   73 
46   43   40 


71   70   73 
53   51   50 


51   48   48 


76   73   71 


78   74   78 
54   53   53 


'"   "   '2   13   U   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


78   75   77 
55   56   56 


80   63 
54   40 


72   58 
53   36 


72 

63 

48 

48 

70 

64 

40 

36 

88 

72 

60 

44 

87 

68 

64 

42 

82 

64 

63 

41 

74 

61 

48 

43 

64 

60 

42 

74 

63 

60 

37 

82 

65 

56 

35 

72 

46 

63 

40 

79   63 
62   43 


72   72   65 
54   50   35 


67 

57 


60   60   62 
42   44   47 


65   64 
46   40 


57   68 
33   44 


75   75 
55   48 


68   65 
53   43 


69   66 
52   42 


59   65 
54   51 


69   65 
47   42 


75   64 
49   51 


75   66 
55   50 


68   62 

37   40 


70   65 
48   48 


70   65 
52   31 


75 
54 


61   70 
34   50 


64 
51 


62 
50 


61   83   86 

50   50   60 


65   71 
60   62 


65   82 

56   58 


85  72 

66  62 

85  70 

70  57 


87 
68 


82 
64 


88 
60 


67   70   60 
46   34   34 


90   64   71 
60   58   61 


70 

71 

69 

67 

65 

66 

56 

54 

68 

69 

71 

68 

49 

40 

77 

70 

70 

66 

60 

36 

69 

71 

69 

64 

61 

49 

83 

71 

73 

66 

50 

46 

72   59 
34   32 


74   66 
36   34 


70   60 
39   36 


64   71   58 
48   35   34 


58 
40 


59   63 
25   44 


60   66 
24   41 


64   60 
45   35 


57   62 
30   44 


60   60 
44   31 


68 

74 

40 

39 

66 

72 

37 

38 

60 

66 

43 

34 

72 

55 

37 

31 

73 

65 

43 

37 

69 

58 

34 

34 

63 

70 

36 

35 

67 

56 

40 

31 

64 

69 

54   60 
28   28 


46 

55 

58 

25 

26 

32 

59 

59 

58 

26 

46 

37 

59 

64 

27 

37 

59 

55 

56 

19 

42 

32 

52 

58 

22 

22 

54 

61 

27 

40 

51 

57 

25 

28 

58 

65 

20 

41 

60 

59 

26 

43 

57   59   58 

23   41   27 


56   61 
45   43 


61   66   66 


67 

35 

63 

44 

67 

43 

75. 5 

46.9 

70.5 
45.3 

72.7 
45.0 

74.0 

♦  7.1 

71.4 
48.9 

73.5 

49.6 

71.1 
50.6 

70.1 
♦7,1 

72.6 

♦  7.0 

71.5 
♦9.2 

67.7 
♦6.9 

72.7 

♦  &.♦ 

72.9 

♦  6.5 

69.8 

♦5.9 

69.6 
♦3.5 

69.7 
♦6.3 

68.9 

♦  7.6 

73.2 
♦4.3 

74.0 
♦8.5 


70,0 
♦♦,5 


68,6 
57.1 


73.0 
52.4 


72.7 
52.5 


70.7 
56.0 


73. 3 
56.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


Continued 


Sutton 


VERMONT 


NORTHEASTERN 


01 


8L00MFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURO  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

MATERBURY  1  NNE 

MEST  BURKE 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


57   62   65 


NESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 
aURLlNCTON  W8  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  5 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
«    *    • 
SOUTHEASTERN        0 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

READSBORO  1  5SE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


29   50   38 


37   52   <.<. 


36   51   42 


5*   5*   50 
55   53   58 


60   69   76 
49   44   40 


60   66   68 


58   64   70 
32   46   36 


61   70   74 
51   50   41 


58   64   69 
43   50   42 


72  75 

38  40 

75  74 

40  36 

79  78 

46  48 

72  75 

44  45 

75  77 

45  44 


75  63 

48  42 

80  72 

49  47 

73  76 

56  43 


77   77   69 


7B 

76 

74 

42 

41 

46 

61 

60 

60 

48 

45 

49 

78 

75 

73 

47 

42 

49 

70 

68 

72 

42 

38 

42 

73 

75 

74 

42 

36 

42 

74 

76 

76 

44 

44 

45 

77 

76 

79 

43 

42 

44 

79   70 
50   46 


75   77 
35   34 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


68 

72 

77 

77 

77 

54 

53 

43 

47 

44 

65 

70 

73 

77 

74 

54 

48 

45 

50 

49 

66 

72 

76 

77 

77 

51 

51 

42 

48 

48 

67 

71 

73 

72 

74 

50 

51 

38 

45 

38 

66 

71 

76 

76 

75 

53 

56 

43 

48 

56 

65 

70 

75 

76 

75 

55 

57 

50 

58 

56 

70 

62 

55 

33 

84 

67 

60 

33 

81 

71 

62 

36 

83 

65 

60 

39 

85 

65 

59 

37 

66   64 
35   35 


65   54 
39   41 


68 

70 

82 

72 

49 

44 

60 

38 

74 

84 

79 

52 

60 

56 

63 

64 

62 

48 

52 

38 

68 

83 

70 

45 

57 

39 

64 

78 

68 

48 

57 

38 

76 

70 

72 

82 

46 

53 

43 

49 

77  78  72 

48  51  46 

72  77  70 

48  53  46 

76  78  65 

42  43  37 


67 
51 


65  73  75 

46  49  39 

58  65  70 

37  49  44 


32   44   39 


59 

70 

74 

40 

62 

48 

58 

65 

70 

37 

47 

41 

<f    MAXIMUM 

77   76   76 
48   45   45 


73   81 
38   38 


73   72 
43   42 


68   68 
36   36 


57   62 
36   45 


62   60 
37   34 


67 
35 


83   67 
54   35 


83   82   72 
47   53   50 


80   73   72 
45   49   45 


80   78   67 
44   50   47 


74   78   65 
39   49   43 


67   64 
36   46 


68   53 

39   43 


62 
36 


64   66   64 


61 
49 


73   69   71 
50   63   43 


78   64 
60   35 


70   85   68 
45   68   42 


68   78   62 
43   59   36 


78   75 
42   46 


80   82 
60   64 


79   72 
48   43 


88   71 
64   44 


70   83  il 
46   60   36 


44   44   46 


61   66 
33   49 


56   67 
49   55 


70   60 
55   50 


65   66   60 


61 
62 


63   62 

47   49 


59   64  62 

40  40  48 

65   53  61 

41  46  44 

52   49  58 

40   46  39 

59   59  62 

46   47  49 

52  62 

41  45 


76 
55 

84 
57 

97 
TO 

80 
59 

87 
59 

84 
68 

87 
64 

70 
61 

87 
65 

82 
62 

78 
56 

8* 
56 

87 
62 

85 
67 


86   85 
54   63 


90   86 
59   60 


87   83 
65   62 


66   60   66 
63   36   32 


67   63   69 
64   40   37 


56 

50 


80 
61 


83 

65 

65 

54 

88 

83 

66 

59 

74 

70 

50 

47 

86 

69 

64 

65 

82 

67 

64 

54 

90 

82 

57 

53 

90 

85 

61 

62 

87 

83 

64 

61 

62   69   49 
45   36   28 


64   44 
34   28 


71   69 
40   28 


69   66 
48   48 


64   62 
45   45 


68   65 
42   45 


60 
58 


65   64   6S 
51   38   32 


55 
35 


54 
35 


63 
49 


61 
32 


60 
33 


57 
35 


60 
29 


57 

62 

58 

34 

26 

45 

48 

53 

61 

30 

29 

32 

57 

56 

60 

33 

26 

30 

58 

60 

58 

32 

24 

37 

61 

58 

63 

33 

27 

38 

50 

57 

63 

36 

35 

33 

67 

73 

55 

59 

66 

40 

38 

29 

29 

42 

70 

64 

57 

62 

58 

34 

33 

20 

38 

37 

62 

67 

53 

58 

60 

42 

36 

27 

26 

43 

57 

61 

44 

56 

55 

37 

31 

20 

21 

41 

68 

73 

57 

60 

54 

42 

40 

26 

30 

45 

66 

49 

55 

64 

33 

21 

27 

30 

65.6 
42.1 

69.9 
42.8 

71,3 
48.9 


69.9 
45.9 


67.4 
44.5 


57.5 

42.1 


69.2 

45.1 


64.2 
42.9 


70.8 
42.9 


71.3 
47.2 


71. t 
51.0 

68.7 
48.7 

71.5 
49.3 

70.4 
47.1 

71.8 
51.4 

69.9 
52.7 


71.2 
49.4 


72.1 
46.1 


69.2 

46.7 


64.6 
43.3 


71.7 
49.6 


69.9 
44.3 


AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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EVAPORATION  AND   WIND 


CONNECTICUT 


•   *   • 

NORTHWEST 


NORFOLK  J  Sw 


•   «   « 
NORTHERN 


C«RteOU  WB  AIRPORT 


MASSACHUSETTS 


Da7  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

•   •   • 
SOUTHERN  02 

LAKEPORT  2 


MAS5ABESIC  LAKE 
RHODE  ISLAND 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.15  .18 

♦7  S3 

81  81 

53  5» 


■II  .10 
19 
79  65 
56 


.22 

»3j  27 
66 


.07  .05 
JO   15 


.03  .08  .17 
70   73 

651  82   88 

56^  6*^  70 


.08  .0« 
32  35 
86   85 

66   66 


.15  .12 
25   35 

61 
*1 


•11  .07 

22  15 

66  6( 

38  38 


.1* 
32   28 


.12  .12  .11 
301  32   76   *5 

7*   73   71   63 


»7   57   »7   42   38 


2.33 

♦7* 
73,4 
53.6 


3.25 

161«B 

69.5 

51.8 


3.09 

7** 

77.0 

54.1 


3.69B 

900 
70.2 
49.2 

3.21B 

666 


5.73 

2129 


3.246 

1622 
71.8 
52.4 


NEW  HAMP5HIRF 


NORTHERN  01 

MOUNT  WASHINOTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 


' 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1965 


Time 

Day  of  month 

1 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
63 

72 

64 

70 
63 

70 
64 

67 
62 

69 

60 

67 
62 

66 
62 

69 
62 

71 
65 

70 
66 

66 
64 

64 
61 

65 
60 

64 
62 

70 
64 

65 
62 

69 
62 

66 

65 

69 

63 

71 
66 

73 

68 

72 
69 

70 
68 

70 
68 

58 
60 

64 
50 

61 
55 

61 

55 

61 
58 

67.5 
62.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
65 

71 
70 

70 
67 

69 
66 

67 
65 

67 

64 

68 
66 

67 
66 

69 
66 

70 
67 

70 
68 

68 
66 

66 

64 

65 
62 

65 

64 

68 
65 

66 

65 

68 
65 

67 
66 

68 
65 

70 
68 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
69 

59 
66 

56 

64 

64 
58 

61 
59 

61 
60 

57.7 
65.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

66 

65 

67 

65 

67 
66 

66 
66 

66 

65 

65 
64 

65 
65 

65 
65 

66 
65 

67 
65 

67 
66 

66 
66 

66 
63 

64 
63 

64 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

66 

65 

57 
66 

68 
67 

59 

68 

68 
58 

68 
67 

67 

65 

65 
64 

64 
51 

62 

61 

61 

60 

65.7 
64.8 

24  INCHES 

5  PM 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

64 

64 

65 

65 

65 

55 

55 

57 

67 

67 

58 

67 

67 

65 

62 

62 

61 

65.8 

KINGSTON,  R.  I. 


-  <;inoF  OF  GROUND.   LEVEL    SOIL  TYPE.   BRIOGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRAS5,  CLIPPED  TO 
I  ?NCHES.   ?NS?RUMENTATION.   4  InD  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENOIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


Station 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


1.1 
1.1 


1.3 
1.2 


12.4 
7.0 


10.3 
10.6 


.8^ 


a    J 


3S++ 
32 


33++ 
31 


_  B 
«  « 


Relative    humidity  average!  - 
percent 


EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 


67 
59 


Number  oi  days  with  precipitation 


10 
16 
17 

15 
13 


ai 


50 
57 


s  8 
<  -a 


16 

- 

14 

52 

17 

40 

8 

- 

14 

54 

16 

61 

5.8 
5.6 
5.9 

5.9 

5.4 


5.5 

6.5 


5.7 
7.4 


5.4 
5.7 


See  refeience  notea  followina  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STAnON 


rai 


ANSONU 

6»ltEfiSVH.LE 

8»LT|C 

SARKHAMSTEO 

BLOOmFIELO 

DGEPORT    Ma    . 
BROORLVN 
BULLS    BBIOOe    Oi 
BURLINGTON 
CANDLE WOOD    I 

C0CK»PONSET 

JLCHeSTEft 
COLLINSvlLLf 


te 


COUNTY 


)2  nek  haven 
.itcmfield 
<ew  london 


0 ANBURY 

dawson  lake 
:astford 

■ASTON  LAKE  RESERVi 
ALLS  VILLAGE 

CROTON 
HARTFORD 

MARTFOHO  8RAINARD  I 
^TFORD  WB  AlRPORl 
JEMETT  CITY 


IANChESTER 

lANSFlELD  HOLLOW  0AM 
MIOOLETOWN  4  W 
MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  HB  AIRPORT 


TM  GUILFORD 
<ALK  GAS  PLANT 
NORWICH  Pue  UTIL  I 

pauchaug  forest 


ROCK' 


LLE 


ROCKY  RrvER  OAM 

round  pond 
salisbury 

saugatuck  reservoir 
shepaug  dam 

SHUTTLE    MEADOW   fi£SVl 

STAFFORD 

.TEVENSON  DAM 
STOHRS 

THOMASTON  DAM 
TORRINGTON 
TRAP  FALLS  fiESERVOK 
WATERBURY  RADIO  WBRl 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTeROOK 

WEST  HARTFORD 
HIGVILLE  RESERVOIR 
IGWaM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

MOOOBURY  3  W 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  OAM 

BRASSUA  DAM 

6RIDGEWATER 

"RIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK. 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 


iST  SANGER' 

.LSWORTh 

EUSTIS  2    SSi 


GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  ! 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA 

MOULTON 

JACKMAN 


■MADISON 
MIDDLE  OAM 
MILLINOCJCET 

MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
'OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
rORONO 

ORONO  2 

I  1  S 


PORTLAND 


ilPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD 

RUHFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  i    NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 


SOUTHWEST  HBR  : 
NGFIELD 

soua  pan  dam 
swans  falls 
telos  dam 
The  forks 
upper  dam 
'an  buren  z 

ANCEBOflO  NO,  ; 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  re 
Massftchusetts }  at  Room 
University  of  Connecticut, 


and  speeds  divided  by  the  i 

OBSERVATION  TIME:       The  St»t>on  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the 
and  Snow  on  Ground    table  is  at  observation  time  tor  all  except  Weather  Bun 
tion    table,   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  s 


onths  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  to  the  "Snowfall 
snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m..  E.S.T.     DaU  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Preclpita- 


and  FAA  stations.     For  these 

'fall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hou: 


ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  i 


eler  to  extremes  :AVr:TJ^Tor.':tTZTr^Z^::Z>^.:'.t^^^^^^  "^  '-'"»-  ""■°-"«  -  "^-P"-'""  --  --"  -"-•     "ax  and  Mto  i„  "Evaporation  and  Wind"  table 


g^im^^i^^  values  published  it,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaintog 
tor  successive  observations:    consequently,  occasional  dritttog  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  m  apparent  iriconslstenci,  '»""""'e 


SNOWFALL:        Entr 
sleet,  and  ice. 


i  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno' 


nd"  table,  and  in  the  "Seas. 


the  record. 
1  Snowfall"  table.   Include  snow   and  sleet,     Entr: 


;  taken  from  different  pomts 
now  on  ground  include  snow. 


July  issue  of  this  bulletin. 


id"  table,  and  the  Station  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ih  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowtog  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatmg  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow 

No  record  to  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tT     Mount  Washmgton,  Cannon  Mountato,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averaj 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■»      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•      Amount  tocluded  to  followtog  measurement,  time  distribution  unknown. 

/  /      Gage  is  eqtiipped  with  a  wmdshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usmg    a  ratio  of  1  mch  water  equivalent  to  every  10  mches  of  new 

M      One  or  more  days  of  record  missmg:    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recordtog  gage.      (These  amounts  are  essentially  a 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  after  rato. 

""      "cZtlXZl^i'ZZl.  fh?y?re'f'roL''a^lei::;rnon"ecrdto:l^  '""':'  Z"""'^-  'T.T  "T'"''  '""  "  '"=  """""■''  Precipitation  Data"  bulletto.     If  daily  amounts  are  published  i 
the  "Hourly  Precipitation  tota"  bulletto.  "on-recordmg  gage,  except  where  md.cated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordtog  gage  ir 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Or 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measuremei 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


nowfall. 
Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  c 
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SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


TEMPERATURE  -  October  was  colder  than 
normal  throughout  New  England.  Deficits  for 
the  several  climatic  divisions  ranged  from  about 
1°  to  nearly  4°.  Though  some  southwestern 
New  England  divisions  had  been  above  normal 
the  previous  month,  October  was  for  many 
others  just  another  in  a  procession  of  cold 
months.  In  Northern  Maine,  this  was  the  17th 
in  the  string.  For  several  divisions  this  was 
the  fifth  in  a  row.  The  year  to  date  has  tended 
to  be  cold  generally.  Most  divisions  had  from 
8  to  9  cold  months  out  of  the  10.  For  many 
areas,  this  has  been  the  coldest  corresponding 
period  since  1940.  The  first  half  of  October 
was  especially  cold.  Many  new  low  records 
were  set,  particularly  on  the  6th  and  7th.  At 
Nantucket,  31°  on  the  6th  was  the  earliest  of 
record  for  such  a  low  temperature.  At  Burlington, 
Vt.,  new  record  lowest  daily  maximum  tempera- 
tures were  set  on  the  4th  and  5th.  The  highest 
reading  on  the  5th  was  only  37°,  also  a  new 
record. 

PRECIPITATION  -  Large  differences  in  pre- 
cipitation yield  from  one  area  to  another  were 
again  common  this  month.  In  some  of  the  areas 
seriously  hit  by  previous  rainfall  deficits,  October 
was  again  dry.  Considering  climatic  division 
averages,  this  was  the  tenth  month  in  a  row 
drier  than  normal  in  Coastal  Massachusetts 
and  in  Rhode  Island.  On  the  other  hand,  October 
broke  the  string  of  dry  months  in  some  divisions. 
For  Northwestern  Connecticut,  this  was  the 
first  wet  month  of  1965.  For  Central  Connecticut 
and  Southern  New  Hampshire,  this  was  the 
first  wet  one  in  8  months.  Most  areas  which 
had  received  normal  or  above  normal  amounts 
in  recent  months  again  had  substantial  rainfall. 
For  Northern  New  Hampshire,  Northeastern 
Vermont,  and  Southeastern  Vermont,  this  was 
the  third  wet  month  in  a  row.  For  Northern 
New  Hampshire,  this  was  the  fourth  wet  month 
of  the  past  5. 

DROUGHT  -  Excepting  possibly  the  very  driest 
spots,  October  precipitation  exceeded  the  month's 
loss  of  moisture  by  evapotranspiration.  Nearly 
all  areas  affected  by  serious  drought  in  summer, 
then,  received  some  relief  during  October.  In 
general,  soils  became  moist  at  least  through 
the  root  zone.  In  the  wetter  areas,  mostly  in 
the  northern  and  western  areas  where  several 
preceeding  months  had  substantial  rains,  October 
also  provided  significant  amounts  of  water  for 
recharge    of   underground     and     surface     water 


supplies.   The  stress  on  water  supplies  by  both 
agriculture    and    the    public    needs    is   greatest 
during    the    warmer    months.    It   is,    therefore, 
useful    and    interesting   to    consider   total   pre- 
cipitation   during    those    months    of   1965.    The 
accompanying  maps  show  the  total  precipitation, 
in  inches,  for  the  May  through  September  season. 
These  maps  may  be  especially  useful  for  agricul- 
tural  purposes   as    everywhere  in  New  England 
this    period    began    with    surface   soils   at   full 
water    capacity,    from    rain   and   melted   snow. 
The  maps  immediately  show  that  the  frequently 
heard    term,    "New    England    Drought,"    was    a 
misnomer,    as    by   no   means  were  all  areas  of 
New  England  affected.  Many  northern  and  western 
areas,    and   even   a   few    spots    in   the    southern 
portion,  received  substantial  amounts,  well  within 
the    usual   range   of   precipitation  totals  for  the 
period.     Indeed,     some    areas    in   the   northern 
portion  actually  had  above  normal  totals.   These 
areas    with   more    than    100   percent   of   normal 
are  shaded  by  vertical  lines  on  the  maps.  Areas 
with  less  than  50  percent  of  normal  are  shaded 
by  horizontal  lines.    Most  of  these  are  confined 
to  coastal  areas.   The  very  least  rainfall  occurred 
in   the  central  portion  of  Coastal  Maine,  where 
a  few  stations  reported  less  than  7  inches.   The 
extreme    range    in   total   precipitation  for  these 
5  months  in  the  six  New  England  states  is  from 
only  39  percent  of  normal  at  Ellsworth,  Maine, 
to    123   percent  at  Huntington  Center,  Vermont. 
Remarkable    changes    from    station    to    station 
occurred.     The    seasonal   totals    doubled   within 
very    short    distances.     Even    within   30    miles 
distance,     a    doubling   occurred   both   in   Maine, 
from    Lewiston    to    Rumford,     and   in   Southern 
New  England,  from  Providence,  R.  I.,  to  Putnam, 
Conn.     The    seasonal    totals   varied  from    only 
6.25  inches  at  Ellsworth,  Maine,  to  23.67  inches 
at   Enosburg   Falls,    Vermont.    Mountaintop  ob- 
servatory data  are  not  included  in  these  extremes. 

Agriculture  was  extremely  affected,  for  the  most 
part,  only  in  the  driest  spots.  The  important 
native  blueberry  crop  of  Coastal  Maine  was 
the  single  crop  most  seriously  hit.  Hay  and 
pastures  in  the  drier  areas  also  suffered,  but 
loss  of  quantity  was  somewhat  offset  by  the 
excellent  quality  of  that  obtained.  Many  im- 
portant New  England  crops  fared  very  well. 
These  include  potatoes,  apples,  and  cranberries. 
The  Massachusetts  cranberry  crop  was,  in  fact, 
the  third  largest  of  record.  A  new  record  crop 
may  have  been  prevented  not  alone  by  drought, 
but  also  by  frost  and  freeze  losses.  In  general, 
the  impact  of  the  1965  drought  upon  agricultural 
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production  was  softened  by  the  summer's  cool- 
ness, which  cut  down  on  evapotransplratlonal 
needs. 

Though  summer  rainfall  reasonably  well  met 
agricultural  needs,  excepting  in  some  driest 
areas,  the  deficiency  of  water  yield  to  reservoirs 
and  underground  storage  was  more  widespread. 
These  effects  not  only  are  due  to  the  current 
season's  precipitation,  but  also  to  the  accumula- 
tion of  deficient  precipitation  for  a  much  longer 
period.  According  to  the  reports  of  the  U.  S. 
Geological  Survey,  surface  runoff  was  below 
median  in  October  for  the  19th  consecutive 
month  at  an  index  gaging  station  in  southeastern 
Massachusetts,  and  for  the  18th  month  at  one 
in  north-central  Massachusetts.  October  was 
the  first  month  with  above-median  runoff  at  a 
station  in  east-central  Vermont.  This  was  the 
second  month  in  a  row  for  above-median  yield 
at  a  station  in  central  New  Hampshire.  Ground 
water  levels,  as  measured  by  test  wells,  rose 
over  most  of  the  area,  but  declined  over  south- 
eastern New  Hampshire,  eastern  Massachusetts, 
and  in  Rhode  Island.  In  some  wells  new  record 
low  levels  were  reached.  Ground  water  levels 
were  nearly  all  below  average,  even  in  the 
areas  with  heavier  October  and  summer  rainfall. 


due  to  long  standing  previous  precipitation  de- 
ficiencies. Unless  substantial  precipitation  occurs 
in  the  final  two  months,  1965  will  end  with  a 
significant  precipitation  deficit.  If  so,  this  will 
become  the  second  very  dry  year  in  a  row  in 
Maine,  the  third  in  much  of  New  England,  and 
even  the  fourth  in  extreme  western  New  England. 

Individual  stations  may  have  patterns  significantly 
different  from  the  State  or  division  in  which 
they  are  located.  For  example.  Concord,  N.  H., 
appears  to  have  been  especially  and  persistently 
dry.  October  at  Concord  was  just  barely  above 
normal  in  rainfall,  becoming  only  the  third 
wet  month  of  the  year.  The  tendency  to  dry 
weather  began  at  Concord  with  October  1960, 
a  full  five  years  ago.  Of  the  61  months  ending 
with  this  October,  52  months  were  on  the  dry 
side.  Total  precipitation  in  the  61  months  was 
152.58  inches.  This  is  only  78  percent  of  the 
1 96^66  inches  normal.  The  22  percent  deficit 
amounts  to  44.08  inches  for  the  period,  a  re- 
markable amount  for  this  length  of  time.  The 
total  for  10  months  of  1965  is  20.20  inches, 
or  only  63  percent  of  normal.  Boston,  Mass., 
not  dry  as  long  as  Concord,  received  even 
less  in  1965  through  October.  Boston's  10-month 
total  is  only  19,90  inches,  or  only  56  percent 
of  normal. 


Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1000  Custom  House 
Boston,  Mass.  02109 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  C  limatologist 
BoxU-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Conn.  06268 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NCi?FQL<  2  SW 
SALISBURY 

5HEPAUC-  5AM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BLRLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

IJANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDOlETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

5T0RRS 

WATEPBURY  RADIO  WBRY 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  Ap 

6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MATNF 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOUSTON 

JACKMAK' 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OCUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SCUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BAnGOR  DOW  FIELD 

BRlDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEwISTON 


Temperature 


<2 


63.0 
59.2 
61. ft 
55.1 

60. OM 

61.7 
62.4 


60.4 
61.9 
59. 9M 
62.0 
62.8 

62. S 
62.1 
59. T 
63.1 
64.1 


62.1 
59. 9M 


63.9 
62.0 
61. S 
63.4 
63.6 


36. 5M 
39.8 
35.0 
35.4 
38. OM 

37.8 
38.4 


36.3 
37.4 

32. 6M 

40.0 

40,0 

39.3 
35.0 
40.6 
39.7 
39.6 


40.5 
37.6 


46.0 
41.5 
43.4 
39.7 
38.2 


63.6         39.5 


49.3 
53.1 
48.9 
48.7 
52.1 

49.2 
50.1 
53.2 
50.8 
52.2 

51. 6M 

49.5 

49.9 

51.8 

51.7 

49. 9M 
I 
50.8 
50.2 
49.1 

50. OM 
50. 8M 


55, 
53, 
58. 4M 
54.2 
53.6 

54.4 

57.8 

58.5 

58.0 


32.4 
32.2 
33.0 
32.1 
31.6 

33.9 
32,4 
31.5 
33.1 
34.4 

31. 3M 

32.3 

28.4 

33.5 

34.7 

30,9 
r 
34.5 
30,9 
28.7 

29, 5M 

32, 2M 


37.2 
36.2 

37. 4M 
34. 5M 
33.9 

32.9 
35.2 

31,7 
38,3 


49, 8M 
49.5 

48.3 
45.3 

49. OM 

49.8 
50.4 


48.4 
49,7 
46, 3m 
51,0 
51,4 

51,1 
48.6 
50,2 
51,4 
51,9 

M 
61.3 

48. 8M 


55.0 
51.8 
52.6 
51.6 
50.9 

51.6 

52,3 


40.9 
42.7 
41.0 
40.4 
41.9 

41.6 
41.3 
42.4 
42.0 
43.3 

41.5m 

40.9 

39,2 

42.7 

43.2 

40. 4M 
I 
42.7 
40.6 
38.9 

39, 8M 
41. 5M 


46.4 
45,0 
47, 9M 
44, 4M 
43,6 

43,7 
46.5 

45.1 
48.2 


1.9 


1.9 
5.0 


-  4.0 

-  2 


1.5 


19 

28 

18 

29 

16 

29. 

15 

28 

20 

28 

25 

29 

24 

29 

25 

6 

19 

30 

19 

28 

19 

29 

22 

7 

20 

7 

28 

7 

459 
476 
511 
608 
486 

468 
445 


508 
466 
577 
427 
415 

426 
501 
449 
415 
399 


417 
486 


307 
403 
376 
410 
430 

408 


742 
686 
737 
758 
708 

718 
730 
694 
703 
666 

723 

738 
793 
685 
670 

750 

686 
749 
801 

776 
736 


568 
614 
531 
642 
653 

653 
569 

610 
516 


Precipitation 


0    13 

0    11 


3.34 
2.72 
3.00 
3.86 
2.58 

4.22 

5.60 


5.17 
4.00 
4.09 
2.92 
4.33 

4.97 
3.93 
3.79 
3.08 
3,06 


3,83 
4,39 


1.72 
2.73 
2.88 
2.70 
2,49 

3,09 


3.85 

2, 

4.14 

2,26 

4.04 

3.62 
4.66 
4.64 
4.50 
3.28 

4,89 
4.19 
3.97 
3,69 
4.07 

4.01 

3.07 
2.81 
2.65 

2.84 
3.07 


3.70 

3 

4.11 

3.60 

4.99 

4.17 
3.65 

4.37 
3.80 


1.20 
,73  ,93 

.18         1.19 

1.18 
.85 

1.63 
2.00 


1.91 
1.62 
1.40 
1.20 
1.32         1.78 


1.79 
.10 


1.66 
.57 


-       .96 


.56 
.03 


.34 
1.14 


.       .58 


1.61 
1.30 
1.23 
1.37 
1.10 


1.25 

1 


.76 

.87 

.98 

1.06 

1.00 

1.00 


.72 
.60 
.79 
.54 
,71 

,89 
,75 

1,09 
.75 

,82 
,60 
.65 
.98 
I.IO 

.76 

,78 
.60 
.70 

.50 
.82 


1.02 
.79 

1,04 
,45 
,60 

,91 
.78 

1.07 
.80 


5.0 

T 
1.2 

T 
8.5 

T 
5,4 
.5 
.4 
.5 


1.0 
1.0 


1.0 

.0 


1.5 
3,5 


6,0 
6,0 


6,5 
2.5 


.0 
1.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


MAINE 
SOUTHERN  INTERIOR  02 

MAO  I  SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

rumforo  1  sse 
rumford  power  plant 

springfield 
vanceboho  no.  2 
watErville  Pump  sta 
west  buxton  2  nnw 
west  enfield 

woodland 

division 

*    *    • 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT    / 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
H005AC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBuRG  2  S 

framingham 
haverhill 
lawrence 
lowEll 

READING 

shelburne  Falls 
springfield  armory 
tullv  dam 
turners  falls 

WAlPOLF 

WEST  MFDWAY 

wESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


55.5 
53.6 
52.7 
55.2 
55.0 

5*.8M 

56.* 

59,0 

59.3 

53.2 

55.8 


56.0 
69.0 
5*. 7 
53.5 
S'k.S 

54.6 
57.0 

57.8 
58.6 


56.1 
61.7 

61. <• 


58.3 
56. 5M 
58.3 
60.6 
57.2 

61.3 
59.6 

60, 4 


61.6 
58.* 
63.2 

60.9 
60.8 

60.8 
63.8 
60.7 
60.5 
63.1 

6*. 2 
6*. 9 
63.7 
64.0 
63. <• 


58.3 
61.* 
62.5 

65.1 
65.5 
58.8 


35.6 
33.1 
3*.l 
3*. 7 
35,7 

33. *M 
33. *M 
36,7 
3*.l 


35.0 


*0,0 
36.9 
36.8 
39.2 
38,2 

3*, 2 

37.3 

*0.8 
36.5 

38.0 
39.3 

3*. 7 


3*. 3 
36.6 
3*. 3 
32.2 

35.* 

36.5 
3*. 8 
35.* 


35.5 
33.1 
37,3 
35,* 
*1.5 

33.9 
*3.0 
39.5 
35.1 
36.1 

38. 9 
*1.2 
*2.* 
*1.1 
36,6 

3*,* 

M 
33,0 
37,1 
36.6 

37,0 
38,5 
39,* 


45,6 
43,* 
*3.* 
45.0 
45.4 

44.1m 
44. 9M 
47.9 
46.7 
42.* 

*5,4 


*e.o 

*8.0 
*5,8 
*6.* 
*6.5 

**.* 
*7.2 

*9.3 
*7.6 

*7.1 
50.5 
*8.l 


*6.3 

*6.6M 

*6.3 


47.2 
47.9 


48.6 
45.8 
50.3 
48.2 
61.2 

47.4 
53,4 
50,1 
47.8 
49.6 

51.6 
53,1 
53,1 
52,6 
50.0 

46,6 

M 
*5,7 
*9,3 
*9,6 

51,1 
52.0 
*9.1 


2.0 
*.5 


1.6 
2.8 


76  20 
79  19 


2.8 
2.9 

l.S 

1, 


1.* 
2.1 


5  9* 
663 
661 
616 
60* 

6*3 

616 
521 
561 
692 

599 


520 
523 
588 
569 
56* 

627 

550 

*80 
532 

5*7 
**3 
517 


No.  ol  Days 


0  16 
0  1* 


0 
0 

0  0 
0  0 
0   0 


572 
565 
573 
567 
572 

*91 
5*3 
52* 


503 
589 
*!1 
515 
'•22 

539 
35* 

457 
526 

470 

*1* 
366 
362 
381 
*59 

565 

592 

*8* 
*71 

*25 
396 
486 


0 
0 
0 

0   0 
0   0 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Precipitation 


16 
15  0 
0 
11      0 

0 


0  17 
0  2 
0 

0  12 
0    12 

0 
0 
0 
0 


0   u 

0 

0      7 


See  Reierence  Notes  Following  StaUon  Index 
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3.64 
3.76 
3.13 
*.*8 
*.09 

2.76 
3.2* 
*.09 
3,67 
3,57 

3.17 


*.83 
6.13 
3.1* 
3,06 
3,88 

4,38 
3,99 

2.45 
2.49 

3.46 
2.81 
3.96 


1.08 
.07 


,56 

.05 


3.79 
3.30 
3,49 
2.55 
1.92 

1,12 
2.10 
3.51 


2.32 

2.51 

2.18 
2.70 
2.88 

2.76 
1.87 
2.27 
3.51 
3,24 

2,42 
2,01 
2,42 
1,95 
2.00 

3.59 
2.74 
3.17 
2.73 
2.44 

2.23 
2.33 
3,02 


,57 

,12 

1,33 


-       ,73 


1.49 
1,09 

.19 

,63 

,98 

,61 

1.21 


.81 
.94 
.63 
.99 
1,04 

,55 
,65 
.75 
1.19 
.67 

.79 


1.77 

1.60 

.98 

,79 

1,14 

1.57 
1.02 

.82 
1.03 


1.38 
1.21 


1.40 
1.15 
1.17 
1.25 
.77 

,*9 

,59 

1,35 


,58 

1 

1,01 

2 

,7* 

8 

•  85 

8 

.66 

1 

.86 

2 

.62 

8 

.92 
1.13 

1.66 

.7* 
.91 
1.0* 
.80 
.95 

1.67 
.90 
,85 

1.03 
.77 

1.05 

.68 

1.11 


T 
2.5 

3.0 
3.* 
1,6 


,0 

3,0 

,3 

,0 

,0 
2,3 


3,0 

T 
1,1 

.3 
2,5 

*,0 
3,0 


.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

,0 

T 

,0 

,0 


No.  of  0*7* 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1965 


Continued 


MASSACHUSETTS 


COASTAL  0- 

BOSTON  we  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREhAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HIiNGHAf 
HYANNI5  2  NNE 
MIDDLETCN 

nantucket  wb  airport 

new  bedford 
plymouth 

provincetown  1  n 
rochester 
hockport  1  ese 

salem  cg  air  station 
sandwich 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 


DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBROOK 

FABYAn 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


DIVISION 


SOUTHERN  I 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CCNWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

lebanon  faa  airport 
manchester 
massabesic  lake 
mount  sunapee 

nashua  2  nnw 
northwood 
peterboro  2  s 

PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


•  B 


61.1 
62. 4 
61.* 
60.2 
60.8 

61.6 
62.7 
62.1 
6'>,'> 
59.* 

63.0 

61.1 
61.7 
59.3 

61.3 
62,* 
61.9 
61.2 


5*. 9 
5*. 8 
5*. I 

5*. 3 

*9.*M 

57.1 

55.6 

32.9 

51.1 


57.7 
57.3 
60.0 
56.9 
62.3 

59.8 

62. OM 
60.1 
57.5 
61.8 

56.* 
57.0 
61.6 
60.1 
55,* 

61.8 
61.5 
59.5 
55.8 
59,3 

58,3 
58,9 
63,* 
56,9 
56,5 


*0,* 
*2,1 

*3,5 
*0,9 
*0,* 
*1.3 
'iZ.2 

*7.1 
*2,7 
*2.* 
36,1 
*3.1 

*1.2 
**,* 
36,5 
*6,7 


35.0 
3*.0 
3*. 3 

32,2 

30. 2M 

31.9 

33,7 

21,5 

32,9 


52,8 

*8,a 

53.0 
50.3 
51.5 

52.6 
51.8 
51.3 
52.9 
50.8 

55.1 
53,6 
51,8 
*8,9 
51,2 

51,3 
63,* 
*9,2 

5*,0 

51,8 


**,2 

*3.3 

39. 8M 
4*. 5 
44.7 

27.2 

42.0 


43.5 


57.9 
61. *M 
62,6 
61,0 
62,5 


33.1 
31,7 
33,6 
32.5 
35.0 

34.5 
33. 5M 
3*. 5 
35.8 
36.0 

38.3 
33.9 
3*. 5 
36,2 
36,7 

35.* 
36.6 
33.6 
32.3 
3*. 9 

32.8 

34.3 
36.7 
38.3 
3*.l 


*5.« 
44.5 
46.8 
44.7 
48. 7 

47.2 

47. 8M 
47.3 
46.7 
48.9 

47.4 
45.5 
48.1 
48.2 
45.6 

48.6 
49.0 
46.6 
44.1 
47.1 

45,6 
46,6 
50.1 
47.5 
45.3 


30  29 

28  6 

20  30 

28  6 

29  18 


1.6 
2.7 


3.7 
2.8 


1.6 

1,6 

.9 


45.6 
39, 7M 
38,2 
45,7 
*l,6 


51,7 
50, 6M 
50.* 
53.4 
62,1 

61,6 


29 


371 
*q4 
36* 
*5l 
*13 

378 
*00 
418 
370 
*3* 

306 
3*<5 
*0* 
*89 
42* 

*19 
353 
*84 
334 


615 
532 
640 

669 

779 
628 
626 
1164 
705 


500 
528 
555 
520 
*96 

5*3 

528 
540 
560 
489 

539 
599 
517 
515 
595 

500 
499 
664 
643 
547 

598 
662 
456 
634 
606 


0       0 
0 
0 
0 


Precipitation 


0  17 
0  20 
0  17 
0  15 
0    12 


405 
442 
445 
351 
395 


1* 
10 
14 
19 
0    12 


10 
0      0 
0      0 


1.59 
3.44 
1,75 
1,58 
2,81 

2,1* 
3,12 
2,01 
2,09 


1.73 
2.50 
1.63 
2.26 
1.97 

,74 
2,03 
3,11 
3,01 

2.13 


2.67 

3.43 
4.06 

4.70 

5.83 

3.38 

3.49 

7 

5.36 

4.12 


3.15 
4.32 
2.71 
4.37 
2.78 

3.81 
2.70 
3.62 
2.*0 
2.19 

3.65 
2.52 
2.25 
2,39 
3,63 

2,12 

3.08 
3.82 
*.03 
2.35 

2.56 

*.50 
2.37 
3.27 
*.70 

3.17 


-    1.55 
.35 


-  1.25 

-  2.82 


-  1.32 

-  1.0 


1.69 
.12 


.05 


1,1* 
3,19 
3,1* 
2.36 
2.75 

2.51 


.15 
.35 


.62 

.90 
.78 
,51 


,91 
1,16 

,80 
1,05 

,28 

,66 
,88 
,98 
1,05 
,97 

,39 
,88 
.91 
.82 


.51 
.59 
.85 

.73 

.99 
1.12 

.91 
1.60 
1.07 


1.20 
1.32 

.97 
1,1* 
1,4* 

1,40 

1,38 

1,2* 

,80 

.81 

.97 
.73 
,85 
.85 
1.56 


,97 

8 

.91 

8 

1,33 

1 

1,*3 

2 

1,10 

S 

,87 
1,35 
1.05 
1.09 
1.96 


,*7 
1.08 
1.39 
l.U 

.88 


l.l 

T 
2.0 


l.O 


28.2 
3.5 


.0 
1.5 

T 
1,2 

.0 

T 

.0 
T 
,5 

.0 

T 
1,0 
.0 
.0 
.0 

,0 
,0 
T 
1,5 
,0 

T 
1.0 

T 

T 
1.5 

.3 


T    29« 
T    29 
2    29« 


0 

1    28 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 


10 


T 
0 
0 
0 
1    28 


2 

1 
2 
2 
2 

1 

9      2 

8      2 

10      2 

1 

I 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

BlOOHFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOnE  FALLS 
"IOOlESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOuNT  MANSFIELO 
NEWPORT 
NCRTH  DANVILLE 

NCRTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  jOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLANn 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    «    » 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAvENOISH 
READSSORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 
DIVISION 


Temperature 


SS.'.M 
S6.R 
56. S 
55.0 
56.1 

54.1 
57.3 
42.8 
53.5 

50.4 

59.2 

56.6 
58.0 
55.8 
53.1 


60.0 
54.6 
58.2 
58.6 
60.0 

55.9 


60.1 
59.2 
56.6 
53.0 
61.1 

55.8 


32. OM 

31.3 

37.0 

34.9 

35.2 

34.7 

36.7 
28. 9M 
35.9 
33.6 

35.7 
34.6 
35.2 
35.9 
29.2 


37.5 
38.9 
39.0 
36.9 
39.1 

42.3 


35.7 
32.9 
33.3 

31,7 
34.7 

32.4 


42. 7i 
44.  1 
46.8 
45.0 
45.7 

44.4 

47.0 
35. 9M 
44.7 
42.0 

47.5 
45.6 
46.6 


48.8 
46.8 
48.6 
47.8 
49.6 

49.1 
48.5 


47.9 
46.1 
45.0 
42.4 
47,9 


11 

A   ° 


3.8 
2.2 


44.1 
45.6 


75  21 
80  20 
80  20 
77  21 
80  21 


3.5   76 

1.6 


25  29 
23  30 
11  29 
22  29 
22  30 


683 
647 
558 
614 
593 

629 
553 

896 
623 

704 

536 
595 

567 
586 
730 


499 
558 
500 
528 
472 

464 


522 

576 
613 
694 
523 

640 


No.  of  Days 


0 
0 
5 

0  12 
3  16 


0  9 
0  14 
0  13 
0  16 
0  15 

0  18 


3.89 
2.87 
5.13 
2.73 
3.09 

2.00 
4.74 
5.81 
4.08 
4.14 

D  2.96 

D  4.25 

3.98 

3.86 

4.15 

3.71 


2.73 
3.32 
2.64 

4.06 
2.47 

3.26 

3.08 


3.37 
3.51 
3.91 
5.65 
3.22 

3.37 
3.84 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Precipitation 


.35 

•  *7| 


.47 


.13 

.34 

1.65 

.21 

.21 

.47 


.63 
.70 
.79 
.54 
.63 

.53 

.80 

1.00 

.61 

.77 

1.10 

1.06 

.90 

.85 

1.14 


.98 
.53 

.78 

1.30 

.65 

.73 


1.22 
1.58 
1.42 
2.66 

1.50 

1.37 


10.0 
1 
1.3 


2.0 
5.7 
4.3 


1.1 
1.0 


5.0 
2.0 


No.  ol  Day, 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       86'    ON    THE    20TH   AT    FITCHBURG    2    S.    MASS. 

LOWEST    TEMPERATURE,       W    QN    THE    7TH   AT    HAYNESVILLE,    ME. 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       6.13    INCHES    AT    BELFAST,    ME. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .74    INCH    AT    SALEM   CG   AIR    STATION,    MASS. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       2.70    INCHES    ON    THE    8TH   AT   WOLCOTT    RESERVOIR      CONN 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       10.0    INCHES    AT    ENOSBURG    FALLS,    VT. 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,        9    INCHES    ON    THE    29TH   AT    EUSTIS    2      ME 


See  Holerence  Notes  Follomng  SlaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

BAKESSVILLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAK 
CREAK  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  0AM 
SALISBURY 
SHEPAUG  OAK 
TORRINGTON 

MlGHAK  RESERVOIR 
BOOOBURY  3  W 


CENTRAL 


02 


ANSON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAMSON  LAKE 

EASTFORO 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARO  FLO  //R 

HARTFORD  »6  AIRPORT      R 

KAnCHESTER 

HANSFIELD  HOLLOU  OAK     R 
MIODLETOWN  4  W 
KOUNT  CARKEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAK  WATER  WORKS       R 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAK 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URY  RADIO  W6RY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHISVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTI  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOKOC 

KILFORD 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAK  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  WYKAN  DAK 
BRASSUA  DAM 
BRlDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GIlEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAK 

KIDDLE  DAM 
KILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
KOOSEHEAD 
OOUOSSOC 

PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  OAK 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAK 
VAN  BUREN  2 


Day  of  Monlh 


2.58 
<>.22 
5,08 


2.3 
3.7 
5.1 

4.6e 
«.oc 


3,S6 
A. 33 
A.9T 
3. SI 


3.01 
4.A2 
3.D« 


3,3< 


.93   .22   .01 
,03  1.19 

,02  1,1B 

.RA 

,85   ,3A 

,30  1,63 
1,70 

.17  1.30 


.55 

.60 

.10 

.58 

.56 

.52 

.96 

.IT 

.96 

.Ok 

,23 

1,A9 

.02 

.55 

.63 

11   12   13   14   15 


1.61 
1.40 
1.10 
.46   .03^   ,02 


16    17    18 


19   20   21 


22   23   24   25   26   Z7 


28   29   X 


1.9)   .06   .07 


.66 


.37 


3.73  1,14 

t.ti  •    1.32 

3.6<^  1,°4 

3,8a  .60   .68 

3.84  .60   .75 


4.39 
3.39 

5.19 
5,09 


3.5! 

2.4« 
3.09 


.55 


1.32 
l.Ol 
1.30 


1.52 

1,01 


2C 

8! 

,68 

,9* 

,25 

.1< 

,79 

.26 

,24 

,04 
.39 

.10 

.62 

.39 

4,66 
4.6< 


3,91 
3,69 

4.07 
3.42 


3.07 
2,81 
2.65 
3.67 


1.23 

.02 

1.37 

,01 

1.36 

.25 

1.20 

2.00 

1.83 

,05 

1.51 

,02 

1.16 

T 

• 

.40 

.40 

1.91 

.02 

1.25 

.05 

1.74 

.02 

1.46 

1 

1.31 

.03, 

1.36 

,03 

1.86 

.16 

,02 

2.70 

,04 

.30 
,21 


,25 
.33 
.25 


.07 
.02 

,08 


,44 

.01 

.38 

,05 

.76 

.40 

.30 

.19 

.60 

.30 

.69 

.05 

.50 

.35 

.50   .32   ,01 


,40   .30   .16 


.28 

.90 
.78 
.34 
.15 

.02 


.4^ 

.07 

•M 

.12 

.24 

.3'* 

.05 

.03 

.38 

,31 

.57 

.4! 

,44 

T 

.63 

.48 
1,10 


.48 
.23 
.28 


,59 

,08 


.10 
.67 
.60 

,50 
,28 


,12 

.12 

.07 
.0! 

.13 

.13 

.09 
.09 


.10   .39   .01 


.33 

.40 


ep  toUowing  Smv 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  F*A  AIRPORT 

BANGOR  00»*  flELO 

BRIDGTON  1  NNM 

CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  »  SE 

FARHINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEXISTON 

MADISON 

OLD  TOMN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POBER  plant 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
HATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2  NNK 
WEST  ENFIELD 

NODDLANO 


COASTAL 

BAP  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

6ASTP0RT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

"ACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFDRD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASM8URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BElCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAB 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU6BARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 

shelBurne  falls 

SOUTHBRIOGF  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING" 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


3.T( 
3,A4 
A. 11 
3,6C 

A.M 


3. ad 

3.« 
3.7 
3.13 
».♦« 

A. 09 

2,T« 
3.2< 
A, 04 
3.5 
3.S 


3.1 
3.0« 
3.01 


2.A9 
3.A6 
2,81 
3.9< 


Day  of  Month 


.63   .01   .33   .07 


10  I  11   12   13   U   15   16   17   18   19   20  I  21 


.64 
.50 
l.OA 


2.90 

1.12 
2.1C 
2.7! 
3.51 
2.6« 


1.87 
2.27 
3.51 


2.91 
2.1! 
3.11 


2.A2 
3.97 
2.52 


2.65 
2.9! 
2.0C 
3.5<1 


2.A< 
2.7! 


.55 

1.36 
1.15 
1.62 


.39 
.95 

1.35 


.0« 
T  .21 

•OA       .AT 


.OA 

.11 

.21 

.17 

.OA 

.20 

7 

,07 

.06 

.OA 
,02 


,61 
.75 

.93 

.02 
.82 

1.22 


.03 

.OA 

.13 

.10 

.1<J 

.26 

.05 

05 

1,03 

.77 

.66 

.67 

1.05 

•'3 

.191 


22      23      24 


2S      26      27 


29      30      31 


.02      ,17      ,20      T 


.04 
.02      T 


.05 

.07 
.08 


.12 

.11 

.06 


S««  lalareDcn  note,  following  Si,u 
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DAILY  PRECIPITATION 


HVANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

MIDOLESORO 
MIOOLETON 
NANTUCKET  WS  AIRPORT 


ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 


SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

8ethlehem 
cannon  mountain 
coleshook 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *.  S 

LANCASTER 
MILAN  7  N 

mount  washington 
pinkham  notch 

west  rumnev 
whitefielo 
york  pond 


southern 

blackwater  dam 
bradford 

CAMPTON 

center  harbor 
claremont  junction 

concord  wb  airport 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  0AM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MlLFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNU 
NEWPORT 


NOHTHWOOD 
OTTER  BROOK  D, 
PETERBOfiO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 


SOUTH  DAN9URY 
SOUTH  LYNOESORO 
SOUTH  WEARE 
SURRT  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKtT 


S—  B*i«r«nc«  NotM  Following  StftUoa  Indsx 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHEASTERN        01 

BETHEL  *  N 

BtOOMFtELO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

north  danville 
northfielo 

plymouth  union 
reading  hill 
rochester 
saint  johnsburv 

SOUTH  NEwfluRY 

waitsfield  Z   WSW 

wATERttURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


READSBORO  1  SSE 

SEAH5BURG  MOUNTAIN 

SEARSSuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSaORO 
WHiriNGHAM  2    m 
WOODSTOCK  3  E 


<*.31 

5.13 
3.3e 
2.73 

B.o-; 

2.0C 


Day  of  Month 


^t'lti 

.IS 

.«? 

3.7i 

1.12 

*.2! 

.20 

.57 

J. 91 

.73 

.12 

^.35 

.0« 

.32 

*»*3 

.3S 

.31 

3. Si 

.90 

.0? 

♦.1! 

.03 

.U 

.31  1.19 

3.2a{  .«2  ,0a 


i.Zt 

.16  2.12 

5.6! 

.22  2.66 

3.21 

.20   .72 

2.5< 

.25   .57 

3.2i 

.01   ,80 

"..01 

.04  1,23 

».»( 

.20  1.94 

.10 
.2(1   ,03 
0  ,03 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


.1^      .07      .22      ,2i 

T      '      .02      .06      .3a 

I      .14      .10      ,33 


1.02 
1.51 
1.06 


.13      ,24      ,05 
.02       ,14      ,20 


1,22 

.09 

.27 

.OR 

1.58 

T 

.01 

T 

.21 

1.90 

.07 

.20 

.1' 

2.07 

.10 

•  05 

.04 

.09 

1.20 

.13 

T 

.01 

,19 

1.12 

.21 

.03 

.04 

.31 

- 

- 

* 

. 

, 

1.34 

.14 

.09 

.02 

.211 

1.35 

.10 
.02 

T 

.20 

.•2^ 

1.09 

T 

.03 

.50 

T 

.1? 

1.50 

.02 

.16 

:J3 

1.62 

.09 

.0? 

1.29 

.25 

.02 

.03 

.211 

1.37 

.05 

.02 

.20 

19      30      21 


22      23      24 


.24       .31       .07 


.04      ,51       ,J5 


,29 

.47 
.37 


2S      26      27 


.01 

.01 


28      29      30      31 


•07       .13      .06 


StaUon 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

NOFOLK    Z    Sw 

MASSACHUSETTS 

*        tt        « 

COASTAL  03 


NEW   HAMPSHIRE 


•        *        • 
SOUTHERN 


J^ASSABESIC    LAKE 


RHODE    ISLAND 


WESTERN 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


EVAP 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.11    .02 
30      34 


« 

55 

51 

33 

32 

.10 

.09 

6* 

*1 

53 

53 

35 

3« 

27 

85 

* 

34 

• 

30 

- 

10 

.11 

89 

43 

.07 
103    Us 


10^    n      12      13      U      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  I  31 


.09    .06    .02 
17      22      26 

66l      671     61 
46!      46|      43 


74 
57      57 

39      471 


.10    .09 
21      26 


,07    .11    .04 
45      72      28 


3 ., « 


1.95 
57.5 

39.9 


2.47 
1125 
62.2 
41.0 


2.29 

977 


3.38 
2959 


2.15 
2042 
55.4 

41.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


CONNECTICUT 
•    •    • 
NORTHWEST 
BULLS  BRID6E  0AM 
CREAM  HlLL 
FALLS  VILLAOE 
NORFOLK  2  5W 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


CENTRAL  02 

burlington 
colcmester 
coventry 

OANBURY 

HARTFORD  BRAInARD  FLD 

HARTFORD  wb  Airport 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

miodletown  *  w 

MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
»    «    « 

COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


MAX 
MIN 


43 
2S 

45 
29 

42 

26 


33   26   22 


48   50   34 

65   64   66 
46   44   31 


65   67 
53   51 


yU^X     64   67   62   67   47   46   53 
MiN  47   50   31   36   31   24 


MAX 

Mm 


65 
49 


17 


47 
29 

52 
22 

43 

18 

52 
27 

55 

26 

55 
26 


65 
50 


59   65 
29   26 


61 
35 


67   58 
36   48 


53   47   34 


49   42   35 

67 
31 


68 

68 

50 

42 

63 

63 

47 

52 

50   49 
37   32 


MAX 

MD) 

70 
58 

68 
48 

MAX 

MIN 

68 
53 

68 
42 

MAX 

MIN 

67 

57 

66 
44 

MAX 

MIN 

63 

50 

69 
52 

MAX 

Mm 

67 
54 

67 

50 

MAX 

Mm 

66 
49 

68 
41 

54 

51 

40 

33 

51 

47 

37 

32 

51 

50 

38 

33 

70 

53 

40 

32 

65 

49 

36 

31 

66 

50 

40 

32 

60  68 

31  40 

69  66 

50  46 

62  68 

31  36 

67  65 

53  43 

70  68 

54  48 

70  68 

52  45 

64  71 

30  40 

64  65 

41  47 

68  66 

53  44 

70  68 

52  46 


66   60   62   62 


53 
33 


6l  62 

37  45 

64  61 

34  42 


59   67 
32   33 


62 
29 

58 
34 

60 
26 

53 

28 


60   65 
32   31 


62   58   69 
28   26   35 


80 
41 

75 

56 


72   74 
45   42 


77 
48 


72   61   56 
45   30   30 


99   64 

29   27 


66   62 


Tl   61   98 

43   26   2* 


59   66   73   65   58 
35   33   49   50   31 


66   64 
38   48 


63   64 
50   42 


67   70   67 
39   55   94 


61   68 
36   39 


69 

32 


63   58   67 
43   33   34 


64   56 
41   33 


76   76 
42   41 


79   7» 
46   49 


40  42 

78  72 

45  50 

78  76 

45  50 


63 
47 

63 


60 
45 


52 
37 

55 

30 

43 
29 

52 
37 

52 
34 


62  60 
45  45 

63  67 
45  45 


56   48 
30   29 


45 
24 

39 
22 

41 
21 

42 
22 

40 
22 

45 
26 


50   44 
34   26 


54 
21 

55 

26 

59 
19 

35 
23 

55 

24 

59 
25 

55 
25 


el 

40 


63   66   71 

40   34   49 


62   68 
31   55 


64   66   65 
35   52   *8 


56   64 
34   36 


63 
32 


66   61   62 
41   34   31 


66   66 
54   40 


69   67 
56   90 


67 
51 

66 
49 

65 
56 

69 
43 

67 
42 

66 
47 

64 
41 

63 
55 

63 
39 

65 
34 

65 
90 

64 
45 

62 
55 

63 
41 

66 
37 

66 
46 

67 
40 

64 
41 

63 
38 

63 
36 

64 

41 

62 
34 

63 
49 

62 
33 

65 
31 

66 
44 

65 
40 

61 
47 

63 
34 

66 
31 

67   99 
47   36 


66   74   71 


65   58 
46   35 


77 
51 


68 
54 


70   61   64 
58   46   45 


60 
3B 


77 
41 


69   69   63 
55   57   45 


66   63 
48   44 


54  48 

36  25 

50  43 

33  25 

52  47 

26  26 

50  '>2 
36  26 

51  45 
33  26 

49  44 

30  28 

53  49 

32  27 

52  46 
41  27 


93   48 
33   29 


42 
21 


63  66 

28  46 

62  68 

30  42 


43 
25 


92   56 
43   35 


53   59   53 

30   42   36 


59   65 
26   33 


61 
29 


63.0 
36.5 

59.2 
39.8 

61.6 
35.0 

55.1 
35.* 

60.0 
36.0 

61.7 

37.8 

62.* 
38.* 


60.* 
36.3 

61.9 
37.* 

59.9 
32.6 

62.0 

*0.0 

62.6 

*0.0 

62,8 
39.3 

62.1 
35.0 

59.7 
40.6 

63.1 
39.7 

64.1 
39.6 


43 

26 


63   59 
43   45 


54 
36 

61 
32 

61 
35 


55   49 
38   33 


45 

31 

52 

30 


60  66 

38  52 

58  62 

27  49 

58  64 

36  46 

48  60 

30  34 

60  6u 

22  34 

58  65 

23  *0 


62.1 

»0.5 

59.9 
37.6 


63.9 
*6.0 

62.0 
*1.5 

61,8 
43.4 

63.* 
39.7 

63.6 
38.2 

63.6 
39.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NORTHERN 


8RA5SUA    DAM 

aRTDfiEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

ELISTIS    2 

FORT    KENT 

SREENVILLE 

MAYNESVILLE 

HOUlTON  FAA  AP 

hOULTON 

JACKHAN 

L0N6  FALLS  0AM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  1  S 

presoue  isle 
ripogenus  dam 
st  francis 
squa  pan  dam 
telos  dam 
van  burfn  2 

•   «    tt 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AU6USTA  FAA  AIRPORT 

BAN60R  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

COBINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FARMINGtON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Day  ol  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


55 

40 


5*   *9 
J3   30 


*9  J7  ^', 

33  28  27 

'•b  Ut  <>1 

34  32  27 


MAX 

Mm 


5*   52 
32   27 


56   60 
37   25 


56   5* 
31   29 


56   55 

46   30 


57   56 
35   30 


55   53 

40   30 


57   55 

42   30 


54   52 
39   29 


54   53 

48   31 


56   52 
48   27 


45   35   32 
29   28   26 


36   31 
26   26 


37   35 

33   30 


54   49 
17   31 


40   34 
30   29 


39   43 
32   25 


45   38 
32   30 


53   32 
26   22 


45   38   40 
3*   32   23 


55   45 
22   38 


59   49 
19   32 


31 
25   24 


4S  57 

33  30 

44  J8 

35  32 

55  39 

29  26 

49  49 

27  29 

53  40 

27  29 

52 

30  33 


54 
31 

48 
36 

46 
36 

53 
22 

52 

17 

52 

19 

52 

26 


62   53 

45   44 


53   50 
42   44 


50 
42 


49   50 
39   40 


66  59  55 

37  44  35 

54  48  49 

45  42  46 

61  55  48 

37  47  37 


49   47 
37   29 


53   54   53 


49   51 
34   30 


45   45 
38   29 


54   50 
44   43 


59   60 
34   41 


61   59 
29   39 


53   63   59 
37   46   33 


53  50 

42  45 

62  52 

39  36 

59  55 

40  41 

58  50 

41  32 

58  52 

42  44 

52  48 

47  38 

58  50 

40  37 

58  49 

43  43 

52  49 

43  44 


49   49 

40   40 


58   51 
43   45 


53   50   51 


49   50   48 
35   29   29 


50   50   54 
32   31   31 


55   54 

25   26 


50   52 
36   27 


50   53 
39   29 


46   90 
34   27 


50   46 
38   30 


47   58 

26   29 


48   52 
37   33 


53  50  59 

36  30  29 

51  45  50 

35  30  29 


53  47 

38  25 

55  54 

42  27 

52  54 
36  29 

53  53 

41  24 

96  49 

40  25 

49  52 

42  31 

52  51 

36  26 

58  55 

40  27 

54  52 
38  29 

53  53 

37  27 

54  54 
29  28 

55  46 

50  27 


69   70 
44   49 


69   72 
34   49 


64   67 
39   41 


69   69   64 


74   76 
43   42 


51   47 
32   30 


50   51 
39   29 


35   27   28 

50   48   50 
35   28   25 


48   48 
32   26 


43   42 
35   32 


45   42 
35   32 


45 

30 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


33   45   27 


53   40   47 


53   53 

25   44 


39   45   44 
56   53   54 


60 
40   41 


56   47   46 
38   32   29 


99  92 

40  33 

56  45 

34  26 

93  98 

43  28 

59  92 

42  26 

93  92 

34  27 

94  46 
27  29 

94  53 

35  23 

55  46 

31  24 


67  64 

37  49 

73  70 

41  44 

70  68 

37  49 

69  70 

38  49 

69  70 

37  90 


67   43   50 
38   39   39 

64   55   54 


44   53   46 


55  57  60 

38  32  37 

55  53  62 

34  33  37 


58   53 

46   45 


64   60   59 
41   43   45 


57   61 
36   32 


55 
29 


73  67 

46  46 

73  72 

39  40 

77  70 

46  49 

70  68 

40  49 

73  72 

42  43 

68  68 

44  48 

68  68 

37  48 

70  71 

37  39 

70  68 

36  37 


49   94 
32   37 


73   62 
38   38 


90   91 
29   39 


66   47 
39   32 


68   40 
38   37 


60   93   92 

36   38   43 


69   70 
49   45 


61   60   57 
41   47   46 
S««  H«lw*nca  NotM  Following  SUUon  lnd«x 
-  249 


55 

33 

52 

34 

59 
31 

55 

27 

54 
28 

52 
25 

56 
31 


40   51 
35   39 


49 
27 


50 
34 

52 
29 

49 
35 

50 
37 

49 
31 

43 
31 

43 
26 

49 
31 

90 
37 

41 
30 


32   39   49 
20   19   33 


48   93 

23   29 


33   43 
24   26 


34   31   44   49 
17   19   24   29 


49   48   43 
27   34   30 


47   49   49 
29   28   30 


46   42 
29   29 


37 
20 

38 
18 

32 

20 

38 
24 

35 

20 

35 

20 

37 
21 

36 
22 

36 
19 

38 
22 

34 
22 

35 

25 


32   30   53 

19   17   30 


45   48 
26   33 


29   48   41 
21   24   29 


35   49   50 


20   25   38 


33   48 

29   29 


33   48 

20   30 


32   30 
17   17 


34  34  48 

22  22  28 

31  48  47 

29  29  29 


28   48 
20   26 


35   33   49   92 

19   21   23   37 


33  39  47 

18  20  33 

38  35  48 

16  23  30 


37   48 
20   30 


35 

23 


73   70   67 
45   42   47 


80 
41 


52 

93 

40 

37 

54 

52 

43 

35 

58 

96 

40 

49 

92 

92 

39 

44 

61 

92 

38 

40 

47 

92 

40 

42 

90  61  45 

35  36  31 

48  60  43 

33  35  30 


59 
31 


59   49 

28   29 


38  36 

29  25 

33  32 

25  24 


40 
26 

32 
22 

31 
21 

36 
19 

39 
25 


♦9.3 
32.4 

53.1 

32.2 

48.9 
33.0 

48.7 
32.1 

92.1 
31.6 

49.2 
33,9 

50.1 
32.4 

53,2 
31,5 

50.8 
33.1 

92.2 

34.4 

51.6 
31.3 

49.5 
32.3 

49.9 
28.4 

51.8 
33.5 

91.7 
34.7 

49.9 
30.9 


90.8 
34.5 

50.2 
30,9 

*9.l 
28.7 

50.0 
29.5 

90,8 
32,2 


55.6 
37.2 

93,7 
36.2 

98.4 
37,4 

94.2 
34,9 

93.6 

33.9 

54,4 
32.9 

57.8 
35.2 


49 

40 

97 

98.9 

29 

23 

30 

31,7 

39 

97 

97 

98.0 

29 

33 

36 

38,3 

36 

92 

45 

99.9 

22 

27 

29 

39,6 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAWO 
OCTOBER  1965 


Continued 


Station 


MAINF 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

□RONO 

RUMFORD  1  S5E 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRIN6FIEL0 

VANCEBOrO  no.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUxTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    •    • 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBOHO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFnRO  2  NNW 


Day  of  Month 


MAX  59 

MIN   28 


MAX 
MIN 


56 
37 


45   iiO   46 


58   60 
46   27 


MAX  55 

MIN   32 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


57 
35 


6t  60 

51  33 

63  65 

48  31 

62  56 

35  31 


45 
33 


42 
26 

47 

26 

45 
29 

43 
25 

49 
28 

50 
31 


48 
60 


59 
42 


MAX  '* 

MIN   34 


MAX 

MIN 


62 
49 


67 
51 


65 

50 


43 

30 


54  52 

20  42 

50  50 

23  38 

58  47 

26  42 

57  47 
26  43 

53  50 

18  30 

53  52 

18  32 

58  54 
26  43 

56  53 

24  43 

40  55 

19  20 

47  56 

23  27 


n   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22  23   24 


62   53 

47   40 


59   53 
36   46 


54   54 
31   26 


52   50   58 
34   29   33 


62   60   56   55   58   59   55   60   *9   90 
38   44   40   31   29   31   37   29   28   52 


63   60   55 

42   45   41 


53   51 

45   45 


66   59   61 
38   44   45 


63   60 
46   45 


54   61 
28   27 


53   49   59 

39   30   32 


58 
36 


68   54   53 

45   46   47 


57 

63 

43 

49 

56 

67 

41 

45 

55 

61 

44 

45 

52 

47 

62 

48 

60 
30 


57 
31 


53   56   55 

40   33   33 


59  51 

41  48 

68  55 

38  48 

55  60 

39  40 

50  50 

47  46 

54  57 

43  48 

62  55 

45  46 

58  59 

40  45 


47  47 

38  31 

49  47 

34  28 

53  46 

39  33 

60  48 

38  31 


60   43   49 
35   30   21 


54   58   62 


56   62   60 

44   44   46 


61 
32 

55 

31 

56 

37 

56 
32 

59 
28 

58 
30 


60 
38 

59 
34 

60 
37 

59 
41 

59 
32 

58 
29 


59 
33 

57 
30 

54 
28 

53 

33 


70 
41 


75 
50 

70 
34 

70 
36 


56   54 
41   33 


62   54 

50   37 


60 
30 


60 
38 


53 

32 

53 

36 

55 

38 

59 
26 


25   26   27 


47  59 

28  35 

49  56 

30  37 

51  60 

31  34 


29   30   31 


53 

41 


55 

40 


53 

39 


58 
42 


47 
40 


48  57 

23  33 

59  52 

26  29 

53  62 

30  35 

51  62 

32  34 

53  50 

28  30 

58  50 

29  31 


51 
38 

53 
33 

54 
34 

55 

36 

58 
25 


70  66 

46  45 

79  70 

46  47 

68  64 

50  48 

62  64 

46  49 

65  60 

45  47 

76  65 

47  46 

73  67 

54  48 


61   58   55 

46   44   48 


43 
28 

55 

32 

43 
26 

47 
32 

50 
32 

57 
33 

60 
37 

49 
28 

58 
33 

59 
34 


60 
41 


63   52   54 

41   42   4l 


44   44   44 


79   71 


77 
43 


54   59 
36   42 


55   63 
33   35 


32  44 

22  27 

32  43 

24  28 

35  56 

24  24 

35  55 

26  2* 

35  45 

17  19 

36  48 
26  21 

37  54 
24   28 

44   60 
26   35 

33   34 

22   25 

37   41 
29   2* 


52 
28 

51 
28 

52 
31 

58 

39 

46 
29 

53 
35 


53.6 

33.1 

52.7 
34.1 

55.2 

34.7 

ss.o 

35.7 

54.8 
33.4 

56.* 
33.4 

59.0 
36,7 

59.3 

34.1 

53.2 

31.6 

55.8 

35.0 


52 

40 


64 
42 


59 

48 


60  60 

34  40 

51  60 

33  36 

57  51 

30  30 

52  61 

34  36 


52 

37 

49 
30 

48 
37 

68 
42 

59 

40 


36  49 

30  29 

36  51 

26  26 

39  54 

27  35 

37  47 

28  26 

35  44 

28  28 

33  35 

24  18 

37  56 

23  27 


SO 
41 

52 
32 

55 

41 

52 
38 

50 
32 

49 
34 

52 

40 


42 
32 

43 
29 

37 
27 


60 
35 


51 
26 


61 
26 


56.0 
40.0 

59.0 
36.9 

54.7 
36.8 

53.5 

39.2 

54.8 
38.2 

54.6 
34.2 

57.0 
37.3 


57. i 

40.8 

58.6 
36.5 

56.1 
38.0 

61.7 
39.3 

61.4 
34.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

cumminoton  hill 
hoosac  tunnel 
knightuillE  dam 
pittsfield  ub  airport 
south  egremont 

STOCKBRIDOE 
WEST  GRANVILLE 
•    •    * 
CENTRAL  02 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  BAM 
SEOFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBUHG  J  5 
FRAMINGhAm 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  Armory 

tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Day  ol  Month 


66  51 

48  33 

64  57 

46  36 

68  58 

47  35 


65 
50 


55   62 

37   33 


69   64 
48   33 


66   63 
40   33 


65   62 
45   32 


66   62 
49   32 


64   66 
42   34 


62   65 
46   42 


67   61 
47   32 


66   67 
53   38 


61   66 
49   33 


68   67 
53   39 


66   67 
36   31 


60   61 
48   34 


MAX 

Mm 


64   66   67 
35   44   30 


67   67 

40   30 


66   66 
46   31 


43   39 
29   22 


49   62   66 
23   29   40 


42   48 
22   26 


58   41 
30   25 


49   60 
23   30 


65   45   44 
28   29   25 


45 
32 


67   46   47 
35   31   22 


46   44 
30   22 


45   51 
28   21 


60   46   54 
36   30   25 

43   42   49 


70   68 
49   48 


66   64   65   47   45 
47   49   44   39   34 


61  59 

40  40 

59  56 

39  44 

60  58 
37  37 

60  62 

33  33 

56  58 

40  41 

59  62 

36  47 

58  60 

39  46 

58  61 

39  43 


65   64 
37   *0 


13   14 


60   55   67 
37   32   32 


57 

36   34 


62  61  60 
37  34  35 

67  66  63 

43  37  47 

63  60  58 
35  33  43 

64  64  59 
48  43  47 


62 

TO 

27 

40 

73 

70 

49 

49 

63 

70 

36 

50 

61 

68 

29 

40 

65 

T2 

30 

46 

66 

75 

32 

46 

74 

71 

49 

48 

69 

70 

52 

48 

74 

68 

49 

48 

74 

70 

50 

45 

58 

67 

29 

*0 

65   65 
41   35 


66   64 
47   44 


52  63  66 

36  31  40 

60  66  69 

30  30  42 

56  64  66 

32  29  43 


66   64   64 
44   44   46 


64   63   62 
41   37   38 


67   62   68 
39   43   44 


71   68   67 
45   43   44 


66   67 
46   43 


65   65 
46   43 


65   67   64 
46   43   50 


67   66   63 
42   38   44 


61 

65 

28 

39 

70 

66 

48 

43 

72 

70 

48 

45 

74 

70 

49 

45 

75 

71 

48 

46 

68 

63 

49 

45 

71 

68 

47 

52 

64   60 
40   36 


64  59 

32  32 

58  56 

34  30 

60  64 

34  36 

57  63 

35  31 

58  65 
43  45 

61  58 

32  30 

60  62 
42  42 

58  57 

41  38 

61  58 

33  31 

64  60 

32  34 

64  61 

38  37 

62  65 

39  37 

60  64 

42  42 

60  66 

40  41 

60  64 

34  37 


57  61 

27  26 

53  55 

33  35 

57  60 

27  27 

60  60 

26  26 


59 
26 

60 
27 

61 
26 

57 

30 


62 

28 

58 
25 

56 
26 

60 
26 

49 
37 

61 
28 

56 

38 


64  76 

26  35 

65  79 
43  55 

66  77 

27  41 

69  SO 

26  39 

T7  78 

40  44 

77  78 

35  41 

79  79 

36  41 

80  78 
48  46 


79 
43 


63   79 
33   41 


60 

60 

33 

35 

63 

63 

37 

45 

63 

60 

37 

41 

67 

64 

36 

46 

67 

67 

39 

48 

60 

58 

43 

45 

65 

63 

48 

52 

59   56   62 
30   31   32 


58 

64 

34 

37 

59 

67 

33 

30 

62 

69 

32 

30 

63 

69 

35 

34 

55 

63 

39 

40 

57 
27 


67 

58 

56 

65 

78 

43 

28 

27 

28 

38 

64 

58 

68 

82 

78 

41 

32 

28 

39 

46 

63 

55 

66 

78 

44 

31 

25 

46 

67 

59 

70 

78 

48 

26 

26 

44 

70 

59 

70 

82 

44 

27 

31 

47 

58 

54 

63 

80 

76 

41 

36 

36 

51 

54 

78 
49 


75 
42 


55   62 

45   44 


53   62 

42   40 


56   63 

44   45 


55   68 

45   43 


62   49 
44   37 


64   62 
48   39 


64   54 
47   40 


65 

62 

42 

38 

67 

42 

65 

41 

69 

36 

63 

42 

60 

19 

68 

44 

66 

50 

60 

65 

52  50 

34  33 

51  44 
26  32 

52  47 

30  30 

55  50 

26  26 

46  58 

29  35 

49  56 

31  32 

49  57 

26  31 

50  57 

27  32 


57  51 

26  31 

55  47 

28  29 

53  61 

36  40 


62  66 

43  45 

59  69 

42  43 


62   69   62 

44   44   34 


56   63 
43   42 


58   50 
35   J5 


56   46 
30   33 


61   55 

30   30 


62   55 

39   38 


57   65 
39   39 


57   65 
36   39 


45  40 

26  24 

42  44 

25  29 

42  41 

24  23 


40   59 
25   19 


40 
23 


39   53 

20   24 


46 
30 


57   72 

47   50 


65   48 
45   41 
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58   64 
45   44 


45   44 
68 


70   62 
44   48 


44   43   48 


55   47 

29   29 


52 
25 

45 
25 

45 
26 

40 
23 

42 
28 

48 
26 


46  62 
31  34 

49  46 

27  27 

47  45 
24  2S 


59   68   60 
46   46   44 


56   48 
36   38 


53   60   54 

40   44   44 


52 

30 


44   62 
32   35 


46   43   39   SS 
36   27   28   29 


44   64 
22   30 


44   63 
26   26 


47   63 
26   30 


27   29   47 

40   57   64 
26   30   43 


50   44   64   67 
33   32   37   50 


58.3 

34.3 

56.5 

36.6 

56.3 

34.3 

60.6 
32.2 

57.2 
95. 4 

61.3 
36.5 

59.6 
34.8 

60.4 
35,4 


61.6 
35.5 

58.* 

33.1 

63.2 
37.3 

60.9 
35.4 

60.6 
«1.S 

60.8 
33.9 

63,6 
43,0 

60.7 
39.5 

60,5 
35,1 

63,1 
36,1 

64,2 
38,9 

64,9 
41,2 

63,7 
42,4 

64,0 
41,1 

63.* 
36.6 

58.7 
34.4 


Sg,3 

33,0 

61.4 
37,1 

62.5 
36,6 

65,1 
37,0 

65,5 
36.5 

56,6 

39,4 


61.1 
44.4 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Continued 


StaUon 


MASSACHUSETTS 
9B0CKT0N 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  HAREhAM 
EOSARTOWN 
FALL  RIvER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CO  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 
*    «    * 
NORTHERN 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FAfiYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
SRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PlNKHAM  NOTCH 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


63   67 
38   *3 


67   67 

!0   *0 


35   *e   3* 


66   66 
52   30 


MAX 

Mm 


66   67 
44   33 


35   48   31 


62   65 

50   40 


66   70 
38   48 


67   67 
33   39 


47   53 
27   26 


45  51 

31  29 

49  49 

35  29 

46  54 

32  32 

47  53 

33  28 

46  52 
31  31 

48  51 
33  28 

45  50 

36  31 

51  56 

35  34 

47  52 
30  29 

SO  53 

36  34 

49  *9 

29  26 


63   70 
25   37 


60   66 
45   53 


65   65 
51   51 


53   60   65 


35   35 

64 
36 


68   67 
51   53 


10   U   12   13 


65   65   61 
40   36   46 


58   62 


62   63 

49   43 


66   62   62 

49   47   46 


60   67 
30   29 


63   59 
42   39 


59   65 
37   34 


71   69 
50   50 


60   72   72 


64   65 
52   51 


65  61 

46  53 

65  61 
41  48 

66  62 
36  44 


66   65 
43   42 


62   60   61 
42   40   49 


61   62   64 
40   37   40 


18   19   20   21   22  23   24   25   26   27   28   29   30   31 


43   55   55 


63   71 
34   50 


55   66 

50   52 


62   68 
29   47 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


59  62  55 

42  42  29 

56  52  58 

30  43  33 

60  64  56 
41  40  33 


63  63  55 

41  35  22 

55  59  51 

23  35 

58  66  59 

41  44  26 

58  61  57 

44  43  29 

48  35  34 

31  19  15 

54  50  55 

29  37  31 


45 
34 

50 
29 

47 

53 

31 

31 

49 

54 

32 

32 

47 

53 

28 

24 

50 

53 

37 

38 

55 

26 

53 

28 

57   67   64 

33  49   50 

57   66   69 

34  50   *9 

64   67   66 
38   52   53 


65   66 
55   49 


60  66 

42  39 

60  60 

36  35 

60  65 

33  28 

63  63 

48  37 

60  62 

40  37 

64  67 
46  45 


63   65   63 
49   44   51 


63   59 
42   51 


67   65   65 


61   60 
49   45 


69   67 
51   46 


61   66   60 
40   53   52 


60  63  63 

45  44  46 

65  66  63 

50  46  53 

65  63  60 

43  37  46 

64  65  60 

50  49  52 


62   66 
36   31 


60   62 
33   29 


56   57 
42   41 


59   57 
35   43 


60  (,•> 
32   29 


60   62 
44   41 


28   26   20 


45   56   54 
28   30   41 


60   60 

45  33 

52   62 
33   28 

66   54 

46  32 

56   64 
38   34 

51   68 
35   31 

65   57 
45   26 

58   66 

29  30 

53   57 

30  29 

57  64 
43   42 

58  66 

39  33 

6*   62 
42   26 

65   S3 
27   25 

54   64 

40  37 

57   69 

38   *0 

53   54 
37   35 

53   64 

29   24 

61   58 
36   <>1 


72 

54 


74   75 
51   51 


76 
47 

73 
43 

81 
48 


68  68 

47  44 

78  74 

52  55 

74  77 

50  49 

74  70 

50  *8 

64  77 

27  42 

77  64 

55  53 

77  68 

52  52 

76  76 

53  52 

80  77 

46  45 

67  69 

53  52 


53   61 

38   38 


40   41   36 


60   74   71   67   59   60   62   55   60   59   55   »7   56 
34   47   47   58   53   50   43   42   46   36   3*   29   »2 


52   46   63   65 
27   27   29   43 


3*  3»  *5 

44   St   60 

29   32   66 


61  65  62 

48  48  46 

64  67  62 

47  48  47 


66 
53 

75   75 
52 


53   60   56 

39   «5   41 


61   55 

39   41 


63   59   52   54 
47   39   42   38 


54 
43 

55 
42 

36 
25 

50 
32 


54   61 
29   37 


55   53   57 


54   63 
30   30 


64   59 
54   47 


60  62 

52  48 

67  63 

44  SO 

58  60 
54  45 

62  63 

52  47 

65  63 

47  49 

59  62 

48  SO 

61  63 

48  45 

61  59 

47  47 

65  62 

44  38 

62  6<> 
52  47 

65  60 

48  42 


61   61 
40   39 


53  60  59 

45  48  36 

56  62  58 

43  46  46 

59  64  60 
41  39  46 

60  62  58 
33  45  48 

63  54  63 
38 


51  45  57  60 

35  30  35  48 

52  46  65  67 
33  32  31  *7 

54  50  56  61 

27  35  20  49 

53  50  62  67 

36  30  29  48 


43   55 

34  33 


54   48   58   62 

35   32   37   52 


53   49   62   66 
}7   30   32   42 


55   48   56   64 
36   3*   37   50 


62.* 
35.1 

61.* 
44.6 

60.2 
40.6 

60.8 
62.1 

61.6 
43.5 

62.7 
40.9 

62.1 
40.6 

64.4 
*1.3 

»9,* 

62,2 

63.0 
67.1 

64.4 
42.7 

61.1 
*2.* 


62   61   58 


61   54   66 
42   27   27 


47   62 
27   26 


62   62 

36   36 


34   34 
29   22 


58   50 
39   38 


50 

56 

62 

31 

27 

32 

53 

44 

51 

33 

30 

31 

52 

59 

62 

27 

25 

28 

53 

55 

65 

41 

27 

28 

23 

32 

43 

20 

20 

30 

52 

46 

51 

37 

32 

32 

63   54   59 
41   26   29 


60   56   64 
35   22   23 


58 

39  25 

63  57 

41  22 


55 

23 

38 

16 

45 
28 


75 
45 


80   79 


74 
37 


59   57 
45   41 


72   50   64 
50   43   42 


59   55 

42   40 


33 

60 

38 
55 

42 

40 

61 

56 

43 

40 

63 

60 

46 

41 

62 

55 

36 

30 

59 

57 
<2 

57   53   42   59   61.7 
31   28   25   32   36.1 


52  43  60  60 
35  33  28  48 

53  45  62  62 

29  29  35  39 


57   64 
34   52 


55  48 

36  32 

48  60 

34  36 

54  49 

34  29 


75   70   54   62   48 
42   40   44   43   38 


77 
45 


41 
30 


72   52 


45   55   45 

30   27   29 


28   26   30 

48   57   46 
30   25   34 


52  45  6l  63 

29  27  27  38 

58  51  56  57 

48  33  40  51 


35   33   53  56 

2T  22  23  36 

37   35   35   55 

27   23   23   26 

54 

39 


59.3 
43.1 

61.3 
41,2 

62.6 

64,6 

61.9 
36.5 

61.2 

46.7 


34   32   50 
28   20   23 


46  56 

33  34 

22  29 

12  19 


45   54 
27   33 


32  30 

25  20 

32  31 

21  18 

41  36 

23  27 

33  33 

27  23 

16  17 

5  2 

37  36 

22  20 


48  56 

16  29 

27 
17 

57  63 

19  39 


53 

21 

26 
12 

45 

22 


56.9 
35.0 


54.8 
34.0 


54.1 
34.3 


54.3 

32.2 

49.4 
30.2 

57.1 
31.9 

55.6 
33.7 

32.9 
21. S 

51.1 
32.9 
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Conttnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

•   #    • 
SOUTHERN 
8LACKh*TER  DAM 
CAMPTON 

CONCOBO  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OUBHAM 

EAST  DEEHIN6 
EPPIN6 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
UAKEPOBT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  0AM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
wOLFEBORO 

NEW  HAMPSHIRE 
WOODSTOCK 
RHODE  ISLAND 

«   «    tt 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

OREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1965 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


63   67   64 


65 
49 


MAX 

Mm 


66   66   64 


6t   64   64 


48 
60 


43   47   29 

64   58   59 
40   49   33 


MAX 

Mm 


39 

40 

31 

28 

39 

40 

27 

24 

42 

50 

32 

21 

40 

46 

31 

26 

45 

51 

32 

22 

42 

49 

30 

24 

44 

51 

29 

17 

42 

49 

30 

24 

40 

48 

31 

25 

46 
31 

53 

18 

39 
31 


58   53   46   40 
28   31   28 


63   64 
49   41 

65   66   56 


63   67   66 
40   50   29 


65   68   66 


Mm 

46 

55 

40 

MAX 

68 

66 

69 

Mm 

50 

44 

39 

59  58 
31  35 

60  54 
28  41 

65  66 

47  39 

52  64 

42  39 

67  66 
47  37 

65  63 

44  36 

71  68 

43  37 

58  67 

44  38 

62  65 

44  37 

68  66 
47  35 

55  65 

45  42 

65  63 

45  35 


60   69 
39   40 


59   59 
31   40 


70   67 
47   42 


67   65 
45   39 


65   63 
43   39 


60   53 

25   43 


70   69 
47   39 


25   42   37 


72   68 

47   40 


50   65 
42   43 


59  64 

35  34 

65  65 

34  33 

58  60 

36  38 

65 
36 

62  63 

37  36 


59   61 
39   45 


67 
3S 

67 
37 

62 
42 

62  64  61 

39  35  43 

63  65  60 
38  42  43 

60  60  59 
35  33  40 

65  60  60 

41  39  40 

61  61  60 

40  33  43 

63  58  60 

38  38  38 

59  61  58 

37  52  40 

63  65  63 

47  38  44 


49 

46 

38 

35 

50 

47 

36 

29 

63 

59 

36 

28 

64   49   55 
41   34   34 


61   66   65 
27   53   48 

60   63   63 


63   56 
41   40 


64 
42 


59 
31 


34   34   31 


50 
33 


46   44   49 


63  55 

37  32 

60  53 

34  25 

62  57 

41  26 

60  58 

3a  22 

69  62 

39  25 


62  58 

41  26 

62  60 

45  28 

61  56 

39  28 

65  61 

50  24 

53  55 

42  34 

55  57 

30  26 

71  60 

33  32 


64   51 
42   28 


63   58 
40   28 


61  58 

43  27 

55  52 

35  27 

60  52 

34  27 


63   59 
38   26 


65   59 
43   27 


60   55 
47   28 


58   60   70 
42   26   24 


80  76 

45  40 

82  77 

43  41 

76  76 

47  39 

76  78 

49  41 


82  76  76 

46  45  40 

80  77  76 

45  42  45 

82  78  77 

48  46  39 

82  78  77 

39  45  40 


77  71 

50  43 

81  73 

48  38 

75  73 

49  47 

77  71 

50  42 

83  77 

44  43 


66  77  76 

44  47  46 

83  78  76 

42  47  40 


76  76 
47  45 

78  74 

44  41 

80  77 

46  45 

70  75 

45  45 

79  77 
38  37 

79  76 

46  43 

79  78 

45  40 

77  64 
51  49 


58 
41 


75   56   60 
41   42   40 


57   53 
42   42 


56 

41 


62 
39 


58 
42 

54 
43 

54 
41 

68 
42 

63 

40 


53 

41 


64   66   58 
48   43   42 


54  53 

42  40 

61  50 

44  38 


54   60 
40   39 


57   62 
43   40 


55  50 

28  30 

55  51 

31  29 

50  60 
26  29 

51  62 
28  33 

52  62 
37  29 

51  57 

26  28 


51  62 

30  27 

48  57 
33  32 

53  58 

30  30 

49  58 
35  36 

47  58 

30  30 

56  54 

35  33 

58  52 

33  31 


52  61 

33  33 

49  57 
22  28 

52  49 

35  28 

50  60 

34  33 

55  49 

31  29 

53  60 
27  33 

54  63 

36  28 

48  58 

35  33 


67 
49 
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51 

76   71   70 
48   48   55 


50   51   45 

61   68   59 
45   45   44 


64   60 
50   49 


47   43 
27   27 


49  45 

31  25 

42  39 

27  22 

51  46 

28  28 

42  37 

29  25 


39   59 
25   26 


39   59 

19   20 


40 
25 


49   42 
26   29 

45   39 


25 

42 
23 

38 
28 

39 
28 


38 
24 


43 
29 

40 
26 

43 
29 

40 
25 

39 

20 

41 
28 

41 
25 


61  69 

31  46 

57  58 

24  33 

61  70 

28  44 

57  66 

23  44 

61  69 

25  43 

61  64 

22  38 

55  62 

26  39 

60  67 

26  43 

59  60 

29  46 

54  63 

24  40 

43  63 

29  30 

42  61 

26  38 

37  55 

26  35 

60  68 

27  43 

61  68 
24  41 

59  60 
27  40 

37  55 

19  20 

60  65 

30  42 

40  60 

22  26 

58  55 

27  34 

61  69 
24  45 

59  59 
36  43 


35   54 

26   18 


48   48   42 


57.7 
33.1 

57,3 

31.7 

60.0 
33.6 

56.9 
32.5 

62.3 

35.0 

59.8 
34.5 

62.0 
33.5 

60.1 
34.5 

57.5 
35.8 

61.8 
36.0 

56.4 
38.3 

57.0 
33.9 

61.6 
34.5 

60,1 
36.2 

55.4 
35.7 

61.8 
35.4 

61.5 
36.5 

59.5 
33.6 

55.8 

32.3 

59.3 
34.9 

58.3 

32.8 

58.9 
34.3 

63.4 
36.7 

56,9 
38,3 


56,5 
34.1 


47 
28 

47 
34 


60 
30 


60 
34 


57,9 
45,5 

61,4 
39,7 

62,6 
38,2 

61,0 
45,7 

62,5 
41,6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1965 


Continued 


Station 


Day  oi  Month 


NORTHEASTERN  01 

SLOOKFIELD 
CHELSEA 

en0sbur6  falls 

mc  indoe  falls 

middlesex 

montpeller  faa  airport 

morrisville  2 

mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURV 

WATERBURV  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 

NUN 


02 


WESTERN 
BENNIN6T0N  2  NNM 
BURLINSTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  5 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
•    •    • 

SOUTHEASTERN        I 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

READSBORO  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


62  60 
A4   28 

66   65 

42  3<t 

63  58 

44  32 

63  58 

45  34 

55   58 
33   29 

64  58 

43  32 

55   42 
29 

55   58 
35   35 

51   50 
32   28 

65   57 

44  30 

67   59 

45  33 


36 
29 


65  65 

43  33 

60  53 

41  25 


67   67   61 


34 
25 

50 
26 

38 
30 

38 
26 


15 


16 


17 


46   36   34 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


50  46 

65  58 

52  33 

65  65 


43 
29 

37 
31 


38 
28 

39 

31 

40 
32 


57   60 
28   38 

59   61 
27   38 

61   58 
46   47 

59  58 

30   41 

60  58 
34   40 

58   58 
42 

58   61 

44   40 

44   43 
36 

55   60 
44   45 

53   58 

41   40 

58  58 
44   41 

60   61 
28   44 

59  60 
43   42 

56   58 
43   44 

59   55 
27   35 


60 
43 


41 

55 

46 

63 

46 

61 
46 

56 
44 

55 


53  49 

36  29 

60  53 

34  27 

52  57 

41  31 

56  54 

34  30 

60  54 

36  27 


45  41 
38  34 

64  54 

46  42 


55 
32 

59 
29 

65 
35 

57 
30 

57 
27 


49 

30 

60 
30 

38 
27 

51 
33 

48 
31 

61 
38 

59 
41 

59 

33 

59 
36 

57 
32 


54 
25 

60 
32 

41 
26 

56 
33 

55 
28 

60 


49 

24 

50 

22 

55 

24 

50 

55 

28 

26 

50  58 

29  26 

54  67 

25  25 

57  62 

23  25 


63   62   53 


58   62   58 


41 
28 


51 
31 

59 
26 

50 
27 

51 
28 


55  61 

26  32 

52  55 

28  26 

60  58 

38  22 

51  59 

26  26 

56  56 

24  23 

47  56 

27  26 


75  80  77 

49  47  46 

63  66  65 

47  53  47 

74  77  71 

49  47  45 

70  71  66 

45  46  46 


69 
42 

80 
40 

77 
47 

77 


47   56   56 
20   21   21 


61 

28 


31 
39 


58 
30 

68 
26 

60 
30 

59 

30 


55 

32 

58 
34 

60 
35 

60 
37 


52   56   64 


57  55 

37  32 

65  63 

40  37 

62  61 

37  41 


56   63 
35   35 


53 

26 

56 
26 

60 
26 

59 
27 

53 

32 


72   52 
45   45 

72   50 
38   44 

63   65 
45   42 

69   50 
47   46 

50 
45   44 

52   61 

44   42 

66   63 
44   46 

51   46 
41 

51   61 
42   44 

48   53 

44   41 

73   67 
50   46 

71  51 

44  46 

69   60 

45  44 

72  54 
41   46 

73  49 
36   41 


80 
42 


82   77 


53   63 
34   33 


53   48 

35   30 


59   66 
31   32 


59   52   57 
43  I  30   28   32 


67 

58 

41 

33 

63 

58 

44 

21 

67 

55 

44 

27 

61 

48 

42 

33 

70 

60 

46 

28 

65 

54 

64   53 

45   42 


44   52 
32   30 

48   59 
30   30 

52   42 

40   30 

48   57 
35   36 

47   57 
34   36 

54   40 

37  29 

52   43 

38  32 

42   34 
26   20 

48   37 
36   27 

51   37 
36   28 

60   55 
40   32 

48   65 

35  37 

58   53 

36  33 

50   56 
35   32 

46   56 
29   31 


35 
22 

45 
25 

37 
29 

42 
30 

41 

30 

35 

26 

38 
28 

26 
15 

34 
27 

32 
27 

42 
26 


32 

20 


36 
21 


35 

16 

39 
27 

35 

26 

34 
25 

36 
24 

19 
11 

34 
22 

31 
23 

43 
26 

36 
28 

35 

22 

34 
25 

35 

22 


36 
27 

32 

24 

55 

26 

55 
23 


50 
22 

40 
24 

39 
27 

57 
21 

45 
27 

33 

16 


53.4 

32.0 

56,6 
31.3 

56.5 

37.0 

55.0 
34.9 

56.1 
35.2 

54.1 
34.7 

57,3 
36.7 

42.6 
28,9 

53.5 
35.9 

50.4 
33.6 

59.2 
35.7 

56.6 
34.6 

58.0 
36.2 

55,8 
35.9 

53.1 
29.2 


I 


63   62 


65 
46 


58 
34 

56 

37 

56 
40 

56 
35 

55 

38 

53 

41 


41   61   67 
23   23   41 


67 
26 

62 
39 

71 
42 

56 
45 

62 
43 

56 
39 

53 
35 

61 
36 

77 
39 

34 

64 

47 

60 
42 

55 
38 

48 

34 

60 
27 

66 
25 

61 
42 

77 
36 

72 
39 

55 
45 

61 
44 

50 
32 

44 
30 

65 
27 

79 
36 

76 
36 

69 
38 

53 

42 

58 
40 

44 
29 

40 
29 

66 
29 

76 
38 

77 
39 

70 
39 

56 
45 

64 
46 

58 
36 

52 

30 

65 
27 

76 
39 

75 
38 

71 
41 

62 

44 

60 
40 

53 

32 

46 
30 

43   41 
33   24 


53 

32 

55 
35 

53 

39 

52 
35 


60,0 
37.5 

54.6 
36.9 

58,2 
39.0 

56.6 
36.9 

60,0 
39,1 

55.9 
42.3 


50 
36 

47 
29 

43 
29 

61 
30 

60,1 
35.7 

39 
22 

59 
22 

61 
34 

59,2 
32.9 

42 
22 

37 
23 

67 
29 

56.6 
33.3 

36 
22 

34 
21 

62 
33 

53.0 
31.7 

48 
25 

45 
27 

64 
32 

61.1 
34.7 

40 
26 

37 
23 

65 

27 

55.6 
32,4 

S««  B.I«r.DC«  Not«.  FoUowtaa  SUOon  Ind«c 
-  254  - 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Connecticut 

«   •   « 

NORTHWEST 
NORFOLK  2  SW 


NORTHERN  01 

SRASSUA  DAM 

CARIBOU  we  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONS  FALLS  OAK 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOOENUS  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

»    •    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AU6USTA  FAA  AIRPORT 

BANOOR  DOW  FIELD 

BRID5T0N  1  NNw 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORO  POWER  PLANT 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

ROCKLAND 

MASSACHUSETTS 

II    »    tt 
WESTERN  01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ST0CKBRID6E 

•   •    « 
CENTRAL  02 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 


Day  of  month 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   II   12   13   U   15   16   17   18   19  20   21   22 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


j  SNOWFALL 

SN  ON  GND 
I  WTR  EQUIvl 


27     28     29     30      31 


S.O 
5        « 


T        T 
T        T 


.0    1. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1966 


Continued 


MASSACHUSETTS 

COASTAL  0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    » 
NORTHERN  0 

BENTON  5  5W 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
FIRST  CONN  LAKE 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINQTON 
PINKHAM  NOTCH 
WEST  RUMNEV 

SOUTHERN  I 

CONCORD  WB  AIRPORT 

EAST  DEERIN6 

HANOVER 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

VERMONT 

«    *    * 
NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 


«    ft    tt 
WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 
BURLINOTON  WB  AIRPORT 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


o.s< 

si 


2.01  0. 

21 


O.S 
2 


0.3 
3 


I  0.«l 

11   1 


0.9 

l|   I 


I 


I  o.U 

11   T 


I   !   I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0.2    I  0.6 

T     IT 


2.7  0.3  0.9 
«    A 


3.3  k.O 
3    ! 


3.7{l2.6  0.!| 

3    «    3 


l.O  2 
1 


1 


0.2 
3 


T 

0.: 

T 
T 

1.0 


l.q  2 

T 


I   ! 


i^ 


"3 


V\  ' 


O.K         I  T 
T 


Continued 

kJlM 

\J 

rvi 

S\l 

jL, 

I\i 

HU 

Oi 

>IV- 

;vv 

«o 

'1^ 

»JI 

ti<. 

;uj 

LND 

NEW  ENGLAND 
XTOBER  1965 

SlaUoo 

Day 

oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

«   ft   « 

SOUTHEASTERr*       03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 
T 

T 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Time 

Day  of  month 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

59 

58 

62 
58 

59 

55 

58 
55 

58 
55 

55 
48 

53 
47 

57 
53 

57 
53 

59 
55 

57 
55 

56 
50 

55 
52 

55 
50 

56 
52 

58 
55 

55 
51 

54 
48 

57 
51 

57 
53 

59 
55 

58 
57 

57 

54 

57 

54 

54 
52 

54 
49 

52 

50 

51 
49 

49 
45 

49 
43 

49 
46 

55.7 
51.9 

a  INCHES 

MAX 
MIN 

SI 

60 

62 

61 

61 
59 

59 
58 

58 
54 

54 
53 

53 
51 

55 
53 

56 
55 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

56 

55 

55 
53 

56 
55 

58 
56 

56 
55 

55 
52 

56 

53 

57 
55 

58 
57 

57 
57 

58 
57 

57 
56 

56 

54 

54 
S3 

53 
53 

53 
52 

52 

49 

49 
47 

49 
48 

56.0 
54.5 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
59 

60 
59 

59 
58 

58 
57 

57 

55 

55 
53 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

56 

55 

56 

55 

56 
56 

56 

55 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

55 

55 

55 
53 

53 
52 

53 
52 

52 

50 

50 
48 

49 
48 

55.3 
54.3 

24  INCHES 

5  PM 

61 

61 

61 

59 

57 

54 

53 

55 

55 

57 

57 

57 

57 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

56 

54 

54 

53 

51 

49 

49 

55.7 

KINGSTON,    R.    I. 


SLOPE    OF   GROUND  1 
2    INCHES. 


LEVEL.      SOIL    TVPEi      BRIDCEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND  COVER. 
DEPTH  -   STAiDirso'^TiERAoMtTERS.'    "'"   '"'"   '  ^"^«"°^°"P'-^   "'^"   BEN0.X-FRIE2    REC0RDER.-12   An£   2-4-^?^ 


KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED   TO 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 


STATION  INDEX 


LINCOLN 

HAC    OOHELL    DAM 

MAKCHfSTEft 

MAflLOH 

tASSABESK  HKE 

MILAN  T  N 

M1LFOR0 

MOUNT  SUN A PEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  2  NNW 

NEW   DURHAM    3    NNN 
NEWt'ORI 
NORTHMOOO 
OTTER    BROOK    DAM 
PETEODOffO    2    S 
PINKMAM   NOTCH 
PITTSBURG    fteSERVOl 
PLYMOUTH    I    E 


r   DANBURV 


SOUTH   WEARE 
SUNAPEE 

SURRY    MOUNTAIN 
TAMWORTM    2 
WALPOLE    2 

waterville  vali 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 

WINCHESTER 
W I KOHAM 
WOLFEBORO 
WOOOSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 


EWPORT 
ROVIOENCE 
WOON SOCKET 

VERMONT 

(ALL  MOUNTAIN 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2 
BETHEL  It    N 

bloomfield 

burlington  u  i 
burlington  wb 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 


WB  AIRPORT 


COUNTY 


gRafton 

millsboro 

hillsboro 

cheshire 
hillsboro 

COOS 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

STRAFFORD 
SULLIVAN 
ROCKINGHAM 
CHESHIRE 
HILLSBORO 
COOS 
COOS 
2  GRAFTON 
02    ROCKINGHAM 
02  MERPIMACK 

^ILLSBORO 


CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 


PROVIDENCE 
WASHINGTON 
NEWPORT 


WINDHAM 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 


NDSOR 


l\ 

20 

A2 

47 

*1 

29 

12 

SI 

!.•. 

0^ 

*' 

*! 

*3 

29 

42 

53 

41 

03 

2^ 

43 

41 

OS 

44 

23 

43 

36 

44 

30 

:i 

10 

41 

31 

43 
43 

07 

42 

55 

44 

47 

44 

78 

4S 

43 

23 

71  11 

72  10 
71  09 


72  26 

71  53 

71  JO 

71  51 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


EOWARO  ».    CLABK 
U.  S.  CORPS  OF  ENGINEEI 
PUBLIC  SERV.  COt  N.H. 
HARRIET  M,  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ftOTHOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
MT,  WASH.  0B5.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS 

N.H.  FISH  +  GAME  OEPT. 
H.  P.  SHEPARO 
MARY  R.  5TRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORlSON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 
OEPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 


MRS,  MARION  W.  ANDfiOS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AGRI.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDWIN  K.  HARRAH 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL    W.    eOHNE 


T, Public  serv.co. 


♦-t 

P 

. 

OBSERVATION 

I 

1 

u 

w 

TIME  AND 

STATION 

COUNTY 

< 

p 

0 

< 

TABLES 

OBSERVER 

^ 

^ 

o 

3 

1 

i 

i 

1 

1 

il 

CHITTENDEN 

1433 

02 

RUTLAND 

j|   43    42 

72    57 

loot 

.1 

ORANGE 

72    17 

U4( 

73    13 

34(       61  1      6H 

STUART    T.    WITHERELL 

72    08 

7*^ 

BENNINGTON 

6r 

ENOSSURG    FALLS 

2769 

o; 

FRANKLIN 

2 

44    55 

72    48 

42; 

»;   tH 

n 

2 

73    07 

eiJ 

GAYSVILLE 

326B 

01 

WINDSOR 

5l  43    46 

72   43 

77{ 

c 

CLARENCE    W.    RALPH 

S 

44    25 

71    43 

e.l 

3400 

WINDHAM 

^ 

43    11 

72    37 

1190 

c 

AVERY   H.    PARK 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

02 

FRANKLIN 

2 

44    56 

73    03 

150 

J. 

OR  IN   HARRIS 

CHITTENDEN 

2 

72    58 

70( 

e^i 

BENNINGTON 

73    02 

B6cl 

4687 

0^ 

BENNINGTON 

( 

43    10 

73    03 

70< 

- 

42    46 

72    44 

MRS.    GLADYS    E.    MAY 

5044 

01 

CALEDONIA 

5 

44    16 

72    04 

4B( 

SA 

72    41 

45^ 

7 

44    34 

72    36 

01 

LAMOILLE 

2 

44    34 

72    36 

680 

SP 

5P 

HOWARD    N    TERRILL 

MOUNT    MANSFIELD 

5416 

01 

LAMOILLE 

2| 

44    32 

72    49 

NEwFANE 

WINDHAM 

47( 

BA 

: 

MISS   MARY    E.    8EATTIE 

ORLEANS 

72    12 

766 

-    H 

MILTON    M.    DREW 

CALEDONIA 

AGR.    RESEARCH    SERVICE 

573! 

01 

WASHINGTON 

? 

72    40 

81( 

NORTH    HaRTLANO    DAM 

WINDSOR 

72    21 

CORPS    OF    ENGINEERS 

5982 

UJ 

WINDSOR 

b 

43    20 

72    30 

S6( 

BENNINGTON 

43    14 

72    54 

ALDEN    C.    WIRES 

6446 

01 

WINDSOR 

• 

43    32 

72    44 

122( 

6746 

Ul 

WINDSOR 

^ 

43    31 

72    34 

1480 

5F 

T.    F.    ROWLEE 

REA0S80R0    1    SSE 

6761 

03 

BENNINGTON 

5 

42    45 

72    "ie 

1120. 

HA 

HA 

„ 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

'. 

43    51 

flK 

2 

43    36 

72    56 

6C 

f.t 

7026 

02 

FRANKLIN 

44    48 

H 

CALEDONIA 

5 

44   25 

72    01 

4f 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

7098 

02 

ADO I SON 

2 

43    54 

370 

8A 

7142 

03 

BENNINGTON 

5 

42    54 

73    00 

227C 

NEW    ENGLAND   POWER    CO 

til 

NEW   ENGLAND   POWER    CO. 

WINDHAM 

72    57 

208C 

NEW   ENGLAND    POWER   CO. 

SOUTH   LONDONDERRY 

"'^' 

U3 

WINDHAM 

5 

43    12 

1140 

8A 

JAMES    TWITCHELL 

SOUTH    NEWBURY 

7646 

01 

ORANGE 

5 

44    03 

72    05 

470 

5 

43    03 

72    42 

S 

43    27 

72    42 

107C 

5 

43    48 

5 

72    31 

WASHINGTON 

2 

44    11 

72    51 

82C 

til 

hENRY    J,    PERKINS 

5 

43    03 

WASHINGTON 

7 

44    21 

72    45 

CALEDONIA 

44    39 

71    59 

9O0 

fl 

WHITINGHAM    2    W 

Ui 

WINDHAM 

5 

42    47 

72    55 

1450 

BA 

NEW    ENGLAND   POWER    CO. 

WOODSTOCK    3    E 

9984 

03 

WINDSOR 

5 

43    38 

72    28 

650 

8A 

8A 

CENT.VT. PUBLIC    SERV.CO. 

NEW    STATION 

MAINE 

SACO 

7349 

03    YORK 

* 

43    30 

70    27 

BO 

5P 

5F 

CENTRAL   MAINE    POWER    CO. 

DRAINAGE  CODE: 


1-ANDBOSCOCGIN    2-CHAMPLAIN    3-CHARLES    4-COASTAL    5-CONNECTICUT    6-CONTOCOOK    7-HOUSATOPnC    8-HUDSON 
12-PRESUMPSCOT    13-SACO    U-ST.  CROIX    15-ST.  JOHN     16-ST.  LAWRENCE    17-THAMES    18-  BLACKSTONE 


-KENNEBEC     10-MERRlMACK     11-PENOBSCOT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


( 

Wl 
Speed   - 

nd 
m.p.h. 

) 

ReUtiTe    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witl] 

precipitation 

111 

J 

Station 

a  o 

V   0) 

< 

J     « 
11 

« 
§        1 

&         J 

-I 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7    PM 

8 
f- 

8 

3 

A 

8! 

1 

d 

-3 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

27 

8.0 

15.0 

40+* 

31 

31 

75 

76 

54 

65 

4 

2 

: 

2 

0 

0 

9 

4.2 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

26 

3.7 

8.6 

33 

NW 

OU 

81 

84 

48 

63 

5 

2 

1 

4 

1 

0 

13 

64 

5.3 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

32 

NW 

04  + 

- 

81 

56 

- 

4 

2 

2 

3 

0 

0 

11 

78 

4.1 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

88 

67 

79 

6 

4 

8 

3 

0 

0 

21 

8.1 

PORTLAND    WS    AIRPORT 

26 

3.6 

8.5 

34 

E 

08 

31 

81 

59 

73 

6 

7 

1 

1 

1 

0 

16 

57 

5.5 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    W8 

- 

- 

- 

48 

SSW 

15 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

3 

3 

0 

0 

9 

68 

. 

BOSTON    WB    AIRPORT 

26 

6.5 

12.0 

34 

NW 

04  + 

73 

75 

52 

65 

7 

3 

4 

1 

0 

0 

15 

67 

4.8 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

25 

6.1 

12.9 

35 

SE 

08 

85 

83 

67 

81 

4 

6 

3 

0 

0 

0 

13 

62 

5.0 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

14 

. 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

27 

7.3 

11.5 

37  +  + 

30 

04 

74 

76 

52 

66 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

4.7 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB   AIRPORT 

2a 

2.8 

7.3 

36 

NW 

04 

81 

87 

52 

70 

7 

4 

3 

2 

0 

0 

16 

56 

5.5 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

110    « 

W    01 

04 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

6 

3 

3 

0 

19 

24 

8.1 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

5.0 

PROVIDENCE     WB    AIRPORT 

25 

6.1 

11.5 

31+  + 

21 

15 

74 

74 

48 

64 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

10 

65 

4.5 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

23 

4.1 

10.7 

33 

SW 

15 

77 

79 

61 

72 

8 

5 

8 

2 

0 

0 

23 

37 

8.1 

PEAK  GUST 
1  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


REFERENCE    NOTES 
University  of  Connecticut.  Storrs,  Connecticut    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

™s^.tr::^':fi:2s^i-^=j^^r^ 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

mnnth<?  t^ome  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ORSERVATIQN  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tune      ^"''"^2  ^^  ^"'"'"^J^,'"^"'"^^^"     ^^  „„^^^_d  values  are  at  7-00  a.  m.  .   E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table.    "Daily  Precipita- 
time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  ^^^fj^^--^,,--;^-:  orr^Jd"' Table' wh^n  ^^bUshed.  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


aporati( 


and  Wind"  table 


n  times  in  local  standard 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bui 
tion"  table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind     table,   and 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  M: 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
W.TERKOinVAl,ENT  values  published  1„  the  "Snowfall  and  Snow  on  Oround"  table  are  the  w-^.  e,ui^len.  of  ^ow,  sleet    or  ice  on^he  gro>^^^^^^  for  obtaining  measurements  are  ta.en  from  different  points 

equently.  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons^i^ien 

nd"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  t 


for  successive  observation 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  t 

sleet,  and  ice. 

als  based  on  the  period  1931-1960. 


and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distan. 


1  from  the  post  offici 
?  data   will  be  carr 


1  the  July  i 


;  of  this  bulletin. 


"Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 


iles  and  directi( 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  tor  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  ,s  indicated  by  no  entry. 
tt      Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  i 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  mea 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usmg    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  mches  of  new  snowfall. 

,s  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


nputing  Division  average; 


;  fastest  mile  data. 


for  the  State  or  Sectic 


M      One 


;  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   le 
Jjusled  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

sentially  ; 


;  than  10  days 


urate  but  i 


ry  slightly  fn 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


3  be  published  late 


rly  Precipitatic 


IN 


C      Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  process^^  ^^^ --^  -^^J  ^^l^ '^^  ^rJiT^  ^IJ^^ '?;;:?lrr^"i.,.:^:r;^rr  re^o^cll^g'^g. 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  oy  reierence 


olog 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetir 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     OmiJ 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  i 

SS  This  entry  in  tune  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sur 

VAR  This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

It  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gr. 


of  data  in  any  month  indicates  no  ^ 


egula 


d/or  snow  on  ground  in  that  month. 
■  published  in  the  July  or  August  iss 


,  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  pubhcatk 


reference  indicates  that  the  the 


1  shelter  located  on  the  roof  of  a 


building. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  dati 


;  not  listed  in  the  table 


ere  either 


Jived  too   late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  deserved  m  the  pubUcat.ns  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  ^ORM  DATA,  al,  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prmting  Office,  Washmgton,   D.   C.   20402. 

,       J       .u         ...     ..i™  "<;„hBiaiinn  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations     exposure,  etc.  ,  °'^-----^r,°ogfca'l'Datr^$r  ^e'Tr    "  " 

informat-  ' '~  -  «'""■-■■  »,„.»„  stations  mav  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  is 

the  addri 


egular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  i 
i  shown  above. 


s.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superir 


ntspercopy,mon.hly^daiinua..^.0f«ryear.    ^  Washington,  D.  C.    20402, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

•J 

V 

> 

< 

•3 
.1 

■5 

1 

J 

1 

1 

1 

No.  ol  Days 

1 

li 

■5 
1 

& 

Snow.  Steel 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

11 

1 

.  '  .  ^   1 

S  t 

5  J 



%i 

2 

2   t 

CONNECTICUT 

«    *    * 

NORTHWEST           01 

BULLS  PRIDGE  DAM 
CREA'1  HILL 
FALLS  UIllAGE 
NCSFOLK  2    Sw 
SALISBURY 

''9.i 
45.2 
'.7. 9 
<.3.5 
'•6.8m 

27,5 
30,3 
27,9 
27,3 
28, OM 

3s. 4 
37.8 
37,9 
35,4 
37, 4M 

-  1,8 
.  2,0 

68 
61 
64 
6l 
61 

4 
4 
4 
1 
4 

a 

19 
16 
IB 
18 

30 

29. 

25. 

29. 

10 

786 
809 
806 
882 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

t 

0 

21 
18 
21 
22 

I 

0 
0 
0 

1,91 
2.08 
2.63 
2.75 
2.23 

-  2,01 

-  1,27 

,52 
,52 
.65 
.59 
.75 

17 
27 
17 
28 
27 

2.6 

3,0 
6,0 
1,4 

T 

2 

T 

30. 

2 

29. 

6 

7 
6 
8 

7 

1 
1 

2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

S(-EPAUS  DAM 
wIGWAM  RESERVOIR 

<.9.3 
49.9 

30,2 
31,0 

39,8 
40.5 

66 
65 

1 
4 

20 
21 

15 
15 

761 
727 

0 
0 

0 
0 

18 
17 

0 
0 

2.08 
1.86 

.64 
.80 

27 
27 

.5 

.5 

0 

5 
5 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

38.2 

-  1,1 

2.21 

-  2.03 

2.3 

tt    «    * 
CENTRAL              02 

nURLINPTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
I5ANBURY 

hArtforD  brainarb  fld  //r 

48.8 
49.1 

48.6m 

49.2 

49.8 

28,9 
30.1 
26.3 
32.2 
31.3 

38,9 

39.6 

37.5m 

40.7 

40.6 

-  1,2 

67 
67 
67 
66 
69 

5 
4 
5 
4 

4 

20 
15 
13 
20 
20 

10. 

10 

10 

30 

30. 

776 
767 
826 
721 
725 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
18 
23 

14 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

2.25 
2.25 

2.03 

2.02 
1,70 

-  2,46 

.55 

,90 
,43 
,66 
,73 

28 
27 
28 
22 
27 

T 

.0 
.0 

T 

T 

0 

0 

T 
0 

1 

5 
6 
6 
6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDlETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NCRnICH  PuB  UTIL  PLT 

48.3 
50.1 
48.9 
50.9 
51.7 

30.9 
28.0 
32.1 
31,7 
31,4 

39.6 
39.1 
40.5 
41.3 
41.6 

-  1,7 
•  2,5 

69 
66 
65 
69 
71 

4 
5 
4 
4 

4 

20 
16 
20 
19 
21 

25 

10 
10 
26. 
30. 

763 
767 
725 
705 
695 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

18 
21 
16 
16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2,21 

2,01 
2.06 
1.94 
2.14 

-  1,63 

-  2,87 

1,08 
,69 
.71 
.91 
,88 

27 
28 
27 
27 

27 

T 
.3 

T 
T 

T 

0 
T 
0 

T 
0 

2 
2 

6 
6 
6 
7 
5 

1 

0 
0 
0 
0 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

48.2 
46.5m 

31,6 
28, 9M 

39.9 
37.7m 

-  1,0 

67 
62 

4 
7 

20 
19 

20. 
30 

746 
813 

0 
0 

0 

I 

16 
19 

0 
0 

2,05 
1,97 

-  2,21 

.86 
.55 

27 
27 

T 
T 

0 
0 

5 
7 

0 
0 

DIVISION 

39.8 

-  2.1 

2,05 

-  2.44 

T 

COASTAL              03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

GROTON 

NE*  HAVEN  W8  AIRPORT     R 

NORWALk  gas  PLANT 

STAMFORD  i    N 

52,6 
50.4 
50.3 
52,2 
51,5 

37.7 
33.0 
35,0 
31.5 
28.8 

45.2 
41,7 
42,7 
41,9 
40,2 

,7 

-   ,7 

72 
68 
69 

70 
68 

4 
4 
4 
5 

4 

27 
21 
23 
22 

18 

30. 

30 

25 

10 

10 

587 
693 
663 

687 
740 

0 

I 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

5 
13 
13 

18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1,62 
1,98 
1.96 
2.20 
2,24 

-  2.40 

-  2.09 

.69 
,50 
,77 
.66 
.55 

27 
27 
27 
27 
27 

T 
T 

.0 
,0 

T 

0 
0 
0 

0 

5 

7 
7 
6 
6 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

/(ESTBROOK 

51,8 

30,8 

41,3 

71 

4 

16 

30 

702 

0 

0 

18 

0 

2,02 

,66 

27 

T 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

42,2 

-  1,4 

2,00 

-  2,24 

T 

MAINE 

NORTHERN            01 

BRAS5UA  DAM 

BRiDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

34.0 
35.3 
32.8 
33.2 

19,9 
18,9 
17,3 
17,3 

27,0 
27,1 
25,1 
25,3 

-  5,1 

48 
50 
50 
50 

5 
4 
4 

I 

9 
3 

3 
1 

26 
27 
27. 
25 

1135 
1129 
1191 
llflS 

0 
0 
0 
0 

12 

11 

18 
17 

29 

30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 

3,38 
5,53 

4,75 
3.56 

-   ,07 
1.71 

,78 
.75 
.94 

.67 

28 
23 
13 
27 

18.6 
22.8 
27.0 
24.5 

17 
17 

29. 
27 

10 

12 

11 

9 

2 
3 

4 
3 

0 
0 
0 
0 

FCRT  KENT 
GREEMVILLE 
HAYNESVILLE 
hCULTCN  FAA  AP 
HCULTON 

33,2 

34,5 

36,7m 

34.4 

34.9 

16,6 
20,9 
19, 9M 
19,7 
21,1 

24.9 
27,7 
28, 3m 
27,1 
28,0 

-  4,6 

-  5.4 

50 
48 
52 
49 
47 

4 
4 
4 
4 
4 

.  4 

7 
0 
4 
4 

27 
25 
25 
25 
25 

1196 
1114 
1094 
1130 
1105 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

11 

8 
13 
12 

30 
29 

30 
30 
30 

4 
0 

1 

0 
0 

3,99 
4,46 
5,19 
4.94 
4.55 

,51 
.94 

,56 

,84 

.80 

1.04 

.60 

18 
27 
14 
13 

17 

22.4 

25.0 

26.0 
22.0 

13 
14 
8 
19 
14 

28 

29. 
30. 
28 
30. 

11 
8 
12 
11 
12 

1 
5 

4 
4 
2 

0 

0 
0 

1 

0 

JACKMAM 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINCCKET  FAA  AP 

33.9 
34.5 
35,5 
36,4 
35,0 

19,6 
20,5 

17,8 
21,3 
23,0 

26,8 
27,6 

26,7 
28,9 
29.0 

-  5.4 

47 
61 
55 
53 

45 

5 
5 
5 
5 

4 

13 
U 
5 
11 
12 

29. 

2 
20 
25 
25 

1139 
1117 
1145 
1078 
1072 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
10 
12 
9 
10 

30 
30 
30 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
2.80 
2.44 
5.01 
4.65 

.31 

-  1.07 
.90 

.70 

.72 

.52 

1.21 

1.28 

27 
18 
17 
14 
13 

14.8 
17.0 
l9.0 
20.9 

9 
6 
14 
15 

29. 
27. 

28 
30 

12 

7 

8 

10 

10 

2 
2 

1 
4 
3 

0 
0 
0 

2 
2 

OCUOSSOC 
PATTFN  1  S 
PRESCUE  ISLE 
RIPOGFNUS  DAM 
ST  FRANCIS 

34,5 

M 
34,1 
34,9 
33,6 

20,3 

18,7 
18,5 
13,8 

27.4 

M 
26.4 
26.7 
23.7 

-  5.7 

-  6.3 

52 

50 
48 
50 

5 

4 

6 
5 

9 

0 

10 

•  2 

21 

27 
27 
26 

1118 

1150 
1142 
1230 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

15 
13 
15 

30 

30 
29 
29 

0 
0 

1 

0 
2 

3.24 

4.15 
3.00 
4,60 

1.16 
-   .75 

.60 

.71 

.58 

1.00 

28 

23 

28 
28. 

14,5 

22,7 
22.0 

30,0 

6 
16 

30. 
28 

8 

13 

10 

3 

2 
1 

0 

0 
0 

2 

SCUA  PAN  DAM 
lELOS  DAM 
VAN  PUREN  2 

35,2 

11.8 

23.5 

62 

5 

-  8 

25 

1239 

0 

13 

29 

4 

3,98 

.64 

,80 

28 

26.0 

20 

26 

9 

2 

0 

DIVISION 

26,7 

-  5.9 

4,08 

.44 

22.1 

«    «    * 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOw  FIELD 

BRlDGTON  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

41,3 
40,1 
42.0 
38,8 
37,6 

27.3 
25.7 
26,8 
24.4 
22,4 

34.3 
32.9 
34.4 
31.6 
30,0 

63 
62 
61 
54 
59 

4 

4 
4 
4 

4 

20 
10 
17 

14 

11 

30. 

30 

20 

10. 

10. 

916 
956 
913 
996 
1043 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
26 
29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

4,48 
4,49 
4,94 
5,08 
5,06 

1,24 
.95 
1.21 
1.24 
1.16 

13 
27 
27 
13 

13 

6,7 

12,7 

6.0 

9.3 

16.5 

3 

4 
4 
4 
8 

29 

30. 

30. 

30. 

30. 

11 

10 
11 

2 
3 

5 
3 

4 

2 
0 

I 
1 
1 

FAHMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIsAM 

LEWISTON 

39,1 
43,1 
39, 4M 
42,3 
42,3 

23.9 
25.9 
24. 2M 
23.1 
29. 2 

31.5 
34.5 
31. SM 
32.7 
35,8 

-  4.2 

-  3.4 

-  2.1 

54 
62 
52 

63 
63 

7. 
4 
5 
5 

4 

12 
14 

11 
11 

21 

25 

30 

3 

20 

10 

999 
906 
987 
962 
871 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

29 
26 

28 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3,76 
5,69 
6,03 
4,67 
4,72 

-   .74 
1.10 

.26 

.92 
1.48 
1.22 
1.21 

1.20 

14 

13 
14 
28 
13 

9.7 
5.8 

3.5 

4,6 

4 

29 

10 

11 

3 

4 
6 
4 
3 

0 

2 
1 
I 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


«4INE 


OLO    TOl-N    FAA    AIRPCRT 

ORONP 

SLMFCRf-    1    5SF 

rtmfpro  power  plant 

;p9Ingfield 
uancfboho  no.  2 

jATERVTLLE  pump  5TA 
WEST  BL'XTON  2  NNW 
*E5T  E\FIELD 

oCOOLANO 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNShICK 

FASTPOOT 

ELLShORTH 

JCNESBORO 

NEWCASTLE 

NEw  GLCUCESTFR 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACC 

SANFCRR  2  NNW 


vASSAChLSETTS 


WESTERN 


01 


ACAMS 

CUMMINGTON  HILL 
H005AC  TUNNEL 
<NtGHTVILLE  0AM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

SCUTI'  FGREMONT 
STOCKBBIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

8ARRF  FALLS  0AM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BLFFUMVILLE  DAM 

CI-ESTniT    HILL 

CLINTON 

EAST    BRIMFIELD    dam 

FITCHBl'RG    2    5 

FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAwRf NCE 
LCwElL 
READING 

shelburne  falls 
•springfield  armory 

TLLLV    oam 
TLRNFRS    FALLS 
wALPOlF 

west   MFOWAY 

WESTON 

."CRCfSTER    WB    AIRPORT 


Temperature 


39.' 
39.8 
38.5 
39.9 
39.6 


26.2 
2'-. 2 
24.9 
24. 4 
26.5 


38.8 

21. 2M 

40. IM 

23. 7M 

44,0 

27.5 

44.0 

23.8 

38. 2m 

22. 4M 

44 

,4 

44 

.0 

43 

,3 

41 

.8 

42 

8 

42.7   1 

43 

5 

44 

3 

45, 

4 

44, 

5 

47. 

IM 

44. 

4 

26.4 


29.9 
28.3 
28.0 
29.3 
27.7 

24.4 
27.5 

31.0 
27.7 

28.6 
30. 4M 
27.1 


44.2 
42.6 
43.5 
47.1 
43.2 

47.0 
45.2 
46.1 


47.6 
44.5 
48.5 
45.0 
46.6 


50.5m 
47.2 
47.4 
48.2 

50.2 
49.4 
49.1 
48.5 
49.7 


43.1 
46.4 


50.4 
52,3m 


27.3 
26.7 
25.7 
25.1 
26.5 

29.5 
27.7 
27.9 


27.2 
2b, 2 
27.7 
27.0 
31.2 

26.8 
34. 7M 
29.5 
27.3 
28.0 

30.1 
32.1 
33. IM 
31.1 
27.3 

26.1 

26.4 
27.2 
2B.1 

27, 3M 
29. 9M 
28.7 


33.0 
32.0 
31.7 
32.2 
33.1 

30. OM 
31. 9M 
35.8 
33.9 
30. 3M 

34.5 


37.2 
36.2 
35.7 
35,6 
35.3 

33.6 
35.5 

37.7 
36.6 

36.6 

3fl.8M 

35.8 


38.3 
36.5 
37.0 


37.4 
35.4 
38.1 
36.0 
38.9 

37.3 
42. 6M 
38.4 
37.4 
38.1 

40,2 
40.8 
41. IM 
39.8 
38.0 


34.8 
36.8 
38.2 

38. 9M 
41. IM 
36.7 


2,2 
3.0 
2.4 

2.1 


2.0 
3.3 


2.5 

2.4 

.7 

2.2 


54 
61 
58 
58 
58 


13    10* 

18     10 


17     10 
14     U 


953 
984 
994 
979 
950 

1046 
995 
871 
923 

1032 

908 


No.  o(  Days 


Precipitation 


3    832 

3   I  858 

10    877 

21*   875 

3    885 


934 
878 

810 
845 

848 
781 
869 


871 
903 
902 
863 
898 

797 
848 
831 


819 
882 
800 
862 
776 

822 

680 
794 
819 
800 

739 
720 
712 
748 
805 

880 

899 
841 
799 

781 
707 
843 


0  1 
0  1 
1 


0  19 
0  20 
0    24 


3.52 

4.93 
4.05 
3.24 
4.13 

6.04 
5.41 
4.59 
3.63 
6.05 

6.76 


8.43 
4,76 
5.10 
7.74 
6.39 

7.58 
4.97 

4.11 
3.96 

5.34 
3,98 
3.66 


2.60 
3.10 
3.14 
1.94 
2.55 

2.21 
2.25 
2.55 


0 

2.36 

0 

2.67 

0 

2.27 

0 

2.39 

0 

2.18 

0 

2.18 

0 

2.12 

0 

2.50 

0 

2.56 

0 

2.43 

0 

2.16 

0 

2.03 

0 

2.27 

0 

2.22 

0 

2.25 

0 

2.81 

0 

2.29 

0 

2.62 

0 

2.68 

0 

2.37 

0 

1.47 

0 

2.32 

0 

2.90 

2.35 

3.26 
1.54 


1.66 

1.09 

1.36 

1.17 
1.61 


2.05 
1.85 

1.85 

2.08 
1.82 
1.63 
1,96 


1.67 
1.51 


1.76 
1.36 


.98 
.90 
1,12 
.91 
.97 


1.19 
1.29 
1.57 


1.78 
l.Ol 
1.74 
1.41 
1.80 

2,00 
1.24 


No.  of  Days 


1.36    13 
1.28    27 


1.56 
1.43 

1.43 


.80 
.73 
.74 
.65 
.85 


.75 
1.07 


.93 
.98 
.95 
.61 


.95 

.83 
1,00 


.85 

1.04 

.86 

,80 
1.00 

.92 
1.21 

.76 


.82    27 

.82    27 

1.05    27 


8.2 

9.2 

11.0 

10.7 

10.3 

8.1 

15.4 

9.5 

.3 

9.3 

3.5 


1.0 
2.4 


SS 


.6 

T 

1.0 

T 

1.5 

0 

1.1 

.5 

2.0 
3.1 

T 
2.6 

T 
I 
1 
0 
1 

2.5 
2.5 

T 

1 

0 

1.7 

0 
0 

T    21, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

^^ 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 

Temperature 

Precipitation 

li 

t 

< 

a 

1 

CI 

a 

No.  ot  Days 

H 

ll 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

1 

s 

3. 

s 

Max. 

Mia. 

& 
0 

• 

1 

S 
o 

.SO  ot  Moie 

1.00  or  More 
1 

^1 

8| 

MASSACHUSETTS 

! 

COASTAL              03 

flCSTON  US  AIRPORT      //R 

aROCKTON 

CAMP  »FLLFLEET 

EAST  i«AR£HAM 

EC«ABTO*N 

48.9 

49.8 
'•8.9 
50.9 

36.3 

29. IM 
34.9 
30.0 
34.7 

42,1 
39. 4M 
42.4 
39.5 
42.8 

-  2.8 

-  3.7 

68 
69 
62 
66 
65 

4 
4 
5 

4 

26 
14 
27 
20 
23 

2 
30 
20. 
30. 

3 

6R0 
758 
674 
758 
659 

I 
0 
0 
0 

0  {10 
0  122 

0  14 
0  !21 
0]15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
1.91 
5.24 
2.86 
2.47 

-  I.b5 

-  1.94 

-  1.74 

.62 
,62 
2.59 
.56 
.69 

27 
26 
14 
23 

14. 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

4 
7 
9 
6 

1 
1 

3 
1 
3 

0 
0 
1 
0 
0 

FALL  RIVER 
rilMGHA" 

hyan.nis  2  nne 

^'iodlftcn 

mantucket  wb  airport    R 

iR.O 

49.1 

51.2m 

51.1 

49.2 

33.5 

31.4 
32. 3M 

31.8 
34.7 

41.3 

40.3 

41.8M 

41.5 

42.0 

-  2.6 

-  3.9 

67 
69 
66 
67 
60 

4 

4 
4 
4 
4 

25 

18 
15 
18 
20 

10 
11 
30 
11 
30 

704 
732 
693 
700 
683 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

13 

18 

18 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
2.21 

3.40 
2.30 
2.63 

-  2.40 

-  1.61 

-  1.42 

.63 
.63 

2.05 
.88 

1.83 

2-' 
13 
13 
27 
13 

,0 

,0 
.2 

0 
0 

0 
0 

5 

7 
6 
7 
3 

1 
2 
1 

2 
I 

0 
0 

1 

0 

I 

NEW  BEDFORD 
PLY^'OUTH 

PROVINCtTOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKPCRT  1  ESE 

50.5 
51.2 
50.5 
50.7 
46.8 

36.7 
33.9 
35.0 
28.5 
33.5 

43.6 
42.6 
42.8 
39.6 
40.2 

-  2.3 

-  2.4 

67 
70 
63 
69 
60 

4 
4 
4 

5 
4 

29 
22 

19 
18 

30. 

20 

11 

20 

30 

636 
667 
659 
757 
740 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 
12 

21 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
2.13 
2.80 
2.53 
3.09 

-  2.33 

-  2.37 

.46 

.49 

1.23 

.55 

1.37 

26 
13 
13 
23 

13 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 

7 
5 

0 
0 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

I 

SALE"  CG  AIR  STATION 

SAnO«ICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

49.6 
50.8 
48.9 
50.1 

34. 8M 
34.6 
26.4 
38.3 

41. 7M 
42.7 
37.7 
44.2 

-  4.9 

69 
67 
68 
64 

4 
4 

4 
4 

26 
26 
15 
26 

30. 

30 

10 

2 

694 
666 
814 
617 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 

16 

'I 

0 
0 
0 
0 

2.07 
2.18 
1.69 
1.94 

-  2.63 

.85 
.51 
.58 
.44 

27 
23 
27 
13 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
8 
4 
6 

2 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

41.5 

.  2.6 

2,48 

-  1.63 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

#    »    • 

NORTHERN             01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBROCK 

FABYAN 

39.7 
39.3 
38.5 
37.5 
38.2 

23.8 
23.3 
22.4 
22.8 

21.4 

31.8 
31.3 
30.5 
30.2 
29.8 

-  3.1 

-  3.9 

57 
60 
56 
55 
5B 

4 

5 
4 
4 
4 

4 
12 
12 

R 

5 

10 
20 
20 
25 
25 

989 
1003 
1031 
1039 
1048 

0 

c 

0 
0 
0 

7 
8 
7 

7 

s 

27 
29 
28 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

3.74 
3.26 
3.91 
3.12 
5.38 

-   .20 
.82 

1.26 
.79 
.87 
.75 
.92 

17 
18 
18 
13 
17 

14.2 
13.3 
24.0 
14.5 
30,0 

10 
5 
12 
10 
14 

19. 

28 

18 

18 

18 

8 
10 
9 

a 

12 

3 

1 
2 

3 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

FIRST  rCNN  LAKE 
C,B4FT0N 
LANCASTER 
i    MOUNT  '.vASHINOTON       //R 
RINKHAM  NOTCH 

34. 9M 

40.8 

38.9 

22.7 

37.1 

17. 3M 
22.7 
23.0 
7.5 
20.9 

26.1m 

31.8 

31.0 

15.1 

29.0 

-  4.7 

-  5.2 

-  3.9 

52 
61 
56 
36 
56 

4 

4 
4 
4 
5. 

8 

3 

10 

-  6 

12 

21. 

20 

25. 

2 
21. 

991 
1014 
1489 
1074 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

7 

30 
26 
29 
30 
29 

0 
0 
0 

11 

0 

4.23 
3.86 
2.98 
6.90 
4.57 

.29 

.29 

-  1.18 

1.15 
.72 

1.03 
.82 

27 

16 

17 

9 

37,2 
6,8 

37,8 
20,0 

14 

2 

12 

13 

30 
30. 

26 

30 

7 
6 

17 
10 

3 
3 
4 

4 

0 

1 

0 

I 

0 

DIVISION 

30.2 

-  3.4 

3.89 

.01 

20,0 

SOUTHERN            02 

BLACkwATEH  DAM           R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CCNWAY  I  N 

DLRHAM 

43.3 

41.6 
44.2 
41.7 
47.1 

24.4 
23.3 
26.3 
23.8 
26.8 

33.9 
32.5 

34.8 
32.8 
37.0 

.  2.S 
.  1.6 

67 
58 
65 
61 
66 

1 
5 
4 
4 
4 

15 
12 
12 
12 
15 

21 

20 
20 
20 
30 

927 
970 
899 
964 
832 

0 
0 
0 

I 

I 
1 
1 
0 
0 

26 
27 
27 

26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
4.50 
2.45 
4.67 
2.98 

-  1.27 

-  1.19 

1.19 
1.03 
1.17 
1.22 
1.39 

28 

17 
27 
27 

27 

1.5 
9.3 

1.0 
16.1 

T 

1 
4 
1 
5 
0 

21 

29. 

21 

30. 

7 

12 

6 

8 

7 

I 
4 
I 
4 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

EAST  DFERIN6 

EPPINC 

FRANKLIN 

MANOUER 

KEENF 

43.3 
46.4 
43.2 
41.4 
45.3 

24.4 
24.4 

25.1 
26.4 
26.4 

33.9 
3S.4 
34.2 

33.9 
35.9 

-  3.2 

-  2.6 

-  2.6 

62 
66 
63 
61 
59 

4 
4 
4 
4 
6* 

12 
11 
13 
12 
16 

10 
20 
20 
20 
10 

927 
881 
922 
923 
868 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 
I 
1 

0 

26 
25 
26 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 
2.99 
3.86 
3.63 
2.36 

-  .17 
.27 

-  1.38 

1.35 

1.38 

1.28 

.85 

.68 

27 
27 
27 
27 
28 

1.6 
.5 

4.2 

6.0 
1,6 

T 
0 

2 
1 

21 

21. 

2 

6 

7 
7 
7 
7 

1 
2 
3 

3 

I 

1 
1 

1 

0 

0 

LAKECORT 

LEBAHOM  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

41.1 
41.2 
47.3 
46. 6M 
42.1 

27.9 
24.1 
26.7 
27. 6M 
23.7 

34.5 
32.7 
36.5 
37. IM 
32.9 

-  2.7 

61 
62 
68 

68 
63 

4 
4 

1 
1 
1 

20 
12 
19 

I-' 
15 

30. 

20. 

30. 

10 

20 

908 
963 
849 
822 
956 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
I 
2 

25 

26 
24 
22 
25 

0 

0 
0 
0 
0 

4.00 
3.36 
2.54 
2.54 
2.74 

-  1.59 

.88 

.80 

1.29 

1.12 

.72 

28 
27 
28 

28 
28 

6.7 

T 
.3 

1.0 

2 
4 

T 
0 

29. 
18 

21 

10 

7 

7 

7 

10 

2 
3 

1 
1 
2 

0 
0 

I 
1 

0 

MASHllA  2  NNW 
NCRT"wnOD 
PETERBORO  2  5 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

46.1 
4S.1 
43.9 
40.9 
46.2 

26.7 
26.9 
24,6 
23.0 
27.1 

36.4 
36.0 
34.3 
32.0 
36.7 

-  2.8 

65 
65 
59 
59 
67 

4 
4 
4 
5» 

4 

16 
18 
11 
12 
17 

10 

20. 

20. 

20 

25. 

851 
862 
916 
985 
845 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

25 
23 
26 
27 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
2.07 
2.85 
2.95 
2,43 

-  1.38 

l.ll 

1.29 

1.20 

.72 

.91 

2P 
27 
27 
17 
27 

.3 
.5 

1.5 
10.2 

T 

T 
0 
1 
5 
0 

21 

21 
30 

6 
4 
9 
9 
6 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DA^<       R 

TAMWPRTH  2 

wI\iDham 

wCLFFBORO 

WOODSTOCK 

43.9 
41.2 
47, 9M 
41.4 
39.8 

24.4 
25. IM 
27.3 
27.9 
24.2 

34,2 
33, 2M 
37, 6M 
34.7 
32.0 

66 
60 
67 
62 
59 

1 
4 
4 
4 
4 

15 
12 
14 

18 
13 

10. 
20 

6 
20. 

6 

917 
959 
812 
903 
984 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

I 

1 

2 

25 

21 
23 
2, 

0 
0 
0 
0 
0 

2,65 
5,2? 
2,51 

3.50 
5.10 

.78 
1.35 
1.11 
1.15 
1.39 

28 
27 
27 
27 
16 

2.5 

6.0 

,5 

3,0 
15,8 

1 
3 
0 
3 
5 

21. 
29. 

30. 
27 

8 
8 
5 
10 
9 

2 

4 

1 

3 

-  4 

0 
2 

I 
1 
1 

DIVISION 

34.6 

-  3.2 

1 
i 

3.22 

-   .68 

3.8 

RHODE  ISLAND 

.    »    . 

BLOCK  ISLAND  wB  Ap       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT    R 

48.6 
48. 9M 
50.8 
50,5 
50.2 

37.1 
30. 6M 
29.9 
36.2 
32.0 

42.9 

30.9M 
40.4 
43.4 
41.1 

-  2.3 

-  2.1 

-  1.9 

63 

69 
68 
66 
71 

4 
4 
4 

: 

27 
21 
15 
28 
22 

25 

30 
30 
20. 
20 

657 
7S2 
732 
642 

711 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
20 
19 

9 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
2.61 
1.68 
1.8« 
2.09 

-  2.44 

-  2.89 

-  2.03 

.50 

1.02 

,60 

,53 

•  84 

27 
26 
27 
27 
27 

T 

.0 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
5 

5 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

41.5 

.  2.6 

1.90 

-  2.43 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    266    - 


Continued 


NOBThCASTERN  01 

C)-ELS£* 

ENOSeuRG  FALLS 
MC  IMOCE  FALLS 
"IOOlF'.EX 

mcntpflier  faa  airport 

^CRRISVILLE  2 
tt  fCUHt    ^AMSFIELO 
NEaiBORT 
VCRTu  PANVILLE 

NCRTHFIELD 
RCCHFSTER 
SAINT  .ICHN58URY 
kATERBLRV  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


SENNINGTON  2  NNUi 
»LRLTNGTON  WB  AIRPORT 
CCRNuALL 
OCRSfT  1  S 
HLTl AND 

SAINT  ALBANS  BAY 

CIvISION 

•    #    « 
50LTHFASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READ^BORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1965 


Temperature 


40.0 
41.3 

40,8 
40,5 
40.6 

38.4 
40.4 
29.3 
38.1 
35.7 


42.8m 
41.0 
40.0 
37.3 


45.3 
39.8 
43.1 
43.6 
44,4 


44,4 
42,3 
43,3 

39,3 
46,3 

42,1 


20.8 
21.1 
25.6 

25.1 
24,9 

22.6 
24.6 
h 
24.0 
22.9 


23. 9M 

25.4 
24.7 
19.7 


28,9 
26,0 
27, IM 
26,1 
28,5 

29,4 


26,1 
23,0 
24.5 
21.2 
25.9 

24.1 


30.4 
31,2 
33.2 
32. R 
32. R 

30.5 
32.5 

I- 
31.1 
29.3 


33. 4M 
33.2 
32,4 
28,5 

31.6 


37.1 
32.9 

35.1m 


35,7 
35.4 


35.3 
32.7 
33.9 
30,3 
36.1 

33.1 

33,6 


4.4 
3,3 


2.4 
3,2 


1029 
1006 
945 
957 
956 

1028 
966 

1011 
1067 


937 
946 
974 
1087 


826 
956 

887 
895 
848 

876 


883 
961 
925 
1036 
859 

950 


No.  ol  Days 


Precipitation 


3,22 
3,19 
6,12 
4,27 
4.11 

3.82 
4.99 
6,45 
4,45 
4,20 


3,85 
4.60 
4.90 


3.61 
2.65 

3.13 
5.74 
4.11 

a    4.06 

3.88 


2.79 
3.33 

3.99 
4.81 
2,90 

3.49 

3,55 


.70 
1.51 
1.06 


1,21 
.49 
.40 
.03 

1.11 

.23 

.54 


1.42 
.95 
.73 

1.09 
1,03 
,90 
1,56 
1,11 


,96 

1,04 

1.52 


.84 
.85 
.77 
1.60 
.92 


.82    17 


.86 
1.30 
1.02 
1.16 

.95 

.73 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,  72°    ON    THE    4TH   AT    BRIDGEPORT    WB    AP,    CONN 

LOWEST    TEMPERATURE,  -8°    ON    THE    25TH    AT    SOUA    PAN    DAM,     ME 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,        8.43    INCHES    AT    BAR    HARBOR,     ME 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        1.27    INCHES    AT    BLOCK    ISLAND    WB   AP,    CONN 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        2.59    INCHES    ON    THE    14TH   AT    CAMP    WELLFLEET,    MASS 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,        45.3    INCHES    AT    WATERBURY    1    NNE,    VT 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,        20    INCHES    ON    THE    28TH   AT    SQUA    PAN    DAM,    ME 


21.0 
9.7 

22.0 
7.6 

21.3 


22.6 
52.7 
26.5 


8,5 
46,3 
l9.0 


6.0 
12.4 
4.5 

13.0 
5.5 


1.5 

4.7 

7.3 

16.1 

T 

4.1 


e    19 
11     18 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


1 

Day  of  Month 

Station 

1    2  1  3 

4    5  1  6 

7  1 

8 

9 

10   11   12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19  I  20  I 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26   27 

28   29   30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST           01 

BAKERSVILLE 

2.02 

.16 

.05   .07 

.01   .41   .03 

.08 

.07   .32 

29 

.51   .01   .01 

BARKHAM5TED 

1,81 

.03 

.12 

.02   .07 

.38 

.07 

.04   .28 

32 

,56        T 

BULLS  BRIDGE  DAM 

1,91 

.08 

.17 

.01   .14 

.52 

.08 

.07   .39 

22 

.23 

CREAM  HILL 

2.08 

.05 

.02 

.02 

.15 

.01 

.10   .01 

.21   .36   .01 

.07 

.33   .14 

02 

52 

.04   .02 

FALLS  VILLAGE 

2.53 

T 

.04 

.02 

.20 

.01   .09 

.65   .05 

.13 

.08   .39 

>22 

.56   .04   .03 

NORFOLK  2  SW 

2.75 

.02 

.19 

.02 

.18 

.04   .06 

.01   .51   .13 

7   7 

•  14 

.08   .40 

01 

.02 

.26 

,59   ,05   ,04 

ROCKY  rivEr  dam 

2.10 

.05 

.25 

.11 

.53 

.07 

•09   .45 

•  2b 

.29 

SALISBURY 

2.23 

.04 

7 

.02 

.10 

.12   .02 

.20   .33   .03 

.46   .13 

.T5 

T     .03 

shepaug  dam 

2.08 

.03 

.22 

.03   .08 

.01   .52   .01 

.08 

.15   .28 

•  01 

.6A 

.02 

TORRINGTON 

2.08 

.15 

•04   .07   .20 

.26   7 

.16   .37 

•  29 

.52   T 

WIGWAM  RESERVOIR 

1.86 

.01 

.13 

■  41 

.05 

.12   .30 

•  BO 

.04 

WOODBURY  3  W 

• 

.02 

T 

7 

.32 

.14 

" 

■ 

* 

■     ■"     ■ 

«    «    « 

CENTRAL            02 

ANSONIA 

1.59 

.03 

.02 

.09 

7 

.29 

.08 

•05   .38 

•  38 

•  27 

BALTIC 

1.50 

.05 

.15 

.30 

.32 

.68 

BROOKLYN 

2.21 

T 

7 

.03 

.29 

.08 

.07   .22   7 

.10 

.34   .13 

7 

.95 

BURLINGTON 

2.25 

.01 

7 

.15 

.08   .02 

7     .37 

.09 

.05   .46 

7 

«*7 

•  55 

COCKAPONsET  HANGER  STA 

2.26 

.02 

.06 

.25 

•05   .01 

7     .27 

.09 

.06   .48 

•  20 

.75 

COLCHESTER 

2.25 

7 

.29 

.07 

.11   .18 

.10 

.50   .05 

•  05 

.90 

C0LLIN5VILLE  1  S 
COVENTRY 

2.15 
2.03 

T 

.01 

.03 

.16 
.17 

.05   .03 
.06   .01 

.38 
.35 

•  09 
.13 

.06   .40 
•07   .37 

•  01 
.01 

»29 
•  42 

,65   T     T 
.43 

DANBURY 
DAWSON  LAKE 

2.02 

1.87 

T 

.04 

.04 

.05 

.25 

.18 

7 

.09 

.02 

.27   .15   7 
.26 

.10 
.11 

.56   .07 
.07   .35 

•  40 

•  45 

.43 

EASTFOBD 

2.19 

.04 

• 

.24 

.09 

•     .36 

.10 

•     .38 

• 

.98 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1.80 

.04 

.03 

.03 

.08 

.02 

.18   .10 

.10 

.33   .09 

.SO 
•  73 

.08 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

1.70 

.01 

.09 

7 

.01 

.03 

.15   .16 

.06 

.08 

.37   7 

.01 

T     T 
.65 

HARTFORD  W6  AIRPORT      R 

2.21 

.01 

7 

.13 

.01 

.02 

.07       7 

.14   .21   7 

.07 

.03 

.41   .02 

7     .01  1 

MANCHESTER 

1.66 

.03 

7 

.10 

.03   .03 

.37 

.08 

•05   .32 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

2.01 

.02 

.27 

.05 

•  25   7 

.07 

.05   .40 

.02 

.19 

.69 

MIDDLFTOwN  4  W 

2.06 

T 

7 

.03 

.18 

.04   .01 

•  34 

.10 

.21   .40 

.Tl 
.91 
.60 

,04 

MOUNT  CARMEL 

1.94 

.01 

.03 

.02 

.13 

.01   7 

.15   .10 

.10 

•34   .14 

.45 

NORTH  GUILFORD 

2.44 

.04 

.04 

.31 

•02   ^02 

•  33 

.12 

.10   .41 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

2.14 

T 

.01 

.18 

.08 

•  03 

•  04 

.09   .18   .01 

.04 

.10 

.47   .01 

.02 

.BB 

PAUCHAUG  FOREST 

1.64 

.18 

•  12 

.24 

.12   .44 

•  54 

PROSPECT 

2.33 

.05 

.03 

.21 

•04   ^03 

.43 

.11 

.10   .42 

•  33 

.56 

PUTNAM  WATER  WORKS      R 

.26 

•  59 

.18 

ROUND  POND 

1.93 

.09 

.19 

•02   ^07 

.38 

.11 

.08   .53 

.02 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

1.85 

.06 

.05 

.03 

.12 

.03 

.24   .09 

.10 

.43   .11 

7 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

2.32 

.01 

7 

.27 

.05   .04 

7     .42 

•  21 

.08   .39 

.35 

.50 

STAFFORD 
STEVENSON  DAM 

2109 

- 

'.06 

■ 

.06 

"20 

.     .     > 

.05 

I43 

" 

111 

.08   "42 

7 
7 

.26 
•  B6 

.40 

STORRS 

2.05 

t 

.20 

.06 

.29   7 

.08 

.37   .19 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.36 

.05 

.08 

.06 

.14 

.05   7 

.03   .30 

.13 

.38   .14 

•  60 

•  40 

WATERaURY  RADIO  WBRY 

1.97 

.06 

.08 

.22 

•  10 

.25   .19 

.40   .11 

.01 

.55 

.68 
.44 
.38 
•  S^ 

.26 
.52 
,55   ,08 

.26 

WEPAwAuG  RESERVOIR 

2.20 

.03 

,04 

.24 

•01   ^02 

•  30 

.13 

.08   .40 

.01 

WEST  HARTFORD 

2.42 

.02 

7 

.23 

•06   ^06 

7     ^46 

.10 

.07   .46 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2.34 

.01 

.25 

•04   .03 

.42 

.06 

.08   .44 

WOLCOTT  RESERVOIR 

2.51 

.05 

.01 

.32 

.05   .05 

.52 

.09 

,11   .50 

COASTAL            03 

BRIDGEPORT  WB  AP        B 

1.62 

T 

.04 

.09 

.08 

7 

.01        7 

.15   .11 

.10 

.07 

.28   7 

7 

.69 
.50 

T 

GHOTON 

1.9B 

T 

.10 

7 

.20 

.26 

•  09 

.16   .08   T 

7 

.16 

.43   T 

LAKE  KONOMOC 
MILFORO 

2.16 

" 

.01 

" 

.05 

.24 

. 

.04 

.30   .01 

.10 

.07   .43 

.58 

.33 

NEW  HAVEN  we  AIRPORT     R 

1.96 

.03 

.03 

.14 

.11 

7 

•  01 

.10   .21 

.04 

•  13 

.36   .03 

7     7 

.TT 

T 

NORTH  BRANFORD 

2.39 

.04 

.03 

.35 

•01   ^03 

.30 

.18 

.02   .42 

•  59 

•  56 
.48 
.55 

.68 

.42 
.30 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.20 

.03 

.05 

.18 

.04   .03 

.27 

.13 

.09   .52 

PUTNAM  LAKE 

1.87 

T 

.05 

.21 

7     .04 

.31 

.14 

.10   .54 

T 

STAMFORD  5  N 

2.24 

.01 

.04 

.05 

.16 

.08   7 

.23   .04 

.13 

.44   .51 

WESTBROOK 

2.02 

T 

.08 

.05 

.37 

.03 

.14   .06 

7 

.15 

•36   .10 

MAINE 
NORTHERN           01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

4.32 

.49 

.11 

.02 

1.06   .08 

.73   .59 

.14 

.11 

•  27 

,70 

BRASSUA  DAM 

3.38 

.18 

.01 

.02 

7 

7 

.30 

7 

7     .35   .05 

.12   .31   .51 

7     7 

.02 

.11   .28 

.09 

•  17 

•76   •O?   ,01 

BRIDGEWATER 

5.53 

.38 

.45 

.58   .74 

.40   .44   .41 

.25 

.20   .75 

•  41 

•  46 

•  06   T 
.01   T 

CARIBOU  wB  AIRPORT     //R 

4.75 

.13 

T 

.02   7 

.27 

.10 

.01   .02 

.94   .06   7 

.51   .83   .05 

.01 

.12 

.12   .34 

•06   ^22 

•  9- 

CLAYTON  LAKE  2 

3.56 

•  05 

,03 

.13 

.20   .65 

.45   .57   .08 

.02 

7     .40 

7     .20 

.67 

T     .11 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

4.38 

.48 

.03 

7 

- 

- 

.47 

- 

.80   7 

.05   .68   .1! 

- 

.24 

.28   .26 

- 

.20 

.04 

.70   T     T 

FORT  KENT 

3.99 

.31 

7 

,06 

.47 

7 

.21   .33 

.24   .37   .56 

.03   7 

7 

7     .45 

,01   .23 

.41 

,31        T 

GILEAD 

GREENVILLE 

4.46 

.03 

7     7 

.04 

■ 

.35 

7 

7     7 

.73   .03 

.65   .76   .0 

; 

.17 

.07   .50 

.04   .18 

.64 

,02   ,04 

HAYNESVILLE 

5.19 

.18 

.40 

•  02 

.65   .80 

.40   .60 

.U 

.40   .47 

.19 

.55 

.30   ,05 

HOUttAM  FAA  AP 

houlton 

4.94 

.08 

T 

,01 

.15 

.17 

.01   7 

1.04   .11   7 

.45   .66   .0« 

.02 

.1* 

•32   .58 

7     .30 

.7! 

,03   ,05   T 
,25   .05 

4.55 

T 

.05 

7     I 

.25 

.0! 

.55   .42 

.35   .60   .1! 

.03 

.1' 

.40   .45 

.0' 

.30 

•  4! 

jackman 

3.34 

.25 

.17 

.14 

.18 

.03   .33 

.13   .25   .5« 

.02 

.11   .13 

.0( 

.24 

•  7C 

,02       .O* 
,65   ,01   T 

LONG  FALLS  DAM 

2.80 

.15 

7 

7 

.21 

7 

.09   .40   .02 

.05   .19   .7< 

7 

•04   .12 

.01 

.08 

MIDDLE  DAM 

2.44 

.03 

7 

7     .05 

.29 

.06 

.29   .03 

.22   .52   .1! 

•  0 

.02   .03 

.20 

.4 

,01   .10   .0 

millinocket 

5.01 

.10 

7 

.48 

7          ,01 

.13  1.21   .06 

.05   .58   .5 

7 

.16   .32 

7 

.20 

1.0« 

1.06       .0 
,03   .03 
.65   .06   T 
.60   T     .0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

4.55 

.01 

7 

7         7 

•  18 

.15 

.04   7 

1.28   .09   7 

.56   .37   7 

•  1! 

.19   .20 

.01   .19 

M005EHEAD 

3.43 

.23 

7     7 

7 

7 

.28 

7     7     7 

.04   .33   7 

.05   .38   .5< 

7     7 

7 

.13   .31 

.IC 

.15 

oouossoc 

3.24 

.29 

.04 

.01 

.33 

7     .55 

.24   ,24   ,5 

.02   7 

•  0' 

.07   7 

.0* 

.16 

PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 

4,1! 

.31 

T 

7 

- 

- 

.29 

.01 

.24   .48 

•  80   .3 
.12   .53   .4< 

.13 

•  0 

.10   .71 

7 

.01   .24 
.18 
.35 
.17 

.2S 

.16   T     T 
,56   .05   .0 
1.00 
.02   T     T 

RIPOGENUS  DAH 

3. DC 

.29 

.03 

.25 

.02   .35   .10 

.04   .38   .3 

•  03 

.10   .18 

, 

ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

4,6C 
3,91 

,55 

,07 

7 

7 

7 

7 

.30 
.86 

7 

.50 
.72   .09 

.40  l.0< 
.40   .34   .4 

•  1 

•     .50 
.01   7 

.6' 

SQUA  PAN  DAM 

3,9« 

.47 

.01 

7 

.40 

.0 

.02   .58   .08 

7     .38   .3 

•  08 

.07   .35 

.2 

.14 

.0 

,60   T     T 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

2.7! 
2.3 

7 

7 
,02 

.05 

■ 

.15 

.08 

.38 
.29   .09 

.71   .54   .1 
.34   .35   .0 

.1 

.1 

.27 
.03   .04 

.0 

.16 
.15 

.3 
•  5 

,06 

,0 

?       I 
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DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELO 

BRIDGTON  1  NNM 

CORINNA 

EAST    SANGEBVILLE    5    SE 

FARHINGTON 

fiARDINCR 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLO  town  FAA  AIRPORT 

ORONO 

fiUHFORD  1  sse 

rumford  power  plant 

springfield 
vanceboro  no.  2 
katervillE  pump  STA 

MEST  BUXTON  2  NNW 

hest  Enfield 
woodland 


COASTAL 

BAR  KARBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 

JONESeoRO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


3,T6 
S.69 
6.03 
♦  ,67 


3.52 

*.93 
4.05 


76 

It 

74 

39 

58 

10 

97 

11 

96 

3* 

Day  of  month 


AOAHS 

2.60 

C«£5IER  2 

2.62 

CHESTERFIELD 

2.06 

CUMMINGTON  HILl. 

3.10 

HEATH 

3.38 

H005AC  Tunnel 

3.14 

KNI6HTv(ILLE  0AM 

1.9A 

PERU 

2.S! 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT    R 

2,55 

plainfielo 

3.03 

SOUTH  EGrEMONT 

2.21 

ST0C<6R1DGE 

2.25 

WASHINGTON  2 

2.72 

WEST  GRANVILLE 

2.55 

WEST  OTIS 

2.39 

•   •   • 

CENTML          02 

AMHERST 

2,36 

ASHBURNHAM 

2,59 

ASHLAND 

2.19 

BARRE  FALLS  DAM 

2.67 

BEDFORD 

2.27 

6ELCHERT0HN 

3.35 

BIRCH  HILL  0AM          R 

2.39 

BLUE  HILL  WS          // 

2.18 

BOYLSTON 

2.63 

BUFFUMVILLE  DAM 

2.18 

CHESTNUT  HILL 

2.12 

CLINTON 

2.50 

EAST  BRIMFIELO  OAH 

2.56 

EAST  PEPPERELL 

2.48 

FITCHBURG  1    S 

2.43 

FRAMINGHAM 

2.16 

FRANKLIN 

2.72 

GARDNER 

2.63 

6R0T0N 

2,44 

HARDWICK 

2.84 

HAVERHILL 

2,03 

HOLYOKE 

1.92 

HUBBARDSTON 

2.60 

LAWRENCE 

2,27 

LOWELL 

2,22 

MANSFIELD 

2.22 

MILFORD 

2.26 

NEW  SALEM 

2.95 

NORTHBRIOGE  2 

2.49 

NORWOOD 

2.12 

PELHAM 

2.78 

PETERSHAM  3  N           R 

2.15 

QUA8BIN  INTAKE 

2.84 

READING 

2.25 

SHELBURNE  FALLS 

2,81 

S0UTH6RIDGE  3  Sw 

2,44 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2.29 

STERLING 

3,07 

TULLY  DAM 

2.62 

TURNERS  FALLS 

2,68 

WALPOLE 

2.37 

WARE 

1.54 

WESTFIELD 

2.01 

WEST  MEDWAY 

1.47 

WESTON 

2.32 

winchendon  no  2 

2,80 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

2.90 

"  I  '2   '3  I  H  I  15   16  I  17  I  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.21      .02      .32 


.15       ,20      ,05 


.03    1.57      .10 
.01    1.34      .07 


.02      .65      .22 


S«»  Rslerence  Nolu  Following  SUtlon  Indax 
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.08 

,50 

,58 

,30 

.20 

,15 

T 

.33 

.54 

.24 

,74 

.38 

.22 

.02 

,17 

.15 

.01 

.03 

,14 

.01 

T 

,25 

.09 

,17 

,20 

T 

T 

,04 

.28 

.01 

,09 

.04 

.16 

,06 

.06 

.43 

.10 

.02 

.39 

.16 

.30 

.03 

.07 

.03 

.36 

.12 

.07 

.52 

.08 

,03 

,>2 

.10 

.02 

.14 

.29 
,30 


.06 

.05 

.49 

.05 

.03 

.41 

.13 

.05 

.38 

.05 

.25 

.11 

.OS 

,37 

.12 

.24 

,05 

,07 

.06 

.24 

.09 

T 

.05 
.41 

,46 

.10 

tt 

.49 

.09 

,05 

,22 

.09 

.12 

.28 

.36 

.05 

.10 

.24 

.95 

,29 

.26 

.21 

,05 

.30 

.84 

.17 

.23 

.69 

.06 

,17 

.29 

.72 

.40 

.10 

.02 

.1? 

.24 

.92 

.24 

.22 

1.21 

.07 

.34 

.05 

.08 

.96 

.06 

.11 

.2'; 

T 

T 

.02 

1.03 

.08 

.09 

1,19 

.24 

47 

1.00 

.54 

34 

1.01 

.24 

37 

1.2« 

30 

1.07 

.50 

23 

T 

1.35 

.27 

.76 

1.05 

.09 

,77 

.96 

.43 

,90 

,29 

,73 

1.00 

* 

1.23 

m^i 


7y,y, 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


MASSACHUSETTS 


COASTAL 

BEECHWOOO 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 


EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

fALL  RIVER 

HATCHVILLE 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDOLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

NEW  BEDFORD 

NEWBuRYPORT 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

SPOT  POND 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  Sw 
BERLIN 

bethlEhem 
cannon  mountain 

C0LE8R00K 

OIXVILLE  NOTCH 
ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  <.  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLftREMONT  JUNCTION 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWlLLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2    E 


LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWElL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABE5IC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  Z    NNW 
NEWPORT 

NORTHWCOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 


WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


4,05 
3.30 
5,3B 
4.23 
3.86 

4.38 
2.99 
3.02 

6.90 
*.57 

4.02 
3.62 
4,95 


2,96 
3.25 

4,50 


2,00 
2.9B 
2,97 


1.27 
2,61 

1,60 


,03       .02       .08 


.34 

.10 

.04 

T 

.02 

.U6 

.44 

I 

T 

.23 

.36 

.19      .50 
.14 

.12     .0; 

.05       .03 

,12      ,09      .19 


2.05 
.50 
.25 


.26 
.25 
.45 


.1<> 
.24 

.04 


.08      .2S      T 


70 

,26 

.14 

T 

13 

.40 

.79 

.03 

34 

.58 

.87 

.04 

.!B 

.03 

.96 

.30 

.55 

.53 

.U 

.S3 

.90 

.20 

.52 

.BC 

.22 

.60 

.96 

.15      .35      .05 


.15    1.1! 
.16 
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.04 

.35 

.30 

.10 

.24 

.08 

.IB 

.41 

.10 

.02 

.17 

.05 

.33 

.30 

.02 

.12 

.10 

.OB 

.12 

.02 

.30 

.45 

.05 

.40 

.23 

.13 

.09 


.02       .03      .04 


.21 

.14 
.14 


1.19 
.92 

.60 


1.01 
1.55 


.20 
1.4S 


1.02 
.01 


.TO      T 

.10      .IB      .03 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEW  ENSLAND 
NOVEMBER   1965 

Station 

e2 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    5    1    6 

7 

8 

9 

10   1   11   I  12 

13  I   14   1  15 

16    { 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23   1  24 

2S  1  26 

27 

28   1 

29 

30 

31 

VERMONT 

-'■ 

•         «         • 

NORTHEASTERN                  01 

BETHEL    *    fi 

BLOOmFIElO 

*.5 
3.2 

.23 

•  15 

.05 

.13 

,60 

.70 
57 

T          .23      ,02 

,42 

,89 

.31 

T           7 

,11 

T           7 

.14 

.29 

1.02 

7 

,03 

CANAAN 

3.5 

•  36 

.08 

T 

.17 

,20 

.42 

.8C 

.06 

.06 

.09 

.06 

.21 

.09 

.19 

,02 

CHELSEA 

3.15 

.12 

.04 

J 

.U 

.4 

7 
.80 

.23 

,31 

.32 

.71 

,09      T 

.10 

T           .03 

7           .12 

.25 

.29 

,0] 

DANVILLE 

S.$< 

.20 

.13 

.01       ,25      7 

,35 

.94 

.5! 

7           T 

.10 

.14 

.12 

7 

,02 

,02 

,20 

.08 

.41 

1,01       .95 

.02 

.02 

.16      .05 

.45 

.84 

,i; 

ENOSBURG    FALLS 

6.K 

.46 

.10 

.07 

.14 
,49 
.63 
.50 
.12 

,37 

6ILMAN 

2,83 

.14 

.03 
.10 

1,34 

.87 

.68 

.04      7 

7 

.15 

1.42 

.28 

.20 

MC     INOOE    FALLS 

4,21 

.17 

T 

T 

.30 

,24      .05 

.23 

.51 

.73 

.03 

.05 

.21 

.02 

.07 

.02 

MIDDLESEX 

<>.ll 

.14 

.07 

.50 

.95 

.58 

7 

.10 

.04 

.31 

.12 

.45 

,01 

.02 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

3,82 

.11 

T 

T 

,07 

,34 

' 

.17      T 
,13      T 

.28 

.73 

.72 

.04      T 

.05 

.26 

.28 

.73 

,06 

.08 

.66 

1.09 

.06 

.01       .02 

.03 

7           T 

.11       .13 

.80 

.04 

.09 

.01 

MOBRISVILLE    Z 

4.99 

.10 

T 

T 

.05 
.70 
T 
.11 

MOUNT    MANSFIELD 

6,*5 

*34 

.15 

.01 
,03 

,12 

.24      T 
.08      .12 
.17      .03 

.52 

1.03 

.53 

7 

.77 

.42 

.70 

.10 

.50 

.15 

NEWPORT 

*,*5 

.18 

.18 
•  63 

.90 

.79 

,35 

.13      .43 

.38 

.77 

.77 

.12 

.23 

.15 

NORTH    DANVILLE 

4.20 

.06 

■  02 

.91 

1.56 

.11 

7            ,05 

.09 

7           7 

.04      ,19 

.66 

.23 

.02 

7 

northfield 

- 

- 

. 

- 

.59 

1.11 

.17 

.01 

.10      .31 

.75 

.06 

.07 

.01 

PLYMOUTH    UNION 

*.52 

.06 

*0t. 

,01 

.21 

.47 
.58 

,10      ,26 

" 

" 

" 

■ 

" 

• 

READING    HILL 

4,09 

.20 

« 

.31 

1.12 

.50 

.09 

.11 

.12 

.11 

.89 

.07 

.03 

ROCHESTER 

.06 

1.51 
.63 
.09 

•           .36 

.98 

.42 

.25 

.25 

1,05 

SAINT    JOHNSBURY 

ales 

.11 

T 

.01       T 

T 

,16      ,06 

.24      .Oj 

• 

- 

- 

- 

7 

7 

.02 

.27 

1.15 

.14 

SOUTH    NEWBURY 

3,59 

.20 

.06 

.13 

.45 
.34 

.96 
.91 

.27 

.71 

•  15 

7 
.11 

7           7 

.40 
.20 

.60 
.08 

.03 
.45 

7 
.03 

.02 

wAITSFIElO    2    MSW 

4,60 

.08 

.13 

,04 

.50 
.60 
.37 

WATERBURY    I    NNE 

4,60 

.14 

.07 

.27      T 

.51 

l.OO 

.54 

.06      7 

.25 

.02 

.35 

.10 

.58 

.12 

.05 

WEST    BL'RKE 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1965 
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MIDDlETOWN  *  l> 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  RUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  0 

BRiDr.EPORT  WB  AP 
5R0TCN 

NEW  mAVEN  wB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
wESTOROOK 


Day  ol  Month 


MAX 
MD) 


MAX 

MIN 


IMAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


48  '•S 
22   21 


64   48   43 


65   49 
37   24 


64   47 
28   22 


60 
25 


58 

37 

55 

67 

47 

36 

25 

20 

43 

27 

43 

39 

59 

67 

36 

24 

15 

29 

23 

60 

41 

56 

66 

46 

38 

24 

28 

45 

30 

53 

41 

58 

69 

45 

37 

26 

25 

41 

27 

52 

40 

68 

69 

45 

35 

26 

25 

40 

27 

67 

49 

39 

59 

68 

39 

24 

IB 

24 

26 

61 

47 

52 

65 

61 

39 

26 

24 

46 

27 

60 

45 

58 

69 

51 

40 

25 

25 

40 

28 

55 

42 

56 

71 

50 

36 

27 

23 

40 

27 

56   40 
37   23 


60   46 
36   23 


57   45   59 
38   30   34 


58   40   56 
35   27   24 


66   54   44 
42   28   26 


62   47   58 
40   24   22 


60   45   57 
40   28   20 


39   56   67   48 


72   48   59 
42   37   44 


68   48   57 
41   29   40 


69   48   56 
42   32   39 


59   70   46 
27   31   28 


52   60 
24   23 


71   51 
42   26 


52   55 
33   26 


55   47   50 


46   45 
19   21 


39   42 
29   36 


43   47 
29   35 


45 
26 


60   59 
42   31 


60   55 
39   35 


54 

57 

52 

42 

41 

43 

26 

39 

20 

26 

59 

56 

55 

44 

43 

40 

37 

39 

22 

27 

59 

55 

65 

45 

49 

39 

36 

27 

21 

23 

43 
27 


60   57 
48   45 


54   55 
35   29 


44   43   41 


15   22   38 


15   19   23 

42 
37 


39  24  19 

48  44  37 

38  32  24 

50  46  40 

39  33  18 


43 

46 

26 

37 

36 

23 

60 

51 

37 

43 

49 

52 

26 

41 

46 

49 

32 

41 

46 

47 

23 

36 

45 

46 

26 

38 

50 

51 

25 

41 

47   50   46 
40   36   20 


51   50 
29   32 


55 
42 

51 
32 

48 
22 

57 

37 

51 
36 

49 
41 

52 
36 

46 
16 

47 
27 

53 
45 

52 
41 

48 
36 

42 
21 

52 
36 

49 
33 

50 
39 

49 
31 

42 
26 

56 

38 

54 

31 

47 
43 

46 
33 

40 
25 

63 

37 

61 
31 

49 
42 

51 
34 

48 
19 

48 
23 

65 

47 

46 
41 

48 
39 

42 
25 

52 
31 

52 

43 

49 
41 

52 

34 

46 
19 

54 
32 

52 
39 

68 
40 

52 
33 

44 
26 

56 
35 

56 
32 

42 

53 

60 

26 

32 

38 

46 

46 

43 

20 

34 

33 

65 

52 

46 

56 

54 

40 

36 

29 

46 

35 

55 

52 

43 

56 

56 

38 

34 

27 

42 

34 

51 

50 

44 

54 

53 

40 

35 

25 

44 

34 

48 

53 

50 

50 

56 

41 

37 

24 

24 

41 

52 

51 

43 

63 

50 

42 

32 

19 

33 

37 

55 
46 

54 
31 

44 
20 

56 

30 

65 

40 

47   53 
26   44 


48   44   50 
28   32   35 


42   43 
32   26 


40 
30 


45 
30 


39   46 
24   25 


47   40   46 
31   23   28 


47   44   49 
30   33   38 


29   30   36 


47 

46 

29 

26 

45 

44 

28 

26 

40 

46 

28 

21 

63 

48 

34 

33 

49 

45 

33 

26 

51 

46 

33 

32 

44   44   49 
32   20   34 


43 
27 


46   50   47 


46   47 
33   22 


36   37   30 

43   44   42 
36   36   30 


50   41 
38   34 


46   45 
37   32 


43 
38 


48   46 
32   25 


50   46 
38   28 


41   47 
24   35 


48   52 

43   40 


45   49   46 
39   37   27 


46   49 
40   39 


47   49   47 


50 
37 


45   45 
24   26 


42 

46 

14 

20 

48 

51 

21 

36 

47 

53 

20 

38 

45 

53 

20 

38 

42 

47 

17 

27 

42 

48 

22 

38 

45 

53 

19 

36 

47 

58 

22 

40 

45   52   56 
18   36   38 


49  64  60 

31  45  45 

45  55  56 

23  36  42 

47  52  59 


46 

47 

25 

25 

46 

64 

21 

20 

46 

56 

56   48 
28  Zi 


50   42 
32   26 


47   44   39 


30 
19 

33 
19 

35 

21 

40 
22 


56   49   37 
23   23   21 


57   49   36 


50 
32 

44 
27 

36 

20 

62 
34 

39 
26 

38 
20 

50 
31 

38 
27 

38 
23 

57 
27 

50 
25 

37 
21 

54 
27 

47 
26 

34 
23 

56 
29 

51 
26 

37 
20 

63 
33 

52 
27 

39 

21 

36 
22 


53   60   31 

29   23   19 


64 

44 

40 

42 

33 

27 

53 

45 

36 

29 

52 

43 

40 

30 

61 

54 

34 

28 

63 

50 

39 

26 

26 

20 

54   47   40 
26   25   1' 


49.3 
27.5 


45.2 

30.3 


49.3 
30.2 


46.6 
26.9 

49.1 
30.1 

46. 6 
26.3 

49.2 
32.2 

49.6 
31.3 

46.3 
30.9 

50.1 


48.9 
32.1 


60,9 
31.7 


51.7 
31.4 


46.2 
31.6 

46.5 
28.9 


52.6 
37.7 

50.4 
33.0 

50.3 
35.0 

52.2 
31.5 

51.6 
28.6 

51.8 

30.8 


S«e  Refoiencs  No(«B  Following  Station  Index 
-    272    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
N0VEM6ER  1966 
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27   27   21 


33   34 
30   31 


33   32 

29   14 


20   25   22 


30   33 
21   27 
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11 
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30 

27 

25 

21 

20 

18 

40   27   27 


27 
19 

28 

18 

2S 

19 

26 

20 

28 

16 

29 

20 

28 
20 

26 
19 

28 
15 


29 
15 


43   43   42 


39 

44 

12 

21 

42 

36 

31 

29 

40 

34 

32 

24 

33   35 
25   23 


34.0 
19.9 


35.3 

18.9 


32.8 
17,3 


33.2 

17.3 


33.2 

16.6 

34.5 
20,9 

36.7 
19,9 


34,9 
21.1 

33.9 
19.6 

34,5 
20.5 

35,5 

17.8 

36.4 
21.3 

35.0 
23.0 

34.5 

20.3 


34,1 
18,7 

34.9 

16,5 

33.6 
13.8 

35.2 

11.8 


41,3 
27,3 

40,1 
25,7 

42,0 
26,8 

38,8 
24,4 

37.6 
22.* 

39.1 
23.9 

43,1 
25.9 

39.* 
24.2 

42.3 
23.1 

42.3 
29.2 

39.7 
26.2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 
ORONO 

RUWFrRO    1    SSE 
RUWFORD    POWER    PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO    NO.    2 
WATERVILLE    PUMP    STA 
WEST    euxTON    2    NNW 
WEST    ENFIELD 
WOODLAND 

•         •         • 

Coastal  < 

bar  harbor 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TPCRT 

ELLSWORTH 

jONEteORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WR  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
•    #    • 
WESTERN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


01 


ADAW; 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport 
south  egremont 
stockBrioge 
west  granvillf 


34   42 
21   le 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


25   20   2C 


41   53 
26   23 


41   23   14 


36   46 
24   17 


39   50 
24   17 


36   46 
20   26 


36 
21 


42   20   13 
53   37   48 


53 

36 

50 

30 

25 

31 

53 

37 

51 

27 

23 

28 

54 

36 

50 

33 

23 

18 

55 

40 

58 

37 

22 

22 

62 

40 

50 

35 

21 

22 

67   45   33 
35   22   19 


40   41 
15   20 


42   35 
18   17 


67   45 
35   23 


53   37   54 
30   20   U 


56   40 
33   19 


43   38   44 
29   30   22 


58   43   52 


23 

42 
24 

42 
25 

43 


60   44   52 
34   21   24 


62   41 
32   25 


57   40   46 


40 

26 

27 

35 

28 

60 

42 

48 

48 

42 

26 

27 

23 

30 

31 

47 

61 

42 

48 

47 

21 

25 

23 

34 

24 

64 

41 

52 

49 

42 

38 

12 

28 

38 

30 

66 

41 

57 

50 

34 

29 

32 

39 

68 

43 

58 

50 

33 

26 

32 

38 

63 

41 

51 

48 

41 

25 

23 

40 

65 

61 

57 

44 

25 

39 

65 

44 

59 

56 

27 

21 

20 

37 

45   45 
26   26 


44   41   46 


62  49  44 

37  36  35 

61  48  48 

34  31  32 

60  48  50 

29  34  36 

65  55  52 

22  32  35 


50 
40 


34   57 
15   20 


33   35 
19   22 


40   41 
22   23 


33   33 

17   14 


1  7   25 
5 


40 
13 

38  36  35 
15  17  23 

39  36  34 
18  18  27 


37   37 
18   24 


35   45 
17   25 


40 
22 


39   44   45 
24   27   32 


17   24   37 


42 

42 

45 

21 

25 

34 

43 

43 

41 

13 

32 

29 

16   ?0   ?6 


44   4l   46 


44 

26 

42 

27 

42 

27 

37   29   25 


49   38 
37   27 


48   39 
38   25 


50   48 
42   30 


48   46 
39   35 


47   36 
35   23 


32   40   19 
47   46   36 


47   47   37 
41   34   21 


49   49   38 


38   31 
45   48 


24   36   27 


24   34   24 


43 

35 

40 

33 

19 

19 

46 

40 

39 

33 

22 

17 

50 

37 

44 

36 

24 

26 

48 

39 

44 

23 

18 

29 

45 

42 

30 

36 

22 

22 

43 

48 

34 

35 

16 

23 

47   39 
34   25 


48   42 
32   20 


48   43   35 
18   27   21 


45   37 
35   23 


50   47 
40   32 


48   36 
33   18 


48 

36 

46 

33 

32 

35 

48 

39 

47 

26 

20 

29 

36   32 
15   30 


35   32 
20   29 


33   33 
31   31 


34   33 

30   30 


41   37 
29   31 


42   38 
30   32 


22  18  13 

39  39  35 
24  21  27 

40  40  34 
17  13  31 


46   36   34 


36   37 
30   34 


34   32 
19   16 


38   40 
22   32 


50   48 
44   31 


37   35 
25   25 


38   43 
33   33 


34   34 
24   29 


41   44 
34   34 


45   43 
39   33 


47   49   48   38   37   43   43   37   40 
24   43   29   21   19   21   34   33   29 


47  46  36 

30  36  28 

45  50  48 

24  44  33 

45  49  47 
23  42  30 

35  47  49 

21  32  31 

46  49  40 
26  40  25 


41  45 

28  35 

36  46 

25  33 

45  50 
21  42 

47  49 

35  22 

50  51 

32  33 

46  49 
34  28 

49  48 

30  29 


36   42 
18   32 


34   32   39 
26   20   20 


36 
24 


38   39 
23   26 


43   42 
23   28 


39   45 
29   32 


40   42 
34   26 


42   41   34 


47   41   35 
36   33   32 

42   36   39 
35   32   29 

40 
31 

49 
33 

40 


36   36 
15   27 


40   40 
19   26 


40   40 
20   30 


39   40 
32   26 


41   40 
35   33 


44   40 

36   34   29   21 


34   34   34 


13   28   24 


42   42 
26   37 


43 
32 


44 


19   33   30 


44  49 

36  30 

46  45 

35  31 


36   29 
21   13 


32   32 

26   25 


41 

l9 

42 

32 

42 

21 

40 

46 

IB 

19 

43 

32 

47 

39 

46 

33 

47 

32 

32 

35 
20 


50   39   40 
32   26   26 


37 
29 


36 

34 

29 

25 

46 

34 

27 

19 

36 

36 

27 

20 

50   37   37 


39 
23 


4b 

45 

26 

23 

45 

40 

27 

19 

43 

42 

28 

23 

51 

46 

21 

22 

42 

34 

25 

17 

46 

45 

28 

19 

44 

34 

26 

20 

50 

44 

32 

30 

20 

18 

45.2 

27.7 

46.1 
27.9 


See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 
«    •    * 
CfNTBAL 
JM'f  OST 

SABRF  FALLS  DAM 
9EDF0BD 

BIRCH  HILL  DAM 
ILLE  HILL  wB 
3UFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTCN 

EAST  BRIMFIElD  dam 
FITChBuRG  2  S 

framingham 

haverhill 

lawrence 

LOWELL 
READING 
SHFLBURNE  FALLS 

springfield  armory 
tullv  dam 

TLRNfRS  FALLS 

WALPOLF 

WEST  MEDWAy 

wESTCN 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

COASTAL  0 

aOSTON  i«B  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  kAREHAM 
EDGARTOwN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2     NNE 
«IDDLET0N 
NANTUCKET  wB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MEW  EMOLAIJD 
NOVEMBER  1955 


Day  of  Month 


61   37   53 


69  <.a   <.0 
37   22   23 


57  63  50 

26  16  31 

55  61  43 

31  22  25 

6«  45  63 


56   62 
32   30 


67   44   37 


MAX   55 
Mm   35 


58  66  49 

34  25  26 

68  47  62 
45  27  32 

69  47  62 
47  29  30 


61 

42 

34 

52 

55 

40 

36 

21 

21 

24 

23 

25 

52 

40 

56 

62 

46 

60 

28 

24 

22 

34 

24 

25 

57 

38 

55 

68 

43 

61 

34 

23 

19 

42 

25 

26 

57 

42 

57 

69 

47 

63 

35 

24 

20 

45 

21 

24 

57 

42 

57 

69 

57 

65 

39 

23 

23 

46 

26 

28 

48 

34 

52 

63 

42 

58 

30 

20 

25 

32 

23 

30 

59 

35 

48 

38 

60   53   45 
45   29   23 

55   38   54 


68  41  63 

40  32  35 

69  45  61 
34  27  27 

56  62  50 

45  12  27 

66  41  57 
32  26  34 

55  65  49 

44  33  26 

67  45  58 

41  29  34 

69  4R  63 

48  30  24 


49 

51 

34 

39 

47 

50 

30 

34 

55   52   55 


53   50 
29   36 


51  53 
36  36 

60  54 
42 

50  53 
36  27 

52  53 

36  38 

53  52 
33  36 

53  55 

39  40 

45  52 

40  34 

55  53 
42 

53  53 

40  29 

51  54 

41  20 

47  46 

33  36 


18   21   25 


57   50   55 


59   58   53 


55   55 
40   i,3 


56   59 
47   42 


59   51 
46   38 


21   19   22 


19 
45 


21  22  37 

44  48  47 

24  23  38 

44  48  47 

24  21  36 

43  48  47 

16  16  38 


17   20   32 


46   49   49 


47   49 
16   15 


39   42   43 


42   36   26   22   28   35 


32 

48 


25   39   41 


2  7   30   37 


49 
39 


57 

55 

42 

37 

53 

43 

40 

29 

46  55  44 

37  37  17 

57  55  44 

45  40  31 

46  50  46 

37  38  25 

46  50  43 

38  36  20 


59   48 
37   27 


53   48   40 


26 

20 

45 

39 

35 

25 

44  52  49 

29  32  28 

39  49  46 

26  39  22 

55  56  35 

34  29  26 


25   37   24 


66 

55 

55 

60 

52 

50 

34 

18 

48 

33 

67 

53 

62 

62 

47 

48 

27 

32 

45 

40 

60 

43 

55 

57 

52 

41 

27 

39 

47 

41 

41 
35   25 


26 

41 

46 

48 

18 

41 

46 

52 

22 

41 

48 

46 

U 

38 

49 

50 

33 

43 

56   49   40 


45 

34 

58 

56 

45 

38 

53 

52 

42 

42 

56 

55 

45 

36 

55  57  35 

37  34  31 

55  57  37 

38  30  24 

46  55  54 

32  38  31 


54   56   37 


40 
21 


49   40   52 


37 
24 


See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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45   42   48 


40   48   43 
35   28   23 


26 
46 

46   44   44 
38   40   29 

46   38   46 
26   35   28 

49   40   45 
36   34   22 

48   39   47 
35   35   26 


51   40 
37   35 


37   36   20 


49 
35 


43 
19 


49 
25 


42  40  34 

46  49  42 

38  32  28 

53  47  48 

45  39  33 

46  48  41 


52   57 
26   32 


49   38 
26   22 


36  37 

26  18 

35  35 

24  16 

38  35 
26  22 

46  35 

28  18 

44  36 
32  24 

46  37 

29  23 

47  35 

26  19 

47  37 

26  17 

51  36 

30  23 

41  39 

29  23 

43  38 

29  25 

39  40 
26  24 

40  39 
26  17 

45  34 
26  18 


41 
26 


48   37   41 


46   52   57 


42 

53 

29 

39 

49 

46 

55 

29 

20 

39 

41 

45 

55 

32 

24 

36 

37 
24 

40 
27 


33 
25 


49  42  39 
37  33  29 

50  39  36 
21  21  14 

57  49  39 

35  34  30 

48  36  37 
29  28  20 

56  50  39 

33  32  26 

49  45  37 
38  31  26 

50  40  38 
26  27  21 

54  47  36 

22  26  16 

50  42  40 
29  29  22 

51  45  38 
33  31  20 


47 

.6 

27 

.2 

44 

.5 

26 

.2 

46 

,6 

27 

,7 

45 

,0 

27 

,0 

46 

6 

31 

2 

47 

7 

26 

6 

50 

5 

34 

7 

47 

2 

29 

5 

47 

4 

27 

3 

46 

28 

0 

50 

30, 

49, 

32. 

49. 

33. 

48. 

31. 

48. 

27. 

43 

,1 

26 

.4 

46 

4 

27 

2 

48 

2 

28 

1 

50 

4 

27 

3 

52 

3 

29 

9 

44 

6 

28, 

7 

46.9 
36.3 


49,7 
29.1 


49.8 
34.9 


48.9 
30.0 


50.9 
34.7 


49.0 
33.6 


49.1 
31.4 


51.2 
32.3 


51.1 
31.8 


49.2 
34,7 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


MASSACHUSETTS 
NEw  BEOFOBD 
PLYMOUTH 

PBOUINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKRORT  I  E5E 
SALE^'  CG  AIR  STATION 
SAnDkICH 
TAUNTON 
wOCnS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 
•    «    • 

NORTHERN  ( 

9ENTrN  5  Sw 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLFBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
ft    tt    « 
SOUTHERN 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTCN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CCMWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  PEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

mAsSABESIC  LAKE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


Day  of  Month 


57   40   55 
40   28   30 


53   4<)   54 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MD) 


45  31  25 

22  12  10 

60  33  50 

27  17  14 

53  30  47 


46   33   46 


43   35 

25   20 


39   22 

6B   49 
39   22 


67  46  58 

42  32  40 

70  53  60 

49  2=  28 

63  57  55 

50  31  23 

56  69  45 


68   43 
33   22 


52   34   38 


57   36   54 
32   19   32 


56  45 

32  15 

55  35 

30  19 

58  36 

28  15 

52  51 

23  14 

61  40 

23  19 

56  35 
26  17 

36  25 

1  -  2 


39 

58 

66 

22 

21 

29 

35 

50 

62 

18 

17 

40 

37 

56 

66 

19 

20 

35 

36 

52 

63 

20 

19 

25 

35 

50 

61 

21 

21 

34 

38 

55 

59 

18 

20 

32 

56   56   47 


58   42 

18   14 


65   41   60 


43 
22 


62   55   55 


56   51   55 


42 

56 

50 

43 

23 

27 

38 

35 

39 

55 

44 

45 

19 

29 

35 

29 

65 

45 

63 

53 

25 

20 

29 

33 

56   54   54 
44   38   22 


35  18  28 

59  48  42 

29  29  30 

48  41  44 

38  27  25 


48   52 
33   42 


46   47 
24   43 


45   46 
20   34 


46   48 
25   42 


49   46 
26   41 


48   51 
32   48 


43   49 
17   40 


48   54 
33   39 


40 
25   24 


47   40   47 
33   24   24 


52  48 

29  33 

44  42 

28  31 


52   44   49 


35   28   32 


63   53   48 
40   37   37 


43 
22 


45   48 
16   18 


41   44   40 
11   13   35 


45   43 
14   32 


40   43   41 
15   16   33 


49   45 
18   34 


13  16  32 

41  47  43 

15  17  30 

36  42  42 


40  43  42 

22  24  34 

40  41  41 

12  16  33 

44  43  49 

20  19  20 

42  42  46 


57  51  43 

47  36  32 

57  56  42 

45  41  26 

55  54  49 

45  42  33 

52  56  50 

43  36  26 


51 
37 


43   40   34 


44   34 
32   22 


42  46  43 

35  35  25 

42  46  43 

36  35  24 


24   17 
0.2 


36   35   24 


40   30   19 


46   43 
39   29 


46   47 
40   26 


45   50   47 
35   36   21 


56   56   40 
40   36   30 


34   44   30 

47   56   56 
29   45   27 


44   47   32 


37 

46 

21 

30 

37 

43 

20 

32 

41 

42 

IB 

29 

26 

40 

12 

25 

33 

43 

22 

32 

31 

32 

15 

5 

29 

35 

19 

25 

27   32   23 


36   39   36 


35 

45 

25 

31 

44 

45 

29 

32 

49 

47 

32 

33 

38 

44 

31 

29 

46 

47 

32 

26 

40   49   49 


47   47   49 
29       38 

50   42   56 


49   47   45 
37   36   39 


25 

32 

20 

14 

20 

23 

15 

8 

34 

33 

20 

3 

32 

32 

17 

10 

8 

16 

0 

1 

24 

28 

17 

12 

41 

36 

25 

12 

33 

38 

25 

12 

43 

39 

26 

18 

44 

39 

20 

11 

38 

35 

26 

13 

36 

30 

24 

12 

35 

34 

23 

20 

35 

30 

16 

12 

34 

46 

25 

21 

32 

45 

23 

IS 

20   17   25 


22   12   17 


48   45   44 
43   39   33 


45   49 
37   27 


44   41 
38   35 


46   54   57 
30   43   43 


44   54 
26   36 


43   47   54 
20   21   22 


56 
38 


29  I  30 


40  40 

32  29 

46  37 

29  23 

48  38 

34  29 

49  40 
26  20 

38  37 

30  23 

40  40 

31  26 

45  40 

31  26 

38  37 

23  16 

47  40 

35  31 


38  34 

28  26 

40  33 

32  28 


38  37 

15  30 

35  37 

13  Is 


38 

34 

34 

34 

35 

33 

31 

26 

22 

22 

14 

30 

26 

20 

20 

35 

34 

36 

36 

27 

26 

28 

8 

28 

25 

20 

20 

35 

38 

37 

38 

28 

24 

27 

5 

28 

24 

20 

21 

39 

38 

33 

23 

25 

15 

20 

17 

36 

43 

39 

41 

32 

31 

31 

12 

31 

16 

23 

15 

42 

33 

34 

36 

36 

30 

29 

30 

29 

10 

23 

25 

22 

21 

26 

22 

20 

23 

16 

U 

11 

19 

13 

12 

15 

10 

0 

0 

34 

38 

33 

38 

34 

35 

26 

25 

31 

16 

16 

23 

24 

21 

18 

35  32  27 

26  20  18 

33  40  30 

26  25  22 


34 
30 

39 
32 

42 
31 

39 

19 

45 
21 

44 
27 

37 
21 

34 
23 

42 
26 

40 
16 

43 
18 

43 
28 

38 
20 

41 
32 

41 
22 

44 
15 

49 
26 

41 
29 

46 
21 

40 
27 

43 
24 

44 
13 

45 
27 

34 
26 

40 
22 

40 
31 

46 
30 

46 
16 

49 
32 

44 
27 

46 
23 

40 
30 

38 
28 

45 
16 

47 
30 

38 
25 

43 
23 

39 
28 

45 
29 

46 
17 

49 
28 

44 
27 

47 
21 

40 
30 

40 
29 

45 
17 

45 
29 

37 
25 

44 
20 

38 
31 

37 
27 

37 

20 

40 
31 

37 
30 

*0 
27 

40 
35 

38 

21 

46 
17 

49 
36 

40 
30 

45 
21 

40 
33 

39 
30 

43 
24 

42 
32 

37 
29 

41 
28 

37 
32 

37 
20 

40 
17 

41 
28 

39 
28 

40 
28 

39 
31 

47 
28 

43 
19 

46 
l9 

52 

28 

42 
25 

39 

30 

40 
33 

46 
27 

19 

45 

50 
28 

43 
25 

50,5 
36.7 


51.2 
33.9 


50.5 
35.0 


50. T 
28.5 


46,8 
33.5 


48,6 
34,8 


50,8 
34,6 


43,9 
26,4 


50.1 
38,3 


39.7 
23,8 

39,3 
23.3 

38.5 
22.4 

37.5 
22.8 

38.2 
21,4 

34.9 
17.3 

40.8 
22.7 

38.9 
23.0 

22.7 
T.S 

37.1 
20.9 


43.3 
24,4 

41.6 
23.3 

«4.2 
25.3 

♦  1,7 
23.8 

47.1 
26.8 

43.3 
24.4 

46.4 
24.4 

43.2 
25.1 

41.4 
26.4 

45.3 
26.4 

41.1 
27.9 

41.2 
24.1 

47.3 
25. T 

46.6 
27.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NE*  UAMPSHIRF 

MCl NT  5UNAPEE 

NASHLA  2  NNW 

NOPTwhOOD 

PETERBORO  J  S 

PLvMOIjTH  1  E 

PORTS*'OuTH 

SORRv  MOUNTAIN  DAH 

TAKHCRTH  2 

WINDHAM 

wolfeboro 
woodstock 
rhode  island 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX   66 
Mm   37 


MAX 

MIN 


MAX 

1«1IN 


MAX 

MIN 


NEW  ENOLANO 
NOVEMBER  1966 


63   39   33 

33   16   17 


3<)  33 

20  17 

37  55 

24  23 


36 
20 


56   37   54 


56   4'.   54 
43   2<)   30 


40 
28 


53  59  40 

21  18  19 

65  44  61 

36  24  24 


62   40 
33   23 


59   41 
26   20 


67   42 
33   23 


25   20   20 


60   41   54 


67   46   63 


63   43   53 
43   34   42 


68  53  57 

48  24  30 

66  50  56 

38  33  34 


52 

47 

27 

29 

47 

52 

41   37   22 


42   35   31 


36  42  41 

16  17  20 

42  47  45 

16  17  34 

42  47  42 
20  19  33 

43  44  40 
11  14  31 


47   45   36 


58   55   55 


40   46 
16   16 


43   40 
17   31 


49   45 
16   34 


42   43 
19   31 


39 

42 

53 

51 

38 

44 

42   46   49 
23   22   39 


46   48   51 
17   18   40 


60   52   56   43 

45   38   28  I  23   24   43  | 


Day  oi  Month 


42   48   39 


44   43   34 
35   29   22 


41  36  33 

56  48  65 

44  35  32 

56  54  42 

44  25  19 

55  52  41 

45  40  32 

57  51  42 
41  33  26 


47   47   35 


54   53   41 


24   17   32 


42   37   41 
25   U   28 


34 
12 

39 
19 

43 
16 

36 
12 

39 
16 

34 
18 

34 
14 


46   38 
29   23 


36   28   39 


39   48 
30  I  29 


36   41   37 


40   44   43 


47   47   43 
40   40   34 


46   48   45 
39   37   23 


44   50   44 


37  44  41 

19  19  27 

46  52  44 

17  29  30 

45  47  45 

23  32  28 

45  47  40 

14  35  26 

40  43  42 


45  51 

27  41 

44  51 

23  36 

44  54 

18  34 

43  54 

29  42 


37   43   47 


55 
41 


29   30 


39 
22 

37 
24 

38 
24 

38 
20 

38 
20 

36 
26 

43 
18 

32 

27 


54 

48 

39 

33 

52 

40 

31 

27 

50   45   36 
42   33   30 


39 
29 


42.1 
23.7 


40.9 
23.0 


46.2 
27.1 


43.9 
24.4 


41.2 
25.1 


27.3 


41.4 
27.9 


39.8 
24.2 


48 

6 

37 

I 

48 

9 

30 

6 

50 

8 

29 

9 

50 

5 

36 

2 

50 

2 

32 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

5 

VERMONT 

»    *    » 

NORTHEASTERN       01 

8L0OHFIELD 

MAX 
MIN 

52 
27 

37 

20 

29 
15 

55 
24 

55 
16 

42 
16 

44 
34 

46 
24 

44 
26 

44 
13 

39 

14 

46 
24 

44 
32 

44 
33 

35 
16 

32 

16 

32 

45 
20 

44 
U 

36 
8 

35 
12 

32 

27 

40 
27 

30 
27 

32 
9 

35 

15 

37 
20 

34 
20 

37 
20 

31 

20 

40.0 
20.8 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

60 
32 

38 

a 

33 
9 

50 
18 

59 
16 

40 
16 

57 
28 

48 
21 

44 
21 

38 
12 

40 
13 

44 
17 

42 
37 

47 
35 

40 

22 

35 
22 

46 
34 

46 
20 

28 
15 

32 

8 

34 
14 

39 

31 

39 
32 

36 
31 

37 
14 

36 
15 

38 
29 

37 
23 

40 
24 

34 
17 

41.3 
21.1 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

Mm 

48 
30 

33 

u 

51 
22 

59 
35 

36 
12 

53 
22 

48 
35 

48 
30 

48 
28 

36 

14 

41 
25 

49 
32 

52 

41 

50 
35 

37 
16 

43 
28 

47 
31 

32 

18 

32 
23 

33 

8 

36 
26 

34 
31 

32 
26 

32 
27 

38 
23 

36 
31 

40 
30 

39 

28 

33 
26 

29 
22 

40,6 
25.6 

mc  indoe  falls 

MAX 

Mm 

S8 

33 

37 
20 

32 

17 

53 
29 

60 
21 

38 
25 

53 
32 

46 
29 

46 
30 

34 
17 

38 
18 

44 
24 

47 
38 

50 
38 

40 
21 

35 

21 

44 
34 

45 
22 

29 
21 

33 
13 

30 

17 

35 

30 

40 
33 

34 
32 

35 
21 

35 

20 

37 
31 

37 
29 

39 
22 

32 

16 

40.6 
25.1 

MIDDLESEX 

MAX 

Mm 

57 
32 

36 

15 

32 
23 

61 
26 

60 
19 

39 
22 

54 
35 

42 
25 

47 
29 

34 
15 

39 
20 

45 
28 

44 
39 

48 
35 

39 
23 

35 
23 

41 
35 

43 
20 

29 
20 

32 

14 

33 
21 

36 
31 

37 
30 

33 
29 

36 
16 

38 
21 

38 
31 

37 
32 

39 

18 

34 
21 

40.6 
24.9 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

40 
12 

28 
15 

48 
22 

59 
25 

37 

17 

57 
29 

46 
31 

47 
23 

48 
22 

36 
12 

42 
19 

40 
36 

47 
31 

42 
25 

31 
20 

44 
29 

45 
24 

25 

16 

28 

16 

29 
14 

35 

25 

36 
32 

32 
28 

33 
20 

35 

14 

35 
29 

38 
29 

35 
27 

27 
15 

28 

10 

36.4 
22.6 

MCRRI5VILLE  2 

MAX 

Mm 

55 
29 

33 
15 

51 
20 

59 
31 

36 

17 

53 
22 

53 
36 

43 
26 

42 
29 

37 
13 

43 
23 

43 
32 

47 
39 

47 
33 

34 

19 

38 
26 

44 
32 

34 

17 

31 
12 

34 
17 

35 
26 

37 
31 

36 
26 

34 
27 

37 
15 

37 
30 

36 
29 

38 
29 

33 

15 

31 
23 

40.4 
24.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

40 

19 

5 

38 
10 

44 

31 

37 

39 

30 
22 

30 

34 
-  2 

25 

16 

26 
21 

36 

37 

17 

35 
14 

37 
20 

23 

16 

23 

3 

28 
20 

33 
28 

32 
21 

22 

16 

26 

17 

27 
22 

26 

7 

28 

18 

20 
10 

15 
9 

29.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

39 
22 

28 
17 

49 
25 

58 
25 

36 

20 

52 

34 

42 
30 

44 
25 

43 
22 

37 
14 

37 
26 

45 
29 

49 
36 

40 
24 

32 

20 

40 
29 

44 
24 

25 

19 

31 
16 

33 

10 

35 
26 

37 
31 

32 

27 

33 
21 

37 
21 

36 

26 

36 
26 

34 
26 

29 

20 

30 
22 

38.1 
24.0 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

40 
21 

26 
16 

45 
19 

54 
24 

34 

20 

45 
28 

44 
32 

41 
28 

41 
23 

35 

16 

40 
25 

40 
34 

44 
36 

38 
24 

30 
20 

36 
24 

41 
24 

25 
20 

29 

18 

28 
14 

32 
26 

38 
30 

33 
29 

32 
16 

30 
14 

34 
26 

32 

26 

32 

24 

26 
18 

25 
12 

36.7 
22.9 

NORTHFIELD 

MAX 

Mm 

ROCHFSTER 

MAX 

MIN 

63 
34 

39 
15 

33 

19 

60 

20 

59 
19 

44 
19 

54 
33 

48 
30 

50 
31 

36 

15 

42 
16 

43 
22 

30 
16 

34 

37 
32 

42 
32 

37 
17 

42 
22 

39 
29 

40 
32 

38 
25 

32 
23 

42.6 
23.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

Mm 

54 

30 

33 
16 

49 
22 

58 
32 

39 
19 

51 
22 

51 
31 

43 
26 

45 
30 

39 

13 

49 
22 

46 
32 

49 
36 

47 
33 

34 
20 

39 

19 

44 
33 

35 

19 

33 
21 

33 
13 

35 
26 

39 
32 

39 
30 

36 
29 

35 

19 

37 
28 

36 
29 

40 
30 

33 

22 

30 
23 

41.0 
25.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

62 

20 

32 

18 

41 
22 

59 
28 

41 
18 

47 
28 

52 
38 

45 
27 

47 
25 

32 

15 

38 
24 

48 
34 

44 
35 

47 
31 

38 
20 

36 
28 

44 
25 

36 
17 

28 
16 

30 
15 

34 
26 

35 

31 

36 
26 

34 
27 

36 

IS 

37 
29 

37 
29 

37 
31 

37 

19 

29 
22 

40.0 
24.7 

WEST  BURKE 

«    ft    • 

MAX 

Mm 

52 
29 

36 
14 

28 
15 

38 
17 

33 
16 

36 
15 

48 
31 

46 
25 

43 
23 

34 

11 

36 
10 

44 
24 

45 

30 

49 
31 

38 
18 

31 
18 

38 
27 

42 
20 

25 

18 

31 
4 

31 
11 

34 
26 

39 
26 

33 
26 

36 
9 

33 
12 

35 
25 

36 
26 

37 
17 

31 
15 

37.3 

19.7 

WESTERN            02 

9ENNINST0N  2  NNW 

MAX 

Mm 

52 
33 

45 
20 

56 
22 

61 

38 

43 
20 

55 
27 

53 
41 

48 
33 

51 
32 

43 
16 

43 
23 

48 
39 

55 
43 

46 
33 

37 

19 

47 
32 

50 
27 

34 
22 

39 
30 

40 
24 

46 

34 

43 

37 

39 
32 

35 
26 

44 
19 

46 
37 

60 
35 

43 
28 

34 
24 

35 

22 

45.3 
28.9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

42 
26 

52 
31 

58 
27 

38 
18 

52 

37 

41 
26 

47 
23 

45 
24 

36 

17 

40 
29 

46 
36 

49 
37 

43 
26 

35 

22 

46 
33 

46 
25 

30 
20 

30 

15 

33 
17 

38 
32 

32 
28 

30 
27 

34 
22 

36 
21 

36 
30 

42 
32 

39 

30 

31 
27 

33 

19 

39.8 
26.0 

CORNWALL 

MAX 

Mm 

55 
33 

51 
26 

59 

40 

40 
19 

58 
29 

51 
38 

45 
22 

48 
33 

39 
13 

39 
21 

48 
34 

50 
41 

48 
33 

39 
21 

45 
31 

48 
35 

35 
19 

33 
21 

35 
13 

41 
32 

42 
33 

33 
28 

40 
28 

37 

42 
22 

43 
28 

43 
31 

35 
23 

37 
23 

43.1 
27.1 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

62 
32 

55 
17 

55 
21 

41 
18 

55 
28 

58 
29 

45 

30 

44 
29 

42 
15 

40 
19 

45 
35 

51 
38 

46 
31 

35 
21 

49 

30 

49 
31 

32 

18 

39 
22 

38 
16 

41 
32 

40 
32 

36 
30 

33 

30 

47 
27 

43 
30 

43 
30 

41 
30 

32 
27 

37 

20 

43.6 
26.1 

RUTLAND 

MAX 

Mm 

60 
33 

58 
21 

62 
21 

45 
21 

55 
25 

55 
40 

49 
27 

51 
33 

41 
19 

41 
23 

45 
40 

51 
41 

47 
34 

35 
22 

48 
32 

50 
36 

36 
20 

41 
20 

36 
25 

40 
32 

39 
34 

37 
29 

36 

30 

43 

30 

41 
36 

41 
30 

42 
33 

34 
26 

37 
24 

44.4 
28.5 

SAINT  AlBAnS  BAY 

MAX 

Mm 

52 
32 

50 
30 

60 
34 

37 
22 

52 

34 

48 
34 

49 
31 

48 
28 

39 
22 

43 
29 

50 
36 

SO 
44 

47 
31 

36 
24 

46 
33 

45 
32 

32 
21 

33 
25 

35 
25 

39 
32 

33 

30 

32 

28 

35 
29 

39 

28 

38 
32 

43 

30 

42 

30 

37 
26 

32 
25 

41.9 
29.4 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

Mm 

63 

38 

45 
21 

38 
21 

52 
23 

61 
24 

43 
24 

56 

30 

46 
32 

48 
31 

41 
19 

42 

19 

46 
22 

44 
35 

47 
40 

44 
23 

41 
25 

48 
38 

46 
24 

35 
24 

42 
20 

36 
22 

41 
34 

40 
30 

44 
25 

37 
20 

43 

20 

47 
31 

39 
24 

42 
25 

36 
20 

44.4 
26.1 

CAVENDISH 

MAX 

Mm 

60 
26 

35 

9 

49 
14 

62 
26 

41 
17 

58 
15 

48 
35 

43 
28 

50 
26 

41 
12 

42 
15 

42 
31 

45 
35 

44 
31 

36 

18 

42 
27 

47 
34 

37 
18 

38 
21 

34 
15 

38 
26 

40 
31 

37 
30 

35 

19 

40 
13 

42 
30 

36 

27 

40 
22 

34 
24 

35 

14 

42.3 
23.0 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

Mm 

64 
32 

40 
14 

34 

16 

58 
22 

58 
19 

43 
22 

61 
28 

50 
32 

50 
35 

39 

17 

44 
20 

40 
23 

42 
35 

49 
34 

38 
24 

36 
24 

47 
34 

43 
19 

32 

17 

37 
19 

38 
22 

36 
30 

38 
31 

40 
27 

37 
19 

43 
20 

43 
31 

44 
27 

42 
23 

31 

20 

43.3 
24.5 

SOMERSET 

MAX 

Mm 

60 
21 

32 

14 

30 
13 

56 
20 

56 
17 

43 
17 

51 
41 

49 
30 

45 
30 

33 
12 

48 
12 

36 
17 

39 
33 

45 
31 

34 
19 

34 
19 

44 
34 

40 
15 

27 
15 

33 
12 

34 

16 

36 
32 

35 
31 

34 
28 

30 
10 

39 
10 

38 
30 

39 
29 

36 
12 

24 
14 

39.3 
21.2 

VERNON 

MAX 

Mm 

65 
37 

47 
22 

43 
21 

54 
27 

59 
22 

46 
23 

59 
32 

47 
33 

48 
34 

44 
17 

43 
20 

42 
21 

45 
35 

48 
35 

47 
20 

41 
23 

50 
40 

47 
26 

38 
26 

44 
20 

40 
23 

43 
33 

46 
30 

45 
25 

40 
16 

44 

20 

52 
31 

41 
22 

46 

20 

36 
21 

46.3 
25.9 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 

Mm 

61 

34 

40 
13 

32 
17 

61 
24 

61 
19 

39 

20 

57 
30 

46 
26 

49 
30 

37 
15 

37 
16 

42 

30 

43 
35 

46 
35 

39 
19 

36 
24 

47 
35 

47 
21 

30 
21 

34 
11 

34 

16 

36 

31 

40 
34 

40 
29 

37 

17 

39 

24 

40 
28 

38 
25 

39 
25 

33 

14 

42.1 
24.1 

?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  mGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 
NORFOLK  2    5h 

WOODBURY  3  W 


«    »    ft 
CENTRAL 


02 


COLLINSVILLE  1  S 

DANBURY 

HARtFORO  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

•    •    tt 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 


MESTBROOK 
MAINE 

NORTHERN  01 

BRAS5UA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

50UA  PAN  DAM 

ft    ft    tt 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

ROCKLAND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTr  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIOSE 

WEST  OTIS 

*  •   « 
CENTRAL  02 

BEDFORD 

BLUE  HILL  WB 

HAVERHILL 
HOLYOKE 
READING 

S0UTHBRI06E  3  SW 
SPRINOFIELD  ARMORY 

WALPOLE 

WEST  mEDWAY 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

•  •    * 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
FALL  RIVER 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  1  ESE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  fiND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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Day  of  month 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  Su 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINOTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEV 

•    *   * 

SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERINS 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

HILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WAlPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
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SN  ON  GND 
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SN  ON  SND 
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WTR  EQUIV 
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SN  ON  SND 
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SN  ON  GND 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
W    ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 


Day  of  montli 
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NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1965 

Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

3.0 

. 

8.0 

2.0 

- 

1.0 

- 

. 

1.0 

. 

4.0 

- 

1.0 

- 

1.0 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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T 

l.O 
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T 

T 

T 

T 
T 

T 
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T 
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5 

0.1 
5 
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5 

1.0 
6 

T 
4 

2 

1 

1 

1.3 

3 

0.2 
2 

0.2 

1 

1.3 
3 

ENOSilORG  FALLS 
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T 
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T 
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12 

T 
10 
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7 

7 
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1.0 
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5 
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3 
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3 
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4 
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4 
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T 
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T 
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i.f 
5 

. 

2 

T 
2 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

3-g> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2  "5 

MAlSiiHuSEtTs 

COASTAL            03 
ROCHESTER 

NEW  HAMP^HTRT 

SOUTHERN           02 
MAS5ABESIC  LAKE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

.15 
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.10 
88 

.16 
52 

.01 
36 

.02 
21 

.13 

78 

.06 
20 

.02 
10 

* 

.00 
13 

.00 
38 

.05 
28 
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■I 

53 

"4 

30 

33 

15 

70 
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26 

4 

0 

1 

27 

* 

22 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

« 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,  RHODE  ISLAND 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
47 

47 
44 

46 
42 

48 
46 

46 
43 

45 
41 

48 
44 

47 
46 

46 
43 

44 
41 

43 
39 

45 

43 

48 
45 

47 
44 

44 
40 

45 
42 

47 
45 

45 
41 

41 
39 

40 
37 

42 
39 

43 
42 

43 
42 

42 
39 

39 

37 

41 
39 

45 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
35 

44.2 
41.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
49 

49 
47 

47 

45 

49 

47 

47 
46 

45 
44 

47 
46 

49 
47 

49 
48 

48 
44 

44 
43 

45 
44 

48 
45 

47 
46 

46 

43 

45 
44 

47 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
40 

43 
41 

43 
42 

44 
43 

43 
41 

41 
39 

42 
41 

44 
42 

43 
42 

42 
40 

40 

38 

45.3 
43.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
49 

49 
48 

48 
46 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

46 
45 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

46 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
41 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

42 

41 

42 
41 

43 
42 

43 
42 

42 

41 

41 
39 

45.1 
44.0 

24  INCHES 

5  PM 

50 

49 

48 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

47 

46 

46 

48 

46 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

41 

46.2 

KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
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NORFOLK 
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BARNSTASLE 
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PLrMOUTH 
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BRISTOL 
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NORFOLK 
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MIDDLESEX 
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PLYMOUTH 
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3  BARNSTABLE 
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WORCESTER 
PLYMOUTH 
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MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
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GRAFTON 
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MILLSBORO 
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MERRIMACK 
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SBORO 
GRAFTON 

ILLSeORO 
ERRIMACK 
ILLSeOfiO 
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GRAFTON 


M 

39 

73 

06 

42 

2U 

■)7 

<.2 

39 

71 

53 

2    17 

72 

71 

2    38 

2    13 

71 

07 

2    22 

71 

01 

71 

43 

0 

44    04 

s 

1 

44    bl 

I 

42    55 

I 

43   03 

' 

44   47 

p 

44    16 

45    05 

\ 

42    43 

% 

43    26 

5 

42    46 

0 

43    07 

43    11 

44    22 

43    33 

43    32 

44    10 

70  31 

71  10 
71    46 


72    12 

70  32 

71  04 


7? 

no 

70 

70 

7? 

'1 

71 

71 

70 

71 

71 

31 

70 

04 
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70 

36 

2    32 

70 

52 

1    46 

70 

30 

1    50 

71 

2    37 

77 

44 

2    03 

7? 

25 

72    58 
71    26 

1310 

71  19 
73    09 

72  03 

220 

1370 

71    ftZ 

71  za 

72  23 


OBSEHVAnON 

TIME  AND 

TABLES 

s  % 


OBSERVER 


NEW  ENGLAND  POWER  Ct 

NIVERSITY  OF  MASS, 

.  C.  STEWART 

ETflO.  DIST.  WTR.  COHM. 

ORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC, 
MASS. WIR. RESOURCES  COMW 
METRO,  DIST.  WTR.  COHM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-.  WEATHER  BUREAU 

.  WEATHER  BUREAU 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

\,    CORRECTIONAL 

f   OF  BROCKTON 
>S  OF  ENGINEERS 
L  COD  NATL  SEASHORE 
,  COAST  GUARD 

DAVID  W  PAPRETT 

i. WTR. RESOURCES  < 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


METRO.  OlST. 


■RRON 


.  COMM. 


S  CORPS  OF  EN6R 
S.  MARY  E.  DAVIS 
ANBERRY  Exp.  STATION 
S.  ELIZABETH  6,  HOUGH 
CHARD  C.  BRIGHAM 
PT. PUBLIC  WORKS 
TRO.  DIST.  WTR,  COMM, 
SS. WTR. RESOURCES  COMM 


:. RESOURCES  COMk 
MASS. wTR. RESOURCES  < 

lASS. WTR, RESOURCES  COMW 
MASS. WTR. RESOURCES  < 
EARL  F,  SMITH 

iSS. WTR. RESOURCES  COHP- 
.  ROBERT  SHILLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARMON  E  FREEMAN 

I  ENGLAND  POWER  CO, 

I.  SIDNEY  THOMPSON  , 
'E  +  VNYRD.  ELEC.  CC 
.S, WTR, RESOURCES  COMh^ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 

LOCKS  +  CANALS 
WTR. RESOURCES  COM)^ 
D  J,  PARKINSON 
WTR. RESOURCES  COMM 
DANUERS  WATER  WORKS     1 

MASS  WTR  RESOURCES  COM>^ 
|].^.  WEATHER  BUREAU  . 
ENGINEER 
..WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
BARNES  I 
JOHN  fi  ANDERSON  \ 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMfi 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf^ 

I  DIR.  HARVARD  FOREST 
j  U.S.  WEATHER  BUREAU     , 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  *  VNYRD,  ELEC,  CO. I 
METRO.  DIST.  WTR.  COM'l.i 
P.  e.  LAUTZENHEISER 
;EW  BEDFORD  WATER  WORKS' 


REV, 


'AST  GUARD 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPlELVOGEL 
DAVID  A,  MUN 
METRO,  DIST.  WTR.  COMM. 


nton  water  works 
corps  of  engineers 
mass.  elec.  co. 


1. WTR, RESOURCES  COMM 
TRT  C.  SHEETS 
FRANCIS  0.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES 
WOODS  HOLE  OCN,  INSTr 
.  WEATHER  BUREAU 


BR  01 

■USSELL    e.    MAGUIRE 
CORPS    OF    ENGINEERS 

MOORE 

PUBLIC  SEflV.  CO.  N.M 
ERASTUS  DOLE 
ISTIN  MACAULAY 
.  SALETTE  SEMINARY 
JOHN  STOUGHTON 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
BELANGER 
THER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 

TRUDE  E,  NASH 
DUBLIN  SCHOOL,  INC, 


■  Of  I 
GILBER' 


RODNEY 
MELVIN 
G.  E.  CAMPl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  A.  CANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMh" 
F,  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IHLENBERG 
6R0WN 

■AILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO,  N.M, 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV,  CO.  I 
SWEENEY 
.  GOODRIC 
KENNETH  E,  GOULD 

RESOURCES  BO 


DONAI 
WILLIA 


■  E,  CRANE 


STATION  INDEX 


STATION 
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REFERENCE    NOTES 


Mtt"l°hul^sr.VRo"o™To^o'^,'''s  "r^f '  "I,""'  ^"T"  T  "'  '^'"""'  ">'  *'■"'"«  '°  ""'  "'°"'*'"  ^""'^  ='"'  Cllmatoloelst  (or  Northern  and  Central  New  England  (Maine.  New  Hampshire.  Vermont,  and 
VnZ..«rTr  ,       ,     i  n  ,?"      r,V„    °°'°"'  '^■""hueetta    02109,    or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  six  U-OT 

iinivers»>  ol  Lonnecticul,  btorrs,  Connecticut    06266,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


DlMENSIONAl.  UNITS:  Unless  otherwis 
are  the  sums  of  the  negative  departures  ( 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obse 


indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals 
average  daily  temperatures  from  65-  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months 
.and  Snow  on  Ground  '  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stat 
tion    table.     Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
now  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Prccipita- 
the     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  i 


refer  to  extreme,  „f  ..1T"1."  "'%='"''"''  W-"*""  ""reau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  i 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  m  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measu-»— •  = 
for  successive  observations:    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistenc: 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice 


1  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Sno 


al  Snowfall"  table. 


the  record, 
lude  snow   and  sleet.     Entr 


Evaporation  and  Wind"  table 
ts  are  taken  from  different  rxiints 
•  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.   mdicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and'seasonal  snowtaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  is 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Stat: 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt     Mount  Washington.  Cannon  Mountam.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  tc 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

nissing. 


;  of  this  bulletin. 


computing  Divisic 


'.  fastest  mile  data. 


for  the  State  or  Section. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ally  a 


urate  but  may  vary  slightly  fro 


"cZatfogfca,  Data"tuTeU„  tt^^re^frr^e-^at^norreTordtor^^r  '""".'  T'"'"'''^-  'f  A"  '"'^"=''''  "^'^  "  '"'  ""'""■'>'  P-"""-"""  ■>»*-"  """='''■•     "  ''^■"y  —n.s  are  published 
the  "Hourly  Precipitation  tola"  bulletli  recording  gage,  except  where  mdicaled  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  1 


R     Amounts  from  recording  gage.      (Thes< 

T      Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

ording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values 

ical  Data"  bulletir 
"Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indi. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  m  the  July  or  Augu: 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  buildS'""^*^'"^  ^"'^  ^^"^"^"^  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  refe: 

Stat: 


Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  c 
.  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


■ied  for  this  static 


snowfall  and/o 


I  ground  in  that  month. 


!  delayed  data  in  the  Decembe 


;  of  this  publicatit 


indicates  that  the  ther; 


;  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


smg  or  received  too  late  to  be  included  i 


appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either 
w"crryr:btriTrirL"p;rLlrde"1f"r^rm\nts'^^  -°— ^  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   al,  of 

1  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.    Similar 


Informati 
informs 
the  add: 


eming  the  history  of  change; 

■egula 
i  shown  abo 


information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These -^^blic;tI^;;s-;;;;;re-;ytiineVf™m^hTsu;;r^t'e"drnt"rD;cu'Z;rs"at 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and 
of  Documents.     Remittance  and  correspond^ 


al;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscriptit 


J  L  -  ■  ludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  oavable  to  the  Sunprint^nHoni 

regarding  subscriptions  should  be  sent  tc  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Otficef  Washington.   D.   C     204^  Supermtendent 
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-'^       ' .^Hiddletown    4    wr^""     ^  Bait.. 

_Q_     pauchaug   F* 


aaow  Kesvi 
\.  Co  let 


Korwlch   Pub   Utl)    Pi 


-O-  woodljuiy   J   » ^_  J        ?■    p,.„j,^5^t        I^J-  Vcolohester 

Candle.ood   Lake  «    »at"rbury    Radio  Wb'hy'-'  T     ^""""^    "'^  *  \  ''° 

I  Carmol    1    SW,  N^  „   '      ,    f-armel    I  O  V^  ^— 

rent    Point  -<»-  Danbury        ,,         ''  _  |      -fV  l— Cookaponset    RS^T^Lake   K. 

ONo'rth"Sliro'rd  O       . 

Jawson  Lfle    (  ^  ^        \^l      , 

•^        O  North    BracfordOl  M  I^^ST"' 

.aug  Res       \     on )^^u^~y 

£\        ^ ,^.__\  Wostbrook  -^^ 


"•■H        Ste 


I  -o 

Round  pond       Ansr.Dia'O 
^V)  Trap  Falls  Res    /  (^ 
Saugatuck  Res  Q  r^^^, 

^^-^^-^  «1  Uo^rd 

tamford    5  n"^        .^^^^j^^^^'^e^port    WB  AP 
^.      O  Putnam   Lake 
Plains   AP-y*^ 

1'^-^ 


>' 


"'"""•^COASTAL 

Groenport  Pwr  Hous©_A_ 
Cutchoque(^ 


-,     USCOMM-WB-Asl 


\j  \   Long  Falls  Dam 

Eustis  2  -^  O 

Eustls  2  SSE  U'l 
1  \---\Blngha 


-O-  Oquossoc 
O Upper  Dam 


k 


Farmington  Sliowhegan --i  _y   '— *— , 


Milan  7  N,  I  \  /       _Q_ 

South  Andover  ,  . 

I    Rumford^^  ''""'fo^d  Pwr  Pit'   ^  _(y. 
-Q-       I        Rumford  I  ssE  \     J    |*aterville  Pump  sta 

—  lo  y        r\  I  ^^ ' 

Gllead  i  ^^ 


XX  Si:owhegan--i  _^    c-*  — 


Bridgton    _   


Augusta    FAA   AP^  Augusta  -7^^\  )  /|I;  (^       ( 

/    U  , /f'-dov^sTAiry #.»..^ 

-^ .  /  ■         Gajdiner  /?      "^  /    ■*~^\''    )    ^ 

1  NNw/  Lew^ton,^^/   V,J     Rockland  1  w  f    <fS>^if^ 


.Southwest  Hbr  3  SSE 

„  ,      ^-      ._      c«0  '    0 

fl  S  C.RocklaSd  o  ~  ^O  °    C> 


ALBERS    EQUAL   AREA     PROJECTION 
STANDARD   PARALLELS    AT   29  J'g  AND  45  '/^ 


STATION       LEGEND 

O         •         3       Precipitation     only 

O  Precipitation,    storage 

"^     "•"      ~^      Precipitation     and    Temperature 

Y~     "T        "*r       Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type    of  gage  Q  Nan  -  recording , 

•    Recording  3  fi^!/^   //^ej 

/?«/*/«  <r/re/e   combinations    indicate  the  availability  of  more 
detailed    meteorological   data  -14  3'' 
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Temperature 

Precipitation 

0  3 

<2 

8, 
5 
< 

•3 

sa 

1 

o 

i 
2 

Q 

& 

I 

No.  ol  Day3 

1 

D 

|z 

sa 

& 

■s 

s 

1 

1 
a 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

II 

is 

1 

S 

s 

8 

g 

si 

5  1 

CONNECTICUT 

*   •   • 

NORTHWEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  J  SW 
SALISBURY 

38.2 
«0.1 
33.3 

39. «M 

20.5 
23.9 
19.7 
20.5 
21. 9M 

31.0 
31.1 
29.9 
26.9 

30. 7M 

3.5 

2.1 

62 

58 
60 
50 
58 

31 
31 
31 
26 
31 

7 
5 

4 
4 
3 

20 
27 
27 
27 
27 

1048 
1046 
1080 
1175 
1055 

0 
0 

? 

0 

3 

7 

4 

13 

30 
27 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
1.70 
2.10 
2.49 
1.46 

.  1,94 
.   .95 

t.oo 

.47 

1.02 

.92 

.53 

26 
25 
26 
26 
25 

7.5 

4.0 

10.3 

3.5 

4 

4 
1 

12 

13* 
11* 

4 
5 

4 
4 
5 

2 

0 

1 
1 

1 

I 

0 

I 

0 
0 

SHEPAUG  DAM 
WISWAM  RESERVOIR 

39.6 
*1.S 

22.5 

24.0 

31.1 
32.8 

56 
56 

31 
31 

8 

7 

27* 
21* 

1042 
992 

0 
0 

3 
3 

27 
26 

0 
0 

2.52 

1.97 

1.05 
.T6 

26 
26 

4.1 

4.5 

5 
4 

2 
2 

1 

0 

DIVISION 

30.5 

3.1 

2.09 

-  1.54 

5.T 

«    •    * 
CENTRAL              02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRV 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

39. « 

39.2 
*1.6 
<>2.3 

30.6 
32.5 

29.2 
33.3 

33.8 

3.6 

53 

65 
54 
64 
66 

9 

7 

3 

9 

10 

21 
21 
21 

20 
27 

1059 

1001 

1102 

975 

958 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 

4 
4 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 
2.16 
1.95 
1.81 
1.98 

-  1.74 

.94 
.94 
.T6 
.64 
.83 

4.5 
4.5 
1.0 
1.5 
5.2 

12 
11 
12 
12 

I 
2 
2 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

HARTFORD  wB  AIRPORT     R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDOLBTOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

40.3 
40.0 
42.8 
44.3 

26. 7M 

33.8 

30.0 
33.1 
33.7 

35. 5M 

4.9 
1.7 

65 
54 
63 
64 
64 

26* 

8 
3 

10 
10 
14 

21 

21 

27 

27* 

27 

961 
1078 
984 
963 
897 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2,02 

1.80 
2.02 
1.64 
2.23 

.  1,45 
-  2.2T 

.T4 
.83 

.80 
.62 

1.04 

4.5 
1.5 

4.0 
3.8 

11 
11* 

12 
12 

2 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

I 

5T0RRS 

WATERBURV  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

40.2 
41. 5M 
39.8 

32.8 
32. 4M 
29.6 

3.7 

64 
63 
55 

9 
9 
2 

20 

21* 

21 

994 
1010 
1090 

0 
0 
0 

5 
2 

3 

0 
0 
0 

I.T5 
1.64 
1,98 

.  1.91 

.T2 
.49 

.96 

1*1 

4.0 

4 

IS* 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

32.3 

1.9 

1.93 

.  1.95 

l.t 

«    «    ft 
COASTAL              03 

BRIDGEPORT  we  AP         R 

SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  S  N 

44.7 
43.1 
42.7 
♦  3.2 
43.9 

38.1 

34.8 
35.1 
34.3 
33.3 

4.9 
2.7 

57 
60 
57 
54 
64 

18 
14 
15 
13 

9 

27 
21* 

20 
20 
20 

827 
929 
920 
943 
974 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
3 
2 

17 
22 
23 
26 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 
2.12 
1.59 
I.T9 

1,61 

.  2,16 
.  2.43 

.55 

.66 
.55 

.62 

.60 

25* 

.1 

1.5 
2.4 

T 
T 

T 
2 
2 

T 

28* 

12 
12 

Z8* 

1 
2 
1 

1 
2 

WESTSROOK 

44.4 

24.3 

34.4 

60 

31 

9 

20 

941 

0 

1 

24 

0 

2,05 

.59 

25 

l.T 

1 

12 

6 

2 

0 

DIVISION 
MAINE 

35.0 

2.6 

1.T5 

.  2.15 

1.0 

•    ft    • 
NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

26.4 
27.3 
23.5 

25.9 

9.5 

9.0 
8.2 
9.7 

18.0 
18.2 
15.9 

17.8 

,4 

38 
39 
37 
39 

31 

:1^ 

.16 
.26 

1452 
1447 
1514 
1454 

0 
0 
0 
0 

22 
26 
25 

27 

11 

7 

10 

9 

1,31 
1.48 
1.56 
1.50 

.  1.67 
.   .87 

.23 
.58 

.44 
.35 

15 

4 

4 

31 

12.2 

7.0 

17.8 

12.2 

21 

IT 

24* 
24* 

5 

5 
6 
6 

0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOUUTON  FAA  AP 
HOULTON 

24.8 
27.5 
28.7 
25.4 
25.7 

7.2 

11.0 

5.6 

9.5 

11.2 

16.0 
19.3 
17.2 

17.5 
18.5 

1.4 
•   .4 

37 
43 
40 
39 

37 

31* 
31* 

.18 
.16 
.22 
-  9 
.12 

1509 
1407 
1475 
1464 
1437 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
22 
23 
24 
23 

6 

15 

8 

3 

1,86 
1.54 
2,39 
2,27 
2,33 

•  1,89 
.   ,86 

.46 
.31 

.81 
,66 
.48 

2S 

13 

4 
4 
4 

22.5 

17.3 
22.0 
17.0 
21.2 

21 

17 
17 
18 
22 

15 
22* 

29* 
27 

29* 

6 
7 
8 
6 
8 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

27.3 

2T.I 
28.0 
28.0 
27.6 

11.0 

U.5 

9.3 

9.7 
12.8 

19.2 
19.3 

18.7 
18,9 
20.2 

•  l.l 

39 
42 
48 
40 
38 

.19 
.  8 
.11 
-11 
•  13 

13* 

1414 
1408 
1431 
1423 
1383 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
25 
22 
21 

51 

6 
6 

7 
6 
2 

1,20 

,T9 

,70 

1,66 

1,78 

.  1.52 

.  2.04 
.  1.84 

.21 
.16 
.19 
.54 

.65 

15 

15 
26 

5 
4 

8.5 

24.0 
15.5 
13.9 

11 

17 

30* 
24* 

5 
4 
2 

7 

» 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

oouossoc 

PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOeENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

28.1m 
27. 7M 
24.5 
25.9 
25.5 

12. 5M 
12. 5M 
9.8 
8.4 
5.2 

20. 3M 
20. IM 
17.2 
17.2 
15.4 

.0 
•   .6 

38 
40 
38 
35 
37 

31* 

.  6 
.  4 
.15 
.  8 
.21 

20* 

1373 
1374 
1479 
1476 
1532 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

24 
27 
23 
24 

31 

5 
3 

8 

8 
10 

1,59 

1,34 
1.32 

0  1.20 

.  1,07 
.  1,67 

.34 

.34 

.20 

.40 

13 

15 
15 
15* 

12.2 

U.6 

18.0 
23.0 

14 

IT 

27* 
26* 

5 

6 
6 

5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

25.9 

2.6 

14.3 

37 

11 

.23 

12 

1566 

0 

25 

31 

17 

1.13 

.  1.50 

.27 

14 

10.5 

22 

24. 

4 

0 

0 

DIVISION 

18.0 

.1 

1.53 

-  1.53 

15.9 

ft   ft   ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

32.2 
30.3 
34. 2M 
30.7 
29.8 

18.3 
15.2 

17. 6M 

13.6 

13.5 

25.3 
22.8 
25. 9M 
22.2 
21.7 

45 
44 
52 
41 
39 

31 

4 
31 
31 

5 

2 
.  4 
.  3 

-13 
.11 

20 
20 
21 
20 
12 

1223 

1305 
1205 
1320 
1339 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
18 
10 
18 
19 

31 
30 
30 
31 

30 

0 
1 
2 

7 
4 

1.37 
1.88 
1.77 
1,91 
1.86 

.42 
.59 
.65 
.38 
.48 

25 
25 

11 

14* 

4 

8.0 
10. 0 
11.0 
12.6 
14.0 

5 

6 

10 

10 

1* 

26 

18* 

30* 

30* 

26 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

31.2 
34.5 

30.3 
35.3 

33.4 

13.1 
15.4 
13.1 
12.2 
19.8 

22.2 

25.0 
21.7 
23.8 
26.6 

.4 
.3 

1.5 

42 

47 
42 
45 
49 

5 

31 
5 

11 
31 

.  1 
.  5 

0 

.10 

5 

22* 

20 
12 
21 
21* 

1322 
1233 
1335 

1270 
1184 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
13 
18 
10 
15 

31 
30 
31 
31 
29 

3 

2 
1 
4 
0 

1,63 
1,62 

2,75 
1,58 
1,98 

■  1.99 
•  2.20 

.  1.98 

.48 

.40 

.84 
.51 

14 

4 

26 
11 

10.9 
8.5 

13.5 

10.9 

11 

30. 

0 
0 

1 
I 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 

M«OISON 

OLD  TOWN  FAA  AIBPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RLMFORD  POWER  Plant 

tPRINfiFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 

•   •   • 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  6L0UCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

eUMMlNGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E5REM0NT 
STOCKBRIDSE 

WEST  6RANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  C 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIElD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOwELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLB 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 


Temperature 


30.9 
29.6 
30. T 
32.7 
31.8 

31. «M 
29.1 
34.1 
3S.7 

30.7 

31.8 


36.3 
33.3 

34. « 
33.7 
34.1 

31.2 

34.3 

36.3 
36.9 

36.4 
39.4 
36.5 


39.4 
37.5 
38.9 


39.0 
35.9 

41.4 
37.8 
39.7 

38.4 
41,9 
39.2 
37.3 
39.5 

41.0 
41.2 
41.5 
41.1 
41.5 

36.5 

41.1 
35.0 
39.5 
41.7 

43.3 

44.5 
37.1 


42.4 
42.4 
41.3 
41.6 
41.8 


15.4 
12.4 
15.2 
16.5 
18.4 

11. 2M 
11. IM 
17.1 
15.9 
8.6 

13.5 


21.2 

17.6 
19.2 
20.9 
17.3 

13.7 
18.8 

23.6 

19.2 

20.9 
22.0 
18.2 


34.8 

21.4 

34.5 

21.7 

33.9 

20.8 

38.0 

18.6 

36.0 

21.3 

23.1 
21,6 
21.7 


21,5 
18.4 
22.2 
19.9 
25.3 

20,0 
27, 3M 
23.0 
20,0 
21,8 

23.5 
24.7 
25.1 
25.3 

22,5 

21,1 
t 
18,7 
20,3 
22,1 

21.7 
22.0 
23.1 


29.8 

23. IM 
28.9 
25.4 
26.6 


23.2 

21.0 
23.0 
24.6 
25,1 

21. 3M 
20, IM 
25.6 
25.8 
19.7 

22.7 


28.8 
26.9 
26.8 
27,3 
25,7 

22,9 

26,6 

30,0 
27,9 

28,7 
30.7 
27.4 


28.1 
2S.1 
27.4 
28.3 
28.7 

31.3 
29.6 

30.3 


30.3 
27.2 
31.8 
28.9 
32.5 

29.2 

34. 6M 
31.1 
28.7 
30,7 

32.3 
33.0 
33.3 
33.2 

32.0 

28,8 
t 
26.9 
29.9 
31.9 

32.5 
33.3 

30.1 


36.1 
32. 8M 
35.1 
33.5 
34.2 


1.3 
2.4 


2.3 


2.1 


1.9 
2.2 

3.4 

2,9 


12 

20 

21 

20 

0  21. 


i.U 

2,0 

48 

54 

64 

58 

2.5 

62 

55 

1.8 

64 

1.2 

54 

52 

1.5 

56 

1.7 

58 

1.8 

61 

3.8 

62 

3.2 

61 

64 

2.7 

49 

62 

50 

1.9 

61 

65 

66 

2.8 

65 

2.9 

60 

1.6 

2.8 

63 

63 

58 

1.6 

53 

55 

1291 
1358 
1296 
1244 
1229 

1329 

1382 
1214 
1209 
1397 

1305 


1114 
US7 
1176 
1161 
1211 

1311 
1180 

1077 
1149 

1118 
1059 
1198 


1137 
1138 

use 

1131 
1117 


1068 
1167 
1022 
1112 
998 

1100 
936 
1044 
1119 
1059 

1007 
984 
972 
976 

1015 

1112 

1174 
1083 
1017 

1004 

973 

1076 


888 
989 
917 
968 
944 


1036  0 
1089  0 
1070   0 


16  31 


5  27 
9  30 

6  29 


Precipitation 


1.50 
2.09 
1.68 
1.05 
1.42 

1.78 
3.38 
1.66 
1,62 
1.T7 

3,24 

1.88 


3.55 

3.05 
2.05 
2.87 
2.83 

3.55 

2,66 

2,36 

2.40 

2.97 
2.37 

1.97 

2.72 


2.16 
2.79 
2,62 

2.08 
2.74 

2.16 
2,79 
2,19 

2,44 


1.88 
2.20 
2,16 
1.85 
1.95 

1.81 
1.90 
2.31 
2.92 
2,27 

1.92 
2.09 
2.16 
2.06 
2.04 

2.48 
1.60 
2.26 
2,20 
1.85 

1.48 
1,89 
2,21 

2,05 


1.73 

1.60 
1.43 
1,76 
1.73 


1.78 
1.44 


•    1,86 


1,53 


-      ,73 


1,61 


.83 


.87 
1.10 


1.45 


1.29 

1.20 

,51 

1.29 

,41 


-    1.47 


2,01 


1.74 
1.49 

1,44 

1.96 
1.22 

1.07 
1.54 


1.42 
1.90 


1.20 


1,92 
1,38 


1.90 
1.50 


.95 

1.86    15 


,42 
.91 
.35 

1,10 


.84 
.86 
.67 
,68 
1.10 

1.25 
.66 

.98 
.79 

,68 
.90 
.82 


1.41 
1.70 
1.28 
.95 
1.27 

,98 

1.64 

.62 


1.34 
.87 
.65 
.81 

.85 

.68 

1.07 

1.38 

,87 

.80 
.74 
1.03 
.92 
.81 

1.32 
.80 
,92 

1,04 

,83 

.78 
,72 

1.05 


,96 
.76 
.62 
.72 


10.4 

11.3 

10.5 

9.5 

9.6 

9,4 

8.8 

15.0 

6.0 


16.2 
11.1 


9 

7.0 

8,8 

11,0 

9.0 


8.0 
6.0 
9.0 


1 
3.3 

6.8 
2,7 
7,4 

8.0 

4,0 
9.0 


1.0 
1.9 
2.0 
3.9 

2.6 

2.3 
.8 

3,3 
2,5 
5,5 

3,3 
3,5 

1,5 
4,0 
3,4 

2.0 
2,9 
2.5 

1.9 

4.0 

2,3 

2.7 


2,3 

,3 

T 

.3 

T 


1    28* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Contmued 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

'J 

8,1 

s. 

< 

a 

1 

1 
1 

a 

8 

No.  ol  Days 

■a 
■2 

ll 

>• 
a 

1 
S 
o 

a 

Snow.  Sl..t     1 

No.  oi  Days 

Sutton 

Max. 

Mis. 

1 

!1 

• 
a 

s 
s 

0 

o 

1 

0  » 

si 

°  1 

•ol 

MASSACHUSETTS 

rALL  RIVER 

HInGHAM 

HVANNIS  2  NNE 

MIDOUETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

41. S 

*2.9 

43.7M 

42.8 

42.6 

26.3 
29. 5 

24. 9M 

24.6 

26.2 

35.1 
34.2 

34. IM 

33.7 

39.4 

2.4 
-   .7 

62 
64 
59 

61 
91 

31 
31 
31 
31 
31. 

12 
9 
9 

7 
16 

20 
21 

1 
20 

20. 

923 
946 
993 
962 
909 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 

28 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
1.92 
1.84 
1.73 
1.64 

.  2.66 

.  1.90 
.  2.29 

.59 
1.00 
.60 
.76 
.79 

13 
13 
13 
13 
29 

2,2 
1,2 

2,0 
,3 

27* 
12 

26* 
12 

0 

I 

0 
0 
0 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 

43.5 

44.0 
43.! 
41.2 
40.3 

31.2 
27.6 
29.8 
21.0 
27.9 

37.4 
35.8 
36.2 
31.1 
34.1 

2.6 

2.0 

60 
64 
55 
58 
58 

31 
31 
25 
26 
31 

14 
9 

15 
6 

10 

27. 

21 

22. 

21 

20 

891 
896 
886 
1044 
991 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

22 

20 
30 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 
1.91 
1.30 
1.97 
2.09 

.  2.42 
.  2.14 

.93 

.74 
.63 
.73 

.96 

29 
13 
13 
26 
13 

.a 

T 
T 
1.0 

T 

27* 
12 

30* 

0 
0 
0 
0 
0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

41.0 
44.0 
41.2 
44.2 

26.1 
29.3 
21.9 
31.9 

33.6 
36.9 
31.6 
37.9 

.2 

64 
65 
61 
55 

31 
25 

31 
25 

9 

14 

9 

17 

19 
21. 
21 
20 

964 

869 

1031 

835 

0 
0 
0 
0 

27 
20 
28 
17 

0 
0 
0 
0 

1.87 
1.96 
1.79 
2.19 

.  1,77 

1.03 
.62 
.82 
.69 

13 
26 
29 
29 

.1 

T 

.9 

T 

26* 

11* 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

34.7 

1.7 

1.73 

.  2.00 

.6 

NEW  HAMPSHIRE 

•    tt    * 

NORTHERN           01 

BENTON  9  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

PABYAN 

32.7 
31.3 

30.3 
32. 6M 
30.1 

16.8 
14.6 
19.9 
19. 4M 
13.3 

24.8 

23.0 
22.9 
24. OM 
21.7 

2.8 

2.6 

93 

42 
92 

93 

31 
11 
31 

31 

.  4 

•  5 

•  10 
-15 
.12 

27. 

20 

20 

20 

27 

1240 
1296 
1299 

1333 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

13 

IS 

17 

29 
31 

30 

31 

3 
4 

3 

4 

1.69 
1.19 
2.07 

2.43 

.  1.78 
•   .21 

.42 
.30 
.68 

.42 

24 
26 
26 

4 

12.7 

8.7 

20.0 

21.7 

6 

9 
14 
12 
12 

21* 

30* 
29* 

20* 
7 

6 
9 

7 

9 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

2T.4M 
S3.« 

1>.2 
29.6 

10. aM 

19.2 

9.0 
12.9 

19. IM 
24.6 

11.6 
21.1 

3.3 

2.8 

1.2 

37 
49 

36 

49 

26. 

31 

31 
31 

-  9 
.13 

•  16 
.  5 

27 
21 

19 
20 

1411 

1290 

1649 
1354 

0 

° 

0 
0 

25 
9 

28 

22 

31 
31 

31 

31 

4 
4 

9 

4 

1.81 
1.90 

4.69 
2.32 

•  1.98 

•  1.66 
.  2.46 

.27 
.43 

•as 

.67 

2* 

4 

4 
4 

27.2 

7.8 

29.1 
18.9 

18 
5 

17 
21 

26 

30* 

29* 
24* 

6 

19 
6 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

22.7 

3.0 

1.91 

.  1.28 

16.7 

«   «   ft 
SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM          R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

34.2 
34.4 
37.4 
39.0 

3a. 4 

18.0 
14.4 
17.1 
19.6 
19.1 

26.1 
24.4 
27.3 
29.3 

28.8 

2.3 
2.1 

45 
49 
61 
92 
59 

5 

4 

31 

31 

31 

•  ^ 

21 
20 
21 
27 
21 

1199 
1249 
1163 
1222 
1117 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
9 
7 
8 
9 

31 
31 
31 
31 

30 

1 
4 
1 
3 

1 

2.26 
2.10 
1.92 
2.29 
1.89 

.  1.73 
.  1.70 

1.24 
.91 
.66 
.73 

.68 

26 
26 
29 
13 
29 

6.0 
8.9 
4.6 
13.7 
4.7 

4 
12 

30* 

16* 

24 

14* 

1 

0 
0 
0 
0 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

36.9 

IS.S 
33. S 

3a. 1 

18.4 

17.6 
18. e 
20.2 

27.9 

26.6 
26.3 
29.2 

2.1 
3.4 
9.1 

99 

90 
50 
96 

31 

31 
31 
31 

•  6 

20 

21 

2U 

21 

1198 

1186 
1190 
1103 

0 

0 

0 
0 

8 

6 
11 

4 

31 

31 
29 

27 

2 

1 

3 
2 

2.09 
2.30 

i.ai 

1.60 

•  1.12 

•  .91 
.  1,93 

.68 

1.02 

.42 

,94 

13 

24 
29 

26 

9.7 

7.6 
7.2 
9.1 

28* 

29* 
13 

0 

1 

0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

33.7 
33.7 

37. « 
36. 7M 

32. a 

21.2 

18.0 
18.8 
18. 7M 
18.6 

27.9 

29.9 
28.4 
27. 7M 
29.7 

1.0 

93 
93 

91 
92 

47 

31 

31 

5 

26 
31 

•  < 

20 
21 
21 
21 

20 

1195 
1203 
1132 

1148 
1210 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

11 

6 

7 
14 

29 
29 
31 
31 
31 

0 
3 

0 
1 
2 

2.16 
1.99 
1.69 
1.73 
1.74 

•  1,8* 

1,33 

,41 

.87 

1,02 

,98 

26 
29 
26 
26 
26 

7,6 
6,2 
3,9 

6,0 

29* 
27* 

24* 

1 

0 
0 

1 

0 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETEBBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

39.2 

37. IM 
37.0 
32.3 
36.9 

20.7 
19.9 
18.2 
19.6 

20.9 

30.0 
28. 3M 
27.6 
24.0 
28.9 

2.9 

61 
98 

57 
43 

60 

31 
31 
31 
4 
31 

•  J 

21 

20 
21 
21 
20 

1077 
1126 
1152 
1265 
1114 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 

12 

6 

29 
30 
29 
31 
29 

1 
1 

3 
0 
0 

2.03 
1.81 
1.17 
1.48 
1.74 

•  1,36 

.82 
.80 
.49 
.43 
.81 

26 
29 
26 
13 
29 

3,9 

3,0 

3,2 

10.9 

3,6 

14* 
19* 
23* 

30* 
22* 

0 
0 
0 
0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

W0LFE80R0 

WOODSTOCK 

34.6 
34.6 
40.9 
33.2 

34.1 

17.2 
17.4 
20.1 
21.1 
17.5 

29.9 
26.0 
30.9 
27.2 
29.8 

46 
91 
62 
48 
48 

5 
31 
31 
31 
26* 

"  J 

22* 

20 
21. 
20 
20 

1203 

1201 
1060 
1163 
1209 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

3 

12 

9 

31 

30 
29 
30 
31 

3 
2 
0 
0 
0 

1.67 
2.41 
2.00 
1.73 
2.98 

.90 
.63 

.70 
.60 
.69 

26 
13 
IS 
29 

4 

4,2 

7,0 

6,9 

11,8 

12 

19* 
30* 
14* 
28* 
31* 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

27.1 

2.0 

1.88 

«  1.47 

6.4 

RHODE  ISLAND 

«    «    ft 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

41.6 

39.7m 

42.8 

43.6 

43.9 

31.2 
24. 8M 
23.5 

30.2 
27.3 

36.4 

32.3m 

33.2 

36.9 
39.4 

.5 

1.4 
3.4 

93 
98 

99 
93 

69 

4 
25 
31 
25 
31 

16 

5 

8 

14 

12 

20 
20 
21* 

20 
20 

877 
1005 
980 
864 
907 

0 
0 

0 
0 
0 

13 

27 
29 
18 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.36 

1.79 
1.82 
1.41 
1.42 

•  2.23 

•  1.96 

'  2.20 

.45 

.79 
.68 

.61 

13 

13 
13 
13 

T 
3,0 

T 

T 
1.9 

T 

0 
0 

I 

26 
12 

* 

3 

4 
3 

0 

2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

34.8 

1.6 

1.33 

•  2.16 

1,0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   292    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 

Temperature 

Precipitation 

^1 

I 
< 

9  C 

1 

1 

1 
J 

1 

1 

No.  of  Days 

3 
i2 

1 

1 

0 

« 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max.    Mln. 

1 

|1 

is 

• 
l3 

§ 

s 

8 
S 

1 

0  i 

si 

•:i 

s  > 
hi 

•=i 

s 

8 

VERMONT 

•    •    • 

NORTHEASTERN       01 

SLOOHFIELO 
CHELSEA 

ENOSeuRG  PALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

S3.0M 

32.9 

34.6 

31.7 

31.7 

12.4 
14.2 
17.4 
17.0 
17.5 

22. 7M 

23.6 

26.0 

24.4 

24.6 

2.5 

3.1 

42 
41 
55 

41 
42 

4 

4 

31 

5 

4 

-14 
.13 

-10 
r     3 

.  3 

21 

21. 

21 

2U 

27 

1282 
1277 

1204 
1249 
1244 

0 
0 

0 
C 
C 

u 

IC 

11 

12 
13 

31 
31 
28 
31 
30 

5 

5 
3 
5 

4 

1.66 
1.57 
2.67 
1.28 
2.00 

•   .98 
«   .96 

.56 

.41 
.57 
.32 
.39 

26 

4 
15 

4 
24 

15,0 
10.2 
10.0 
8.1 
14.2 

4 
6 
5 
9 

22. 

21* 

24 

23* 

5 

5 
8 
5 
5 

1 
0 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  i 
tMOuNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

30.7 
33.0 

23.2 

31.6 
29.0 

16.4 
17.4 
10. 9M 
17.3 
15.5 

23.6 
25.2 

17. IM 

24.5 

22.3 

4.9 

56 
53 

41 
58 
44 

31 
31 
31 
31 
31 

•  8 

•  6 
.12 
.  9 
.  6 

20 
27 
20 
20 
27 

1277 
1227 
1487 
1248 
1319 

0 
0 
0 
0 
0 

le 

12 
28 
14 
21 

30 
29 
31 
29 
29 

3 

4 
5 
3 

3 

1.67 
2.56 
4,38 
2.11 
1.87 

-   .39 

.35 

.60 
.63 
.29 

.38 

24 
26 
16 
13 

4 

10.1 
26.2 
16.6 

8 

6 

47 

6 

22* 
22* 
22 
29* 

8 

10 

13 

9 

6 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

northfield 
rochester 
sajnt  johnsburv 
waterbury  1  nne 
mest  burke 

33. S 

33. 7M 

32.3 

30.3 

IB. 3 

le.i 
ie.2 

9.9 

26.1 
25. 9M 
25.3 
20.1 

4.2 

46 
49 
43 

40 

25 

31 
31 

4 

.  8 
.  8 
.  2 
.17 

20 
20 
27 
21 

1201 
1190 
1227 
1384 

0 
0 
0 
0 

10 
10 
12 
15 

31 
30 
29 
31 

4 
3 
2 
8 

2,27 
1.68 
2,16 
2.59 

•  1.02 
-   .91 

•  .46 

.80 
.39 
.41 
.53 

26 

4 
24 

4 

6.6 
6.5 

14.0 

3 

6 

14 

21. 
26* 

31* 

4 
7 
9 

7 

2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

24.2 

3.8 

2.01 

'   .57 

11. 1 

»   •   • 

WESTERN            oa 

BENNINGTON  2  NNW 

BDRLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

37.7 
34. S 
35.7 

35.9 
37.4 

22.8 
22.6 

20.5 
20.2 
22.3 

30.3 
28.6 
28.1 
28.1 
29.9 

7.1 
3.5 

4.3 

59 
56 
53 

60 
57 

31 
31 
31 
31 
31 

2 

4 
.  8 
.  6 
.  4 

27 
20 
20 
26* 

20 

1071 
1125 
1136 
1137 
1085 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

24 
24 
27 
29 

24 

0 
0 
2 

4 

3 

1,79 
1,47 
1,39 
2.48 
1.35 

'   .66 
•   .96 

.92 
.30 
.39 
.80 
.39 

26 
25 

4 

4 

24 

5.0 

11.9 

8.0 

5.3 

5.4 

2 
3 

2 
3 

28 

27* 

29* 
28* 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

35.4 

23.3 

29.4 

53 

31 

2 

20 

1099 

0 

8 

26 

0 

1.54 

.38 

24 

7,0 

3 

22* 

8 

0 

0 

DIVISION 

29.1 

4.5 

1.67 

-   .87 

7.1 

•   «   • 

SOUTHEASTERN       OJ 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 

SOMERSET 
VERNON 

35.2 
35.1 
35.1 

30.4 
37.5 

19.1 
16.9 
20.0 
17.5 
19.1 

27.2 
26.0 
27.6 
24.0 
28,3 

3.5 

3.7 

43 

48 
50 
46 
48 

25« 

31 

26 

26 

26* 

1 
.11 

3 
-  5 

0 

22* 

27 

20 

21 

22* 

1164 
1198 
1154 
1264 
1132 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
18 
5 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
3 
0 
4 
2 

1.66 
2,14 
2,58 
2.15 
2.06 

-  1,47 
.  1,11 

-  1,34 
.  2.35 

•  1.38 

.86 
.54 

1.26 
.70 

1.11 

26 
13 
26 
26 
26 

5.4 

7.7 

7.2 

12.9 

4.3 

2 
5 

11 

3 

27* 
28* 

21* 
13 

0 

0 

1 

0 

1 

WOODSTOCK  3  E 

32.9 

16.5 

24.7 

1.8 

42 

5 

.  8 

27 

1242 

0 

10 

31 

5 

1.76 

-  1.43 

.48 

4 

6.1 

5 

30* 

5 

0 

0 

DIVISION 

26.3 

3.6 

2.06 

>  1.44 

7.3 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    69°  ON  THE  31ST  AT  PROVIDENCE  WB  AP,  R.I. 

LOWEST  TEMPERATURE,     -26»  ON  THE  12TH  AT  CLAYTON  LAKE  2,  ME. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     4.65  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     .70  INCH  AT  MIDDLE  DAM,  ME. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     1.86  INCHES  ON  THE  15TH  AT  VANCEBORO  NO  2,  ME. 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  34.6  INCHES  AT  CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     49  INCHES  ON  THE  26TH  AT  CANNON 

MOUNTAIN,  N.  H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  293   - 


DAILY  PRECIPITATION 


1   " 

Day  of  Month 

Station 

12    3 

4  1  5  1  6 

7     8)9 

10   11 

12 

13   14   15 

16   17  ]  18 

19   20   21 

22  I  23   24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

•   »   • 

NORTHUEST           01 

BAKERSVILLE 

2.<.a 

.01 

.42I 

.49   .36 
.26   .45   .01 
.15   .49   .03 
.35   .02   .03 
.29   .39   .02 

.04        .05 
.05 
.02        .06 
.05   .09 
.02   T     .05 

1.11 

.99 

SARKHAM3TED 
BULLS  BRIDGE  DAN 
CREAM  HILL 
FALLS  VlLLASE 

2.0» 
2.40 
l.TO 
2.10 

T 

.01 

.02   .04 

.03   T     ,03 

,04   T     T 

T 

.la 

T 

.271 
.56 
.19 
.26 

T 
.01 

1.00 
.47   .27 
T    1.02   T 

.03 
•  01 

NORFOLK  2    SW 
BOCKV  RIVER  OAH 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 

2,A9 
2.S« 
1.46 
2.S2 

,06   .01   .01 
.03   T 

•     .04   .01 
.04   .13   .01 

.OS 
T 

.19 

.04 

.40 
.51 

.30 
.42 

.54   .47   .02 
.29   .52   .04 
.15   .01   • 
.55   .1;   .03 

.06   .01   .07 
.02        .07 
.03   .05   T 
.01   .03   ,03 

T 

.03 
T 

T     .92   T 

1.06 
.53   .01 

.03  1.05 
1.17 

.01   T 
•  14 

TORRINGTON 

2.66 

.04 

* 

• 

.91   .62   .02 

NIGUAM  RESERVOIR 

1.9T 

.04 

,45 

.53   ,oa 

,01 

.10   .76 

. 

.    ; 

HOODSURT  3  U 

• 

-    .    • 

... 

... 

" 

' 

... 

•    «   • 

CENTRAL            02 

ANSONIA 
BALTIC 
BROOKLYN 
BURLINGTON 

1.2A 
1.5* 
2,08 
2.06 

T         T 

T 

1 

.02 

,29 
,30 
.31 
,33 

.50, 

,11   .19   .03 

.40 

.63   .02   .04 

.34   .39   .01 

.25   .42 

.03 

.04 
.01       .03 

,05 

T 
T 

T     ,59 
.78   .06 

.68   ,34 

.01   .94 
1.21 

COCKAPONSET  RANSER  STA 

2.53 

•  10 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLB  1  S 
COVENTRY 
OANBURY 
DAWSON  LAKE 

2.16 
2.19 
1.95 

i.ai 

1.52 

T 

.05   .02   T 

1 
.01 

T 

T 

.15 

.29 
.39 
.25 

.30 
.20 

.62        .05 
,42   ,37   .05 
.58   ,24 

.64        .05 
.27   .24   .07 

T 
.04 
.08   .02 

.04 

T 
T 

.04 
.01 

.94   .27 
.88 
.76 

.47   ,09 
.72 

T 
•  02 

EASTFORO 

1.9' 

,02       .01 

.la 

.20 

•     .62 

.03 

.04 
T     .04 
.03   .02 
.02        .05 

«     .91 
•  55 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1.52 

•  24 
.23 
.21 

.23 
,16 
.26 
,22 

,37   .03   .06 
.60   ,02   .03 
,65   ,01   .03 
.22   .16   .04 

T    T 

,83   .07 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 
HARTFORD  tiB  AIRPORT      R 
MANCHESTER 

1.95 

2.02 
1.4' 

T 

T 
T          T 

T 

T 

T    T 
T 

.74   .07 
.77 

MANSFIELD  HOLLOH  DAM     R 

i.ao 

T 

.19 

.30   .55   ,03 

.05 
.05 
T     .02 
.03        .05 
.03   .06 

T 

.04 
T 

.02   .83 

•02   .80 

T 

MIDDLETONN  A  H 

2.02 

T 

,08 

.48 
.29 
,35 
,26 

,38   ,14   .07 

.46   .04   .05 
.40   .34   .09 
.49   .01 

•62   •OS 

T 

MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 

1.64 
2.30 

T 

.02 

•  11 

•  20 

•  02 

.97 
1.04   .06 

•  05  ', 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

2.23 

•  06 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

1.89 
1.6T 
2.01 

i.ta 

.02 

T    .01 

•  21 

.74, 
.40 

,5a 

,30 
.46 

.50   ,24 
.11   .42   .05 
.23   .40   .06 
.52   .02   .08 
.33   .31   .06 

.05        .04 
.01        .03 
•02        .06 
.02   ,05 

T 

T 

.01   .31 

.65 

.64 

.56   .09 

T     .73 

T 
T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

1.94 

•  05 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

JTORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

1.91 
1.75 
2.3> 

" 

>    >    • 
T 

•  OS 

•  65 

.45 
.22 

•  36 

•  46 

.20   .38   .07 
.58   T 

.46   .02   .06 
.04        .02 

T          .05 

.06   .06 

.04 

T     .07 

7 

.76 
.72   .06 
.73   .03 
.49   .20 

T 

.03  '. 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

1.64 

T 

•  36 

WEPAUAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 

1.64 

1.97 
1.9« 

.01 

T    T    T 

.03 
T 

•  49 
.27 
.07 
.18 
.50 

.16   ,14   .05 
.37   .31   .06 
.37   .50   T 
.52   .22   .03 
.30   .35   .07 

.02        .04 
T          .03 
.03        .05 
.04 
.03        .08 

T 
T 

.73 

.79 

T     .96 

.80 

•  01 

WHISVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

1.79 
2.30 

.01 

T 
.01 

.01   .92 

•  02 

«    •    • 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  W6  AP        R 
GROTON 

1.35 
2.12 

.02   T 

T     .03 

•  21 

•  29 

•  u 

•  28 

.32   .07   T 

.66   ,02   .01 

T     .04 
.02   .05 

•  02 

.55   T 

.66   .08 

T 
T 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

1I75 
1.59 

■ 

T 

•  26 

.49 
.21 

.12   .36   .08 

.44   .07   T 

.02        .04 
.01   .04 

T    T 

.60   .03 
.55   .01 

T 

NORTH  BRANFORD 

2.05 

.44 

,13   .46   .07 
.24   .47   .02 
.44   .75   .02 
.60        T 
,58   T     .05 

.01   .04 
T          .04 
.01   T     .07 
.01   .07 
.02   .17 

.90 

.62   .06 

T 

NOSWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 

1.79 
2.44 

1.61 
2.05 

T 

T 
.02 

T    T 

T 

T 

T 
T 

•  09 
.13 

■  34 
.37 
.24 
.34 

T 

•  01 
T 

T 

T     .73 
,55   .05 
•59   •IT 

.02 

T 

MAINE 

•    •    • 

NORTHERN            01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 

1.3a 
1.31 

.16 
T     T     T 

.31 

.12   .06   T 

,01   T 

.01   T 

.37   ,07   .09 
.16   .22   .23 

•  18  •la   ^22 
.19   .11   .23 

.30   .20   T 

.02 

.06   .02   .03 

T 

.04   T     T 

T 

,02 

,08   T 

•  22 

T   T   •n 

T          T 

•05   •OB 

,07   .07   .01 

T 

.03 

•  28  ! 

BRIDGEUATER 

1.4B 

.58   .04 

T 

.06 
T     T 

.04   T     T 

T     .01   .07 

.IT   .01 

T     T 

•  19  • 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 
CLAYTON  LAKE  J 

1.56 

1.50 

T          T 
.05 

.44        T 
,19 

T          T 

,03 

.17 

.01   ,13 

.07 

T 

•  35  • 

fUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

1,96 

T     T 

.05   .02 
.15   T 

.02 

T 

' 

.12   .30 
.30   .35   .36 

.12   .03   T 

.07   T     T 

,05        T 
.04   T     T 

T   .oe 

T     T 

.11   T 
.46   T 

•  11  I 

CILEAD 
GREENVILLE 

1.54 

T    '03 

^23   "    T 

T      *      * 

.03 

' 

.33   '16   lis 

.02   .06   T 

^06        T 

T     .20 

.10   .16 

.01 

• 

HAYNESVILLE 
UOULTON  FAA  AP 

2.39 
2.27 

.81 
.66   T 

T     T     T 

.01 

,29   .25   .11 
.21   .25   .26 
.18   .37   .35 

.19   .17   ,21 
.14   .14   .16 

.21 

.09   T     T 
.02   •Ol 
•08   •Ol   .02 
T     .06   T 

.04        T 

•07  ,16 
•01   •OT 
•02   ^06 

.21   .20 
.09   .37 
.10   .37 

•  08  . 
.22  . 

•  25  • 

HOULTON 
JACKMAN 
LONG  FALLS  DAM 

2.33 

1.20 

,79 

T          T 

.48   .12 
.11 

.06   ,04   T 

.02        T 

.03 

T     T 

.04       .02 
.02   T 

•  17 
T     T     ^04 

.03   .08 
T     .10   T 

.03 
.01   T 

•  01  • 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

,70 
1.66 

.02 
.21   .54 

.03 

T 

.07        .07 
.07   .25   .12 
.27   .15   .09 
.15   .16   ,18 
.34   .15   .07 

.09   .02 
.06   .01   T 
.02   T     T 

.07   T     T 
.07   .02   T 

.02 

.01 

.02        T 

.05   .03 

.05   T 

.02        .13 

T     .11 
.02   .24 

.04   .19 
.13   .15 
.08   .20 

T 

•  01  '. 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OOUOSSOC 

1.7a 
1.13 
1,59 

.01   .02 
T    T 

.65       T 

.08   .03   T 
.30   .01   .01 

T     T 
.03 

.02   T 
.01 

T     .12 

T          .27 

.05   .13   T 

.05   .20 

.06 
.01 

• 

PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 

1.34 
1.32 

.03 

.IB   .04 
.14   .06 

T          T 
.05 

T 
.03 

■ 

.11   .15   .34 

.05   ,17   .20 

.40   .40 

.53   .04   .09 

.02   T 

.12   .06 

.10 

.02   .01   T 

.01   .02 
.03 

T 

.02   .01 
,03   ,12 

T 

.16   .07 

.07   .12   .04 

7   D  .20 

T     T     T 

.21  ! 

.10  I 

ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

>  1.20 
1.29 

T 

.29   T     .03 

T     T 

T 
T 

T 

T          ,15 

.11   .03 

T     T 

• 

SOUA  PAN  DAM 

i.ia 

.02   .25 

T     T     T 

T     T 

T     .27   .26 

.08   .01 

.03   .05 

.03 

.13   .05 

.     .     . 

• 

TELOS  DAM 

> 

-    •    • 

.    «    • 

... 

• 

" 

.42   7     .31 
.29   .05   .07 

T     T     • 
.07        .0* 

•     •     • 

•       4       • 

•     •     • 

.27 

. 

THE  FORKS 
UPPER  DAM 

1.00 

1.08 

.03        ,02 

.02 

.02 

.04 

.23 

.19 

.02 

* 

VAN  BUREN  2 

• 

-    .    • 

... 

•     ■     ■ 

"     ■ 

" 

•    •    • 

, 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

1.31 

T     .0' 

.26       ,0, 

T 

.0 

,31   ,02   .05 

T     T 
.02   .01 

.02 

.04 

•  oa 
1    7 

.1 

T     .01 

.42   .11 
.59   .12 

T 

.02        T 

BANGOR  Dow  FIELD 

1,8( 

•  0 

.33        T 

.01 

T 

.40   ,10   ,16 
,65   ,04   ,15 
.50  .3a   .20 
.25   ,12   .25 

.U 

.19   ,24 

BRIDGTON  1  NNW 

1,71 

,25        ,0 

.01 

.07   T     T 

.1 

,20   .33 

CORINNA 

1.9 

.38 

.1. 

.17   .40 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

1.81 

.49 

FARMINGTON 
GARDINER 

1.6 
1.6 

.20   .02 

.40         .0 

.01 

T 

.25   ,49   .07 
.34   .09   .04 

.64   .30 

T 

.02   T 

.11 

.05 

.21 

.0 

T     .40 
•29   .34 

•    1.10 

T 

GRAND  LAKE  STREAM 

2.7 

.60 

,2 

1   T     .84 

T 

HIRAM 
LEWISION 

1.5 

1.9 

T 

.09   T    T 
1  .25        .0 

1 

T 

.40   .05   T 
.51   .09   .04 

T     T 
.02   T 

.08 

.1 

.40   .37 
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MAINE 

MAO! SON 

1.50 

OLO  TOWN  fAA    AIRPORT 

Z.05 

0«0N0 

1.68 

BUHFORD  1  SSE 

1,05 

RUMFORD  POb>E<)  PLANT 

SBBINGFIELO 

1.71 

VANCESORO  NO.  2 

3,39 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

1,66 

liEST  BUXTON  2    NNki 

1,62 

WEST  ENFIELD 

1,77 

CO»ST»L 

BAR  HARBOR 
BtLfAST 

BRUNSuICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEaCASTLE 

NEm  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRI 

ROCKLAND 

SACO 

SANPORD  2  NNU 


MASSACHUSETTS 


"ESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIQHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIElD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  ESHEMONT 
STOCKBRIDGE 
KASHINOTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  I 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  wa 
BOYLSTON 
BUFFUMVlLLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  8RIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

hOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
"ILFORO 
NEW  SALEM 
NORTMBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAH 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
SHElBURNE  FALLS 

S0UTH8RI0GE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARUORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 
WESTFIELO 

WEST  MEOWAY 
WESTON 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  wB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFlEET 

CHATHAM  LI  5TA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATChvILLE 
H INGHAM 


Day  oi  Month 


10       11       12       13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


3.55 

3,05 
2.05 
2,fl 
2.63 

3.S5 


3,20 
2,A9 
2,75 

2.60 


l.BB 
2.0« 


1,78 
1.B5 

1,95 

i,e3 


1.92 

l.AB 


l.BI 
2.42 
1.91 


1.60 
1.62 
2.26 
2,20 


.32 

.15 
.2« 

.55 

.30 
,0> 
.0* 
.21 


.06      .31       ,03      ,01 


.07      .01      T 


.19      .79      .01       .03 


.11!     .35      .60      .01 


.04 

.41 

.64 

.06 

.16 

.07 

.0? 

.04 

.10 

.35 

.40 

.OS 

.07 

.04  .41  ,36  .03 

.07  ,74  T  ,02 

.09  .38  .46  .01 

.03  .48  .27  ,03 


,11       .44      ,50      ,04 


.16      ,75      T 


,03       ,29      .79 


.05      .03 
.04      ,02 


,11       ,78      ,03 


S«0  lelaience  Dotes  loUowuig  Siation    lodfts. 
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27      28      29      30      31 


.02  1.41 
1.57 

.03  1.27 

.01  1.70 

T  1.40 

.01  1.28 

T  .95 

1.27  ,03 


1.77 
.46 
1.62 


.03    1.38 

1.03      T 
.92      .12 


01 

.77 

.14 

03 

T 

1.32 

T 

1.32 

T 

.80 

« 

.83 

03 

.92 

1.04 

.15 

i^i^'k'y/ 
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Day 

of  Month 

Station 

^ 

E- 

1  1  2  1  3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10   11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26   27 

28   29  I  30 

31 

MASSACHUSETTS 

HVANNIS  2  NNC 

t.SA 

,19 

T 

.03 

,60 

.90 

.05 

.02 

T 

.02 

T 

.49 
.86 

IPSmCM 

1.96 

T 

.04 

.38 

.61 

.02 

HIOOLEBOBO 

1.69 

.09 

.02 

.06 

,70 

.08 

.03 

T 

alDDLETON 

1.7S 

.09 

.76 

.11 

.03 

•  03 

.01 

.01 
.01 
T 

.10 
.99 

.79 

.98 
.21 

.08 

NANTUClteT  VI    AIRPORT     R 

1.66 

.09 

.06 

.10 

.03 

.49 

T 

T 

T 

•  06 

T 

T 

NEm  BEORORD 

1.22 

T 

.02 

.03 

.11 

.04 

.43 

.02 

.01 

T 

.03 

T 

T 
.01 

.93 

T 
1.29 

NEXBURYRORT 

2.29 

T 

.01 

T 

.99 

.43 

T 

RCHBROKE 

1,11 

.02 

T 

.09 

.31 

.77 

T 

T 

T 

RLVHOUTU 
PROVINCETOKN  1  N 

1.91 
1.30 

T 
.02 

.04 

T 

T 

T 
.02 

.74 
.63 

.19 

.12 

.03 
.Oo 

.09 
.02 
.04 

.02 
.03 

.04 

T 
.03 

.04 

.02 
T 

.90 

.09 

.90   .01 

.49 

.24 

lOCHESTER 

1.9T 

.09 

.03 

.08 

.28 

.68 

.02 

.02 

.06 

.01 
.02 

.73   .01 

.44 
.20 
.62 

•     .77 

ROCKPORT  I  ESE 

2.09 

T 

.02 

T 

T 

T 

.96 

.04 

.02 

T 

.99 

.42 

.01 

SALIM  Ca  AIR  STATION 

1.87 

T 

.20 

1.03 

T 

.02 

SANOHICH 

1.96 

.09 

.04 

.02 

.02 

,26 

.42 

.02 

.10 

SESRESANSEt 

1.62 

.29 

.98 

.02 

SPOT  POND 
TAUNTON 

1.92 
1.79 

T 

T 

.01 

T 

.04 

.04 
.04 

.93 

.79 

.94 
T 

T 

.01 

.03 

.01 
.02 

.82 
.69 

.79 

.06 
.24 

HOODS  HOLE 

2.19 

T 

.06 

T 

.12 

.96 

.37 

■  02 
.07 

.02 
.10 

NEH  HAMPSHIRE 

•   ■   • 

NORTHERN           01 

BENTON  9  Sw 

1.69 

T    T 

.37 

T 

.09 

.03 

T    T 

.01 

.09 

.10 

.10 

.01 

T 

.01 

.09        T 

T     T     .42 

.27 

.18 

T          T 

T 

BERLIN 

1.19 

.10 

.03 

.01 

.07 

T 

.16 

.17 

.07 

T 

T 

T 

.07   T 

.17 

.30 

BETHLEHEM 

2.07 

.03 

.06 

.04 

.23 

.12 

.10 

.19 

.05 

.04 

T 

.09   .18 

•03        .31 

.68 

CANNON  MOUNTAIN 

3.66 

.92 

.09 

.44 

.28 

.23 

.10 

.08 

.07 

T 

.18        .02 

.17   T     .37 

.39 

.21 

.11  '. 

COLEBROOK 

• 

t    T 

.36 

T 

.10 

.10 

.20 

.09 

.19 

.40 

- 

• 

• 

T     T 

T   . 

DIXVILLE  NOTCH 

1.6t 

T 

.09 

.96 

T 

T 

.11 

7 

.10 

.16 

.09        .35 

.23 

ERROL 

l.*2 

.24 

.03 

.32 

.10 

.08 

.09 

.03 

.04 

.31 

.08 

.10 

pabyan 

2.«3 

.42 

,24 

.06 

.16 

T 

T 

,18 

.14 

.08 

.09 

.09 

T 

.14   T     .03 

.03   .03   .23 

.24 

.31   T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

i.ei 

.02        .02 

.11 

« 

.14 

.09   T     T 

.09 

« 

,20 

.10 

.12 

.09 

.06 

.04 

•     .13   .02 

.03   .03   .27 

• 

•     .23 

.10   T 

SRAPTON 

1,90 

T 

.43 

.06 

T 

.02 

.40 

.11 

.09 

,03 

T 

T 

.29 

.31 

.24 

JEFFERSON  «  S 

1.71 

T     T 

.24 

T 

.10 

.04 

T 

.04 

.13 

.06 

.10 

T 

.12        T 

T     T     .17 

.31 

.40 

T 

T   . 

LANCASTER 

. 

. 

• 

• 

•     .     • 

.    • 

. 

• 

• 

. 

. 

. 

* 

.     .     > 

. 

. 

... 

. 

MILAN  T  N 

1.63 

.21 

.49 

.17 

.11 

.49 

MOUNT  HASHINSTON       //« 

6.69 

.16 

.89 

.22 

.19 

.03 

.32 

.30 

T 

.01 

.17 

.14 

.40 

.39        .11 

.10   .97 

.21 

.44 

.08 

PINKHAM  NOTCH 

2.32 

.67 

.11 

T 

' 

T 

.61 

.17 

.06 

.02 

.07 

T 

.03   T 

.16 

.03 

.99 

T 

■EST  RUMNEY 

1.99 

.32 

.02 

T 

T 

.36 

.19 

.09 

.03 

.02 

.09 

.12   .05 

.06 

.04 

.62   T 

bhitefiblo 

1.36 

.03 

.08 

T 

T 

.16 

.04 

.10 

.07 

T 

T 

.01   .10 

.29 

.90 

T 

YORK  POND 

1.63 

T 

.07 

.04 

.01 

.03 

T    T 

.39 

■  14 

.11 

.09 

.04 

T 

.02   .01   T 

T          .21 

.09 

.30 

T     T 

T    ! 

•    •    • 
SOUTHERN            02 

BLACKHATER  OAH           » 

2.26 

.03 

.09 

.02 

.02 

T 

.90 

.16 

.08 

.02 

T 

.10 

.06 

1.24 

BRADFORD 

2.66 

.11 

.07 

.04 

.01 

T 

.68 

.22 

T 

.06 

T 

.19 

.03 

1.09 

CAMPTON 

2.10 

T 

.40 

.02 

.D9 

T 

.31 

.14 

.09 

.08 

T 

.01 

.40 

.09 

.91 

CENTER  HARBOR 

2.33 

.18 

.02 

• 

.68 

.08 

.08 

.09 

.28 

.96 

CLAREHONT  JUNCTION 

1,83 

T 

.26 

.04 

.01 

.09 

.99 

.09 

.03 

.18 

.31 

.67 

CONCORD  NS  AIRPORT       R 

1,92 

.01 

.02 

.02 

T 

.19 

.29 

T 

.01 

T 

T     .12 

.86 

.04 

CONWAY  1  N 

2,29 

.36 

.02 

T 

.73 

.07 

.03 

.02 

T 

.41 

.29 

.38 

DUBLIN 

1,99 

T 

T 

.02 

T 

T 

.33 

,20 

T 

.10 

.94 

DURHAM 

1,89 

.10 

T 

T 

T 

.60 

T 

T 

.14 

.68 

.37 

T   ', 

EAST  DEERINt 

2,09 

.06 

.09 

T 

.21 

.61 

.03 

.09 

T 

.09 

.46 

.44 

EPPING 

. 

•■     ■     • 

, 

, 

. 

, 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

... 

, 

FITZWILLIAM 

1.88 

.06 

.04 

.09 

.69 

.02 

.08 

.02 

• 

« 

1.08 

FRANKLIN 

2,30 

.08 

.04 

T 

.99 

.13 

.03 

.03 

1.02 

.33 

.09 

FRANKLIN  FALLS  DAM       R 

2.17 

,08 

T 

.02 

.03 

.62 

.20 

.10 

.09 

T 

.16 

.09 

1.02 

SILHANTON  2  E 

1.08 

,10 

T 

.20 

.10 

T 

T 

.68 

GREENVILLE 

1.99 

.02 

.15 

,29 

.29 

.29 

. 

, 

.99 

HANOVER 

1.81 

.09 

.31 

.09 

,08 

.29 

.04 

.09 

.03 

.06 

.16 

.42 

.19 

KEENE 

1.60 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.39 

.06 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.94 

LAKEPORT 

2.16 

T 

.09 

T 

.01 

.01 

T     T 

.26 

.22 

T 

.03 

T 

T 

T          .15 

.10 

1.33 

LAKEPORT  2 

1.80 

.04 

T 

.10 

.18 

T 

.03 

T 

.09 

.17 

1.19 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

1.99 

T     .09 

.27 

■  09 

T 

T 

.14 

.19 

T 

.08 

.02 

T 

.02       T 

T     T     .14 

.41 

.10 

LINCOLN 

. 

•     •     • 

. 

. 

• 

•    .    . 

•    . 

. 

. 

. 

. 

. 

.    .    - 

•     .     * 

. 

. 

... 

.   ■ 

MAC  DOUELL  dam           R 

2.16 

.01 

T 

T 

T 

T 

Io3 

.98 

.29 

.02 

.09 

T    T 

.03 

1.19 

MANCHESTER 

1.69 

.01 

T 

T 

.48 

.23 

.02 

.01 

T 

.01 

.02 

.87 

MARLOW 

1.29 

.10 

T 

T 

.09 

.20 

T 

T 

.10 

T 

.80 

MASSABESIC  LAKE 

1.73 

.01 

.01 

T 

.42 

.20 

.02 

7 

.04 

.01 

1.02 

MILFORO 

2.06 

.01 

.02 

.03 

.21 

.62 

.11 

.03 

.01 

T 

.01 

.53 

.46 

MOUNT  SUNApeE 

1.74 

T 

.17 

.04 

.03 

.09 

.29 

.14 

.03 

T 

T 

.03 

.02 

.98 

T 

NASHUA  i    NNW 

2.03 

.26 

.01 

T 

.01 

.47 

.41 

.02 

.01 

.01 

T 

.01 

.82 

NEWPORT 

1.99 

.16 

.11 

T 

.09 

.26 

.10 

T 

.04 

T 

.14 

7 

.73 

NORTHUOOO 

1.81 

.06 

.66 

.22 

T 

.07 

.80 

OTTER  BROOK  DAM 

1,67 

.09 

.03 

.04 

.02 

.32 

.09 

.04 

.01 

.09 

.03 

.02 

1.01 

PETERBORO  2  S 

1.17 

.01 

T 

.20 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.46 

.49 

PLYMOUTH  I  B 

1.68 

.02 

.02 

T 

.63 

.20 

.03 

.09 

T 

T 

.12   T 

.34 

.27 

PORTSMOUTH 

1.76 

T 

T 

.01 

T 

.19 

.92 

.02 

T 

.04 

.83 

.19 

SOUTH  OANBURY 

1.80 

T 

.19 

.01 

.02 

.29 

.39 

.37 

.46   .19 

SOUTH  LYNOEBORO 

1.80 

7 

.22 

.66 

.04 

.06 

T 

.38 

.44 

SOUTH  WEARE 

1.99 

T 

T 

.08 

.72 

.08 

.04 

.06 

.42 

.99 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

1.67 

.08 

.08 

.09 

T 

.02 

.32 

.10 

.09 

.02 

T 

.09 

.90 

TAMWORTH  2 

].6t 

.26 

.02 

.63 

.19 

T 

T 

.49 

.46 

.62 

WALPOLE  2 

1.96 

.19 

.01 

T 

T 

.02 

.39 

.19 

T 

T 

.02 

T 

.80 

WINDHAM 

2.00 

.06 

.06 

T 

,10 

.70 

.10 

.04 

.02 

.49 

.49 

WOLPESORO 

1.79 

.09 

T 

.10 

.90 

T 

.18 

.60 

.30 

WOODSTOCK 

2.98 

.03 

.69 

T 

T 

T 

.99 

.18 

.07 

.03 

T 

T 

,04        T 

.99 

.31 

.09 

T 

RHODE  ISLAND 

.    .    . 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

1.36 

.02 

.20 

.17 

.49 

.01 

T 

.04 

T 

.41 

.06 

GREENVILLE 

1.79 

.06 

.20 

.68 

.08 

.09 

.68 

KINGSTON 

1.82 

.02 

.06 

.19 

.79 

.06 

.08 

.96 

.06 

NEWPORT 

1.61 

T 

.04 

.10 

.68 

.02 

.01 

.04 

.38 

.14 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

1.42 

T 

T 

.03 

.09 

.10 

.61 

T 

.02 

.01 

.09 

T    T 

■  92 

.09 

T 

wOON SOCKET 

1.64 

T 

.04 

.04 

.30 

.47 

.03 

.01 

T 

.79 

»»  following  Slellon   lnd«t 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  £ 

•JGLAND 

Continued 

DECEMBER  1969 

- 

Day  of  Month 

Station 

1 

1  1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  I  23   24 

25  I 

26  {  27 

28  1  29  I  30 

31 

VERMONT 

i 

•  •  • 

1 

NORTHE»STERN        01 

BETHEl.  *  1 

1.9' 

.30 

.10 

T 

.OT   T 

1 

.36 

.11 

.05 

, 

.03 

,21 

T 

•  06 

.21 

.67 

T 

BLOOMFiElO 

1,66 

.29 

.10 

.09 

.OT 

.IT 

.09 

.06 

.06 

.03 

,07 

.06 

•  10 

.09 

.96 

•  02 

CANAAN 

1.6« 

.01       T 

.«0 

.06 

,02 

.03   T     T 

T 

.22 

T 

.20 

.10 

T 

.06 

.06 

T 

.03  . 

01   .29 

.09 

.16 

•  04 

.01  I 

CHELSEA 

I. ST 

T         T 

,*\ 

.06 

.06 

.03 

T 

.19 

.06 

.12 

.01 

T 

T 

.06 

.06 

T     T 

,22 

.05 

.26   T 

DANVILLE 

2.00 

.♦8 

.09 

.03 

.05 

.29 

.16 

.06 

.03 

.03 

.10 

•  60 

.96 

ENOSBUfiG  FALLS 

2. 67 

.16 

.37 

T 

T 

.03 

T 

T 

.28 

.9t 

.33 

.28 

T 

.06 

.02 

_ 

32 

.99   .16 

T          T 

OILMAN 

„ 

_     —     — 

. 

M 

_ 

—    —     — 

—    —    — 

_ 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _ 

_ 

»C  INOOE  FALLS 

1.28 

.32 

.09 

,06 

.01 

.21 

.06 

.12 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

•  26 

.01 

.IT 

"   • 

"lOOLESEx 

2.00 

T 

.33 

.06 

.02 

.01 

T 

.32 

.05 

.21 

.01 

.03 

.06 

.06 

.06 

T 

T 

•  39 

.06 

.99   T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

1.6T 

T     .09 

.28 

,05 

.01 

T     T     .12 

.10 

.16 

.10 

T 

.02 

T 

.11 

T 

.02 

.01   T 

•  35 

.25 

.02 

T     T 

KORRISVILUE  I 

2.56 

.28 

T 

.06 

.26 

,18 

.17 

.25 

.06 

.09 

.10 

T 

.10 

•  35 

.10 

.60 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

4.3B 

T     T 

.«>9 

.09 

,07 

.23 

T 

.66 

.25 

.23 

.63 

.28 

.IT 

.23 

.06 

.08 

.26 

•  36 

.20 

.29 

,02   T 

•  04  , 

NEWPORT 

2.11 

.02   .12 

,19 

.06 

.07 

T          T 

.02        ,19 

.29 

.20 

.16 

.08 

.03 

.12 

.06 

T 

.06 

T 

•  26 

.12 

.06 

•05   •0* 

•  01  • 

NORTH  DANVILLE 

l.ST 

•  OT 

.36 

.06 

,1T 

.20 

.18 

.05 

.09 

.06 

.01 

.09 

•  36 

.18 

.09 

northfielo 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

- 

• 

- 

- 

•     • 

-     •     • 

] 

PLYMOUTH  UNION 

2.65 

.01 

.39 

,08 

.06 

.09 

.01 

.60 

.18 

.01 

.05 

.02 

.07 

.03 

•  60 

.09 

.65 

•  01  • 

READING  BILL 

2.T* 

.06 

.«5 

.10 

' 

.16' 

.16 

.66 

•  32 

.32 

.66 

•  05  • 

ROCHESTER 

2.2T 

.«9 

T 

•  06 

.60 

T 

.36 

.80 

SAINT  JOMNSBURY 

1.6« 

.39 

,03 

.05 

.01           \ 

T 

.29 

.11 

.19 

.03 

.01 

.01 

•  06 

T 

.01   T 

•  31 

.10 

.16 

t 

SOUTH  NEwBURY 

I.IS 

.06 

.02 

T 

.06 

.19 

.19 

.06 

•  09 

.06 

•  21 

T 

.23   .13 

mAITSFIELO  2  USW 

2.83 

.63 

,12 

.03 

.02 

T 

.35 

.05 

.21 

.05 

T 

•  07 

.09 

.61 

.06 

.96 

WATEHBURY  I  NNE 

2.16 

T 

.23 

,05 

.03 

T 

T 

.36 

.08 

.20 

T 

•  10 

T 

.19 

T 

.02 

T     T 

.61 

.11 

.90   .16 

T    T 

WEST  auRICE 

2.5» 

.53 

.10 

.06 

.06   .02 

.06 

.36 

.07 

.26 

.13 

•  OT 

.06 

.OT 

.07 

.01 

•  OT 

.39 

.09 

.19 

•  0* 

»    •    • 

HESTERN             02 

1 

BENNINGTON  2  NNW 

1.79 

.32 

.06 

.05 

.02 

.01 

.08 

.08 

T 

T 

.01 

.09 

.07 

T 

T     T 

.06 

T 

.92   T 

•  06 

BURLINGTON  «6  AIRPORT    R 

l.kT 

T     .05 

.23 

T 

.08 

T 

T          .12 

.10 

.12 

.06 

.03 

•  16 

.01 

.OT 

T 

T 

•01   .13 

.30 

T     T 

T     T 

T    , 

CHITTENDEN 

2.38 

T 

.56 

.06 

•  OT 

.12 

.10 

.07 

.OT 

.01 

T 

.13 

T 

.OT 

.32 

.09 

.T3 

CORNWALL 

1.39 

.39 

.10 

.06 

.05 

.06 

.06 

T 

T 

T 

.16 

•  09 

.37 

.09 

DORSET  I  S 

2.«8 

T 

.80 

T 

.18 

T     .10 

.20 

.13 

T 

T 

.19 

.30 

.67 

.19 

HUNTINGTON  CENTER 

2. S3 

.35 

.09 

,07 

.10 

.16 

•  16 

.33 

.05 

.16 

.09 

.16 

.03 

T 

•  50 

.02 

.60 

MANCHESTER  CENTER 

2,10 

.'■t 

.OT 

,09 

.02           j 

T   • 

.19 

T 

.06 

T 

T 

.06 

.02 

•  21 

T 

.92 

T 

RUTLAND 

1.35 

T 

.26 

,15 

.06 

T 

.09 

.02 

.01 

.06 

•  39 

.29 

•  12  • 

SAINT  ALBANS  SAY 

1.5* 

T 

.21 

.10 

.03        T 

.09 

.10 

.12 

.09 

.10 

T 

.20 

•  38 

.10 

.06 

SALISBURY 

1.92 

T 

* 

• 

.91 

•  OT 

.21 

.10 

.21 

•  10 

ft 

•     .72 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

1.66 

.16 

.06 

.02 

.03 

.01 

.29 

.18 

.02 

,01 

.01 

T 

•  03 

.86 

CAVENDISH 

2.1« 

T 

.«2 

T 

.03 

T 

.01   .13 

.56 

.12 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.2T 

.30 

.30 

MAYS  MILL 

1.70 

.15 

.02 

T 

.01 

.10 

.66 

.23 

.01 

.02 

T 

T 

.72 

T 

NEWFANE 
PERU 

1.65 

-       .       - 

.22 

.01 

: 

.01 

.60 

.27 

.06 

.01 

. 

.01 

.09 

.69 

READSBORO  1  SSE 

2,58 

.26 

.08 

.01 

.06 

.06 

.59 

.22 

.01 

T 

T 

.02 

.01 

.01 

T 

•  02 

.01 

1.26 

•  02 

T    , 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

. 

«       •>       * 

. 

. 

, 

-     ■     -   1 

. 

. 

. 

^     ^ 

SEAR58URG  STATION 

2.71 

.31 

.06 

.10 

.03           1 

loe, 

.63 

.3T 

loi 

T 

.03 

.03 

.02 

T 

•  OT 

.99 

•  02 

SOMERSET 

2.15 

.31 

.01 

.09 

.07 

.06 

.66 

.31 

T 

T 

.01 

.05 

.06 

T 

•  06 

.TO 

•  04 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.95 

.61 

T 

T             ' 

T 

.66 

.23 

T 

T 

.05 

.16 

.61 

T     T 

UNION  VILLAGE  DAM        R 

2,10 

.50 

.09 

,05 

.05 

.25 

.10 

.10 

T 

T 

.20 

T 

•  20 

T 

.60 

VERNON 

2.06 

.13 

.01 

T 

.03 

.09 

.60 

.26 

T 

.02 

•  03 

1.11 

UAROSBORO 

2.12 

.35 

,03 

.05 

.5T 

.36 

.02 

T 

•  08 

.66 

WHITINSHAM  2  w 

2.89 

.31 

.06 

,02 

.06   T 

.10 

.69 

.25 

.05 

.06 

.02 

.02 

•  01   T 

.06 

1.29 

•  03 

WOODSTOCK  3  E 

1.76 

,68 

.04 

.02 

T 

.35 

.12 

.OT 

T 

T 

T 

.21 

.06 

.63 

Station 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

Burlington  wb  airport 


SUPPLEMENTAL   DATA 


wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


6.8 
2.5 


5.7 
4.5 


12.0 
7.2 


11.2 
11. 4 


38++ 
28 


-1 
&1 


Relative    humidity  aveiageB  - 
percent 


EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 


Number  of  days  with  precipitation 


PEAK  GUST 
i  TO    8   COMPASS    POINTS    ONLY 


no'.s  toUowing  Statio 
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Si  S  S 

<£  ai 


<  -a  I 


6.<i 
6.8 
6.3 

8.4 
6.7 


6.3 
6.6 


6.6 
8.5 


6.5 
6.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


CONNECTICUT 
*    tt    ft 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  BAM 
WIGWAM  RESERVOIR 
«    *    « 

CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

BANBURY 

HARTFORB  BRAINARD  FLD 

HARTFORB  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  BAM 

MIDOLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5T0RRS 

WATERBURY  RABIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

37 

ftO 

46 

MIN 

1* 

15 

21 

MAX 

«0 

itb 

44 

MIN 

JO 

H 

21 

MAX 

J5 

39 

47 

MIN 

7 

7 

U 

MAX 

40 

45 

44 

MIN 

15 

23 

22 

MAX 

<>2 

47 

47 

MIN 

17 

23 

23 

40   45   44 


40 
2S 


47 
20 


48 
21 


45 
26 


43 
19 


45 
19 


48   43   47 
33   27   27 


45   38   42 
36   28   31 


40   44   43 


40   42 
27   28 


44   41 
27   31 


45   46   42 
34   29   31 


48   45 
26   34 


46   52   42 
28   30   33 


57   41   46 
37   28   32 


45   51   40 
17   11   iO 


48   41   45 
37   29   35 


54   43   48 
38   33   30 


50   42   47 
36   32   31 


46   52   42 
21   32   31 


49   50   43 
38   30   35 


53   45   48 

38   30   36 


59   45   49 
39   32   32 


51   42   44 
37   30   30 


45   53   42 
20   30   32 


Day  of  Month 


34   42 

14   13 


35   40 
15   25 


38   23 
18   12 


35   38 

14   20 


36   40 
13   20 


45   35 

22   10 


43 
25 


41 
18 


34  33 

23  27 

36  29 

27  21 

33  33 

20  25 

38  28 

24  22 

30 

25  23 

44  35 

24  24 

44  32 

29  26 


47  31 

25  21 

35  32 

24  25 

46  32 
18  25 

33  32 

25  27 

32  32 

24  25 

31  31 

27  26 

47  S3 

20  27 

44  30   33 

25  24   24 


42   32 

26   26 


36   35 
25   29 


40   30 
26   23 


38   23 
24   22 


48   34 
20   24 


39   41 
30   32 


35   40 
24   32 


38   41 
27   31 


32   33 

22   31 


36   39 
25   32 


35   38 
25   33 


36   41 
26   32 


35   36 

24   29 


35   34 
29   29 


50   35 

26   30 


43 
33 


35   40 

31   31 


42   40 
32   32 


38   43 
32   32 


41   42 
35   36 


39   43 
33   32 


38   40 
31   34 


42   43 
33   34 


43   44 
35   34 


40   41 
32  31 


45   43 
33   34 


38   37 

29   32 


45 
34 


39   38 

28   21 


35   34 

30   21 


37   32 
27   21 


36   34 

26   21 


38   33 

28   19 


40   36 
30   21 


42   36 
30   24 


40   41 
32   29 


40   35 

29   27 


41   41 
32   27 


44   38 
95   31 


43   39 
34   31 


44   38 
33   31 


40   36 
32   29 


44   40 
33   31 


35   24 
6    3 


26   32 
9   13 


27   35 

13   12 


95   25 
7    3 


33   26 

11   14 


23   30 
9   12 


35   25 

9    2 


40   31 
26   19 


27 

14 


29 
15 


32 

9 


43 
19 


41 
24 


42   42 
23   30 


53   32 

25   U 


53   51 
24   13 


46   50 
36   17 


52   52 

37 


38   44 
19   26 


45   56 
28   33 


36   45 

20   22 


33   42 

21   30 


40   47   48 
22   32   34 


49   50 
35   40 


41 
24 


52   20 
19    8 


53   53 

40   22 


51   93 

33   22 


53   50 

38   15 


51   54 
26   24 


54   51 
39   16 


55   42 

38   17 


55   41 

38   17 


54   54 
26   29 


52   52 
37   22 


52   51 
32   21 


57   50 

17 


91   49 

40   20 


49   47 

22   20 


36   48 
22   28 


40   49   60 
17   20   30 


20.5 


38.2 
23.9 


40.1 
19.7 


21   27   39   47   33.3 
20.9 


37   49   98 

19   27   41 


39   42 

20   23 


38   48 

29   29 


43   35 

21   18 


49   31 

18   15 


40 
17 


54   30 
27   15 


95 

22 


42 
25 


50   65 

28   42 


36   40 
22   23 


41   52 

23   24 


37   42 
17   23 


40   43 
26   33 


39   44 
23   26 


39   41 
24   29 


31   41 
19   22 


99   41 
13   21 


41   45 
17   22 


41   91   66 


41   91   69 


41   48   64 
23   20   39 


46   92   64 
29   42 


38   90   64 

26   29   44 


90   63 

25   40 


37   41   92 
18   29   28 


39.4 

21.9 


39.6 
22.9 


41.9 
24.0 


39.6 

21.6 


41.5 
23.4 


39.2 
19.2 


41.6 
24.9 


42.3 
25.3 


*1.* 
26.1 


40.3 
19.7 


40.0 
26.1 


42.8 
24.5 


44,3 

26. T 


40.2 
25.3 


»1.5 
23.2 


34. • 

19.3 


91   64 
22   38 


50   60 
25   39 


43.1 
26.5 


42.7 
27.4 


43.2 
29.4 


43.9 

22. T 


44.4 
24.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conttnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 
BR«SSU«  0AM 
BRIOSEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  J 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
SREENVILLE 
HAynESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

jackman 

long  palls  dam 

middle  dam 

millinocket 

millinocket  faa  ap 

oouossoc 

PATTEN  1  S 

PRESOOE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 
«    «    « 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^BANGOR  DOM  FIELD 
BRIDGTON  1  NNu 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


Day  of  Month 


36 
29 


MAX 

MIN 


33 
.  5 


JO 
■  2 


33   36   30 
30   28   16 


35   35 

32   22 


35   *0 

27   30 


36 

31 


34   37 
22   31 


<>0   '>2 
25   29 


38   43 
20   27 


40   37 
29   27 


27   21 

10  .  2 


30   32 
6  .  1 


24   23 
14    J 


30 
5 

19 

I 

30 

4 

19 

4 

19 
4 

20 
5 

20 
■  3 


40   39 
32   32 


44   40 
34   26 


37   40   37 
32   2B   19 

36   39   33 


40   40 
33   33 


38   40   34 
35   27   25 


35  35  35 

17  6  7 

30  34  38 

23  14  22 

33  29  35 

20  6  IS 


20   17 
0  .19 


34   10   12 
8-6  .16 


33   18 

17    4 


35   17 

13  •  6 


38   21 
9    0 


35   12 

11  .  7 


34   12 
12    3 


35   28 

15   lO 


32   35 

16    8 


32   32 


32   40 

10    4 


36   18 

15-4 


33   33 

15    9 


35   22 

22    4 


35   20 

20   2 


30   35 

14    4 


29   32 
13    5 


30   37 

n  .  7 


21   22 
9   16 


23   26   27 
12   11   20 


16   24   22 

•9   13   18 


26   30   29 
21   22  .  1 


SO   29 

20  la 


41   26 
22   11 


40   21 
21    8 


40  32 

23  12 

37  32 

25  U 

34  38 

12  14 

43  35 

22  17 

34  39 

14  It 

38  45 
12  15 

42  29 

26  IS 

40  30 

18  11 
See  Relerei 


16 
•  3 


17 
•14 


23   22 
-  2   19 


24  23 
4  18 

25  26 
19  22 

28  24 

13  22 

26  26 

15  21 

25  27 

13  17 

23  22 

10  17 

22  24 

10  21 

2«  27 

14  20 

20  28 

3  18 

25  26 

16  24 

26  30 

15  22 

28 
15 

25  24 

11  18 

20  25 

•  6  15 

15  23 

-  5  10 

17  24 
.  5  14 


29   15 

8    0 


22   21 
.3.6 


19   20   27 
'  1    2   11 


30   31 
22   15 


30   34 
23   23 


29   31 
23   It 


30   32 

16   22 


27   32 
22   22 


30   32 

20   20 


30   33 

24   18 


29   34 
23   22 


28   30 
19   25 


25   31 

20   20 


24   30 
17   21 


17  U 

0.3 

18  10 


15 
.  3 


16   20 
.22  .  5 


25 

.  4 


23    8 
.3.3 


27   30 
>10  .  4 


18   26   27 


33 
22 


17 
•  3 


22 
•10 


14   16 
'2.2 


23   16 

5.4 


3  Noles  Following 
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28 
22 

Station  Indei 


27 
16 


26 
.  5 


37 
14 

28 
8 

21 


34   28 
22   11 


33   21 

20    4 


15   20 

.6    0 


14   28 
.  8  .14 


35   22 

22    9 


)4  28 

28    8 


32   35 

19    6 


34   34 
21   16 


34   24 
24    9 


35   31 

27   10 


29   24 
23    9 


33   32 

10   12 


34   36 
12   15 


19 

.  4 


15 
.  2 


17   28 
'11    3 


29   30 
0  .  1 


28   30 
.18  .  6 


25   29 
.3    3 


19   24 

13    0 


24   24 
6.3 


23 


28   27 

10  .  5 


28   16 
0 

28 

■    4 

26   15   24 


35   35 

8.9 


30   35 

16   22 


J4   41 

20   17 


30   40 
2   13 


14 
.  3 

13 
.  9 

15 
.  3 

12 

>  8 

19 


13 

.  4 


29 
2 

37 
28 

25.7 
U.2 

29 
1 

39 

10 

27.3 

u.o 

28 

2 

42 

10 

27.1 
11. 5 

30 

5 

48 
27 

28.0 
9.3 

28 
6 

33 

8 

28.0 
9.7 

27   29 
8    5 


20   30 
6    5 


20   27 
0    9 


20   28 
0   10 


16   19 

2   10 


18   28 
.15  .  5 


27 

20 

9 

6 

35 

26 

U 

8 

34 

22 

13 

6 

34 

19 

11 

7 

36 

24 

23 

1 

37 

26 

17 

7 

31 

26 

9 

4 

44 

22 

20 

•  5  . 

35 

27 

13 

U 

35 

25 

14 

0 

29   29 

9   10 


24   27 
.2.2 


31 

12 

31 

7 

28 
13 

27 

0 

25 

0 

29 

4 

28 

7 

28 


34   43 
8   16 


26.4 
9.5 


27.3 

9.0 


23.5 

8.2 


25.9 

9.7 


24.8 
7,2 


27.5 

U.O 


28.7 
5.6 


25.4 
9.5 


27.6 
12.8 


28.1 
12.5 


27.7 
12.5 


24,5 

9.8 


25.9 
8.4 


25.5 

5.2 


25.9 
2.6 


32.2 

18.3 


30.3 
15.2 


34.2 

17.6 


30,7 
13,6 


29,8 
13,5 


31,2 
13.1 


34.9 
15.4 


30.3 
13.1 


35.3 

12,2 


33.4 
19.8 


30.9 
15,4 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


Station 


MAINE 

OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

UANCEBORO  NO.  2 

WATEHVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    •   • 
COASTAL  I 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  6L0UCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORD  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


36 

31 

40 
30 

40 
23 

41 
23 

42 
21 

42 

30 

37 
31 

36 
28 

39 
25 

39 

28 

39 
15 

37 
22 

40 
23 

43 
30 

43 

26 

43 
32 

45 
20 

45 
26 

44 
23 

42 
28 

44 
19 

48 
21 

41 
U 

40 
23 

46   45 
37   34 


40   33 
24   21 


40   36 
27   24 


39   37 
31   25 


40   33 

JO   20 


38   37 
33   21 


41   40 
39   25 


42   35 

25   25 


37   39 
26   20 


44   41 
28   28 


42 

30 


42 

30 


47   40 
37   32 


43 
28 


46   40   37 


Day  of  Month 


34   34 
24   15 


34   36 
19   25 


40  21 

18  4 

36  32 

19  6 

42  28 

20  6 

40  26 

22  7 

38  36 

13  9 


44   39 
23   16 


47   29 
21   19 


36   39 
5   13 


42 
12 


25   27 

20   25 


26   27 
19   24 


30   31 
26   26 


31   30 
24   27 


28   28 
15   22 


26   25 
12   22 


40   tS 


36   26 

16    4 


35   2* 

17    3 


43   28   30 
28   18   16 


51   $2 

27   28 


20   26 
8   19 


28   31 
11   26 


33   34 

15   27 


27   »l 

15   23 


26   28 
18   24 


28   32 

13   27 


30   32 
2*   27 


36   36 

22   27 


31   21 

20  .  1 


35   34 

25   15 


35   30 

24   14 


32   32 
22    8 


>4   13 

20   10 


15   24 

.6-7 


22   23 
2    5 


30   15 
6.2 


22   24 

.10  -  5 


21   20 
.2    4 


26   27 
.1.2 


33   22   10 

6.7.4 


13   37 

27   10 


18   31 

31   18 


35   3* 

29   11 


34   32 
22   14 


36   31 
30   18 


37   32 
29   13 


34   34 
26    9 


33   31 

26   14 


16   34   33 

27   27   27 


32   33 

20   10 


33   34   37   31 


27   24 
.13  .13 


26   16 
2    2 


27  25 


12 

U 

27 

2 

26 

4 

11 

19 

30 

5 

20 

0 

29 

0 

34 
25 

25 

14 

24 

4 

23 

8 

30 
12 

29 
9 

23 

0 

2! 
0 

31 

8 

25 

8 

14 
.  6 

15 
.  3 

25 

5 

28 
15 

25 

.  2 

26 

2 

29 

le 

34   23 
22    6 


37   35 

20    3 


32   22 

10    2 


31   35 

15   19 


30   32 
17   22 


31   37 

20   18 


31   38 
21   21 


29   10 
12    6 


35   39 

21   19 


17   ♦* 

IB    le 


25   34 
•  1    4 


17  *0 
26   25 


19   19 
15   16 


40   40 
25   29 


31   39 
22   23 


32   34 
20   20 


30   33 

9   21 


36   38 
22   26 


36   42   41 
24   28   33 


40 
18 


38   40 
23   28 


38   41   42 
25   28   32 


26   21 

7  .  1 


36   27 
17    3 


46   44 
38   15 


48   41 
32   14 


22   26 
4    9 


26   31 
8   12 


25   29 

■  5.6 


16   28 

.2.4 


27   44 
1   25 


26   41 

*  26 


30   40 
11   29 


31   42 
0   29 


*•  2» 

19   10 


35   IS 

20   11 


33   27 

13   11 


46   43   25 

32   16    6 


35   28 

14   13 


44   31 

19   10 


42   28 
12    3 


30   35 

6   10 


25   26 

.  1    7 


20   22 
2    1 


29   45 
6   25 


3*   55 

10   30 


10   10 
.  S    5 


28   17 
6   10 


16 

19 


27   3* 

17    9 


24   29 
9   13 


29   11 

6   1* 


28   29 
13   11 


41   51 
14   31 


35   44 
8   22 


32   46 
15   26 


40   49 
20   34 


14   42 
9   28 


20   16 

11   12 


12   48 
9   28 


30   36   44   91 
16   21   21   14 


43 

16 


33   39   37   97 

IS   21   20   15 


36   55 

14   30 


29.6 
12.4 


10,7 
19.2 


12.7 

16.9 


11.8 

18.4 


31.4 
11.2 


29.1 
11.1 


34.1 

17.1 


35.7 

19.9 


30.7 
8.6 


31.8 
11.9 


16.1 

21.2 


39.3 

17.6 


34.4 
19.2 


33.7 

20.9 


34.1 
17.1 


11.2 

11.7 


14.9 
18.8 


16.1 
21.6 


16.9 

19.2 


36.4 
20,9 


39,4 
22.0 


36.9 

18.2 


See  BefereDce  Note,  Following  Station  Index 
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ContinuAd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


MASSACHUSETTS 
«    «    ft 
WESTERN  0 

ADAMS 

CUMMIN8T0N  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNtfiHTVILLE  CAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDSE 

MEST  GRANVILLE 
ft    *    ft 
CENTRAL  O; 

AMHERST 

SARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  Armory 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEOWAy 

WESTON 

WORCESTER  wB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


35  se 

18   25 


36   *1 
2«   27 


39   39 

16   2* 


<>2   «<• 
10   16 


38  <>i 
23   31 


*0   42 
17   28 


40   42 
18   29 


43   43 
20   26 


38   43 

18   18 


34   37 
9   14 


42   45 
13   20 


40   44 
20   28 


39   40 

12   16 


40   44 
19   32 


38   40 

21   25 


36   38 

12   14 


39   41 

IT   19 


38   44 

17   19 


41   48 
20   23 


42   45 
19   24 


42   46 
20   26 


42   47 
14   24 


39   40 

14   14 


42   46 
19 


33   36 

12   13 


43   41 
U   19 


40   45 
10   20 


42   48 
10   18 


43   47 
15   24 


37   42 
19   26 


MAX   42   47 


45   35 

27   29 


43   35 

24   28 


40   40 
28   28 


43   47   37 
20   28   JO 


52   49 
32   31 


44   50 
19   30 


52   42 
40   35 


42   33 

27   17 


39   32 
21    9 


37   37 
19   12 


37   32 
22    8 


42  33 

23  12 

38  36 

26  22 

41  35 
23  18 

42  33 

20  12 

42  35 

23  17 

43  36 
25  18 

36  35 
25  16 

35  36 

24  19 

37  34 

22  19 

37  36 

20  13 

42  32 

24  16 

35  32 

21 

39  30 

23  11 

34  34 
IS  14 

35  35 

24  10 

39  40 

23  10 

37  36 

22  12 

32  35 

18  17 


34   43 

18   23 


38   41 
22   22 


34   40 
18   23 


43   45 
15   22 


44   J« 
25   25 


44   31 
28   22 


38 

24 


43   30 
20   20 


38   31 
2S   24 


39   29 
21   21 


49   32 
22   23 


43   34 
30   24 


39   37 
31   27 


36   39 
S2   33 


St   34 

29   31 


34   37 
30   32 


35   39 

32   32 


39   38 

32   32 


3a   39 

33   33 


38   38 

SO   31 


34   34   38 


32   34 

20   30 


38   35 

26   30 


35   35 

30   31 


48 
24 

32 

18 

45 
21 

32 
22 

47 
22 

32 

20 

47 
29 

36 
23 

38 
26 

31 
22 

38 

29 

31 

20 

37 
26 

29 
22 

37 
22 

33 

23 

45 
26 

29 
24 

S3 
28 

30 
25 

4l 
23 

31 
22 

31 
23 

30 
21 

37 
22 

33 

24 

35 

19 

34 
23 

40 
22 

43 
22 

31 
24 

26 
19 

33   35   37 


25   32   30 


40   39 
31   29 


39   36 

29   24 


40   40 
29   26 


38   34 

30   28 


41   37 
32   28 


35   35 

30   31 


34   36 

22   31 


34   36 
30   29 


37   34 
24   SO 


42   41   37 


38   35   37 


34   34 
31   29 


23   31   32 


33   34   35 

23   31   SI 


35   38 
23   22 


39   35 

25   31 


40   37 
24   21 


42   40 
23   31 


34   33   33 
26   29   29 


42   36   36 


40   35 

31   27 


38   37 

30   25 


42   43 
36   32 


34   39 

SO   27 


39   3* 

32   26 


39   36 

30   28 


35   40 

30   29 


34  40 
SO  30 

3«  39 

31  27 

33  43 

29  25 

35  43 
29  32 

42  41 

32  28 

41  41 

31  29 

44  40 

32  29 

44  41 

29  24 

39  42 

32  27 

49  3S 

25 


42   35 

29   25 


41   37 
30   30 


44   42 
31   29 


45   40 
34   33 


S«*  Rslereoce  Notes  Following  Station  Index 
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33   20 
4    5 


28   23 
2   5 


29   18 
5    4 


32   25 
2    1 


19   26 

4   10 


24   29 
9    6 


29   28 

4   10 


31   20 
1  -  2 


33   23 

5    4 


30 
44 


24 

32 

7 

9 

25 

33 

e 

10 

25 

35 

6 

4 

32 

20 

6 

6 

26 

35 

12 

31 

30 

0 

-  1 

25 

S4 

3 

3 

26 

32 

5 

2 

28 

31 

6 

1 

36 

34 

4 

3 

20 

28 

4 

10 

26 

34 

13 

io| 

26   35 
5   22 


27   34 
IT   23 


26   33 

10   20 


31   36 
3   18 


33   8T 

19   20 


36   42 

22   IS 


37   40 

18   20 


34   49 
20   23 


SO   35 

2   17 


39   44 
18   25 


34   39 

13   18 


36   42 

19   30 


36  40 

23  30 

33  38 

11  22 

30  34 

10  21 

32  38 

12  16 

33  39 

12  21 

39  43 
21  26 

38  43 

21  27 

40  43 

22  28 

39  43 
19  25 


30   36 
6   15 

39   45 


28   34 

0   10 


40   43 
12   21 


37   44 
16   23 


41   46 
19   26 


40   45 
17   19 


33   38 

17   24 


26   33   37 


47   48 
32   15 


57   49 
42   11 


54   56 
35   23 


45   40 
26   24 


24  22 

6 


58   41 
41   18 


28   40 
18   26 


30   35 

22   24 


35   40 

19   23 


39   46 
20   25 


40   53 

18   23 


40   48 
19   23 


30   52 
22   26 


35   39 
20   28 


32   39 
16   25 


38  44 

16  24 

40  50 

26  31 

36  40 

20  24 

40  50 
26  30 

36  39 

22  30 

33  36 

20  27 

36  41 

20  29 

35  43 

23  29 

42  45 

23  28 

42  44 
23  27 

41  49 
26  30 

43  49 

20  27 

34  41 

21  26 


31   38 
12   22 


43   43 
20   26 


41   52 

17   25 


42   50 
17   20 


37   49 
25   29 


36   43   91   63 
27   32   35   48 


34.8 
21.4 


34.5 

21.7 


33.9 

20,8 


38.0 
18.6 


36.0 
21.3 


39.4 
23.1 


37.5 

21.6 


38.9 
21.7 


39.0 
21.5 

35.9 

18.4 

41.4 
22.2 

37.8 
19,9 

39,7 
25.3 

38.4 

20.0 

41.9 
27.3 

39.2 

23.0 

37.3 

20.0 

39.5 

21.8 

41.0 
23.5 

41,2 
24.7 

41.5 
25.1 

41.1 
25.3 

41.5 
22.5 

36.5 
21,1 

41.1 


35.0 
18.7 


39.5 
20.3 


41.7 
22.1 


43.3 
21.7 


44.5 
22.0 


37.1 
23.1 


42,4 
29.8 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    X965 


Station 


Day  oi  Month 


MASSACHUSETTS 

BRDCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  MAREHAM 

E06ART0WN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


46   '•6 
16   24 


40   44 
33   27 


4S   45 
22   21 


40   45 

le    26 


45   44 
31   2S 


47   48 
25   21 


46   45 
18   18 


45   46 
26   22 


46   45 
31   24 


48   46 
34   34 


46   48 
29   25 


47   46 
27   22 


40   46 
13   18 


43 
32 


49   53   43 


45 
35 


55   50 
40   31 


52   47 
41   34 


48   53 

20   30 


37   42 
22 


35   38 
17   25 


36   46 
14   22 


35   37 

18   27 


38   41 
21   25 


36   40 
14   17 


36   40 
11   14 


36   42 
14   20 


38   43 
16   24 


38   43 
24   31 


39   42 
16   21 


40 
23 

45 
29 

45 
28 

50 
42 

43 
32 

40 
32 

36 
26 

40 
25 

46 
30 

50 
33 

46 
23 

37 
20 

42 
2* 

48 
30 

54 
39 

44 
32 

38 
25 

40 
10 

45 
17 

53 

34 

42 
28 

36 

16 

41 
27 

47 
31 

54 
44 

50 
35 

45 
29 

18 
32 

U 
38 

12 

14 

34 

37 

20 

25 

35 

42 

24 

27 

40 

44 

20 

28 

36 

40 

11 

17 

39 

43 

23 

27 

48  39 

20  23 

45  45 

27  31 

48  40 

25  22 

42  48 

23  28 

48  38 

29  29 

48  39 

26  23 

46  46 
21 

47  47 

28  26 

48  42 
28  25 

51  42 

35  34 

48  44 
26  37 

49  43 

30  33 

42  49 

19  19 


42   35 
82   S3 


40   48 
34   31 


50   38 
34   33 


43   49 
34   36 


46   38 
33   33 


41   40 
32   32 


48   SO 
36   36 


48   42 
39   35 


48   38 
38   36 


44   43 
33   34 


48   48 
32   3S 


39   46 
29   31 


45 

30 

39 
32 

35 

30 

39 
33 

40 
32 

40 
32 

39 
29 

36 

26 

42 
31 

38 
27 

40 
32 

38 
32 

50 
38 

40 
36 

38 
18 

35 

29 

43 
32 

36 
32 

50 
30 

46 
27 

40 
30 

47 
36 

45 

34 

3B  39 

27  20 

40  42 

33  30 

42  39 

27  28 

44  45 

33  30 


39   41 
30   25 


45   39 
28   24 


27 

41 
32 

26 

39 

2« 

41 

34 

38 
25 

48 
32 

44 
33 

2B 

3« 
21 

40 
31 

38 
28 

40 
28 

40 
28 

42 

31 

40 
27 

37 
27 

36 
19 

44 
33 

39 

30 

27   35 

4   10 


26   34 
11   10 


38   26 
16   15 


27   34 
12   15 


27   34 
10    9 


27   33 

16   18 


30   36 

14    la 


35   34 

15   20 


36 

« 


24   32 

10   14 


29   36 

14   14 


26   33 

7    5 


36   35 

17   21 


42  4} 

18  26 

33  37 

24  31 

39  45 

21  29 

32  38 

15  27 

38  45 

23  33 

39  45 
:0  26 

38  45 

24  23 

40  42 

21  26 

38  47 
26  28 

41  46 
26  36 

39  45 

22  29 

39  45 
15  34 

35  19 

10  21 

37  45 
24  30 

38  43 

23  33 

40  46 

24  32 

38  45 

17   25 

39  44 
28   34 


50   30 
15   14 


95   61 

35   44 


55   35 

33   24 


50   29 

14    7 


53 

31 


36  42 

15  21 

35  41 

23  29 

34  42 

21  21 

34  38 

17  17 

35  43 

25  29 

35  42 

20  21 

35  42 

18  U 

36  40 
18  21 

38  44 

29  25 

37  44 
28  30 

35  44 

23  24 

35  43 
25  29 

30  36 
11  20 

33  39 

24  24 

34  42 

25  27 

36  44 
27  30 

35  43 

U  21 

39  43 

30  32 


91  63 
23  41 

43  48 

32  39 

47  90 

28  37 

49  47 

23  32 

48  62 
34  43 

92  64 
26  43 

47  99 

29  42 

49  61 
28  37 

47  91 

32  40 


48 
39 

60 
49 

92 
32 

64 
42 

47 
32 

93 
43 

42 
24 

90 
29 

46 
30 

98 

42 

50 
31 

64 
46 

48 
39 

97 
42 

49 
29 

61 
19 

47 
36 

94 

43 

42,4 
23,1 


41.3 
28.9 


41.6 
25.4 


41.8 
26.6 


41,8 
28.3 


42.9 
25.5 


43,7 
24.5 


42.8 
24.6 


42.6 
28.2 


♦3.5 
31.2 


44,0 
27.6 


43.5 
28.8 


41.2 
21.0 


40.3 
27.9 


41.0 
26.1 


44.0 
29.8 


*1.2 
21.9 


44.2 
31,9 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


NE*  HAMPSHIRE 

NOBThERN 

9ENTCN  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CClfBBOOK 

FABVlN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTCN 

LANCASTER 

MCUNT  WASHINGTON 

niNKHAM  NOTCH 

*    «    « 

SOUTHERN 

BLACKKATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  u8  AIRPORT 

CONwAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPtNG 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEEnE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNM 

NORTHXOOD 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMUCRTH  2 

WINOHAM 

wOLFEBORO 
WOODSTOCK 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  oi  Month 


MAX 

MIN 
MAX 
MIN 


35   35   39 

10   20   27 


39   37   43 


«1  <><•  <>5 

11  17  20 

3S  39  t* 

10  18  19 


»1 

38 

'•2 

6 

16 

18 

38 

J9 

42 

10 

24 

31 

(•2 

41 

41 

10 

17 

19 

38 

39 

41 

17 

25 

25 

37 

38 

42 

9 

23 

29 

38 

43 

43 

12 

13 

19 

37 

40 

45 

13 

19 

22 

32 

37 

36 

19 

24 

23 

<.! 

44 

47 

12 

18 

19 

40 

41 

45 

15 

18 

22 

38 

41 

43 

9 

20 

17 

31 

39 

35 

4 

4 

18 

36 

42 

43 

15 

20 

20 

35 

40 

37 

10 

13 

17 

38 

38 

41 

5 

20 

18 

42 

41 

47 

10 

20 

21 

87 

38 

41 

20 

26 

24 

36 

35 

40 

7 

17 

22 

39   37 
32   29 


40   40   34 
29   31   27 


38   36 
34   26 


39   31 

27   23 


39   34 
32   26 


42   35 

30   29 


25 

25 

15 

14 

15 

7 

32 

33 

33 

IS 

18 

27 

42 

20 


49   44 
36   23 


45   39   39 
20   29   22 


39   41   37 
32   30   26 


45   38   33 
31   28   24 


45   48   41 


47   38   35 
28   26   26 


40   46   40 
19   27   26 


37   38   36 
31   30   26 


34   26 
16    5 


36 

33 

24 

12 

32 

28 

19 

13 

36 

33 

16 

10 

36 

36 

21 

15 

33 

35 

19 

9 

34 

25 

21 

7 

32 

32 

16 

12 

35 

29 

22 

10 

39 

37 

23 

12 

32 

31 

23 

16 

30 

33 

19 

5 

13   18   19 


30   21   30 


35   42 
10   18 


30   25 
13   17 


34   26 

17    6 


28  24 

38  44 

22  23 

42  34 

19  16 

49  36 

21  23 

40  35 

26  22 

40  34 

21  17 

See  Retere: 


17 

17 

18 

1 

7 

7 

30 

35 

27 

7 

10 

10 

46   36   26 
24   22 

43   29 


23   30   30 
7   22   25 


34   33   34 
15   29   25 


31   35   33 
20   30   27 


22   30   29 
U   20   22 


35   33 

25   27 


24  32  35 

19  22  28 

31  33  33 

24  27  28 

31  33  35 

22  30  31 

26  33  33 

20  25  26 

35  35  34 

23  30  29 

28 


35   33   33 
28   25   20 

32   33   33 


34   34 
28   25 


37   37 
29   26 


35   44 

29   24 


35   35 

27   26 


27 
6 

32   25 

20-5 

26    7 


10   20 
4-2 

15 

1 


24    8 
5  -10 


33 

32 

35 

34 

33 

31 

28 

26 

26 

22 

20 

14 

34 

34 

34 

36 

33 

32 

27 

26 

26 

25 

17 

11 

30   15   26 
10-3  -13 


8-6-2 
•16  -14  -10 


25   14 
.5.4 


37   34 
16-5 


18   30 
2-2 


36   22   32 
15    2-9 


33   18 
15-6 


29   35   46 
14   13   28 


24   27   35 


20 
2 

15   27 
•  6-6 

23   32 
-4-5 

15   25 

4  e 

17   26 

-4-6 

38   23 

5  4 

37   25 


27   23 
•2-5 


33   38   38 


29 

4 

28   34 


35   40 

21   26 


35   14 

12  .  4 


38   12 
2-9 


34   U 
3  -12 


37   16 
7-2 


22 

1 

u 

■  3 

18 
3 

21 

0 

18 
2 

10 
-  7 

27 


18   12 

•16  -  6 


38   40   18 

28   11 


47   37 

27   12 


36   37   27 
25   12  . 


37   41   41 
10   15   25 


22   14   26 


38   40   39 
13   19   30 


36   38   44   SO  iO      25 

19   IB   SO   30   12 


40   38 
12 


95  40 

21  16 

34  35 

U  17 


32  39 
22  24 

33  37 

16  18 

33  38 

6  18 


24  33 

10  20 

38  40 

14  23 

35  38 

19  19 

33  37 

12  21 

25  32 
9  13 

36  39 
21  21 


29   35   35 


28 

35 

41 

2 

15 

17 

34 

39 

40 

5 

12 

19 

25 

31 

37 

8 

20 

24 

25 

30 

39 

6 

20 

11 

27   15 
7.4 


43   46   27 


62   23 
22 

46   44   17 


57 

52 

30 

14 

38 

28 

26 

13 

48 

48 

29 

11 

11 

50  24 

8  -  1 

37  20 

18  3 

36  25 

12  11 

45  20 

19  5 

36  25 


27 
10 
29 


34   40   46 
12   18   24 

29   38   37 


38   42 
17   24 


30   49 
1*   25 


53 
96 


39   99   99 

14   II   99 


49   42 
29   20 


34   33 

13   21 


38   38   60 


98 

27 

51 
33 

62 
35 

48 
31 

"I 
29 


32.7 
l6.8 

91.3 

14,6 

30.3 
16.5 

32.6 

15.4 

30.1 
19.3 

27.4 

10.8 

33.9 
15.2 


18.2 

5,0 

29,6 
12.9 


94,2 

18,0 


94,4 

14.4 


97.4 
17.1 


99.0 

15.6 


96,4 
19.1 


96,5 

18.4 


95.5 

17,6 

99.8 

18,8 

98,1 

20,2 

99,7 

21,2 

99.7 

18.0 

97.9 
18,8 

96.7 
18,7 

32,6 
16,6 

39.2 

20.7 

37.1 
19,6 

37,0 
16,2 

32,9 

15,6 

36.9 
20.9 


34.6 
17.4 

40.9 
20.1 

33.2 

21.1 
94,1 

17.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1955 


Station 

Day 

ol  Month 

' 

2 

3 

4 

5 

' 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

RHODE  ISL«ND 

«   *    • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 

MIN 

3a 

23 

44 
34 

46 
33 

53 

40 

42 

36 

46 
35 

35 

26 

39 
23 

40 
30 

46 
34 

39 
32 

42 
33 

49 
37 

38 
35 

40 
33 

42 

34 

42 
33 

39 
32 

36 
22 

27   33 

16   20 

38 
29 

43 
37 

48 
38 

42 
33 

46 
33 

50 
44 

41.6 
31.2 

SPEENVILLE 

MAX 
MIN 

39 
18 

45 
27 

46 
25 

52 

37 

40 
30 

45 

30 

34 
22 

38 
16 

39 
22 

46 
26 

34 
27 

38 
29 

35 

32 

35 

31 

40 
32 

35 

30 

37 
24 

34 
19 

24   31 

5   10 

36 
20 

44 
30 

52 
35 

40 
25 

50 
31 

39.7 
24.6 

KINfiSTON 

MAX 

MIN 

«1 

11 

45 

17 

45 
19 

54 
40 

46 
29 

47 
34 

43 
25 

40 

n 

43 
23 

49 

20 

42 

20 

38 
28 

45 
33 

40 
33 

43 

30 

37 
27 

39 
19 

36 
16 

31   32 
8    8 

38 

14 

45 
26 

48 

30 

41 
25 

46 
23 

59 
36 

42,6 
21.9 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

i2 
2S 

43 
29 

46 
28 

52 

45 

47 
33 

48 
39 

42 
28 

40 
20 

42 
31 

50 
29 

43 

30 

48 
37 

48 
34 

43 
34 

44 
34 

41 
33 

40 
29 

39 

30 

32   36 

14   19 

40 
20 

46 
34 

47 
36 

44 
31 

47 
34 

92 

40 

43.6 

30.2 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

42 

47 
28 

4} 
26 

54 
39 

43 
31 

48 
33 

37 
22 

38 

18 

42 
25 

49 
29 

38 
25 

42 
35 

38 
J5 

38 
33 

43 
35 

40 
30 

40 
27 

37 

20 

29   35 

12   13 

42 
21 

47 
26 

54 
S3 

45 
29 

52 
32 

69 
42 

49. 9 

27,3 

VERMONT 

•    •    • 

NORTHEASTERN        01 

BLOO"FIELD 

MAX 

MIN 

32 

20 

35 
22 

34 
28 

42 

27 

39 
29 

32 

26 

33 
15 

25 

3 

34 

7 

34 
7 

39 

16 

34 

4 

29 

9 

35 

17 

33 

27 

33 

26 

35 

26 

36 
15 

29 
12 

17   27 
-13  -14 

25 

27 
9 

34 
19 

40 
27 

40 
11 

-  9 

-  7 

31 

I 

35 

9 

39 
16 

33.0 
12.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

33 

6 

39 
10 

37 
25 

41 
30 

40 
28 

37 
23 

34 
18 

26 
2 

33 

6 

37 
8 

40 
IT 

30 
18 

28 
21 

32 
27 

35 

31 

37 
28 

37 
28 

36 
23 

35 
26 

26   15 

-13  -13 

30 

34 

10 

38 
22 

39 
27 

36 

11 

13 
-  7 

20 
-  7 

30 
2 

3* 
13 

38 

23 

32, « 
14.2 

ENOSBORG  FALLS 

MAX 

MIN 

39 
23 

37 
33 

42 
32 

46 
36 

38 
28 

31 

24 

26 
11 

33 

4 

35 

11 

38 
27 

29 
13 

29 
16 

39 

U 

38 
32 

34 

20 

45 
32 

38 
26 

34 
22 

32 
3 

10   22 

-  4  -10 

31 

36 
8 

42 
27 

48 
23 

25 

5 

16 
-  6 

25 

9 

36 

18 

44 

16 

99 
35 

34.6 

17.4 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

31 

12 

36 
16 

35 
28 

40 
30 

41 
32 

38 
29 

34 
21 

23 

8 

29 
9 

33 

12 

39 
17 

29 

17 

31 
23 

34 
29 

34 
32 

35 

32 

36 
29 

35 

24 

34 
21 

28   12 
-3-3 

26 

31 
12 

34 

19 

39 
31 

37 
15 

15 
-  2 

15 
-  2 

26 
6 

34 
14 

40 
21 

31.7 
17.0 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

31 

7 

37 
13 

36 
30 

42 
33 

39 
32 

35 
28 

31 
18 

22 
6 

29 
9 

36 
9 

38 
IT 

29 
19 

29 
24 

33 

29 

34 
32 

36 
32 

38 

29 

39 
24 

35 

24 

24   12 
-2-2 

27 

31 
11 

38 
23 

39 
32 

35 

10 

12 
.  3 

14 
.  2 

25 

It 

37 
16 

41 
27 

31.7 
17.5 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

35 

3 

35 

30 

37 

30 

36 
31 

32 

27 

29 
22 

22 

5 

25 

3 

32 
6 

35 

18 

26 

14 

25 

20 

30 
24 

32 

30 

35 
31 

36 

30 

32 
25 

30 
21 

28 

3 

8   22 
-8-7 

28 
12 

34 
15 

42 
32 

40 
22 

22 

4 

10 
-  5 

22 

4 

33 

14 

43 
19 

56 
33 

30.7 
16.4 

MORRISVILLE  2 

MAX 

MIN 

37 
13 

36 
29 

41 
30 

41 
33 

37 
29 

33 
24 

25 
15 

31 

3 

33 
5 

39 
25 

34 
12 

27 
19 

32 
22 

35 

29 

36 
29 

36 
29 

36 

27 

32 

20 

30 
0 

12   24 
-3-1 

29 
19 

35 

10 

38 
27 

40 
29 

31 

3 

16 
-  6 

24 

6 

33 

14 

40 
13 

53 

34 

33.0 
17.4 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

20 
12 

23 

18 

30 
21 

30 
26 

40 
16 

22 
11 

12 

1 

22 

6 

26 
12 

23 

19 

26 

9 

18 
11 

22 
12 

31 
21 

27 
23 

25 

20 

21 
15 

19 
12 

18 

-  3 

-  2    9 
-12  -  6 

16 

23 

14 

33 
21 

32 

27 

28 
-  9 

18 
-  7 

16 

2 

21 
9 

31 
19 

41 

23.2 

10.9 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

35 

22 

35 
32 

40 
32 

37 
34 

36 
28 

30 
22 

23 

7 

32 

14 

33 

9 

37 
15 

21 

7 

26 

7 

33 
25 

35 

32 

35 

32 

36 

30 

35 

19 

31 
21 

26 

2 

10   20 
-9-5 

27 
12 

36 

18 

41 
27 

41 
20 

20 

4 

15 

-  6 

23 

8 

32 

19 

43 

26 

96 
33 

31.6 

17.3 

NORTH  DANVILLE 

MAX 

MIN 

31 
e 

32 
26 

36 
25 

38 
33 

34 
27 

35 

23 

23 

4 

24 

6 

29 

6 

34 

14 

29 

10 

22 

20 

30 
21 

32 

30 

32 

30 

34 

30 

32 
23 

30 
20 

27 

4 

10   22 
-2-3 

26 
10 

31 

10 

33 

24 

34 
20 

20 

5 

12 

-  6 

20 
2 

28 

10 

34 

16 

44 
33 

29.0 
15.5 

NORTHFIELD 

MAX 

MIN 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

35 

12 

37 

26 

38 
32 

40 
32 

39 
31 

35 

27 

33 

19 

27 

8 

30 
10 

36 
10 

40 
20 

30 
2l 

30 
22 

33 

30 

35 
32 

37 
32 

40 
30 

35 

23 

33 
25 

30   26 

-8-7 

26 

2 

36 
16 

39 
29 

35 

10 

15 
-  3 

19 
•  2 

30 
11 

39 
21 

44 
29 

33.6 

16.3 

SAINT  JOHNSBURV 

MAX 
MIN 

36 

1 

36 

28 

40 
27 

40 
32 

40 
33 

34 
26 

29 

18 

28 
5 

35 

9 

38 
23 

35 

28 

29 

20 

33 

21 

34 

30 

36 

30 

36 

30 

35 

27 

33 

23 

32 

14 

15   23 
-8-6 

29 
20 

29 
9 

38 

24 

37 
8 

-  6 

26 

3 

33 

10 

35 

14 

49 
32 

33.7 

16.1 

WATERBURV  1  NNE 

MAX 
MIN 

3<. 

36 
25 

37 
30 

40 
32 

39 
29 

33 
26 

30 
15 

22 

7 

30 
10 

38 
20 

39 
15 

29 
19 

30 
16 

33 

27 

34 
30 

35 

31 

36 
25 

33 

20 

31 

17 

19   21 
-  1    2 

30 
19 

36 

7 

38 
28 

39 
5 

10 
-  2 

19 
5 

28 
16 

36 
15 

43 
39 

32.3 
16.2 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

28 
9 

34 
11 

36 
26 

40 
27 

38 
29 

35 

24 

34 
15 

21 
-  2 

29 
2 

32 

1 

37 
8 

31 
8 

36 
18 

32 
22 

35 

30 

36 
29 

37 
25 

34 

19 

31 

11 

23   10 

-15  -17 

i2 

-  8 

28 

0 

34 

14 

35 

22 

36 

5 

10 
-10 

15 
-13 

24 

.  4 

31 
5 

35 

17 

30.3 
9.9 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

37 
17 

39 
19 

42 
27 

44 
35 

37 
30 

39 

28 

29 
18 

36 
13 

39 
17 

44 
31 

32 
22 

36 
26 

41 
30 

42 

34 

41 
34 

37 
33 

34 
30 

34 
27 

31 
17 

19   29 
3    3 

36 

16 

39 
24 

49 
34 

53 
33 

33 

9 

18 

2 

31 

11 

42 
22 

46 
25 

99 

37 

37.7 
22.6 

9URLINST0N  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
21 

37 
33 

41 
33 

45 
34 

36 
31 

31 
23 

24 

11 

30 
14 

34 
14 

38 
21 

25 

18 

30 
20 

37 
30 

36 
32 

39 
31 

39 
35 

36 
24 

34 
24 

30 
10 

17   27 
4   11 

36 
21 

40 
26 

47 
37 

46 
22 

22 

9 

19 

5 

25 

13 

34 
21 

42 
34 

56 
39 

34.5 
22.6 

CORNWALL 

MAX 

MIN 

36 
22 

37 
30 

42 
32 

45 
35 

39 
31 

34 
25 

28 
15 

35 
11 

36 
13 

44 
30 

32 

19 

30 
21 

37 
26 

39 
33 

41 
32 

39 

30 

36 

20 

33 

19 

31 
12 

17   29 
-8-6 

35 

9 

38 
21 

45 
34 

45 
25 

26 
9 

20 

2 

31 

7 

35 

18 

40 
29 

53 

39 

35.7 

20,5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

35 
15 

37 
26 

41 
26 

42 
34 

36 
28 

34 
24 

30 
19 

36 
14 

34 
12 

44 
30 

34 
19 

29 
22 

33 
23 

38 
31 

37 
32 

35 
32 

35 
29 

34 

27 

30 
16 

19   29 
-6-6 

35 
23 

36 
23 

46 
32 

47 
29 

34 
-  6 

20 
-  6 

31 

6 

40 
21 

46 
21 

60 
36 

39.9 
20.2 

RUTLAND 

MAX 

MIN 

37 

19 

39 

20 

43 
31 

43 

37 

42 
32 

33 
26 

27 

18 

36 

10 

38 
16 

43 
33 

36 
21 

29 
25 

37 
29 

38 
33 

38 
34 

39 

34 

39 
32 

34 
25 

32 
12 

16   30 
-4-1 

39 
18 

39 
25 

47 
36 

46 
28 

40 
8 

27 
-  3 

32 

9 

39 

19 

44 
26 

97 
43 

37.4 
22.3 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

40 
25 

39 
35 

44 
34 

46 
39 

41 
31 

35 
25 

25 

18 

36 

19 

36 
22 

39 
28 

29 
15 

31 
21 

39 
29 

38 
30 

34 
28 

39 
32 

37 
25 

36 
24 

33 

10 

14   26 
2    9 

35 
22 

39 
25 

46 
34 

47 
24 

24 

7 

17 

5 

27 
11 

36 
22 

41 
30 

53 

♦0 

39.4 
23.3 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

38 
15 

42 
15 

38 
21 

40 
22 

43 
28 

38 
29 

35 

23 

32 

11 

40 
24 

43 
24 

28 
23 

29 
23 

32 
25 

34 

30 

35 
31 

42 
29 

34 
22 

36 
24 

36   21 
3    1 

39 
11 

36 
27 

39 
23 

23 

3 

19 

3 

33 

10 

37 
20 

41 
27 

36.2 

19.1 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

39 
9 

40 
21 

41 
21 

42 

30 

37 
28 

33 

24 

29 

16 

34 

8 

42 
23 

3l 

19 

31 

21 

35 

29 

37 
31 

39 

30 

36 
27 

37 
19 

32 

14 

17   29 
.4    0 

38 
11 

38 
29 

35 

7 

20 
-11 

31 
6 

43 
8 

41 

17 

46 
31 

35.1 

16.9 

READ5B0R0  1  SSE 

MAX 

Mm 

32 

U 

38 
15 

40 
22 

40 
23 

46 
29 

36 
28 

37 
20 

26 
14 

41 
14 

42 
23 

30 
20 

33 

27 

37 
29 

38 
32 

36 

29 

34 
25 

33 
24 

28   18 
3    4 

33 
21 

38 
29 

50 
19 

20 

7 

25 

7 

30 
19 

40 

23 

42 

28 

36.1 

20.0 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

28 
9 

30 
19 

34 
20 

35 

25 

39 
25 

29 
24 

31 
15 

22 
15 

35 

10 

36 
18 

29 

20 

31 
26 

36 
30 

33 

29 

32 
25 

30 
22 

27 
20 

23   12 

0-5 

31 

20 

36 

31 

46 
11 

12 
-  2 

23 

0 

25 
14 

36 

20 

44 
32 

30.4 
17.5 

VERNON 

MAX 

Mm 

39 
13 

42 
15 

42 

20 

41 
21 

45 
27 

43 
28 

40 
25 

34 
13 

42 
20 

48 
23 

29 
24 

33 

24 

36 
32 

37 
31 

40 
26 

34 
21 

39 
21 

35   25 

1    0 

39 
10 

43 

25 

48 
20 

20 

27 

7 

36 

10 

41 
25 

40 
30 

37.9 

19.1 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 

Mm 

33 

10 

37 
13 

39 
29 

41 
31 

42 
29 

37 
26 

34 

20 

27 

10 

30 
14 

36 

16 

41 
18 

29 
21 

33 

27 

34 
32 

35 

31 

40 
30 

35 

21 

34 
20 

30 
-  4 

17 

.  4 

_  ; 

34 
15 

39 
27 

40 

25 

37 

10 

15 

-  8 

18 
-  6 

29 

6 

34 

6 

36 
26 

32.9 

l6.5 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
See  Reference  Notes  roUowing  Statioa  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


CONNECTICUT 

NOBTHWEST  01 

NORFOLK  2  Sw 

CENTRAL  02 

COLLINSVILLE  1  S 

OANBURV 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

N4NSFIEL0  HOLLOvn  DAM 

MOUNT  carmel 

NORWICH  PuB  UTIL  PLT 

SHUTTLE  MEADOki  RESVR 

COASTAL  03 

BRIDOEPORT  WB  AP 


NEW  HAVEN  we  AIRPORT 

MESTBROOK 

MAINE 
*   *   ft 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

OREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

L0N6  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

R1P05ENU5  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUSuSTA  FAA  AIRPORT 

BAN60R  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORO  POWER  PLANT 

•   ft   • 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1965 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  «ND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNDl 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EQUIV: 

SNOWFALL 
SN  ON  SNDl 

SNOWFALL 
SN  ON  SND; 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 

SN  ON  SND 

[  WTR  EOUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL    I     T 


0.9 
I      T 


2.3    1.8: 

5      T 


1.61  1.9^         I 

2  3        2      T 
.3      .5      .5 

J.O  T 

3  3      T 

1.1   2.T      T 

1        »        3      T        T 


2[ 


1.1    1.31 
2! 


'•I! 


5KUKr«LL        T  T      «.l[         I     T        T  o.ll  l.ft 

SN  ON   SND      Itl     1J|     15      l5j     i,'     „      ij      i,   °   J    '   » 
WTR   EOUIV   l.Aj  l.»    1.4    1.4   3.7|  2.6!  2.61  2.»|  2.5   2.V  Z.l  l.l 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


I  SNOWFALL 
SN  ON  SND 


T  I  T      1.7    ! 

Hi  n  10  10  10  10!  10 


0.5,  T 

10   10   9 


11!  loj  °;Si  'il  10  lo;  lo  ,0'  10  "lo  10'  10  'u' '»! ';?  "i* 


o.a 
1 


i  0.9 

I 


O.T  0.1 
22  23 
3.0 

O.SJ  T 
1«  IM 


20   19   l«' 

).6   T  I  l.J 
1'   U!  17!   17 


171  17J  15)  ■  14   12   10   10'  10   10   10 


2.1  2.5  2.6:  1.0!  T  T  '  0.*! 

8   10   l*i   19|   16|  16   It!  16| 

1.6  1.0  2.0   T   0.4  T   0.2  T 

8    9   10   10   10  10   10  10 


16 


17 


17 


0.7  0.2 


0.1 

1>   18 
3.2  3.2 


17   17 


17 


lej  18 

2.9  3.0 


17   17 


18 
3.0 


0.1!  T  ■  2.0 


SN  ON  SND|  13  13   13;  13   14   U   14   ,4   12   io   10   10  'll    '[l    'j"]  ^i     It,  I7  "[{     17: 
0.5      1.0        !  l.O     0.5 


SNOWFALL 

SN  ON  SNO;  •  j  . 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


».0  1.5  1.0,  0.2   T 
'1   I*   1*1   17   17 

0.5  3.0  3.01  2.0I  1.0 


1.3  0.7|  2,0i  0,4: 

I*  U  16  19   19   u;  U  11 

I   !  ! 

I  I  0.2  1.0  3.7,  ■         :         ■     J 

l»   Uj  19i  13   17.  18   17   17   17 

T    T   1,0   T   1.0  T      0.8   T 

10   10   10   10   11  11   11   u   11   10 
■ 

0.2  2.0  0.7  2.0  T 

17j   17|   17i   14;   16  16|   161   16   161   16 


0.5  2.0    ;  2.0J  o.si 


1 .1 


I7|  l^i  .5M?   15   I,   I5   I,   Is   I,   1,   I,  'inSi'lJ  iJ  ,, 


2   2,  T 

Z\       1   1 


0.2   T 

! 

T    T 


0.5 
3 


!   I  i  T 

I  T  :    !  T  I  T  '       i  T 

'     K     y     1:   T  ,  T  ■  T  ;   T 


T  '  3.8   T   O.S   T 

2    4   4    1 


3.9  0.8  1.6  0.1 

2    4    5' 


0.2 

*.0'  2.3  1.6  0.2 

1    3    6 

0.4 


:*-ji 
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0.9    1.0 

21      22 


O.i 

3. 

0.*j 

5 

I 

1.0; 

9 

1.2 
0.7 


0.9 
2        2        2 


22!     22:     22      20      20 


0.9   0.8,   1.8 

3[       4        2        5 


I     T  I  0.9:  0.9|  1.5 
9,       4.       4!       i\       i 


I  2.01 

8:    81  loi 


2 

1.9 
3 

3 

1.0 

4 

1.0 

4 

4 

7 
7 

3.9 

10 

4 
.8 

4 
.8 

1 

0.7 

10 


.8 

1|       t 


ConHnusd 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 

Day  ol  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

tt    •    • 
WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 
T 

0.2 

T 

0.7 

1 

0.9 

1 

7 

7 
7 

7 
7 

PITTSFIELD  WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

0.2 

T 

O.T 

T 

O.l 
T 

T 
T 

T 

O.S 

1.6 

1 

T 
2 

1 

7 
T 

O.l 

1.8 

T 

0.3 

2 

7 
7 

7 

7 

7 
T 

7 
7 

7 

1.0 

7 

0.3 

7 

1  0.9 

7  1   1 

T 

7 

STOCKBRIOeE 

SNOWFALL 
JN  ON  GND 

1 

T 

1.0 

1 

2.0 

i 

2 

1 

T 

1.0 

1 

7 

7 
7 

7 

' 

1 
j 

1 

7 

7 

,i!i, 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

- 

« 

- 

T 

i 

T 

i 

i 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

• 

-   1  7 

- 

1 

_  1 

-\     - 

-  1 

1  •  1   1  '      !      ! 

tt    *    « 

1 

!      i      1      1      i 

1 

^   '   '   ! 

CENTRAL            02 

i      ! 

i 

1       I 

III.                              , 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1      i 

1 

j 

1    !  0.2  0.8 

111! 

1 

T    T 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

2.0 

2 

T    It 

V    i  ■ 

7 

1    '    '            '          T 

T    T    T 

BLUE  HILL  we 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

T 
T 

0.* 

0.6 

0.2: 

T 

T   0.21 
T 

0.2  O.i' 

7 

O.T 

7    T    T                       7     1    1   T    T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

0.9 

T 

T  O.si  2.oi 

7 

7:7 

7    T  '  T                          0.9 

7    7 

holyoke 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 
i 

1 

'    !  0.7  l.S     1 

1|   2   T 

', 

0.2 

T   T  ;  7  1  7 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

, 

. 

. 

. 

. 

T 

. 

m 

O.Bl  1.9     [ 

0.3 

7 

'  [ 

-  i  -1  -  , 

l.Ol 

. ;  . ;  .    . !  . 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 
T 

T 

T 

'  0.* 

2.1  0.2 

2|  T 

7 

0.1 
7 

V 

7 

0.3 

T 

^i  '\  'i     1 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.8  1.2 
I   2 

1 

' 

1 

7 

0.2 

7 

7 

7 

' 

0.7 

7  '  T    T         I 

•7 
7 

^-■^i 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1 

2.0 
2 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

, 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.6 

T 

7  i  7 

*  1    • 

. 

• 

7 

7 

. 

- 

"!  ' 

7 

! 

t 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

T 
T 

1.3 

1 

0.1 

i  T 

0.1 

7 

7 

j 

0.3 

7 

^1^ 

1 

7! 

NEST  MEOWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.9;  1.9 

2   T 

0.9 

T 

] 

1 

0.9    1 

T 

WORCESTER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.4 

1.9 

I   2 

7 

T 
1 

7 
1 

0.2 

1 

7 
I 

7 
1 

1 

1 

1 

7 
1 

T 

0.2; 

1 7 : 7 .  7 

7 

7 

ft    ft    ft 

' 

1 

'  ■  : 

COASTAL            09 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.2 

1.1 

T 

0.1 

0.3 

T 

7 

0.1 

7 

1 
j    1 

0.9 

7 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

<   0.3 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

i 
I 

T 

: 

CAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

; 

T 

7 

1 

1 
1 

0.3 

7 

I 
7 ' 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

0.6 

T 

T 

^ 

0.9 

T 

0.3 

T 

T 

0.2 

7 

0.3 

0.3 

7 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 

0.3 

T 

7 

7 

7 

7 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 

'•   SN  ON  GND 

o.b| 

^'  ' 

I  7 

7 

7 

7 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

i 

1 

' 

7 
7 

7 

ROCKPORT  I  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

7 

7 

7 
7 

7 

T 

7 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

0.1 

T 

1 
1 

7 
T 

7 
7 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

7 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 


NEW  HAMPSHIRE 

•   •   « 
NORTHERN 

BENTON  5  Sw 
BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINSTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

•   *   • 
SOUTHERN  C 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEEnE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORO 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
•   •   * 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 

SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


S.Ol  l.Oi  7.0 
2*   29   30   36   36 


l.S 
12 


1.5  1.3 

11   12 


0.3   T   O.S 
12   12   11   11 


0.9 

0.3 
3 

1.0 

6 

1.0 
35   37   35   36 

3.3  T  i.a 

1)   12'  U 


4,0i 

12; 


«.o   I 
37i  *i|  *i: 


0.51    i  4.0' 
1*1  -  !   151 


l.Oi 
121 


T  I  1.0 


2.0<    I  5.0J 

i«!   10    n 


5.0|    '  5.0 
*«i  *5   49 


T 
«l   3 


14   1*   U   U    8 


48   48   48   47   44 


0.5'  3.o; 

16'   18   • 


0.8      2.0 
15   15   17 


0.3 
17   16 


5.3[  Ui;  1.0'  0.21 


6.01  0.5 
16i   16 


2. J  1.4   T    T   1,2  0.6  2.4  3.} 


12,   12|   12j   12   12   12   12   14   14   U:   14   14   14   15   15 

f  ;  T  i    !      T  4.0  1.0  O.5I  l.O  1.0   T   0.5   T 

16   16|   15   15!   Ui   141   14   ,j   1,   ,,   20   21   20   20   20 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


1.3! 

ll 


0. 


0.3'     T 
T  1     T  ,     T 


I  J.O      T         T         T        T      1.0   3.0    1.0 

2        2;       2,        J      -        -         .;     .  5i        7      - 


3.0 
7      10      10      10 


0.9    3.3    1.1    3.3 

14      16      16       17 


2.0      T      2.0 
19      21       l9      20 


1.0    1.0    3.0 


10         9         9         9         9 


0.4 
17       17       17 


20      20      20 
T 


I     T   ;  2.0    1.3  0.1       T 

i     T   ^  3        3,       3 

j  .3       .4'      .4]      . 


T    I     T    ■  3.7| 
T    I     T    ,       4 


V 


2.01  2.0{ 

21       4; 


1.0   1.3| 


T 
1     T 


1.2'     T 

li       1! 


0.31    T 
T 


I  0.71     T 

ll     T 


T   I     T 
T  I     T 


0.3     T  ! 

3        3|       3j       3 


0.1 
T 

3.0 
3 

T 

2.3 

2 

1.5 

2.0 
2 

1 

2.0 
2 

1.4 
3 

3.3 

3 

T 

3i       2 

i  0.1 

2|       2 


1.3{  1.5| 
21 


I 


I         I 


I     T 


2:         2 

.2      .2 


[0.1 


0.3 

2l       2 


0.1 
1        1 

!     T 

T        T 

1  1 

T 

2  2 

1  T 

2  2 

T 
2        2 


2        2 

.2!     .2 


l.li 

3 


1         1 
2 


11     T 
T      0.7 


i 

.2 

1     T 

i 

.     T 

1 

... 

1 

1 

! 
1 

T 

1.0 

1 

4 

4 

4 

1.0 

1 

1 

0.5 

2 

1 

2.0 

3 

2 

2 

2 

1 

2-1 

T 

T 

T 

T 

0.5 

T 
1 

I 

1.2 

2 

0.2 
2 

3.3 

T 
1 

T 

T 

1.0 

0.5 

i 

2 

2 

2 

1 

0.*! 

4j        41       3| 
I 

3 

3 


3|        3 
3;       3 


1  1 

4  4 

21  1 

2!  2 


T 

1|       1 


5.0 

T      12 


jO.31 


I  2.5 

T   I        3 


li     T 
T 

3;     2 

2!  1 


2        2 
12      12 
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Continued 

iJN 

uv 

Nt 

Ai 

.L 

Ar 

iU 

bi 

MU 

w 

U 

IN 
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ti<J 

>Ui 

HU 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1965 

Day 

of  montli 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

1 

1 

•    •    • 

! 

1 

NORTHEASTERN       01 

:    i 

1 

BLOOMFIEUB 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

. 

. 

1    I 

1.0 

- 

. 

• 

3.0 

. 

w 

2.0 

. 

. 

2.0 

• 

. 

. 

1.0 

. 

3.0 

. 

3.0 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

1 

T  1  T     :  1.2 

'1       ,   ' 

0.4 
2 

I 

T 
1 

1.9 
2 

2 

0.2 

2 

0.1 

2 

T 
1 

0.2 
1 

2.5 

3 

1.0 

4 

4 

0.4 

4 

T 

3 

T 
3 

1 

2.0 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNB 

i     1       T :  T 

6    5    3   T    T    T 

l.Oj 

11   I,  T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

3 

T 
2 

3.0 

5 

5 

1.0 

5 

1.0 

4 

S 

1 

* 

1.0 

2 

7 
2 

'■     7 
2  7 

7 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T   T  1  T  '    •  - 
»!   *    3|   2-   2    3 

*        «'   3 

T 

2 

T 
2 

2.0 

2 

0.8 
5 

T 
4 

1.0 

4 

T 
4 

0.2 

4 

T 
4 

3.0 
5 

T 
» 

1.0 

• 

« 

T 
7 

7 

1.0 

1.0 

7 

7 
7 

7 
T   7 

4 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

6.   5!   3|   3    3    4 

T        T 
4    4    4 

0.3 

3 

2.3 
3    5 

1.3 

5 

0.51  1.3 

1.2 

4 

0.5 

5 

2.0 

0.6 
6 

T 

6 

0.5 

T 
* 

6 

2.3 

I.4I 
5 

0.4 

6 

0.8  0.4{ 
6    6    5 

2 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'          T 
T 

T 

T    T 

3.3 
3 

3 

3 

T 
1 

S 

3 

2.5 

3 

3 

3 

2 

2 

2I   2 

1.0 

2 

2   2i   I 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
A    «    3    3    3    J 

T 
3    3    3 

T 
2 

2    2 

2.5 
5 

T 
4 

O.S 

5 

5 

T 
5 

5 

0.5 
5 

5 

T 

T 
4 

T 

1.5 
6;   5 

1.0 

5 

\ 

»i   ' 

5 

•    •    * 
WESTERN            02 

1 

BENNINGTON  2  NNu 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

i              ' 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

? 

1 

1.0 

T 
1 

1.0 

2 

1 

7 

T 

BURLINGTON  w9  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1   '               T    T  ,  1.2 

;            1 
1 

T 
I    1   T 

0.1 

T 

1.1 

T    T 

0.4 

1 

T 

T 
T 

T 

3.1 

1 

0.5 

.2 

l.l 
2 
.2 

0.4 

3 

.2 

0.4 
3 
.2 

3 

.2 

T 

2 
.2 

1 

S.4 

0.2 

T 
3 
.2 

7 
2 
.2 

7 
2 
.2 

1 

7 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.C 

i 

1.0 

1    1 

T 

T  1  T 

1.0 

1 

» 

T 

T 
T 

T 
T 

* 
1 

1 

1 

I 

T 

• 

• 

2 

2 

1 

7 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.! 

1 

1    1    1 

T 

0.5 
T    T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

3.0 

5 

3 

S 

2 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1    1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 
1 

2.0 
3 

3 

3 

3 

1 

1.0 
1 

l.C 

2 

2 

1 

tt   «   « 
SOUTHEASTERN        03 

i 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t:  t  t 

T    T   0.! 
T    T    T 

T 

T    T    T 

T 

0.2  1.0 
T     1 

3.0 
3 

3 

T 

3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

3.C 

5 
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REAOSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3      0.3 

O.S 

• 

o.e 

;  <>,» 

T 

_ 

. 

T 

T 

. 

. 

. 

T 

. 

• 

• 

• 

• 

0.5 

. 

. 

. 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

O.S 

3.0 
3 

0.3 

2 

2 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
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7 

7 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

s 

StaUon 
and  Deptti 

1  ! 

2 

1 
3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,  R.  I. 

i 

4  INCHES 

MAX 

35 

34 

34 

40 

38 

39 

38 

36 

34 

35 

34 

35 

37 

38 

36 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

36 

34 

34 

33 

33 

32 

35.2 

MIN 

34 

33 

33 

34 

37 

37 

36 

34 

33 

33 

34 

34 

35 

37 

37 

37 

36 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

31 

33.8 

e  INCHES 

MAX 

38' 

36 

36 

39 

36 

36 

39 

36 

36 

37 

38 

36 

38 

38 

37 

37 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

36.3 

MIN 

31 

35 

35  1 

36 

38 

37 

36 

36 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

36 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

35.0 

12  INCHES 

MAX 

39 

38 

37 

38 

36 

36 

39 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

38 

37 

37 

38 

37 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

36.3 

MIN 

36 

37 

36 

37 

37 

37 

38 

37 

36 

36 

36 

35 

36 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

» 

35.5 

24  INCHES 

5  PM 

40 

38 

38 

38 

36 

40 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

38 

40 

38 

38 

39 

38 

38 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

38 

38 

35.9 

KINGSTON,  R.  I. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNOi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENOIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONNECTICUT 


ft    «    « 
AUGUST  1965 


NORKICH  PUB  UTIL  PLT 


•    •    ft 

SEPTEMBER  196S 


ft   ft   ft 
OCTOBER  1969 


WEST  THOMPSON  DAM 


ft    ft    ft 
NOVEMBER  1965 


WEST  THOMPSON  0AM 
MAINE 


ft    ft    • 

JUNE  1965 


BRUNSWICK 
HOULTON 


ft         ft         ft 

JULV    1965 

BRUNSWICK 
EUSTIS  2 
VANCEBORO  NO,  2 


ft    ft    ft 

AUGUST  1965 

GRAND  LAKE  STREAM 

SACO 

VANCEBORO  NO.  2 


ft    ft    ft 
SEPTEMBER  1965 


ft    ft    • 
NOVEMBER  1965 


TELQS  DAM 


MASSACHUSETTS 

ft   ft   ft 
SEPTEMBER  1965 

BEDFORD 

NEW  HAMPSHIRE 

ft    ft    ft 
AUGUST  1965 

BETHLEHEM 


ft   ft   ft 
SEPTEMBER  1965 


WOLFEBORO 


ft    ft    ft 
OCTOBER  1965 


COLEBROOK 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 


81,0         62. 4N 


74.6 
7*. 5 


34. 7M 


27.1 


59. e 


90 


87 


51.4         63.0 
49.9         62.2 


77.1         54.7 
74.9         44.7 


76,4)< 


74.2^' 


52. eM 
52.3 


50.0m 


34.5)/       le.4»< 


72,8 


65.9 
59.8 


64. 6M 
65.9 


62.1m 


26. 5n 


49.8         61.3 


62.2 


88    29 
87    28. 


95 


.    3.1 


22         30 


50      4.      11 


197 


No.  of  Days 


787 


111 
141 


37 
178 


28         159 


20.    1148 


135 


0|     0      0 
0      0 


Precipitation 


H  QU. 


3.34 


2.75 


1,52 


15    29      0 


2.39 


2,0 

1.311     -   2,17 


.60 
3.70 


2.40 
6.49 


l.«l 


3.47 


5.37 


2.50 


1.84 


1.13 
,34 


1.22 
3,35 


,79 


.74 


25  .0 


1.93       9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.0 


No.  of  Day. 


13  .0  0 


.0 


«l      1       1 
0      0 


0  10 


11      1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


FEBRUARY  1965 
MANCHESTER 

MARCH  1965 

MANCHESTER 

«    •    • 
APRIL  1965 

MANCHESTER 
•   •   • 
MAT  1965 

MANCHESTER 

JUNE  1965 

MANCHESTER 
»    •    « 
JULY  1965 


AUCUST  1965 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SEPTEMBER  1965 


OCTOBER  1965 
MEST  THOMPSON  0AM 

NOVEMBER  1965 
WEST  THOMPSON  0AM 


BRUNSWICK 
EU5TIS  2 
VANCEBORO  NO.  2 


GRAND  LAKE  STREAM 

SACO 

VANCEBORO  NO.  2 


SEPTEMBER  1965 
SACO 

NOVEMBER  1965 
TELOS  DAM 


MASSACHUSETTS 


JUNE  1965 
HESTFIELD 


10       U       12       13      14      15       16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      26  |  27      28      29      30 


.01  .09 


.02   .02 

.03  ,2n 


.11        .10 


2.40 
6.69 


.02   .0]   .19 


T     .02   .27 


02       .20       .2»   .17   .02   T 


1.22  .96 
.73 
3.39   .99 


.91   .20   .tl 


4 


HEATH 

MANSFIELD 

WESTFIELD 


.02   T 
.02   .01 


AUOUST  1965 
HESTFIELD 

SEPTEMBER  1969 

BEDFORD 

MANSFIELD 

HESTFIELD 

OCTOBER  1965 
MANSFIELD 

NEW  HAMPSHIRE 


2.e7 

2,28 
3,9« 


.09  .36 
T  .41 
.18   .90 


.86   .14   .02 
T    1.26   T 
1.03 


■  U   T 

.03 

|49   .01 


AUGUST  1965 
BETHLEHEM 

SEPTEMBER  1969 
WOLFEBORO 

OCTOBER  1969 
COLESROOK 


.19  1.93 


.43      .49  ,03      ,02 


.14      .26      .04 


es  toUowing  Station  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


eONNfCTICUT 

AUGUST  1965 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
«    ft    • 
SEPTEMBER  1969 
COVENTRY 

ft    •    ft 

OCTOBER  1965 

WEST  THOMPSON  DAM 

ft    ft    ft 

NOVEMBER  1965 

WEST  THOMPSON  DAM 

MAINE 

ft    ft    ft 
JUNE  1965 
BRUNSWICK 
HOULTON 

ft    ft    ft 
JULY  1965 
BRUNSWICK 
EUSTIS  2 
VANCEBORO  NO.  2 
ft    ft    ft 
AUGUST  1965 
GRAND  LAKE  STREAM 
SACO 

VANCEBORO  NO.  2 
ft    ft    ft 
SEPTEMBER  1965 
SACO 

ft   ft   ft 
NOVEMBER  1965 
TELOS  BAM 
MASSACHUSETTS 
ft    ft    ft 
SEPTEMBER  1965 
BEDFORD 


Day  oi  Month 


79   69   81 
65   62   59 


72   72 
«9   39 


66   <>a   48 
39   23   18 


82   79   8<> 
52   55 


7»   73 
39  i* 


55   68 

30   22 


MAX 
MIN 


77   73   6* 
52   *7   57 


72   72   80 
36   31   52 


78   79   83   68 
48   47   44   51 


80   75 
48   42 


54   60   71 
27   30   42 


61   52   54 

38   37   40 


72   71 
48   48 


83   80   80 

56   56   61 


78   79   82 
55   54   54 


87   83   87 
72   66   61 


74   87   75 
97   56   90 


67   67 
43   35 


45   47 
17   22 


79   79   71 
44   50   58 


61   76   77 
48   58   47 


38   28 
18   12 


77   84   85 

91   45   46 


76   78 
42   44 


50   48   43 
19   19   20 


72   80 
38   41 


88   78   87 
60   58   64 


83   92 
55   64 


78   75 
58   53 


75   75 
49   47 


90   87   86 
62   64   63 


63   56 
52   49 


80   80   79 
63   55   49 


74   86 
54   66 


38   36 
15   18 


78   75   73 
51   90   48 


89   82 
55   49 


29   32 

11   18 


60   67 
29   30 


48   56   47 
40   36   18 


87   87 
72   72 


69   72   69 

49   46   51 


71   63   57 
42   29   26 


46   54   94 
23   45   25 


59   56 

48   47   48 


67   56 
47   43 


51   63   63 


81   82 
59   56 


80   83 
47   58 


80   85 
55   60 


87   84 
67   56 


83   92 

52   97 


81   63   81 
57   57   62 


67   82 
31   40 


39   46   42 
26   17   23 


72 

71 

71 

45 

44 

92 

75 

78 

79 

42 

45 

47 

78 

83 

69 

93 

*4 

61 

80 

82 

76 

36 

52 

56 

82 

•  3 

79 

47 

49 

96 

90 

87 

66 

60 

59 

60 

81   82 
56   60 


«0   87   87 
13   93   62 


82   83 

60   94 


39   42 
24   30 


94   92 

90   47 


91   T9 
62   60 


76   74 
45   52 


34   35 

24   29 


76 

74 

60 

47 

65 

64 

55 

40 

72 

74 

56 

42 

85 

75 

73 

63 

61 

47 

86 

82 

80 

65 

62 

64 

84 

74 

70 

63 

60 

47 

73   76 
38   50 


76   72 
55   59 


81   82   82   68   82   72 
69   60   60   60   98   98 


84   86   84 
63   71   60 


77   76   70 
94   49   47 


44   47 
34   21 


84   70 
62   66 


76   66 
95   31 


59   51 
29   30 


80 

60   63 


78   73   77 
48   62   62 


80   80 
51   56 


72   70   70 
46   92   47 


43   49   92 

16   21   34 


69   68   67 
52   46 


54   59   66 
23   35   45 


54   90   49   62 
30   25   27   29 


56   50 
29   28 


83   76 
53   54 


82   84 
63   47 


72   80   75 
43   49   41 


88   92 
52   66 


25   24 
U   14 


See  Reference  Notes  Followtng  Station  Index 
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83 
59 


95   88 
66   60 


32   33 
25   20 


75   67   64 
51   4a   50 


70   85 

57   57 


73 
58 


72.0 
47.6 


63.8 

34,7 


49.9 
27.1 


83 

60 


80   76   80   78 
53   97   91   54 


70   70   73 
51   37   39 


75   72   77   77 
93   50   46   46 


79   82   52   57 

65   46   41   37 


88   82   61   68 
60   47   40   38 


52   44   55   56 


68   70   58 
58   42   40 


87   86 
65   66 


79   65   64 
47   39   35 


74.6 
51.4 

74.5 
*9,9 


77.1 
94,7 


74.9 
44.7 


98   67 

30   43 


2a   34   27 

13   13   12 


76,4 
92.8 


79.4 
92.3 


74.2 
50.0 


3*. 5 

18.4 


59   61 

29   44 


72.8 
49.8 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

nEw  HAMPSHIRE 

•   •   • 

AUGUST  1945 

BETHLEHEM 

MAX 

Mm 

T* 
*6 

75 
5* 

70 
51 

69 
*9 

71 
42 

77 
50 

S4 
55 

ee 

56 

82 

60 

78 
62 

81 
51 

71 
47 

78 
50 

T7  82 
51   54 

88  86 
61   56 

83 

58 

81 
61 

77 
54 

70 
43 

69 
46 

70 
45 

67 
41 

70 
46 

69 
SI 

64 
52 

75 
54 

76 
37 

55 
35 

54 
30 

74.5 
49.9 

•   •   • 

SEPTEMBER  1965 

W0LFE80R0 

KRX 

Mm 

65 

»9 

72 

5* 

7* 
43 

7* 
44 

75 

40 

77 
45 

78 
52 

72 

50 

72 
46 

83 

56 

78 
59 

62 

42 

58 
44 

65  66 
47   50 

69  69 
55   40 

74 
56 

65 
53 

81 
50 

87 
63 

89 
66 

85 
63 

75 
62 

67 
56 

70 
44 

62 
35 

55 

24 

63 

43 

57 
31 

71.2 

48.7 

«    •    * 

OCTOBER  1965 

eOLEBftOOK 

MAX 

Mm 

52 

38 

44 

32 

34 
29 

34 
21 

47 
23 

50 
33 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Montli 

^kP- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iii"i 

CONNECTICUT 

•   •   • 

APRIL  196S 

NORPOLK  2  SW 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

. 

j 

: 

. 

: 

• 

. 

1 

.01 

39 
35 

.08 
53 
62 
35 

.11 
30 
61 
39 

.10 
39 
63 

♦0 

.07 
60 
51 
39 

.02 
58 

45 
34 

.13 

34 
66 
38 

.06 
43 
51 
39 

.06 
55 

56 
37 

.12 

46 
60 
37 

.06 
12 
42 
39 

.04 
12 
47 
36 

.10 
20 
6T 
40 

.12 

67 
66 
41 

.17 
96 
73 

41 

.»7 
21 
47 
96 

.11 
91 
69 
37 

.12 
94 
64 
99 

.05 

20 
46 
62 

.03 
20 
91 
43 

.07 
20 
59 
43 

.19 

40 
74 
44 

9710 
96.6 

4     ft     « 

MAY  1965 

NORFOLK  2  SW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
39 
74 
40 

.20 
29 
75 
46 

.20 
21 

80 
48 

.IT 
28 
80 
5» 

.20 
39 

81 
51 

.21 

24 

80 
47 

.22 

>0 

to 

46 

.02 
22 
46 
42 

.07 
39 
64 
43 

.14 
29 
84 
53 

.14 
20 
84 
52 

.33 
50 
15 
54 

.20 
31 
84 
52 

.19 
35 

77 
44 

.19 
24 
79 
45 

.20 
24 
84 
49 

.20 
31 
85 

57 

.15 
42 
77 
92 

.09 
26 
69 

90 

.06 
18 
74 
54 

.23 

30 
84 

90 

.21 
99 
•  3 

91 

.14 
28 
89 
92 

.08 
23 
Tl 
48 

.20 
27 
62 
92 

.19 
24 
86 
96 

.19 
16 

•0 
M 

.21 
19 
91 
64 

.24 
29 
94 
91 

.06 
23 
66 

44 

.16 
18 
73 
44 

9.13 

873 
J6.9 
90.3 

«    «    « 
JUNE  1965 

NORFOLK  2  SW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.IT 
26 
79 
46 

.11 
18 
77 
5* 

.06 
20 
62 
51 

.21 

27 
78 

48 

.17 
25 

82 

50 

.21 
21 
66 
56 

.20 
11 

91 
57 

.19 
19 

94 
64 

.17 

8 

92 

69 

.17 

7 
90 
67 

.21 
23 

88 
55 

.20 
17 
87 
55 

.23 

27 

89 

56 

.17 
33 

72 
60 

.02 

5 

62 

51 

.06 

9 

62 

49 

.20 
29 

80 

50 

.16 
21 
75 
51 

.01 

12 
73 
59 

.07 
11 
75 
9^ 

.22 
19 
92 
96 

.29 

27 
91 
63 

.IT 
14 
■9 
63 

.22 
24 
92 

64 

.17 
24 
89 
55 

.22 
21 
89 

53 

.22 
15 
87 
55 

.21 
27 
69 
96 

.21 
29 
92 
58 

.11 
11 
66 

69 

9.04 

990 

82,7 

95.9 

«   ft   ft 
SEPTEMBER  1965 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 

.07 
94 

.25 

87 

87 

.19 

.14 
27 

.19 
36 

.12 

17 

.14 

iS 

.05 

5 

•JJ 

.ISi 

4a 

.14 
31 

.08 
22 

.01 
38 

.12 
22 

.00 
47 

44 

.09 
26 

.02 
21 

m 

IT 

,08 
42 

.11 

97 

.16 

11 

.61 
26 

.13 

60 

.19 
99 

99 

.19 
97 

.07 
42 

.06 

22 

9.19B 
1191 

MAINE 

ft    ft    ft 

JULY  1965 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
13 

74 
50 

.2* 

30 
80 
48 

.29 
35 

80 
50 

.00 
18 
61 
54 

ft 
17 
77 
53 

.31 
37 
83 
55 

.27 
35 

76 
45 

.17 
48 
76 
49 

.09 
20 
73 
55 

.20 
22 
86 
56 

.15 

20 
81 
54 

.16 
22 
81 
55 

.19 

26 
80 
52 

.26 
20 
82 
55 

.12 

24 
81 
65 

.21 
2* 
84 
52 

.15 

24 

84 
54 

.17 

6 

74 
60 

.01 

3 
65 
61 

.19 

19 
79 
92 

.10 
17 
68 
90 

.19 
19 
73 

91 

.19 

19 
76 
92 

.11 

9 
76 
(1 

.0* 
12 
76 
69 

.29 
22 
86 
95 

.19 
29 

79 
91 

.IT 
18 
76 
92 

.04 
10 
72 
97 

.19 
16 
77 
93 

.20 

19 
62 

91 

4.76 

647 

77.4 

93.9 

S«e  Beleranc9  Not«B  Following  Station  Index 
-    312    - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


SAKERSVILLE 
SALT  I C 
SAMhAHSTED 
BLOOKPIELO 
IBRIOCEPMT   MB   AP 
BROOKLYN 

BULLS  BftlDGE  DAH 
BURLINGTON 
CANDlEWOOO  LAKE 

cockaponset  Sanger  stj 
colchester 
i collinsvflle  1  s 
coventry 
cream  mill 

OANBURY 

OAWSON  LAKE 

EASTPORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

6R0T0N 
NAKTFORD 

MARTFORO  BHAINARO  FLO 
MARTFORO  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
.  HIOOLETOWN  I,    N 
MILFORD 

PIOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CAHMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  SRANFORO 

NORTH    GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH   PUB    UTIL    PLT 

PAUCHAUG    FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 
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BOCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 
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SHEPAUG  DAM 
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STAMFORD  5  S 
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THOMASTON  DAM 
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CLOSED  10/6/65         | 
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NEW  ENGLAND  POWER  CO, 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM- 
CORPS  OF  ENGINEERS    1 
NORTHEAST  wEA,  SVC, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMN 
METRO,  DIST,  WTR,  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U,S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  BROCKTON  I 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE  i 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMH 
METRO,  DIST,  WTR.  COMM. 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM, 
FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
OEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM. 
MASS, WTR. RESOURCES  COMt- 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMlJ 
MASS. WTR. RESOURCES  COMfJ 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  C0M(4 
F.  ROBERT  SKILLING 
CLOSED  11/19/65 
HARMON  E  FREEMAN        | 
NEW  ENGLAND  POWER  CO,   . 

j  MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JR 
.  CAPE  +  VNVPO.  ELEC.  CO. 
[  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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i  HAROLD  J.  PARKINSON 
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DANVERS  WATER  WORKS 
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,  METRO.  DIST,  wTR.  COMM* 
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I  MASS. WTR, RESOURCES  COMli| 
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J  I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
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,  CAPE  *  VNYRO.  ELEC.  CO, 
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I  NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
I  REV.  R.  M,  BARKER       | 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  8.  OOOGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
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N.H.  WATER  RESOURCES  BC 
DONALD  E.  CRANE 
WILLIAM  POOR 
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CORRECTIONS 


SEPTEMBER    1965  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 

SEPTEMBER    1965  DAILY    TEMPERATURE    TABLE 


BETHLEHEM, 
BETHLEHEM, 


MAXIMUM    TEMPERATURE    ON    23D    86.     Z4TH    73,     25TH    62. 
26TH    65.     27TH    58.    2aTH    54,    29TH    52.    30TH    58 
MINIMUM    TEMPERATURE    ON    230    60,    24TM    57,    25TH    40, 
Z6TH    38       27TH    34.     2flTH    24,     29TH    43.     30TH    24 


REFERENCE    NOTES 


l.nlv.r=,>,.v  o(  Co„„cc.>.u,.  S,orrs.  ConnecUcu.    0626^  orroanTr.th""Burel  Offl."  '  Cllmatologi,,  (or  Southern  New  England  (Conn.c.lou,  .nd  Rhode  I.Und)  .t  Box  U-87, 


rmont,  and 


--r^i:^— .i!---»"---— ---^--^^^^ 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   diim 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observat 

Sfa^T.^T'croInyiabJ'::  frreirLl"::  t"," ex«;^::.t';Bt:rfrF^'s«.'Snr  ?o'/.hT''',r"'=  '°"'  "'^"-r^  ;-'=  "-  ''^"-«"'-  -  ^'y^S"-  "vmg  .U„e.     S„ow  o„  ground  1„  .he  "snowman 
..»„■■  ,a.e,  ■•oaa,  Te.pera.ure"  U.e,   ■■K.aporaUon  and  W.^d^^  ::S:^^:'::^.^::r^;J-:^T^Z^:^^'Z:,  '^!^  frj^rr.;  ht'.^end'^r/af ^ 'Ll'^hrr-'ir ''•  '■""^  ^"="""- 
EVAPORATION  is  measured  in  Ihe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  other 


ernes  of  temperature  of  wate 


ecorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observatit 


shown  by  footnote  toUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow 
sleet,  and  ice. 


«Kc=-  „.■  .1  .        .  -  — "'  etJuivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  mea<5urpmpnt 

observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  obtainmg  measurement, 


nd    table. 


slstenci< 
al  Snowfall"  table. 


1  the  record. 

and  sleet.     Entr; 


5  are  taken- from  differ 
of  snow  on  ground  incli 


>  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  md:cate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offic 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Statu 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt      Mount  Washington.   Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  i 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  meaf 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 


nputing  Di\ 


;  fastest  mile  data. 


nes    for  the  State  or  Section, 


D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  mch  wai 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  i 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWINO 
AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


er  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

record  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  < 

ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


:ied  for  this  station. 


1  Hourly  Precipitation  Data.) 


'      ?ci°ml;^fogiai?a?:"'Lr:;n  .rytrfri^rs:;:Srr^e^;o°rd"rgagr  ^;::^S;^^:Z  ^Zf::  '«-  ?  t  ""°"f  ^-='>'f "-  ■^«"  "-"=«-     »  -any  atnoums  .re  published  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  recoramg  gage,  except  where  mdicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  Ir 


I  of  data  in  any  month  indicates  r 


wfall  and/o 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

■e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    how. 


ground  in  that  month. 


as  delayed  data  in  the  Decembe 


!  of  this  publication. 


Thermom 

building. 


Static 


i  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


either 


smg  c 


r,  this  refer. 


■  received  too  late  to  be 


'  indicates  that  the  thermometer; 


;  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


General  weather  conditic 


Which  may  be  obtained  from  ;^"l"^ri:Z:T.f7:^:::::o^::tlT^^^^^^  "°-"^^  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

l^ftm^uo":  rre^'irWea';he'rr/e:uTtiuon''s  'ry'lTUdrrVeTarill  fssue  of  itc^ Cl"  f  T"^"  \'^'  "^^  ''  'T^  "^  ""^  """'""•>"  "^"^='"'°"  «'=*"^"  '"  '"^^  =•»'-■  """  '"  «"'-     =-"ar 
the  address  shown  above.  '  '^'  '""'  °'  ^"'"^  Climatological  Data,  pr.ce  15  cents.    These  pubUcations  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


.eaponoence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington.  D.  C.   20402 


Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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-  —-^ — 4-'—,  I  Mount   Sunapee  "**"  xV 

Dorset    1    S    peruj  /  \        I  V. 

-O-       I        loP  South    London_derr_y  *^     |    O   Bradford  />;_ 

Manchi 
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STATION       LEGEND 

©        Soli    Tetnpei-atures 
O  #  3        Precipitot.on    only 

(D  Preopiiat.on.    slofoge 

-O-      -#-      -O-      Precip'talion    ana     Temperature 
_A„     ^A.      -(4-      Precipitation,   Temperalue   and    Evoporatioi 
Sanford  2  NNW  Typ^    of   gage         O  N  on -recording, 

Bath   types 

ndicaie  the   availability   of  more 
detailed  meteorological   aoio 
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Durham   3   KW» 


>   I   lo  I  South  Londonderry  ••    O  Bradford 
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l  0   Recording         9  Batt. 

^^  Double  circle    combmatiai 
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rLSend'oSy*^  Surry    Mountain   Dam 

■<» f 3 


concord  WB  AP 
/ 


:Bgle  Bridge  2  SE,  |j^-^=-      ''^*^otter  Brook  Dam  « 

O   :  _«^  Bennington  2  NNH  a  ^ 

Searsburg  Mountain  f|  Searsburg  Sta 


■/ 
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DubllQl 


'--^? 


^  port-s;:?b 
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Mac    Dowel 1    Dam 

O  South  Lyndeboro 


•"""" searsburg   fountain    a  searsburg    sta    I  ""-         "-""^^  ^  .„„.„   „.  ;-  /^  niS^bur. 
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/    "SB-         peruO  Q     I  A;i,erst--$'^-OA     /'  1  O  Clinton  ^  r"^. 
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NlORTHWEST^o|'/.i;'°^"'"^°°"'""\  *    CEh^TRAL        i  "-"^'"=    i    ---"=^' 

I             Torrl.g.on  O      °i/%^          n^^ford          \         -<^     ^.-^.orrs     Br^S"""  ^l                              ). 

I                                Colllnsvllle    I    S               #                   O  Coventry          I                                        I  Providence   WB  AP^ 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


Apiil 


May 


My 


August 


September 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  OAN 
CREAM  HILL 
f»LLS  WILLASE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUO  DAM 
HIOHAK  RESERVOIR 


DIVISION 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  SRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  «  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

DIVISION 
COASTAL  03 

BRIDSEPORT  we  AP 

OROTON 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

weSTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIJ  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNE5VILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

00U05S0C 
PATTEN  1  S 
PRE50UE  ISLE 
RIPOGCNUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOM  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINOTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD   2   NNW 

DIVISION 


22. OM 
20,5 
19. S    I 


24.7  I  ■    0.8 

24.8  •    l.A 


2A.2 
26.6 
22.8 


31,3   I  .   2.0 


23. S      •    3.6 
22. S      .    3.5 


23.4   I  .   5.1 


♦».9 
♦  3.0 
*3,7 
39,0 

A3.2m! 

43.1 


41.3 
43.8 
46,1 


20,9 
23.6 
23. 3M, 


26,6 
24.1 
26.9 


25,7M| 
27.5M| 
26. 8M 


26.4 

, 

3 

8 

29.4 

24.4 

27.7 

26.1 

a 

3 

5 

29.3 

25.5 

28.4 

24.9 

29.4 

24.8 

28.0 

25.4 

. 

4 

4 

28.7 

7.9 
8,6 


13,2 

18. 7M 
13.6 
12,0 


16,7 
12.6 

17.6 

17.8    ^ 

14.8 

12.0 

14.8 

14.0 

15.5 

11.1 


18.7 

21.0 
17.4 
14.0 
16,7 
17,1 

18.7 
13.7 


20,2 
19,8 
19,0 


19,8 
20.1 


20.5 
19.2 


21.9 
22.2 
21.5 
21.4 
21.6 

19.4 


21.6 
22.2 


34.6      .    1.5 


36.2 

39. 9M 


1.5 


46.9 
44,5    t 

49.8  -    1.1 

46,1 

4«,0 

44. IM 

45.9  -   2,5 


24.9 
29.6 

22,  7M 


29,9 
24,4 

27.0 


23.4 
23.6 


22.8 

26.0 


23.2 

22. 2M 


66.9 

68.9 
64.9    , 
65.2 

65.9 

67.  6m! 

63.9m| 


66.7 
69,4   I 
66,2    I 
67.6    ', 
69.9 

( 
6S,6M 

69.8 


59.9 

61.1 
61.1 

60, 4M 


37.9 
39.6 

36.2 
36.9 

37.0 

39.1 

34.6 
32.4 

38.0 
38.9 

33.4 

37. 6 


34. 2M 
33, 8M 


92.1 

90.8 


91.1   , 

90.4  :  ■ 
49.1  I . 
49.8Mi 


30.1 

32.4 

30.4 
29.7 
29.0 
29.2 

30.1 
26. IM 


38.9 

39.7 

38. OM 


41.6    I  -    1.2 


54.2    I 
52.8   I 

54.7 
54,6 
50,9 


56,8 
55,4 

51,6 


59,0 


60,8 
60,0 
61,1 
62,2 

60.3 
99,6 
97,3 


99,1 
60.3 


64,8 
64.8 
64,9 


63,8 
62,7 
63,3 


40.0 
36. 2M 


32.5 

34. IM: 

33.0 
32.2 
30.2 

31.4 


33.3 

32.8 


41.1 
41.8 
41.2 
41.4 
38.9 


41.1   ' 
41.4 


42.3 

41.0 


53.4M| 
53.8MI 
94.2 


94.8 
99.3 


t.4    63.3 


0,6    69.9 

61. 3M 

62.1 
3    64,3 

0.0    63.8 


63,4 

64,7 
63,0 

99.1 

63.9 

60.6 
64,7 
66. 8M 
69,8 

63.1 
62.9 


68. 3      -    2.0 


67.9 

67.7 

64. 9H 

70.2 

70,1      .    2.7 

72.4      . 
68.6 
69.1      . 


69.1 
69.4 
68. 9M. 


69,2    :  •    2.6 


71.2      -    2.5 

70.7 

71,1      .    0,8 


68. 2M 
70.3 


59.9 

57,8 
64,8 
64,4 


63,3    ;  .    2,7 
61,6    I  -    9,0 


6T.9 

66.6 
67,1 

65, 4M 
63.0 

64.9      ' 

65. 7M   ■ 
64. 7M 
64,6 


69,4 

M 
69.9 

61.1 

69.9 
63.7 
68,3 
67, 8M 
69,0 

66,3      •    1.8 
66,2 


66,1      •    0,2 


69,5 
67,9 
68,7 


68, 5M 
70,0 
71, 7M 


68,9    I  -    1,0 


68. 2M 
70.7 


60.9      •    1.7 


62. S      .    1.2 
62.7    ; •   2,1 


59,7 
61,5 


66,1 
68,4 
66.1 
64.5 

66.1    I  •    0,7 


69.2 

69.9 
64,4 
69,9 

68. 9M 
66.9 

64.1 

69, 2M   •    1,3 

66,2      •    0,8 


66,  IM 
M 
69,2 

6U3 

69,8 
63.9 

67,8 

68,  2M 
67,9 


68,2 

66,0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    320    - 


56,6 
55,8 
55,0 
52,5 


56.6    I 

97.8    I 
58.4    , 

57.5«l 
58.0 


60.6 
59,6 


98,2 

56, 4M 


59.4 
98.8 


57.9 

M 
57.9 

59.7 

98.1 
59.8 

99.2 

60.6 

58.0 
58.3 

62, IM 
60,0 


49, 8M 
49,9 


48,9      •    1,9 


38.4 

37.8 
37.9 
39.4 

37,4Mi 

39,8 

40,9 


31,0 
31,1 
29,9 
26,9 

30,  7M 

31,1 
32.8 


38.2     •    1.1 


38.9 

39.6 

37, 5M: 

40,7 

40,6    I  •    1,2 

39,6    ;  -    1,7 


62,3      •    0,7 


63,1 

63,4 

62,4Mi 


64,7 
64.8 
64,3 

63, 4M 

64,7 


54,9 
53.9 

53.8 


50,2 
51,4 
51,9 


50,0   '  -   2.8 


30.6 
32.9 
29,2 
33,3    i 
33,8    I 

33,8    j 
30,0   I 


46,8 
43,4 

46.  6M 

47.1 

48. IM 


46.  9M 

47.9M 

44,711 

49.2 

49,3 

49.9 
46. SM 
48. 2M 
49.4 

90.  9M 


O.t 
0.1 
2.0 


51.6 

90.9 


91.6 
92.3 


41,3 
42.4 
42.0 


41. 9M 
40.9 
39.2 


42.7      -    3.9 


41.3 
42.2 


27.0 
27.1 
29.1 


26.8 

27.9 
26.7 
28,9 
29,0 

27,4 


46,4 
49,0 

47, 9M 
44, 4M 


48,2 
49,6 
49.4 
43.4 

49.0 

49.4 
44. IM 
44, 9M 
47.9 
46.7 


48.0 
48.0 
49.8 


46.9 
44.4 
47.2 


47.6    '  •    1.0 
47,1    i 
50,9 
48,1    ' 


98,9    '  .    0,1 


34,3 
32.9 
34,4 


31,9 
34,9 

31, 8M 


39,8 

33,0 
32,0 
31. T 
32.2 

33.1 

30.0M 
31. 9M 
39.8 
33.9 


37.2 
36.2 
39.7 


39.3 

33.6 
39.9 


36.6 
36.6 
38. 8M 
39.8 


34,4 
99.0 


18.2 
19.9 
17,8 


16,0 
19,3 
17,2 
17.9 
18.9 


20. 3M 
20. IM 
17.2 
17.2 


48,  9M 
49,8 


37.0 
ia.4M 
37.6 


37.9 
38.0 

38. 2H 
38.4 


>  i.a 

2e0 


39.0 

37,9N 

99.4H 


29.3 
22.8 

29. 9M 

22.2 

21,7 

22.2 


26.6 
23.2 

21.0 
Z9.0 
24,6 

29,1 

21, 3M 
20. IM 
29.6 
29,8 

J9,7 


28,8 
26.9 
26.8 


29,7 
22,9 
26,6 

30,0 

27,9 
28,7 

90.7 
27,4 

27,4 


44. SM 
42.  IM 
40,7 


0.4 
0.3 


1.9    ' 

1.3  ' 

2.4  ' 


>  0,3 
0.9 
3e* 


40.  OM 
42. 9M 


0,6 
■    let 


44,7m 

44,1 

4212 


T*bl«  1— CoDtinu*d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Januuy 


NASiACHUSCTTS 


MESTCRN 


01 


«OAMS 

CUMMINGTOf^  HILL 
HOOS«C  TUNNEL 
KNISHTVILLE  OAH 
PITTSFItLD  »B  4IRP0RT 

SOUTH  EOREHONT 
STOCKBRIDGE 
■EST  SRANVILLE 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

9ARRE  FALLS  OAH 

BEDFORD 

birch  hill  oah 
Blue  hill  mb 

6uffu"«ille  oah 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIHFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

HAVERHILL 

LAaRENCE 

LOMELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

"ALPOLE 

"EST  MEDWAY 

KESTON 

"ORCESTER  US    AIRPORT 


COASTAL  0 

BOSTON  WS  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  HAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNI5  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  HB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCEIOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  E5E 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  i    SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  W9  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

lakeport 

lebanon  faa  airport 
manchester 
massabesic  lake 
mount  sunapee 

nashua  2  nnw 
northwood 
peterboro  2  s 
plymouth  1  e 
portsmouth 

Surry  mountain  dam 
tamworth  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 


IT,9M 


Febiuuy 


21.3      .   A, 6 


0  '  -   2.2 
7 

1  •   3.2 
5 
3  0.0 

7 

2«.0  0.2 

22,8 

22.0  I  .   1.3 

I 

22.6      •    3.9 


26.2 

23. A 

30.0 

23.0 
2A.1 

26.7 


April 


M<y 


26.S 
20.5 
2«.« 


2«.l 
29. s 
30. A 
29. A 

31. B 

30. S 
31. T 


»0.0      -    3.7 

AO.! 

A0.9   :  •    2.1 


il.7      •    2.8 


26,7    I  .    2.« 


29,8 

29,0 


29, 9M 
29,2 


9.T   29.1 
29.2 


30,8 
29, OM 
26.2 


6,6M 
13.8 


27. 7M 

30.9 

26.6 


18.1MI 

16.1 

U.7 


9.8MI 
17.3 


39.9      .    1,9 


AA.2 
*».9M| 
«1.9 
A2,0 


36.1      .    1.2    k9.2 


»2.0 
A0.9 


♦2.9 

A0,A 
A3, AM 
»1,A 
43.3 

A2.6 

A9.9MI  ■ 
«2.6M  ■ 


A9.7   ,  .    2,7 


A3. 7    I  •    3. A 


99.8 
57.5 


July 


61. A   I  .    1.7 


65,7      .    3,1 


3,1     67,3 

64.9 


59.1 
60, TM 


39 

35 

34 

39 

39 

36 

39 

34 

39 

39 

5M 

36 

34 

39.6   '  .    1.2 


1.1    27.4 
3.9 

22, 6M' 
29,4 


1T,1 

13,3 

19,9 

,   2,3 

16,1 

21,9 

•  2.0 

18,9 

20,4 

19,4 

•  2.9 

19,7 

•  3.5 

19.9 

•  3.9 

17,5 

14,0 

19.9 

.  3.1 

21. 2M 

16.1 

20.5 

•  3.3 

19.7 

19.4 

14. 4M 

20.3 

16.3 

17.9 

21.7 

19.7 

19.4 

19.1 

•  3.9 

14.9    I  •    2,0 


18,9 
17,3 
22,2 


23,7 
21,9 

19,5 


23,7 

23, 4M 


19,1 
20.2 

24. 8M 
20,8 


24.7 

-  1.3 

30,7 

29,9 

31,9 

0.2 

29,9 

33,4 

0.4 

30,6 

33,1 

32,4 

1.1 

30.2 

■  0.3 

32.0 

•  0.9 

31.1 

28.8 

32.9 

■  0.2 

39.1 

28,2 

32.9 

-  0.7 

32.6 

30.9 

29.1 

33.0 

30.9 

31.0 

33.4 

31.6 

29.3 

31.3 

-0.3 

46.6 
43,9 


43,2      -    3,0 


59,7 
56,8 
55,7 


56,5 

59,9 

59.0 


67,4 
67,9 
66,2 
67,6 


65,3      •    2,4 


67,4   I  .    0,4 

M' 
64.2    I 
63.6      • 
62.9 


59.8Hi        2.1 


36.6 

36.0MI 


32. 2H 
39,1 


95,5 

1,5    56,0 
4,4    53,9 

54. OM 
53.0 

90. 3M 
59.0 


92.4 
53.8 


42,0  -  1,8 
41,4  •  2,0 
43,0      •    2,1 


42,1   i 

40,8 

39,9HI 

40,9 

39,9 

40,  eM 


41.2   I  -   2,9 


66,4 
64,9 
64,6 
64,6 


70,7      .    0,2 

67.2 
72,3m    - 
69, AM    - 


70,8 
71,8 
68,6 


69,3 

70.4 
68.2 

69,2 


August 


65,8 

-  0.8 

67,1 

66.2 

0,0 

67, 9M 

66,1 

0,5 

66,6 

69,4 
69,9 
68,5 


70.1 

69,lMi 
70, OM 
67.4    I 

73, 7M 
71, 6M:  < 
70,4 


62.9 
62,9 

63.6MI 


98,0MI 
62,8    { 


70, 4M'        0,0 


66.9 
69,3 
68,5 

70,9 
71,7 
67,4 

69.4    ;  .    0,7 


69, OM. 

69,1 

70,0 


70,1 
70.0 
68,6 


68,9 

70,6 
68,7 
71, IM 


59,3      .    0,1 

58,9 

58.8      •    0.6 

59.9 

99.3  1.2 

61.3 

59.3    I        0.8 

60.4 

59.7  0.6 

61.8  i •    0.2 


59. 9M 
64.4 


64,3 
63,9 
63,3 


46,3      •    2.8 

46, 6M 

46,3      •    2,9 

46,4 

46.3      •    1,8 


48,9 
47,2 
47,9 


•    1,8 
47,0    i  .    2,1 


51.2 

47.4 
53.4 
50.1 
47.8 
49.6 

91.6 

53.1      •    0.9 

53.1 

52.6 

50.0 


60. 9M 
60.9 
60.9    I 


60 

63 

59 

65 

63 

62 

1^ 

il 

60 

56.9 

1.1    57,2 
3.1 


67,9      - 
67.2 
64. IM 

67.5      .    2,8 


63.3 
64,2 

63,4 


91,1 
52,0 


50,3 
51,5 


92,6 
51.8 


39.8 

34.7 
34,6 
36,1 
34,9 

38.3 
36.5 

37,0 


28,1 
28.1 
27.4 
28.3 

28.7 

31.3 


1.8 


44.2 

44.  OM 

43.7      .    1,8 

44.9 

44,2      .    0,7 


46, 2M 
45, OM 
45,6 


42, 6M 

38,4 

37,4 


40,8      .    2.4 


41. IM 

39.8 

38.0 


90.8    I  •    3,5 

55,1    i  • 

53,6    ;  • 


5T,1 

55,2 

52, 9M 

•  0.4 

57.0 

!• 

43.1 

2.1 

93.5 

-  0,9 

55.7 

.  0,2 

58.1 

56,9 

58.8 

-  0,5 

56.6 

60.2 

0,9 

57.9 

58.9 

60.6 

0.4 

60.2 

0.8 

61.6 

1.3 

60.9 

58.6 

59.9 

0.0 

60.4 

57,3 

60,6 

0.3 

60, 7M 

57,9 

56.6 

58.0 

98.3 

58. 8M 

11.3 

60.0 

5T.9 

59.1 

.  0.4 

45.0 
1.0    44.4 
44,2 


42.1      .    2.8 


41.3      •    2,6 


42,0 

43,6 
42,6 
42.8 
39.6 
40.2 

41.7MI 


*T,2 

33,9 

47, BM 

39.* 

4T,3 

-  1.6 

34,2 

*6,7 

-  1.6 

33.9 

49.9 

-  0,9 

35,9 

48.1    I  •    1.6 


45.6 
46.6 
90.1 
47.6 


29 

« 

26 

IM 

31 

8 

31 

0 

19 

1 

29 

0 

32.9 

29.2    i 
34. 6M' 
31.1 
28.7 

30.7    : 


26.9 
29.9 
31.9 

32.5 
33.3 

30.1 


36.1 

32. 8M! 


35.4 

37.4 
39.8 
36.2 
>1,1 
34.1    I 

33.6 

36.9 


0.7 
44.7      b    1,1 


46.3  >    2,2 

43.8 
47, 5M 
45,4 

48.0  t    0,7 

45, 8M 

50, 7M    t    0.7 

47. IM    I    1,4 

46.0 

47.5      4    1,5 

49.1  \.  l.l 
49.9  p  0.9 
49. 3M  0.2 

49.4  t.  0.6 
47.2 

45.2(1    .    1,2 

44.2 

46, 9M    •    1,8 


49.6      y    1.8 

48,7 
47.7 
48, 4M 


51, SM 
50, 3M 
49,  2M 


37, IM 
32,9 


36,7 

34,2 

33, 2M 
37, 6M 
34,7 
32,0 


19, IM 
24,6 


26,1 
24,4 


35, 9M 
41,5 


39,8       •    1.9 


44,5        ).    1.1 


49.3      i.    0.4 
44,2      r    0,6 
I    0,8 


28,3Ml 
27,6 
24,0 
28,9 


3,1 

45;8 

45,2 

42,8 

1.0 

45,7 

45. eM 

42. 6M 

2,9 

46.0 

46. OM 

44. IM 

42.  OM 

45.2 

43.3 

44, OM 

47, OM 

45,0 

42.5 

2.0 

44.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


RHODE  ISLIND 


BLOCK  ISLAND  «B  «P 

29.1 

GREENVILLE 

22.9 

KINGSTON 

2«.3 

N6«P0RT 

27,7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

25. 0 

DIVISION 

25.6 

VERMONT 

•    •    • 

NORTHEASTERN        01 

BLOOHFIELD 

9.2 

CHELSEA 

11.3 

ENOSeURG  FALLS 

11.9 

MC  INOOE  FALLS 

12. i 

MIDDLESEX 

12.2 

BONTPELIER  FA»  AIRPORT 

11. e 

MORRISVILLE  i 

13,4 

MOUNT  MANSFIELD 

«.3M 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

10.5 

northfielo 

12.1 

ROCHESTER 

15.1 

SAINT  JOHNSBURY 

13.3 

WATERBURY  1  NNE 

14.S 

HEST  BURKE 

7.* 

WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN       0! 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSeORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    3   E 

DIVISION 


15.1 
16.9 


17.9 
16.0 


II. an 

16. t 


February 


29.7      -    1.2 


B.6MI 
14.9  I 
13.1 

14.  7»! 

16.6 

17.9 

16.7 

10.1 

15.3 


B   1.3 

m    3,0 


20.7 
19.2 


19. 2M 

la. 6 


April 


95.0 

39. TM 
39,0  { 
36,9 
36,1 


26.2 

27.1 
27. a 
26.7 

29,3 

27,9 
19, 9H 
24, a 
24.  T 

26,2 

27, a 
2a, 3 

27,2 


t.T    42,9      •    2,1 

44.6 

43.8  -    2.0 

44. 9 
45.4      •    1 


26.3      -    l.l 


31,1 

2,6 
0.0 

..2 

27,4 
90,1 
29,0 

30, a 

2a, 1 

0,2 

29,4 

32,9 

.  0.1 
.  0,4 

29.4 
29.0 
29,6 
32.7 

-  4,9 

27, 9H 

-  1,2 

29,2 

0.1 
1.4 


44,2 


2,5 


27, 7M 
36.9      - 
37.6 

37, 6H    - 
36.9 

40. in  •  2. a 

9S.6n 
93.5 


54.6 
60. 6n 


57.7 
56.3 

51.1 


65. 2M 
63.6 
62.9 
67.0 


37.9 

- 

3,5 

42.0 
39.3 

40.9 
40.1 
42.4 

- 

1,9 

4.0 

2.4 

40,7 

40.9 

- 

3.3 

41.7 
40.0 
39,4 
34.0 
41.6 

- 

2.5 

4.0 

38,  on 

- 

5.0 

99.1 

- 

3.0 

56.5 

52.2 
59.3 

55. 6M 

56.6 


61.5 

59. a 
62. 4M 
91. 5M 

60. a 

56.4 

60.4 


69.0 
62.9 
64.7 


luly 


69.5      -    1.4 


1.9 


64,5 
62,3 

60, a 

55, a     -  2. a 

63.2 


61. 5n 


54. 6M 

62.7 

60.2 


67.4 
69.1 
66.3 
64,1 
66.8 

68.0 

66.3 


63.0MI  < 
64.2 


.  7.9 

61.4 

-  4.7 

64.4 

69.0 

69.8 

65.7 

62.9 

66.1 

94, 7n 

-  4.9 

63,3 

62.2 

-  5.2 

64.0 

65.1 

-  4.2 

67.1 

65.5 

61.9 

•  4.9 

64.3 

67.6 

•  3.9 

66.0 

.  4.8 

69.9 

65.1 

•  2.9 

68. On 

68.2 

•  3,4 

67.2 

68.2 

•  2.9 

66,1 

65,0 

September 


62,9 
62.7 
62.6 
69.4 
64.1 

69.1 


4.1 

65.0 
60.6 
69.6 

9.9 

64. 8h! 

3.3 

69,6 

60.0 

49.  an 

57.2 
59.6    1 


61.4 
58. T 
60.4 
58.8 

61.6 

61.9 
60.4 


60.3 
59,1 
58.0 
54,0 
60.7 

57.in| 

98.2 


91.7    j 

90.6n> 

90.4 

99.4 

92.1 

91.6 


46.8 
49.0 
49.7 


47,0 
39. 9M 
44.7 


47.9 
49.6 
46.6 
49.9 


48.8 

46.8 
48.6 
47.9 
49.6 

49,1 


47,9 

46,1 
49,0 
42,4 
47,9 

44,1 

49,6 


2.3 


*2.9 

39, an 

40.4      •    2,1 
43.4 

41.1       •    1.9 

41,9      •   2,6 


30,4 
31,2 
33.2 
92.8 
32.8 

90.9 


0.8 

2.0 

3.9 

1.6 


31.1 
29,3 


33.4MI 

33.2 

32.4 


37.1 
32.9 
39.2 
34.9 
36.9 

39,7 


39.3 

32.7 
33.9 

30,9 
36.1 

33.1 

93.6 


36.4 

3Z.9M 

>3.2 

36.9 

39.4 

34.8 


22.7n 
23,6 

26.0 
24.4 
24.6 

23.6 
29.2 

17. in' 

24.9 
22.9 


29.9nl 

29.9 

20.1 


30.3 

28.6 
28.1 
28.1 
29.9 

29.4 


27.2 

26.0 
27.6 
24.0 
28.3 

24.7 

26.9 


48.0      ■   1.1 

49.7 

49.8      !•    0,1 

1.4 


40.9 
42,9 


40.4 
38. 9 


49.1111 

42.  IM 
37,0 


49.9 
43.2 

49.0 
43. BM 
49. 9M 

49.  on 

44.8     ^  0.8 


*9.> 
41,3 

49,0 
38,8 
49.4 

41, 4n 

42.9 


o.s 

l>2 

2.8 

>   O.T 


elude  delayed  and 


cted  data  and  may  differ  slightly  from  ' 


published  In  monthly  Is; 


A   Special  Weather  Sumim  ry  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  the  February,   March.    August. 
September,   and  October  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEW  ENGLAND 
1965 


CONNECTICUT 


NORTHKEST 

S»KER5»ai.E 
BARKHAMSTEO 
SUILS  BRIDGE  DAI* 
CREAM  Hiui 
'ALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  5U 
ROCKY  RIVER  0AM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAH 
TORRINGTON 

WIGKAM  RESERVOIR 
HOODBURY  3  H 


CENTRAL 

AN SON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DAN8URY 
OAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FL//R 

HARTFORD  hB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOK  DAN 
MIDDLETOWN  *  w 
MOUNT  CARHEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUO  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  UATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUOATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 

WEST  thohpson  dam 

WMI6VILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

OROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WEST8RO0K 


A   l.Tsp  J.U 


Sea  Reference  Notes  Following  Slatloa  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2- Continued 


AUGUSTA    FAA    flIOPORT 

9ANG0R    OOw    FIELD 

i^RIOQTON     1    NNW 

CORI'^NA 

EAST  SANGERVILLE  "> 

FARMIN6T0N 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

HIRAM  2    S 


LEWISTGN 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA 

ORONO 

RUMFORO  I  5SE 


RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
»JAT£HVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL 

3AR  HARBOt; 
9ELFAST 
BRUNSWICK 
OAMARISCOTTA  M 
EA5TP0RT 

ELLSWORTH 
JONESBORO 
■^ACHIAS 

mewcastle 

NEW  Gloucester 

PORTLAND 
PORTLAND  W9 
ROCICLANO 
SACO 
SANFORO 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MASSACHUSETTS 


I1ESTE9N 

ADAHS 
CHESTE«  I 
ChESTESFIELD 
CUMMINGTON  HILt 
MEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIOMTVILLE  0AM 

OERU 

eiTTSFIELD  WB  AIRPORT 

OLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOC^BSIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OUS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHQURNHAM 

ASHLAND 

9ARRE  FALLS  DAM 

8E0F0R0 

9ELCHERT0WN 
9IRCH  HILL  DAM 
SLUE  HILL  we 
8CYLST0N 
8UFFUBVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPOERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLVOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
HILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIOSE  9  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEOUAY 
WESTON 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  UB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOO 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAH 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HIN6HAM 

HYANNI5  2  NNE 

IPSWICH 

MIOOLEBORO 

MIOOLETON 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEW  HAMPSHIRE 


February 


May 


July 


August 


September 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
SESLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

OIXVILLE  NOTCH 

ERSOL 

PABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  ft  5 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  PONO 


southern 

blackwater  dam 
bradford 

CAMPION 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERINO 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  £ 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABE51C  LAKE 
MILFORO 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  Z    NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBOBO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
UOOOSTOCK 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT  R 

WOON SOCKET 
DIVISION 


.58 

.90e 


1,29>    1 
1.570    1.39 


1.293    1.5B 
"1.55= 
1,52=    3.18 


1.61L  i.ei 


1.5» 

1,8T 
1,«» 

1.781 
l.»9 


1.6S 
l.ftSto    1 
l.57i.    1.73 

i.sa, 

1.55; 

l.'V 
1.66J.    ) 
!.««•    1 
l,3Ti 


1.72| 

i.or, 


l.t2l.    2.03 
!.«««    1.9 


.25 

2.31 
.00 


3.:<> 

1.95 
2.82 


.29 

.«*-   2 
.26h    1.93 
1.911 

,ni   2.51 
.93k    2.«1 

.«1| 

.T9t    2.22 


2.48 
2.71-    3.03 
|71 

l.Ot 
■  32 
.«2-   3.29 

,itt.   2.6« 


3,06' 
«.26 
2.67 
9,10 
3.3t 

».»»' 
2.81 
3.99 
3.9« 

2.01 


2.35 

«.09 
2 


t.OOl      1.17 


2.7J 
3.681 
3.1a 
3.2^ 
2.961 


1.8B| 
1.9^ 

1.6» 
2.32; 


l.TT 
1.6(4 


1.70 
1.69 


1.5^ 


2.92^      .92 


3.37» 
4.04 
3.46. 


5.47! 
2.46 
2.63 
3.41 

9.76 

2.eJ 


2.19 

3,29U      .67 


2,O0U    1.29 
E   4,72' 


3.69, 
2.94 

3.77; 


3.3J 


1.78 

1.39- 

1.14- 

2.30 

1,78 

2.00. 


1.67-    1.67 


1.39-  1.59 
3.97-  1.92 
2,11-    2.63 


1,73-    1.70 

I.7J.    1 


3.2» 

l.seU  : 

1.9S! 

1.79 
1.90p    1.71 


1.75 

.97.    2.20 
1.3«>   2.02 


'M 


.90 

1.01 
1.(9 

1.21 

1.82 
1.09> 

1.69 
1.46 


1.74 

.a; 


1.61 
1 
.82 


1.06 
1.83 


.94-    2 
1.13-    2 

.93 
1.08 

1.78!-    2.25 
1.62-    1 

1.46, 
1.44-    2.42 
1,28 


2,63 
2,6^- 

2,94 

2.80 
3.23- 

2.71- 
2,52 

2.77 

2,87 

i.oi- 

2.42- 

2,30 

2,14 


2.6^ 


2.53 

2.39! 

3.031 
2,74 
2.26 
2,40 

2.33 


1.29 

1.27 


-    2.37       2.481-    1,04 


1.57-    2.50 
1.73 
1.73-    2.54 

I.72L    2.42 

2.2^ 

1,74|.    2,50 


.91 


2.70. 
2,38 
3,69' 
3,16 
2.43-    1.32 

2.3^ 


2.57 


3.66 
2.66 
2.02 


.2* 
.6^- 


.88 
.73 
1.12 
1.36 


,60. 

.45 
1.11 
1.49-    1.83 
1.49 

1.91 
1.13. 
.79-    3.15 

.75, 
.80 

1.61 


1,09 
.79- 


.87 
1.57 


1.63' 
1.331 

1.19 

1.261 

1.13 
2.2^ 

1.86 
1.2« 

.47i 


1.5ft 
.59 

.76 


1.04-    2.49       3.10> 


5.31 

9*4(^ 


1.62 

1.06 


1.65 
.57 

4.42 
2.46 

■    2.29 

•   2.10 

.34 

3.91 
2,38 
2.82 

•    1.23 

.27 

2.98 

-    1.24 

3.6^ 


3.9^ 


1.9* 
3.6* 


1.761.    1.29 

1.94 
1,94.    1,50 
1.82 
1.08).   2.27 

1.2^ 


99       1.71L    1.54       1,79^.    1.16 


1.59i.    1.47 
1.30 

1.9l|. 


6,17       1.71 


1.59 
2.01 


1.37-    2.13 


3.17- 

3,45 

2,92- 


2.32.    1.39 


1.75-       . 
1.91 

2.30-       . 
1.00 
1,2B^    1. 


2.901 


1.69L    1.20      3 


5,37       1,84E    4,66 


6,40      2.29 


4.45       1,36 


4,82       1,47 


1.51- 
1.54 


3,29 
1.59-    1.52 
5.32      2.11 


2.19< 
2.91 


2.04-    1.33 
2.55-       .53 


3.20 

3.15 

3.51 

3.61 

9.401 

4.32 

2.7^ 

4.41 

4.751 

3.09 

I.B7I. 
3.1s! 

.BB 

2.71 

4.37 

3.00 

3.4C 

2.09. 

.48 

2.78 

3.29 

1.7b| 
6.09:     : 

4.591 
3.4J 
3.1^ 

9.47I 
7.471     ; 
3.27 
2.00L    1.73 

3.B0! 

2.251 


2.90-    1.29 
4,91       1,29 


4.53 

3.09 
4.36 


2,50' 

7.5^ 


1.90W    2.06       1.64-    1 


,OtL    1.14      2.241-    1, 


2.67 

3.74 

3.43 

.31 

3.26. 

4.06 

.Bl 

3.91 

4.12 

6.07 

4.34      1,22 

4,70 

9,83      2.09 


1.10 
.01 


4.00 
3.97 
2.29L 
2.90 


3.56| 
9.631 
2.12b    1.19 
2.89         .08 


3.6^ 


I.I4I    1,S8 

3.18 

3.14. 

2.36 

2.75k 

2.66 


2.45^ 

4,67 


2.36-    1.38 


3.59 

2.54W 
2.291 

2.63k 
3.01b 


1.6<k    2. 
l.BBI 
2.0BI.    2. 


30      2.9lL.      .67       l.90i.    2.49       1.95^    2.16 


28.25 

30.90-    7.54 
2.07-       .21^    32,86-    3.23 
44.81 
E    34.49 

40.59-    4.19 
32,11-    7,12 
41,05 
38,95-    5,63 

29.44 

33. BO! 

1.58  |E    32.14 

1.43-  1.33  30. 88^  6.19 
,65-  1.66  71,35-  2.74 
,32-    2,46      42,63-15,88 


1.99 
1.36 
1,431.    1,B5 

t.BB^    1.31 


1.99 

1.69-  1.7' 
2.05 

1.58 

1.88-  1.3 
2.30-  1,12 
2.17 

I.O81 

1.95 
1.81- 

1.60r 


1.25 

1.731 
2.04 
1.74 
2.03-    1.36 
1.59W 

l.Blj 
1.67 
1.17! 


29.22 

29.36 
34,42 
30.21 
27,30 

24.17f-14.63 
39.16 
90.06 

30.36^11.80 
i    29.691 

33.32 

33,001-11.09 
28.38^2.61 
27.14 
27.06 

27.94 

27,13-10.17 
30,54-10,17 
29,16| 
29,391 

23.96 

42.60^    3.09 
34.31 

24.811-17.62 
t   27.18 


1.80 
1.95 
1.67 
2.41 

2.0d 

I.73I 


1.36t   2.23 
1.79 

1.62-    1.96 
1.41 
1.42b    2.20 

I.64J 


34.37 
30.84 
39.89-    8.30 


25.71 

30.22 

30.16 

27.96kl 

2B.23.1 

30,17 
30.96 
30.92 
30.49 
29.92 

29.19 
29.77 
29.97 
29.21 
33.41 

2B.29 
2S.t> 

26.14 
39.66 


24.0el.16.37 
t    30,06' 

30.6«.14.13 

27.69 

25.4^16.69 

27.39| 
27.59-19.68 
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Tabl*  2-CootiDu*d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


NORTHCtSTEDN        01 

SETHEC  *  N 
BLOO"f IILD 
CANAAN 
CHELSEA 
DANVILLE 

CNOSBURG  FALLS 

aiLNAN 

IC  INDOE  FALLS 

•lODLESEX 

fONTOELIEB  FAA  AtRPODT 

lORBISVILLE  I 

«OUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

RLTMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  J0HN5BURY 
SOUTH  NEaeURr 

XAITSFIELD  2  KStl 

waterbury  1  nn£ 
mest  Burke 


Fabruary 


hestern 


1,9« 
.«k  l.» 

1.12 
1.30.  1,13 

1,7» 

.as 


.'2 

l.»7 
2.22 

i.ao. 

1.3» 

l.aOe 


.i>l 


02 


BENNINCTON  2  NNk 

BURLINGTON  KB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNHALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 
"ANCHESTER  CENTER 
RUTLAND 

SAINT  Albans  bay 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOUS  FALLS 
C4VENDISH 
NAYS  HILL 
NCHFAnE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

StARSeuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION    VILLAGE    DAM 
VERNON 
KARDSBORO 
HHITINGHAM    2    M 
HOODSTOCK    3    E 


1.41 
2.20 
l.lto    1.2< 
1.2k    I.IA 

,«T 


2.3« 

1.99- 


April 


.09 
.»TE 


9.00 
2.99 

2.ai. 

1.9>- 
l.T» 


1.3T 
.60s    1, 


l.aa 

.99.    1,62 

i.oV 

.91 


l.Olto    1,92 


1.97.  1,72 

2,09>  1,39 

2,90l>  1,AC 
2,23J 

2,10 

2,9».  1,13 

2,99.  1,40 

3,19»  1 

2,S4.  1,79 

2,11: 


1,2« 


,99.    1,76 
,99 

•AO.    2,2t 


1,00 
.29.    2.00 


.09.    1.99 

.91 

.TO.    l.T> 


1.01 
.99 


1.90 

l.»l- 

1.971. 

1.9^ 

3.7J 
1.77. 
1.7« 
1.7» 

i.aT 


*.2K 
2.9». 

1,90 

1.9a. 


May 


I      '      I 


2.»9-    l.OaE       .7»-    3,05E    2,l»-    1,63 


2,61 

2, la 
,94.   l.6l(     2,2}. 


l.S2r 

i,iai 

1,37 


2.99]. 


3.86 
3.66. 

2.72 


2.49 

l.TA.    1,63      3.79      1.0a 
2.26  -    - 

3.21.    1.19      3. a*         ,3a 
1.9U    I.42I 


1.69 

.3S.    1. 
1.10 

.39 
1.92 


•  36 


7I{  2.16.  .47{  1,0>.  t,9«{  4,09 
2,86 
1.6^ 

2.7^ 

4,9<J 


1,09.  : 
1.07.  2.99 

2.30b    2,90 


2,02.   2,24 


,90. 
2,49b 
l,49i 


1.94.    2,03 

2.99 

2.67.    1.76 

.67.    2 


1.91.    1, 
1,3^ 
.92k    2, 

.•if 

.60.    2. 
.9* 


2.00 
1.94.    1.99 
1,06 
,29.    i 


,3a 

,90 
.961. 


I 
1,9^ 
3,971. 

3, ail 

I.6S-    1.92 

4.9i 

2.8a 

9.4ff      L 
3.89 

3.01 
3.94 


2.23 

3.90 

2.7*. 
9.081 
1.91. 

2,00 


2.91, 
3.6S 

4,9«      1.08 


3.00 
3.18 

2.oaW 

2.9Z 
2.32 


1.62 
2.241.  1.93 
2.94.    1.47 

2.29 

3.00 

3.24.  1.18 
3.77- 
3.37.  1.48 
3. 19.  1.92 
2.04 

2.38 

2,46.    1.41 
2,10 

3.31-    1.21^ 
1.83.    1.69 


3.26        .26      1.93k   2.20      2.9Zp.   1.36 


1.17b    2,44 


l.on.  2,43 


,92i.    2,70 
1.01.    2.67 

.69.    '. 

.69 
1,42 

1,07.  3,34 
1,73.  3 
1.49.  3 
1,47-  3,09 
1.09 

.89 


1.26-    3 
.90.    2.70 


1.67.  1.84 
2.03.  1.94 
2.01.  1.99 
2.1(> 

2.79 

2.26-  1.76 

2.96.  2,14 

2.47.  1,84 

3,321.  1,36 

3.09 

3.47 

2.10.    1.60 
2.64 
2.27.    I.a6 


3.78 
2.21.    1.30 


3.16*       .98 
3.73 

2.00.    1.47 


2,16 
2,77. 
2.87. 
3.26 


August 


3.09 
.04 


2,52 
3,62 
3.23. 


3.11.       .84      9.02 


4.24 
6.27 
3.99 


S,69      2.32 


Septembvr 


1.34      4.19 


4.90 

9.54 
4.01 
4.86 
3.88 
3.99 


4.29 
6,99 

9,0'^ 
4.34I 
9.84 


9.54      1,93E    4,25 


3,49! 
3.67- 


1.65      4.49 


4.93 

3.I9L 

6.93 

6.44 


4.74       1,39 


4,71       1,03 


3, 69 
3,97 

2.87. 


2.79 

3.0« 
2.00 

4.74 
9.81 
4.06 


2.83.       .19E 


3.B2 


1.69 
1.57- 
2.00 

2.67 
1.88. 


9.8« 
4.1» 


4.7^ 
9.96 
9.60      1,79 


9.41      1.82 


4.41. 
9.16. 
9.09 


4.99 

6.49 
4.45 

4,20 
.H|E    3,87 

.52 

.09 
e3lE    5.92      2.06 


46      4.39{      1.14 


9.4* 
4.2^ 

2.47U 
3.2(J 


2.79r.    1.21 
3.33k 
3,23k    1 


1.66*  1.47 
2.14.  l.U 
1.70.  2.53 
1.89 
2.19 


2.58.    1.3' 
.01k    5.46      I.09IE    4.79.       .Oik    2,43.    1 


4.72 

2.90. 

3.82 


29.30 

.9eJE    32.04-    6.99 

34.59 

26.96-10.94 
36.77 

44.08 

.26(E    27.97.    5.72 

28.69 

29.73] 
26.96J 

36.28^ 
53.6^ 

37.16         .28 
35.82 
.42^    25.12-    8.88 

36.51 
31.98 

35.36.  7.79 
30.92-  9.47 
27.17 

34.5.^ 
39.63 
39.90         .12 


2.71.  1.92 
2.19W  2.39 
1.99 


2.06.    1.38 
2.12 
2.89.    1 
1.76-    I 


31.49 

29.01 

-    4,20 

34.96 

23.71 

37.08 

36.61 

36.8! 

29.89-    7,82 

33,21 

28,79 

30,77k    6,72 


62|-l 


28.621-12. 06 


54      2.06k    1.44       33.93klO.82 


30 

.32 

-12 

.82 

35 

,73 

-16 

.26 

.08 

89 

56-10 

38 

27 

-11 

34 

05-11 

27 

29.11 

22 

42 

56 

18 

•    9 

99 

03 

79.    9 

80 

09- 

■13 

08 

averages    lo    the 


elude   delayed   and 


ay    differ    slightly    fr 


alues    published    In 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1965 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MAN5FIEI.C  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  »  W 
MOUNT  CARHEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

putnam  water  works 

storrs 

water8ury  radio  wbry 

west  thompson  dam 


COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  CAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 
MAINE 


BRASSUA  DAN 
BRIDSEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  J 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 


•   •   • 

COASTAL 


BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 
JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  fiLOUCeSTER 

PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORC  2  NNW 


MASSACHUSETTS 

*   •   * 
WESTERN 


ADAMS 
CUMMINOTON  HILL 

HOosAC  Tunnel 

KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDOE 
WEST  GRANVILLE 


AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBUR6  Z    S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP   WELLFLEET 

EAST    MAREHAM 

EDSARTOWN 

FALL    RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS    2    NNE 

HIOOlETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

NEW    BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN    1    N 
ROCHESTER 
ROCKPORT    I    E5E 

SALEM    C5    AIR    STATION 

SANOwICH 

TAUNTON 

WOODS   HOLE 


8.    7 
6-21 


6-29 
9.23 


T.l» 
7-1* 


s.  e 

9-lU 

a.  e 

7-15 
7.1* 

7-1* 
B-    7 

a. 16 


7-15 
7.15 


7.15 

a. 16 
e-17 

7.16 
a. 17. 

7.15 

a-  7. 

7.1* 

a.  7. 

•  .16« 


1*  1.15 
2.  5 
1.15 


7-26. 
a-  7 

7-1* 


93 

8.  7 

91 

7-26 

89 

8-16 

89 

8-13 

86 

8-1* 

90 

7.25 

96 

7-1* 

89 

6-28 

92 

8.16 

85 

8.13 

91 

7.25. 

97 

7.26 

90 

6.  6 

91 

7-26. 

91 

7-1* 

92 

7.25 

92 

7.26 

91 

5-26 

85 

7-26 

1.15 

2.    5 

1.16 

1.15 

1.15 
1.15 


1.15 
1.15 
1.18. 
1.19 
1.15 

2.  * 
1.31 
1.15 


2.    1, 

1.15 
1.19 


1.15 
1.15 
1.31 
1.31 

1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 

1.16< 
1.15 
2.  5 
1.19 
1.18< 

1.18 
1.15 
1.15 


1.15 
1.18 
1.15 
1.19 


Last  spring  minimum  of 


16'  or 
below 


3 

3-29 
3-22 


3-28 
*-    I 


*.    1 
3.25 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


3.311 1* 
*.    l[ 13 

»-     1! 10 

*.    2  I  16 
*.    1    I* 


*.  1 
*.  I 
♦.    I 


3.31 
*.  I 
♦.    I 


♦.    1 
».   2 


*.    I 
*.    1 


«.  I  13 
*-  1, 12 
3-22 
♦.  I 
3.22 

♦.  1  U 
3.22  16 
12 
16 
13 

IS 
l> 
16 
16 
12 

11 
16 
6 
16 

15 

13 
16 
l» 


3.22 
3-21 
3.21 
3.21 
3.22 

»-  1 
3-22 

».  I 
♦-  1 
*.    I 

3.22 
*.  I 
».    I 


2.27 
3-22 
2.2* 
2.27 


1*18 

2-2* 

1.15 

2.2* 

1.194 

3-22 

1.18 

3-22 

1.18 

3.22 

1.30. 

2.23 

1.15 

2.23 

1.15 

3.21 

1.16 

2.27 

1.18 

3.22 

1.15 

2-27 

1.15 

3.21 

1.15 

2.2* 

1.18 

3-21 

1-30 

! 
i 

i 

2-2* 

*.26  22 
*-'26  23 
*-25    2* 


28°  or 
below 


S        £ 
a 


*.25 
♦.26 


»-25 
♦-25 


♦-   5 

♦-    1 


«-  1 
*-  I 
*«  I 
♦.25 

♦  .    1 

♦  .  1 
3.22 

♦.  I 
♦.  1 
*•    1 

♦.  1 
♦.  1 
3.31 
♦.  1 
♦.    1 


♦.  I 
*-  I 
*•    I 


3.22 
3.22 
2.28 

*.  I 
2.28 

3.22 
3.22 

*.  I 
♦.  1 
2.27 

2.27 
3.22 
2.27 
3.22 
3.22 

3.22 
3.21 


♦.25 
*.26 
♦.25 


♦-25 
♦.25 


♦-25 
♦.26 


»-  1 
♦-25 
*-    1 


3.31 

♦-    1 


♦  .  1 
♦.  1 
♦-  1 
♦-26 


22 

5.U 

23 

♦.25 

2^ 

♦.25 

22 

5.U 

22 

*.25 

20 

*.26 

20 

*»25 

2^ 

♦.25 

♦  -  5 
♦-  1 
♦-26  22 
♦-26  2^ 
♦-25    22 


♦-23 
♦  -    1 


♦-  1 
*-    1 

♦  .  1 
♦-    1 

♦  .  1 
♦-    1 

♦  -25 
*-  5 
3-22 

3-22 
♦-    1 


♦  -    1 

♦  .    I 


32°  or 
below 


*.25 
*.25 
*.26 

*.29 


*.2S 

♦.25 


*-   5 

*.26 


5.    7 
5.15 


6.15 
5.    7 


.25  22 
*.26  2* 
*.26    28 

26 
28 
27 


♦•  1 
♦-23 
♦.25 
*-  9 
*.     1 

*-     1 


*.25 
*.    1 

*.  1 
♦.  1 
♦  .25 
*.ll 


5.15 
♦.26 
6.  * 
5-31 
♦.26 

5.15 
6-    ♦ 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


9.28 

9.2 

10.    6 

9.28 
8.31 
9-28 

10. 

9-28 
9-28 
9-28 
8-30 


below 


24°  or 
below 


27{   11. 
10. 
28{   11. 


9-28 
8-30 
8-31 

9.28 
8-31 
8-31 


5.16  32! 
6-26  32; 
♦-25)27; 
5.15  29! 
♦-25    311 


♦.25 


4.25 
*-26 
*-21 
*-26 
5.15 

5.15 

6.30 
♦-26 
5.15 


8.30 
8.30 
8-31 
8-31 
10-    5 

9-28 
10-  6 
9.28 
9.28 
9.28 


10-    5    32 
9-28 


9-28 
8-31 


30J      8.31 

31  i     8-31 

32  1      8.31 

29;    10 


30  :   10.29 
9.26 

30l   11-    2 
*   10-    5 
10-   6 


9-10 
9.28 

11. 

9-28 
9-28 
U-  2 
9.28 


5-15 
*-26 
*-26 


*.26 
♦  .26 


5-    7 
♦.21 


10-  5 
9-28 
.  9-28 
9-28 
10- 


9.28 
10-    5 

9-28 


9.28 
8-31 


9-28 
11-  2 
10- 


10- 
11-    2 
11-10 
11-   2 
9-28 

9.28 


11. 

9.281   22 
10.29    23 


10. 
10. 
11-   2 
9-28 


26  10.    6    22 

25  10.   6    22 

27  10.    6 

26  10.29 

28  10.29    21 


20°  or 
below 


U 

10.30 

11 

12.    I 


11.1 

U. 
221   11.20 
23    U 


10. 
10. 


10 

9.28 
11.    2 


11.   2 

11.30 
11.  2 
10.  6 
10.   6 


2^ 


30  9-28 

31  10- 
31    10- 


32;  10.29 

321  10- 

301  10- 

31  ;  9-28 

30;  10 

32;    10.    6 
30  j   10 

32  i      8-31 
301   11 


11 
9-27 

U- 

10-18 

11- 


12-    1 
11 


11- 
11- 


11 
11 
11.10 
11.10 
10.   6 

10. 


2^ 
23 
21 

10.    6   21 
U.   2 
U.   2    2C 


11.   2 
11.    3 

11' 


10.30    19 
10 
10.29    20 


16"  or 
below 


22  11. 
Z<>i   11. 

11. 
23{   11.    2 

12.    1 

201  11. 
2*1   12.    1 

11.11 

11 

11.10 


12.   8 

10.18 

12 

11 

11 

12.    1 

11 

10.30 

11.10 

11.25 

12 

11.10 
11 
11 
11.30 


12 

12. 
10. 
12.   8 


11.11 
12-  I 
12-  1 
12-  1 
ti- 


ll.10 
11.10 
It.    3 

11.    3 

11.10 
11.    2 


12.12 

11.10 
12 
12 
11.10 


Number  of  days 
between  dates 


12.    1 

U.   2 
12.    1 

11.10 
ll'lO 

12. 

11.10 

11.10 


It    22C 

13    21 
16      . 


20    11. 

19  11.10 

20  11.10 
20  ll.lO 
20    12.19 


11.10 


20 
19 

19    12.20 
20|   12.    1 
12.20 


23|   12.19 
11.25 
12 
11.10 

23{   12. 


12.20 
11.11 
10.30 
11.10 
11.30 

12.20 

12 

11.11 

11. 

12. 

12. 
12- 
11. 

12.20 


12.20 
12.  8 
12.19 

12.19 
11.10 

12.    1 

12.  1 
12.    I 

11.10 


20  11.10 
16  11.10 
20    12.19 


12.20 
11.30 
12.20 
12.  1 
12.20 


16  21 

1*  223 

IS  23 

13  22 

15  27 

15  223 

7 
12 


7|  273 
2** 
263 


12-20 
12 
11-30 
12 

12. 

12.20 
12.  8 
12.  1 
12.  1 
12.20 


156  166   98 


21*  178 
215  1 


12.19 
12-20  1* 
11.10  15 
NONE 


1** 
108 


136 

1** 


137 

108 

163 

155 

156 

116 

137 

91 

166 

128 

156 

136 

156 

88 

156 

116 

66 
128 
108 
163 

156 
16* 
156 
166 
156 

163 
166 
168 
156 

108 


92 
155 

108 

108 
12* 
162 


261  21 

2O0   . 


191 
166 
16* 

167 
I** 
136 
166 
16* 

209 
163 
166 

1** 
16* 

167 
181 
116 
195 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1965 


.3 

0 
Q 

Last  spring  minimum  of 

i 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Slalioii 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28°  or 
below 

32°  or   i 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 

I 

s 

0 

0 

1 
0 

1 
0 

1 

Q 

d 

a 

1 

0) 

& 

d 

0 

d 
1 

&     li2 

0 

a 

d 
§ 

a 

d 

a 

a 

d 

a 

Q 

d 
1 

0 

a 

d 

a 

s 

NEW  HAMPiHlKE 

•   •   ft 
NORTHERN           01 

BENTON  5  SN 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

92 
99 
88 
S9 
90 

6-2« 
9.23* 
8>16« 
9-22« 
•  .16> 

.24 
.23 
.29 
.29 
.32 

1.19 
1.15 
1.15 
1.15 
1.19 

».  1 

4.  * 
4.  3 
♦.25 

*.25 

13 
1^ 
16 
15 
!♦ 

4.25 
4.29 
4.25 
♦.25 
♦.25 

19 
18 
20 
19 

♦-29 

♦-26 
♦.26 
5.  9 
9.2^ 

19 

18 
20 
21 
24 

4.29 
9.  3 
9.  9 

6.24 
5.24 

U 
27 
28 
26 

2* 

9-29 

9.2^ 
9.2^ 
t.  3 

6.26 

32 

90 
32 
31 
30 

8-31 
8.31 
8.31 
8.31 
7.  2 

31 
32 
30 
31 
32 

9-28 
9.12 
9.  1 
9.28 
8.31 

22 

28 
25 
22 
27 

9.28 
9.28 
9.28 
9-28 
9.28 

22 

24 
24 
22 
16 

10.  6 

11.  2 
10.29 

9.28 

20 
17 
20 

16 

11. 2 
11.10 

n.  2 
11.  3 

9.28 

19 

15 
13 
14 
16 

215 
220 
213 
192 
156 

it* 

191 
187 

196 

156 
156 
156 
1^6 
127 

156 
132 
119 
127 
99 

98 

99 
99 
89 

6 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINHHAM  NOTCH 

ft   ft   • 

SOUTHERN           02 

89 

99 
90 
68 
89 

9>23> 
8.  7 
8.16 
8.16 
8-16 

.30 
.29 

.38 
.26 

1.16. 
2.  5 

ill* 
1.16. 

«.25 
*.29 

l>.29 
♦.  2 

12 
16 

6 
19 

4.29 
4.29 

9I14 
4.26 

12 
16 

18 
20 

9.  9 
9-lS 

9.30 
♦-26 

23 
24 

24 

20 

5.24 
5.2^ 
6.2^ 
6.15 
5.  3 

26 
26 
26 
28 
28 

6-  3 
6-26 
*.  ♦ 

6.26 

9.21 

30 
30 
31 
30 
32 

8.30 
7.  7 
8.31 
7.  6 
9-27 

31 

31 
30 
28 

30 

9.27 
8.31 
9.28 

7.  6 
9-28 

28 
26 
23 
28 
23 

9.28 
9.28 
9.28 
8.29 
9.28 

21 
18 
23 
22 
23 

10.  6 
9.28 

11.  2 
8.30 

10.29 

20 
18 
17 

20 
20 

12.  7 
11.  3 
11.  6 
9.27 
U-  2 

8 
14 
16 
13 
14 

226 

192 

155 

214 

16^ 
156 

108 
186 

166 
136 

91 
159 

126 
99 

127 
21 

U8 

88 
11 
88 
10 
129 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

97 
96 
96 
98 
96 

8.  8 
8.  8 

8.  7. 
8.16 
8-  7 

.16 
.23 
.l<i 
.23 
.12 

2.  9. 
2.  9. 
2.  9. 

1.15 
1.18 

4.  1 
».  1 
3.22 
♦.25 
♦-  I 

13 
16 
9 

14 

14 

4.29 

4.  6 
4.29 

♦.25 
♦.25 

20 
19 
18 
1^ 
20 

♦.29 

♦  .23 

♦  .26 
5.  6 
4.26 

20 
24 
18 
23 

20 

♦.25 
5.2^ 
♦.29 
5.24 
5.  7 

20 
21 
26 
26 
28 

9.2^ 

9.2^ 
5.2^ 
5.2^ 
5.2^ 

31 
28 

29 
26 
29 

8.31 
8-31 
8.30 
8-31 
8.31 

30 
30 
32 
26 
28 

9-28 
9-28 
9-27 
8-31 
8-31 

24 
22 
26 
26 
28 

9-28 
9*28 
9.28 
9.28 
10.  6 

20 
22 
22 
20 
2Z 

11.  3 

10.30 
11.10 
9.28 
11-  6 

20 
19 
14 
20 
19 

11.21 
11.  6 

11.10 
11.  5 
11.10 

15 
14 
14 
16 
16 

234 
219 
233 
194 
223 

192 

207 
199 
166 
195 

156 
158 
156 
1*6 
16^ 

156 
127 
151 
99 
116 

99 
99 
98 
99 
99 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

95 
99 
100 
99 
97 

8.  7 

T-l* 
8.  7 
8-l5« 

7.1* 

.1* 
.15 
.17 

.20 
.18 

1.15 
1.15 
1.31 
1.15 
2.  5 

♦  .  1 
3.29 

3.21 

♦.  1 
♦.  1 

8 
7 
14 
12 

6 

♦  .25 
♦.  1 

♦  .25 
♦.25 
♦.  ♦ 

18 
17 
19 
20 
18 

4.25 
4.25 
4.25 
4.26 

♦.26 

18 
23 
19 
20 
22 

5.15 

4.26 
6.  3 

4.29 
4.29 

28 
23 
28 
28 
28 

5.2^ 
5.  3 

5.2^ 
9.2^ 
5.2^ 

31 
32 
31 
31 
32 

8.30 
8.30 
8.31 
9.28 
8.30 

32 
32 
32 
26 
32 

9.28 
9.28 
9-28 
9.28 
9.28 

19 
21 
24 
26 
24 

9.28 
9.28 
9.28 
11.  2 
9.28 

19 
21 
24 
21 
24 

9-28 

10.  6 

11.  2 
11.10 
10-  6 

19 
17 
20 
16 

18 

11.10 
11.10 
11.  6 
11.10 
11.10 

12 
13 
15 
16 
16 

223 
230 
230 
223 
223 

156 
188 
191 
199 
189 

156 
156 
156 
191 
156 

136 
166 
1^8 
162 
162 

98 
119 

99 
127 

96 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

98 
95 
98 
99 
90 

8.  7 
8.19 
8-17 
8. IT 
8.  8 

.19 
.21 
.20 
.19 

.20 

1-15 
1.19 

i.ie 

2.  5 

1.16 

3.22 
♦.  1 
3.23 
3.22 
♦.  1 

11 
4 
15 
12 
9 

♦.  1 
♦  .25 
♦.  2 

♦.  1 
♦.  2 

17 
19 
20 
17 

17 

♦.  2 
♦-26 
♦.  2 
♦.29 

♦.29 

22 
19 
20 
23 
23 

4.25 
6.  5 

4.26 
4.29 
4.25 

25 
28 
25 

23 
23 

♦.29 
».2^ 
♦-29 
9.15 

9.U 

29 
30 
31 
31 
32 

9.28 
8.31 
9-28 
8-31 
9.28 

30 
30 
28 
32 
25 

10.29 
9-27 
9.28 
9-28 
9-28 

28 
26 
28 
25 
25 

11.  2 
9.28 
11.  2 
11.  2 

10.  6 

21 
24 
22 
22 
23 

11-20 

10.  6 

11.  6 
11.10 
11.  2 

20 
16 
20 
17 
16 

12.  8 
11.10 
12.  1 
12.  1 
11.  i 

16 
12 
12 
13 
16 

261 
223 
253 

254 
219 

233 

16^ 
218 
223 
214 

2U 
156 
2U 
191 
164 

187  166 
169   99 
165  162 

15t  108 
196  137 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETER80R0  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

95 

98 
9* 
99 
96 

8.16« 
8.16* 
8.  7 
8.  8 
8.  7» 

.12 
.15 
•  Ik 

.18 
.10 

1.18. 
1.15 
2.  5. 
1.15 
1.19 

3.22 
♦.  1 
♦.  1 
♦.  1 
3.22 

10 
16 
7 
16 
10 

♦  .  1 
♦.  1 

♦.  3 
♦.25 

♦  .  2 

18 
16 
20 
17 
20 

♦  .29 
♦.26 
4.26 

4.26 
4.  4 

21 
22 
21 
17 
22 

4.29 
4.25 
4.29 
5.15 

4.29 

28 
22 

27 
28 
28 

5.2^ 
9.15 
6.26 
5.2^ 

9.19 

32 

30 
32 
29 
31 

8.31 
9.28 
8.31 
8.31 
9.27 

31 
27 
28 
29 
31 

9.28 
9.28 
8.31 
9.28 
9.28 

26 
27 
28 
22 
27 

10.  6 
10.30 
9.28 
9.28 
10.  6 

22 
24 
19 
22 
22 

11.10 

n.  2 

9.28 
10.30 
11.10 

16 
20 
19 
19 
17 

11.10 
12.  1 
11.10 

11.  6 

12.  1 

It 
1! 
11 

11 
1! 

233  223  16^  152   99 
2^4  21!  188  156  136 
223  178  156  124   66 
219  188  156  136   99 
294  222  189  192  135 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

93 

96 
96 
9» 
9* 

7.19 
8.16« 
8.16. 
8.  7 
8.19. 

.20 
.20 
.12 
.19 
.20 

2.  9 

1.15 
2.  5. 

1.15 
1.15 

♦-  I 
♦•25 
3.28 
♦  .  1 
3.31 

4 
19 
16 
16 
14 

♦  .  ♦ 
♦.29 
♦.  I 

♦  .  1 
♦.29 

18 
19 
18 
16 
18 

4-26 
4-26 
4-  2 
4-25 
4-26 

22 
19 
24 
23 

18 

4.29 
5.15 
4.23 
4.25 
6.15 

28 
26 
26 
23 
28 

9.19 
6.2^ 
9.2^ 
♦.25 
»-2* 

30 
29 
32 
23 
30 

8.30 
8.31 
8.31 
9-28 
8.31 

32 
28 
31 
24 
31 

9.28 
8.31 
9.28 
9.28 
9.28 

25 
28 
26 
24 
23 

10.  6 
9.28 

10.  6 
9.28 
9.28 

19 
20 
21 
24 
23 

10.  6 
9-28 

a-  3 
11-  2 

10.30 

19 
20 
19 
20 
18 

11.  2 
11.10 

11.  6 

12.  8 
11.  6 

1! 

13 
1« 
1( 
I! 

215  189  164  192  107 
199  196  156  108   99 
223  216  187  158   99 
251  215  156  156  166 
220  188  166  1}«   99 

RHODE  ISLAND 

ft   ft   ft 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

82 
91 
90 
89 
92 

8.20. 

7-29. 

5-26 

5.26 

7.25. 

.  8 

.15 

0 

.  J 

1.15 
1.19 
2.  5. 

1.15 
1.18 

2.23 
3.22 
3.22 
2.2^ 
2.24 

13 
15 

16 
16 
10 

3.21 
♦•  1 
3.31 
3.21 
3.22 

20 
20 
20 
20 
19 

3.31 
4.  1 
4.  4 
4.  1 

4.  I 

24 
20 
21 
24 
22 

♦.  1 
♦.  3 
♦.21 
♦.  1 

♦'  1 

26 
28 
27 
2^ 
22 

♦.  7 
♦-29 

♦  .30 

♦  .  7 
4.29 

32 
32 

30 
31 
31 

11.  2 
9.28 
9.28 

11.  2 

10.  5 

29 
32 
32 
29 
31 

11. U 

10.  6 

10-  5 
11-10 

11-  2 

28 
25 
28 
28 
28 

12.  1 

11.  i 
10.  t 

12.  i 
11. IC 

23 
2« 
21 
2C 
23 

12.20 
12.  1 

11.  3 

12.  8 
12.  1 

16 
It 
2C 
2C 
IS 

12.20 
12-  8 
11-30 
12.20 
12.20 

1( 
1( 
1" 
l> 
1< 

301  274  249  224  209 
261  24.  215  186  156 
253  217  185  167  151 
300  262  251  223  209 
300  264  223  219  163 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Tsblo  3— Conlinued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 


Station 


•  •  * 
NORTHEASTERN 


BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSSURS  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  J 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH   DANVILLE 

NORTHFIElD 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURY 
KATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 


BENNINGTON    2   NNW 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET    I    S 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS   BAY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    3    E 


■  •16 

g.  8 

8.15 
(•It 

e.i6 

■  •15 
B.17 

S^16 

(•16* 
8^16 

■  •16 


e>  T 

■  •    7 


8-17. 
9^23. 
■  •17 


I.IS 
UU. 

ui; 

l.U< 
1.16< 

•  •I! 

U19 
1.19 
U19 

1.19 
2.   9 

1.19 
).19 
U16 


2.  4. 
1.19 
1-19 
1.19 
1.19 

1.19 


1.19 
1.19 
1.19 
1.16« 
2.    9 


Last  spring  minimum  of 


16"  or 
below 


♦.29 

4.29 
».   5 

*.   2 
♦.   2 

«.    2 
4.29 


20"  or 
below 


*.  I 
*-    » 

4.  4 
4.  4 
4.    1 

4.    1 


4.    I 

*-  I 
4.  1 
4.  6 
4.     I 


1.19        4.29 


4.29 

4.26 
4.29 
4.29 

4.25 

4.29 
4.29 

♦129 
4.29 


24°  or 
below 


4.29    17 

4.29    20 
9.   6    20 


9.   3 

5.14 
9.   9 

4.25 
4.29 

4.25 
9.  5 
6.  9 
4.29 
9.15 

5.24 


4.25 
4.26 
*.25 


below 


32°  or 
below 


5.24 
5.24 
9.14 

5.  9 

5.14 

5.24 
5r24 

6.  5 
5.14 
9.24 

6.    3 

5.   5 

9.14 


4.29 
4.29 


5.31 
4.29 


4.26 
9.24 
4.26 
9.24 
4.29 

9.19 


6.    3 

6.  4 
6.  3 
9.24 


6.13 
6.  3 
6-15 


*•    3 

6.26 


9-24 
6.  I 
9.14 


5>  6 
6.26 
5.14 
6.26 
9.19 


First  fall  minimxun  of 


32°  ot 
below 


8.31 

8.31 
8.31 
9.28 
9.27 


8.31 
9-27 


27 
32 
25 

8.31    31 
31 


8.31 
9.27 


28°  or 
below 


9.28 
9-27 
9-28 
8.31 
9.28 

10. 


9-28 

8-30 
8.30 
8-30 
9-28 


9.28 
e.31 
9.28 
9.28 
9.28 

9.27 
9.26 
8.29 
9.27 

9.27 

8.31 
9.28 
9.28 
9.27 
8.91 


9-28 
10.17 
9.28 


24°  or 

below 


10.  6  22 
8.30  28 
9.28 
9-28 
9.2t 

9.28 


9.28 
9.28 

10' 

11.   2 

10.30 

9.28 
10 

9.27 
10-29 
10. 

9-28 
9-28 
10.17 
9.28 
9-28 


10' 

u 

10. 
9.28 

10. 

11.   2 


10 

9.28 
10. 

9-28 
10 


20°  or 
below 


22  10.29 

21  11. 

20l  10. 

20{  11.   2 

24  11. 


"-  2 
11.  2 
9-27 
11.  2 
U-   2 


11.  2 
U.  2 
11.  1 
9-29 


16°  or 
below 


11. 
11. 
11.  2 
11.20 
11.   2 


15    11 

15  11 
20 
IT    11.10 

16  11 


to. 

11. 
10- 
11- 
11- 


6|  20 
18 


11-10    19    12.    1 


'28 
10. 

9-28 
11-10 

10. 


Number  of  days 
between  dates 


191 
111  211 
13  232 
19   214 


U 

u 

11.10 
11 


11.10 

11.19 

11 

11 

12 

12.11 


20    10. 
20    11. 


19    244    22C 
16    186    156 

14{  219 
210 


14 

13    244 


*9 
88 
(9 

127 
119 

•  9 

116 
23 

89 


127 
89 
11 


137 
126 
127 
91 
137 


65 
106 

65 
116 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

station 

and 
Depth 

1 
< 

1 
H 
w 

< 

5 

1 
< 

1 
1 

i 

< 

1 
i. 

s 

a 

1 

< 

8 

1 

1 
< 

1 

> 
< 

a 

< 

S 

a 

1 
< 

1 

1 

s 

1 

> 
< 

1 

STORRS,    CONNECTICUT 

1    INCH 

32.5 

35/30 

32.2 

34/28 

33.8 

-'- 

4    INCHES 

- 

--/-- 

- 

--'-- 

35.9 

—'— 

8    INCHES 

39.4 

38/34 

34.0 

35/32 

35.2 

—'— 

KINGSTON,    RHODE    ISLAND 

4    INCHES 

32.9 

38/29 

- 

.-/— 

- 

_-/— 

42.9 

53/32 

58.1 

69/48 

65.7 

Ttibb 

71.0 

78/64 

71.1 

79/60 

65.2 

73/55 

53.8 

62/43 

42.9 

46/35 

34.5 

40/31 

" 

79/ — 

8    INCHES 

32.1 

38/30 

- 

— /— 

- 

-.,- 

41.2 

49/33 

57.0 

65/49 

65.3 

ll/bl 

71.5 

75/67 

72.5 

77/64 

66.7 

71/58 

55.3 

62/47 

44.5 

50/38 

35.7 

39/31 

- 

77/ — 

12    INCHES 

33.1 

38/30 

- 

.-/- 

- 

_./— 

40.0 

46/32 

54.3 

61/46 

62.7 

67/58 

68.7 

71/65 

70.1 

73/65 

65.3 

69/60 

54.8 

60/48 

44.6 

50/39 

35.9 

39/33 

' 

73/— 

24    INCHES 

34.5 

38/31 

- 

-/- 

- 

-/- 

40.7 

45/33 

53.9 

59/47 

62.0 

66/59 

67.7 

69/66 

71.0 

75/67 

65.8 

68/61 

55.7 

61/49 

46.2 

50/41 

36.9 

40/33 

75/ — 

I 


ST0RR5,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


GROUND  COVER.   GRASS  SOD. 


SE^OP^^RrN^^  '0^wSSIur!^srT;f.'rprR^ENT?S'^?HrN§Ji^'E«T  *^S,r'?v^^^"wO0DBR,0CE  LO^ 

^SnthI^^ Averages  .1"-^.'^   in^hes^  '^^ll".\'^..^'^'"Ti-u.   the  average  o.  daily  max  and  -in  values,  i2  and  »  .~ches  bv  '«■« 

AVERAGE  OF  MNGLEDaVly  OBSERVATIONS  AT  5  P.M.  SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL.  SOIL  TYPE,  BRI OGEHAMPTON  SI  LT  LOW  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO  2  INCHES.  INSTRUMENTATION,  4-AND  B-INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENOIX-FRIEZ  RECORDER.  12 
24-lNCH    DEPTH    -    STANDARD    SOIL    THERMOMETERS. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 

Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

CONNECTICUT 

NORTHWEST    01 

NORFOLK    2    SW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

; 

: 

; 

57.0 
3S.e 

5.13 

673 
78.9 
50.3 

5.04 
590 
62.7 
55.9 

5.08 
627 
85.3 
59.9 

4.19 
529 
62.3 
59.6 

2.33 
474 
73.4 
53.6 

1.95 

57.5 
39.9 

I 

- 

: 

CENTRAL   02 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

" 

6.26 

B   6.78 

B    5.03 

B    3.19 
1191 

■- 

- 

- 

- 

MAINE 

NORTHERN   01 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

: 

'-_ 

\ 

B   4.51 

B    3320 

64.9 

45.1 

6.42 

B    2701 

76.0 

6.00 
2282 
76.4 
54.1 

4.45 
2210 
74.6 
56.9 

3.25 

B    1619 

69.5 

51.6 

I 

; 

I 

- 

EUSTIS    2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

~ 

; 

\ 

I 

783 

5.18 
670 
76.6 
52.5 

4.76 
647 
77.4 
53.9 

3.69 
529 
76.2 
56.7 

: 

; 

; 

I 

I 

COASTAL    03 

NEW    GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

\ 

'-_ 

I 

; 

6.32 

83.0 
55.5 

7.49 
1663 
62.9 

57.6 

B    7.51 
1732 
80.9 
58.2 

I 

I 

: 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

COASTAL    03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

\ 

I 

B    2.28 

B    1187 

58.9 

38.5 

5.34 
1325 
75.7 
47.3 

5.76 
1000 
62.9 
55.9 

5.96 

943 

88.7 

60.8 

5.00 
649 
84.6 
62.1 

3.09 
744 
77.0 
54.1 

2.47 
1125 
62.2 

41.0 

: 

-_ 

; 

NEW    HAMPSHIRE 

SOUTHERN    02 

LAKEPORT    2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

'- 

I 

: 

B    5.73 

B      625 

71.8 

45.3 

B   6.63 
660 
77.9 
51.5 

6.60 
900 
60.3 
55.9 

5.66 
1095 
76.2 
57.3 

B    3.69 

900 

70.2 

49.2 

I 

: 

- 

I 

MA5SABESIC    LAKE 

EVAP 
DEP 
WIND 

I 

I 

\ 

827 

5.58 
1.04 
604 

5.96 
.75 
681 

6.19 
.18 
699 

5.05 
.01 
914 

B   3.21 

-    .18 

666 

2.29 

.00 
977 

879 

- 

- 

RHODE    ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

- 

-_ 

- 

- 

5.69 
2859 

6.02 
2247 

5.96 
2103 

5.24 
2171 

3.73 
2129 

3.36 
2959 

- 

' 

- 

VERMONT 

WESTERN    02 

ESSEX    JUNCTION    1    N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

\ 

-_ 

- 

B    5.92 

B    1791 

74.0 

48.9 

5.95 

B    1255 

60.0 

55.5 

6.19 
1573 
81.9 
56.5 

5.26 
1559 
80.6 
60.4 

B    3.24 
1622 
71.8 
52.4 

2.15 
2042 
55.4 
41.1 

- 

I 

- 

folio 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


CONNECTICUT 

AN SON! A 

BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAHSTED 
BLOOMFIELO 
«8RIDG£00RT    WB    AP 
BftOOKLTN 

BULLS    BRIDGE    0AM 
BURLINGTON 
CANDLEWOOO    LAKE 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

COLCNESTER 

COLLINSVILLE    1    S 

COVENTRY 

CREAM   HILL 

DANBURT 

DAWSON   LAKE 

CASTFORO 

EA5T0N   CAKE   RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD   BRAtNARO    FlD 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

JEWETT    CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

HIODLETOWN  <t  H 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARHEL 
NEW  HAVEN  we  AIRPORT 
NEHINGTON 
NORFOLK  2  SH 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  Pus  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE   MEADOW   RESVR 

STAFFORD 

STAMFORD    5   N 

STEVENSON   DAM 

STORRS 

THOMAS TON   DAM 

TORRINGTON 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY   RADIO   WBRY 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST    HARTFORD 
WEST     THOMPSON    DAM 
WHIGVILLE    RESERVOIR 
WIGWAM    RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3   W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  W8  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  Z 

CORINNA 

OAHARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

MAYNESVILLE 

HIRAM 

HIRAM    2    S 

HOULTON   FAA    AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  0AM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

HILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
•OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
«ORON0 

OROMO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORO  1  SSE 

RUHFORD 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOJTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  DAM 

SWANS  FALLS 

TELOS  DAM 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 

VAN  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


0120   02 

0227  01 
0291  02 
0299  01 
0634  02 
0806  03 
0918  02 
0961  01 
0973,  02 
10»3|  02 

1*881 
1*99 
1936 
lft«9 
1T19 
1762 
IT9« 
2073 
2288 
2658 

320?' 
3**6 
3*51 
3*96 
3857 
39891 
***3 


50181 
5077 
5273 
.  5285 
:  5*45 
I  5510i 
I  9641, 
I  58931 


70021 
I  71091 
7157 
7373; 
7*32 


I  8330' 
I  8436 
8488 


9067 


NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW   LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

02  MIDDLESEX 
OZ    NEW  LONDON 
02  HARTFORD 
02  TOLLAND 

01  LITCHFIELD 

02  FAIRFIELD 
02  NEW  HAVEN 
02  WINDHAM 
02  FAIRFIELD 

01  LITCHFIELD 

03'  NEW  LONDON 

02  HARTFORD 
02  HARTFORD 
02  HARTFORD 

02  NEW  LONDON 

03  NEW  LONDON 
02  HARTFORD 
02  TOLLAND 

02  MIDDLESEX 

03  NEW  HAVEN 

02,  MIDDLESEX 

02  NEW  HAVEN 

03  NEW  HAVEN 

02  HARTFORD 

01  LITCHFIELD 

03  NEW  HAVEN 

02  NEW  HAVEN 

03  FAIRFIELD 
02  NEW  LONDON 
02  NEW  LONDON 


02  NEW  HAVEN 

03  FAIRFIELD 
02  WINDHAM 
02  TOLLAND 

01  LITCHFIELD 

02  FAIRFIELD 

01  LITCHFIELD 

02  FAIRFIELD 

01  LITCHFIELD 

02  HARTFORD 

02  TOLLAND 

03  FAIRFIELD 
02  FAIRFIELD 
02    TOLLAND 

01  LITCHFIELD 
Oil  LITCHFIELD 
02,  FAIRFIELD 
02'  NEW   HAVEN 

02  NEW   HAVEN 

03  MIDDLESEX 


9162  02  HARTFORD 
9386  02  WINDHAM 
9506  02  HARTFORD 
9568  01  LITCHFIELD 
9759  02  NEW  HAVEN 
I  9783  Oil  LITCHFIELD 


I  0273 
0276 
0355 


1479 
1628 
1823, 


2620i 
I  2700; 
2702 

I  27651  02 
2868  01 
2878  01 
30*6  02 
3110  01 
3261  02 
3393  01 
3651  01 
379*  02 
3800  02 

I  3892!  Oil 
3897,  Oli 
4086  01' 
*183  03 
'  4566  02 
■  4761  01 
4678  03 


6430  02 
6435  02 
6593  01 


7174  01 
7250  03 
7255  03 
7325  02 


7479'  03 
762?!  02 
7940  01 
8301  03' 
i  8353  02l 
'  8398  01 
864i;  02 
86881  01 
872l!  01 
8942|  01 

8965    01 


02'  KENNEBEC 

02  KENNEBEC 

02  PENOBSCOT 

03  HANCOCK 

'    03  WALDO 

■    01  SOMERSET 

01  SOMERSET 

01  AROOSTOOK 

02  CUMBERLAND 

03  CUMBERLAND 

01  AROOSTOOK 

□l  AROOSTOOK 

01  AROOSTOOK 

02  PENOBSCOT 

0  3  LINCOLN 

03  WASHINGTON 

02  PISCATAQUIS 

03  HANCOCK 

01  FRANKLIN 
01  FRANKLIN 


7   41  20 

5   41  50i 

17!  41  37 

9   41  56j 

9   41  50| 

*  41  lOl 

17   41  47 

7   41  39 
5   41 

7  41  29 


4,'  41  34 

5i  41  48 

!  17   41  48 

I    r  *i  54! 


72 

57 

12 

M 

73 

71 

7J 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

41    22 
41    9* 

41    1 
41    57 


I  IT  41  21 

5   *1  46 

'     5   41  4*1 

5   41  56 

17  41  38 

4   41  2* 

y      5    41  46| 

'■   17    41  45 

51  41  33 

4I  41  12 


41  24 

41  16 

41  42 

41  98 

41  20 

41  23 

41  07 

41  32 

4t  39 


4;  41  18 

7   41  59 

4I  41  15 

7|  41  43 

41  41  39 

17   42    00 

4  41    08 
7   41    23 

17l  41  48 

7|  41  42 

i     7|  41  48 

i     71  41  17 

I     4|  41  35 

;     4   41  18 

4:  41  18: 

i 

5  41  49' 
17!  41  57 

5l  41    44 
7   41    40 


' 

41    34 

9 

44    19 

S 

44    19 

11 

44    48 

4 

44    23 

4 

44    24 

73  19 

73  28 

72  59 

72  05 

73  15 
73  22 

72  03 

72  42 

72  39 

72  41' 

71  54 

72  11 
72  291 

72  11' 

72  43' 

73  05 

72  26 
72  94 
72    53 

72  44 

73  13 
72    46 

72  43 

73  25 
72    04 

71  51 

72  57 

73  38 

71  56 

72  26 

73  26, 
73  32i 
73  27: 
73  21, 
73  18 
72  491 

72  17! 

73  33; 
73    10 

72  19 

73  03 
73  07 
73  09 
73  02 
73  02 
72  26 

72    47' 

71  54 

72  57 

73  08 

72  5T 

73  16| 


Years  oi 
record 


FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 

OXFORD 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 
AROOSTOOK 

OXFORD 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

LINCOLN 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

YORK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 


9,  44  40 

15'  46  48 

151  47  15 

9|  44  13i 

1    44  2*1 

1*1  45  11; 

9'  45  28: 

11    45  50 

13'  43  53! 

13   43  51! 

15!  46  oej 

I5I  46  081 

9   45  38 


4   4*  431 

9  4*  *8l 

1    4*  47; 

11    45  39 


49 

202 

I? 

3C 

0( 

2C 

5* 

395 

4^ 

106C 

51 

450 

43 

60C 

66 

70 

01 

624 

3? 

1000 

32 

1000 

12 

36( 

31 

21c 

OC 

n 

54C 

26 

2* 

2( 

1171 

29 

1190 

09 

390 

*6 

30C 

36 

53C 

47 

14C 

5f! 

700 

47 

290 

35 

1060 

99 

380 

II 


><\  43 
46    39 
45    53 


44  06 
44  06 
44  32 
44  33 
44  33 
4i  43  30 
47    10 


67 

50 

70 

16 

67 

IS 

70 

14 

70 

12 

67 

2( 

51 

70 

55 

68 

42 

68 

*1 

69 

32 

70 

le 

66 

40 

70    19 

68  00 

69  II 
69   07 

69  07 

70  32 
70  33 
70  33 
70  27 
68    9* 


43  28 

44  46       69  43 
44   39]      70  4* 

68  1 

68  OB 

46    33|     68  20 

44   02 


44    92i  TO   92 

47    lo'  67    ' 

49    34|  67   26 

44  33[  t'. 
43    42  70    37 
49    19  68    39 

45  09  67    24 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


a1 


Refer 

to 
tables 


I  2  34 
12  3 
12   3 


12    3 

2 
1    2    3 


1    2    3   C 
2 

I    2    3   CG 


1    2    3 

2 
12    3 


12  3 

1    2  3 

12  3 

12  3 

2 

1    2  3 

1    2  3 

1    2  3 

1    2  3 


12  3 

1    2  3    C 

12  3 

1    2  3 


1    2  3   C 

1    2  3    C 

12  3 

12  3 

1    2  3 

1    2  3 

1    2  3   C 

1    2  3 

1    2  3 

12  3 

12  3 

2 

12  3 

12  3 

1    2  3   C 


1  2  34 
1  2  3 
12  3 
1    2    3 


1    2  3   C 

12  3 

I    2  3 

12  3 


12  3 
1  2  3 
1    2    3 


12    3 
12   3 


1    2  3 

12  3 

1    2  3 

1    2  3 


Station 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH6URNHAH 

ASHLAND 

BARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOO 

BELCHERTOWN 

BIRCH   HILL    DAM 

BLUE   HILL   WB 

HfBOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRIDGEWATER  H  C  1 
BROCKTON 
BUFFUHVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON   HILL 
EAST    BRIMFIELD   DAM 
EAST    PEPPERELL 
EAST    WAREHAM 
eOGARTOWN 
FALL    RIVER 
FITCHBURG   2    S 
F RAM INGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 

HODGES   VILLAGE   DAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAH 

LAWRENCE 

LITTLEVILLE  DAM 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 
MILFORD 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 
»NEW    BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW   SALEM 
NORTHBRIOGE    2 
NORWOOD 
PELHAH 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM    3    N 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT 

PLaINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

HOCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AJR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSCT 
SMELBURNE  FALLS 
S0UTH6RIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  oTiS 
WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  wB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATEP  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON    MOUNTAIN 

CENTER   HARBOR 

CLAREMONT    JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLESftOOK  3  SSW 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST    DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

6ILMANT0N   2    E 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

HILLSeORO  2  W 

hopkinton  dam 

HUDSON 

JEFFERSON  *  S 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


2642  03 
28061  02 
2975  02; 
2997  02 


County 


3*71 
;  3505 
i  35*9 

362*1 
i  3**' 
!  3702 
I  3713 


01  BERKSHIRE 

02  HAMPSHIRE 
02  WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
02  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  NORFOLK 
02    HAMPSHIRE 
02   WORCESTER 

02  NORFOLK 

03  SUFFOLK 

02  WORCESTER 

03  PLYMOUTH 
03;  PLYMOUTH 

02  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
03  BARNSTABLE 
01    HAMPDEN 

01  HAMPSHIRE 

02  SUFFOLK 

02   WORCESTER 

01  HAMPSHIRE 

02  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  PLYMOUTH 
03  DUKES 

BRISTOL 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 


02!  WORCESTER 
02i  MIDDLESEX 

02  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 

02  ESSEX 

01  FRANKLIN 

03  PLYMOUTH 

02  WORCESTER 

02  HAMPDEN 

01  BERKSHIRE 

!    02    WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
'    03   ESSEX 

■  01    HAMPSHIRE 
>    02    ESSEX 

>,  01  HAMPSHIRE 

I    02  MIDDLESEX 

';  02  BRISTOL 

'   02  WORCESTER 

I  03  PLYMOUTH 

\  03|  ESSEX 
1;  02    WORCESTER 
1'  03    NANTUCKET 
03   BRISTOL 

■  03  ESSEX 

,  02  FRANKLIN 

02  WORCESTER 
I  02  NORFOLK 

02  HAMPSHIRE 

03  PLYMOUTH 


6262 

I  6311  01  BERKSHIRE 
6322  02  WORCESTER 
6*14  01  BERKSHIRE 
6*29  01  HAMPSHIRE 
6*86  03  PLYMOUTH 
6681  03  BARNSTABLE 
6699    02    WORCESTER 

'  6783  02  MIDDLESEX 
6938  03  PLYMOUTH 
6977   03    ESSEX 


03    ESSEX 
03    BARNSTABLE 
03    BRISTOL 
02    FRANKLIN 

02  WORCESTER 

01  BERKSHIRE 

03  MIDDLESEX 

02  HAMPDEN 
02  WORCESTER 
02  WORCESTER 


80*6 
815* 
8159 

8181    01    BERKSHIRE 
8367    03    BRISTOL 
S573    02    WORCESTER 
8560    02    FRANKLIN 
6755    02    NORFOLK 
6793    02    HAMPSHIRE 
66*3    01    BERKSHIRE 
9093    02    HAMPDEN 
9191    02    HAMPDEN 
j  9219    01    HAMPDEN 

9316  02  NORFOLK 
I  9360  02  MIDDLESEX 
\  9371  01  BERKSHIRE 
9780  02  WORCESTER 
9893  03  BARNSTABLE 
9923  02  WORCESTER 
9928    02    WORCESTER 


0681    01    GRAFTON 

I  0690   01    COOS 
0703    01;  GRAFTON 
07*1     02!  MERRIMACK 
0910    02.  MERRIMACK 
0998    02    GRAFTON 
1099'  02    GRAFTON 
1167;  01    GRAFTON 
1339!  02    BELKNAP 

I  1552!  02    SULLIVAN 


1590 
1647 
1683 
1732 
2023 
2136 
I  2174 
228* 
2800 
2  842 1 

2870 
2898 
2  999 


02    GRAFTON 

01  COOS 

02  MERRIMACK 
02    CARROLL 

01  COOS 

02  CHESHIRE 
02  STRAFFORD 
02  HILLSBORO 
02  ROCKINGHAM 

01  COOS 

02  HILLSBORO 
01    COOS 

01  COOS 

02  CHESHIRE 
02  MERRIMACK 
02  MERRIMACK 
02,  BELKNAP 
Olj  GRAFTON 
02  HILLSBORO 
02I  GRAFTON 

02I  HILLSBORO 
I    02    MERRIMACK 
.    02    HILLSBORO 
'    01    COOS 
I    02    CHESHIRE 
>    02    BELKNAP 
I    02'  BELKNAP 
.   01    COOS 
I    01    GRAFTON 

02   GRAFTON 


42    39      73   06 


42  24 

42  39 

42  15 

42  26 

62  28 

42  13 

42  17 

42  38 

42  13 

42  22 

42  21 

41  57 

42  03 
42  07 

41  54 
4{  41  40 

42  18 
42  24 

4{  42  20 

42    24 

42    28 
42    07 

42    40 
4j  41 
4  41    23 

*  41  42 
10  42  34 
10   42    17 

4  42    09 

9   42    35 

10   42    36 

5  42    21 

4  41  37 
10   42   46 

5  42    4 

*  42    1 
17]  42    0 

9  42  12 
5   42 


42 

91  *2  17 

10;  42  42 

9  42  16 

10]  42  39 

4j  42  03 

4  42  05 

4  41  53 

4  42  36 

42  10 

41  19 

41  38 

42  50 
42  26 
42  07 
42  11 
42  24 
42  01 

9  42  25 

5!  42  32 

7;  42  26 

5|  42  31 

*  *1  59 

*!  42  04 

51  42  ZZ 

*l  42  31 

4!  41  47 

4'  42  39 

42  32 

41  46 

41  50 

42  37 
42  03 
42  09 
42  27 
42  07 
42  27 
42  28 


42    17 

41  94 

42  38 
42  37 
42  11 
42  16 
42  22 
42  10 
42  07 

5  42  09 

42  08 

42  23 

42  10 

42  41 


43  15 
43  36 
43  52 


44  04| 
44  50 

43  12 

44  00 
44  52 

42  99 

43  08 
*3  04 


43  I 


09j 

48 

27 

2C 

26 

34 

46 

42 

07 

11 

47 

?? 

99 

31 

32 

21 

IC 

38 

I  Years  of 


Opened 
or  closed 

during  yr. 


72  32 
71    93 

71  28 

72  02 

71  17 

70  69 

72  21 
72    07 

71  07 

71  02; 

71  43; 

70  971 

71  00! 

71  54 
69  99 

69  97i 

72  59 
72  91 

71  09' 

7.M 

72  96 
72  OB 
71    35 

70  40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  29 
71    29 

71    59 

71  39 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  59 

71  53 

72  36| 
72    58| 

72  00 

70  16 

70  52 
72  92 

71  10 

72  93 
71  19 
71  12 
71  34 

70  59 

71  01 

71  31 
70  04 
70    56 

70  55 

72  21I 

71  41' 

71  131 

72  24| 
70   49 

73  04 

72  11 

73  18 
72  55 
70   42 

70  12 
72  17; 

71  081 
70  55! 
70  36 

70    52 

70  30 

71  07 

72  44 

72  09 

73  25 

71  061 

72  35; 
71  49 
71    48 

73  18' 

71  04' 

72  13! 
72    33i 

71  15; 

72  15, 

73  09! 
72 


71    26 

71  19 
73    09 

72  03 

70  40 

71  52 
71    49 


71  96 
71  10 
71  42 
71  43 
71  9B 
71  43 
71  38 
71    42 

71  28 

72  23 

71  38 
71  33 
71  30 
71  07 
71  20 
72 

70  56' 

71  49! 

71  0*: 

71  08 


71  17 

72  1 
71    40 
71    39] 
71    22 
71    57 

71  49 

72  17 

71  56 

71  *% 

71  26 

71  29 

72  17 
71  28 
71  28 
71  34 

71  53 

72  19 


1200 
1110 
1480 

480 
1000 
430 
660 
*000 
660 
430 


1620 
1660 
1180 


tables 


12    3 

X    2    3   C 
12    3 


12  3 

12  3 

1   2  3  C 

2 

12  3 

12  3 

12  3 

12  3 

12  3 


12  3  ! 
1  2  34  I 
1    2    3   C 


12  3 

1    2  3 

1    2  3 

1    2  3 

12  3 


1    2    3 

1    2    3   C 
12    3 


12  3 

12  3 

12  3 

1    2  3   C 


1    2    3 

1   2    3   C 

12    3 


1    2    3   C 
12    3 
12    3 


12    3 

2 
1    2   3   C 


12    3 
1    2    3 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

d 

refnrH 

or  closed 

d 

2 

CD 

C 

1 

c 

during  yi. 

Refer 

Station 

2 

1 

County 

0) 
3 

.2 

> 

-fi- 

t5 

to 
tables 

11 

■B-^ 

*E 

J 

0 

.^ 

0  S 

o  S 

M 

Q 

a 

:3 

E 

H 

(X 

sg- 

2o 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

4732 

02 

GRAFTON 

10 

**  03 

71  41 

SIO 

c 

MAC  DOW ELL  DAM 

»013 

02 

HILLSBORO 

10 

42  5* 

7J  59 

965 

16 

2    C 

MANCHESTER 

S072 

02  HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

170 

34 

90 

1  2  3 

MARLOW 

5150'  02  CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1180 

15 

2 

HASSABE5IC  LAKE 

5211!  02  HILLSBORO 

10  *2  59 

71  24 

250 

25 

25 

25 

1  2  34 

MILAN  7  NNW 

5*.00|  01  COOS 

1  44  40 

71  13 

1180 

50 

2 

MILFORO 

5412  02  HILLSBORO 

10  *2  49 

71  39 

300 

22 

2 

MOUNT  SUNAPEE 

5629  02!  MERRIMACK 

5  43  20 

72  05 

1260 

e 

8 

I  2  3 

MOUNT  WASHINGTON 

56391  Oil  COOS 

1  44  16 

71  18 

6262 

32 

32 

1  2  3  C 

NASHUA  2  NNW 

57121  02!  HILLSBORO 

10  42  47 

71  29 

140 

81 

81 

1  2  3 

NEW  DURHAM  3  NNW 

5780;  02  STRAFFORD 

10'  hi    29 

71  11 

640 

C 

NEWPORT 

5668  02  SULLIVAN 

5  *3  22 

72  10 

900 

35 

2 

MOHTHWOOO 

6368  02  ROCKINGHAM 

4  43  12 

71  09 

570 

10 

10 

1  2  3 

OTTER  BROOK  DAM 

6550,  02  CHESHIRE 

5  fc2  57 

72  14 

680 

7 

2    C 

PETERBORO  2    S 

6697  02  HILLSBORO 

IC  42  51 

71  57 

1020 

IT 

17 

1  2  3 

PIMKHAM  NOTCH 

6618  01  COOS 

13  44  16 

71  15 

2000 

35 

35 

1  2  3  C 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856  01  COOS 

5  45  03 

71  23 

1350 

C 

PLYMOUTH  1  E 

69*5  02  GRAFTON 

10  43  46 

71  40 

560 

1* 

14 

I  2  3 

PORTSMOUTH 

6960  02  ROCKINGHAM 

4  43  04 

70  47 

40 

12 

12 

1  2  3 

SOUTH  DANBURY 

7967  02  MERRIMACK 

lOj  43  29 

71  53 

690 

2* 

2 

SOUTH  LVNOEBORO 

6081  02  HILLSBORO 

10  42  53 

71  47 

646 

22 

2 

SOUTH  WEARE 

8194  02  HILLSBORO 

10  43  03 

71  43 

700 

22 

2 

SUNAPEE 

8502  02  SULLIVAN 

5  *3  23 

72  05 

1030 

C 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

8539  02  CHESHIRE 

5  *3  00 

72  19 

550 

17 

26 

I  2  3  C 

TAMWORTH  2 

6610  02  CARROLL 

10  43  51 

71  16 

500 

3 

3 

12  3 

halpole  z 

6655  02  CHESHIRE 

5   43  OS 

72  26 

430 

14 

2 

WARREN 

6885  01  GRAFTON 

10,  43  55 

71  53 

700 

C 

WATERVILLE  VALLEY 

6960  02  GRAFTON 

10  43  57 

71  30 

1500 

s 

WEST  RUMNEY 

9474  01  GRAFTON 

10  43  46 

71  51 

560 

26 

2 

WHITEFIELD 

9616.  01  COOS 

5  44  23 

71  37 

1080 

26 

2 

WINCHESTER 

9726  02  CHESHIRE 

5  *2  46 

72  23 

450 

C 

WINDHAM 

9740  02  ROCKINGHAM 

10  42  47 

71  19 

174 

17 

17 

12  3 

WOLFEBORO 

9666  02  CARROLL 

10  43  36 

71  14 

732 

3 

3 

12  3   1 

WOODSTOCK 

9940  02  GRAFTON 

10  43  59 

71  41 

720 

23 

23 

12  3 

YORK  POND 

9966  01  COOS 

5  44  30 

71  20 

1590 

34 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0B96 

01 

NEWPORT 

4 

41  10 

71  35 

110 

85 

88 

1  2  3  C 

GREENVILLE 

3306  Ol'  PROVIDENCE 

4  41  53 

71  34 

420 

19 

27 

1  2  3 

KINGSTON 

4266  01  WASHINGTON 

4  41  29 

71  32 

100 

76 

76 

9 

1  2  34  G 

NEWPORT 

5215  01  NEWPORT 

4  41  31 

71  19 

20 

8 

12  3 

NEWPORT  WATER  WORKS 

3225  01  NEWPORT 

*  41  30 

71  IS 

10 

APR 

C 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6696  01  PROVIDENCE 

4  41  ** 

71  26 

51 

16 

16. 

1  2  3  C 

WOONSOCKET 

9*23  01  PROVIDENCE 

41  59 

71  29 

.60 

10 

2         C 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

0277  03  WINDHAM 

5 

43  07 

72  48 

1130 

c 

BELLOWS  FALLS 

0499'  03  WINDHAM 

5  43  06 

72  27 

300 

IS 

58 

12  3 

BENNINGTON  Z    NNW 

0563  02  BENNINGTON 

6  42  55 

73  13 

670 

14 

1* 

12  3 

BETHEL  «.  N 

0661  01  WINDSOR 

5  43  53 

72  38 

660 

8 

2 

BLOOMFIELD 

0690  01  ESSEX 

5  4*  47 

71  35 

1040 

57 

58 

1  2  3  C 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076  02  CHITTENDEN 

2  44  28 

73  12 

400 

q 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1061  02  CHITTENDEN 

2  44  28 

73  09 

332 

77 

124 

I  2  3  C  1 

CANAAN 

1213  01  ESSEX 

5  45  00 

71  32 

1060 

26 

2     i 

CAVENDISH 

12*3  03  WINDSOR 

5  43  23 

72  36 

eoo 

60 

61 

12  3   1 

CHELSEA 

1360J  Olj  ORANGE 

1   1           _J 

51  43  56 

72  26 

"° 

86 

J 

12  3 

n 

Years  of 

Opened 

d 

2 

rennrd 

or  closed 

d 

'g' 

0) 
3 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

§ 

County 

0) 

0 

d. 

d. 

to 

II 
II 

M 

1 

1 

Q 

1 
3 

'B) 

3 

> 

0 

0 

^ 

II 

tables 

VERMONT 

CHITTENDEN 

1433 

02 

RUTLAND 

2 

*3  42 

72  97 

1000 

19 

2 

CORINTH 

1565 

01 

ORANGE 

5 

44  02 

72  17 

11*0 

c 

CORNWALL 

1580 

02 

AOOiSON      :  2;  43  57 

73  13 

3*0 

68 

78 

1  2  3 

DANVILLE 

17151  01 

CALEDONIA       s'  4*  25 

72  06 

1390 

10 

2 

DORSET  1  S 

17661  02 

BENNINGTON      2  43  15 

73  06 

980 

25 

25 

1  2  3 

ENOSBURG  FALLS 

27691  01 

FRANKLIN        2  44  55 

72  46 

*22 

69 

69 

1  2  3 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

2843 

02 

CHITTENDEN    ,  2,  44  31 

73  07 

3*4 

3 

« 

GAYSVILLE 

3268 

01 

WINDSOR 

5  43  46 

72  43 

770 

MAY 

C 

OILMAN 

33*1 

01 

ESSEX 

5  44  25 

71  43 

850 

3* 

2 

GRAFTON 

3400 

03 

WINDHAM 

5  43  11 

72  37 

1190 

C 

HI6HGATE  FALLS 

3914 

02 

FRANKLIN 

2  44  56 

73  03 

150 

C 

HUNTINGTON  CENTER 

4052  02 

CHITTENDEN    '      2  44  17 

72  56 

700 

10 

2 

MANCHESTER  CENTER 

4662  02 

BENNINGTON    '  6  43  11 

73  02 

880 

11 

2 

MANCHESTER  DEPOT 

4667  02 

BENNINGTON    ,  8  43  10 

73  03 

700 

C 

MAYS  MILL 

5029  03 

WINDHAM        5  42  45 

72  4* 

825 

91 

2 

MC  INDOE  FALLS 

5044  01 

CALEDONIA       5  44  16 

72  04 

480 

5 

33 

1  2  3 

MIDDLESEX 

5132  01 

WASHINGTON    1  2  44  16 

72  41 

459 

44 

44 

12  3 

HONTPELIER  FAA  AIRPORT 

5276'  01 

WASHINGTON   I  2  44  12 

72  34 

1126 

19 

19 

1  2  3 

MORRISVILLE 

5366^  01 

LAMOILLE      1   2  44  34 

72  36 

660 

C 

MORRISVILLE  2 

5376,  01 

LAMOILLE 

2;  44  34 

72  36 

6S0 

* 

3 

1  2  3 

MOUNT  MANSFIELD 

5416;  01 

LAMOILLE 

16  44  32 

72  49 

3960 

12 

12 

1  2  3 

NEWFANE 

5492!  03 

WINDHAM 

5  43  00 

72  36 

470 

25 

2   C 

NEWPORT 

5542!  01 

ORLEANS 

16i  44  56 

72  12 

765 

35 

35 

1  2  3  c 

NORTH  DANVILLE 

5632  01 

CALEDONIA       5  44  26 

72  07 

1140 

7 

8 

1  2  3  C 

NORTHFIELD 

5733  01 

WASHINGTON      2  44  06 

72  40 

610 

77 

77 

1  2  3  C 

NORTH  HARTLANO  0AM 

5768  03 

WINDSOR         5  43  36 

72  21 

570 

C 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

5982  03 

WINDSOR         5  43  20 

72  30 

560 

c 

PERU 

6335  03 

BENNINGTON 

5!  43  14 

72  54 

1660 

26 

2 

PLYMOUTH  UNION 

6446  01 

WINDSOR 

51  43  32 

72  44 

1220 

10 

2 

READING  HILL 

6746  01 

WINDSOR 

5  43  31 

72  34 

1480 

26 

2 

READSBORO  1  SSE 

6761  03 

BENNINGTON 

5'  42  45 

72  56 

1120 

15 

*3 

12  3 

1   ROCHESTER 

6693  01 

WINDSOR         5  43  51 

72  46 

630 

2 

36 

1  2  3 

RUTLAND 

6995  02 

RUTLAND         2  43  36 

72  58 

620 

49 

*9 

1  2  3 

SAINT  ALBANS  BAY 

7026  02 

FRANKLIN        2  44  46 

73  10 

110 

6 

« 

1  2  3 

SAINT  JOHNSBURY 

7054  01 

CALEDONIA      5  44  25 

72  01 

699 

71 

71 

1  2  3  C 

SALISBURY 

7098  02 

ADDISON        2  43  54 

73  06 

370 

19 

2 

SEARSBUR6  MOUNTAIN 

7142  03 

BENNINGTON      5  42  54 

?3  00 

2270 

39 

2 

SEARSBURG  STATION 

7152  03 

WINDHAM        5  42  52 

72  55 

1560 

*0 

2   C 

SOMERSET 

7401  03 

WINDHAM        5  42  56 

72  57 

2080 

53 

53 

1  2  3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617  03 

WINDHAM        5  43  12 

72  49 

1140 

26 

2 

SOUTH  NEWBURY 

7646  01 

ORANGE         5  44  03 

72  05 

470 

21 

2 

ST0CKBRID6E 

6057  01 

WINDSOR         5  43  47 

72  45 

740 

MAY 

C 

TOWNSHEND  0AM 

8428  03 

WINOHAM        5  43  03 

72  42 

510 

C 

TYSON 

6512  01 

WINDSOR         5  43  27 

72  42 

1070 

c 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556  03 

ORANGE         5  43  46 

72  16 

463 

15 

16 

2   C 

VERNON 

6600  03 

WINDHAM           5  42  46 

72  31 

225 

67t 

1  J  2  3   1 

MAITSFIELD  2  WSW 

6644  01 

WASHINGTON      2  44  U 

72  51 

820 

10 

2     1 

WARDSBORO 

6747  03 

WINDHAM         5  43  03 

72  47 

960 

29 

2 

WATERBURV  1  NNE 

8615  01 

WASHINGTON      2  4*  21 

72  45 

610 

8 

a 

12  3 

WEST  BURKE 

9099  01 

CALEDONIA       5  44  39 

71  59 

900 

17 

39 

12  3 

WHITINGMAM  2  W 

9735  03 

WINDHAM        5  42  47 

72  55 

1450 

42 

2 

WOODSTOCK  3  E 

998*  03 

WINDSOR        5  43  38 

72  28 

650 

7* 

97 

_ 

12  3 

i 
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NEW  NAME 

CONNECTICUT 
WEST  THOMPSON  DAM 

NEW  HAMPSHIRE 

CLAREMONT  JUNCTION 
C0LE6R00K  3  SSW 
MILAN  7  NNW 

VERMONT 
GAYSVILLE 


CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW 

STORRS 

WEST  THOMPSON  0AM 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


PUTNAM  WTR  WKS 


STOCKBRIDGE 
RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


EVAPORATION  EQUIPMENT  INSTALL 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  2.2    MILES  NE 


DATE  -  1965 


APRIL  20 
OCTOBER  25 
OCTOBER  1 


OCTOBER  I 
MAY  1 
OCTOBER  6 


JONESBORO 
RUMFORO  1  SSE 
ST  FRANCIS 
WEST  ENFIELD 

MASSACHUSETTS 

BARRE  FALLS  DAM 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
HUBBAROSTON 
KNIGHTSVILLE  DAM 

WINCHENDON  2 

NEW  HAMPSHIRE 

BETHLEHEM 
CLAREMONT  JCT 
COLEBROOK  3  SSW 
FIT2WILLIAM 
HOPKINTON  DAM 

LANCASTER 
LANOAFF 
LINCOLN 
LINCOLN 

MILAN  7  NNW 


RAIN  GAGE  MOVED  17  FEET  E 
RECORDING  RAIN  GAGE  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  SW 
RAIN  GAGE  MOVED  150  FEET  SE 


STANDARD  RAIN  GAGE  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  SSE 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  90  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  SE 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  INSTALLED 


RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  NE 


EQUIPMENT  MOVED  ,6  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  3  MILES  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NW 
RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SE 

RAINFALL  DATA  PUBLICATION  DISCONTINUED 

EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  W 

NO  MOVE  -  NAME  CHANGE  ONLY 


APRIL  29 
JUNE  10 
APRIL  30 


SEPTEMBER  22 
APRIL  20 
OCTOBER  25 


JUNE  12,  1964 


DECEMBER  1 


RHODE  ISLAND 


AUGUST  24 


GAYSVILLE 

NEWFANE 

ROCHESTER 


EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  SE 
RAIN  GAGE  MOVED  12  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  ENE 


MAY  IS 
JUNE  IB 
JUNE  20 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine     New 
Hampshire.   Vermont,   and  Massachusetts)  at  Room  1000.   U.   S.   Custom  House,   Boston,   Massachusetts    02J09,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  tor  Southern  New  England 
(Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87.   University  of  Connecticut.  Storrs,   Connecticut    06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained 
in     HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  ENGLAND". 
DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F.   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals.  ^     ^ 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

tt  Mount  Washington.  New  Hampshire,   and  Mount  Mansfield.   Vermont,  not  used  in  computing  averages  for  divisions. 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 
the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 


G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.       Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

rubi™anori^av'bTobtlit'd''/rl'^h°'  *="8'=,»  l°=f  7".  elevations,  exposures,  etc,  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  tor  this  State.  That 
stations  ma^bP  found  fnth  ,  ?,  S"P'=""'^"'^/f  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402,  for  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  m  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price   15   cents. 


^^T'sn^^Z^ZTn,     f°n"""  "T  ""/•   "^"'"^  and  annual;    $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
D.C      204^2  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington, 
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1^    ^j.    v.^       ^         •                                     '                           FianJ:lln       Gllmanton   2    E  \  | 

Cave„<,ls,hO     Cl.„„o„,    WUo„^3'                                                       V.                        \  I 


STATUTE    MILES 


N  North    Sprink'fleld   Dani9        f  Newport     ^    |  Blackwater 

"  "T-V — I 1  i  Mount    Sunapee  '^'~ 

;t    1    S    peruj  /  \        I 

D-       I        lo  I     South    Londonderry  ^i  Q   Bradford 

Manchester    Centerl_>"- "^  -4  \         ,  Hopklnton   I 

Manchester  Wot'      .  O''^"""     -cJ-    .-— SarTo.      Hlllsboro2W 


-  O  \ 

FianJ:lln       Gllmanton   2    E  \ 


V 


■  Depot '   _  w  _ 

-l-Ju-'   •        BollowY  Pill' 
all  Mountain  Dam 


Eagle  Bridge  2  SE| 


Townshend  Dam  ;<'  _ 
3- 

Newfan 


1^      /o   I 

Searsburg   Uountal 


'"'/c 


Somerset 

wo 

2  NTfW 


/Dwalpole    2 
Surry    Mountain    Dam 

r    Brook    D.im   ^ 

f  o 


Dam       ^  / 

Concord  WB   AP 
A  Everett   Dara  / 


\ 


75  TH    MERIDIAN   TIME   ZONE 

STATION       LEGEND 

©  Soil  Temperatures 

O  #  O        Precipitation    only 

(D  Precip'tation.    storage 

-Q^      -%-       -O-       Precipitation    and     Temperature 

-<V      -^       XV       Precipitation,    Temperotue    and    Evaporation 

Type    of    gage  O   Non-recordrng, 

^    Recording  3  5of/i    //pei 

Double  Circle    combinations    md-cote  the   availability   af  more 
detailed   meteorological    data 


■-Vllac 

o   b 


/  -on  Port"S^-.ut\  STftNl 


I 


LBERS    EQUAL   AREA     PROJECTION      ^    ^ 
OARD    PARALLELS    AT    29'/2°AND   45/2 


Dowell    Dam 

O  South  Lyndeboi 


hCS-  Hassabeslc 


I      ol 


LXbany   WB  AP 

-o- 


«,l,t.Sha„'2,  ,t„.est„  O  ""r""   ^    ^     „  0„r''V„„..a.     ^-^^  \ 

O    /  W'  oLath  •Inchendon   No   2  O    A^burnha.  TT  "         Lawrence    / 

rt.„2s'A-a„.-0        1^  °j>^-       _       T.nvDa^<.-C».       J  0^,-.,,t   Pe°p„en     LolJ-n'v^  .  / 


Birch   Hill    Dam 
^    Falls  r        Gardner O 

Petersham   3  N  »  I 

■Hubbardston  O 


/  Plainfleld  0*1         ' 

'Itt^fleld    WB  AP     I/-0-  '-s.     I  New    Salem  O    f' — "^--"y  ^ 

Curamington  Hill  n-,,-rfi  P-.1 1*;  n-,n,  W-'  ct^^ 

P0.-OJ     o  I  ,.v_-,,-^«t^v7 


O-    I  Groti 
tchburg  2   s  "5 


■^•-1 


Reading  -Q- 


)'! 


/ 

at  3  NW  O            ^  ^ 

)  Bedford       pSpta^Pond 

-O- Clinton  -O- 


Rockport    1    ESE 


Salera   CG  Air    Sta 


:  \      "O"  I  "estfleld  E.St    Brlmfleld   Dam    ^  Hendon  •  1         O  /-Brockton  \  f^^ii-x 

I ■ Ll  /  Sonthbrldee    3    s«0  Hodges   VI 11  age   Dan,        F-ankUn         ^Q^     V     -O-       Pembroke      A  ViAX 

. 1  Nortolk   2   swH  /  1 T —  I .        .«anstleld\      T  O  J    Y\ ^T V-\- 

Palls    VI  Uane-O  T^  BarThimsted  J  oiaiioio _|  ■  joonsocketl  /  N      0Brld|;o»ater    11  C    I  L, 

,•  „  i    Oy  @Hartt'ord,BAP  Easttord     ^         \  \'  i'Lor^  Jl  ^H.-^ 

Crear,„,„^       Baker^vllle/  ^  >'--"  He  [  O    P^i'—    ""^    «""=   ^  '/•'''"""'°  ^  "       O  CQASIAL  1 


■  <^  rJORTHWEST^o  1%""='°" ^""""»'r"*  "  ceJ^traL 

I  Torrlneton   O      ",J/-^  „„„„,  \         -(^^     ^V.orrs     8-g"'° 

I  Colllnsvlhe    1    S  #  Q  CoveVtr,  I  I 

r  aue   Dam    ^    Milgvllle    ResV^  „   „   „.V     h^  Manchester  "<»-  I  ■ 

I  -O-  f^  W   HartfordtVJ  .  Hansfleld  Hollow  Dam     ! 

L  Thonaston  Dam»»  .1  Nowlngton*      if  \  ^-^  |  I 

,,   fVO-  -Q-       IIV  o  Hartford  braloard  Fid ^^   Jewett   City 

lis   Bridge  Dam  i     wnlr-nTt   He=i  ^*t:h..t  tT^  ■STTT  ~* «    ''  ^  ^  I         a-  -H 

.    ^       6  f      wgicott    Kes  Shuttle   Meadow   Resvr  •  | 


Poughkeepslc   FAA 
I      @ 

ky    River   Dam    Q      "^^wam 


.^lUddletown  4  WV^*       -. 
•-O  \  "^ 

^^  \.Colche 

Uoodus  Res  C 


Wolcott 

rs  ro'°, 

Glenham  •      I  ^O       t*     J    \     *• 

l-O-  Wo„dbury3    ,  ''^  J       /piros 

Candlewood    Lake  «    ,at"^ury    Rad/o  WBRY<; 

I  Carmol    1   sw.  "^^ 

•est    Point  -C»-  Danbury        ,..^.5„         „        I      -Q-  '     .-.^ 

-Q-  I     O-  Stevensc,.   Dam  I      "U-  ONorth-Sl  Iford 

^»  „         •  ^\  0-«-  Dawson  L! 

.^„  .        "oundPond  Ah.onla-O       I  -^       O  North 

«Jb  Oak  X)  Traf.    Falls   Res  I     QHIepai 

Bedford   HUl.O  ^;-"^-    «"  ^--OTi^iCr         "'^ 
I  Eaatoo   Lako-Re^orvolr        Vq' 

'^''^^N^walk   Gas   Plt_^.-^^ 
rd    5    n"^         Aj-^^Brldgeport    WB   AP 


.^  Jewett  City  /?  A  \-^  ^ 


pauchaug  Fores 


I  I.Colchester    "U"  '  "  ".      Klneston\  \\J^    i 

L  Moodus  Res«    \       Norwich  Pub  Utll  Pit    ^      \  I  \J  yjv) 

Mount  Carmel  L— cockaponset  RS^T^Lake  Konomoc  "^^ 


.._^*estbrook  ^"^ 

COASTAL 


P-V 


>' 


Greenport  Pwr  House,^j_ 
Cutchoque^ 


';■  v-i^r-^ 


UhJKJ6- 


^^-y^ 


^"mSSiTM. 


'n 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CRgAM  HILL 
FALLS  VILLACE 
NCRFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  0AM 
uISWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     P 
mIOOlETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  H4VEN  WB  AIRPORT 

NCRW4LK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WEST9R00K 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOul-TON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  0AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

00UOS5OC 
PATTEN  1  S 

presoue  isle 
rip0genu5  dam 
st  francis 

soua  pan  dam 
telos  dam 
van  buren  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BAnGOR  DOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

CORtNNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEwISTON 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


a 


33.1 
29.5 
32.2 

2T.1 


33.0 
35,7 


33.2 
33.8 
33.4 
33.7 
34,5 

33.4 

34. « 
34.4 
36.4 
36.7 

33.6 
35.5 

34,7 


37.3 

36,6 
35,9 
37,5 

37,1 


1S,7M 
14,5 
14.5 
11.4 


16,5 
17.1 


15.5 

17.7 
14.3 

le.4 

Is, 6 

19.4 
14.5 
18.9 

18.8 
20, 7M 

17, 
15,3m 

14, 


22,8 

19,9 
21.0 
19,5 
18,2 


38,2    19.4 


23.5 
26.2 
24.5 

21. 2M 


25.2 
23.3 

27. IM 
24.9 

25.0 

24. 4M 

23,9 

23,5 

26,0 
25.6 

24,3 
25,6 
25.5 
23.9 

25.7 

26.0 
22. 4M 


28.4 
28.4 
31.6 
28. 6M 
27.9 

28.8 

J1.8 
28.6 

33. IM 
29. 7M 


4.1 
9.6 
8.9 
3.41 


9,5 
10,9 

3,0 
5,6 
1,1 


3,6 
10,2 
9,8 
4,3 
5,7 

3,9 


12,9 
13,2 
13,3 

11. IM 
11.4 

8.8 
10.3 
12. 7M 

4.6M 
14, 4M 


24, 4M 

22.0 

23,4 

19,3 

M 

24,8 
26,4 


24.4 
25,8 
23.9 
26,1 
26,6 


26.4 
24.7 
26.7 
27.6 
2a. 7m 

25. S 

25,4m 

24,6 


30.1 
28.3 
28,5 
28,5 
27,7 

28.8 

28,7 


13,8 
17.9 
16,7 
12, 3M 


17.2 
15.0 
16. 4M 
17,2 
18,0 

13. 7M 

14.8 

12,3 

17.4 

17.6 


17.7 
14.1 
15.7 

15.0 
13. OM 


20.7 
20.8 
22.5 

19. 9M 
19.7 

18.8 
21.1 

20. 7m 

18. 9M 
22.1m| 


2.7 

1.8 


1.8 


-   .1 


1.3 


.17  27 

.10  16. 

.15  13. 

5  13. 

8  13 

27 
27 
13 
27 
12 


1259 
1326 
1283 
1409 


1241 

1187 


12;3 
1214 
1271 
1199 
1193 

1186 
1242 
1182 
1150 
1114 

1211 
1229 
1246 


1076 
UJl 
1124 
1124 
1150 

1116 


1582 
1450 
1499 
1623 


1475 
1547 
1504 

1475 
1454 

1577 
1550 
1629 
1466 
145B 

1576 
1451 
14»3 
1571 
1519 

1545 
1603 


1368 
1362 
1311 
1392 
1398 

1429 
1356 
1364 
1424, 
1324| 


Precipitation 


15  30 
13  29 
31 


0    23    30 
29    31 
28 


0 
0    20 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Inde 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY    ON   PAGE   5 


2,02 

1,97 
2,14 

3,85 


2.90 
2.24 


2.52 


3,12 

2.84 
2.00 
2,32 
2.50 

3.05 
2.46 
2.62 
2.01 
3.14 

2.80 
2.16 

2.90 


2.53 
4.32 

2.10 
2.45 
2.12 

2.88 

2.71 


3.39 

2.51 

2.06 


2,74 

4,00 
2.66 
2.85 

2 

3.32 
3.31 

2,21 
2,07 
2,88 

3.92 

2.56 

3.74 
2.90 

3.52 

4.83 


5.00 
4.73 
2.99 
3.60 
2.65 

3.63 
3,11 

2,01 


.•I 


1,50 
.92 


.53 


1.16 
1.86 


.03 


.38 

1.17 


.37 

1.12 


1.00 


.47 

.50 

.56 

1.15 


.60 
.53 


.81 

,68 
.41 
.67 
.61 

.95 

.60 
.71 
.54 
.82 

.79 
.56 

.67 


.69 
1.24 
.67 
.69 
.72 

.81 


1.67 
.75 

.37 
.57 


.91 
1.82 

.74 
.80 

1.82 
1.82 

.61 

.90 

1.00 

1.31 

.73 

1.20 

.90 

1.20 
1,74 


1,62 

,90 

1,15 

1,39 

,60 


1.38    31 

1.20    30 
.86    31 

1.70    31 

,831        1.77|30 


13,8 
17,0 
39,5 


20,4 
19,5 


l9,9 
18,0 
17,2 
16,8 
12 

18 

18,8 
15,1 
10,3 


21,0 
18,0 


10,6 
9,9 
10.7 

11,1 

10.0 

10. S 


42,2 

20,8 
30,3 


31,7 
48,0 
42,0 
33,8 

47,7 


*7,l 
42,0 
30,0 
34, « 

55,2 

30.6 
49.0 
47.0 


50,1 
46,4 
48,0 
40,0 
47,0 

41.0 
*7.5 


38    31 
45    31 


33    31 

45    31 
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NEW    ENGLAND 
JANUARY    1966 


Continued 


Temperature 

Precipilation 

M 

If 

I 

1 

1 

1 
-1 

o 

>- 

m 

No.  of  Days 

3 

li 

s 

1 
0 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

SbSon 

Max. 

Min. 

3 

!1 

Q  0 

a" 

• 

0 

s 

8 
2 

§ 

s 

MAINE 

il 

0  » 

hi 

is 

MADI«ON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RLIMFORO  POWER  PLANT 

29.1 
26.9 
28.6 
28.1 
27.7 

12.5 
9.6 

12.8 
9.3 

12.8 

20.3 
18.3 
20.7 
18.7 
20.3 

2.4 
-   .9 

1.4 

55 

52 
50 
55 
56 

-14 
.22 
.11 
.  9 
.  5 

13 
13 
13 
26 
16 

1379 

1445 
1364 
14^0 
1379 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
25 
25 

11 

30 
30 
31 
31 
30 

7 

6 
5 

8 

4 

3.10 

5.29 
3.22 
3.37 
3.55 

-   .19 
1.92 

.53 

1.12 
1.74 
1.12 
1.60 
1.61 

30 
30 
28 
30 
30 

37,7 
44,0 
46.0 
48.9 
43.0 

36l  31 
46  31 

8 

11 

7 

5 

2 

3 
1 
2 
2 

I 

2 

1 
1 
1 

«PRIN6FIElO 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  EMFIELO 

28. 5M 
27. OM 
32.4 
31.8 
28.9 

7.6M 
12. 4H 
10.5 

8.5 

e.e 

18. IM 
19. 7M 
21.5 
20.2 
18.9 

1.9 

53 

46 
55 

56 
52 

.18 
.  6 
.15 
.20 

.20 

t3 
16 
13 
12 
13 

14*7 
1406 
1342 
1383 
1426 

0 
0 

I 

0 

14 
17 
20 

31 
30 
30 
31 

9 
6 
7 
9 
9 

3.27 

D  3.13 
3.76 
4.44 

2.87 

.75 

.85 

.95 

1.01 

1.43 

.78 

31 
30 
30 
30 
31 

33.0 
26.5 
45.0 
43.0 
27.6 

23 

34 
22 

40 
30 

31 

31 

31 

31. 

29 

8 

6 
8 
6 
6 

2 
2 
3 
3 
2 

0 
0 

1 

2 
0 

WOODLAND 

30.8 

13.6 

22.2 

4.5 

50 

2 

.  6 

16 

1320 

0 

18 

30 

4 

3.34 

-   .36 

1.29 

31 

30.0 

20 

31 

6 

2 

1 

DIVISION 

20.2 

1.2 

3.61 

.15 

42.1 

«    «    * 
COASTAL              03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TP0RT                  R 

ELLSWORTH 

33.8 
34.0 
31.2 
32.3 
32.1 

17.8 
14. IM 
13.9 
18.1 
15.7 

25.8 
24. IM 
22.6 
25.2 
23.9 

2.0 
2.3 

57 
56 
54 
48 
44 

1 

1 
1 
1 
1 

.  4 

-10 

.  8 

.  e 

.  7 

16 
16 
13 
16 

16 

1204 
1264 
1307 
1227 
1264 

0 
0 
0 
0 
0 

12  29 

12  30 

16l  30 
13l29 
I2I  30 

4.46 
4.03 
4.91 
2.47 
3.15 

.00 

.  1.64 
.   .83 

1.16 

1.53 

1.78 

.55 

1.02 

24 
30 
30 
28 
31 

44.0 
38.0 
47.8 
21.7 
32.5 

29 

31 

17 
13 
21 

28 

31. 
31. 
31. 
31 

6 
6 
9 
7 
6 

5 

4 
3 

1 
2 

1 

1 

2 

0 

1 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

30.9 
31.8 

32.2 
31.3 

13.5 
15.2 

17.7 
13.3 

22.2 
23.5 

25.0 
22.3 

.5 

50 
55 

58 
56 

2 

1 

1 
1 

.10 

-  8 

-  3 

.10 

16 
16 

16 
12 

1317 
1280 

1234 
1315 

0 
0 

0 

0 

17 
15 

14 
15 

30 
30 

29 
29 

3.84 
3.65 

5.09 
4.97 

.60 

1.22 

2.09 
2.04 

30 

30 
30 

38.8 
48.2 

38.2 

26 
24 

31 
31 

7 

6 

7 

3 

4 
4 

1 

1 
1 

ROCKLAND 

SACO 

5ANF0RD  2  NNW 

33.4 

35. 9M 
32.8 

17.4 
16. 9M 
12.5 

25.4 
26. 4M 
22.7 

54 
60 
59 

1 

1 
2 

.  6 
.  6 
,10 

16 
13 

13 

1221 

1189 
1306 

0 

0 
0 

13 

17 

29 

30 
30 

5.42 
5.87 
5.58 

1.95 
1.64 
1.92 

30 
30 
24 

37.3 

44.0 

29 

34 

31 

30 

10 

7 
8 

5 
5 

4 

1 
3 

2 

DIVISION 

24.1 

1.0 

4.45 

.23 

39.1 

MASSACHUSETTS 

«   «   * 
WESTERN             01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITT5FIEL0  we  AIRPORT    R 

28.3 

28.6 
29.1 

32.0 
28.4 

12.0 
12.7 
11. 1 
10.2 
U.O 

20.2 
20.7 
20.1 
21.1 
19.7 

.  2.6 

-  1.9 

-  2.1 

57 
55 
58 
60 
57 

.  8 
.  9 
.  4 
.  5 
.  9 

17. 

16 

17. 

!4. 

16 

1382 

13*7 
1382 
1354 
1399 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
21 
20 
18 
19 

30 
30 
30 
31 
30 

9 
6 
9 

8 

7 

1.78 
2.56 
3.00 
3.20 
2.96 

.  1.60 
.   .87 
.   .01 

.49 
.70 
.83 
1.00 
.71 

31 

31 
24 

31 
30 

27.9 
32.1 
35.2 
28.0 
33.2 

21 
29 
24 
22 

20 

31 
31 
31 
31 
31 

5 
6 
6 
6 
10 

0 

2 
2 

4 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

30.7 
29.8 
29.0m 

15.1 
12.4 
13. 8M 

22.9 
21.1 
21. 4M 

-  2.2 

62 

58 

.  9 
.  6 
.  7 

16 

!«♦ 
16 

1298 
1354 

1357 

0 
0 
0 

19 

30 
30 
30 

5 

6 

5 

1.94 

3.08 
2.78 

-  1.33 

-  .19 

.46 

.96 
1.20 

3 

23 
23 

15.5 

30.2 
28.5 

19 

30 

6 
6 

4 

0 
2 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

20.9 

-  1.8 

2.66 

-   .73 

28.8 

•    •    • 

CENTRAL              02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam        r 
Blue  hill  wb        // 

33.1m 

30.4 

33.0 

31.8 

31.7 

13. 8M 
12.2 

15.3 
12.0 
17.9 

23. 5M 

21.3 

24.2 

21.9 

24.8 

-  1.6 

-  2.2 

61 
58 
59 

58 
58 

? 

.  2 

.  6 
.  6 

.  6 
0 

17 
16 
13 
26 
16 

1275 

1350 
1244 
1327 
1239 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
20 
10 
17 
15 

30 
30 
30 
30 
30 

2 
7 
2 
7 
1 

1.72 
2.18 
4.05 
2.61 
5.70 

-  1.68 
1.21 

.60 
.49 
.94 
.50 
1.69 

30 
24 
23 

30 
23 

17.0 
42.0 
33.0 
37.5 
46.0 

10 
21 
19 
24 
21 

31 

31 

31. 

30 

30 

6 
8 
6 
8 
9 

2 
0 
5 
1 

4 

0 
0 
0 

0 

1 

buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  8RIMF1ELD  DAM 

FITCHBURS  2  5 

32.6 
34.5 
33.5 

31.8 

34.0 

14.3 
20.1 
15.8 
12.9 
14,6 

23.5 
27.3 
24.7 
22.4 
24.3 

-  2.5 

-  1.5 

.  1.6 

64 
64 
60 
58 
61 

0 
0 

.  2 

16 

9 
17. 
16 
16 

1279 

Has 

1245 
1313 
1253 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
12 

14 
17 
10 

30 
29 
30 

30 
30 

i 

3.41 
5.26 
4.19 
3.49 
4.38 

1.25 
-   .14 

.28 

.94 

2.09 

.94 

1.00 
1.67 

24 
24 
23 
24 
24 

37.0 
31.3 
36.5 
33.1 
36.0 

26 

0 
18 
19 

31 

31. 
31 

8 
9 

7 
7 
8 

2 

4 
5 
2 
3 

FRAMInGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

34.7 
34.8 
36.0 
34.1 
34.6 

16.8 
18.9 
19.5 
18.7 
15. e 

25.8 
26.9 
27.8 
26.4 
25.2 

-  1.7 

-  1.1 
1.8 

-  .3 

65 
58 
62 

59 

60 

0 
0 
2 
2 
.  5 

16 

16 

16 

16« 

13 

1209 
1176 
1147 
1188 
1225 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
10 

30 
30 
30 
30 
30 

1 
0 
0 
2 

5.51 
5.63 

D  4.48 
3.77 
5.62 

1.43 

1.92 

.90 

•   .25 

2.04 
1.52 
1.24 
.97 
1.68 

24 

30 
30 
30 
23 

37.9 
41.6 
34.9 
32.0 

50.5 

21 

20 

24 

30. 

8 
7 
8 
7 
9 

4 
5 

3 
3 

4 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
wALPOLF 

32.0 
33.1 

29.7 
34.2 
33.9 

11.8 
18. 7M 
10.4 
13.2 
16.5 

21.9 
25. 9M 
20.1 
23.7 
25.2 

•  1.0 

•  2.6 

.  1.0 

58 
59 
56 
57 
60 

-  5 

-  5 

.  4 

-  7 

13 

16- 

16 

13 

1329 
1203 
1395 
1273 
1227 

0 
0 

0 
0 

0 

17 
13 

19 
10 
10 

30 
25 

30 
30 
30 

6 

5 

4 
2 

3.39 
D  2.02 
2.55 
2.39 
4.94 

-  .41 

-  1.62 

-  1.19 

.81 

.57 

.59 

.76 

I. 11 

31 
6 
24 
30 
23 

30.3 
15.0 
25.0 

40.7 

22 

9 
15 

20 

31 
31 
31 

28* 

6 
6 
7 
6 
9 

4 
2 
1 
1 
4 

WEST  MEDWAV 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

35.9 

36.7 
29.5 

17.9 

le.4M 

14.8 

26.9 
27. 6M 
22.2 

-   .1 

•  1.8 

61 
65 
55 

.  7 
.  3 

13 
16 

1175 
1149 
1320 

0 
0 
0 

11 
10 
17 

30 
29 
30 

3 
3 

0  4.26 
3.89 
4.22 

.29 
.51 

1.04 

.75 

1.07 

23 

30 
23 

32.5 
25.2 

44.0 

16 
14 
35 

31 
31* 

31 

7 
7 

4 
4 

DIVISION 

24.5 

-  1.8 

3.90 

.04 

34.5 

«    •    « 

COASTAL             03 

1 

BOSTON  we  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

CAST  WAREHAM 

EOflARTOWN 

35.0 
35.4 
36.9 
35.4 
36.6 

22.5 

18. 8M 
23.9 
20.1 
22.5 

28.8 
27. IM 
30.4 
27.8 
29.6 

-  1.1 

-  1.2 

61 
60 
56 
60 
57 

' 

6 

2 
10 

16 
9 
17. 
13 
29. 

1115 
1159 
1065 
1146 
1090 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 

5 

I 

23 

29 
25 

30 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

5.29 

D  4.04 
2.61 
4.48 
4.94 

1.35 

.48 

.18 

1.48 
1.60 
.62 
1.41 
1.14 

23 
23 
31 
24 
3 

26.4 

27.2 

9.8 

15.8 

10 

3 

6 

30 

28 

30 

7 
7 
6 
8 

9 

1 

1 

0 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MASSACHUSETTS 

'ALL  RIVER 

HINGMAM 

MVANNIS  2  NNE 

mIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
BLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKBORT  1  ESE 

«ALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOOOS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPOBT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTuwOOD 
PETEBBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

tamworth  2 

wInDham 

wolfeboro 

WOODSTOCK 
DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


3*.« 
3S.S 

37. 6M 

37.0 

36.1 

37.3 
37.3 
38. IM 
36.0 
33.9 

35.5 

37.4 
34.5 
38.4 


26.2 

27.4 
24.7 
27,0 
24.6 

22. 2M 
28.9 

13.4 
25.7 


30.6 
30. 9M 
31.4 
31.6 
33.7 

31.3 

31.7 
28.3 
32.5 

28.3 

2a. 0 

33.4 
32. 4M 
27.6 

33.2 
31. 9M 
30.6 
28.8 
31.5 

30.0 
32.1 
35.0 
28.7 
30, OM 


35.0 
33,0 
37.8 
37,5 
36,1 


21.6 
20.6 
21. 7M 
18.8 
23.1 

24.1 
22.4 

24. 6M 

17.1 

21.0 

21,2 

23.6 
17.3 
24,7 


7.3 
6,0 
6,7 
3,1 
4,4 

.    1.3M 

7,7 

-    2.6 

7.7 


9.4 
7.0M 
9.4 
9.2 
12. 3M 

10.7 

10.2 

9.0 

11.5 

11.6 
5.3 

11.5 

11.  7M 

9.4 

13.8 
11. 4M 
10.6 
8.6 
13.9 

8.1 
10.7 
15.5 
13.9 

11. OM 


23.6 
18.5 
19.5 
23.4 
21,5 


28,2 

28.1 
29. 7M 
27.9 
29.6 

30.7 
29.9 
31. 4M 
26.6 
27.5 

28.4 
30,5 
25.9 
31.6 

28,9 


16.8 
16.7 
15.7 
15.1 
14.5 

10. 5M 
18.3 

5.4 

16.7 


20.0 
19. OM 
20.4 
20.4 
23.0m 

21.0 

21.0 
18,7 
22.0 

20,0 
16.7 
22,5 
22. IM 

18,5 

23.5 

21.7M 
20.6 
19.7 
22.7 

19.1 
21.4 
25.3 
21.3 

20. 5M 

20.8 


29.3 
25.8 
28.7 
30.5 
28.8 

28,6 


3,4 


-  1,0 

-  1,0 


1,1 


.6 
1.2 


1.7 


.1      57      I 
.5      55      1 

58      1 


1134 
1136 
10S8 
1144 


1055 
lOPl 
1036 
1183 
1155 


16  1128 
28*  1066 
13  I  1205 
16      1025 


.24  13 
.25  26 


.28  27 
.12  16 


1491 
1492 
1521 
1543 
15*0 

1701 
1440 

1848 
1492 


.191  26 
.171 17 


.11  13 
.14  16 
13 


1388 
1428 
1376 
1374 
1291 

1355 


1358 
1431   0 
1326   0 


1389 
1492 
1313 
1322 

1433 

1279 
1334 
1369 
1424 
13P2 

1415 
1342 
1225 
1347 
1373 


1099 
1208 
1121 
1064 
1115 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1966 


No.  of  Days 


0 
0 

0  , 
0  11 
0    11 


11 


0    28 

0   21 


0|  30 

Oi  26 


I 


Precipitation 


20   31    10 

3l|     8 

30 

30 

30 


17 


30 


20    31 
20   30 

17|  30 


23 

31 

5 

20 

30 

9 

12 

30 

9 

13 

30 

7 

23 

30 

11 

11 

30 

4 

31 

6 

19 

30 

8 

24 

31 

10 

14 

30 

5 

20 

30 

10 

18 

30 

5 

10 

30 

4 

24 

30 
30 

4 

8 

24 

0 

14 

30 

0 

7 

30 

0 

8 

26 

0 

9 

27 

0 

3.30 
4.64 
0  3.08 
4.80 
4.27 

3.79 
3.95 

4.47 
4.13 
5.53 

5.26 

3.80 
3.80 
4.34 

4.24 


1.66 
4.05 
3.25 
3,30 
2.83 

2.87 
2.96 

9.35 
4.64 

3,20 


3.17 

2.69 

3.36 

D    7.10 

3,89 

3.13 
2.39 
2.34 

3.07 
2.54 
2.76 
3.24 
3.39 

3.79 
4.98 
0  3.72 
2.48 
6.12 

1.96 
3.38 
4.57 
3,24 
1.58 

3.43 


3.23 
3.92 
2.72 
3.95 

3.40 

3.44 


1.13 
1.45 


-       .24 


3.91 

.06 


.23 


.54 

3.37 


.17 

.48 

1.01 


-    1.01 


.14 


1.14 
1.14 

.98 
1.88 

.78 

.63 

.87 

.91 

1.38 

1.25 

1.20 

.94 

1.02 

1.18 


.41 
.88 
.78 
1.50 
.58 


.80    30 


2.22 
1.24 


,91 
.52 

1.06 
1.23 
2.60 

1.05 

.78 
.52 

.62 

1.02 
.59 

1,03 
.92 

1.34 

1.23 

1.25 

.54 

2.10 

.45 

1.18 

.92 

.86 
,47 


.61         1.08 

1.02 

I.35I  .54 

I        1.05 

.41  .89 


.52 


23 


17. 
32. 


31.3 
10.9 


16,0 
33.0 


19.1 
21.0 


35.3 

43.0 
39.5 
36.5 
49.8 

50.9 
36.5 

63,9 

60,0 


35,7 

32,9 
38,5 

37.4 

38.7 

31.2 
33.9 
28.6 


34.8 
39.0 
36.0 


45.0 
36.3 
47.6 

27,4 
37,8 
40,6 
52,5 
25,9 

37,3 


14,7 
10.0 
16,1 

12.3 


■3-a 
15 


No.  of  Days 


32    31 

24    31 


31 
31 
31 
30 
25* 

31* 

30 

31. 

31 

31 
24 

31. 
31 

31 

24 

31         6 

31         7 

30 


3    30 
31. 


3  0 
1  0 
1      0 


See  Reference  Notes  FoUoviring  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
JANUARY    1966 


Temperature 

Precipitation 

I 
< 

1 

Is 

• 

, 

■s 

1 

J 

1 

1 

No.  oi  Days 

•3 
■2 

i! 

>- 

Q 
"m 

s 
S 
o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

IvUn. 

3 

11 
OS 

11 

a 

s 

1 

o 

1 

s 

5S 

°  1 
si 

VERMONT 

tt   «   • 

NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURC  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

27.7 
28.9 
25. S 
26.5 
25.4 

.IM 
1.5 
5.1 
5.7 
5.9 

13. 9M 

15.2 

15.5 

16.1 

15.7 

•  2.3 
-  1.2 

54 
55 

56 
51 

51 

1 
1 
1 
1 
2 

.21 
.24 
.29 
.16 
.22 

14. 

26 

26 

14. 

26 

1571 
1538 
1531 
1509 
1525 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
18 
22 
24 

30 
30 
30 
30 
30 

14 
14 
11 
12 
11 

1.68 
2.17 
1.34 
1.13 
1.62 

-   .78 
.   .46 

.48 
.57 
.56 
.21 
.34 

24 
24 
28 
24 
3U 

46.3 
26.3 
36.0 
28.1 
26.2 

16 
18 
13 
18 

31 
31 
31 
31 

4 

7 
5 
5 
6 

0 
1 

I 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

23.6 
26.2 
IB. 8 
23.5 
23.1 

4.6 

4.9 

-   .8M 

3.5 

5.1 

14.1 
15.6 

9.0M 
13.5 
14.1 

.  1.8 

55 
55 

44 
50 
48 

1 
1 

1 

I 
I 

.18 
-25 

.24 
-17 

26 
26 

26 

13 

1570 
1527 
1756 
1591 
1575 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
21 

30 
24 
28 

31 
30 
31 
31 
31 

13 

11 

12 
12 

1.99 
2.77 
D  2.74 
2.06 
1.44 

.   .46 

.50 
.62 
.40 
.39 
.37 

30 
8 
3 

23 
8 

28.0 
29.3 
25.6 

19 
15 
62 

20 

31 
31. 
31 
31. 

6 
11 
12 

7 
6 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

northfield 
rochester 

SAINT  JOHNSBURY 

kAterbury  1  nne 
west  burke 

29.4 
27.8 
26.1 
23. 2H 

6.4 

6.1 

7.7 

-  3.1M 

17.9 
17.0 
16.9 
10. IM 

-   .8 

58 
53 
55 

50 

1 
1 

1 
2 

.20 
.20 
-18 
.25 

26 
13 
26 

14. 

1453 

1482 
1484 
1702 

0 
0 
0 
0 

22 

21 
23 
24 

30 
30 
30 
31 

10 

9 

11 

18 

2.91 

1.71 
1.81 
1.86 

-  .24 

-  .86 

-  .98 

.94 
.38 
.68 
.28 

24 

30 

24 

9 

31.4 
28.0 

22.0 

24 
13 

27 

31 

30 

31 

« 

7 
5 
8 

2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

15.0 

-  1.3 

1.88 

-   .61 

29.8 

«   «   * 
WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

28.9 
23.4 
27.4 
29.6 
29.7 

11.6 
7.5 
9.8 
9.6 

11.6 

20.3 
15.5 
18.6 
19.6 

20.7 

-  .7 

-  1.7 

-  .6 

57 
56 
55 

60 
60 

-10 
.20 
-10 
.16 
.14 

26 

26 

29. 

26 

26 

1377 
1631 
1429 

1402 
1367 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
25 
18 
20 
19 

30 
31 
30 
30 
30 

9 
9 
8 
10 
8 

1.83 
2.02 
l.*l 
3.17 
1.85 

.07 
-   ,70 

.38 
.44 
.27 
.85 
.37 

31 
23 
23 

30 
31. 

25.5 

41.3 
23.0 
26.0 
21.0 

17 
17 
17 
20 
18 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

24. 9 

7.9 

16.4 

55 

1 

.25 

26 

1500 

0 

22 

30 

11 

2.24 

.50 

24 

26.0 

24 

31 

9 

1 

0 

DIVISION 

18.5 

-  1.8 

2.09 

-   .44 

27.1 

«    «    * 
SOUTHEASTERN        03 

bellows  falls 
cavendish 
readsboro  1  sse 
somerset 
vErnon 

31.0 
29.7 
28.9 
25.1 
32.5 

10.6 
8.2 

10.1 
4.8 

10.2 

20.8 
19.0 
19.5 
15.0 
21.4 

.3 

•  2.4 

56 
54 
57 
53 

56 

2* 

-  5 
-20 

-  6 
-17 

-  6 

14. 
26 

17 
26 
16. 

1363 
1421 
1401 
1545 
1345 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
21 
22 
26 
16 

30 
30 
30 
30 
31 

7 

8 

11 

14 

6 

2.44 
2.18 
3.88 
«.ll 
2.28 

•   .85 

.  1.26 

-  .21 

-  .52 

-  1.09 

.61 

.62 

1.13 

1.25 

.57 

24 

30 
24 
24 
24 

37.5 

26.0 
42.8 
40.3 
29.6 

16 
19 
35 
31 
17 

31. 

31 

31 

31 

31 

8 

6 
7 
8 
6 

0 
0 

1 

2 
0 

WOODSTOCK  3  E 

28.5 

4.5 

16.5 

-  2.6 

55 

1 

-19 

26 

1495 

0 

23 

30 

13 

1.85 

-  1.48 

.56 

24 

31.5 

27 

31 

6 

I 

0 

division 

18.7 

-   .4 

2,79 

-   .85 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi   66°  ON  THE  1ST  AT  MANSFIELD  HOLLOW  DAM,  CONN. 

LOWEST  TEMPERATURE,   -29°  ON  THE  26TH  AT  ENOSBURG  FALLS,  VT. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   9.35  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   1.13  INCHES  AT  MC  INDOE  FALLS,  VT. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  3.81  INCHES  ON  THE  24TH  AT  FRANKLIN,  MASS. 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    63.9  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   78  INCHES  ON  THE  31ST  AT  CANNON 

MOUNTAIN,  N,  H. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1966 


SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


January  1966  was  very  unusual.  New  Years 
brought  a  thaw  everywhere,  even  to  Mt.  Washing- 
ton's summit.  Maxima  ranged  generally  from  the 
middle  and  upper  forties  in  extreme  northern 
Maine  to  some  in  the  low  sixties  in  parts  of 
southern  New  England.  Some  new  records  for 
the  day  were  set.  January  mean  temperatures 
ranged  from  much  above  normal  in  the  exi:r-me 
north,  by  over  6°  at  Caribou,  Maine,  to  con- 
siderably below  normal  in  the  south,  by  over 
3  °  at  Nantucket  Island.  Many  stations,  some 
as  far  south  as  southern  Massachusetts,  ex- 
perienced lower  readings  than  did  Caribou,  Maine. 
At  Caribou  the  lowest  was  a  mild,  for  that  area, 


Precipitation  frequency  was  also  unusual.  In 
fact,  no  day  passed  without  precipitation  in 
New  England.  The  frequency  at  most  stations 
was  above  average.  Caribou,  Maine,  had  but 
5  days  with  no  precipitation.  Pittsfield,  Mass., 
and  Burlington,  Vt.,  had  only  7  days  each. 
Precipitation  totals,  however,  were  amazingly 
spotty  and  varied.  Fortunately,  the  heaviest 
totals  fell  in  the  southeastern  New  England  sec- 
tions which  had  been  hardest  hit  from  the  stand- 
point of  vanishing  municipal  water  supplies  during 
1965.  Many  stations  in  the  previously  very  dry 
coastal  area,  including  Rhode  Island,  eastern 
Massachusetts,  southeastern  New  Hampshire, 
and  much  of  coastal  Maine,  received  from  3  to  7 
inches.  This  is  from  about  normal  to  nearly 
double  the  normal.  Though  also  spotty,  amounts 
were  generally  less  farther  inland.  Totals  of 
only  from  1  to  2  inches  were  numerous  in  northern 
Vermont  and  appeared  in  each  state  but  Rhode 
Island. 

In  many  areas  January  will  be  long  remembered 
for  its  snowfall.  Totals  were  nearly  everywhere 
more  than  average.  They  ranged  up  to  three 
times  average  in  much  of  eastern  Massachusetts 
and  locally  in  southern  New  Hampshire.  For 
most  of  New  England,  January  totals  were  from 
150  to  250  percent  of  average.  The  general 
pattern  of  January  snov^^all  is  displayed  on  the 
accompanying  maps.  Due  to  local  variability  of 
snowfall  from  topographical  and  other  causes, 
plus  the  uncertainties  of  measurement  of  heavy 
snowfalls,  these  maps  should  not  be  used  for 
determining  snowfall  totals  for  specific  points 
by  interpolation. 

Though  snowfall  frequency  in  January  was  re- 
markably great,  three  widespread  and  major 
storms  accounted  for  most  of  the  month's  accumu- 
lation. Curiously,  all  three  occurred  on  weekends. 
In  fact,  none  of  the  month's  5  weekends  were 
entirely  free  of  snowfall.    However,   snowfall  on 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut    06268 
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the  first  weekend  was  heavy  only  over  a  small 
area,  while  that  of  the  third  weekend  was  less  yet. 

The  first  major  weekend  storm  was  primarily 
on  January  8.  This  storm  brought  heavy  snow- 
falls of  6  to  16  inches  to  most  of  New  England. 
Most  of  Vermont  was  spared,  where  the  precipita- 
tion totals  were  much  smaller,  as  were  extreme 
coastal  areas  in  the  south,  including  Cape  Cod 
and  the  Islands,  where  precipitation  was  mostly 
rain.  Plummeting  temperatures  and  high  wind 
brought  blizzard  conditions  to  many  areas  during 
the  afternoon  of  the  8th.  Blizzard  conditions 
continued  into  the  morning  of  the  9th,  with  blowing 
snow  filling  the  air. 

The  second  major  weekend  storm  was  that  of 
Sunday,  January  23,  which  continued  into  the 
next  day.  This  storm  affected  nearly  all  of 
New  England  excepting  eastern  and  northern 
Maine.  Snowfall  totals  were  mostly  in  the  range 
from  8  to  24  inches,  with  lesser  amounts  along 
the  southern  coast  and  on  the  offshore  islands. 
Strong  winds  combined  with  wet- clinging  snow 
to  increase  the  storm's  damage  toll.  Only  the 
lack  of  extreme  cold  prevented  blizzard  con- 
ditions. Tides  and  surf  generally  4  to  5  feet  above 
normal  inflicted  damage  to  southern  coastal  in- 
stallations. Coastal  lowlands  were  flooded  and 
roads    washed    out,     especially   in    Connecticut. 

The  third  major  weekend  storm  was  that  of 
Sunday,  January  30,  which  also  continued  into 
Monday.  Much  of  New  England  received  from 
6  to  20  inches  of  snow,  though  amounts  tapered 
down  to  a  few  inches  in  extreme  southern  coastal 
areas  where  precipitation  was  mostly  rain.  Pre- 
cipitation changed  over  briefly  to  rain  at  midday 
on  the  30th  over  much  of  southeastern  New 
England.  Sharply  falling  temperatures  and  high 
winds  brought  blizzard  or  near-blizzard  condi- 
tions   to    much    of   the    area  by  Sunday  evening. 

The  only  heavy  snowstorm  not  coming  at  a  weekend 
affected  only  a  limited  area.  This  was  on  January 
27-28,  when  from  8  inches  to  over  2  feet  of  snow 
fell  on  much  of  eastern  and  northern  Maine.  This 
storm  reached  blizzard  intensity  at  times  and 
whipped  the  snow  into  high  drifts. 

All  four  major  storms  caused  delays  to  all  forms 
of  transportation  and  cancellationof  many  church, 
social,  school,  and  business  activities.  Trees, 
shrubs,  and  utility  wires  suffered  damage.  Many 
localities  were  hit  by  two  to  three  of  these 
excessive  snowfalls,  all  in  this  one  month,  each 
equaling,  or  exceeding  the  usual  winter's  heaviest 
snovd'all.  The  excessive  snow  accumulated  to 
new    record    January   totals    at    many    stations. 

Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts    02109 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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.05 

NARDSBORO 

3,  OB 

T 

•HITINGHAM    2    H 

3,«2 

.05      T 

.AA 

.12 

HODDSTOClt    J    E 

>••» 

.11 

.09 

.06  ,08  ,ir 


.10 

.u 

,07 


.09 

.22 

•  14 

•  06 

.09 

.02 

.13 

T 

T 

.08 

.10 

•  Of 

.02 

,12 

.3A 

•  35 

.05   .08   .05 


.11   .21   .21 


.22   .17   .03 


161  17   18   19   20   21   22   23   24   25   28   27   28   29   30   31 


•16   •Ot   •0! 


•05   .OT   T 


•01   ^06   ,02   T 


,01   ,07   •«! 


SUPPLEMENTAL    DATA 


( 

Speed   - 

Id 
m.p.h. 

) 

Helative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

SUboD 

a  0 
d-H 

r-1    Q) 

3  a 

< 

1    . 

.21 

0) 

§       1 

a    1 

^1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7     PM 

1 

8 

3 

s 

i 

I 

§1 

(2 

£  R  i 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

32 

IKO 

17.6 

61++ 

29 

30 

73 

74 

61 

66 

11 

1 

3 

3 

0 

0 

18 

_ 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

31 

7.0 

10.5 

33 

NW 

30 

67 

66 

54 

61 

4 

6 

3 

3 

0 

0 

16 

66 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

45 

S 

30 

- 

74 

56 

- 

e 

4 

4 

1 

0 

0 

17 

60 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

74 

79 

9 

7 

10 

0 

0 

0 

26 

- 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

32 

^•0 

9.5 

40 

NE 

30 

76 

76 

62 

69 

7 

7 

3 

3 

0 

1 

21 

57 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

53 

E 

23  + 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

5 

0 

17 

48 

BOSTON    WB    AIRPORT 

31 

8.9 

15.5 

43 

s 

30  + 

71 

72 

64 

68 

6 

7 

3 

0 

20 

53 

NANTUCKET    we    AIRPORT 

31 

7^S 

15.3 

49 

sw 

30  + 

80 

82 

72 

76 

9 

5 

3 

0 

22 

55 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

9 

9 

° 

0 

24 

- 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

30 

9.i 

14.8 

45  +  + 

30 

28+ 

73 

74 

62 

70 

4 

6 

3 

0 

17 

_ 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

32 

b.i 

8.8 

34 

s 

30  + 

72 

70 

57 

67 

7 

3 

5 

0 

17 

57 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

133    % 

E    » 

30 

- 

- 

- 

- 

0 

9 

6 

1 

21 

27 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

2 

5 

0 

16 

- 

PROVIDENCE    wB    AIRPORT 

31 

8.6 

13.9 

40  +  + 

24 

31 

67 

68 

56 

63 

6 

4 

5 

0 

0 

17 

60 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

33 

2.3 

9.6 

32 

SW 

10 

75 

74 

69 

74 

6 

11 

7 

0 

0 

0 

24 

42 

s  8. 


6,2 
6.8 
6.1 

7.2 
6.2 


6.2 
6^5 


6.2 
5.9 


%  PEAK  GUST 

(P  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 


CONNECTICUT 
•    *    • 
NORTHWEST 
BULLS  BRIOSE  DAM 
CRE4M  HILL 
^ALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUS  DAM 
MI6MAH  RESERVOIR 
•   *    • 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4,   M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 
•    «    • 
COASTAL  Oj 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  i   N 
WESTBROOK 


MAX 

M3N 


Day  o{  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX   61 

MIN 


59  35 

32  26 

50  36 

36  28 

57  37 
32  27 

47  38 

31  31 

<>3  38 

31  30 

42  38 

30  31 

59  38 

32  29 

58  *5 

34  30 

55  39 

31  30 

44  41 

34  34 

50  40 
27  27 

51  39 
26 

59  35 

31  27 


40  46  40 

20  21 

34  43  35 

24  24  30 

37  43  35 

23  14  20 


62   44   44 
44   37   37 


60   44   42 
40   33   32 


62   60 
48   38 


40   32   32 


62   56   39 
39   30   33 


36  38 
27  24 

37  45 
27  18 

37  37 
27  15 

38  45 

26  21 

39  44 
26  24 

38  43 

26  27 

38  37 

29  14 

36  39 

30  27 

40  47 

23  20 

42  49 

27  20 

37  43 

26  27 

38  45 

24  19 

37  40 

27  20 


44   45 
32   28 


40   47 
25   26 


38   36 
29   20 


35   38 

29   28 


37   37 
30   29 


41   36 

30   13 


38  40 

30  SO 

36  38 

30  21 

42  38 

33  20 

43  36 

31  9 

36  34 

31  16 

45  47 

28  16 

35  40 

28  30 


10   11   12   13   U   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


30   20  41 


45   27 
6    5 


40   20 
17    8 


39   22 

19    3 


44   39   21 
15   18   11 

28   45   30 


45   38   25 


22 

-  1 


37   36 
13   11 


31   31 
17   19 


25   27 
-  4   18 


35   34 

21   14 


27   33 

3   21 


17   27 
■  I    7 


28  36 

4  22 

27  36 

4  23 

17  28 

4  5 


32  J7 
23 

24  32 

3  20 

34  35 

1  20 

19  28 

I  3 


35   41 

13   25 


25   10 
•  5-5 


37   40 
22   15 


39   40 
22   16 


30   40 
9   18 


27   39 
6   21 


36 
■  1 

28 

0 

34 

0 

23 
2 

19 
3 

17 
2 

34 
2 

35 

0 

34 
2 

19 

11 

27 
•  1 

40 
0 

36 

0 


15  30 

3  15 

36  36 

8  27 

35  35 

8  26 

32  35 

10  26 

18  32 

5  12 

28  31 

7  26 


35   39 

26 


32   33 

3   21 


35   33 

7   22 


27   43 

10   11 


21   36   38 
5   10   25 


40   40 
23   28 


31  39 

24  24 

37  36 

27  30 

34  38 

21  28 

37  35 

24  30 

41  36 

29  29 


37   33   31 

15   25   24 


32   29 

20   21 


17   25   22 


34  35 

15  27 

39  40 

17  27 


34  38 

22  29 

36  38 

25  31 

41  39 

25  31 

39  40 

30  32 


37   32 
20   22 


36   36 
23   28 


33   41 

27   27 


35   39   39 

22   29   32 


36  35 

18  22 

38  31 
16  28 

36  38 

10  22 

36  32 

18  28 

37  34 

18  30 

36  34 

22  31 

39  41 

15  15 

36  3S 

19  29 

36  3S 

20  29 

41  35 

21  31 

37  32 

22  27 

36  36 

16  20 

38  39 

15  16 


35 

26 

35   35 

30   25 


39   37 
27   31 


25   20   20 
10-2-1 


27   21 
12  -  1 


30   28 
13    6 


33   28 

15    7 


33 

20 

38 
19 

32 

17 

35 

19 


22   32 

12   15 


18   24 
2  -  1 


l9   21   30   21 


24   23 

.11    8 

23      e 

-3-3 


2b      20 
.  3    0 


34  23  32 

21  16  14 

33  28  35 

19  15  20 


32 

0 

25 

3  8 

30   14 

4  8 

26   21 


26 


16   23 

4    4 

24   27 


14 

0 

22 


24  33 

14  11 

38  25 

20  11 


34   24 
12   12 


37   30 
18   20 


37   28 
18   18 


34   38 

11   14 


37   26 
14   12 


36  25 

15   13 

37  25 

12 


38   28 

14   12 


29   29 

6    3 


Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    12    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 


NOBTHERN 
BRASSUA  DAM 
BRtOOEWATER 
CAPtBOLJ  MB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
ELSTIS  2 
FORT  KENT 
SREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONE  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
"ILLINOCKET 
KILLtNOCKET  FAA  AP 
00U05S0C 
PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  6UREN  2 
•    •    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
<S  BANGOR  DOM  FIELD 
9RIDGT0N  1  NNH 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


Day  oi  Month 


48 
10 


19 


SO   39   20 
34    0    6 

46   23   30 


44   34   20 


52   38   24 


?4   34   34 


13   17 
1  -  1 


19   18 
4.2 


25   21 

-  6  -10 

19   16 

0  -  1 

18   19 
2-3 


21   20 
0.5 


30   19   23 


32   31   33 

13   16   21 


24   15 
1    5 


20   16 
1  -  1 


16   16 
■12    3 


13 

.  7 


21   18 
2.2 


25   15 

3.8 


19   12 

10-5 


14   22 
2   11 


24   17 

8-5 


12 

-  6 


24   24 
•5.1 


15   20 

■  U  .  5 


12 
.  7 


13   21 

.7.4 


15 

.  6 


24   20 
9.8 


22 

.  4 


15   14 

.10  .  9 


1 

-11 

2 

•10 


14   18 

•  7  .10 


17   22 
■  21    0 


17   27 
3   10 


18   22 
-9-2 

23   23 


24   21 

.  4   10 


17   25 
.12  .  4 


18   29 

.15  .  8 


13   2* 
-13   2 


20 
-  4 


20 
-  6 


30 
13 

28 
11 

34 
15 

28 
10 


20 
.14  .14 


22 
.12 


18 
.5.3 


20   26 
•  22  .  8 


32 
19 


16   31 

■14   13  • 

B  Reierence  Notes  FoUowisg 
-    13    - 


33 

11 

27 

8 

32 

10 

30 
12 

31 

10 

14 
.  6 

18 


18   10 
•  16  -13 


20   20 
•  S  .  5 


19   28 

•  6.4 


22   29 

.6.5 


13 

-  9 


16 
13 

11 
13 

15 
.  9 


21 
.  2 


31   22 

-15  .10 


40  36 

32  26 

33  32 

20  26 


37  33 

30  27 

38  3* 

30  29 

22  32 

7  9 

25  30 

18  20 

20  30 

9  14 

51  37 

25  30 

37  33 

26  31 

22  29 

15  18 

35  35 

25  28 

35  35 

31  28 

28  35 

20  25 

35  38 

28  22 

34  36 

29  26 

28  35 

23  27 


36   33 

30   28 


37   36 
30   29 


27  27 

17  20 

28  29 

9  8 

28  28 

17  21 

28  28 

16  21 

34  29 

5  20 


29   25 

2   18 


32   29 

17   21 


28   30 
19   26 


31   JO 
21   23 


28   28 
0   25 


33   29 

13   17 


28   29 
.  3    9 


29   25 

10   17 


35  29 

20  18 

34  33 

24  19 

41  30 

20  19 

36  28 

19  16 

33  28 
22  18 

34  35 

20  20 

36  31 

20  6 


34  40 

12  8 

36  31 
18  14 

37  32 
23  20 


25   l9 
•14  -19 


28 
19 

29  28 
20  3 

30  16 
16  .  4 

27  It 

10  -14 


29  27 
20    3 

26  15 
2.9 

31   26 

20  .  2 

28   20 

20    0 

28   24 

20   11 

27  22 
14  .14 

27  23 

14  .11 

28  24 
2    2 

30  30 
23    2 

30   20 

13  .  4 

29  23 

6  .18 

29   25 

20  .  2 

28  26 

19  2 

29  25 

14  .  9 

29   31 

20  4 

29   30 
20    8 

29   28 

18  .  7 


30  23 

10  .  1 

31  22 
18    9 

29   27 

14  .  I 

31   22 
20   .2 

28  22 

29  1 


33   27 

12  -13 

SO   S2 
24   16 


28   26 

16-7 


15 
-13 

25 
12 

28 
21 

15 
5 


23 

10 

23 
12 

22 

•  4 

16 

.17 

15 
.11 

20 
.  6 

22 


21 
2 

22 
■  12 

27 

18 

25 
15 

12 

.10 

20 
.15 

22 
.  2 


21  35 

13  12 

13  31 

3  5 

19  34 

10  14 

16  33 

11  15 

17  33 

11  11 


4   16 

8.4 


U   22 
5   7 


15   33 

7   12 


10   13 

•  3-6 


20   35 

14   14 


21 

25 

33 

23 

28.4 

8 

10 

10 

12.9 

23 

22 

35 

28.4 

11 

10 

13.2 

32 

33 

31.6 

9 

11 

13.3 

24 

32 

28.6 

10 

11 

11.1 

19 

32 

27.9 

6 

9 

11.4 

12 

23 

28.8 

8 

8 

8,8 

27 

34 

31.8 

8 

5 

10.3 

16 

22 

28.6 

9 

12 

12.7 

20 

34 

33.1 

10 

7 

4.6 

26 

33 

29.7 

10 

14 

14.4 

21 

25 

33 

28.1 

12 

10 

3 

12.5 

23.5 

4.1 

26.2 
9.6 

24.5 
8.9 

21.2 
3.4 


2S.2 

9.2 

23.3 

6,6 

27,1 
5.7 

24.9 
9.5 

25.0 
10.9 

24.4 

3.0 

23,9 

5.6 

23,5 

1.1 

26.0 
8.8 

25.6 

9.6 

24.3 

3.6 

25.6 

10.2 

25.5 

9.8 

23.9 
4,3 

25.7 
5.7 

26.0 
3.9 

22.4 
3.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAtgD 
JANUARY    1966 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RCIMFORD    1    SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRIN6FIEL0 

VANCCBORO  NO.  2 

MATERVlLtE  PUMP  STA 

MEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•    •    « 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


33  29 

19  19 

4f  29 

18  19 


<>0 
20 

52 

20 

50 
20 


29   28 

16   16 


32   «0 
15   12 


29   27 

13    0 


35   42 

15   12 


52 

38 

23 

24 

52 

41 

21 

21 

37 

32 

2* 

23 

43 

36 

IT 

26 

38 

34 

24 

23 

50 

30 

22 

20 

45 

35 

20 

21 

40 

34 

23 

23 

36 

33 

23 

23 

43 

38 

22 

25 

53 

34 

24 

22 

59 

33 

24 

21 

43 
12 


35   42 

22   17 


37   38   39 
25   24   21 


36   39   38 
19   14   20 


30   21 
3 


34  28 

13  11 

31  19 

10    9 

32  21 

17  9 

29   25 
12  .  5 

26   24 

15  .  2 

35  30 

20   10 

34   24 

16  13 

24   29 

14  .  1 

31   27 

18  10 


24 

-10 


21 
-  5 


30 
•  6 


22  7 

4  .1* 

2)   20 
4-5 

23  9 
6.5 

23    7 
2.3 

23   20 
12  .  7 

28   18 
18  .  4 


28   20 

4  -20 


22   23 
•  2.9 


29  22 

15  12 

29  22 

14  2 

30  25 
21  15 

36 

18 

34  21 

18  6 


39   34 

.  3   18 


30   27 
1    5 


14  28 

■  22  9 

17  24 

•  11  12 

22  2S 

.  4  16 


22   28   23 


12   20 
-  4    5 


31   18 
4  -10 


35   25 

22  .  3 


32   31   21 
4   15  •  2 


33 

11 

35 

15 

20 
.19 

16 
3 


29  28 

16  U 

31  30 

13  0 

93  31 

18  4 

27  26 

15  12 


23 

•  7 


21  28 

•  4  9 

31  30 

17  10 


24   33 

2   19 


33  30 

14  3 

31  31 

17  9 

36  32 

19  12 

32  27 
8.9 


11 
-  5 


19 

-  9 


34  33 

8  24 

32  32 

12  23 

23  29 

11  21 


33  33 

7  15 

29 

9  21 

37  37 

9  22 


23 

0 


34   36 

6   10 


23   36 

'10  to 


12   34  34 

•  7    8   21 


20   32   37 
■8   12   24 


39   35 

11   24 


33 

7 


34   32 
29   26 


37  32 

31  29 

35  37 

30  20 

34  33 

31  26 

39  38 

31  31 

36  35 

30  27 

38  36 
22  26 

39  37 
33  29 


38   37 

33   29 


37  34 
33  29 

38  35 

33  30 

36  40 
32  27 

37  34 
30  29 


32  29 

22  17 

35  30 

22  18 

36  27 
10  11 

35  28 

17  17 

31  26 

9  0 

32  26 
16  15 

39  35 

23  17 


37  35 

19  15 

36  39 

18  19 


38  30 

27  15 

38  35 

22  20 

39  33 

17  15 

34  34 

25  24 

97  S3 

28  16 

36  39 

24  18 

34  31 

26  19 


36 
25 

34 
23 

32 
22 

39 

20 

32 

15 


29  22 

11  7 

29  28 

-9.7 

27  27 

2  0 

30  24 

11  .  4 

27  24 

16  9 


25   25 

•18  .  6 

33   25 

11    1 

33   25 

19   10 


32   28 

17   15 


39   31 

19   10 


32  29 

22  19 

30  26 

10  10 

33  25 

18  8 


20  33 

6  15 

22  34 

8  15 

21  34 

11  16 

27  34 

0  7 


26   28 

10   11 


23   28 

10   10 


23   28 

11   10 


22   32 

9    6 


27  32 

11  9 

27  27 

4  5 


34   35 

15   18 


35  25 

19  11 

36  35 

19  19 

32  35 

18  12 

31  34 

12  20 

34  33 

12  12 


23   31   38   26 
10   13   15   14 


37   23 
14   12 


23   29   35   34 

11   10   15   15 


26.9 
9.6 


28.6 
12.8 


28.1 

9.3 


27.7 

12.8 


28.5 
7.6 


27.0 
12.4 


32.4 

10.5 


31.8 
8.5 


28.9 

8.8 


30.8 
13.6 


33.9 

17.8 

34.0 
14.1 

31.2 
13.9 

32.3 

18.1 

32.1 
15.7 

30.9 
13.5 

31.8 
15.2 


92.2 

17.7 


31.3 
13.3 

33.4 

17.4 

35.9 
16.9 

29j  32.8 
5   12.5 


See  Relefeoce  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MASStCHUSETTS 
«    «    « 
HESTERN  0 

<DAMS 

CLIMMIN6T0N  HILL 
MOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDOE 
WEST  CRANVILLE 
•    •    • 
CENTRAL 
AMHERST 

BARRE  FALLS  0AM 
BEDFORD 

BtRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  we 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINSHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAy 

WESTON 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

*    «    « 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 


MAX   61 

MDJ 


ST  54 

3ft  29 

S5  50 

*7  2T 

58  51 

35  29 

60  56 

32  30 

57  34 
34  24 

62  51 

50  28 

58  33 
38  25 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


54  34 
25  27 

55  31 
29  22 

41  39 

29  27 


40 
25 

34 
19 

38 
24 

38 
24 

35 
15 

37 
25 


37  41 

25  15 

33  36 

23  21 

37  44 


42  37 

26  30 

57  33 

30  25 

54  42 

30  28 

60  34 

30  25 

53  32 

30  25 


60  36 

32  26 

50  34 

28  27 

58  37 

30  27 

43  38 

26  27 

41  38 

28  32 

55  32 

30  24 

36  39 

27  30 

52  33 

29  23 

42  38 
25  26 


46 
26 


47   50 
26   30 


38   34 
23   27 


34   43 

IB   11 

37   43 

27  27 

37   37 

28  14 

40   42 
31   28 

36  39 
26   24 

33   31 

25  22 

37  39 
23   17 

38  39 
28   25 

38   45 
28   24 

40   43 
28   24 

40   46 

26  24 

42   46 
23   19 

37   34 
23   12 

40   46 
30   25 

33   33 

22      10 

39   44 
21   13 

39   43 
25   22 


36   36 
27   27 


33   29 
23  •  3 


34   32 

27    2 


36   31 

24   18 


37   19 
15  .  3 

39   18 

10  .  5 

36   20 


39   15 

15  -  1 


37   29 
3 

32  29 
26    3 

33  la 


36   20 
20    0 


BOSTON  we  AIRPORT 


MAX 
MIN 


61   46 
46   31 


46   48 
33   22 


36   41 
24   22 


34  21 
15  7 

35  20 

11  7 

34  22 

9  8 

34  23 

8  2 

34  28 

28  1 

34  22 

8  5 

33  29 

26  3 


81   15 
11  •  3 


40  25 

13  6 

39  21 
13  .  1 

37  17 

11  1 

37  19 

16  .  1 

87  16 

12  3 

43  25 

9  5 

40  22 

20  6 


20   2 

42   25 

17    1 


23   26 
.  5   23 


14   24 

0   10 


10   27   26 
•  3  •  3   14 


23 
•  6 


24   16   24 


26   13 

.4.4 


30   17 
2-2 


29   26 
18    3 


23   31 
0   21 


25 

1 

45   26 
5 

22 

1 

21 
3 


34   23 

14    8 


35   28 

11    8 


36   22 

11   10 


35   22 

3    0 

34   22 


25 

-  6 

23 
•  2 

25 
2 

17 
3 

24 

6 

20 
3 

16 
>  1 

18 
1 

18 
3 

23 

2 


26   26 

20   U 


26   33 

2    9 


86  39 

16  9 

30  30 

20  7 

34  33 

22  13 

27  32 

4  5 


27   33 


JO  35 

3  13 

30  35 

4  20 


32   15 
-1-2 


13   35 

>  3    5 


26   28 
1   22 


29   28 

20   15 


23  33 

19  20 

27  33 

20  21 


27   36 
18   26 


38   36 

20   22 


38   37 
23   13 


28   31 

4   18 

35   35 


38   20 
18    4 


13 
-  5 


24 
-  3 


25 

-  7 


25  30 

■  4  14 

34  SJ 

16  11 


21 
.  5 


31 
2 

82 

0 

31 
-  2 

84 
2 


34  38 
25  28 

80  33 

20  26 

37  37 

29  81 

35  37 

25  27 


34  36 

23  29 

34  37 

20  31 

34  36 

24  28 

84  85 

21  27 

34  37 

24  30 

34  36 

24  30 


29   21 

14  .  1 


37  86 

12  16 

85  35 

10  15 

86  34 
22  26 


27  19 
13   0 

28  20 


24 
8 


39  32 

0  23 

34  32 

24  30 

38  40 
15  15 

39  34 

24  30 

38  89 

18  20 


26 

35 

88 

33 

37 

41 

0 

8 

20 

21 

30 

31 

30 

37 

45 

41 

87 

42 

2 

10 

22 

22 

30 

30 

30   15 
1  -  1 


28 

10   26 


35 

9 

88 

11 

37 

17 

30 

30 

20 

10  . 

36 

85 

26 

16 

18   33 
4  -  1 


24   33 

1     6 


29   35 

1    5 


10   29 
3    4 


1'   36 

10 
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87  40 

80  81 

36  40 

29  30 

32  39 

22  21 

40  38 

38  24 


39  40 

16  12 

89  40 

18  18 

89  35 

23  27 

38  36 

25  28 

38  35 

28  28 

41  35 

20  27 

38  36 

11  11 


82   30   86 


38   35 

30 

3S   85 


21 

27 

39 

26 

89 

30 

41 

81 

87 

30 

36 

28 

38  84 

23  24 

41  84 

19  21 

40  35 

21  27 

35  29 

21  25 


80 
25 

31 
27 

81 
27 

32 
28 

30 
28 

81 
25 

32 
26 

32 

22 

83 

29 

34 
24 

32 

28 

S3 

28 

31 
28 

30 
23 

31 

25 

38 
13 

82 

26 

82 

28 

S3 

27 

29 
22 


85  82 

7  7 

30  28 

11  2 

29  22 

12  6 

29  25 

0.6 

29  24 

16  10 

81  32 

IS  4 

30  26 
24  14 

30  82 

19  4 


26 
.  3 

28 
I 

30 
2 

10 
.  2 

22 

1 

14 
.  3 


26 
.  3 


30   11 
0-2 


27 

7 


28   23 
0    3 


IS   28 

4    7 


32  30 

6  2 

S3  32 

20  5 

33  33 

16  9 

32  28 

22  6 


32   24 

IS   20 


37   24 
9    6 


36   23 

19   18 


27  26 

6  8 

29  24 

3  4 

83  12 

1  2 


23  35 

7  18 

23  32 

7  9 

87  26 

15  12 

32  21 

16  10 

37  24 

12  14 

23  27 

10  12 

37  24 

18  14 


18  42 

8  11 

25  34 

8  10 

28  34 

9  11 


28   21 

15   10 


36   17 
33   SI 


26   30 
15   21 


31  15 

5  4 

27  29 

8  7 

27  27 

8  8 

19  30 

9  8 

18  31 

6  8 

35  20 

3  2 

15  25 

5  5 

29  12 

2  1 

17  26 

1  6 

24  25 

2  7 

25  28 

6  7 

25  29 


89  27 

19  14 

34  26 

23  18 

40  27 

14  16 

40  28 

14  16 


7  13 

32  30 
15 

23  32 

4  11 


29   27 
18   14 


20 
3 


88   27 

17   13 


33   21 

8   10 


39   29 

17   19 


33.1 

18.8 

30.4 
12.2 

33.0 
15.3 

31.8 

12.0 

31.7 
IT. 9 

82.6 
14.3 

34.5 

20.1 

88.5 

15.8 

81.8 
12.9 

34.0 
14.6 

34.7 
16.8 

34.8 
18.9 

36.0 
19.5 

34.1 

18.7 

34.6 
15.8 

32.0 
11.8 

33.1 

18.7 

29.7 

10.4 

84.2 
13.2 

33.9 

16.5 

35.9 

17.9 

36.7 
18.4 

29.5 

14.8 


35.0 
22.5 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 

Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

_28_ 

29 

30 

31 

0) 

> 

< 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

MAX 

Mm 

60 
43 

46 
28 

40 
32 

40 
19 

47 
16 

43 
18 

35 

10 

23 

2 

43 
8 

97 

14 

21 
3 

27 

7 

28 
21 

96 

8 

20 
9 

35 

10 

95 

20 

36 
29 

39 
Jl 

39 
31 

98 

29 

95 
95 

95 

27 

33 

18 

29 

14 

90 

29 

28 
9 

41 
14 

28 

16 

95.4 
18.8 

CAMP  NELLFLEET 

MAX 

Mm 

it 

45 

53 

35 

48 
37 

39 
33 

43 
29 

42 
32 

41 
14 

28 
16 

42 

2S 

29 

10 

20 
10 

33 

16 

95 

27 

35 

10 

25 

10 

99 

17 

35 
24 

37 
27 

38 
33 

97 
28 

98 

90 

99 
29 

38 
91 

33 

27 

96 

27 

33 

12 

17 
12 

95 

12 

38 
16 

96.9 
29.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 

Mm 

60 
40 

47 
30 

40 
29 

46 
25 

40 
25 

40 
14 

22 

10 

42 

9 

98 

18 

19 
8 

25 

5 

37 

24 

97 

14 

21 

6 

95 

8 

97 
21 

35 

19 

34 
29 

97 
29 

96 
29 

96 

90 

35 

29 

99 

21 

31 
18 

92 
23 

25 

S 

27 

10 

40 
17 

28 

17 

95.4 

20.1 

EDSARTOWN 

MAX 

Mm 

!3 

44 

57 
37 

45 
33 

40 
27 

45 

30 

44 
32 

41 
15 

23 

12 

43 
18 

39 

13 

20 

10 

37 

10 

38 
19 

37 

12 

19 
11 

95 

18 

95 

27 

38 
22 

95 

92 

98 

29 

35 

28 

99 
92 

94 

20 

35 
22 

99 

26 

32 

11 

17 
10 

39 

14 

99 
19 

96.6 
22.5 

FALL  RIVER 

MAX 

Mm 

60 
47 

47 
31 

41 
31 

46 
29 

40 
28 

35 

13 

22 

10 

42 
13 

38 

18 

19 
9 

29 

8 

36 
26 

36 
21 

21 
6 

94 

10 

97 
29 

34 

21 

36 
91 

98 
92 

98 
27 

94 
29 

93 

90 

99 

29 

27 
15 

29 
29 

23 

7 

26 

10 

38 

17 

27 
16 

94.8 
21.6 

HIN6HAM 

MAX 

MIN 

61 

49 

50 
29 

41 
29 

45 
25 

39 
24 

33 
15 

23 

11 

43 
7 

39 
21 

21 

6 

27 

4 

98 

24 

38 

20 

25 

4 

94 
9 

38 

21 

99 

21 

96 
91 

98 

91 

98 

25 

95 

28 

96 

29 

92 
24 

28 
16 

90 
22 

26 

7 

28 
9 

40 
22 

27 
14 

95.5 

20.6 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 

Mm 

i» 
44 

52 

30 

42 
29 

44 

21 

41 
19 

40 

90 

92 
12 

44 
8 

42 
25 

25 

19 

28 
5 

36 

26 

37 
15 

35 

9 

96 
14 

95 

16 

96 

90 

36 
91 

98 
21 

96 

99 
24 

94 
29 

31 
26 

91 
29 

32 

8 

28 

10 

40 
16 

95 

18 

97.6 
21. T 

MIBDLETON 

MAX 

Mm 

60 
46 

55 
28 

40 
28 

47 
24 

45 
23 

36 
24 

24 
8 

40 
15 

41 
22 

27 

1 

25 

0 

38 

21 

38 
16 

34 

0 

97 

8 

99 
18 

99 
20 

97 
29 

40 
90 

40 
22 

95 

19 

93 

28 

95 

29 

94 
10 

29 

17 

91 

7 

28 

7 

99 

18 

27 
19 

97.0 
18.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S2 

42 

47 
33 

40 
30 

46 
28 

41 
29 

33 

40 
16 

26 

13 

42 

19 

39 
20 

20 
19 

34 
10 

36 
27 

37 
22 

24 

10 

93 

10 

36 
23 

93 

29 

96 
92 

39 

30 

94 
20 

99 
92 

36 

90 

99 

26 

34 
26 

93 

25 

25 

11 

27 
13 

40 
21 

27 

20 

96.1 
29.1 

NEW  BEDFORD 

MAX 

Mm 

61 
48 

49 
32 

43 
34 

46 
34 

42 

37 

41 
13 

22 
12 

45 

17 

42 

20 

22 

11 

94 

10 

39 

28 

39 
22 

22 

9 

36 
11 

40 
26 

96 

24 

98 

94 

99 
95 

40 
91 

98 
92 

33 

92 

95 

29 

92 

20 

99 

24 

24 

10 

90 
19 

98 

18 

90 
19 

97.9 

24.1 

PLYMOUTH 

MAX 

Mm 

61 
4i) 

57 

30 

41 
31 

45 
29 

41 
27 

38 

27 

27 
U 

45 
10 

42 
25 

26 
8 

90 
5 

37 
26 

38 
21 

34 

6 

36 

10 

37 
21 

96 
19 

95 

90 

39 
92 

97 
26 

35 

90 

96 
29 

99 

27 

31 

19 

99 

27 

29 
9 

27 

10 

97 
22 

90 
16 

37.9 

22.4 

PHOVINCETOWN  I  N 

MAX 

Mm 

56 

44 

54 
32 

42 
32 

46 
33 

40 
25 

40 
30 

32 

15 

41 
20 

40 
25 

26 

10 

27 

7 

37 
26 

40 
26 

34 
9 

35 
12 

98 
27 

39 

25 

40 
99 

40 
94 

42 
28 

97 

30 

94 
98 

92 
25 

94 
28 

90 
12 

90 
12 

41 
24 

28 
18 

38.1 
24.6 

ROCHESTER 

MAX 

Mm 

63 

40 

60 
34 

♦0 
28 

41 
22 

47 
22 

43 
30 

37 
10 

23 

3 

45 

10 

29 

7 

20 
9 

90 

4 

37 
14 

37 
4 

18 
9 

95 

14 

39 

19 

95 

15 

96 

90 

32 

20 

38 

22 

94 
29 

92 
25 

36 
14 

92 

14 

92 

6 

16 

5 

91 
10 

40 
15 

96.0 
17.1 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 

Mm 

59 
45 

45 

30 

38 
29 

44 
29 

40 
29 

95 

15 

18 
10 

39 
9 

37 
20 

20 
3 

27 
6 

95 

24 

95 

18 

18 

1 

32 

9 

99 

22 

34 
22 

35 
33 

98 
92 

35 

29 

36 
29 

95 

29 

32 
29 

26 

18 

90 
21 

21 

10 

27 

8 

40 
20 

26 

15 

93.9 
21.0 

SALEM  C6  AIR  STATION 

MAX 

Mm 

61 

47 

53 

30 

41 
31 

45 

30 

40 
33 

37 
14 

25 

9 

40 
24 

40 
23 

29 

4 

23 
9 

98 
23 

40 
22 

29 
3 

34 

6 

it 
22 

33 

22 

96 
91 

98 
29 

96 

26 

96 
26 

31 
29 

92 
25 

26 
11 

27 
21 

28 
10 

27 
9 

40 
15 

26 

18 

95.5 

21.2 

SANDMICH 

MAX 

Mm 

58 
46 

46 
32 

42 
31 

48 
32 

42 
32 

41 
15 

26 

14 

46 
16 

40 
20 

22 
11 

32 

10 

40 
26 

40 
22 

22 

10 

38 
12 

99 

24 

35 

22 

36 
34 

98 
92 

38 
28 

37 
33 

96 
92 

95 

29 

32 

22 

94 
24 

24 

10 

90 
11 

42 

18 

90 
21 

97.4 
29.6 

TAUNTON 

MAX 

Mm 

60 
43 

45 
28 

40 
24 

45 
21 

40 
21 

34 
9 

21 

4 

42 

2 

97 

15 

19 

6 

27 

1 

96 
19 

97 

10 

18 
3 

9» 

8 

97 
19 

3* 

18 

96 
28 

98 

28 

97 
22 

32 

28 

95 

28 

92 

16 

29 
12 

27 

17 

21 

6 

26 
8 

41 
14 

29 
15 

94.5 

17.3 

WOODS  HOLE 

MAX 

Mm 

53 

42 

49 
36 

49 
34 

46 
35 

41 
32 

42 
39 

41 
16 

49 
12 

41 
29 

91 
13 

30 
19 

98 

27 

97 
24 

95 

10 

36 
19 

99 

22 

37 
2* 

95 

26 

97 
92 

40 
29 

37 
29 

96 

90 

96 
25 

94 
25 

93 

26 

30 
12 

25 
19 

99 
29 

97 

17 

98.4 

24.7 

See  Reference  Notes  FollovTing  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  HAMPSHIRE 

NOBTHEBN 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINOTON 
PINkHAM  NOTCH 
*    •    * 
SOUTHERN 
8LACKWATER  BAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEERINO 
EPPIN6 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 
MINDHAM 
WOLFEBORO 


MAX 
MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 


55   «0 
3«   14 


55   41 
34   21 


45 
23 


33   35 
23   11 


57   43 
32   23 


56   32 
32   21 


sa 

2S 


43 

11 

42 
9 


21    5 
2.6 


33   25 

14  .10 


34 

.  4 

15 
-  5 

20 
•  6 

28 
-11 


25  22 

.2.6 

31   15 

4  .15 

39    3 

1  -10 

31    4 

2  .15 

2a     14 

9  .14 


34   33   25 

24   21  .  2 


30   40 

20    le 


57   49 
37   25 


33 

20 

60   49   34 
41   26   26 


43 
23 


34  27 

25  5 

34  32 

24  13 

33  26 

24  6 

34  26 
21  2 

35  34 

20  27 

35  34 

29  26 

34  34 

25  22 


25   13    9 
12  .17  .17 


31   23 

0.5 


38   26   10 
3    5.6 


SO   19 
10-6 


29   27 

15  .  4 


16    1 
•  2  .26 


5 

-13 

26 
-12 


9   25   31 

•18  -16    6 


1   16 


34   31 
9.7 

33   27 

12    4 


24   34 

'  8   IS 


35  42  30 

24  13  12 

40  45  36 

25  11  17 

32  40  32 

24  19  23 


38   34 
28   12 


33   32 
24   26 


30 
-  3 

32 

0 

37 
3 

28 
3 


28   20 
13  .  6 

30   10 
10  •  5 


27    8 
2.6 


35   26 

>  1  .  1 


35   18 

5.6 


33   18 

14  .  1 


15 
-15 


18 

-10 


10  .  1 
9   30 


16   28 
16 


39   38 

'    2      12 


12   26   20 
3.3.5 

34   32   13 
0    9-2 

16   33   22 


28   17 
8-9 


25 

-  3 

25 

0 

22 

-  6 

38 
14 

32 

15 

31 
17 


20 
.  5 


20   31 
■  6   2 


-14 

18 


-  1 
27 


36 

1 

27   27 

14  -  7 


11 

.  6 


24 

35 

10 

IS 

12 

22 

8 

.  7 

25 

31 

17 

10 

29   25   15 

14        8  I-    7 
See  Reference  Notes  Following  Station  Inde] 


32  30 

19  22 

33 

19  16 

31  38 

16  26 

34  37 
IS  26 

35  37 

19  32 

29  35 

17  21 


30   2 
2  . 


39 
-  2 


28   27 

-21  .20 


26   14 

7.8 


11   23 

•20  .20 


le   20 
'1.1 


18   17 
-1-4 


28   17   16 
8  -22  -28 


38   30 

10   24 


40   36 
14   15 


38   28 
16   11 


11 
-  1 


26   21   17 
8-7.7 


32   26 
17  .12 


34   34 

4  .17 


28   24 
2  -17 


18   17   3 
0  -  2  . 


23 

1 


10   15 
.14  -  4 


26.2 
7.3 

27.4 

6.0 

24.7 
6,7 

27.0 
3.1 

24,6 
4.4 

22.2 
'  1.3 

28,9 

7.7 


13.4 
'  2.6 

25.7 


32   32   28 
3-19-1 


36   28 
23    2 


31 
17 

28 
17 

28 

20 

31 

18 

27 
16 

35 

20 

35 

20 

29 

16 

32 
21 

32 

17 

28 
15 

30 
18 

32 

16 

33 

11 

36 
16 

32 

20 

30 
18 


30 

32 

18 

25 

32 

32 

15 

23 

30 

32 

17 

22 

32 

32 

26 

24 

30 

32 

16 

25 

30 

30 

17 

20  - 

41 

40 

12 

26 

39 

34 

13 

27 

36 

28 

U 

22 

33 

19 

33 

27 

29   28   24 

7  -10    4 


27 

.10 

12 

-12 

21 

.  4 

24 

.  9 

20 
.16 

32 
.  2 


26 
2 

32 

e 

29 
3 

25 
2 


24 

32 

30.6 

11 

10 

4.4 

27 

30.4 

11 

7.0 

38 

22 

31.4 

12 

7 

9.4 

32 

25 

31.6 

9 

10 

9.2 

39 

26 

33.7 

16 

10 

12.3 

32 

21 

31.3 

13 

9 

10.7 

24 

.  5 


40 
15 

33 

19 

33 

27 

31 
11 

25 

1 

33 

16 

37 
15 

31 

I' 

31 

41 
18 

27 
2 

24 

10 

I' 
29 

29 

20 

21 

40 

30 

9 

25 

35 

35 

28 

27 

37 

32 

6 

25 

32 

33 

13 

23 

35 

34 

20 

28 

29 

31 

18 

24 

28 
.16 

24 
5 

21 
-  2 


25   26 

5    4 

21   26 

4  .10 

23   27 
2.5 


16   26 
2  .12 


32   16 
7    5 

25   10 
0  -  1 


33 

26 

31.7 

13 

9 

10.2 

34 

21 

28.3 

10 

9 

9.0 

30 

26 

32.6 

15 

11 

11.5 

32 

17 

28.3 

13 

9 

11.6 

21   27 
7    5 

27   25 


25   22 

0    1 


20  25 

4  5 

27  14 

1  .  6 

24  32 

7  9 

26  31 


28   36 
10   12 


38   26 

12   12 


35   23 

14   10 


31   22 
12    6 


25   32 

5   10 


36   24 
13   13 


21   21 


32   26 

15   10 


28.0 
5.3 

33.4 

11.5 

32.4 

11.7 

27,6 

9,4 

33.2 

13,8 

31,9 
11,4 

30,6 
10,6 

28.8 

8.6 

31.5 
13.9 

30.0 
8.1 

32.1 

10,7 

35,0 
15,6 

28,7 
13.9 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
JANUARY    1966 

Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  HAMPSHIRE 

WOODSTOCK 

MAX 
Mm 

51 
34 

45 

20 

35 
20 

34 
17 

42 

1 

34 

14 

34 
22 

26 
6 

14 
.     1 

26 
•    2 

27 

10 

12 
.    8 

22 
•  13 

28 
15 

24 
5 

•      24 

•  a      2 

29 
19 

33 

18 

38 
16 

34 
28 

40 
1* 

JO 

14 

J3 

2* 

29 

15 

25 

3 

32 

3 

33 

13 

28 

10 

30.0 
It.O 

BHODE    ISLAnO 

«        •        « 

BLOCK    ISLANO    uB    AP 

MAX 

MIN 

52 

44 

38 
34 

41 
34 

43 
33 

40 
35 

41 
13 

23 
U 

44 
21 

39 

18 

18 
11 

34 

10 

36 

30 

36 

20 

20      35 

8       13 

34 
25 

38 
32 

36 
28 

37 
32 

34 
28 

33 

24 

29 
22 

31 
20 

20 
9 

26 
13 

40 

la 

35.0 

23.6 

SREENVILLE 

MAX 

Mm 

60 
47 

38 
28 

43 
26 

35 
25 

38 

30 

32 

10 

20 

7 

41 
8 

37 

16 

17 

5 

28 
2 

33 

22 

35 

15 

15      32 

1         6 

34 

20 

35 

30 

37 
24 

32 

25 

31 

20 

23 

10 

24 

5 

23 

a 

37 

1* 

S3.0 
18.5 

KINGSTON 

MAX 

Mni 

62 
42 

40 
28 

47 
19 

41 
24 

43 
32 

39 
21 

38 
8 

43 
9 

40 
24 

32 

8 

29 

4 

37 
24 

39 
12 

34      39 
5         9 

36 
16 

39 
30 

38 
20 

35 

29 

34 
18 

32 

16 

2a 

3 

28 
2 

42 

19 

37.6 
19.5 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

59 

43 

42 
32 

49 
32 

42 

30 

46 
36 

39 
20 

24 
U 

43 
16 

41 
25 

26 

10 

29 
U 

38 
22 

40 
27 

33      37 

8      12 

39 

23 

39 
31 

38 
28 

35 

31 

34 
25 

29 
19 

29 

9 

29 
12 

42 

20 

37.5 

J3.* 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
44 

40 
33 

42 
31 

47 
29 

41 
27 

42 
35 

37 
12 

23 

10 

44 
U 

38 
18 

21 
9 

29 

7 

38 
25 

38 
19 

20 
6 

37 
11 

39 
23 

38 
33 

39 
28 

35 

30 

33 

20 

27 

16 

20 
8 

26 
10 

42 

16 

36.1 
21. S 

Sm  R«f«r*nc«  Notoi  Followtaig  Statlos  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOOTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELO 
CHELSEA 

enosburg  falls 

mc  inooe  falls 

middlesex 

montpelier  faa  airport 

horrisville  2 

mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLF 

NORTHFIELO 

ROCHESTER 

SAINT  J0HN5BURY 

WATERBURV  1  NNE 

MEST  BURKE 


MAX 

Mm 


NEW  EI'IGLANU 
JANUARY  1966 


Day  oi  Month 


WESTERN 


02 


BENNINCTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

SAINT  AlBAnS  bay 
tt    «    • 
SOUTHEASTERN        Oi 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  I  5SE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


29   1*  19 

55   4*  38 

43   12  20 

4'.   27  28 

U  U 


MAX  57   40 
MIN   39   27 


43   37   35 


40   26   40 


54  56  27 

36  27  24 

54  45  37 

35  23  21 


24   24   30 


35   35 

21   14 


34   42   39 
21   15   20 


56   29   38   30   36 

?9   16   27   20   20   17 


36   26 

13    6 


35   29 

20   18 


19 
.  1 

39   28   10 
27   10  .  2 

32   16    8 

14  -  I  .  5 

34   18    7 

15  4-6 


29  15 

8  -10 

30  n 

8  -  1 

30   17 
10    0 


35   30   23 


23  22 

34  23 
21  8 

35  25 
23  5 

32  27 

10  8 


15 

.  4 


-  7 

38 

.  4 

10 

-  2 

12 


27   21 

4  .10 

31   25 

.2-8 

J7    5 

3  -10 

31   22 

6.7 


35   35    0 
0  .  3  -12 


22  .  1 

-23 


30   30-2 
5-5-15 


18  39   22 

0  6-5 

27  28   11 

6  9  -11 


12   11 
2-4 


22   14 

9-4 


15     7 
5-2 


35   28   13 


30   27 
27  .  3 


25   24 
22-7 


32   27 

21  .  4 


10   26 
13  -  1 


19   19 
■  21  -21 


6   19   28 
19  -17    4 


13  21 

14  8 


3   14 
■  16  .16 


21   I 
9  - 


17   16 
U  -  9 


2   20 
14  .  2 


0   12   21 
25  .25  -  4 


33   16 

14-5 


20  39   26 

3  6-2 

17  31   21 

4  2-6 


16   28 
.  6   13 


20   21 

'  8   10 


15   27 
'  a   12 


13 

.14 


5 
-11 


1 
•22 

10 
-  9 


11 
-14 


14   24 
9.5 


31   2S 
14   12 


32   29 

16   14 


14   22 

4   10 


15   21 
5-5 


20   31 
13   13 


17   27 
6-6 


9   28   23 

11  -10    9 


10 
-  5 


10 
•  10 


14 
-10 


34   11 

4-4 


25   U 
-5-6 


20    7 

10  .  7 


26 
-14 


12   20 

•10   10 


26   31 

Is   26 


27   34 
16   21 


27   30 
20   25 


25 

16 


19   19   28 


34   32 

15   26 


38 
-  4 


32   28 

10   20 


34   38 
2    2 


31   32 
9   22 


29 

31 

29 

24 

20 

10 

16 

21 

6 

.18 

32 

34 

29 

20 

20 

8 

5 

20 

-  4 

-20 

29  26 

2  -17 

30  24 
.  I  -24 

25    9 
■  3  -29 

31  22 

10  .12 

28   20 
•  2  -22 

20    8 
•11  -18 

25   10 
2  .25 

13   31 

0    0 


24   25 

19  -16 

26 
2 

17 
-19 


16   17   34 


20   20 
.  4  .14 


30   29   22 
3  .20  .19 


20   24 
.17  -  7 


35   34 
23   28 


28   27 
13   20 


33   Jl 
14   25 


32   35 

20   14 


13  23   23 

28   30   29 

14  12   23 


28 
5 


30   31 
■3-5 


34   35 

2-2 


25   32 

•  18 


23 

-  1 

22 

-  3 

14 

-  1 

20 

0 

12 

.12 

12 

I 


14   36 
-14  -U 


24   21 
3-5 


22    8 
■  15  -15 


12   18   30 


.  5 

.20 

.11 

25 

10 

16 

10 

-  8 

-  4 

28 

14 

20 

8 

-16 

0 

26 

17 

20 

17 

-14 

-  1 

25 

3 

7 

0 

-25 

-15 

32 

29 

26 

16 

-  1 

-  1 

27 

22 

25 

10 

.20 

3  . 

30 

29 

23 

3 

.  5 

•  4 

24 

20 

17 

5 

.17 

-15  . 

34 

32 

21 

10 

2 

2 

30 

23 

16 

5 

-19 

-16 

15   26 

I    2 


10   25 
8  -10 

19  22 
-3-7 

20  23 

4-5 


13   31 
-8-5 


22   21 
.  2    1 

28    8 

0    0 

22    5 

-5-6 

28   16 
3-2 


12   21 
•  10  -  2 


15   35 

■  5.4 


27.7 

.1 


28.9 

1.5 


25.8 

5.1 


26.5 

5,7 


25.4 
5.9 


23.6 
4,6 


26.2 

4.9 


23.5 
3.5 


23,1 
5.1 


29.4 

6.4 

27.9 
6.1 

26.1 

7.7 

23.2 
-  3.1 


28.9 
11.6 


23.4 

7.5 


27.4 
9.8 


29.6 
9.6 


29.7 
11.6 


24,9 
7.9 


29 
12 


31.0 
10.6 

29.7 
9.2 

28.9 

10.1 

25.1 
4.8 

32.5 

10.2 

28.5 
4.5 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


B  Notes  FoUowliig  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1966 


CONNECTICUT 

*    tt    « 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  Sw 


CENTRAL 
COLLINSVILLE  I  S 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MOUNT  CARMEl 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
SHUTTLE  MEADOW  RgSVR 

•  «    • 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WE5TBR00K 

MAINE 

•  ft    ft 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

SOUA  PAN  0AM 

ft    ft    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BR1DGT0N  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ft    ft    ft 
COASTAL  OJ 

BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


I  SNOWFALL 
SN  ON  SND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
5N  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO; 
WTR  EOUIVl 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


l.Tl  I  1  3.<  0.8|  O.a  IT 


T  I   0.2 


O.Tl  9.1 

i; 


2.0 
2 


T      1.8 
T  I 


1.0 
5 


O.T 

u. 


T  I 

T 
I         1 

5        Z 

TJ     T  I 


0.3 

«l  A 


I     T 


T 
T         T 


0.5 

S       2        Z 


0.2   0.1 

«1       * 


23      24 


28  I  29  :  30  !  31 


l.<i  O.a;  2.9il2,]|     T  I         ,  l.Z  0.9  S.Si  6.3 

«        7!        T        »      19      IT      ITj      181      18      IT      22!     2T 


i.o  o.sl  1.0 

»        «        *        6        6 


O.T  J. 5   0.2  0.} 

T        T  ,        l!        9        3        3        3 


0.4     T      a.?  6.2    O.t  0,3 

TiTT'T  IT  166!! 

I  :  .T      .«      .7      .8 

!  0.3   0.!    0.!    1.0   4.0  0.! 

2!        2222226666 


6 

7.S   0.3 
i      13      13 

3 

3.:    0.3 

3        6        6 

! 
8 

6.2    0.9 
»        8      10 
.6    l.l    1.9 

6 

A.O    2.0 
6      10        8 

I  I  0.3      T        T      4.2    0.4 

T  I     T  I     T        T  4        ! 

!       I 


T  ! 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


0.2   T 
13   1} 


0.^ 
l«{   14 


2.0 
SN  ON  SnO   13   id   10 


SNOWFALL  I 
SN  ON  SNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt^ 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SN   ON   SND      T 


SNOWFALL 

SN  ON   SNOl        9l 


O.J 
1 

T  '■  O.J 

T  '     T| 


12 


2.0 
10 


3.0 

'1 


0.1 

T 
T 

T 

T 

T 

0.1 

T 
T 

1.9    l.«   l.d   0.^  0.^ 
n|      IT      l'^      IT      IT      IT* 
2.«  A.li  4.^   4.)  4.3  4.3 

O.T  2.(ll  O.S  0.9     T 
IT      16      1«      19      20      20 
i          1  I  { 

1.0  !  6.0  O.ti  O.A 

1^      131      12      18      14      19 

T  i   0.2  O.J   1.4   0.3      T 
U      1^      1^      12      14      14 

0.4   0.8   6.0      T 
10      10      10      10      16      13 

T      2.0   0.9   2.6   O.i   0.4 
16      14      16      IT      2d      19 


19      19      19 

4.3{  4.3   4.3 


0.8      T 
2q     20|     201     18 

0.3 

18 

16      IT     l'^      IT 


19     18     1«     18 
3.0 


T      2.9 

19       19 
4.3    4.3 


0.5 

16       16 


.IT  i      TJ 

l^      l^      l^      H 


J     T  ,  2.6     T  1   l.0(         I  2.0 

\i    \i    1^    19    2q    20    22{ 


0 

o.t  I  i      T 

20      20      20      20 

2.!^ 


1.8 
22 

4.5 

2.0 
21 

1.2 

19 

1.0 

IBj 

O.2I 

19 


0.^  0.3:     T      2.8  5.3 


0.81 

191 


;  *.oi  T  i     :  T I  i.s 

I        3!        3'        3        2I        3 
I       .4:       .7       .7       .61      .6 


3.3    U.2 

2         2 


3;     3 

0.5 


Iv 


T 

19| 


0.^ 

isl 


0.81  0.2 
20'      20 


ii     22{     22     2 


5.0 
20i 


3.0. 
29 


'  i.q    T  110.0  i>o,  o.ii 

4|  4        9i        «  1^      14 
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1.0 
19 

T 
17 
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2.0 
24 

22 
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1.9 
2 

6.3 

9 

t 

7 

6 

0.2 

9 

9 

9 

5 

5 
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29 
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32 
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33 
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10 

10 

10 
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20 
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29 
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11 

9 

9 
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9 
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7 
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7 
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6 
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22 
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0.6 

7 

8.4 

19 

13 

12 

11 
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7 
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16 
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16 
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11 
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21 
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21 

21 

21 
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21 

21 
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21 
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21 
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21 
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20 
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20 
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SNOMFALL 
SN  ON  SNO 

1.0 

T 

T 

\ 

9.0 

3 

T 
2 

2 

2 

2.0 
3 

I 

3 

4.0 

6 

9 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.4 

T 

T 

T 

T 

2.9 

0.2 

3 

2 
.3 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 
■  T 

T 
T 

T 
T 

9.t 

T 

0.4 

9 

9 
.9 

4 

1.9 
4 
.8 

9 
.8 

.? 

9.2 

8 
1.2 

T 
T 

WOONSOCKET 

SNOMFALL 
SN  ON  SNO 

2.9 

2 

1 

1 

T 

T 

1.9 

2 

^•s 

7 

9 

9 

* 

0.3 

4 

4 

3 

1 

0.9 

3 

T 
2 

... 

T 
1 

10.0 
10 

0.3 

9 

7 

0.9 

0.1 

T 

V 

9.9 

12 

2.0 
14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Continued 

VJ 

IIV. 

JW 

L>IL> 

r 

NEW    ENGLAND 
JANUARY    1966 

Station 

Day  of  month 

:  31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29     30 

1 

1 

' 

1    !    1 

NORTHEASTERN                  01 

1 

'         : 

BLOOMS  I  ELD 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

. 

. 

O.i 

2.0 

. 

1        [ 

9.0 

_ 

. 

. 

m 

1 

1     - 

2.0 

. 

2.0 

3.0 

9.9 

i    ■ 

1 

:        112.0 

i2.9 

1.0  t.o 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

o.a 

1 

1.0 

2 

2 

tJ  O.J   2.9 

^        ^        ^ 

2.« 

T 

^    > 

T 
« 

6        6 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

1 
T      O.J 
6        6 

1         1 

O.a  o.al    r 

7!     ai     T 

T  ,  a. 7 

7'      19 

0.4 
19 

'         i            1., 
14,     15      IJ 

3.0    5,5 

12      15      16 

EN05SURS   FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

1.0 

T 

T 

1               T  1   2.0 
T        T  i     T  1        2 

T 
Z 

2 

1.0 
2 

2 

i  1.0 
2         3 

T 
3 

3 

6.0 

T      6.0    l.oi     T 

a;     13       91       9 

T 

2.0  6.o;    T 
Hi   i6{   19 

T      3.0 

19      19      19 

T      4.0    5.0 

14      16      It 

MONTPELIER   FAA   AIRPOST 

SNOWFALL 
SN   ON   SNDi 

T 

1.0 

1 

1 

l.o:    T  :  A.o 

112* 

T 
• 

8 

8 

T 

a 

T  1  1.0 

a!      9 

T 

6 

'1    '1    ' 

1.0  l.o'    . 

5i        61        7 

'     •   !  2.0 
T        71      15 

T 
12 

1.0      T 
12      11       12 

6.0    1.0 
12      14      19 

NEWPORT 

SNOWFALL 

SN   ON   SN^        2 

T 

2.9 

s 

T 

o.a    0.4    J, 7 
3        3        4        8 

7 

0.2 
6 

0.3 
6 

T 
6 

T      0.4 
6-       6 

0.3 

6 

0.2.  0.6;  o.a 

7]        71        7 

2.6  0.91      T 
9,      10      10 

T      9.2    1.9 

9      13      19 

19 

2.0      T 
15      16      It 

T      3.4      T 

16      20      20 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON    SNC 

0.6 
1 

« 

0.7    5.0 
1114 

4 

4 

4 

4 

T 
4        4 

T 

4 

* 

4 

4 

1 
0.8|  2.6      T 
*j        6,        6 

T  !13.0 
6        6      18 

la 

T 

le     la     It 

2.7  a.o 
18      19      24 

SAINT    J0HN5BURY 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

2 

2 

2.0 

* 

1          1   0.»   6.0 

^347 

2.0 

7 

7 

0.5 

T 

7 

T  , 

T 

7 

T 
7 

T 
7 

2.0     T  ;     T 

^     a      a 

1.0    3.5 
a       8     12 

T 
11 

2.0 

10     10    11 

8.5 

11       15      • 

WESTERN                            02 

I 

BENNINGTON    2    NNU 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

1.0 

1        ' 

o.s  o.» 

i ' 

T 
T 

T      1.0   3.0 
T        T           1        * 

1.0 

9 

9 

? 

'. 

2 

1.0 

T 
9 

3 

2 

T 
2 

1.0 
3 

1.0    l.o 
4          4 

T         T      7,0 
4        3      10 

T 
10 

T      0.9 
9        9     10 

2.0   6.0 
10      11      17 

BURLIN5T0N    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   SnD 
WT9    EOUIV 

I 

T 

T      0.6  4.3 

T  ■          13 

T 

4 
.2: 

0.3 

3 

.2 

T 

■i 

', 

T 
1 

i 

0.6 
I 

0.3 
1 

2.6 
3 
.2 

i.t 

3 
.2 

2.9 
4 
.3 

0.6 
6 
.4 

1.4 

6 
.4 

6.9  3.9 

6        Si     12 

.4i      .4i   1.0 

T 
12 

1.0 

2.3 

11      11      13 

1.0|  1.0|   1.1 

6.4   6.2 

12       14       17 
1.0    1.1    1.3 

MANCHESTER    CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  snd 

W 

"i  "' 

1 

M 

■i:  >  -^ 

T   ,      T      2.0 
I         1         3 

■J 

"» 

9 

9 

5 

9 

9 

4 

4 

*3 

* 

4 

4 

4 

•J  I. 

u 

lo 

•  1     - 

10!    10 

9      10      19 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN   ON    SND 

Tll.O 

T  1        I 

1 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
9 

9 

3 

T 
3 

T 
3 

2.0 

9 

9 

T 
9 

4 
7 

2.0    4.0 
6      10 

10 

10 

1.01 

11!   - 

10 

4.0<  4.0 
14      18 

SAINT    ALBANS   SAY 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

I'i 

T 

T 

'          1 

si 

1 

I 

1 

1 

1 

'i 

T 
2 

2 

2.0 

4 

T 
4 

3.0 

7 

T 
7 

7 

4.0,  3.0 

14 

14 

T 
14 

19 

19 

4.0 
19 

9.0 

24 

SOUTHEASTERN                  OJ 

' 

1 

i 

CAVENOISH 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

J   "}   ''I 

T 

I.d  0.9  3.0 

»        *        «l        7i 

T  1 

t 

* 

T 

» 

6 

0.3 

T 
6 

6 

T 
9 

T 
9 

1.9 

7 

T 
7 

0.3 

6 

6 

4.0 
10 

3.9 

13 

12 

12 

I.d  0.3 

13|      12 

12 

6.8 

18 

1.2 

19 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   SNO 

3.0 

Tj      T           , 

T 
3 

^   2.0   3.0 

1        *        *        ' 

1.6 

9 

^ 

6 

T 
6 

9 

■i 

T 
6 

9 

T 
9 

T 
9 

1.0 
6 

1.0 
6 

"I 

6 

T 
6 

9.0 
19 

T 
19 

19 

14 

1.0 
14 

13 

r. 

6.0 
22 

REAOSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   SNO 

3.i 

A 

* 

2.3'  i.l!  2.0 
3        «        9        7 

N 

7 

*l 

T 
6 

* 

0.3 

6 

6 

6 

6 

6 

T 
6 

o.s 

6 

1.0 
9 

T 
9 

i.o 

6 

12.8 

19 

19 

19 

19 

0.9 
19 

19 

9.9 

29 

10.5 
39 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

«.9 

S; 

0.3 

9: 

9i 

0.9 
3 

2.9 

9 

2.0 

T 

4.<J 
Hi 

10 

7 

6l 

. 

T 
6 

9 

9 

9 

9 

9 

O.s 

9 

0.9 

9 

9 

1.0 

6 

7.0 
19 

T 
13 

12 

T 
12 

11 

11 

4.0 

3.0 
IT 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 

Time 

Day  of  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

KINGSTON,    RHODE    ISLAND 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

38 
32 

36 
35 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
31 

33.1 
32.2 

e    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

36 
34 

36 
34 

35 
35 

35 

35 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

33.2 

32.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

36 
34 

37 
36 

36 
33 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

?5 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

33.4 
32.8 

2*    INCHES 

5   PM 

38 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34.2 

KINGSTON,  R.  I. 


SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   8RI0GEHAMPT0N  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS   CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


+-♦ 

W 

OBSERVATION 

g 

gg 

U 

W 

§ 

TIME  AND 

z 

0 

< 

B 

P 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

Q 

COUNTY 

3 

i 

5 

OBSERVER 

1 

1 

1 

If 

CONNECTICUT 

ANSON t A 

0120 

02 

NEW  HAvEn 

41  20 

73  05 

20 

8A 

ANSONIA  WATER  CO. 

BAKERSVILLE 

0227 

01 

LITCHFIELD 

41  50 

73  02 

710 

6A 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

BALTIC 

0251 

02 

NEW  LONDON 

i: 

41  37 

72  06 

BALTIC  MILLS  CO. 

SARKHAMSTED 

0299 

LITCHFIELD 

41  56 

72  57 

420 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

6L00MF1ELD 

0634 

02 

HARTFORD 

41  50 

72  44 

165 

EN6.  OEPT.  HARTFORD 

'BRIDGEPORT  W6  AP 

0806 

FAIRFIELD 

41  10 

73  08 

7 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BROOKLYN 

091B 

WINDHAM 

1" 

41  47 

71  57 

275 

6P 

DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  BRIDGE  DAM 

0961 

01 

LITCHFIELD 

41  39 

73  29 

260 

MID 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

BURLINGTON 

0973 

02 

HARTFORD 

41  48 

72  56 

510 

8A 

BA 

METROPOLITAN  DIST  COMM 

CANDLEWOOD  LAKE 

1093 

02 

LITCHFIELD 

41  29 

73  2B 

500 

CONN,  LIGHT  ■*■  POWER  CO. 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

i4ea 

02 

MIDDLESEX 

41  28 

72  31 

160 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM., 

COLCHESTER 

U99 

NEW  LONDON 

41  34 

72  17 

400 

5P 

RAYMOND  J.  RUSZALA      ' 

COLLINSVILLE  1  S 

1536 

02 

HARTFORD 

41  48 

72  56 

280 

8A 

H 

COLLINS  COMPANY 

COVENTRY 

1669 

1] 

41  48 

72  21 

4B0 

eA 

BA 

6A 

UNIVERSITY  OF  CONN.     ' 

CREAM  HILL 

1715 

01 

LITCHFIELD 

41  54 

73  19 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

DANBURY 

1762 

02 

FAIRFIELD 

41  29 

73  28 

510 

7P 

^ 

JOSEPH  P.  SIMKO.  SR. 

DAWSON  I^KE 

02 

NEW  HAVEN 

41  22 

72  59 

160 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

EASTFORD 

2073 

WINDHAM 

1- 

41  54 

72  05 

540 

HARRY  L.  TATEM          i 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2286 

02 

FAIRFIELD 

41  14 

73  15 

260 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLAGE 

2658 

01 

LITCHFIELD 

41  57 

73  22 

580 

6P 

8A 

HARTFORD  fLEC.  LIGHT  CO 

GROTON 

32D7 

03 

NEW  LONDON 

17 

41  21 

72  03 

39 

MID 

MID 

H 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 

HARTFORD 

3446 

02 

HARTFORD 

41  46 

72  42 

140 

ENG.  OEPT.  HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FlD 

3451 

HARTFORD 

72  39 

15 

MID 

MID 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

34  56 

HARTFORD 

72  41 

169 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JEWEIT  CITY 

3857 

02 

NEW  LONDON 

1^ 

41  38 

71  54 

JEWETI  CITY  WATER  CO. 

LAKE  KONOMOC 

3989 

41  24 

72  11 

BA 

NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER 

HARTFORD 

72  29 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

li 

41  45 

72  11 

250 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDDLE  TOWN  <.  M 

4767 

02 

MIDDLESEX 

41  33 

72  43 

369 

12M 

KORNEL  BAILEY 

MILFORD 

4790 

03 

NEW  HAVEN 

41  12 

73  05 

30 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

MOOOUS  RESERVOIR 

5018 

02 

MIDDLESEX 

41  30 

72  26 

380 

FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 

507  7 

02 

NEW  HAVEN 

41  24 

72  54 

180 

6P 

6P 

H 

CONN  AGR  EXP  STATION 

NEW  HAVEN  we  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

41  16 

72  53 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEWINGTON 

5285 

OJ 

HARTFORD 

41  42 

72  4* 

15C 

ENG.  OEPT.  HARTFORD 

NORFOLK  2    SW 

5445 

LITCHFIELD 

73  13 

SA 

8A 

EDWARD  C.  CHILDS 

NORTH  BRANFOflO 

5510 

03 

NEW  HAVEN 

41  20 

72  46 

210 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORTH  GUILFORD 

5641 

NEW  HAVEN 

41  23 

72  43 

280 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORWALK  GAS  PLANT 

5893 

03 

FAIRFIELD 

41  07 

73  25 

37 

SA 

CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910 

NEW  LONDON 

17 

41  32 

72  04 

20 

OEPT.  PUBLIC  UTILITIES  \ 

PAUCHAUG  FOREST 

6131 

02 

NEW  LONDON 

17 

71  51 

8A 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM. 

PROSPECT 

6597 

02 

NEW  HAVEN 

41  30 

72  57 

420 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY' 

PUTNAM  LAKE 

6655 

03 

FAIRFIELD 

41  05 

73  38 

300 

GREENWICH  WATER  company; 

ROCKvlLLE 

6942 

TOLLAND 

72  26 

510 

ROCKVILLE  WTR.  *    AQuE. 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966 

01 

LITCHFIELD 

41  35 

73  26 

220 

CONN.  LIGHT  «■  POWER  CO., 

ROUND  POND 

7002 

FAIRFIELD 

41  IB 

73  32 

e> 

HIDGEFIELD  WATER  SUPPLy' 

SALl SBURY 

7109 

01' LITCHFIELD 

41  59 

73  27 

loec 

5P 

CHARLES  T.  JECKEL 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

021  FAIRFIELD 

41  15 

73  21 

300 

9P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Co| 

SHEPAUG  DAM 

LITCHFIELD 

41  43 

73  18 

840 

12M 

BUR.  ENG.  WATERSURY     , 

SHUTTLE  MEADOW  RESvR 

7432 

02 

HARTFORD 

41  39 

72  49 

BA 

M 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  1 

STAFFORD 

7904 

02 

TOLLAND 

17 

42  00 

72  17 

680 

MRS.  GLORIA  A.  WALKER 

STAMFORD  5  N 

7970 

03 

FAIRFIELD 

41  08 

73  33 

190 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  0AM 

8065 

02 

FAIRFIELD 

41  23 

73  10 

7A 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.I 

STORRS 

8138 

02 

n 

41  4S 

72  15 

650 

5P 

:6 

U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT.  , 

THOMASTON  DAM 

8330 

01  LITCHFIELD 

41  42 

73  03 

550 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON 

8436 

Oli  LITCHFIELD 

41  48 

73  07 

580 

TORRINGTON  WATER  CO. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

02,  FAIRFIELD 

41  17 

73  09 

320 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

WATERSURY  RADIO  W8RY 

8916 

02  NEW  HAVEN 

41  3S 

73  02 

605 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

9007 

02 

41  18 

73  02 

180 

BA 

WESTBROOK 

9067 

03 

MIDDLESEX 

41  16 

72  26 

40 

5P 

9P 

H   1  JAMES  RINTOUl" 

WEST  HARTFORD 

9162 

02 

HARTFORD 

41  45 

72  47 

2751 

6A 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 

9388 

02  WINDHAM 

17 

41  57 

71  54 

360 

8A 

SA 

:      us  CORPS  OF  ENGINEERS 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9508 

02  HARTFORD 

41  44 

72  57 

580 

BA 

■ WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568 

41  40 

73  oa 

600 

12H 

12M 

WATERSURY  WATER  COMPANY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759 

02 

NEW  HAVEN 

41  37 

72  57 

850 

BA 

1  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WOODBURY  3  W 

97B3 

01 

LITCHFIELD 

41  34 

73  16 

935 

M    OSCAR  S.  JOHNSON 

MAINE 

AUGUSTA 

0273 

02 

KENNEBEC 

44  19 

69  47 

250 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

02 

KENNEBEC 

44  19 

69  46 

350 

MID 

MID 

H   FED.  Aviation  agency 

BANGOR  DOW  FIELD 

0355 

02 

PENOBSCOT 

44  48 

202 

MID 

MID 

H    U.S.  AlR  FORCE 

BAR  HARBOR 

03 

HANCOCK 

44  23 

58  12 

30 

5P 

5P 

H   1  ACADIA  NATIONAL  PARK 

BELFAST 

03 

WALDO 

69  00 

20 

4P 

1  BELFAST  WATER  DISTRICT 

BINGHAM  WVMAN  DAM 

0600 

69  54 

MID 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 

BRASSUA  DAM 

0814 

01 

SOMERSET 

45  40 

1060 

7A 

7A 

KENNEBECK  WTR.  PwR.  CO., 

BRIDGEWATER 

0833 

01 

AROOSTOOK 

46  24 

67  51 

6P 

MURRAY  FOSTER 

BRIOGTON  1  NNW 

0844 

02 

CUMBERLAND 

44  04 

70  43 

600 

6P 

6P 

H 

ANDREW  J.  SANBORN 

BRUNSWICK 

0934 

03 

CUMBERLAND 

43  54 

69  56 

70 

MID 

MIO 

U.S.  NAVY               1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

1175 

01 

AROOSTOOK 

46  52 

66  01 

624 

MID 

MID 

5P 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU     | 

CLAYTON  LAKE 

1472 

01 

AROOSTOOK 

46  37 

69  32 

1000 

: 

GERARD  LAvEROlERE 

CLAYTON  LAKE  2 

01 

AROOSTOOK 

69  32 

1000 

6P 

6P 

INTERNATL  LOGGING  CORP. 

COBINNA 

1628 

02 

PENOBSCOT 

44  57 

6P 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

44  55 

67  00 

WILLIAM  K.  LEE 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2442 

02 

PISCATAQUIS 

45  08 

69  17 

540 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELAND 

ELLSWORTH 

2620 

03 

HANCOCK 

44  32 

66  26 

24 

6P 

7A 

H 

BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 

EUSTIS  2    SSE 

2700 

FRANKLIN 

45  12 

70  26 

1170 

: 

MRS.  DOROTHY  S.  JONES 

EUSTIS  2 

2702 

01 

FRANKLIN 

45  13 

70  29 

1190 

8A 

8A 

8A 

MRS  BETTY  WING 

FARMINGTON 

2765 

02 

FRANKLIN 

44  40 

70  09 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

286B 

01 

AROOSTOOK 

46  48 

67  46 

300 

7A 

JAMES  A.  SCMOFIELO 

FORT  KENT 

2878 

01 

AROOSTOOK 

47  15 

68  36 

530 

5P 

9P 

C  H 

JOSEPH  M,  FOK           ' 

GARDINER 

3046 

KENNEBEC 

140 

GARDINER  WATER  DISTRtCTl 

GILEAD 

3110 

44  24 

70  58 

700 

CLOSED  7/31/65 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261 

WASHINGTON 

45  11 

290 

BA 

8A 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

01 

PISCATAQUIS 

45  28 

69  39 

1060 

MID 

Z    M 

MRS  PHYLLIS  A  HOWE 

HAVNESVILLE 

3651 

01 

AROOSTOOK 

45  50 

67  59 

7P 

MRS  VIRGINIA  ALDRICH 

HIRAM 

3794 

70  48 

360 

MRS.  CATHERINE  HAMILTON 

HOULTON  FAA  AP 

3892 

01 

AROOSTOOK 

46  06 

67  47 

MIC 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOULTON 

3897 

01 

AROOSTOOK 

46  06 

67  50 

410 

6P 

WILLIAM  CUMMING         | 

JACKMAN 

4086 

01 

SOMERSET 

45  38 

70  16 

1160 

8A 

BA 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

J0NES60R0 

4183 

03 

WASHINGTON 

44  39 

67  39 

165 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEWISTON 

4566 

ANDROSCOGGIN 

70  14 

162 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO.   | 

LONG  FALLS  DAM 

4781 

01 

SOMERSET 

45  13 

70  12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

MACHIAS 

WASHINGTON 

44  43 

67  28 

5P 

WILLIAM  JORDAN 

MADISON 

4927 

02 

SOMERSET 

44  48 

69  53 

260 

6P 

H 

KENNEBEC  RVR  P  ♦  P  CC   | 

MIDDLE  DAM 

5261 

OXFORD 

70  55 

UNION  WATER  POWER  CO.   I 

5304 

PENOBSCOT 

66  42 

360 

8A 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

MILLINOCKET  FAA  AP 

5309 

01 

PENOBSCOT 

45  39 

68  41 

405 

MID 

MID 

H 

FEr.  AVIATION  AGENCY 

MOOSEHEAD 

5460 

01 

SOMERSET 

45  35 

69  43 

1028 

7A 

H,  LAM0NTA6NE 

NEWCASTLE 

5675 

03 

LINCOLN 

44  03 

69  32 

190 

5P 

5P 

MRS*  ARLEr^E  COLE 

NEW  GLOUCESTER 

3606 

03 

CUMBERLAND 

43  57 

70  18 

501 

8A 

8A 

8A 

ROSCOE  L  RYAN 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6425 

PENOBSCOT 

44  57 

123 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OQUOSSOC 
lORONO 

6427 

01 

FRANKLIN 

44  56 

70  47 

1510 

SA 

BA 

AftLO  COPP 

6430 

PENOBSCOT 

68  42 

115 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

ORONO  I 

02 

PENOBSCOT 

44  53 

120 

PATTEN  1  S 

45  59 

800 

5P 

5P 

PERLEY  p.  HARRIS 

PORTLAND 

6900 

03 

CUMBERLAND 

43  40 

70  15 

65 

7P 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

03 

CUMBERLAND 

43  39 

70  19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 

6937 

01 

AROOSTOOK 

66  00 

606 

MAINE  EXP.  STATION 

HIPOGENUS  DAM 

7174 

01 

PISCATAQUIS 

45  53 

69  11 

965 

8A 

6A 

H 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

ROCKLAND 

7250 

03 

KNOX 

44  06 

69  07 

40 

6P 

6P 

OLIVER  W.  HOLMES 

ROCKLAND  I  W 

7255 

03 

KNOX 

44  06 

■    70 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

RUMFORO  I  SSE 

7325 

OXFORD 

44  32 

70  32 

630 

MID 

MID 

ARMANO  VIOLETTE 

RUHFORD 

7330 

02 

OXFORD 

44  33 

70  33 

505 

RUMFORD  Falls  power  co. 

RUHFqRD  power  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

7335 

02 

OXFORD 

44  33 

70  33 

510 

MID 

MID 

H 

RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 

7407 

03 

YORK 
AROOSTOOK 

47  10 

70  27 
68  54 

80 
610 

9P 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
THOMAS  R.  MC  HUGH       . 

SANFORD  2    NNW 

7479 

03 

YORK 

70  47 

280 

5P 

5P 

SANFORO  WATER  DISTRICT 

SKOWHEGAN 

7827 

02 

SOMERSET 

44  46 

69  43 

169 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

7940 

01 

OXFORD 

44  35 

70  44 

660 

5P 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SPRINGFIELD 

8301 
8353 

02 

HANCOCK 
PENOBSCOT 

44  14 

45  25 

66  18 

440 

4P 

4P 

FEHNALD  K.  LINSCOTT 

SQUA  PAN  DAM 

8398 

01 

AROOSTOOK 

68  20 

7A 

y^ 

MAINE  PUB  fRVICE  CO, 

SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

8641 
8721 

02 

01 

OXFORD 
PISCATAQUIS 

44  02 

45  21 

70  59 
69  08 
69  56 

400 
600 

" 

V. 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.M. 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS.  MARTHA  YORK 

8942 

44  52 

70  52 

9P 

UNION  HATER  POWER  COi 

VAN  BUREN  2 

8965 

01 

AROOSTOOK 

510 

12M 

GORDON  L  DILMORE 

VANCEBORO  N0>  2 

WASHINGTON 

49  34 

67  26 

390 

5P 

5P 

U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNMAM 

ASHLAND 

SARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

8EECHW00D 

selchertown 
sirch  hill  dam 

blue  hill  w8 


BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 


EAST  PEPPEREL 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 


'ETERSHAM  3  N 

'ITTSFIELD  WS  A 

'LAINFIELO 

■LYMOUTM 

PROVINCETOWN  1  I 
OUABBIN  INTAKE 
HEADING 
ROCHESTER 
flOCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  ST) 


SOUThBRIDOE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 


TAUNTON 
TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 
WEST  mEDWAY 

WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  W8  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlehem 
slackwater  dam 
bradford 

BRISTOL 
CAHPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WS  AIRPORT 


IRST  CONN  LAKE 


KENNEBEC 
YORK 

PENOBSCOT 
WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 


MAMPSHM 
WORCESTI 
NORFOLK 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 


WORCESTI 
HAHPSHII 
WOHCESTf 


WORCESTER 
MIDDLESEX 

NOR  FOLK 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIODLESEH 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 


WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 


BERKSHIRE 


6938 

fli 

PLYMOUTH 

697703  ESSEX 

7124, 03,  ESSEX 

7190,03 

BARNSTABL 

7293 

BRISTOL 

737fl 

02 

FRANKLIN 

7677 

WORCESTER 

7692 

01 

BERKSHIRE 

8030 

MIDDLESEX 

8046 
6154 

02 

HAMPDEN 
WORCESTER 

WORCESTER 

8181 

01 

BERKSHIRE 

8367 

8573 

Vi 

BRISTOL 
WORCESTER 

8755 

n? 

8S43 

V? 

9191 

fl? 

01 

9316 

9360 

02 

978C 

02 

V923 

02 

0681 

01 

Oft90 

01 

0703 

01 

0910 

02 

1099 

02 

1187 

01 

1)39 

1552 

02 

1590 

02 

,647 

ni 

,683 

1/3^ 

02 

7136 

07 

02 

2284 

2842 

01 

2870 

02 

2898 

01 

2999 

01 

07 

3177 

02 

3182 

3367 

0? 

01 

3656 

3850 

HAMPDEN 
HAMPDEN 
NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


HILL 

SBORO 

COOS 

HILL 

SBORO 

COOS 

COOS 

CHtS 

MERR 

IMACK 

42  22 

42  21 

41  57 

42  03 


42    22 

42  to 
42  07 
42    05 


42    50 

i>2    28 

42    07 


'    42  26 

,    42  31 

.    41  59 

.    42  04 

,    42  22 

42  31 


73  06 

72  32 

71  53 

71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72  07 

71  07 

71  01 

71  43 

70  57 

71  00 

71  54 
69  59 
69  57 

72  59 
72  51 
71  09 


71     35 
70    40 

70  31 

71  10 


71    59 

71  35 

72  12 
70    32 


70  55 
72  36 
72  58 
72    00 

70    16 

70  52 
72    52 

71  10 

72  53 
71  19 
71  12 
71    34 

70  55 

71  01 

71  31 

70    04    I 
70    56 
70    55 

72  21 


73 

04 

72 

11 

71 

18  1 

72 

55  1 

7(1 

42 

70 

12  1 

^\ 

on  , 

'   70 

59 

1  70 

36  1 

70 

"1 

70 

30 

71 

07 

77 

05 

73 

25 

71 

72 

35 

71 

49 

71 

n 

16 

71 

04 

72 

13 

77 

33 

71 

15 

73 

09 

72 

47 

77 

sn 

71 

26 

71 

19 

73 

09 

72 

03 

70 

40 

71 

52 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

'1 

7,1 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 
71 

71 

71 
71 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1610, 
680 
210 


400      BAI     8A 

170       7A|      7A 


6301  8A|  BA 
57;      9P|  MMJ 

600!  !  I 

90    MIDI  MlDi 


43    MID    MIDI 


1170i  MID'  MID! 


OBSERVER 


KENNEBEC   WATER   DISTRICT 
CENTRAL   MAINE   POWER   CO, 
FRANK   J   CORRIVEAU 
RONALD    C ROMAN 


NEW  ENGLAND  POWER  C 
UNIVERSITY  OF  MA5S. 
M.    C.    STEWART 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM* 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SvC. 
MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  wIR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    DIST.    wTR.    COMM* 
MASS.    CORRECTIONAL    INST 
C ITY    OF    BROCKTON 
;  CORPS    OF    ENGINEERS 
I  CAPE    COO    NATL    SEASHORE 

DAVID    W    PARRETT 

I  MASS. WTR. RESOURCES    COMH 
1  METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 

I  METRO.    DIST,    wTR.    COMM. 
'  FRANK    C.    HERRON 
' U    S    CORPS    OF    ENGR 


! DEPI. PUBLIC 


lASS.i 


R. RESOURCES  COM» 
R. RESOURCES  COMMI 
R. RESOURCES  COMM' 
R. RESOURCES    COMM 


lASS 


OUfiCES    COMM 
F.    ROBERT    SKILLING 
HARMON    E     FREEMAN 
NEW    ENGLAND    POWER    CO.      . 
MRS.    SIDNEY    THOMPSON   Jll 

I  CAPE    +    VNYRD.    ELEC.    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES    CONK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ESSEX    COMPANY 

,  U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
PROP.    LOCKS    ♦    CANALS 

,  MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
HAROLD    J.     PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
DANVERS   WATER   WORKS 


RESOURCES  COMM 
ST.  WTR.  COMM. 
BARNES 


MASS. wTR, RESOURCES    COMM 
DIR.    HARVARD    FOREST 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  *  VNYRO.  ELEC.  CO. 
METRO.  OIST.  wTR.  COMM, 
R.  E.  LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  wOftKS 
REV.  R.  M.  3ARKER 
U.S.  COAST  GUARD 


w 

A.  wINSOR 

B 

ISTOL  CO.  A 

GR.  SCHOOL 

N 

W  ENGLAND  POWER  CO, 

CHESTER  R.  SP 

IELVOOEL 

VID  A.  HUNT 

:R 

TRO,  DIST. 

WTR.  COMM. 

u 

S.  ARMORY 

N 

TRO.  OIST. 
NZIO  LANCIA 

WTR.  COHN.I 
NJ 

NESBIIT  M.  BA 

NGS       ) 

T 

UNTON  WATER 

WORKS 

c 

flPS  OF  ENGl 

JEERS 

w 

MASS.  EL£C 

.  CO, 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
ALBERT  C.  SHEETS 
'  FRANCIS  D,  DONOVAN 

;  WESTON  COLLEGE 
'  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
'  MASS  WATER  RESOURCES  CO 
I  WOODS  HOLE  OCN.  INSTN. 
I  U*S*  WEATHER  BUREAU 


JAMES 

PAGE 

BROWI 

PAPER  COMPANY 

FRED! 

RICK  w.  BREBNER 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

RUTH 

S.  MOORE 

PUBL 

C  SERv.  CO.  N.M 

EPAS 

US  DOLE 

LA  SA 

LETTE  SEMINARY 

JOHN 

ST OUGHT ON 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MR  Jl 

AN  BELANGER 

U.S. 

WEATHER  BUREAU 

GERTRUDE    E. 


I  RODNEY  L,  GILBERT 
,  mELVIN  E.CHAFFEE 
G.    E.    CAMPBELL 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

DWIGHT     A.     OANFORIH 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES   COM* 


(PS  OF  ENGINEERS 
INK  L.  UHLENBERG 
LLtP    K.    BROWN 

JEAN    VAILLANCOURT 
ITMOUTH   COLLEGE 


STATION  INDEX 


HiLLSeOftO    2    w 

MOOllNTON   DAM 

HUDSON 

JEFFERSON    4    S 

KEENE 

t.»K£PORT 

LAJiEPORT    2 

LANCASTER 

LAftOAFF 

LEBANON    F44    AIRPOR 

LINCOLI^ 

HAC    COWELL    0AM 

MANCHESTER 

MARLON 

massabesic  lake 

MILAN     7    N 
HILFORD 
MOLWT    SUNAPEE 
MOUNT     UASHIN&TON 


NORTHi^OOD 
OTTER    aROOIt    0AM 

peterboro  z  s 
pinkham  notch 
pittsburg  reservoir 
plyhoutm  i  e 
portsmouth 
south  0an8ury 

south  lyndeboro 
south  weare 

SUNAPEE 

SURRV    MOUNTAIN    DAM 
TAMWORTM    2 


AlPOLE    Z 
ARREN 


ilMlTEFlELD 

WINCHESTER 
fINOHAM 
fOLFEBOfiO 
JOODSTOCit 
rOBK    POND 

RHODE    ISLAND 


UNGSTON 
(EWPOHT 
>ROV10ENCE 

(OON SOCKET 


COUNTY 


5639 


LS60R0 
02\  MERRIMACK 

seoBO 

oil  COOS 
Oil  CHESHIRE 
*ftT5J  Oil  BELKNAP 
*A80  02  aELKNAP 
*5S6  01  COCS 
*5*8| Oil  GRAFTON 
•656( OZj  GRAFTON 

*T3Z|  02i  GRAFTON 
5013;  OZ'  HiLLSBORO 
S072' 02  HiLLSBOftO 
5150! 02; CHESHIRE 
5!n:  02  HlLLSeORO 
S<iO0'  01     COOS 

02i HILLSBORO 
02| MERRIMACK 

01  COOS 
02| HILLSBORO 

02  STRAFFORD 
59681 021  SULLIVAN 
6J69:  02j  ROCKINGHAM 
6550; 02; CHESHIRE 
669T| 02    HILLSBORO 
68191  Oil  COOS 
6856; 01    COOS 
69A5J  02i  GRAFTON 
69801 02; ROCKINGHAM 
796Tj  02    MERRIMACK 

809ll 02' HILLSBORO 
ei9*.j  02.  HILLSBORO 
8502! 021  SULLIVAN 
85391 02l CHESHIRE 
8610  02' CARROLL 
9B55| 02' CHESHIRE 
8885  01, GRAFTON 
8960    02    GRAFTON 

96ie| Oil  COOS 

9726' 02| CHESHIRE 

97*o:02| ROCKINGHAM 
9866| 02! CARROLL 
99*0    02    GRAFTON 
COOS 


ELLOWS  FA 

1 

ENNIN 

ETHEL 

LOOMF 

flO 

URL  IN 

UBLINGTON 

ANAAN 

9966 

01 

0996 

ni 

3306 

01 

4266 

5215 

01 

6698 

9*23 

01 

0277 

03 

"" 

02 

NEWPORT 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
NEWPORT 


WINDHAM 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 


43    07 
43    08 

42  55 

43  53 


71  19 
71  26 
71    29 


71  35 

73  12 

73  09 

71  32 

72  36 
72  28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


10401      TAi      7A 


OBSERVER 


PUBLIC   SERV.    CO*    N.H. 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

MARK  A.  SWEENEY 

MERTON  T.  GOODRICH 

KENNETH  E.  COULD 

N.H.  WATER  RESOURCES  BD 

DONALD  £.  CRANE 

WILLIAM  POOR 

FED.  AVIATION  AGENCY 

EDWARD  M.  CLARK 

•J.  S.  CORPS  OF  ENGIN 

PUBLIC  SEPV.  CO.  N.H 


andrew  e.  rothovius 
richard  d.  parker 
mt.  wash.  obs.  corp. 
pennichuck  water  WORI 

n.h.  fish  +  game  oep 

H.  P.  ShEPAHD 
MARY  B.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine.  New  Hampshire.  Vermont,  and 
Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts    02109,    or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87, 
University  of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

DIMENSIONAL  UNITS;       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wmd  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m. ,  E.  S/F^  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  . 
refer  to  extreme 


measured  in  the  standard  WeatJ 
of  temperature  of  water  in  pan  i 


treau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

orded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


ents  e 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Inciuae  e 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVTSIONS.  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles 


taken  from  different  points 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


nd  direction  from  the  post  offici 


?  of  this  bulletin. 


SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  i 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt     Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages__for  tjie^tate  or  Section, 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-•■      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  c 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  e 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  fr< 


-ied  for  this  static 


ording  gage.       (These  amounts  are  essentially  ai 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpose 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  a: 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  ar 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  suns 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

;  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-i 


but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


1  ground  in  that  month. 


!  published  in  the  July  or  August  i 


i  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publicatit 


#       Therm  omete 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


either  i 


red  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  the 


ceived  too  late  to  be 


shelter  located  < 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year,      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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2.21 

.49 
1.49 
1.50 


1.75 
2,57 
1.34 
1,57 
1.48 

2.17 

2.01 

1 

2.09 

2.32 

2.42 

1.28 
1.53 

1,70 

.91 
2.19 


2.38 
1.50 
2, 

2.40 
1.61 

2.43 
2,25 
2,58 
3.02 
3.31 


1.46 
1.04 


1,00 


.25 


.65 

1.04 


1,45 

.90 

1.29 

1.27 

1.00 

1.15 
1.19 


1.44 
2.38 
2,20 

1.59 
1.87 

1,78 
2.10 
2.09 
1.95 
2,20 

1.23 
1.00 
2.12 


2.05 
2.28 
2,76 
2.00 


1.02 
.49 
.62 
.64 


1.19 

14 

l.li 

25 

,56 

26 

.59 

13 

.67 

14 

.93 

1.05 

,70 

1.13 

1.17 

1,46 

.69 

.50 

1.10 

.67 
1.03 


1.00    13 
.80   25 


.62 

.90 
.67 


1.15 
1.30 
1.48 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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15 
10 

22.2 
11 

16.9 
12 


14.0 

17.0 

17.0 

16 

15 

19.1 
15 
13 
12.1 


19 
12.0 


9.5 

7.0 
10.2 
11.6 


20.9 
19.0 


23.0 
19.5 
14,0 


25.0 
22.1 


13.6 
28.0 
16,1 

7.0 
21.0 


22.1 
14.4 
20.5 

17.0 
17.0 

23.5 


19.5 
22.0 


32      24 

28    26. 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


Temperature 

Precipitation 

11 

10 

> 
< 

h 

1 

0 

& 

1 
1 

& 

1 
1 

No.  of  Days 

■3 
o 
1- 

li 

& 

■s 

o 
1 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

I- 

ll 
Q  o 

3 

a 

1 

1 

2 

o 

1 

MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

SUMFORO  1  5SE 

RLMFORO  POWER  PlANT 

33.3 

29.6 
30.8 
32. 6M 
31. 9 

8.8 
5.7 

11.4 
6.5M 

12.1 

21.1 
17.7 
21.1 
19. 6M 
22.0 

1.7 
-  3,3 

1.6 

56 
52 
50 
56 
55 

u 
11 

12. 

11 

11 

.20 
.19 
-12 
.17 
.  8 

20 
20 
20 
20 
20 

1225 
1321 
1222 
1265 
1199 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
19 
18 
13 
16 

28 
28 
28 
28 
27 

9 

12 

5 

12 

4 

2,62 
2.44 
1.88 
2.62 
2.38 

'      .21 

-  .48 

-  .12 

1.11 
1,02 
.84 
1.54 
1.32 

26 
25 
13 
25 
25 

21.5 
16.3 
14.0 
26.6 
20.3 

38 
41 

1 

4. 

3 
2 
2 

2 
2 

SPRINSFIElD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

32. 6M 
28.9 
36*6 
34. 3M 
31.9 

l.lM 
7.0 
11.1 
4,3M 
1,6 

16. 9M 
18.0 
23,9 
19, 3M 
16.8 

2.6 

55 
50 
60 
56 
53 

11 

11 
11 
11 
12 

.32 

.29 
.14 
.23 
.26 

20 
20 
20 
20 
21* 

1342 
1310 
1144 
1274 
1346 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
18 
9 
10 
13 

27 
26 
27 
27 
28 

14 

10 

6 

11 

13 

2.21 
2.42 
2.61 
3.23 
2,23 

.04 

1.15 
1.10 
1.22 
1.42 
1.01 

26 
26 
26 
13 
14 

11.9 
9.0 
22.5 
21.0 
13.5 

34 
30 
38 
28 

9. 
26 
25 
10. 

2 
2 
2 
2 
2 

WOODLAND 

32.7 

8,0 

20,4 

1.6 

56 

12 

.20 

20 

1246 

0 

13 

28 

6 

2.75 

-   ,46 

1.12 

26 

18.5 

20 

2. 

3 

2 

2 

DIVISION 

20.3 

•   .3 

2.44 

-   .*9 

18.5 

«   «   * 
COASTAL             03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT                R 

ELLSWORTH 

3*. 7 
37.* 
33.5 
31.7 
33.3 

16,6 
12,5 
11.9 
15,0 
11. 9M 

25.7 
25.0 
22.7 
23.4 
22. 6M 

1.2 
•   .1 

52 

57 
49 
50 
54 

U 

11 
11 

11 
11 

.  9 
.19 
-15 
.12 
.13 

21 

20 
20 
21 
20 

1096 
1114 
1181 
1160 
1183 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

7 

11 

15 

11 

27 
27 
27 
27 
27 

4.24 
3.25 
3.23 
2.94 
2.84 

.*5 

-  .50 

-  .59 

2.22 

1,44 
1,44 
1.59 
1.56 

14 
14 
13 
14 
14 

19.5 
15.0 
16.8 
17,5 
22,5 

24 
21 
17 
16 
24 

2. 
27. 

1 
26 
9. 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

30.3 
3*. 5 

35.0 
32.7 

9.5 
14,6 

19,5 
12.5 

19.9 
24,6 

27,3 
22,6 

•   .2 

49 
52 

57 
52 

12 

11 

11 
11 

.19 
.13 

.  5 

.12 

20 
21 

21. 

20 

1257 
1126 

1050 
1183 

0 
0 

0 

0 

18 
13 

9 
13 

28 
26 

26 

27 

3.29 
3.01 

3.11 
3.43 

-   .37 

1,60 
1,13 

1,78 
1,53 

14 

14 

25 
25 

18,0 
22,0 

21,3 

32 
28 

26 
26 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

34.0 
37. 3M 
36.5 

15,7 
15, 7M 
12,4 

24,9 
26, 5M 
24,5 

47 
58 
57 

11 
11 
11 

.12 

.11 
-17 

21 

20 
20 

1114 
1071 
1128 

0 
0 
0 

9 
6 
6 

25 

26 
26 

4.30 
3.39 
3.52 

1,65 
1,65 
1,40 

25 

14 
14 

20,5 
21.1 

29 

34 

1 
3. 

DIVISION 

24.1 

.1 

3.38 

-   .22 

19.4 

MASSACHUSETTS 

•   •   • 
WESTERN            01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIElD  WB  AIRPORT    R 

30.6 
31.4 
32.3 
35,7 

33.0 

12.0 
16. IM 
11,0 
10,0 
12.5 

21,3 

23. 8M 
21.7 
22.9 
22,8 

-  1.9 

-  1.4 

.5 

51 
50 
50 
54 
50 

12 
12 
12 
12 
11 

.12 
-13 
.11 
.13 
•  12 

7 
20 
20 
20 
20 

1216 
1148 
1207 
1174 
1177 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
15 
14 
10 
13 

27 
26 
28 
28 
27 

6 

6 
6 
5 

1.79 
2.07 
2,49 
2.96 
2.81 

-  .75 

-  .64 
.30 

1.02 
1.10 
1.14 
1,35 
1.24 

14 
14 
14 
14 

11.3 
1S.» 

17.6 
15.5 
15.2 

21 
29 
25 

22 

21 

3. 

3. 

2. 

26. 

1 

I 
1 
1 
3 

2 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CKBRID6E 
WEST  GRANVILLE 

34.5 
34.6 
34.6 

15,5 
13,2 
19, 2M 

25,0 
23,9 

26, 9M 

.1 

5* 
53 
49 

11 
U 
11 

.10 
-11 
.11 

7 
20 
20 

1115 
1145 
1055 

0 
0 
0 

13 
11 
9 

26 
28 
26 

3 
5 

2.35 

2.64 
D  2.58 

-   .18 

.09 

1.23 

1.05 
1.80 

14 

25. 

25 

15.0 
15.7 
17,0 

18 

1 

2 

2 
2 

DIVISION 

23.5 

.2 

2.46 

-   .23 

15.4 

*   «   * 
CENTRAL            02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam       r 
Blue  hill  wb        // 

35.1 
32.6 
36.0 
34.6 
35.5 

14,0 
12,6 
15.9 
11.9 
20.9 

24,6 
22,6 
26,0 
23,3 
28.2 

-  1.5 

54 
50 
55 

50 
52 

12 
12 

11 
11 
13. 

-12 
.12 
.  7 
-18 
.  4 

7 

20 

8 

8 

20 

1127 
1179 
1088 
1163 
1020 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 
9 
11 
12 

28 
27 
26 
26 
25 

3 
6 
4 
8 
2 

3.43 
2.44 
3.74 
2,64 
4,54 

.78 
.81 

1.68 
1.41 
1.68 
.69 
1,90 

13 
14 
13 
14 

13 

16.0 
17.0 
18.7 
18.5 
20.5 

10 
21 
21 
22 
18 

26 

i* 

4 
25 
6. 

\ 

buffumvillE  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

35.2 

37.1 
34.5 
35.0 
36.3 

13.6 
22.4 
15,7 
12.9 
16.6 

24.4 
29,8 
25,1 
24,0 
26,5 

•   .8 

-  1.5 

-  .2 

54 
52 
50 
51 
55 

12 
11 
12 
12 
12 

-11 
0 
-  4 
-15 
.  8 

8 
20 
21. 

8 
20 

1130 
983 
1111 
1142 
1072 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

12 

10 

7 

28 
25 
27 
28 
26 

6 
I 
4 
6 
3 

3,50 
3.34 
2.94 
3,19 
3.48 

.13 
-   .53 

.27 

1,64 
1,62 
,96 
1.82 
1.74 

14 
14 
25 
14 
14 

19.4 
15.0 
13.0 
16.1 
18.0 

23 

22 

16 

1 

6* 

4 

3 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

38. OM 

38.6 

37.0 

37.8 

37,9 

17,9 
19,9 
20,5 
20,4 
16.0 

28, OM 

29.3 

28.8 

29.1 

27,0 

.4 

.2 

1.8 

1.2 

55 

53 
51 
55 
55 

12 

11 

11 

27. 

11 

-  3 

-  2 

-  6 
0 

-  5 

21 

20 
20 
21 
8. 

1021 

993 
1009 

999 
1060 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 

4 
6 

4 

27 
25 
25 

26 
26 

3 
2 
2 
1 
4 

3.16 
3.39 
0  2.73 
3.48 
3.47 

-  .23 

.46 

-  .16 
.32 

1.72 
1,48 
1.43 
1,63 
1,56 

14 
25 
13 
13 
13 

12.1 
19.4 
14.0 
17.5 
17.4 

20 
19 

4. 
4. 

2 

SHElBuRNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

35.2 
36.8 
32.9 

37.0 
37.5 

12.3 
21. 9M 

10.9 
13,5 
17,8 

23,8 
29. 4M 
21,9 
25.3 
27.7 

,4 
•   .3 

-   .7 

53 
52 
50 
55 

54 

28 

27. 

12 

11 

11 

-13 

-13 
.11 
-  5 

20 

20. 

20 

8 

1149 
987 
1203 
1104 
1043 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
7 

15 
6 
5 

28 
25 
27 
28 
26 

5 

7 
4 
4 

2.66 
3.03 
2.68 
2,95 
3,44 

-   .56 
.34 

.18 

1.22 
1,50 
1,43 
1,42 
1,47 

14 
13 
14 
13 
25 

18.3 
11.8 
16.0 

16.2 

22 
U 
14 

18 

2. 
25 

4* 

3 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

39.2 

39. OM 
33.1 

15,9 
21, OM 
18,4 

27.6 
30. OM 
25.8 

1.2 
,9 

56 
56 
50 

11 
11 
11 

•  9 

-  8 

8« 

20 

1043 
972 

1093 

0 
0 
0 

4 
14 

26 
25 
26 

5 

2 

0  3,98 
2,54 
4.05 

-   .42 
1.13 

1.34 

.95 

1,85 

25 
25 
13 

16.5 
15.0 
19.7 

16 
17 
38 

4 

8. 

5 

6 

DIVISION 

26.4 

-   .9 

3,25 

.15 

16.6 

•   •   • 
COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 
BROCKTON 

CAMP  wEllfleet 

EAST  wAREhAM 
EDGARTOwN 

37.8 
38.8 
37,5 
38.3 
38.6 

24,8 
17,4 
25.0 
19,4 
22,6 

31.3 
28.1 
31.3 
28.9 
30.6 

1.0 
•   .2 

54 
55 
53 
53 
55 

11 
13 
15 
12 
13 

3 

1 

6 

.  2 

7 

20 

21. 

21 

8 
21. 

936 
1025 

937 
1003 

957 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
27 
23 
25 
25 

0 
0 
0 
2 
0 

3,48 
3.22 
2.11 
2,68 
2,23 

.16 
.11 

.   .91 

1,65 
1.79 
1.00 
1.29 
.99 

13 
13 

14 
14 
14 

12.1 
4.5 

10.6 
8.2 

8 

3 
5 

1 

25 
25 

* 

2 

2 
2 
2 
2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  28   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


MASSACHUSETTS 

FALL  RIVER 

H  INGHAM 

HYANM5  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SAND«ICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CCLEBROOK  3  SSW 
FABYAn 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
Tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

OLRHAm 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MAS5ABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NCRTHwOOO 
PETERBORO  2  s 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WCLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


Block  island  wB  ap 

greenville 

kingston 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  Airport 
Division 


Temperature 


38.6 
38. I 
38.6 
38, T 
37.9 

'•0.9 
39.1 
38,9 
38.2 
35.6 

37.3 

39.7 
38,1 
38.3 


30,3 
31.7 
30.0 


26. OM 
33.1 


13.7 
28.1 


33.1 

3*.6M 

35.5 

35.9 

38,1 

3*,7M 

36,1 
32,5 
35,8 

33,3 
33,2 
35,9 

35,1 
30.0 

36.6 
35.8 
33.8 
32. IM 
35,8 

32,2 
35,7 
37,5 
33,1 
33,9 


23,* 
19,9 
21,6 
17,6 
23.1 

26. <• 
22.9 

2<>.8 
15,9 
23,1 

21,3M 
2<>.5 
16.6 
2<>.5 


8.7 
3.8 
9.6 

3,8 

<>,<>M 
6,6 

1,5 
6,3 


10.6 
5,9M 
9,* 
7,7 

15,0 

12,0 

10. <. 
11,5 
11,9 

12.6 
7,1 
11,8 
12,1 
11,6 

12.9 
15,5 
11,3 

5,6M 
U,0 

8,3 

9,6 
16, 6M 
U.6 
10,3 


36.8 

26.2 

37,1 

20. <. 

39,2 

20,9 

38.5 

25,5 

38. <. 

21,'. 

31,0 
29,0 
30,1 
28,2 
30,5 

33.7 
31,0 
31.9 
27.1 
29. <> 

29, 3M 
32,1 
27,'. 
31,7 

30.1 


19.5 

17,8 
19,8 


10, 8M 
19.9 


6,1 
17.2 


21.9 
20. 3M 
22.5 
21.8 
26,6 

23, 4M 

23,3 

22,0 
23,9 

23,0 
20,2 
23,9 
23,6 
20.9 

24.8 
25.7 
22,6 
19, '.M 
2*, 9 

20,3 
22,6 
27, IM 
23.9 
22.1 

22.9 


31,6 
28,8 
30,1 
32,0 
29,9 

30,5 


2.0 
.2 


2,0 


,6 
1.3 


2,0 


1,1 

1,1 

,3 


946 
1002 

969 
1025 

959 

871 
9'>6 
923 
1055 
993 


993 
917 
10'>8 
Zl    928 


1265 
1317 
1259 

1360 

1*95 
1257 

16'.5 
1334 


1199 
12'k9 
1184 
1204 
1068 

1149 

1160 
1193 
1147 

1169 
1251 
1146 
1151 
1230 

1121 
1096 
1182 

1256 
1116 

1245 

1181 
1053 
1144 
1195 


931 
1009 
972 
918 
975 


14 


Precipitation 


3,24 
3,27 
2,18 
2,71 
1,77 

3,12 
3.15 
2,89 
3,10 
4.32 

4,44 
3,15 
3,52 
3,18 

2,99 


1.38 
2,21 

1.58 

1,97 

2,29 

2,30 

6,40 
4,12 

2,26 


2,61 
1,65 
2,13 
2,42 
2,88 

3.05 

2,29 
2.13 
2,38 

2.20 
2,02 
2.35 
1.83 
2,33 

3.02 
3,46 
3,28 
1,88 
3,77 

2,39 
2,79 
3,23 
2,45 

1,53 

2,50 


2,29 

4,07 
3,71 
2.88 
4,30 

3,45 


,17 


.29 
1.99 


>       ,38 


,11 

,03 


,51 


1,19 
,13 


,29 


1.00 
,33 

1,20 
,19 


See  Reference  No!c3  Following  Station  Index 
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1,76 
1,41 

,99 
1,25 

,80 

1.31 
1,19 
1,20 
1,73 
1,70 

1,76 
1.55 

2,04 

1,44 


,57 

1,18 

,63 

.49 

.92 
.90 

2.58 
2.12 


1.20 
.86 

1,12 
,68 
,85 

1.00 

,59 

,77 
1.17 

1.09 
.79 
1.25 
1,05 
1,04 

1,38 
2.31 
1.26 

1.00 
1.80 

1.20 
.96 

1,05 
,75 
,69 


,91 
2.02 
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6.6 

19.8 

54 

12 

-22 

20 

1258 

0 

13 

27 

9 

2.72 

-   .20 

1.40 

14 

22.4 

24 

10. 

5 

2 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

32, 3M 

7.9M 

20. IM 

.5 

55 

U 

.20 

20 

1252 

0 

13 

27 

8 

1.82 

-   .32 

.64 

14 

16.5 

14 

26 

5 

1 

0 

WATERBURY  1  NNE 

29,9 

9.4 

19.7 

57 

11 

.18 

20 

1263 

0 

17 

27 

7 

3.31 

1.38 

26 

4 

3 

2 

WEST  BURKE 

2S,9 

-  2.0 

13.5 

52 

12 

.30 

20 

1438 

0 

IT 

28 

16 

1.69 

-   .56 

.69 

14 

13.0 

29 

28. 

4 

2 

0 

DIVISION 

17.9 

.2 

2.22 

.03 

23.0 

•   *   • 

WESTERN            02 

BENNINGToN  2  NNW 

33.* 

12.1 

22.8 

53 

11 

.17 

20 

1175 

0 

11 

26 

5 

1.58 

.'<> 

14 

13.0 

18 

2 

1 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

27,9 

7.9 

17.9 

.5 

51 

11 

-15 

7 

1313 

0 

17 

26 

8 

2,49 

.70 

1.06 

25 

26.5 

22 

1 

2 

1 
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10.9 

21.5 
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READSBORO  1  SSE 

32.4 
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51 
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1243 
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1.48 
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SOMERSET 

27.2 
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.4 
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12 
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28 

10 
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VERNON 

35.6 

11.2 

23,4 
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28 
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2.65 
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19.0 
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WOODSTOCK  3  E 

31.0 

3.6 

17.3 

-  2.4 

54 

12 
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1331 
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27 

13 
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1.10 

14 
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28 
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DIVISION 

19.9 
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3.01 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:    60'    ON    THE    IITH    AT    WATERVILLE    PUMP    STA,    ME. 

LOWEST    TEMPERATURE,       -42«    ON    THE    21+    AT    2    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       6.40    INCHES    AT    MOUNT    WASHINGTON,     N.    H. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,       .49     INCH    AT    BRIDGEWATER,    ME. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,    2.81     INCHES    ON    THE    14TH    AT    NORTH    GUILFORD.     CONN. 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       51.5     INCHES    AT    MOUNT    WASHINGTON,     N.    H. 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW    ON    GROUND,       84    INCHES    ON    THE    8+    AT    CANNON    MOUNTAIN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  30   - 


NEW    ENGLAND  -  FEBRUARY    1966 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


February  was  a  month  of  large  contrast,  both 
from  one  area  to  another  and  from  one  time 
to  another.  In  one  state,  Maine,  the  tempera- 
ture range  exceeded  100°.  Ranges  were  also 
large  in  the  other  states.  Though  the  tempera- 
ture averaged  near  seasonal  levels  as  a  general 
rule,  some  localities,  even  in  the  same  state, 
showed  marked  differences.  For  example,  some 
stations  in  western  Connecticut  averaged  more 
than  1°  below  normal  for  the  month  while  some 
in  eastern  Connecticut  averaged  2°  or  more 
above  normal.  Precipitation  and  snowfall  also 
were  quite  spotty  for  a  winter  month.  As  a 
whole,  precipitation  was  nearly  normal.  Many 
stations  in  southern  New  England  were  con- 
siderably above  normal  while  most  in  north- 
eastern New  England  were  somewhat  below 
normal.  Three  storms  in  February  are  worthy 
of  special  note. 

Snowstorm  of  February  4:-  This  storm  affected 
local  areas  in  eastern  Massachusetts.  This  snow- 
fall was  most  unusual  with  respect  to  distribution 
and  amounts.  Spotted  communities  received  up 
to  11  Inches,  such  as  at  Eastern  Point  in  Glou- 
cester. A  contrasting  station,  also  on  the  imme- 
diate coast,  was  Logan  Airport,  East  Boston, 
where  only  0.6  inch  fell.  Some  coastal  areas 
received  even  less.  Then,  Jamaica  Plain,  only 
about  6  miles  southwest  of  Logan  Airport  and 
about  4  miles  from  the  coast,  received  over 
4  inches.  Somewhat  further  inland,  contrasts 
were  also  great.  Local  areas  in  Bedford  reported 
up  to  10  inches,  while  other  nearby  areas  had 
1  inch  or  less.  Some  commuters  in  the  hardest 
hit  areas  found  themselves  snowed  in  that  morn- 
ing. Some  of  those,  whose  job  was  in  areas 
where  but  little  fell,  found  it  hard  to  convince 
employers  of  the  reality  of  their  excuse.  The 
phenomenon  was  caused  by  nearly  stationery 
showers  set  off  in  very  unstable  air  from  the 
Atlantic. 

Rainstorm  of  February  13:-  Storm  began  as 
snow  except  in  extreme  southern  sections  but 
quickly  changed  to  rain  except  continuing  as 
snow  in  northern  Maine.  Precipitation  totalled 
mostly    1   to    2    inches    before   ending   early   on 


the  next  day.  Many  heavier  amounts,  some  ex- 
ceeding 2.5  inches,  were  recorded  in  southern 
sections.  Widespread  damage  resultedfrom  wash- 
outs of  roads  and  flooding  of  streets  and  base- 
ments from  the  heavy  rain  augmented  by  snowmelt. 
Damage  was  most  severe  in  southern  sections 
but  extended  northward  in  decreasing  degree 
into  Maine,  New  Hampshire,  and  Vermont.  In 
many  localities,  this  was  the  heaviest  precipi- 
tation in  any  24  hours  in  very  nearly  1  year. 
Glazing  from  freezing  rain  accompanied  the 
changeover  from  snow  to  rain  in  some  northern 
areas.  Glazing  was  most  severe  in  a  belt  from 
southwestern  New  Hampshire  northeastward  into 
central  Maine.  Dublin,  N.H.,  reported  ice  accu- 
mulation 3/4ths  inch  thick  on  trees  and  power 
lines.  Considerable  damage  was  inflicted  by 
weight  of  ice.  Driving  conditions  became  quite 
hazardous. 

Snowstorm  of  February  24-26:-  A  major  snow- 
storm began  in  the  south  on  the  24th  and  on 
the  25th  in  the  north.  It  continued  into  the 
26th.  For  some  localities  this  became  the  hea- 
viest snowfall  of  the  season.  For  many  stations 
in  Massachusetts  and  northern  New  England 
this  was  the  third  storm  of  the  winter  pro- 
ducing a  foot  or  more  of  snowfall.  At  a  few 
stations,  mostly  in  Maine,  this  was  the  fourth 
storm  with  totals  of  10  inches  or  more.  At 
most  of  these  stations,  a  10-inch  snowfall  is 
expected  hardly  once  per  winter.  Many  winters 
have  none  this  size.  The  accompanying  maps 
show  the  general  pattern  of  the  storm  snow- 
fall. Due  to  lack  of  sufficient  data  and  to  the 
small  scale  of  the  maps,  local  variations  are 
not  all  shown.  The  maps  do  point  out,  however, 
that  the  greatest  variation  in  storm  snowfall 
occurred  within  the  borders  of  one  state,  Maine. 
Only  trace  amounts  fell  in  extreme  northern 
Maine  while  Stratton,  in  the  northwestern  por- 
tion, was  swamped  by  32  inches.  This  snow- 
storm caused  widespread  cancellation  of  events, 
closed  schools,  grounded  aircraft,  and  clogged 
highways.  In  the  extreme  southern  coastal 
areas  wet  snow  was  mixed  with  sleet  and  freez- 
ing rain  which  causedvery  slippery  and  hazardous 
road  conditions. 

Robert    E.    Lautzenheiser 

Weather    Bureau    State    Climatologist 

1000    Custom    House 

Boston,    Massachusetts   02109 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut   06268  " 


FEBRUARY  24-26  TOTAL  STORM  SNOWFALL  (INCHES) 


FEBRUARY  24-26  TOTAL  STORM  SNOWFALL  INCHES) 


_^^ ALBERS    EQUAL  AREA    PROJECTION 

"^^  STANDARD    PARALLELS    AT    29  I'g  AND  45  I'g 


STATION       LEGEND 

O        •         ^       Precipitation     only 

O  Precipitation,    storage 

"^     "^      "^      Precipitation     and    Temperature 

"Y      "t        "*r       Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type    of  gage.       O  Non- recording ; 

•    Recording.        3  Both   types 

Double  circle   combinations    indicate  the  ovailabilily  of  more 
detailed    meteorological   data 
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.12 

,01 
.02 

.06 

T 
T 

.01 
.06 

,09 

.01 
.02 
.02 

1.62   .10 
l.aT   .39 

i.aT  T 

1.69   .01   T 
.03  1.83 

.18 
.22 
.22 

.16 

.06 
T 

.05 
.20 

.01 

.02 

.02        T 

.06 

T 

.21 

.19 

l.OJ 
.69 

.93   .03 
1.76   .05 
.91   .24 

.99 

.36 

.30 

MANSFIELD  HOLLOH  DAM     R 
MIDOLETOWN  »  11 
MOUNT  CARMEL 
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.03 

.93   .02 
1.12   .19 
.79   .09 
.87   .26 

.a4  .33 

•   •    • 
COASTAL            03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 
GROTOH 

lake  konomoc 

milford 

new  haven  wb  airport   r 

3, BO 

4.40 
4,09 
4.19 
4.19 

.11 

.19 

.oa 

.17 
.16 

T 
.08 

.07 
T 

T 

.03 

.10 

.03 

.01 

T 

T 

.04 

.09 

.01 

.01 
.03 

.02 
.01 

2.09 
2,28   .04 

.03   2.46 
.09  2.69   .02 
2.76 

.14 

.17 

.16 

.24 
.24 

.01 

.01 

.01 

T 

.32 
.43 

.19 

.81   T 
.84   .02 
1.03   .06 
.43   .14 
.91   .01 

.39 
.28 

.95 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  »  N 
WESTBROOK 

4.3a 

3.94 

3.77 

4114 

. 

.20 
.13 

,10 

.13 

.03 

T 

.02 

T 

T 

.09 

T 
.01 

.03 

. 

.06 

T 

.01 

To9 

.20  2.72 
.18  2.00 
.26  2.10 

1.93   .74 

T 
.05 

.14 

.29 

.29 
.21 

.08 

.03 

T 

T 

T 

-     - 

T 

.79   .10 

.92   .02 
1.00   .01 

.99   .09 

.01 

MAINE 

•   «    • 

NORTHERN           01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

2,06 
2.21 
.49 

1.49 
1.90 

.10 

T 

.09 
.01 

T 
.09 

.09 
.01 

T 

.02 

.04   I 
T 

T 

.02   .02 

T     T     .09 
.06 

•99   .10 

.79   T 

.49 
.62   .29 
.32   .64 

.11 

.07 

T 

•  01 

.17 

.08   T 
.29 

T 
T 

T 
T     T 

T 

1.04   .19 

1.02   .05 
T 
.19   .19 
.16 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

.a9 

1.79 
2.97 
1.34 

• 
.13 

.02 
.04 
T 

7 

T 

T 
T 

.10 
.02 

T 

T     I 

T 

.02 

•     •     • 
T     T 

.21 

T 

.02   .56   .02 
T    1.19   T 
.72   .03 
.10   .24 

.22 

T 

.10   T 
.24   T 

•  03   T 

•  21 

T     T 

T 

.09 
,01   T 

.06 
T 
1,18   .24 
.19   .96 

• 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

1.97 

1.4a 

2.17 
2.01 

l.a7 

T 

.16 

T 

T 
T 

T 

.01 

.02 

.01 

.01 
.01 

.01   T 
T 

.01   T 

.02 
.09 

T    T 

.05 

T     T 
.09 

.59   .10 

.08   .67 

.93 

.89 
.48        .01 

.15 

,04 

.07 
,09 

.03 
.07 
.04 

T     T 
T 

T     T 

T     T 
,02 

T 

.29   .37 

.02   .66 
.93 
T    1.09   T 
.70   .49 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

2.09 
2.32 
1.99 
2.42 

.03 

.04 
.02 

T 
T 
.01 

.01 

T 

,01 

• 

T 

.02 

,01 

.03 
.02 

.04   ,01 
T 

T 

.01   .01 

.02   .04 

■  67 
.56   .17 

.59 

.76   .01 

.17 

.23 
.09   T 

.16   T 

.08 

T 

T 

T 

.03 

T     T 
.01   T 

T 

1. 11  T 

1.17   .12 

1.12  T 
T    1.46 

PRESGUE  IJLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 

1.2a 

1.93 

1.70 

2,44 

,91 

.07 
,14 

.02 

T 

T 
T 

T 
.04 

,02 

.02 

.oa 

T 

T    T 

.01 
T     T 

T    T 
.13   .01 
.20 
.06 
T    T 

T     .69   T 
.43 
1.10 
.24   ,54 

T     ,67 

.09 

.14 
.19 
.40 

,17   T 
.12   T 

T 

T 
T 

.01 

T     T 

.34 

.90   ,03 

.72   ,64 

.10   T 

telos  dam 
the  forks 
upper  dam 
van  buren  2 

2.19 
2.69 

2.17 

.oa 

.06 

T 

T 

.03   ,0! 
.12 

.86 
.20   .40 
.51   .06 

.09 

.09 
.20 
.02 

•     -     • 

T     T 
.02 

. 

1.03   .03 
.80  1.09 
1.16   .23 

. 

•    •    • 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  3  SE 

2.3a 

1.9C 
2.4t 

2.40 
1.61 

.01 

T 
T 

.01 
.02 

T 
T 

T 
T 

.03 

.09 

T 

T 
.03 

.09 

T 

1.00   .01 
.10   .11 
.50   .82   T 
.18   .90 

.20   .67 

.24 
.24 
.11 
.03 

T 

T 

.03 

.19 

.26 

.16 

T     T 

T 

T 

T 

•94   .17 
•ao   ^16 
.99   ,33 
.49   .90 
.19   ,30 

.01 

T 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LBWISTON 

2,43 
2.2! 
2.91 
3.0! 
3.31 

T 

.01 

T 

T 
.01 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.93 
.22   .82 

1.04 

1.30 

.93   .28 

T 
.28 

.30 
.27 
.39 
.39 

.07 

T 
T 

T 

T    1.20 
.49   .49 
1.19 
.14  1.23 
1.48   .29 
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DAILY  PRECIPITATION 


•WINE 

MIDI  SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

ruwford  i  s5e 
rumfohd  power  plant 

springfield 
vance90r0  no.  2 
materville  pump  STA 

NEST  BUXTON  2  NNh 
kEST  ENFIELD 

kOODLAND 


Day  of  Month 


2.21 
2.42 
2.61 
>.23 

2.23 

2.T9 


BAR  HARBOR 

*.2* 

BELFAST 

9.29 

BRUNSBICK 

3.29 

EASTPORT                 R 

2.9t 

ELLSBORTH 

2.e« 

JONESBORO 

3.2R 

NACMIAS 

2.9T 

NEWCASTLE 

3.01 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

3.11 

PORTLAND  MB  AIRPORT    //R 

3.43 

ROCKLAND 

A. 30 

SACO 

3.39 

SAnFORD  2  NNW 

3,92 

NASSACHUSETTS 

•    •    • 

WESTERN             01 

AOAHS 

I." 

CHESTER  2 

4.07 

CHESTERFIELD 

3.39 

CUHHINOTON  MILL 

2.07, 

HEATH 

3.13 

HOOSAC  TUNNEL 

2.49' 

KNIOMTVILLE  DAN 

2,99 

PERU 

2,74 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

2, SI 

plainfield 

3,2a| 

SOUTH  eorehont 

2.391 

stockbrioge 

2.6.1 

WASHINGTON  2 

2.601 

WEST  GRANVILLE 

2.9S 

WEST  OTIS 

2.72 

AMHERST 

3.43 

ashburnmam 

3,90 

ASHLAND 

3,69 

BARRE  FALLS  DAM 

2,44 

BEDFORD 

3,74 

BELCHERTOWN 

2.72 

BIRCH  HILL  DAH           R 

2.64 

Blue  mill  wb       // 

*,94 

B0YL5T0N 

2,97 

BUFFUMVILLE  DAH 

3.90 

CHESTNUT  HILL 

3.34 

CLINTON 

2.94 

EAST  SRIMFIELD  DAM 

3.19 

EAST  PEPPERELL 

3.32 

FITCHBURG  2  S 

3.41 

FRAM INGHAM 

..... 

FRANKLIN 

1,711 

GARDNER 

3,27 

GROTON 

3,07 

MARDWICK 

2,94 

HAVERHILL 

3,39 

HOLYOKE 

2,94 

HU66ARDST0N 

2.ao 

LAWRENCE 

D  2.73 

LOWELL 

3.46 

MANSFIELD 

2,98 

MILFORD 

NEW  SALEM 

3.17 

NORTHBRIDGE  2 

3.90 

NORWOOD 

3.44 

PELHAM 

2.70 

PETERSHAM  3  N            R 

0UA8BIN  INTAKE 

3.06 

READING 

3.47 

SHELBURNE  FALLS 

2.66 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

4.20' 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3.03 

STERLING 

4.01 

TULLY  DAM 

2,6ai 

Turners  falls         | 

2,95 

WALPOLE                    j 

3.44 

WARE                       [ 

3.09 

WESTFIELD 

3.11 

WEST  MEOWAy                t 

3,98' 

WESTON 

2,94 

winchenoon  no  2        j 

3,39J 

WORCESTER  WB  AIRPORT       [ 

6,09) 

COASTAL  e 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLtET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
MINGHAM 

MYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


4,19 

3,4B| 
3,22 
2.  Ill 

2,68 
2.23 


.07 

.03 


13      14      IS 


16      17      le 


19      20      21 


1.01 

1.11 


.09 

2.22 

,.44 

1.44 

.08 

.09 

.59 

1.56 

1.60 

T 

.53 

.27 

.13 

.38 

.60 

1.39 

.02 

.34 

.93 

T 

.95 

.91 

.40 

1.46 
1.10 
1.35 


,40 
,01 
1.90 

1.23 

.09 
1.24 

1.12 


1.63 
1.82 
1.41 

T 

T 

.01 
T 

1.57 

.02 

.69 

.11 

1.93 

.04 

.08 

.20 

1.47 

.05 

.04 

.23 

1.57 

.03 

.03 

.16 

.92 

.51 

.02 

.08 

.12 

1.46 

T 

T 

.14 

1.93 

.Of. 

.04 

.20 

1.43 

T   0 

.03 

>  .02 

1.63 

1.22 

.05 

.18 

.13 

1.96 

.01 

.11 

.18 

2.11 

.16 

1.74 

T 

.14 

1.47 

.04 

.02 

.16 

1.99 

.09 

.10 

,20 

1.70 

.02 

,07 

.16 

1,96 

.03 

.05 

,19 

T 

1.22 

.03 

,04 

.31 

2.17 

T 

T 

.24 

1.90 

T 

T 

1.75 

» 

,13 

.11 

1.43 

.05 

,06 

.17 

1.42 

.09 

,26 

1.26 

.44 

,11 

T 

1.99 

T 

T 

.02 

1.97 

T 

.14 

,96 

.75 

T 

,60 

.90 

T 

T 

T 

1.50 

T 

.36 

.02 
.02 


22      23      24 


25      26      27 


1.00 
1,29 


1,76 

,01      T         1,34 

1,16 


.04 
.05 


S«e  Referenc*  Note*  Following  Station  Indax 


1.2a 

.94 
.24 


1.09 
.32 

1.80 


28      29      30 


1,47 
,60 


,9*  1,47 
1,03  ,05 
1,29      ,11 


DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 
NCU  BCDPORO 
NtWBURT'ORT 
PEM8R0HE 
Pt»»OVITH 
PROVINCCTOHN  1  N 

eOCHEJTCR 
ROCKRORT  I  ESE 
S«l.e«  CS  AIR  STATION 
SANOHICH 
SEGREGANSCT 

SPOT  POND 
TAUNTON 
HOODS  HOLE 


NEN  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  i    SU 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSH 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABT*N 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  >  S 
LANCASTER 
MILAN  T  NNN 
MOUNT  HASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

HEST  RUMNEY 
MHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN  < 

BLACKNATER  OAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  UB  AIRPORT 

CONNAV  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILHANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPQRT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOHELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLON 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNH 
NEUPORT 

NORTHNOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  NEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMNORTH  2 

HALPOLE  2 
HINDHAM 
HOLFEBORO 
WOODSTOCK 


'.32 
4,44 
3.19 

3.00 

3.64 
3.92 


2.«1 

2.79 


Day  of  Month 


i.se 

T 

2.21 

1.91 

.12 

T 

2. 79 

.11 

- 

- 

• 

2.e« 

T 

.09 

2.11 

1,91 

.10 

2.2^ 

.11 

.Oi 

2.30 

1.91 

.13 

.09 

a 

V 

■ 

2.2! 

»,4( 

.29 

4.12 

T 

2.23 

T 

T 

1,9! 

T 

T 

2,07 

.02 

T 

2.69 
2.2« 

2.19 


3.46 
2.32 
3.29 

l.ea 

3,77 

2.17 
3.61 
3.34 
2.39 
2.79 

2,69 
3,29 
2,49 
1,93 


.70   T 

.13   T 
.19   .02 


.05   .03   T 


T  .04  .04 
T  .03  .06 
.10   T 


.03   .04   .03 


.13 

.19 

T 
.07 


13   14   15 


1.73 
1.30  .26 
1,30  ,39 
.16  1.99 

1.73 

1.76 


.37 

1.03 

.14 

.60 

.09 

.04 

.49 

.22 

.09 

.101 

.92 

.61 

.33 

.03 

,06 

.19 

.32 

.10 

.36 

.02 

.12 

1.26 

.26 

.13 

1.13 

.17 

.06   .10 


.02 

.03   T 


.10   ,02   .01 


1.31 
.99 
1.12 


.09 

.90 

.73 

.01 

.04 

• 

• 

. 

,.70 

T 

.29 

1.10 

1.09 

T 

.29 

.37 
1.04 
1.38 

.78 

.03 

.64 

.36 

.99 

.0] 

.79 

.94 

1.00 

.05 

.40 

.01 

1.20 
.96 

1.17 


.13 

.02 


1.31 

.10 

.92 

,.03 

1.19 

.09 

1.20 

.09 

.86 

.06 

1.70 

.10 

1.76 

.01 

.01   T 
T     .03 


.06  I.IS 
T     .63 

.44   ,49 


•  1.42 
2.56  .69 
,09  2.12 


I 


2.31 
.26 

1.26 


1.57 
1.23 
.29 


.33 

1.03 


BLOCK  ISL*ND  Mb   AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEHPORT 

PROVIDENCE  HB  AIRPORT 

HOONSDCKET 


2,ea 

4.30 


.19 

T 

.28 

.09 


1.72 
.96 
1.12 

1.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10   I  U   I  12  I    13  I   14   I   15 


30      31 


NOaTHEASTEDN        01 

BETHEL  »  >« 

SLOOMFIElO 

CtNUDN 

CHELSEt 

DtNVILlE 

ENOSBURG  FILLS 

6ILH1N 

MC  INOOE  FALLS 

HIOOLESEX 

HONTPELIER  F»A  AIRPORT 

HORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEKRORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTMFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 


•AITSFIElD  2 

WATER6URY  1  NNE 
•EST  BURKE 


SH 


02 


hESTERN 

BENNINGTON  Z    NNN 

BURLINGTON  W8  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORN»ALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEUFANE 
PERU 

REAOSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  0AM 
VERNON 
WARDSSORO 
kHITINGHAM  2  u 
WOODSTOCK  3  £ 


.0)      .01 

.0] 
.01  .01 

•  0« 


.OS      .07      .05 


l.<>0 
.TS 


.01    1.2A 

.92    1.31 

.91 


.2« 

T 


1.11 

3    S.»P 

2.26 


2,6« 

2, ATI 
3. 29 

3.0T; 
2,l»l 


1.27 
l.A« 
1.22 


3.26 

3.92' 

2.83, 

l,78i 
2. S3 
2,73 
3.62 
2.61 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  average!  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Station 

4  -H 

a 

« 

1 

1 

Ji 

1   ^ 
l-ol 

fi  1 

(31 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 
1' 
3 

9 

I 

8| 

M  3 

1 

Hi 
III 

CONNECTICUT 

BRIOOEPORT  WB  AIRPORT 

32 

6.7 

13.5 

36++ 

7 

13 

76 

79 

67 

71 

4 

2 

4 

1 

0 

1 

12 

- 

6.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

32 

3.9 

e.i 

27 

NW 

17 

78 

76 

60 

69 

2 

7 

4 

0 

2 

0 

15 

61 

6.8 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

32 

NW 

17 

- 

77 

60 

- 

2 

4 

4 

1 

0 

1 

12 

62 

6.0 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

64 

74 

11 

4 

3 

1 

0 

0 

19 

- 

7.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

30 

3.5 

7.9 

26 

NW 

17 

72 

77 

56 

65 

7 

3 

2 

0 

2 

0 

14 

71 

6.8 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  we 

- 

- 

- 

46 

ENE 

26 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

5 

0 

2 

0 

13 

48 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

30 

6.7 

12.1 

31 

NE 

25 

66 

69 

59 

52 

6 

6 

2 

0 

2 

0 

16 

56 

6.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

29 

4.5 

11.6 

34 

E 

25+ 

84 

65 

67 

32 

4 

8 

1 

2 

0 

0 

15 

57 

6.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

8 

5 

1 

1 

0 

16 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

29 

6.e 

11.2 

35++ 

30 

14 

72 

72 

60 

66 

5 

5 

4 

0 

2 

0 

16 

- 

6.5 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

31 

4.3 

6.9 

34 

W 

17 

73 

72 

52 

59 

6 

3 

4 

0 

1 

0 

14 

66 

6.1 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

108  « 

W 

20+ 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

6 

2 

1 

1 

14 

33 

7.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

3 

2 

0 

0 

15 

- 

6.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

30 

5.1 

10. e 

35++ 

18 

13 

75 

74 

56 

66 

6 

5 

3 

0 

1 

1 

16 

56 

6.1 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

27 

1.2 

6.9 

34 

NW 

17 

76 

76 

63 

68 

11 

8 

1 

1 

1 

0 

22 

59 

7.0 

S«*  R*l«r«iic«  HolM  FoUowlog  Stetloa  Indvz 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


Day 

of  Month 

2" 

Station 

[0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

CONNECTICUT 

•    «    • 

NORTHWEST          01 

BULLS  BRIDOE  OA^ 

MAX 

37 

39 

37 

34 

33 

28 

30 

37 

42 

52 

57 

50 

38 

51 

39 

33 

36 

39 

30   19 

32 

36 

29 

40 

36 

41 

49 

45 

38.3 

MIN 

17 

26 

U 

9 

16 

3 

.  4 

1 

3 

16 

29 

26 

26 

31 

25 

23 

10 

9 

9-3 

5 

10 

19 

19 

29 

29 

21 

24 

15.6 

CREAM  HILL 

MAX 

31 

30 

31 

26 

27 

23 

27 

34 

36 

45 

50 

46 

39 

45 

38 

30 

32 

32 

31   14 

24 

31 

35 

36 

33 

35 

46 

39 

33.8 

Mm 

13 

16 

20 

15 

16 

7 

9 

16 

25 

42 

35 

30 

32 

26 

20 

20 

12 

12-8 

2 

12 

14 

20 

26 

22 

20 

30 

ts.o 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

32 

35 

35 

32 

30 

28 

29 

32 

39 

48 

53 

47 

38 

47 

39 

34 

35 

35 

31   16 

26 

34 

32 

46 

33 

40 

48 

44 

36.3 

MIN 

U 

15 

20 

9 

1  1 

I 

-U 

-  6 

2 

16 

35 

28 

25 

33 

26 

20 

20 

6 

12-7 

6 

14 

8 

15 

26 

25 

10 

22 

14.0 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

21 

26 

31 

30 

25 

24 

23 

29 

36 

45 

47 

40 

35 

40 

31 

32 

26 

30   25 

11 

19 

27 

32 

37 

29 

32 

42 

29.9 

MIN 

U 

16 

15 

14 

16 

5 

-  4 

.  3 

4 

23 

28 

33 

26 

29 

25 

18 

19 

11 

U  -10 

-  8 

-  I 

10 

10 

14 

22 

20 

20 

13.4 

SALISBURY 

MAX 

31 

32 

32 

31 

28 

24 

3/ 

36 

44 

49 

47 

46 

39 

31 

32 

32 

27 

36 

36 

45 

35.4 

MIN 

!<. 

U 

20 

12 

17 

7 

-  3 

3 

12 

26 

41 

29 

32 

25 

20 

11 

14  -10 

10 

18 

19 

16.0 

SHEPAUS  0AM 

MAX 

31 

33 

33 

32 

30 

30 

31 

35 

43 

52 

53 

47 

42 

47 

36 

35 

31 

36   27 

21 

30 

33 

38 

36 

34 

43 

46 

36.5 

MIN 

14 

18 

21 

U 

17 

2 

-  7 

0 

5 

21 

40 

30 

28 

33 

29 

24 

23 

12 

20-5 

3 

14 

11 

19 

26 

25 

20 

24 

17.4 

WIGWAH  RESERVOIR 

MAX 

32 

34 

36 

35 

36 

34 

33 

38 

45 

52 

54 

55 

44 

46 

38 

36 

34 

37   34 

28 

33 

36 

40 

40 

39 

46 

45 

39.0 

•    ft    tt 

MIN 

16 

22 

24 

ZZ 

19 

3 

■ 

-  1 

7 

13 

40 

32 

28 

32 

28 

24 

23 

U 

20-5 

3 

13 

13 

20 

27 

25 

13 

25 

16.0 

CENTRAL            02 

BURLINGTON 

MAX 

26 

35 

34 

35 

34 

35 

29 

34 

39 

38 

50 

55 

53 

40 

47 

40 

3S 

32 

36   25 

16 

26 

36 

37 

39 

34 

40 

51 

36.9 

MIN 

U 

10 

17 

20 

17 

10 

-  2 

-  2 

2 

13 

30 

36 

29 

31 

29 

23 

23 

13 

16-6 

5 

7 

13 

14 

20 

25 

24 

26 

16.4 

COLCHESTER 

MAX 

3<. 

34 

35 

32 

32 

25 

28 

34 

38 

46 

52 

50 

50 

62 

40 

36 

40 

37 

35   27 

35 

37 

40 

40 

35 

39 

50 

45 

36.6 

Mm 

6 

20 

28 

24 

24 

10 

-  1 

•  2 

10 

26 

41 

33 

28 

36 

27 

24 

22 

14 

20    I 

5 

17 

20 

19 

27 

25 

19 

24 

19.9 

COVENTRY 

MAX 

25 

32 

36 

37 

32 

32 

27 

28 

35 

38 

49 

54 

49 

40 

47 

38 

36 

32 

36   25 

16 

25 

36 

36 

40 

32 

40 

50 

3S.9 

Mm 

16 

18 

22 

23 

10 

1 

-U 

-15 

=  5 

7 

25 

28 

26 

33 

28 

22 

2S 

13 

21-7 

2 

7 

16 

16 

21 

25 

10 

20 

U.l 

DANBURY 

MAX 

33 

32 

35 

32 

31 

26 

31 

37 

40 

49 

54 

52 

38 

48 

40 

33 

36 

38 

35   20 

26 

37 

37 

38 

34 

39 

47 

43 

37.2 

Mm 

16 

21 

25 

17 

21 

10 

-  2 

7 

9 

25 

42 

34 

30 

36 

31 

26 

23 

16 

20    0 

10 

15 

19 

22 

29 

27 

16 

29 

20.! 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 

35 

35 

33 

35 

36 

30 

30 

35 

39 

47 

58 

53 

37 

50 

41 

36 

36 

39 

26   20 

30 

40 

40 

42 

35 

41 

51 

43 

36.4 

Mm 

18 

20 

23 

24 

20 

11 

1 

1 

8 

26 

36 

29 

31 

35 

27 

26 

21 

21 

11    0 

10 

17 

16 

22 

30 

25 

16 

31 

19. S 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

35 

34 

32 

31 

33 

28 

26 

32 

35 

44 

54 

51 

36 

49 

42 

36 

35 

38 

26   19 

29 

39 

39 

40 

35 

42 

46 

42 

36.8 

Mm 

19 

21 

23 

23 

20 

11 

-  2 

-  2 

7 

24 

38 

31 

31 

34 

30 

28 

23 

17 

12    1 

11 

21 

20 

25 

32 

29 

24 

31 

20. e 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

21 

33 

35 

36 

32 

33 

29 

29 

35 

37 

50 

55 

51 

62 

48 

41 

36 

34 

37   22 

17 

28 

37 

39 

42 

35 

41 

46 

36.9 

Mm 

17 

20 

21 

26 

11 

0 

-11 

-U 

.  7 

9 

23 

26 

27 

34 

27 

24 

26 

15 

22-3 

6 

10 

14 

19 

21 

26 

10 

22 

15.2 

MIDDLETOWN  4  W 

MAX 

28 

32 

32 

32 

32 

32 

26 

Zl 

34 

41 

51 

53 

50 

42 

46 

38 

35 

32 

37   25 

20 

31 

36 

40 

41 

37 

39 

44 

36.2 

Mm 

11 

20 

24 

20 

21 

11 

.  1 

4 

10 

26 

40 

35 

29 

34 

29 

25 

26 

19 

22-2 

9 

15 

17 

22 

29 

26 

26 

20 

20.3 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

34 

34 

36 

35 

34 

33 

34 

40 

39 

45 

55 

53 

51 

50 

47 

36 

38 

39 

36   24 

31 

39 

40 

36 

34 

42 

50 

40 

39. S 

Mm 

16 

20 

25 

23 

22 

U 

3 

10 

14 

22 

41 

31 

31 

34 

30 

26 

28 

16 

ZZ         0 

7 

17 

17 

21 

29 

16 

17 

26 

20. e 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

37 

38 

40 

33 

34 

32 

33 

38 

39 

48 

52 

55 

55 

51 

44 

36 

39 

40 

35   21 

31 

41 

43 

42 

36 

47 

40. C 

MIN 

19 

21 

29 

27 

19 

U 

3 

0 

9 

29 

36 

46 

31 

26 

27 

23 

21 

19    2 

11 

19 

19 

23 

31 

26 

21 

30 

21.: 

5T0RRS 

MAX 

32 

33 

33 

31 

3C 

34 

27 

34 

35 

47 

53 

52 

44 

50 

45 

35 

34 

34 

34   21 

24 

35 

37 

36 

37 

38 

47 

45 

37.1 

Mm 

16 

20 

26 

24 

20 

10 

6 

10 

18 

25 

42 

39 

32 

34 

29 

24 

25 

17 

20-3 

6 

16 

16 

27 

21 

24 

24 

29 

21.4 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

32 

29 

34 

33 

3P 

32 

34 

3fi 

35 

48 

53 

53 

48 

50 

49 

34 

33 

36 

35   22 

29 

39 

45 

37 

32 

39 

52 

43 

38, « 

Mm 

U 

1  1 

ZZ 

14 

S 

12 

-  1 

2 

9 

24 

41 

34 

28 

27 

22 

23 

14 

18-6 

4 

14 

12 

17 

26 

24 

16 

26 

17.1 

WEST  THOMPSON  DAM 

MAX 

29 

35 

35 

35 

3'' 

34 

32 

31 

36 

35 

51 

55 

50 

44 

48 

40 

35 

33 

35   24 

16 

26 

37 

37 

41 

34 

44 

51 

37.1 

Mm 

17 

14 

17 

24 

12 

-  6 

-12 

-  9 

.  1 

12 

29 

26 

26 

32 

29 

ZZ 

25 

13 

19  -  3 

0 

7 

14 

18 

20 

25 

13 

20 

14.* 

COASTAL            03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

33 

32 

34 

34 

32 

28 

27 

33 

32 

41 

51 

48 

50 

48 

43 

35 

35 

36 

33   20 

30 

39 

32 

33 

36 

39 

39 

40 

36.2 

Mm 

15 

24 

27 

24 

2C 

14 

7 

U 

18 

24 

35 

32 

34 

36 

29 

28 

23 

23 

14    2 

11 

16 

20 

25 

30 

26 

24 

30 

22.* 

GROTON 

MAX 

36 

38 

36 

33 

35 

31 

32 

36 

39 

45 

^8 

52 

52 

50 

46 

39 

39 

39 

37   21 

30 

40 

38 

40 

36 

43 

46 

44 

39.4 

Mm 

19 

ZZ 

26 

25 

21 

15 

5 

5 

8 

26 

36 

30 

32 

34 

29 

27 

24 

21 

19    3 

12 

16 

19 

22 

31 

27 

24 

29 

21. e 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 

MAX 

36 

35 

37 

35 

35 

31 

30 

36 

37 

43 

51 

53 

48 

50 

44 

37 

38 

38 

36   21 

33 

41 

37 

37 

36 

42 

45 

44 

38. e 

Mm 

19 

23 

28 

27 

23 

17 

10 

14 

19 

23 

37 

30 

34 

37 

31 

29 

24 

23 

15    6 

12 

19 

23 

24 

30 

29 

22 

34 

23. e 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

29 

35 

36 

39 

37 

36 

31 

31 

41 

37 

46 

55 

56 

52 

52 

46 

39 

35 

41   34 

ZZ 

32 

42 

36 

36 

38 

44 

46 

39.: 

Mm 

14 

U 

24 

25 

24 

12 

6 

7 

15 

22 

29 

31 

32 

35 

33 

28 

26 

18 

23    5 

6 

17 

20 

24 

26 

29 

22 

27 

21.! 

STAMFORD  6  N 

MAX 

Mm 

WE5TBR00K 

MAX 

38 

38 

41 

36 

38 

34 

35 

39 

39 

46 

48 

54 

46 

52 

46 

36 

39 

39 

35   30 

32 

42 

39 

39 

36 

45 

49 

42 

40.! 

Mm 

16 

24 

26 

26 

23 

15 

1 

1 

6 

19 

35 

29 

30 

35 

27 

27 

30 

U 

27 

2 

9 

17 

18 

20 

32 

29 

19 

26 

20. E 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    38    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


Sutton 

Day  of  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MAINE 

•    •    » 

NORTHERN            01 

BRASSUA  DAM 

MAX 

MIN 

IS 
10 

23 

11 

28 

18 

29 

16 

31 

5 

27 

2 

19 
3 

26 

-14 

25 

-14 

31 
-13 

41 
11 

47 
29 

36 
13 

35 

10 

32 

3 

27 
-19 

29 
-17 

19 

-U 

8 
-26 

3 
-26 

-  3 
-23 

12 
-15 

26 
10 

27 
-  7 

39 

.  7 

25 

8 

36 

4 

36 
12 

26.1 

.  1.0 

BRIDfiEWATER 

MAX 

MIN 

30 
12 

32 

19 

30 
17 

29 
15 

25 
13 

26 
12 

28 

17 

25 
-12 

24 

-10 

36 
17 

39 
26 

45 

27 

39 
26 

38 
9 

32 

9 

29 

11 

29 
-11 

14 
-12 

3 

-36 

3 
-38 

2 
-21 

23 
-23 

35 

-  5 

31 
-10 

38 
-  7 

36 

5 

42 
1 

4, 
10 

29.0 
2.2 

CARIBOU  NB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

28 
13 

30 
U 

27 
5 

28 
19 

27 

12 

21 
12 

24 

7 

22 

0 

23 

1 

35 
20 

46 
33 

37 
17 

34 
10 

33 
25 

25 
4 

27 
-  3 

25 
-  3 

4 
-15 

-  3 
-26 

-  4 
-31 

-  1 
-22 

27 
-12 

28 
10 

27 
-  2 

30 
0 

34 

20 

39 

17 

45 
17 

25.6 

5.0 

CLAVTON  LAKE  2 

MAX 

MIN 

29 

9 

29 
19 

26 
6 

28 

20 

26 

1 

20 
0 

25 
-  2 

23 

-17 

30 
-15 

41 
21 

45 
33 

40 
29 

32 
28 

35 

0 

33 
0 

30 
-  8 

26 

1 

6 
-15 

-  2 
-41 

-  5 

-41 

0 
-28 

29 

-13 

25 

19 

35 
-16 

30 
-  9 

35 

20 

36 
0 

45 
10 

26.9 

.4 

EUSTIS  2 

MAX 

MIN 

fORT  KENT 

MAX 

MIN 

30 
13 

35 

12 

29 
6 

31 
21 

30 
12 

23 

2 

26 

12 

24 

-15 

26 

-14 

45 
12 

47 
37 

41 
29 

35 

7 

34 
27 

29 
1 

26 

-11 

29 
9 

10 

-  7 

-  2 
-41 

-  5 
-42 

2 
-32 

29 
-22 

30 
18 

32 

-15 

31 
-14 

35 

24 

41 
8 

48 
22 

28.3 

2.1 

6REENVILLE 

MAX 

MDJ 

2". 

11 

29 
19 

30 
20 

28 
20 

27 

10 

23 

7 

24 
-  6 

25 
-11 

33 

-  4 

44 
15 

49 
32 

40 
23 

33 

13 

34 
19 

27 
-  2 

32 
-10 

25 
-12 

13 
-16 

3 
-18 

1 
-18 

2 

-17 

28 
-  2 

29 
3 

37 
-  8 

27 

4 

33 

16 

40 

I 

50 
13 

28.2 
3.6 

HAYNESVILLE 

MAX 

MDJ 

27 
9 

33 
8 

28 
23 

29 
18 

27 

7 

25 
-14 

28 
6 

28 
-19 

34 
-17 

40 
5 

52 
33 

41 

21 

37 

7 

36 
29 

33 
7 

33 

-13 

29 
6 

14 

-20 

6 
-29 

3 
-37 

4 
-30 

30 
-28 

36 
-10 

41 

-15 

28 

0 

33 
12 

43 
15 

53 
-  2 

30.4 
.  1,0 

houlton  FAA  AP 

MAX 

MDJ 

27 
9 

31 
18 

27 
22 

27 
19 

26 
6 

21 

0 

25 

3 

23 
-  6 

27 

.  6 

38 
22 

47 
35 

38 
19 

35 
13 

33 
28 

28 

2 

31 

.  4 

26 
-  5 

10 

-to 

1 
-25 

0 
-26 

-  1 

-18 

25 
-  5 

31 

6 

36 
0 

29 

1 

35 
19 

36 

e 

45 
15 

27.1 

5.0 

houlton 

MAX 

MIN 

28 
12 

29 
21 

28 
21 

27 

18 

27 

13 

22 
.    2 

27 
11 

24 
-  4 

28 
5 

37 
21 

46 
33 

38 
28 

36 
14 

33 
26 

28 

11 

32 
3 

25 
22 

22 

-  6 

1 
-25 

0 
-26 

-  2 

-20 

24 
-18 

32 
6 

37 
1 

29 
2 

34 
22 

39 
16 

45 

14 

27.7 
7.8 

JACKMAN 

MAX 

Mm 

15 
9 

25 

U 

29 
16 

30 
16 

32 
15 

26 

7 

20 
1 

24 
-10 

26 
.12 

37 
-12 

44 

18 

46 

15 

30 
13 

31 
12 

32 
2 

25 

-14 

31 
-  7 

13 

9 
-22 

7 
-23 

-  5 

-19 

3 
-10 

23 

-  5 

25 
-  5 

29 

-  2 

30 
12 

35 

14 

37 
13 

25.3 
l.O 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

16 

10 

10 

29 

16 

28 
17 

28 

15 

25 

10 

17 

-  1 

23 

-  7 

26 
.16 

31 
-  9 

49 
15 

49 

31 

36 
16 

32 
16 

33 

7 

26 
-  9 

26 

-  7 

19 

2 

10 
-18 

5 

-17 

-  2 
-15 

10 

-10 

25 

10 

30 

-  4 

34 
.  4 

26 

16 

33 
16 

36 
14 

25.9 

3.7 

MIDDLE  DAM 

MAX 

Mm 

20 

23 

-  4 

23 

28 
5 

32 
-  2 

27 

2 

18 
-19 

25 

-18 

27 
-15 

34 
-  4 

48 
13 

53 

19 

38 

12 

34 
18 

34 

0 

27 
-  9 

28 
-  3 

20 
-12 

14 
-19 

B 

-30 

0 
-25 

10 
-13 

23 

6 

30 
-  9 

36 
.  9 

25 
17 

34 
2 

36 
-  1 

27.0 
.  3.1 

MILLINOCKET 

MAX 

Mm 

22 
12 

28 
13 

32 
20 

28 
21 

30 
11 

30 
10 

23 
1  1 

29 

1 

28 
-  2 

31 

5 

41 
19 

53 
32 

40 
13 

36 

15 

35 
10 

27 

3 

32 

7 

26 
-17 

15 
-17 

5 

-1  ' 

-1^ 

16 
-14 

33 
16 

32 
-  I 

35 

4 

28 
11 

38 
20 

42 
15 

29.2 

6.6 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 

MIN 

27 

U 

32 
19 

29 
24 

31 
22 

29 
15 

22 

14 

28 
12 

27 

4 

30 
3 

38 
21 

50 
35 

39 
22 

36 
14 

35 
26 

26 

11 

31 
6 

26 

-  8 

13 
-10 

6 
-11 

3 
-13 

4 
-15 

32 

3 

32 

18 

35 

2 

27 
6 

37 
23 

39 
21 

47 
19 

29.0 
10.6 

OOUOSSOC 

MAX 

Mm 

17 
8 

23 
1 

29 

7 

30 
5 

32 
3 

28 

5 

19 
-14 

26 

-15 

27 
.11 

39 
-  5 

46 
18 

50 
22 

38 
15 

35 
21 

32 
5 

26 
-  9 

27 

-  9 

18 
-U 

19 
-15 

9 
-24 

1 
-16 

10 

-10 

23 

9 

29 

-  8 

39 
-  5 

25 

20 

37 
7 

39 

9 

27,6 
,1 

PATTEN  1  S 

MAX 

Mm 

31 
15 

32 

20 

33 
27 

28 
20 

29 

18 

25 
11 

28 

10 

27 

31 
5 

36 

17 

49 
31 

44 
34 

35 
19 

34 
16 

32 

7 

29 

3 

26 

-  7 

15 

-  7 

8 
-16 

-17 

2 

-19 

28 

-  5 

33 
19 

35 

10 

28 

13 

35 

15 

35 
IS 

49 
IS 

29,0 
10,0 

PRESOUE  ISLE 

MAX 

Mm 

28 
12 

30 
12 

29 
11 

29 
20 

28 
15 

24 

1 

25 
12 

23 

21 
-  2 

36 
12 

48 
32 

43 
29 

35 
13 

34 
26 

32 

5 

28 
-  1 

27 

10 

10 
-  7 

0 
-31 

0 
-26 

1 
-22 

26 
-13 

30 
7 

26 
-  2 

30 
-  3 

37 
19 

40 
9 

46 
18 

27,* 
5,* 

R1P06ENUS  DAM 

MAX 

Mm 

22 
3 

Z2 

6 

31 
20 

28 
19 

27 

8 

28 
9 

24 

3 

26 
-15 

29 
.14 

32 
-12 

39 
23 

47 
24 

36 
12 

34 
18 

33 

0 

26 

-  8 

32 

8 

20 
-10 

10 
-23 

5 

-31 

0 
-28 

15 
-23 

32 
12 

30 
-  9 

39 
-  7 

28 
11 

37 
-  2 

39 
6 

27.6 
0 

ST  FRANCIS 

MAX 

Mm 

2'. 
12 

29 
12 

33 

5 

25 

5 

24 

13 

28 

0 

25 
2 

29 
-13 

26 

.  8 

32 

9 

44 
31 

44 

30 

37 
2 

37 
6 

33 
-  1 

27 

-  1 

31 
1 

27 
-  3 

5 
-35 

0 
-32 

-  6 
-32 

12 
-25 

29 
10 

25 
-12 

37 
-12 

37 
.10 

39 

7 

46 
25 

27.8 
-   .5 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

Mm 

20 
10 

28 

2 

30 
5 

29 

12 

34 

15 

27 

-10 

26 
-  2 

27 

-20 

26 
-20 

29 
-17 

40 

25 

49 
20 

40 

2 

37 
4 

35 

6 

25 
-15 

34 
-10 

27 
-15 

11 
-41 

2 
-42 

2 
-42 

2 
-35 

27 
-  8 

32 
-15 

33 
-15 

30 
.  6 

35 

-U 

41 
-  7 

27.8 
-  8.2 

TELOS  DAM 

MAX 

Mm 

26 

5 

23 
5 

27 
8 

30 
12 

25 

0 

19 

34 

14 

44 
33 

46 
28 

35 
13 

36 
20 

28 

0 

25 
-  9 

34 

1 

21 
-11 

20 

-30 

-  4 
-3i 

-  5 
-29 

10 
-28 

28 

10 

25 
-11 

36 
-13 

24 
6 

37 
-  5 

38 
-  6 

26.5 
-   .6 

VAN  BUREN  2 

MAX 

Mm 

«    tt    It 

SOUTHERN  INTERIOR   Oi 

AU6USTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

29 

13 

30 
1". 

32 
24 

31 
21 

32 

IC 

27 

7 

30 

3 

34 
3 

35 

8 

42 
24 

56 
39 

44 

29 

39 
24 

42 
31 

34 
19 

31 
11 

30 

6 

22 
6 

11 
-  2 

8 
-  8 

12 

-10 

33 
-  1 

37 
13 

36 
11 

28 
22 

39 
24 

44 
22 

60 
26 

32. S 

U.2 

!>  BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

Mm 

27 
13 

32 

9 

29 
25 

29 
21 

31 
18 

26 

10 

27 
7 

27 

-  6 

27 
3 

43 
23 

54 

30 

44 

23 

38 
18 

39 
31 

31 
16 

31 
7 

30 
3 

20 
5 

10 
-  5 

6 
-16 

11 

-10 

34 

-  1 

34 
9 

32 
3 

29 
18 

40 
21 

44 
14 

44 
15 

31.0 
10.9 

8RIDGT0N  1  NNM 

MAX 

Mm 

32 

9 

31 
6 

32 

24 

32 
13 

36 
15 

28 
12 

33 

6 

36 
2 

37 
6 

50 
18 

59 
40 

51 
29 

41 

23 

44 
30 

38 
20 

31 
10 

26 
15 

27 
6 

21 
4 

17 
-14 

15 
-10 

32 

-  5 

47 
8 

40 
9 

30 
21 

43 
25 

60 
24 

52 
21 

36.2 
13.1 

CORINNA 

MAX 

Mm 

27 
8 

34 
13 

30 
24 

34 

20 

3! 
17 

26 

13 

29 
10 

30 
5 

30 
-  4 

48 
15 

55 
34 

47 
20 

39 
12 

41 

30 

36 

14 

32 
-  4 

28 
16 

20 
-  3 

12 

-10 

7 
-28 

13 
-21 

35 

0 

36 
0 

36 
-  3 

29 
18 

49 

5 

32.1 

7.7 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

MAX 

Mm 

26 
9 

32 

16 

32 

19 

30 
19 

30 
15 

25 
13 

27 

10 

28 

9 

29 
3 

38 
15 

53 
30 

47 
27 

35 
13 

37 
27 

35 
9 

30 
-  3 

25 

14 

17 
2 

10 
-12 

5 
-18 

6 
-17 

30 
-  4 

33 

15 

30 

3 

27 
20 

38 
23 

43 
18 

46 
19 

30.1 
10.5 

FARMINGTON 

MAX 

Mm 

23 
12 

28 

-  1 

32 

1 

35 
22 

33 

15 

34 

6 

25 

-10 

29 
-12 

33 
-11 

31 
-  3 

44 
15 

54 
20 

45 

16 

38 
18 

41 

17 

36 

2 

30 
2 

27 

-  5 

22 

-    4 

18 
-16 

9 
-14 

18 
-  9 

32 
-  1 

39 

0 

37 
2 

28 
19 

39 
26 

45 
16 

32.3 

4.4 

GARDINER 

MAX 

Mm 

32 
-  3 

32 
-  2 

35 

24 

33 
13 

34 
21 

30 

1 

31 
-U 

35 

-10 

34 
-  5 

43 
20 

57 
32 

45 
22 

39 

17 

43 
30 

38 
20 

33 
6 

31 
18 

25 
-  5 

21 

-  1 

11 
-16 

13 

-14 

36 

-  7 

37 
-  1 

36 

1 

28 

17 

40 
24 

48 

1 

51 
9 

34.6 
7.1 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

Mm 

25 

11 

27 
14 

34 
25 

30 
24 

32 

t 

30 
8 

25 

14 

26 

1 

27 
6 

30 

10 

43 
23 

55 
24 

43 
15 

33 

15 

37 
15 

30 
3 

34 
9 

30 
-  7 

20 
-12 

9 
-22 

7 
-14 

6 
-12 

31 

1 

35 
5 

36 
9 

32 
19 

38 
12 

45 
13 

30.4 
7.8 

HIRAM 

MAX 

Mm 

27 

3 

33 
-  9 

32 
-  5 

35 
17 

32 

0 

35 
-  9 

30 
-12 

31 
-15 

37 
-U 

34 
1 

50 
18 

58 
33 

48 
19 

40 
23 

44 

17 

3  6 
6 

31 

28 

-10 

27 

1 

22 
-25 

22 

-18 

20 
-16 

34 

-  8 

38 

41 

3 

30 
22 

40 
0 

52 

6 

36.3 

1.2 

LEWISTON 

MAX 

Mm 

31 

13 

32 

-  1 

35 
23 

33 
17 

34 

14 

28 
1  1 

32 
-  2 

33 

34 

50 
22 

58 
34 

46 
29 

39 
22 

4  2 

31 

36 
22 

34 
12 

32 
11 

27 

1 

16 

5 

10 
-  8 

14 
-  7 

32 

5 

3B 

5 

35 
9 

28 
26 

41 
26 

46 
18 

51 
18 

34.5 
12.7 

MADISON 

MAX 

Mm 

30 
15 

32 

3 

34 
25 

34 

21 

32 
19 

25 

7 

31 
-  3 

33 
-  6 

34 

-  4 

42 
17 

56 
?9 

47 
28 

39 
19 

39 

30 

38 

11 

30 
2 

28 

15 

16 
-  2 

16 
-  5 

9 
-20 

12 
-13 

32 
-  8 

42 

-  1 

38 

2 

27 

14 

39 
25 

47 
12 

49 
13 

33,3 

8,8 

See  RefereDce  Notes  Following  SUtion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


StaUon 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  5SE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINCFIELD 

VANCE80R0  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

COASTAL  ( 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 

5ANF0RD  2  NNW 
MASSACHUSETTS 
•    tt    tt 

WESTERN  0 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTUILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


27   31   29 


15  19  2b 

30  3".  33 

15  12  22 

32  33  36 


31  34  32 

9  13  2* 

23  26  3<. 

10  12  23 

30  31  32 

10  12  25 


25 

30 

18 

11 

29 

32 

15 

13 

21   26   32 


30   33   32 


17   12   15 


30   32   37 
17   15   21 


22 

26 

33 

33 

16 

9 

9 

U 

IZ 

25 

27 

30 

15 

14 

IB 

15 

25 
.  3 


-  1 
23 


26 

-  7 


34   33   29 


31   32   30 


26   28   26 


25   27 
6-2 


31   33 
4  -1  1 


30   32   36 


23  2 
12 

32  3 

-  2  . 


32 

30 

31 

32 

44 

15 

12 

17 

11 

16 

33 

33 

33 

32 

46 

17 

8 

0 

2 

17 

27 

30 

33 

32 

41 

10 

5 

1 

2 

25 

27 

29 

26 

29 

42 

13 

13 

11 

13 

16 

30   29   34 


25 

29 

10 

3 

30 

33 

10   II   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


19  23  20 

36  3-^  36 

22  15  10 

35  35  30 


29   2t   24 


33   32   32 


32   35   34 


3D 

27 

26 

30 

29 

20 

2 

-10 

-  5 

1 

3C 

24 

29 

55 

40 

14 

0 

-10 

-  5 

2 

27 

23 

26 

33 

34 

\<' 

6 

10 

14 

24   31  24 

56  45 

30  20 

44   55  44 

20   37  24 

55  50 

9  18 

36   50  44 

9   30  25 

43   60  57 


36   31 
30    8 


36   35 
31   12 


7   30   27 

43   52   46 
22   38   34 


28   41   35 


27 

38 

24 

23 

32 

16 

40 

47 

43 

38 

43 

39 

19 

38 

31 

33 

33 

23 

52 

58 

57 

45 

46 

44 

26 

42 

37 

32 

25 

27 

52 

57 

45 

43 

43 

40 

36   46   51 
13   17   36 


10   14   27 


27   36   27 


25   45   35 


38   35 
33   1  1 


11   29   13 

45   41   41 
19 


30 

45   37 


37   39 
13   14 


22   23   23 


21   32   2 

39   44   3' 
21   30   ll 


28   29   20 
1-4-7 

30   30   18 
7    1-2 


15  -10 
27   16 


35   31   24 
6   15    1 

33   32   29 


35   28 
-  5  -13 


39   '>6   35 
29   32   25 


22   32   25 


26   32   25 


27  31  26 

37  41  35 

27  27  18 

39  44  39 

25  35  26 

37  44  35 

26  30  21 

38  36  38 

28  31  25 


7    3    2 
■11  -19  -17 

17   8   a 

■  6  -12  -  8 

15    6   10 
■6-17-9 

13    6   11 

■  3-8-7 

15    9    5 

■  20  -32  -15 

114    5 
■18  -29  -21 


12  15 

-23  -13 

12  16 

-26  -26 


22   14 
.  7  -20 


38   34   31 
16   26   10 


36   29 
21-6 


35  33  25 

17  18  10 

33  30  28 

19  19  16 

38  38  37 

19  19  5 

32  34  28 

15  10  7 

31  34  33 

19  19  7 

33  34  32 


24   23 
■  I  -19 


17   11 
0  -15 


-10 


32   35 

4  -  1 


38   39 
1  -  3 


27   35   36 


31   3b   39 
•22  -  5  -10 

25   33   33 
•17-6-2 


3  7   40   3  7 


35 

.1-4 


11 
-  4  -19 


14   14 
■12  -13 


13   15 
.5-6 

9   12 
-12  -  9 

11   10 
-11  -12 


16   18 
-17  -12 


30   18 
11-8 

25   15 
10  -13 


33   24 
14  -13 


19   10 
5  -12 


28   16   22 

10-6    2 


21   15 
7  -11 


33   26 

15  -11 


-13 
38 


29   39 
13   24 


28   42 
14   26 


35 

33 

40 

43 

U 

20 

25 

24 

40 

35 

44 

52 

4 

19 

25 

13 

37 

30 

40 

44 

9 

22 

26 

17 

34 

32 

35 

*l 

IS 

20 

18 

22 

39 

32 

32 

42 

5 

IS 

25 

18 

37 

38 

31 

34 

e 

13 

23 

12 

36 

30 

39 

47 

13 

24 

25 

20 

35   39   36 


30  45 

17  25 

30  40 
15 

39  28 

.  I  5 

41  32 

8  12 


42 
28 


39 

29 

34 

40 

13 

26 

19 

19 

36 

29 

36 

23 

20 

39 

33 

37 

13 

25 

11 

38 

32 

38 

15 

26 

7 

29 

36 

48 

23 

22 

17 

36 

38 

44 

28 

25 

24 

32 

40 

48 

27 

24 

14 

39 

34 

45 

42 

30 

21 

20 

22 

29.6 

5.7 

30.8 
11. <• 

32.6 
6.5 

31.9 
12.1 

32.6 
1.1 

26.9 

7.0 

36.6 

a. I 

34.3 

31.9 
1.6 

32.7 

8.0 


34.7 
16.6 

37,4 
12, S 

33,6 

11.9 

31.7 

16.0 

33.3 

11,9 

30.3 
9.S 

34,6 

14,6 


36,0 
19.6 

32.7 
12,6 

34,0 
15,7 

37.3 

IS. 7 

36.: 

12.* 


30,6 
12.0 

31. « 
16.1 

32.3 

11,0 

35,7 

10,0 

33.0 
12.6 

34.6 
IS.S 

34,6 
13.2 

34.6 
19.2 


See  Releience  NoteB  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLANO 
FEBRUARY  1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      23      30      31 


JWSSACHUSETTS 

•   •   «   . 
CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  MB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFiELD  DAM 

FITCHBUR6  2  5 

FRAMINfiHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

5PRIN0FIEL0  ARMORY 

TULLY  0AM 

TURNERS  FALLS 
NALPOLE 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
#    #    « 
COASTAL  C 

BOSTON  wB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDSARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


35  32 

U  17 

30  31 

9  12 

33  35 

13  28 


32  32 

19  27 

32  36 

12  17 

32  30 

20  26 

32  32 

13  16 

31  33 

12  13 

34  33 

12  U 

33  33 
15  19 

35  35 
U  29 


29   29   37 


31   33   27 


24   30   37 
IS   12   14 


35   35 
22 


37   38 
14   27 


33 

34 

35 

35 

35 

17 

12 

27 

25 

17 

35 

36 

34 

36 

35 

20 

11 

28 

27 

9 

35 

35 

37 

40 

39 

18 

15 

25 

27 

IZ 

28 

29 

30 

32 

28 

17 

17 

24 

22 

15 

18  23  31 

33  34  40 

17  15  26 

29  35  37 

18  22  27 

33  35  36 

20  21  29 


33   37   37 
20   18   33 


33  37  37 

23  24  25 

36  37  39 

22  26  32 


29   27 
17-3 


-12  -  7 

28   28 
.8-9 

30   33 
.6-7 

28   33 
.12  -18 

27   32 
7   11 


35   35   30 


10  -11  -  3 


28   33   36 


32   34   33 
26   20   13 

34   36   34 


3  -  1 

33  37 

5  1 

30  38 

8  4 

30  40 


32   39 
5-5 


37   35   34 


34  35   31 
29   23   18 

37   35   32 
18   20   15 

36  35   34 
26   28  22 

37  33   31 
20   20   14 

39   37   34 
20   24   20 

36   35   32 
25   20   15 

35  34   32 

10 

32 

19 


28   30   38 


30   32  36 
5 

27   27  32 

■  13  -U  -  8 

33   43  32 

.6-5  7 

30   33  36 

•2-5  10 

36   41  32 


28   35 

7   11 


29 

35 

13 

14 

30 

35 

1 

5 

32 

30 

17 

14 

29 

34 

5 

-  2 

33 

31 

15 

9 

32 

35 

9 

U 

29 

35 

5 

-  2 

29 

32 

14 

-  2 

34 

36 

4 

-  5 

28 

34 

11 

13 

35 

40 

13   18   24 


35  47  64 

8  9  28 

31  46  50 

11  30  33 

50  55  48 

30  39  25 

46  50  48 

14  42  29 

44  52  47 

29  43  38 

33  50  54 

12  29  29 

48  52  49 

30  43  41 


35  49  51 
7  32  31 

36  50  55 

22  35  34 

35  51  55 

17  33  32 

48  53  49 
29  42  34 

47  57  51 

27  43  34 

50  55  50 

29  39  32 

49  55  50 

29  37  27 

30  51  52 
12  13  29 

47  52  50 

23  40  33 

30  43  50 

11  17  29 

47  55  46 

16  28  27 

50  54  50 

28  37  30 

50  56  52 

19  41  28 

49  i>-  50 


46   50 
26   40 


33   43 

47   52 
26   34 


32 


45   46 
37   35 


52   53 
33   28 


42   39 
53   49 


31  41 

41  4ft 

31  35 

48  54 

28  42 


42 


43 


30   35   30 


28  32  25 

43  37  42 

26  30  22 

39  43  36 


40 
33 


37   34   31 


35  32  28 

14  22  13 

39  35  23 

19  20  17 

33  29  29 


40   46 
32   29 


45   44   44 
32   38   30 

49   38   44 


39   45 
32   28 


39   46 
30   26 


42  34  35 

26  20  20 

37  34  32 

20  23  22 

37  35  30 

20  25  13 

39  35  32 
20  23  25 

40  38  34 
24  26  17 

37  37  35 


27   34   29 
39   42   37 


30   36   28 


45  39  42 

30  30  26 

37  48  35 

32  34  26 


28   34   26 

37   46   41 
26   28   22 


38  51  38 

28  35  27 

36  48  41 

26  34  27 


0 

47 

44 

36 

34 

35 

33 

7 

35 

29 

19 

26 

19 

18 

6 

42 

34 

32 

33 

30 

21 

0 

31 

24 

23 

15 

14 

7 

34   38   32 


55  47 

27  28 

50  52 

32  37 


35   36   26 


55   48 
31   36 


44  54  40 

27  37  26 

55  50  47 

35  38  26 


26  34  27 

46  44  42 

32  33  26 

50  50  44 

37  39  33 


37   38 
29   23 


38   36   37 


41  42  38 

29  30  21 

37  37  38 

27  23  22 

37  35  35 


36   42 
23   32 


39  41 
25   24 

40  40 
25 


20   16 

-  5    4 

20   11 
-12  -  7 

14  26 

-  5  -  3 

15  21 
-17  -  5 

14   24 
-4-1 

22   15 

-  5    0 

18   24 

0    1 

20   16 
.4-4 

22   15 

.  9    0 


21   35   34 


■  2    6 
40   39 


34   36 
■  5    0 


38   38   39 


22   35   37 


38   38 

10   20 


22   38   36 


17   26 
.6    0 


18   28 

3    0 

18   28 


20   12 
-13  -12 


19  12 

-13  -  8 

16  24 

-11  -  3 


23  35 

3  9 

21  38 

0  12 

28  40 

3  15 

41  42 

10  14 


39   40   39 


20   32   39 


36   38 
17   21 


34   39 
3    8 


30   20   29 
16    3    4 

29   18   28 
14    2    1 

15 
6 

27 

0 

19 


19   28 
1    5 


18  1  1 

35  25  27 

25  7  3 

34  19  27 


38   22   26 


See  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 


42   41   42 
2     9   18 

40   40   40 


35   34 

10   15 


39  39  41 
13  21  28 

40  37  43 
3  20  18 

24  36  40 

9  23  25 

39  41  41 

8  18  20 

29  40  42 

9  19  24 

40  40  41 

13  19  27 

39  38  40 

9  16  21 

36  38  40 

14  15  16 

39  39  38 

1  12  19 

37  40  39 
17  21  28 

44  40  42 

16  23  30 


34  39   45 

25  28 

33  42 

29  27 


33   42   49 
30   25   22 


34   39 
32   30 


35   42   50 
29   27   21 

40   38   42 


31 

27 

26 

34 

39 

52 

29 

26 

18 

41 

38 

43 

32 

28 

26 

40 

43 

50 

32 

29 

30 

35.1 

14,0 

32.6 
12.6 

36,0 
15,9 

34.6 
11,9 

36.5 

20.9 

36.2 

13.6 

37.1 
22.4 

34.6 
15,7 

35,0 
12,9 

36.3 

16,6 

38,0 
17.9 

38,6 
19,9 

37,0 
20,5 

37.8 
20.4 

37.9 
16.0 

36.2 
12.3 

36.8 
2t.9 

32.9 

10.9 

37.0 
13. S 

37.6 
17.8 

39.2 

15,9 

39.0 
21,0 

33.1 

18,4 


37.8 
24,8 

38.8 
17.4 

37.5 

25.0 

38.3 
19,4 

38.6 
22.6 

38,6 
23.4 

38,1 
19,9 

38.6 
21.6 

38.7 
17.6 

37.9 
23.1 

40.9 
26.4 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1966 
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Slattoa 


MASSACHUSETTS 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN    1    N 

ROCHESTER 

HOCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
•    •    • 

NORTHERN  0 

BENTON  i    SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FAByAN 

FIRST  CONN  LAKE 
5RAFT0N 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
•    •    * 
SOUTHERN  ( 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTCN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


32   32   35 


?2       2<.  ih 


35   33   31 


29   3S   36 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


2»   32 
•  1-2 

25   27 

10-2 


13   19 
6-5 


-  5 
30 


10 

15 

35 

35 

13 

9 

30 

25 

16 

U 

10   11   12   13   U   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


30  39  39 

50  56  50 

30  41  3T 

50  50  56 

3<.  38  32 

45  51  51 

28  Ji  27 

41  47  43 

31  35  22 


48   55   47 


40 

29 

38 

29 

52 

46 

49 

45 

35 

27 

37 

32 

51 

53 

51 

48 

32 

26 

33 

27 

21 

28 

34 

9 

-10 

1 

24 

28 

33 

14 

-16 

-12 

28   23   16 
11    7    3 

30   30   23 


-  2 


20   29   34 


5  -  1 

5  -U 


37   31   31 


36   35 

5-5 


39 
21 

35   32 
23    3 

35   35 
16  -  1 


31   32   30 


21   27  33 

,18  -20  -10 

20  23 

21  -25  -25 

24 
.20 


30   36 
•  19  .  4 


39 

.  4 


27   29   35 
1  -11    1 

36   36   36 


27   37   36 
-14  -15  -  5 

33  39   36 
15  -13  -  5 

34  39   52 
12   15   19 


34   30 
5    5 

31   25 
15    5 

31  30 
22-8 

32  25 

3    9 

30   26 
2-2 

32   34 


30   35 
.  7  -13 


25   30   30 


30   3 
.  3  - 


27   37   30 


31 
.  8 


31   30 
9-9 


39  35  28 

38  47  38 

32  35  28 

52  50  38 

34  35  29 

54  46  39 

26  33  28 

53  48  45 

35  31  32 


52 

42 

37 

37 

34 

36 

29 

23 

30 

13 

53 

56 

46 

37 

38 

20 

35 

20 

23 

10 

52 

43 

37 

38 

34 

41 

28 

23 

27 

9 

36  23  27 

22  I  2 

35  24  25 

22  7  5 

38  30  18 

21  0  I 

28  18  21 

18  0  0 

30  18  25 


1 


54   46 
36   30 


35   52   55 


32   33   15 
6-2-9 


46   35   33 


20 
6 

18   27 

0  -  1 

33   20 


28 


39  39  34 

10  21  25 

37  39  35 

15  27  25 

26  41  39 

4  n  18 

35  38  33 

12  20  23 


42   37   41 
14   24   26 

40   38   43 


14 

5 

9 

22 

30 

4 

.19 

-11 

I 

3 

18 

12 

3 

14 

25 

7 

-22 

-17 

-  5 

13 

12 

3 

14 

19 

30 

6 

-17 

-12 

-  5 

7 

11 

8 

2 
•  28 

8 
19 

3 
-27 

19 
2 

9 
-25 

38 
28 

33 

28 

41 
28 

42 
26 


24 

-12 


6 

-22 

-  2 

12 

23 

-3* 

.36 

.  4 

14 

12 

3 

25 

6 

•17 

-21 

•  12 

35   52   56 


12   2B   :'9 


23   30   23 

46   38   40 
20   22   IB 


36   42   37 
19   31   20 


23   33   27 

35   41   35 
25   30   21 


23   30   26 


32   28 
12    5 


15-6 
34   30 


33  32 

24  5 

32  29 

20  9 


32  32  31 

13  18  0 

30  30  26 

11  16  16 


!7  20  10 

6  -17  -  6 

!0  10  20 

1  -19  -  4 


30 

36 

41 

20 

21 

14 

45 

29 

39 

0 

23 

e 

28 

34 

41 

20 

20 

12 

24 

20 


40 
23 


19   34 

0-4 


32   39 
•2-2 


11  13 

-12  -  8 

18  21 

-10  -  6 


38 
-  5 


22   12 

9  -20 


14   20 
-17  -  6 


32 

29 

27 

17 

9 

16 

16 

10 

12 

2 

-  9 

-  6 

30 

32 

26 

14 

8 

18 

10 

9 

9 

-  5 

-22 

-  5 

36 

35 

34 

32 

20 

15 

18 

16 

12 

12 

-  9 

-10 

39 

34 

32 

33 

21 

16 

17 

21 

4 

14 

-12 

-  4 

3 

41   41 


35   36 
5  •  1 


14 

s 

24 

30 

5 

3 

4 

16 

36 

24 

36 

46 

4 

20 

16 

IS 

30 
24 

32 
24 

43 
28 

»1 
2S 


32   47   49 
25   27   14 

31   38   47 


37   38   49 


5 

0 

6 

23 

24 

15 

17 

30 

34 

37 

39 

47 

44 

2 

5 

6 

24 

11 

16 

37 

39 

40 

40 

53 

44 

5 

4 

10 

26 

8 

18 

31 

37 

36 

40 

47 

45 

7 

5 

10 

26 

20 

23 

30 

37 

37 

39 

*8 

41 

4 

1 

3 

18 

6 

16 

24 

37 

4l 

32 

41 

61 

4 

9 

7 

25 

26 

22 

24 

26 

40 

30 

42 

50 

2 

4 

9 

26 

23 

16 

39.1 
22,9 

3B.9 

n.2 

IS. 9 

3S.6 

23.1 

ST.3 

21.3 

39.7 
24,6 

38.1 
16,6 

38.8 

24,6 


30.3 

8.7 

31.7 
3.8 

30.0 
9.6 


28.3 
3.8 

26.0 
•  *.« 

33.1 
6.6 


13.7 
•  1.3 

28,1 

6.3 


33,1 

10,6 

34,6 
6,9 

36,6 

9.4 

36,9 

7,7 

38.1 
16,0 

34, T 
12.0 


36.1 
10,4 

32,6 

11,6 

36,6 

11.9 

33.3 

12,6 

33.2 

7.1 

36.9 

11,8 

36,1 

12,1 


Se.  Referenc.  Note.  Following  Station  Inde] 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLANU 
FEBRUARY    1966 


SlaUoo 


Day  of  Month 


to      II      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26     27      28      29      30      31 


NEM  HAMPSHIRE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNM 

NORTHWOOO 

PCTERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMkORTH  2 

WINDHAM 

MOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

XATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


2<<   36 
-    Z    -    Z 


MAX 

Mm 


24  38 

5  10 

27  36 

-  7  0 

3<.  3'. 

3  8 

26  35 

<•  9 

24  30 
3  6 

25  28 

-  1  U 

31  32 

6  3 

3*  19 

a  10 

30  31 

5  7 

35  32 

e  18 


16   28   35 


37  3<. 

3  17 

24  27 

3  8 


30   39   33 


33   31 
22   22 


34   33   28 


26   30 
-9-9 


38  47  51 

13  32  37 

50  56  46 

19  33  27 


21   42   36 


47   52   45 
21   39   35 


-13 

40 

33 

-  2 

33 


49   57   53 
22   38   25 


52   57   48 


13   33   30 


34   34   29 


32   35 

19   24 


31   34   34 


32   36   33 


36  40   30 

13  14    8 

38  33   31 

9  14  -U 

32  23   21 


23 

-15 

25 

-19 


23   30 
•16  .15 


25   38 

-20  .  7 


32 

20 


33   30   27 


26   25   17 
19   11-6 


27  22 
15    7 


30   30   22 
8   15-8 

35   26   20 


34  32  32 
14  14-6 

35  31  27 
16  16  3 

32  29  29 

16  13  9 

34  36  28 


22   24   30 


24   28 
-16  -13 


26   33 
-16  -  2 


26   32 

17  -17 


26   30   32 

14  -11    0 

19   23   26 
-13  -10  -U 

22   24   28 

-21  -19  -18 


37 

35 

51 

49 

41 

32 

47 

52 

39 

31 

47 

53 

38 

34 

50 

52 

-  4 
31 


48  52  42 

27  29  23 

46  49  40 

16  36  23 


41   36   39 
26   28   20 


32  33 

16  18 

36  35 

17  16 

36  42 

U  21 


24   28   26 


44   42   39 
21   30   21 


34  31 
10  10 

35  33 
19  16 

35  33 

17  20 

31  30 

7  20 

33  32 

18  23 

31  28 

14  14 

29  29 


12    8 
•13  -11 


21   15   25 


15   18 
-15  -12 


17   18 
-15  -  9 


23  14   21 
7-6-1 

28   14   12 
8  -18  -14 

22   16   15 

10  -18  -10 

26   17   18 

15  -10  -  6 

24  10   14 
10-9-8 


16  30  32 

•6  9  9 

38  40  37 

1  6  13 

34  38  39 


22 
-  5 


36   39   36 


21  30 

-  6  1 

39  37 

-12  -  2 


30   36 

4   13 

26   38 


36  26  36 
10  22  16 

32  43  52 

27  27  18 

30  42  49 

23  20  24 

34  38  4S 

23  20  13 

40  33  40 

9  25  22 

32  44  51 
25  25  18 

37  29  38 

U  24  6 

36  34  62 

22  28  11 

33  45  52 


50   43   40 
36   35   29 


52   49   39 
32   35   28 


31   38   28 


34   40   32 

52   60   41 
32   32   29 


40   38   36 
32   26   26 


26   30   15 


37   36   37 
29   29   23 


36 

20 

29 

38 

37 

37 

35 

40 

41 

20 

6 

15 

21 

23 

26 

32 

29 

29 

29 

15 

26 

38 

37 

4l 

33 

41 

49 

14 

-  2 

4 

9 

18 

21 

28 

26 

24 

35   19   31 


35 

43 

32 

28 

37 

43 

32 

28 

36 

42 

29 

28 

23   13 
36   34 


45  36  40 

23  24  16 

45  35  36 

23  24  16 


26   21 
3 

36   28 
13    4 

35   28 
16    3 


38   32   25 

•  4  -  4  -  r 

34   32   25 


32  36  15 

Oil  2 

30  31  23 

9  10  6 

30  32  21 

7  10  9 

28  36  15 


21    10 
•16  -26 

25   12 
•  2  -25 


21 

-  6 


10  8 

-15  -12 

10  6 

-21  -18 


2 

-8-9 

12 

-22 

5 

2      12 

19 

-21  -  9 

54 

44 

35 

41 

36 

24 

26 

20 

52 

41 

39 

37 

30 

20 

21 

13 

53 

44 

33 

37 

32 

23 

28 

10 

52 

42 

34 

36 

22 

14 

16 

5 

10    14 
30   20 


16    8 
-22    -16 


15    7 
-  5  -20 


28   40 
16-7 


16  22   36 

■  1  16    6 

14  23   27 

0  14-1 

20  26   34 


20   28   40 
3   15-3 

10   16   31 


20   31   37 
10    2-4 

16   30   38 


16   30   35 
-  2   15    I 

22   34   39 


39  26 

•  4  16 

42  28  40 

-  1  24 

30  41  45 

12  22-3 

42  30  38 

6  22  8 

39  29  37 

1  24  4 


33   38 
21   11 


S«6  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    43    - 


16 

8 

5 

18 

28 

26 

4 

-IS 

-  6 

3 

15 

0 

16 

6 

5 

12 

22 

32 

14 

-30 

-23 

-10 

10 

-10 

35   35 
16   22 


27  35 

13  14 

26  32 

20  22 


29   36 

17-5 


28 

39 

45 

46 

24 

24 

22 

25 

31 

39 

46 

46 

20 

22 

20 

17 

30.0 
11.8 

36.6 
12.9 

3s.e 

15.5 

33.6 
11.3 

32.1 

6.6 

35.8 
14.0 

32.2 

6.3 

35.7 
9.5 

37,5 

16.6 

33.1 
14.6 
33.9 

10,3 


36.8 
26.2 

37.1 
20.4 

39.2 
20,9 

38. S 
25,5 

38, « 
21. « 


30.9 
,4 

31,9 
1.3 

30,7 
6.2 

31,0 
8,0 

29.2 
5,8 

27.5 
7,1 

31,0 
7,2 

19.6 
6,5 

29,6 
4,2 

28,5 
8.6 


33.0 
6,6 

32.3 

7.9 

29.9 
9.4 

28.9 

■  2,0 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1966 


Day 

of  Month 

0 

1 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IB 

17 

18 

^ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

VEBNONT 

•    •    * 

WESTERN            Oi 

BENNIN6T0N  2  NNW 

MAX 

Mm 

30 
17 

33 

7 

35 
13 

30 
11 

31 
11 

23 

-  3 

23   30 
-13  •  7 

38 

4 

51 
22 

53 

36 

45 
30 

39 
26 

43 
33 

35 
24 

33 

17 

35 
15 

25 

13 

19   11   19 
6-17-2 

27 

6 

34 
9 

38 

8 

34 
25 

36 

24 

43 

5 

43 
20 

93.4 
12.1 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

22 
13 

24 

1 

26 
0 

28 

14 

26 

10 

16 
2 

16   24 
-15  -13 

36 

0 

44 
33 

51 
35 

43 
26 

36 
25 

38 
16 

25 

13 

33 

12 

33 

13 

19 

2 

3    6   12 
-6-12-4 

22 
5 

25 

7 

30 
-  1 

30 
22 

35 

9 

39 

1 

40 
14 

27.9 
7.9 

CORNWALL 

MAX 

MDJ 

21, 

•    1 

31 
-  2 

35 
6 

30 
19 

33 
15 

23 

0 

20   23 

-17  -14 

32 

0 

43 
28 

56 

40 

46 
34 

40 
28 

41 
30 

37 

17 

32 

16 

33 

18 

24 
11 

14   10   16 
-2-14-4 

26 

0 

35 

18 

37 

5 

32 
22 

38 
22 

44 

4 

41 
26 

32.0 

10.9 

DORSET  1  S 

MAX 

Mm 

26 
14 

33 

0 

33 

14 

34 

12 

28 
6 

24 
-  5 

24   28 
-17  -11 

38 

0 

48 
16 

53 
43 

45 
35 

45 
19 

39 
32 

36 
20 

31 
14 

37 
17 

25 
13 

20    8   20 
0-22-5 

30 

5 

32 
12 

38 

3 

33 
25 

35 

22 

45 

4 

41 
16 

33.2 

10. 1 

RUTLAND 

MAX 

Mm 

30 
15 

34 

1 

35 
18 

30 
16 

31 
17 

26 

8 

24   30 
-13  -  2 

32 

14 

50 
16 

56 
43 

45 
36 

39 
26 

42 
32 

38 
19 

16 

36 
21 

25 

15 

23   11   20 
0-18-5 

26 

3 

30 
20 

40 

4 

38 
16 

36 

17 

4S 

7 

42 

33.7 
13.0 

SAINT  ALBANS  BAY 

*    «    « 

MAX 

Mm 

25 
1* 

26 

1 

26 
-  3 

31 
12 

26 
8 

19 
-  5 

16   24 
-21  -18 

35 
-  5 

44 
35 

49 
38 

45 
33 

38 
26 

39 
28 

28 
12 

34 
8 

17 

4 

12    4   10 
-8-14-4 

25 

7 

30 
15 

32 

-  I 

31 
12 

38 

19 

42 

U 

43 
19 

8.3 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

Mm 

24 

14 

34 
8 

34 
8 

39 
20 

33 

20 

32 
-  2 

30   28 
-10  -10 

34 
-  8 

29 

10 

47 
15 

56 
32 

46 
23 

38 
27 

46 
24 

38 
18 

32 

19 

32 

17 

30   14   15 
7  -13  -13 

24 

-  4 

31 

1 

39 

7 

38 
9 

30 
25 

42 

10 

54 
10 

34.6 
9.« 

CAVENDISH 

MAX 

Mm 

28 
13 

35 
.  6 

33 
18 

33 

4 

30 
16 

25 
-  9 

30   31 
-22  -18 

28 
.  2 

48 
5 

55 
33 

46 
33 

35 

20 

43 
31 

37 
17 

29 
9 

34 
19 

28 
12 

21   10   20 
2-28-7 

31 

4 

34 
-  2 

38 
13 

29 
21 

39 
23 

48 
-  I 

42 
13 

33.6 

READSBORO  I  SSE 

MAX 

Mm 

19 
15 

25 

7 

32 

10 

33 
6 

30 

6 

30 

3 

25   35 
-13  -12 

41 
-  6 

34 
12 

50 
16 

51 
33 

40 
25 

38 
19 

38 
23 

15 

37 
15 

26 

14 

26   23    9 
14  -16  -13 

16 
1 

27 

5 

35 

5 

38 
10 

31 
2<> 

37 

7 

SO 
10 

32.4 

8.4 

SOMERSET 

MAX 

Mm 

15 
7 

24 

0 

27 
2 

26 
-  3 

25 

0 

21 
-  2 

19   25 
-19  -16 

30 
-  9 

34 
9 

47 
29 

48 
31 

35 
21 

33 
22 

33 

17 

28 

7 

32 

10 

20 

5 

19   15    4 
7  -19  -18 

11 
-  5 

25 

1 

32 
1 

36 
3 

26 

18 

30 

10 

42 

10 

27.2 
4.3 

VERNON 

MAX 

Mm 

27 
18 

35 
9 

36 
12 

37 
24 

32 
22 

33 
3 

30   32 
-10  -  7 

37 
-  3 

32 
12 

46 

19 

54 
28 

44 
26 

39 
29 

46 
26 

40 
19 

32 
21 

32 

14 

32   20   17 
11  -15  -  9 

26 
-  2 

38 

2 

40 
11 

38 
12 

31 

27 

41 

4 

so 

10 

35.6 

11.2 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 

Mm 

18 

0 

28 

-  I 

31 

3 

34 
6 

33 

14 

29 
-10 

24 
-18 

25 
-14 

31 

-10 

28 

8 

50 

12 

54 
34 

44 
21 

37 
21 

39 
20 

34 
8 

31 
13 

25 

14 

27 
-  1 

14 
-27 

9 
-18 

16 
-  8 

27 
-  2 

33 

-  1 

36 
7 

29 
25 

37 
0 

45 
5 

31.0 
3,6 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


S«a  ReiersQC*  Not**  Following  Station  Indsi 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


Slalion 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST          01 

1 

NORFOLK  2  5h 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
26 

0.3 
26 

T 
25 

0.5 
25 

1.5 

26 

T 
25 

24 

24 

24 

24 

17 

10 

0.3 
8 

1.5 
9 

0.2 
8 

T 
8 

1.5 
9 

T 
9 

T 
9 

0.7 
9 

0.2 
9 

C.2 
9 

T 
9 

9 

11.6 
21 

3.7 
23 

21 

20! 

CENTRAL            02 

! 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

! 

':' 

I 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

0.5 

. 

- 

. 

T 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

12.0 

1.5 

. 

. 

OANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

12 

1.8 
12 

T 
11 

11 

T 
11 

11 

11 

10 

8 

5 

T 

1.0 

T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

12.0 
12 

11 

9 

6 

> 

HARTFORD  9RAINARD  FLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 
5 

0.9 

5 

0.1 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

2.5 

10.9 
10 

0.3 

9 

5 

\ 

HARTFORD  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EOUIV 

9 
1.5 

1.3 

1.5 

3 

1.9 

0.3 

9 
l.B 

0.2 
9 

l.B 

8 
1.7 

8 
1.6 

8 
1.6 

8 
1.6 

7 
1.8 

5 
1.6 

I 

0.8 

T 

T 

T 

T 

0.4 

0.1 
T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

2.3 

12.5 
10 

1.4 

0.6 

13 

1.9 

11 
1.4 

10 
1.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

\ 

2.0 
9 

1.0 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

2 

1 

0.5 

T 

1.0 
1 

T 

10.0 
10 

0.5 
9 

8 

r 

''OUNT  CARHEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.3 

S 

".1 
7 

6 

0.7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

B.9 
8 

"I 

5 

T  ! 

4i 

NORWICH  PUS  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 
5 

0.5 

1.8 

6 

' 

4 

-4 

3 

T 

1.0 

1 

6 

" 

2 

2 

SHUTTLE  MEADOb  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0.3 

. 

1.3 

0.5 

. 

- 

. 

- 

O.S 

. 

. 

" 

T 

« 

_ 

T 

, 

„ 

. 

_ 

11.0 

1.0 

, 

»    «    • 

COASTAL            03 

BRID5EP0RT  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

5 
1.5 

2.2 

7 
1.6 

0.2 

6 

1.8 

T 

5 

1.9 

T 
4 
1.9 

1.8 

4 

4 
1.7 

3 
1.5 

2 
.9 

~   1 

1  T 

T 

T 

0,6 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

2.8 

T 

3.4 
5 
.9 

T 

5 
.9 

3 

.8 

3 
.7 

SROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 

4 

0.3 
4 

0.2 

* 

T 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

0.2 

T 

1.8 
2 

3.5 

4 

T 
3 

2 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

A 

2.0 
5 

T 

4 
.3 

0.1 

3 

.3 

0.2 
3 
.3 

3 
.2 

3 
.2 

3 

.1 

2 

.1 

2 
.1 

1 

1  T 

T  i  T 

1 

0.3 

0.4 

T 

T 

1.9 

4.8 
6 
.6 

0.5 
5 
.7 

4 
.5 

4 
.4 

WEST«ROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.7 
6 

\ 

T 
5 

0.3 

4 

* 

4 

4 

* 

4 

2 

i 

l!  T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

7.0 
6 

0.5 

4 

3 

3 

MAINE 

*    *    * 

NORTHERN            Oi 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

- 

0.2 

0.2 

0.3 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

5.8 

T 
29 

. 

2.0 

. 

. 

. 

T 

. 

T 

T 

. 

12.0 

0.8 

37 

CARIBOU  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

32 
5.6 

32 
5.6 

T 

31 
».6 

0.1 

30 

5.6 

0.5 

30 

5.6 

0.3 

30 

5.5 

0.6 

30 

5.5 

30 
5.5 

30 
5.5 

T 

28 
5.7 

24 
5.6 

0,8 

19 

3.8 

6.6 

19 

3.8 

3.9 

29 

*.7 

26 
♦.7 

0.7 

24 

4.8 

0.9 

26 

4.8 

T 

26 
4.9 

26 
4.9 

T 

26 
4.9 

26 
4,9 

0.1 

26 

4.8 

T 

25 
4.8 

25 

4,7 

3.6 
24 

4.7 

2.8 

30 

4.9 

29 
4.9 

26 
4,7 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
37 

36 

35 

T 
35 

T 
35 

34 

34 

32 

32 

30 

26 

1.7 
25 

T 
25 

8.1 
33 

T 
32 

31 

4.9 
36 

T 
36 

36 

34 

33 

1.0 
34 

33 

32 

32 

T 
31 

30 

29 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

43 

T 
42 

T 

40 

2.8 
43 

T 
42 

T 
40 

39 

38 

37 

34 

29 

29 

5.7 
35 

T 
34 

34 

'll 

0,3 
36 

T 
36 

36 

T 
36 

T 
36 

0.1 
36 

T 
36 

35 

15,3 

50 

2.2 

50 

*B 

44 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
39 

T 
39 

T 
39 

0.1 
38 

0.1 
38 

0.3 
38 

1.0 
38 

38 

37 

35 

33 

T 
29 

4.0 
27 

T 
32 

30 

2,0 
28 

2,0 
32 

Jl 

29 

T 
29 

T 
29 

T 
29 

T 
29 

29 

6,01  4.0 
271   37 

36 

34 

LONG  FALLS  DAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
39 

T 
39 

0.4 
39 

0.2 
36 

0.2 
36 

T 
33 

33 

32 

31 

29 

T 
27 

25 

25 

5.2 
30 

30 

30 

2.0 
32 

32 

32 

32 

T 
32 

T 
32 

T 
32 

1 
T  ■  T 
30{  2s 

25.0 

T 
=  1 

461 

1ILLIN0CKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

«3 

43 

T 
43 

0.2 
43 

0.2 
43 

43 

42 

40 

38 

36 

33 

29 

^2*7 

U 

^2.0 
31   30 

1.0 
33 

T 
33 

31 

T 
29 

29 

0.2 
29 

27 

12.0 
27   25 

1.0 
38 

35 

30 

RIPOGENOS  OA'l 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

3.0 

. 

. 

0.5 

1.0 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

7.0 

. 

4,0 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

1 
"  i  * 

12.0 

0,5 

5QUA  PAN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

47 

46 

45 

44 

44 

44 

44 

43 

42 

38 

32 

28 

4.0 
32 

51   31 

1.0 
31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

1.0 
30 

T 
30 

1 
30 

ft     *•     4 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

i 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

T 
35 

L 

0.4 
32 

T 
32 

30 

30 

30 

28 

27 

24 

16 

'll 

13 

12 

2.3 

12 

T 
14 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

12 

11 

10 

13.0 
10 

4.4 
28 

21 

19l 

BANGOR  Or.v    FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
31 

T 
30 

T 
27 

0.2 
27 

T 
27 

25 

T 
24 

24 

22 

19 

14 

' 

0.8 

4 

T 

4 

3 

2.2 

2 

0.5 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

8.4 
2 

2.2 

10 

11 

T 
7 

BRIOGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

43 

T 
43 

43 

43 

42 

42 

41 

40 

35 

30 

26 

4.0 
29 

26 

T 
25 

1.0 
26 

1.5 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

25 

9.0 
34 

5,0 
39 

37 

36 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

T 

. 

0.6 

« 

. 

. 

. 

2.0 

0.5 

. 

0.8 

1.6 

_ 

. 

T 

T 

SiOill.O 

^ 

OLD  TOl-'fl  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

T 
3R 

T 
37 

o.l 
35 

0.5 
33 

T 
33 

32 

30 

30 

28 

26 

24 

^  2.0 

201   17 

» 

12 

'll 

T 
14 

14 

14 

13 

12 

T 
12 

12 

10 

";? 

1.1 
21 

19 

18 

RUMFORD  POWER  PLAtvT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

_ 

T 

U.3 

0.2 

. 

■ 

. 

. 

. 

.  !*:* 

. 

1.7 

T 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

13.4 

0.3 

_ 

_ 

•    ft    ft 

j 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2<<> 

24 

23 

2.0 
22 

22 

22 

22 

21 

21 

19 

10 

1  0.5 

9;   8 

6 

6 

T 

2.0 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

6.5;  6.5 
4   I2i   13 

12 

11! 

! 

EA5TP0RT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

T 
10 

10 

1.8 
11 

T 
10 

10 

0.3 
10 

10 

8 

8 

5 

1  0.7 

4|    5 

2 

2 

0.2 
2 

2.7 
5 

5 

5 

5 

* 

4 

4 

;  5.2^  6.6 
4    9   16 

11 

1 

ELLS»mRTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
22 

22 

22 

3.0 
22 

2.0 
24 

T 
24 

24 

24 

24 

20 

15 

10 

10 

2.0 
8 

8 

a 

3.0 
11 

'^ 

11 

11 

a 

11 

11 

11 

11 

11.0 
22 

22 

22 

See  Reiorence  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 

Continued 

Day  ol  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

MAINE 

MACHIA3 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

0.1 
21 

21 

T 
21 

1.0 
22 

22 

T 
22 

0.1 
22 

22   21 

20 

8 

T 
7    7 

0.5 

5 

5 

T 
5 

3.0 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

7 

4.0 
11 

6.0 
17 

15 

13 

PORTLAND  Me  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

23 

4.0 

T 
23 

4.U 

0.3 

19 

3.7 

18 

3.7 

18 
3.7 

18 
3.7 

18 
3.7 

17 
3.7 

17 
3.7 

17 
3.8 

17 
3.8 

15 
3.8 

1.2 

14 
3.0 

11 
3.3 

11 
3.3 

3.0 

10 

3.3 

T 

U 

3.6 

T 

11 

3.6 

T 

U 

3.6 

T 

U 
3.6 

T 

U 

3.6 

11 
3.6 

11 
3.5 

15.5 

11   13 

3.5  3.6 

1.3 

28 

5.1 

23 
4.1 

22 

4.1 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  5ND 

29 

28 

27 

T 
27 

0.5 
27 

27 

27 

27 

26 

25 

22 

19 

1,5 
19 

14 

13 

T 
13 

2.5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

3.0 
27 

3.0 
28 

26 

24 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
21 

T 
21 

21 

20 

T 
20 

0.5 
20 

20 

20 

19 

13 

6 

T 

T 
T 

1.0 

T 

0.3 

T 

T 

T 

1.0 
1 

I 

T 

T 

T 
T 

l.S 

I 

T 

T 

T 

3.5 

3 

3.0 

6 

5 

3 

pittsfield  w8  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  5N0 

0.2 
21 

20 

T 
18 

0.2 
IS 

0.4 
18 

18 

18 

17 

16 

16 

13 

2 

1,0 
2 

2 

1.0 

2 

2.6 

3 

0.6 
6 

5 

0.4 

4 

0.7 
4 

1 

4 

T 
4 

4 

0.3 

4 

7.3 

8 

0.6 

13 

13 

T 

9 

stockbriooe 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.<> 
18 

17 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

16 

l» 

15 

14 

12 

7 

6 

1,0 
6 

6 

1,0 

7 

0.8 

7 

7 

7 

T 

7 

T 
6 

T 
6 

6 

T 
5 

T 

5 

10.5 
14 

T 
13 

10 

9 

west  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

1.3 

. 

- 

- 

0.8 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

0,8 

T 

1.0 

T 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

10.3 

5.3 

- 

- 

central            02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

0.5 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

3 

3 

3.0 
5 

4 

1.0 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.510.0 
T     9 

10 

7 

5 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

16 

4.3 
21 

0.1 
20 

20 

19 

IB 

17 

8 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

0.7 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

T 
I 

T 

T 

0.413.2   T 
T    13   10 

8 

4 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

T 
16 

2.3 

17 

0.3 
18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

10 

4 

0,4 

3 

3 

3 

T 

2 

2 

2 

2.0 

2 

0.1 

4 

4 

3 

2 

0.8 
2 

13.6 

in 

1.0 
12 

11 

10 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

2.0 
20 

1.5 
20 

T 
19 

18 

18 

18 

17 

13 

6 

6 

T 
4 

2 

0,5 
2 

0.5 
2 

T 
2 

2 

1.0 
2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

12.4 
13 

1.5 
11 

9 

» 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

8 

T 
7 

0.3 

7 

0.3 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

T 

0,2 
T 

T 
T 

0.5 

1 

T    T 

0.2 
T 

T 

8.0 

8 

3.5 

11 

10 

7 

REAOINC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

T 
17 

1.5 

19 

1.0 
19 

18 

18 

18 

18 

17 

13 

5 

4 

0.1 
3 

Z 

0.4 

2 

0.3 
3 

T 
3 

0.3 
3    3 

T 

3 

0.2 
3 

3 

3 

2 

13.3 

15 

0.3 
12 

10 

9 

SOUTHBRIDSE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

16 

T 
15 

2.0 
17 

2.8 
19 

18 

17 

16 

16 

14 

11 

7 

6 

1.0 

5 

T 
5 

T 
4 

T 

4 

4 

4 

0.5 

4 

4 

4 

4 

4 

11,0 
15 

2.8 

17 

T 
14 

12 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

6 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

6 

> 

5 

5 

2 

O.fl 
1 

11.0 
11 

8 

6 

4 

STERLINO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

* 

« 

2.0 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

* 

1.0 

1.0 

~ 

. 

1.0 

. 

. 

. 

. 

* 

15.0 

- 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

T 
17 

l.O 
18 

0.3 
17 

T 
16 

16 

16 

16 

16 

12 

6 

5 

T 
5 

4 

3 

T 
3 

T 
2 

2 

0.6 
2 

0.4 

2 

T 
3 

2 

T 

T 

12.9 
11 

1.0 
10 

8 

» 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

T 
12 

1.0 
12 

4.0 

16 

13 

12 

10 

10 

8 

6 

2 

2 

0,5 

2 

1 

1 

I 

1 

T 

T 

0.5 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

2.0 
6 

4 

3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

36 
3.4 

36 
3.4 

U.3 
35 

3.4 

3.4 
35 

3.4 

T 

38 
3.7 

37 
3.6 

36 
3.5 

35 

3.4 

3^ 

33 

3.2 

15 
1.9 

2 
.8 

0.4 
2 
.7 

2 
.7 

T 

2 
,7 

0.2 
2 
,7 

T 

2 
.8 

1 

0.1 
1 

T 
1 

T 
1 

I 

' 

1.3 

1 

b.7 
9 
.8 

0.3 

16 

1.5 

15 
1.4 

11 
1,1 

«   •   « 
COASTAL            03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8 
2.1 

T 
7 
2.1 

1.0 

7 

2.U 

0.6 

7 

1.9 

7 
1.8 

7 
1,8 

7 
1.8 

5 

1.9 

5 
1.4 

4 
1.4 

1 

T 

0.1 

T 

0.1 

0.6 

T 

0,1 

T 

T 
T 

T 

0.2 

9,0 

7 
.8 

0.4 

7 
1.4 

6 
1.3 

3 

1,0 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

- 

. 

. 

- 

. 

' 

- 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

T 

- 

. 

ft 

4.0 

T 

- 

- 

EAST  wAREhAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

0.2 
3 

T 

3 

0,5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1.0 

1 

T 
1 

T 

5." 
5 

0.7 
3 

2 

1 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5 

5 

2.4 
6 

T 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1.5 
1 

4,9 
5 

0.3 

3 

2 

T 

2 

NANTUCKET  WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

0.5 
T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

C.5 
T 

0.3 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

T 

. 

- 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

. 

T 

. 

. 

1.0 

. 

C.5 

- 

- 

0.3 

6.3 

1.0 

- 

- 

PROvINCETOWN  I  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

T 

T 

- 

- 

? 

I 

T 

- 

ROCKPORT  I  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

T 
11 

5.0 
15 

2.0 
16 

16 

15 

15 

15 

14 

12 

5 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

9.0 
9 

1.0 
9 

6 

5 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

u 

T 
11 

2.2 

13 

7.0 
18 

T 
18 

18 

18 

16 

10 

5 

2 

2 

T 

T 
T 

0.2 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

14.9 
9 

0.1 
8 

1 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN           01 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

14 

T 
13 

2.0 
15 

0.6 
15 

T 
14 

14 

14 

13 

10 

3 

2 

2.0 

2 

T 
1 

T 
1 

0.4 

2 

T 
2 

0.1 

J 

0.4 

2 

0.2 

0.7 

0.2 
3 

T 
2 

2 

8.2 

12 

3.4 

13 

11 

10 

BERLIN 

# 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

30 

29 

27 

0.1 
25 

T 
23 

22 

21 

19 

16 

13 

' 

6 

3.0 
8 

7 

6 

1 

1.0 
6 

1 

0.? 

I 

T 

t 

T 
6 

6 

6 

6 

0.5 
6 

20.0 
26 

25 

22 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day 

of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSIHIRE 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  6H0 

1.0 
25 

T 
24 

23 

T 
22 

T 
21 

1.0 
22 

21 

21 

20 

20 

14 

12 

1,0 

11  11 

10 

10 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

1.0 

11 

1.0 
12 

12 

12 

1  110. 0 
12   22 

22 

19 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SH  ON  GNO 

3.0 
79 

79 

U.3 
79 

0,7 
BO 

2.0 
82 

3,0 
84 

84 

84 

83 

73 

64 

63 

2.4!  1.2 
65   66 

66 

66 

1.8 
68 

68 

1.0 
69 

2.0 

71 

0,7 

71 

0,5 

71 

0,7 
72 

72 

5.6 

77 

6,7 
62 

81 

" 

FIRST  CO.JW  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON'GND 

*.3 

31 

3.5 

32 

T 
30 

T  .0,5 
29   28 

2,0 

27 

" 

26 

T 
26 

23 

T 
21 

. 

4,3 

1,0 
26 

26 

1.8 
27 

T 
26 

26 

" 

0,5 
26 

tt 

2,5 

28 

T 
28 

T  ilO.O 
27   35 

4. 

T 
33 

MILAN  "^  NNtJ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

18 

181  17 

17 

16 

16 

14 

14 

12 

10 

1.0 
11 

3,0 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

10 

-  20.0 
10    9   29 

29 

24 

MOUNT  UASHINGTOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
8 

8 

O.S 
8 

4.ll  0.5 
9   13 

10 

8 

8 

8 

0,1 
8 

8 

1,6 

7 

5.5 

7 

8 

8 

3,5 

8 

0.7 
10 

1.5 
9 

9 

9 

" 

8 

8 

22.1  9,1 

8:    8   10 

9 

0.4 
8 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
57 

56 

T 
55 

2.0 
57 

1.5 

58 

T 
57 

56 

55 

55 

T 
53 

41 

T 
36 

34 

6.0 
39 

38 

38 

3.5 

40 

0.5 
40 

40 

40 

T 
40 

40 

39 

39 

0,5!19.0 
39   58 

57 

55 

WEST  sum:;ev 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.0 

T 

T 

1.0 

1.0 
25 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

6,0 

- 

T 

4.0 

- 

T 
19 

- 

1,0 

T 

T 

- 

T 

10.0 

T 

- 

SOUTHERN              02 

CONCORU  mB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GIID 
WTR  EOUIV 

T 

23 
2.« 

22 

2.4 

2.3 
22 

2.4 

3.4i 

261   2B 
2.51  2.6 

28 
2.6 

26 
2,5 

26 
2,5 

25 
2,5 

25 

2,4 

18 
2,3 

8 
2,1 

1.0 

7 

2.1 

7 
3,0 

0,2 

6 

3,0 

2.2 

6 

3.0 

8 
3.2 

T 
8 
3.7 

0.5 

8 

3.2 

T 
8 
3.2 

3.1 

8 
3.2 

8 
3,2 

7 
3.2 

8.1 

9 

3,3 

T 

15 
3.5 

15 
3.5 

13 
3.3 

DURHAM 

SNOWFALL 
Sfl  ON  GND 

24 

22 

1.7 
24 

T  ] 
23|  23 

22 

21 

21 

20 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

0,5 
12 

1.5 
13 

13 

0,4 
13 

13 

13 

12 

12 

'^ 

15.2 
27 

24 

22 

20 

EAST  OEERriG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

1.5 
23 

3.2 
25   25 

24 

23 

22 

22 

19 

13 

12 

2.0 

13 

13 

0,5 
13 

1,5 

14 

0.5 

14 

14 

0,7 
14 

T 
14 

14 

14 

13 

13 

10.0 
23 

2,0 
22 

20 

19 

FRANKLIN  FALLS  UAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

4.5  3.5 

23J  26 

23 

21 

21 

21 

20 

16 

15 

14 

2,0 
15 

14 

14 

3.0 
17 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

2,0 
16 

5,0 
20 

19 

19 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

17 

T 
15 

0.51  2.8 
16|   17 

16 

16 

16 

14 

14 

11 

9 

1,2 

9 

B 

0.7 
9 

3.2 

13 

T 
12 

T 
U 

0.9 
12 

T 
12 

0.3 
12 

12 

12 

11 

10.8 
20 

1,5 
22 

17 

16 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

15 

14 

T 
13 

1.0 
14 

1.5 
15 

I5 

14 

14 

13 

12 

10 

» 

^ 

2.0 
6 

T 
6 

0.4 

7 

2.0 
8 

8 

T 
8 

1.4 
9 

0.2 
9 

9 

8 

7 

3.8 

10 

3,5 

13 

11 

9 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
27 

26 

O.l 
25 

2.4 
24 

1.4 
25 

24 

24 

23 

22 

22 

18 

16 

14 

2,4 

16 

15 

0.2 
15 

2.6 

17 

15 

T 
15 

O.l 
15 

T 
15 

15 

15 

15 

l.s 

17 

7.9 
24 

23 

22 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

T 
14 

T 
12 

0.7 
12 

1.2 

14 

T 
14 

13 

13 

I3 

13 

9 

7 

2,1 

4 

5 

0.4 
3 

3.6 
3 

7 

0.1 
4 

0.1 
4 

0,4 
4 

T 
4 

T 
4 

3 

3 

12,6 

4 

0,9 
16 

12 

9 

MlLFORd 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

2,4 
35 

2.0 
36 

T 
36 

36 

" 

34 

33 

29 

14 

12 

0.8 
13 

9 

0,3 

9 

1.3 
10 

10 

9 

0.3 
9 

9 

T 
9 

9 

8 

8 

12,1 

20 

0.4 
19 

16 

14 

NASHUA  2  NHW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

4.0 

2.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1.3 

. 

0.5 

0.5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

7,0 

6,0 

_ 

11 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GIIU 

2* 

24 

i.o 
25 

T 
25 

24 

24 

24 

24 

24 

21 

17 

16 

T 
15 

15 

0.3 
15 

1.5 
16 

16 

16 

0.3 
16 

16 

16 

16 

16 

15 

15,0 

30 

T 
27 

26 

20 

SURRY  HOUNTAIC:  UAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

T 
12 

0.5 
13 

2.8 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

9 

7 

6 

0,7 
6 

T 
6 

T 
5 

3,0 
8 

8 

T 

7 

0.6 
8 

0,5 
9 

9 

8 

8 

4,0 
12 

4,5 

16 

IS 

14 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
19 

17 

15 

0,5 
14 

3.5 

17 

T 
16 

16 

15 

14 

13 

9 

7 

5 

3,0 
6 

5 

T 

5 

3,0 
8 

7 

7 

7 
7 

T 
6 

6 

6 

5 

3.0 
8 

5,0 
12 

11 

10 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

T 
25 

23 

L 

1.5 
23 

2.0 
23 

23 

22 

22 

21 

20 

19 

18 

2.0 
20 

1,0 
19 

19 

1.5 
20 

1,5 
20 

T 
20 

20 

T 
19 

T 
19 

T 
19 

19 

19 

5,8 
24 

0,2 
24 

23 

22 

RHODE  ISLA^lD 

... 

Block  island  h-j  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

0.4 

1 

0,2 

1 

1.0 

T 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3,0 
1 

T 
T 

T 

T 

KINGSTON 

5^0WFALL 
SN  ON  GNO 

8 

T 

7 

T 
7 

T 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

T 

T 

T 

7,4 
6 

4 

3 

3 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  G.'JO 

3 

2 

^ 

1 

I 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

4,0 

4 

T 

3 

2 

I 

PROVIOCNCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  Oi^  GND 
WTR  EQUIV 

6 

T 

6 
1.3 

0,4 

5 

1,3 

0,9 
1.3 

6 
1.4 

1,^ 

5 
1,3 

5 
1,3 

5 
1.3 

4 
1,2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

0.6 

T 
1 

T 
T 

T 

1.4 

5,7 

7 
,8 

0,1 

5 

1.1 

4 
1.1 

3 
.9 

WOONSO^KET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

11 

O.sj  2,3 
12   14 

14 

13 

11 

9 

6 

1 

0.3 
T 

9,5 

10 

0.5 
10 

7 

4 

VERMONT 

•    «    . 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

3,0 

. 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

2,0 

, 

. 

_ 

14,0 

_ 

_ 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
16 

T 
15 

T 
14 

0.1 
14 

0.5 
14 

T 
14 

13 

13 

13 

T 
13 

11 

8 

1,6 
9 

T 
9 

<i 

1,9 
10 

T 
9 

0.6 
10 

10 

0.3 
11 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

1,2 
12 

9.0 
19 

18 

17 

EN0SBUR6  F4LLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14.0 
28 

1.0 
21 

19 

1.0 
18 

17 

4,0 
18 

18 

17 

15 

11 

T 

T 

1.0 

2.0 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

2.0 
5 

3,0 
6 

T 
4 

4 

7,0 
9 

8,0 
16 

14 

11 

MONTOELIER  FAA  AIPPOFT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

l.o!  0.8 
20j  22 

T 

21 

21 

T 
20 

19 

6 

5 

7.0 

T 
7 

T 

4 

0.2 
4 

T 
5 

T 

T 
6 

0.1 
6 

T 

T 

7 

T 

7 

' 

17,0 

7 

0,1 
26 

" 

23 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
19 

17 

T 
17 

T   0.8 

171   17 

T 
17 

17 

16 

15 

10 

5 

' 

6.3 

1,3 

9 

9 

0.9 

0,3 
9 

9 

9 

0,3 
9 

0.6 
9 

0.1 
9 

T 
9 

9 

16,7 
26 

2,3 
24 

22 

20 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T 
2* 

24 

24 

'   T 
241   24 

24 

24 

24 

24 

24 

10 

3 

3 

3,4 
4 

4 

4 

2,0 
6 

' 

1.0 

7 

' 

7 

7 

^ 

1.015.0 
6    7   23 

23 

20 

SAINT  .iOHi-ISBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

10 

3 

3 

2.0 

T 

4 

' 

T 

2 

1,0 

0.5 

\ 

3 

1.0 

4 

4 

\ 

3 

B.5 

11 

3.5 

14 

13 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1956 


ConUnued 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

•   *   « 
WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

l.O 
18 

16 

T 
14 

T 
13 

T 
12 

12 

11 

11 

10 

4 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

2.0 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

1.0 

4 

3 

3 

T 
2 

T 
2 

7.0 
9 

T 
7 

4 

BURLINOTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.5 
22 
1.5 

T 

21 
1.5 

T 
20 

1.2 
21 

1.4 

0.4 
20 
1.5 

0.2 

IS 

1.5 

16 
1.3 

16 

1.3 

T 

15 
1.3 

13 
1.3 

6 

1.7 

1 

3.5 

1 

0.8 

3 

1.8 

T 
2 
l.B 

0.3 

2 

1.7 

T 
2 
1.6 

T 
2 

1.6 

2 

1.4 

0.3 
2 

1.4 

1.6 
2 

1.5 

1.4 

3 
1.4 

0.2 

3 

1.3 

2 
1.3 

13.1 

3 

1.3 

4.0 

17 

2.6 

15 
2.6 

14 
2.5 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

20 

T 
20 

1.0 
18 

18 

18 

17 

15 

9 

4 

Z 

2.0 

4 

T 
2 

T 
I 

2.0 

3 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

4 

4 

3 

3 

2.0 

4 

8.0 
12 

11 

10 

RUTLANP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

IB 

IS 

14 

T 
14 

14 

12 

12 

12 

12 

10 

5 

T 

0.5 
T 

T 
T 

0.7 
I 

3.0 

5 

5 

0.7 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5.0 

7 

5 

T 

4 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
24 

24 

20 

20 

20 

4.0 
24 

24 

24 

24 

8 

4 

4 

2.0 

6 

2.0 
S 

8 

B 

8 

8 

n 

8 

4.0 
12 

T 

T 

10 

4.0 
14 

12.0 
26 

14 

9 

•    •    * 
SOUTHEASTERN       03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

IS 

17 

T 
16 

0.3 
15 

1.2 

15 

15 

15 

14 

T 
14 

13 

9 

8 

4.0 
17 

T 
10 

T 
10 

2.7 

13 

1.4 
14 

14 

1.2 

14 

T 
14 

0.2 

14 

13 

13 

13 

10.6 
24 

1.2 
22 

20 

l; 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
22 

T 
21 

19 

T 
18 

1.0 
IS 

2.0 
20 

20 

19 

17 

17 

11 

6 

5 

4.0 
9 

T 
7 

T 

7 

4.0 
11 

11 

1.0 
10 

T 
10 

T 
IC 

T 
10 

9 

9 

3.0 
12 

LO.O 
22 

21 

19 

READSBORO  1  5SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

38 

T 
38 

T 
37 

T 
36 

T 
36 

T 
36 

35 

35 

34 

30 

24 

20 

15 

2.3 

17 

T 
14 

0.5 
14 

3.0 
17 

16 

T 
15 

0.5 
15 

o.s 
i: 

T 
14 

13 

11 

6.0 
17 

8.C 
2! 

24 

23 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
15 

13 

12 

1.0 
11 

1.5 
11 

10 

10 

10 

9 

9 

t 

4 

3 

1.9 

4 

T 
4 

1.0 
3 

2.0 
5 

5 

5 

T 
5 

T 
5    5 

4 

3 

7.0 
10 

5.C 
15 

13 

10 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

f 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

31 
29 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

31 

31.6 
31.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

31 

31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

31.8 
31.2 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

31. B 
31.2 

24  INCHES 

5  PM 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

32.5 

KINGSTON,    R.    I. 


SLOPE   OF   GROUND.       LEVEL.      SOIL   TYPE.      BRIDGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND   COVER.      KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED   TO 
2    INCHES.       INSTRUMENTATION.      4   AND   8    INCH   DEPTH  -   THERMOCOUPLE   WITH   BENDIX-FRIEZ    RECORDER.       12   AND   24    INCH 
DEPTH  -  STANDARD   SOIL   THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   48    - 


STATION  INDEX 


n 

*-* 

e 

OBSERVAnON 

d 

3S 

W 

• 

i 

§ 

TIME  AND 

s 

o 

9 

I 

P 

P 

TABLES 

STATION 

i 

o 

COUNTY 

< 

\ 

2 

< 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

ii 

eOlWECTICUT 

ANSON I A 

0120 

02  NEW  HAVEN 

20 

73  05 

20 

SA 

ANSONIA  WATER  CO. 

BAKERSVILLE 

0227 

01  LI7CHFIELD 

90 

73  02 

710 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

9ALTK 

0251  02  NEW  LONDON 

37 

72  06 

140 

MID 

BALTIC  MILLS  CO. 

aARKHAHSTCD 

0299  01  LITCHFIELD 

56 

72  57 

420 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

SLOOMFIELO 

0634  02  HARTFORD 

90 

72  44 

169 

C 

ENG.  OEPT,  HARTFORD 

((BRIDGEPORT  H8  AP 

0806  03  FAIRFIELD 

10 

73  08 

7 

MID 

"ig 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0918  02  WINDHAM 

IT 

71  57 

275 

DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  BRIOGE  DAM 

39 

260 

MID 

7A 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO., 

auRLlNGION 

09T3  02  HARTFORD 

72  56 

910 

BA 

8a1 

METROPOLITAN  OIST  COMM 

CANDLEWOOO  LAKE 

1093  02  LITCHFIELD 

29 

73  2B 

500 

C 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

COCIUkPONSET  RANGfR  STA 

use  02  MIDDLESEX 

28 

72  31 

160 

7A 

ST,  PARK  ♦  FOREST  COMM. 

COLCHESTER 

1499  02  NEW  LONDON 

72  17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J,  RUS2ALA 

1536  02  HARTFORD 

46 

72  96 

280 

COLLINS  COMPANY 

COVENTRY 

1689  02  TOLLAND 

17 

72  21 

6A 

SA 

UNIVERSITY  OF  CONN, 

CREAM  HILL 

1715  01  LITCHFIELD 

5* 

73  19 

1300 

5P 

CREAM  MILL  FARM 

DANBURY 

1762  02  FAIRFIELD 

23 

73  26 

910 

7P 

J3 

H 

JOSEPH  P.  SIHKO.  SR. 

DAMSON  LAKE 

1798  02  NEW  HAVEN 

22 

72  99 

160 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

EASTFORO 

2073  02  WINDHAM 

17 

54 

72  05 

540 

SPi 

HARRY  L.  TATEM          ! 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

14 

73  15 

260 

5P' 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLAGE 

2658  01  LITCHFIELD 

57 

73  22 

560 

6P 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CC| 

GROTON 

3207  03  NEW  LONDON 

17 

21 

72  03 

39 

MID 

MID 

H 

GROTON  PUBLIC  UTiL. 

HARTFORD 

3*46  02  HARTFORD 

46 

72  42 

140 

C 

ENG.  OEPT,  HARTFORD 

HARTFORD  BRAIHAfiO  FLO 

3451  02  HARTFORD        5 

72  39 

15 

MID 

HID 

C  H 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT  i 

HARTFORD  h8  A|RP0RT 

3466  02  HARTFORD      '  5 

56 

72  41 

169 

MID 

MIOi 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU     1 

JEWETT  CITY 

3857  02  NEW  LONDON     17 

36 

71  54 

400 

JEWETT  CITY  WATER  CO.   , 

LAKE  KONOHOC 

39B9  0  3  NEW  LONBON      4 

24 

72  11 

180 

6aJ 

NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER 

4443  02  HARTFORD        5 

72  29 

392 

MANCHESTER  WATER  OEPT. 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

4488  02  TOLLAND 

17 

49 

72  11 

250 

6A 

■5 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDOLETOWN  it  W 

4767  02  MIDDLESEX 

33 

72  43 

369 

121- 

l2^^ 

KOHNEL  BAILEY 

MILFORD 

4790  03  NEW  HAVEN 

12 

73  05 

30 

SAJ 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

MOODUS  RESERVOIR 

501B  02  MIDDLESEX 

30 

72  26 

380 

J 

C 

FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 

5077  02  NEW  HAVEN 

24 

72  54 

6P 

6P'       H 

CONN  AGR  EXP  STATION 

NEM  HAVEN  HB  AIRPORT 

5273  03  NEW  HAVEN 

16 

72  93 

6 

MIO]  MID 

f- 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEHINGTON 

5285  02  HARTFORD 

42 

190 

1 

ENG.  OEPT,  HARTFORD 

NORFOLK  2    SH 

5445  01  LITCHFIELD 

73  13 

6i^   BA 

7" 

EDWARD  C.  CHILDS 

NORTH  BRANFORD 

5510  03  NEW  HAVEN 

20 

72  46 

210 

1   BA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORTH  GUILFORD 

5641  02  NEW  HAVEN 

23 

72  43 

280 

1   8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORl^ALK  GAS  PLANT 

5B93  03  FAIRFIELD 

07 

73  25 

37 

8^   8* 
MIO,  MID       H 

.J 

CONN.  LIGHT  4  POWER  CO. 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910  02  NEW  LONDON 

17 

32 

72  04 

20 

OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 

PAUChAUG  FOREST 

6131  02  NEW  LONDON 

17 

35 

71  51 

270 

SI.  PARK  +  FOREST  COMM. 

PROSPECT 

6597  02  NEW  HAVEN 

30 

72  57 

420 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

puthah  lake 

665S  03  FAIRFIELD 

09 

73  36 

300 

••1 

GREENWICH  WATER  COMPANY 

ROCKVILLE 

6942  02  TOLLAND 

72  26 

910 

ROCKVILLE  WTR.  +  AOUE, 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966  01  LITCHFIELD 

35 

73  26 

220 

hi 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

ROUND  POND 

7002  02  FAIRFIELD 

18 

73  32 

785 

RIDGEFIELO  WATER  SUPPLY 

SALISBURY 

7109' 01  LITCHFIELD    \      7 

69 

73  27 

1060 

5P   5P 

CHARLES  T.  JECKEL 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157,  02  FAIRFIELD     i  4 

15 

73  21 

300 

J   '"^ 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

SHEPAUG  DAM 

7373. 01  LITCHFIELD      7 

73  IB 

S40 

12^   121^ 

BUR.  ENG.  WATERBURY 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7432  02  HARTFORD 

5 

39 

72  49 

410 

8A 

H 

WTR.  COMM,  NEW  BRITAIN 

STAFFORD 

7904  02'  TOLLAND 

17 

00 

72  17 

660 

MRS.  GLORIA  A.  WALKER 

STAMFORD  «  N 

7970! 03  FAIRFIELD 

4 

06 

73  33 

190 

9P 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  DAM 

8065i  02  FAIRFIELD 

7 

23 

73  10 

60 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

STORRS 

8138' 02  TOLLAND 

17 

AS 

72  IS 

650 

9P 

U.  OF  CONN.  AGR,  OEPT. 

THOHASTON  DAM 

8330, 01  LITCHFIELD 

73  03 

990 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON 

8436!  01  LITCHFIELD 

73  07 

980 

8A 

TORRINGTON  WATER  CO. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

84881 02  FAIRFIELD       7 

17 

73  09 

320 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

8916, 02  NEW  HAVEN     '   7 

39 

73  02 

605 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRY 

wepanaug  reservoir 

9007|  02  NEW  HAVEN     1  4 

18 

73  02 

180 

NEW  HAvEN  WATER  COMPANY 

NESTBROOK 

90671  03  MIDDLESEX     1  4 

18 

72  26 

40 

5P 

JAMES  RINIOUL 

WEST  HARTFORD 

9162  02  HARTFORD      1   5 

45 

72  47 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  0AM 

9388, 02  WINDHAM        17 

57 

71  54 

360 

6A 

2a 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9608  02  HARTFORD      1   5 

72  57 

560 

WTR,  COMM.  NEW  BRITAIN 

WIGWAM  RESERVOIR 

956B  01  LITCHFIELD      7|  41 

40 

73  08 

600 

12«  12M 

8A 

WATERBURY  WATER  COMPANY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759  02  NEW  HAVEN 

4  41 

37 

72  57 

890 

WTR.  COMM,  NEW  BRITAIN 

9783 

01  LITCHFIELD 

7« 

34 

73  16 

939 

BA       H 

OSCAR  S.  JOHNSON 

AUGUSTA 

0273 

02  KENNEBEC 

>L. 

19 

69  47 

250 

PETER  WILLIAMSON       | 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

02; KENNEBEC 

««< 

19 

69  48 

390 

MID  Hid 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY    | 

BANGOR  DOW  FIELD 

0365'  02'  PENOBSCOT     1  11'  44 

202 

MID  mid; 

U.S.  AIR  FORCE 

0371  03  HANCOCK       '   4  44 

68  12 

30 

5t*   5P; 

BELFAST 

24 

69  00 

BELFAST  WATER  DISTRICT 

0600  01  SOMERSET        9  45 

396 

,  MID 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 

8RASSUA  0AM 

0814  01  SOMERSET        9  45 

40 

7Al   7aJ    ;   H 

KENNEBECK  WTR.  PwR.  CO. 

BRIDGEWATER 

0833  01  AROOSTOOK     ]  15 

46 

24 

67  51 

460 

6P[  6P 

MURRAY  FOSTER 

BRIDGTOr*  1  NNW 

0844  02  CUMBERLAND 

70  43 

600 

6P,  6P 

ANDREW  J.  SANBORN       | 

BHUNSWICi; 

0934  03  CUMBERLAND 

43 

9* 

69  56 

70 

MIO  MID 

i 

U.S.  NAVY               : 

CARIBOU  HB  AIRPORT 

1175  01  AROOSTOOK 

46 

52 

68  01 

624 

mid|  mid 

9PfcH. 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1472  01:  AROOSTOOK 

37 

69  32 

1000 

i 

ic 

GERARD  LAVERDIERE 

CLAYTON  LAKE  2 

1479  Oil  AROOSTOOK 

1000 

6p!  6P 

INTERNAIL  LOGGING  CORP. 

COR INN A 

1628  02i  PENOBSCOT 

360 

6P 

RAYMOND  K.  PALMER 

EASTPORT 

2426  031  WASHINGTON 

<t  44 

55 

67  00 

7P 

7P 

:  H 

WILLIAM  K.  LEE 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2442,02  PISCATAOOIS 

08 

69  17 

540 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELANO 

ELLSWORTH 

2620' 03,  HANCOCK 

32 

68  26 

24 

6P 

7A 

BANGOR  HYORO-ELEC.  CO.  ' 

EU5TIS  2  SSE 

27001  01;  FRANKLIN 

45 

12 

70  2B 

1170 

MRS.  DOROTHY  S.  JONES   | 

EUSTIS  2 

2702; 01  FRANKLIN 

45 

13 

70  29 

1190 

MRS  BETTY  WING 

FARMINGTON 

2766: 02  FRANKLIN 

44 

40 

70  09 

390 

7A 

CHARLES  S.  PREBLE       ! 

FORT  FAIRFIELD 

2868  01  AROOSTOOK 

46 

48 

67  46 

300 

7A 

JAMES  A.  SCHOFIELD 

FORT  KENT 

2878  01  AROOSTOOK 

15 

930 

5P 

9P 

JOSEPH  M.  FOX 

GAROINER 

3046  02'  KENNEBEC 

13 

SS 

GARDINER  WATER  DISTRICT; 

GILEAO 

3110  01  OXFORD 

44 

24 

70  56 

700 

6P 

CLOSED  7/31/65       i 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261  02  WASHINGTON 

45 

67  47 

8A 

BA 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353  01  PISCATAQUIS 

45 

28 

MID 

MRS.  PHYLLIS  A,  HOWE 

HAYNESVILLE 

3651  01  AROOSTOOK 

50 

67  99 

36C 

7P 

MRS  VIRGINIA  ALDRICH 

HIRAM 

3794  02  OXFORD 

43 

53 

70  46 

8A 

6A 

MRS.  CATHERINE  HAMILTON 

HOULTON  FAA  AP 

3892  01  AROOSTOOK 

08 

67  47 

494 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOULTON 

3B97  01  AROOSTOOK 

46 

08 

67  50 

410 

6P 

6P 

WILLIAM  CUMMING 

JACKMAN 

4086  01  SOMERSET 

45 

38 

70  16 

1180 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO^ 

JONESeoRO 

4183  03  WASHINGTON 

67  39 

186 

7/ 

7A 

IRVING  C.  MASON         1 

LEWISTON 

4566  02  ANDROSCOGGIN 

06 

70  14 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

LONG  FALLS  DAM 

4781  01  SOMERSET 

45 

13 

70  12 

1160 

H 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

MACHIAS 

4378  03  WASHINGTON 

67  28 

40 

9P 

WILLIAM  JORDAN 

MADISON 

4927  02  SOMERSET 

260 

6P 

6P 

KENNEBEC  RVR  P  ♦  P  CO 

MIDDLE  DAM 

5261  01  OXFORD 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

MILLINOCKET 

5304  01] PENOBSCOT 

4S 

39 

66  42 

360 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

MILLINOCKET  FAA  AP 

45 

39 

68  41 

405 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOOSE HE AD 

54601  Oil  SOMERSET 

45 

35 

69  43 

1028 

7A 

H,  LAMONTACNE 

NEWCASTLE 

5675  03'  LINCOLN 

44 

03 

69  32 

190 

5P 

9P 

MRS.  ARLENE  COLE 

NEW  GLOUCESTER 

43 

57 

70  18 

901 

8A 

BA 

ROSCOE  L  RYAN           i 

'OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6425  02  PENOBSCOT 

68  40 

MIO 

M-ID 

FED.  AVIATION  AGENCY    | 

OOUOSSOC 

6427  01  FRANKLIN 

44 

5S 

70  47 

1910 

8A 

8A 

ARLO  COPP 

'ORONO 

4P 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

ORONO  2 

6435  02'  PENOBSCOT 

44 

93 

66  41 

120 

: 

HAROLD  HAMLIN 

PATTEN  I  S 

6593  01  PENOBSCOT 

45 

99 

66  27 

800 

5P 

5P 

PERLEY  P.  HARRIS 

PORTLAND 

6900'  03  CUMBERLAND 

43 

40 

7P 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

6905,  03,  CUMBERLAND 

43 

70  19 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU    1 

PfiESOUE  ISLE 

6937;  Oi:  AROOSTOOK 

39 

68  00 

606 

5P 

5P 

MAINE  EXP.  STATION 

RIPOGENUS  DAM 

7174^  Oli  PISCATAQUIS 

45 

53 

69  11 

965 

H 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

ROCKLAND 

7250]  03|  KNOX 

06 

OLIVER  W.  HOLMES 

ROCKLAND  1  W 

7255| 03  KNOX 

44 

06 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

RUHFORO  1  SSE 

7325, 02  OXFORD 

32 

70  32 

630 

MID 

MIO 

ARMANO  violette 

RUMFORD 

7330!  02  OXFORD 

44 

33 

70  33 

505 

c 

CLOSED  10/27/65 

RUMFORO  POWER  PLANT 

7335|  02  OXFORD 

33 

70  33 

510 

MIC 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO.: 

SACO 

7349: 03  YORK 

4: 

70  27 

60 

9P 

51 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO 

ST  FRANCIS 

7407| Ol'  AROOSTOOK 

10 

68  54 

7* 

THOMAS  R.  MC  HUGH 

SANFORD  2  NNW 

28 

70  47 

280 

5P 

9P 

SANFORD  WATER  DISTRICT 

SKOWHEGAN 

7827' 02  SOMERSET 

44 

69  43 

165 

- 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANDOVCR 

7940'  Oil  OXFORD 

44 

35 

70  44 

660 

9F 

ERWIN  F,  MILLER         i 

SOUTHWEST  MBR  3  SSE 

B301  03j  HANCOCK 

1- 

68  18 

15 

NATIONAL  PARK  SERVICE   i 

SPRINGFIELD 

8353  02  PENOBSCOT 

4; 

29 

66  08 

440 

4P 

FERNALD  K.  LINSCOTT 

SOUA  PAN  DAM 

8393  Oil  AROOSTOOK 

610 

7* 

7* 

MAINE  PUB  SERVICE  CO, 

SWANS  FALLS 

8641,  02!  OXFORD 

44 

02 

70  99 

400 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.M. 

TELOS  DAM 

PISCATAQUIS 

46 

7A 

If 

BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

THE  FORKS 

B721  01 

45 

21 

600 

4P 

MRS,  MARTHA  YORK 

UPPER  OAM 

B942,  01 

OXFORD 

52 

70  52 

1484 

UNION  WATER  POWER  CO. 

VAN  BUREN  2 

8965  01 

AROOSTOOK 

4T 

10 

67  57 

910 

12C 

12f' 

GORDON  L  DILMORE 

VANCE60R0  NO.  2 

8974|02 

WASHINGTON 

45 

34 

67  26 

390 

9P 

5F 

U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS   ' 

WATERVILLE  PUMP  STA 

91il| 02 

KENNEBEC 

44 

33 

69  39 

5F 

5P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

9314  02 

YORK 

43 

42 

70  37 

150 

MIC 

MIC 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 

WEST  ENFIELD 

936ol 02 

PENOBSCOT 

45 

160 

FRANK  J  CORRIVEAU 

WOODLAND 

9691 

|02 

WASHINGTON 

09 

67  24 

140 

6^ 

RONALD  CROMAN 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

AShBURNHAH 


I  CHESTER  2 
1  CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

I CUMMINGTON  HILL 
j  EAST  8RIMFIELD  OAM 
I  EAST  PEPPERELL 
EAST  HAREHAM 


,  FALI 


IVER 
ITCHSURC  2 
RAMINGHAH 


LLE  I 


HYANNIS  2 

IPSWICH 

KNIGHT 
! LAWRENCE 
I LITTLEVILLI 
: LOWELL 
I  MANSFIELD 
I MENDON 

Imiodleboro 

middleton 


MlLFOfiO 

NANTUCKET    WB    A 

BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW    SALEM 
rtORTHBRlDGE    2 


(-NE 


PERU 

PETERSHAM  3  N 
PITTSFIELD  wa 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVlNCEiOWN 
OUABSIN  INTAKI 
READING 
ROCHESTER 


' SANDWICH 
SEGREGANSET 
SMEL6URNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 

' south  egremont 

[spot  pond 

i  springfield  armory 

i  sterling 

i  sterling  3  nh 

1 stockbridge 


TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
I  WARE 
! WASHINGTON  2 

WEST  BRIMFIELD 
I WESTFIELD 
I  WEST  GRANVILLE 
I  WEST  MEDWAY 
I 
I  WESTON 

west  otis 
winchendon  no  2 
woods  hole 
worcester  w8  airport 


NEW 


lAMPSHIRE 


BENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlehem 
blackwater  dam 
bradford 
i  bristol 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAHEMONT  JUNCTH 

CLEAR  BROOK 
C0LE6R00K  3  SSW 

CONCORD  WB  AIRPOI 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 
: EPPIN6 
: ERROL 

EVERETT  DAM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 


LIA 


I HILLSeORO  2  1 

! hOPKINTON  DAI 
1  HUDSON 
I  JEFFERSON  4  : 
■ KEtNE 

LAKEPORT 
, LAKEPORT  2 
I  LANCASTER 
I LANDAFF 
':  LEBANON  FAA  < 


01  BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

02  WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
02:  WORCESTER 
02'  MIDDLESEX 
03i  NORFOLK 
02I  HAMPSHIRE 
02|  WORCESTER 
02i  NORFOLK 


0770    03    SUFFOLK 
0801    02i  WORCESTER 
03:   PLYMOUTH 
03    PLYMOUTH 

02  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
03, BARNSTABLE 
01  HAMPDEN 


I  1'' 


'I  02|  SUFFOLK 


1561'  02|  WORCESTER 
I   1T74|  01:  HAMPSHIRE 

I  2107  02!  WORCESTER 
2369  02] MIDDLESEX 
2461  031  PLYMOUTH 
2501  03;  DUKES 
2642  03!  BRISTOL 
28061 02  WORCESTER 
2975' 02  MIDDLESEX 
2997; 02    NORFOLK 

3052' 02  WORCESTER 
3270  02  MIDDLESEX 
3401  02  WORCESTER 
3471    03    BARNSTABLE 


03    BARNSTABLE 

03    ESSEX 

01    HAMPSHIRE 


;  MIDDLESEX 

■  BRISTOL 

!  WORCESTER 

I  PLYMOUTH 


I  6004    02'  NORFOLK 
I  6251    02    HAMPSHIRE 
i  6262    03    PLYMOUTH 
: 6311, 01    BERKSHIRE 

6322' 02  WORCESTER 
6414  01  BERKSHIRE 
6425  01  HAMPSHIRE 
I  6486  03  PLYMOUTH 
6681  03  BARNSTABLE 
6699  02,  WORCESTER 
-    MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 


762T,  02  WORCESTER 
7692  01,  BERKSHIRE 
6030    03    MIDDLESEX 


;  93U 


02    NORFOLK 


9360  02  MIDDLESEX 
9371  01  BERKSHIRE 
9780, 02  WORCESTER 
9893  03  BARNSTABLE 
9923    02    WORCESTER 


0661    01    GRAFTON 
0690    01    COOS 
0703    01    GRAFTON 

021  MERRIMACK 


910 


:    MERR 


,  02  GRAI 
: 1099  02  GRAFTON 
llBTi  01|  GRAFTON 
1339  02  BELKNAP 
1592  02  SULLIVAN 


1590 


02  GRaFTON 
COOS 

2;  MERRIMACK 


,  02  CHESHIRE 

,  02  STRAFFORD 
I 02i  MILLSBORO 


670  02:  HILLSBORO 
898  Oil  COOS 
999  Oil  COOS 
024  02  CHESHIRE 

177  02  MERRIMACK 
182  02  MERRIMACK 
367  02  BELKNAP 
530  01  GRAFTON 


ii  02  BELKNAP 
.    01  COOS 
I  01  GRAFTON 
<    02  GRAFTON 


42  26 
42  26 
42  13 
42  17 
42  36 
42  13 


42  28 

42  07 
42  40 
41  46 
41  23 

41  42 

42  34 
42  17 
42  05 


42  10 
41  19 
41  38 


3;  42  11 

9  42  24 
42  01 
42  25  1 


5 

4Z  22 

4;  42  31 

4!  41  47 

42  39 

'* 

42  32 

4 

41  50 

42  37 

n 

42  03 

7 

42  09 
u.y    ?7 

73  06 
72  32 
71  53 

71  26 

72  02 

71  17 
70  49 

72  21 
72  07 


71  00 
71  94 
69  99 


72  56 

72  08 
71  35 


71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
70  55 


71  10 

72  53 
71  19  I 
71  12  I 


71  31 
70  04 
70  56 

70  55 

72  21 

71  41 
71  13 


73  04 

72  11 

73  18 
72  65 

70  42 

70  12 
72  17 

71  08 


72  05 

73  29 

71  06 

72  35 


42 

42 

4? 

42 

4? 

42 

4? 

42 

06 

4? 

47 

47 

42 

'  43  11 
<  42  47 
,  44  22 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


97|      9P'  MID 


liol  HID 


1001      SPI      5P 


1090, 
1170 
1620 


0,  10P| 


490 

•'^ 

690 

870 

9P 

"^ 

20 

665 

6A  6A 

Mil  MIC 

200 

7P 

7P 

7/1 

1960 

// 

375 

22C 

1310 

4F 

4P 

210 

6P 

6P 

220 

5P 

9P 

137f 

102C 

IC 

5P 

986 

MIO 

MID 

1200 

6P 

IIK 

8/ 

146C 

6P 

7A 

485 

8< 

100< 

St 

43C 

66C 

Sf 

400C 

660 
430 

«p 

1600 

lOOC 

5P 

MIC 

475 

7F 

156C 

148C 

HI 

7C 

9P 

79C 

2  Of 

6P 

6P 

1280 

HP 

435 
1620 

7P 

7P 

166C 

7< 

118C 

\7* 

39f 

6P 

tit 

80c 

S3( 

It 

603 

8P 

ep 

600 

160 

lllC 

49C 

6P 

St 

56C 

5ZC 

b* 

94f 

6P 

lose 

562 

MIO 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 

M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR,  COHH, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  wEA.  SVC. 
MASS. WTR, RESOURCES  COM* 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
I  CORPS  OF  ENGINEERS      j 
1  U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU  I 
METRO.  DIST,  WTH.  COMmJ 
MASS.  CORRECTIONAL  INSTi 
CITY  OF  BROCKTON  1 
CORPS  OF  ENGINEERS  ! 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE  1 
U.S.  COAST  GUARD  j 
OAVIO  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf^ 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM, 

METRO.  DIST.  WTR.  COHH, 
FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS  I 
CRANBERRY  EXP.  STATION  : 
MRS.  ELIZABETH  6,  HOUG»^ 
RICHARD  C.  BRIGHAM  \ 
OEPT. PUBLIC  WORKS      I 

:  METRO.  DIST.  WTR.  COMM.; 

j  MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 

I  MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
,  EARL  F,  SMITH 
I  MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
I  F.  ROBERT  SKILLING 
I  HARMON  E  FREEMAN 
,  NEW  ENGLAND  POWER  CO.   I 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JR 

'  CAPE  *  VNYRO.  ELEC.  CO* 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf^ 
CORPS  OF  ENGINEERS     i 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J,  PARKINSON 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
DANVERS  WATER  WORKS 

MASS  WTR  RESOURCES  COM^ 
U.S.  WEATHER  BUREAU  1 
CITY  ENGINEER  I 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO,  DIST.  WTR,  COMM, 
DELWYN  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO,  DIST,  WTR,  COMM. 
MASS, wTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 


DIR. 

HARVARD  FOREST 

U.S. 

WEATHER  BUREAU 

WTR.REEOURC 

ES  COMM 

UTH  CORDAGE 

CO. 

CAPE 

*    VNYRD.  EL 

METRi 

.  OIST.  WTF 

R.  E 

LAUTZENHE 

S£R 

NEW  BEDFORD  WATE 

?  WORKS 

REV, 

R.  M,  BARKE 

1 

U.S. 

COAST  GUARD 

W.  A 

WINSOR 

RHIS 

OL  CO.  AGR, 

SCHOOL 

NGLAND  POWER  CO. 

CHES 

VOGEL 

DAVID  A.  HUNTER 

METRO,  DIST.  WTI 

.  COMM. 

METRO.  DIST.  WTR 

,  COMM. 

NESBIT 


BANGS 


TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MASS,  ELEC.  CO. 

PARKER  N,  CHICK 

JOHN    HARS2Y 

MRS.    MARTHA    S,    GARDNER  j 


LAMS 


S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  YOUNG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E. 


MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
ALBERT  C,  SHEETS 
FRANCIS  D,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  HOLE  OCN,  INSTN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


JAMES  PAGE 
BROWN  PAPER  COMPANY 
FREDERICK  W.  BREBNER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H 
ERASTuS  DOLE 


DUBL 


INC. 


VERSITY 
RODNEY  L.  GILBERT 
MELVIN  E.CHAFFEE 
G.  e.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGMl  A.  OANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WT«. RESOURCES  COMH 
F.  J.  SOUTHMAYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHLENBERG 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H, 

MARK  A.  SWEENEY 

MERTON  T.  GOODRICH 

KENNETH  E.  GOULD 

N.H.  HATER  RESOURCES  BC 

DONALD  E,  CRANE 

WILLIAM  POOR 

FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


CONTINUED 

^ 

n 

U 

OBSERVATION 

d 

z 

W 

^ 

s 

TIME  AND 

z 

o 

2 

5 

P 

n 

TABLES 

STATION 

Q 

I 

COUNTY 

< 

1 

1 

< 

OBSERVER 

1 

ei 

1 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

HAC  DOWELL  DAH 

ftT32  02  GRAFTON 

10 

44 

03 

71  41 

810 

EDWARD  M.  CLARK 

5013  02  HILLSeORO 

10 

71  59 

965 

BA 

U.  S.  CORPS  OF  ENGlNcEf 

MANCHESTER 

5072  02,  H1LLS80B0 

10 

00 

71  26 

170 

7A 

7* 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

5150  02  CHESHIRE 

5 

72  12 

8A 

HARRIET  M,  PERKINS      | 

MASSAfiESlC  LAKE 

5211  02  HILLSBOftO 
5^.00  01  COOS 

I 

59 

71  24 
71  13 

250 
1180 

BA 

BA 

H 

MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 

MILFORD 

5412  02  MILLSBORO 

10 

49 

71  39 

300 

7P 

H 

ANDREW  E.  R0TH0VIU5 

HOUNT  SUNAPEE 

5629  02  MERRIMACK 

5 

72  05 

1260 

7A 
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REFERENCE    NOTES 

Addition*!  tnfomiatlon  r«g«rdlng  th«  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,   Vermont,    and 
Maaaachusena)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House.  Boston,  MaBsachueetts  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University 
of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sunis  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  dlrectloni* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,    E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mii 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

W.\TER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are,  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measuremeni 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entries  of  i 


wfall  in  the    Climatological  Data  '  table,  the  "Snowfall  and  Snow  < 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   : 


and  sleet.     Entr: 


"Evaporation  and  Wind"  tabic 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORfiECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

Qi  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry, 
tt       Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

-t-      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B      Adjusted  to  a  tull  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  rai 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  le; 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


0  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

>  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  c 

but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 


-ied  for  this  station. 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitat: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separat 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


lues 


!  pro 


sed  for  special  purpos 


cording  gage,  except  where  indicated  by  refer' 


;  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data  '  bulletin.     If  daily  amounts  { 


1  of  data  in  any  month  indicate 


snowfall  and/o 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  ."Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om: 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  inte 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

■e  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howi 


published  in  the  July  or  Augus 


amounts  published  fro: 


i  delayed  data  in  the  December 


;  of  this  publication. 


#       Thermome 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  ' 


•  indicates  that  the  ther; 


are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


either 


smg  c 


ceived  too   late 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposuT' 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  anni 
the  address  shown  above. 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriprtions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C,    20402. 
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I  ,l-_|L.'      •  Bcllo^^ralls  O I     • ^     lEverettDam/ 
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l~^       /6    I  i  -o-  O    W  '. 

-        Searsburg   Mountain    fl  searsburg    Sta    f  ''^'^"^         DubUnl  O  South   Lyndeboro 


STATUTE    MILES 


75  TH    MERIDIAN   TIME   ZONE 

STATION       LEGEND 

©       SPll   Temperatures 
O  •  "J        Precipilafion    only 

(j>  Precip'folion,   storage 

_Q-      -^       -<>-       Precipiiation     Qntj     Temperature 
_(K_      -A-       -A-       Precipifafion,    Temperatue    and    Evaporotio 
Type    of    gage         O  Non-recoriiing. 
Both  types 


V  ^    Recording  3 

^^  Double  Circle    combu 


binolions    mdiC' 
detailed  meteorological    data 


yilabihty    of  • 


xr-,l 


Manchester  Eppint; 

~~^Z^  Uassabeslc  Lake 


ALBERS    EQUAL   AREA     PROJE^CTlON      ^    „ 
STANDARD    PARALLELS    AT    29'/2°AND   45/2 


I  Whltlngham   2    „ 

'  .  y^   .  __J   lO   May. 


Win 


Mac  Dowell  Dai 

O  South  Lyndel 
2  S 


11 


•         Fltzwllllaj 


Alb.iny   WB  AP 


1    SSEh>^         ■"'=    "^^^      <^^ 
'     '—  ^1-  ^  ' _  _     Verno 

Hoosac   Tunnel       I 

-O-  ;  I  Txilly    Da»i'-0     -9- 

ShelbJr.e   Fall^         "O"  5.'""  "" "   °»" 

I    -  I         Turners    Falls  I  Gardnei  O 


|-h^-  -^r  °  \ 

11.           '   '    miford      JV'l'S'""  /     >vl 

1      o             i>»  '■£>-,  •„.„:S;' 

I     l^Greenvllle     Nashua*2  NNW 


I  "XJ  Haverhill  V^ 

Jjash^™,      y^^  .  ^^ 


Petersham   3   N  3 
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New  Salem  O  f' 


-o- 

i^  — East  Pepperell  Lowell 

"I    ° 

O     I  Groton  Midd 
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Medway  / 
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-  Camp  Wellfleet 
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CCNNECnCL'T 


NORTHWEST 

aULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SALISBURY 

SHEPAUS  0AM 
WI6WAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBUHY 

hartford  6rainard  fld  //r 

hartford  w8  airport    r 
mans'ield  holloh  dam    R 

MIODLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORKICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

naterbury  radio  KBRY 
WEST  Thompson  dam 


coastal         c 
bridgeport  wb  ap 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 


WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  0AM 
8RIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
6UST1S  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  PAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

long  falls  dam 
"iodle  dam 
millinocket 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUOEN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMIN6T0N 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRIH 

LEWISTON 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


4T.S 
43.6 
46.3 

39.4 
45. 3M 

4S.4 


45.7 
46,9 
49.2 

4T,6 
47.4 
45.3 

48.4 
49.  TM 

45.2 
49.9 
47.5 


44.1 
47.1 


47.6 
49.0 


36 
40. OM 
35.9 
35.7 


39.3 

34.7 

41. 4M 


37.0 
35.1 
36.5 
39.4 

39.6 

36.5k 

39.9 
37.2 
37.2 
37.3 

38.6 


41.0 
40.1 
43.3 
40.7 
39.1 

41.5 
42.7 
41.5 
44. 2M 
42. 4M 


24.7 
26.4 
24.3 
22.0 
24. 6M 

25.8 
25.6 


24,9 
26.1 
24.0 
28.2 
28.4 

30.6 
24.8 
28.7 
28.1 
29. 3M 

27.8 
24.6 
26.2 


29.1 
29.4 
31.1 
30.1 
27.4 

27. 3M 


12.9 

19. IM 

20.4 

14.5 


17.9 

16.5 
19.6 


35.3 

30.8 
35. OM 

35.6 

36.5m 


34.9 

37.6 
38.3 

39.1 
36.1 
37.0 
36.3 

39. 5M 

36.5 
37.3 
36.9 


38.8 
38.9 
38.2 


37. 9M 
38.1 


24.9 
29. 6M 
28.2 
25.1 


28.1 
26.6 

30. 5M 
29 


13.3 

25.2 

15.1 

25.1 

9.3 

22.9 

19.9 

29.7 

21.4 

30.0 

12.9 

24.7I« 

21.8 

30.9 

21.3 

29.3 

12. 7M 

25. OK 

13.2 

25.3 

12.4 

25.5 

12. 7N 

24. 6K 

27.0 

25.0 

33.0 

24.0 

32.1 

23.7 

33.5 

21. OM 

30. 9M 

21.5 

30.3 

20.0 

30.8 

22.8 

32.8 

22.3 

31.9 

20. 5M 

32. 4K 

25. 6M 

34. OM 

1.6 


2.1 


4.6 
1 


1.1 
2.2 


14 
12 
13  28 


54  24 
49|  23 

23 
55|  25 

23 


55 

55  22 


9 
12 

12. 

4l  11* 


890 
923 
915 
1054 
940 

902 
879 


919 
872 
929 

843 
821 

792 

886 
861 
821 

79« 

875 
853 

864 


872 
823 

806 
802 
824 

837 


1238 

lOel 

1135 
1229 


26 

24 

1  27 

0  23 

22 


17 
26 
21 

0{  21 


1133 

US4 
1064 
1091 


1228 
1233 

1300 
1093 
1«77 

1251 
1051 
1101 
1238 
1225 

1218 
1249 


984 
1014 

970 
1054 
1070 

1054 
991 
1018 
1003 
954 


26 

0|  25 


JUN  17  1966 

jjNiytRsiy  np  Illinois 


Precipitation 


8    30 
30 

8  26 

9  31 


31 

3|  27 
27 


28 

101   30 

i  31 

28 
25      0| 


10 


2.51 

2 

2.33 

3.34 

2.23 

2.95 

2.67 

2.63 


3.08 
3.97 
3.05 
2.68 
2.55 

3.15 
3.28 

3.24 
2.83 
3,15 

3.38 

2.59 


1.62 

3.30 
1,T6 
2.43 
2.56 

3.01 


3,60 
2.39 
2.61 
2.53 


3.U 
4.23 


2,09 
3,25 

3,58 

3,06 

0   3.03 

2.53 

2.93 


2 

2.34 


2.91 


4,18 
3.75 
4,09 
3.72 
5.00 

4.24 
4.31 
2.76 
2.90 
3,82 


1.43 
.82 


2.6J 

2.86 


.78 
.62 
.72 

1.05 


1.02 
.92 


1.08 

1 

1.26 

25 

.95 

1 

i.o; 

1 

.61 

24 

.98 

I 

1.0( 

1 

.9! 

1 

l.i; 

1 

.73 

1 

.75 

12 

1.02 

1 

.31 

1.02 
.32 

.78 
1.05 


1.20 
.52 
.57 
.58 


.62      1 

1.49    25 
1.87|      2 
1 


.71    26 
.7q  25 
1 

.7eJ  26 

.20    22 


.75 

.65 


1.39 
1.02 
1.43 
1.20 
2.10 

1.36 
1,66 
1.15 

.80 
1.40 


3.8 

2.9 


4.0 
2.2 


8.2 

6.4 


8.9 
9.3 


1 

3.0 


^  13 

7  13 
I  13 
9    13 


10    13 


30    11, 
40      1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ConUnued 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1966 


Temperature 

Precipitation 

8,1 

H 

1 

t 
< 

■a 
|z 

■s 

9 

"at 

s 

S 

S 

9 

1 

1 

Q 

1 

No.  of  Days 

1 

Is 

•S 

1 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Slallon 

Max. 

MiB. 

1 

II 

^ 

S    0 

o 
& 

8 
o 

S 
1 

s 

o 

i 

S  t 

.=1 

nm 

on 

MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

«1.1 

41.2 
40.9 
41.0 
40.8 

22.9 
22.4 
22.8 
21.4 
23.5 

32.0 
31.8 
31.7 
31.2 
32.2 

3.0 
1.3 

2.9 

54 
54 
54 
54 
55 

22 
23 
23 
22 
22 

9 

8 

10 

5 
7 

17 
14 
12 
12 
12 

1014 
1022 
1027 
1040 
1014 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 
2 
4 

25 
24 
28 
28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.54 
3,31 
2.11 
3.14 
4,59 

1.24 

.07 

1.15 

2.02 
.84 
.48 
.98 

1.45 

25 
25 
25 
29 
25 

3,3 

4.5 
1.0 
3.8 
3.5 

15 
26 

1 

2. 

7 
7 

5 
9 
9 

3 
3 
2 
2 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

42. 9M 
39. T 
44.6 
42. 6M 
41.3 

19. 8M 

21.9 

23.5 

20. 9M 
19.5 

31. 4M 
30.8 
34.1 
31. 8M 
30.4 

2.9 

54 
54 
54 
54 
54 

19 
23 

22 
22 
24 

•  2 
5 

9 
8 
4 

12. 
30 

9 

9 

9 

1029 
10^2 
949 
1023 
1047 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 

3 
3 

24 
26 
25 

31 
28 

3 

0 
0 
0 
0 

2,41 
1,81 
3,94 
3,24 
3,09 

1.01 

.55 

.44 

1.45 

.81 

.85 

1 

4 
25 

1 
24 

3.5 

.0 
3.0 
3.0 
5.2 

20 
12 
24 
24 

2. 
1 

1 
1 

4 
5 

7 
« 
7 

1 
0 
2 
i 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

WOODLAND 

♦3.9 

25.2 

34.4 

4.0 

42 

24 

9 

29 

933 

0 

3 

21 

0 

2,95 

-   .53 

.73 

24 

1.5 

11 

1 

6 

2 

0 

DIVISION 

32.1 

2.1 

3,52 

.07 

3.3 

•   «   • 
COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT                R 

ELLSWORTH 

41.4 

44.0 
42.3 
40.4 
41.1 

27. IM 
24. 3M 
25.9 
24.3 
25.1 

34. 4M 
34. 2M 
34.1 
33.4 
33.1 

2.1 
2.4 

52 
53 

55 

49 
54 

23 
10 
22 
23 
23 

12 
10 
14 
12 
10 

14 
12 
9 
29 
29 

940 
949 
950 
974 
982 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

2 

2 

20 
26 
23 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4.03 
3,79 
3,94 
3,41 
3,83 

>   .34 

-   ,07 
.07 

1.02 
.87 
.98 

1.23 
.84 

1 
31 
24 

1 
24 

2.0 
4.0 
3.1 

T 
4,0 

4 
12 

6 

10 

1 

1 

1 
1 

8 
7 

7 
9 
8 

4 
4 
4 

2 
4 

I 

0 
0 

1 

0 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

40.7 
41.9 

42.8 
40.2 

23.1 
24.8 

28.5 
25.1 

31.9 
33.4 

35.7 

32.7 

1.3 

54 
52 

54 
49 

24 
22 

22 
22 

7 
10 

15 
12 

29 
29 

29 
29 

1020 
973 

902 
994 

0 
0 

0 
0 

4 
0 

0 

3 

27 
26 

19 
26 

0 
0 

0 
0 

D  4.14 
4,11 

3.21 

3.77 

-   .57 

1.33 
1.25 

1.33 

.87 

2 
25 

29 
24 

7,4 
2,4 

2,8 

22 

19 

1 

1 

5 

7 

6 

7 

5 
3 

2 
4 

1 

1 

1 

0 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

41.2 
44.  3M 
4S.3 

25. 4M 
27.  3M 
24.9 

33. 4M 
34. 8M 
35.1 

53 
55 

54 

23 
22* 

18 

12 
U 

29 
29 

972 
860 
921 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

25 

0 

0 
0 

3.41 
3.72 
3.41 

.81 
1.17 

1.00 

31 
29 
25 

4,0 
5,0 

21 

10 

1 
1 

7 
4 

4 

3 
3 

3 

0 
2 

1 

DIVISION 

34.0 

2.1 

3,77 

-   .19 

3,7 

MASSACHUSETTS 

•   •   « 
WESTERN            01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

41.2 
39.3 

40.4 
44.0 
41.2 

23.4 
24.5 
22.4 
21.8 
22.4 

32.4 
31.9 
31.5 
32.9 
31.8 

.4 
.0 

1.1 

65 
54 
42 
45 
45 

19 
19 
19 
19 
18 

9 
10 

9 
8 
4 

9 
8 
9 
14. 
9 

1002 
1020 
1033 
989 
1023 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
3 

4 

27 
27 
27 
28 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2,51 
2.49 
3,31 
2.45 
2.90 

-   .94 

•  .49 

•  .32 

.54 
.90 
1.04 
.95 
.72 

25 
1 
13 
13 
12 

10.0 
10.0 
11.4 
8.5 
15.2 

6 
13 
12 
17 
12 

13 
14. 
13 
1 
14. 

4 
9 

5 

5 
7 

1 
3 
3 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

44.8 
43.7 

25.3 
23.4 

35.1 
33.4 

1.4 

57 
45 

19* 
18 

10 

7 

14. 
9 

923 

966 

0 
0 

1 
2 

24 
24 

0 
0 

3,09 
3.10 

-  .24 

-  .3* 

1.37 

.84 

13 

1 

10.0 
11.5 

8 

13 

5 
6 

3 

3 

1 

0 

DIVISION 

32.7 

1.0 

2.89 

-   ,47 

11.0 

•   «   • 

CENTRAL            02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM          R 

BLUE  HILL  WB          // 

44. 7K 
42. S 
47.3 
44.2 
4S.9 

25. IM 

23.8 

24.0 

23.4 

28.3 

34. 9M 

33.2 

34.7 

33.9 

37.1 

-   .1 
2.3 

44 
43 
45 
43 
45 

19 
19 
18 
18 
18 

15 

10 

15 

4 

15 

29 
28. 
29 
9 
29. 

932 

979 
872 
958 
856 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

0 

1 
1 

29 
24 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

2.93 

2,30 
2,11 
2.47 
2.04 

.   ,83 

.  2.50 

.44 
.93 
.55 
1.05 
.51 

7.0 
5.0 
5.8 
4,0 
4.8 

7 
15 

4 
12 

5 

13 

1 
13 

2. 
13. 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  6RIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

4S.4 
47.4 
45.7 
45.7 
47.1 

25.5 

31.1 
27.2 
23.9 
24.0 

35.6 
39.3 
34.5 

34.8 
34.4 

1.2 

2.0 

1.4 

44 
44 
42 
45 
48 

19 
19 
19 
19 
19 

13 

18 

14 

9 

14 

17 
29 
29. 

9 
29 

904 
794 
880 
927 
873 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

27 
14 
25 

27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 

2.47 
2.79 
3.10 
2.40 

•  1,49 

-  1,44 

-  1,77 

.47 
1.04 
1.05 
1.04 

.44 

7.0 
5.0 
5.4 
5.5 

4.0 

7 

10 

13 
2. 

0 

1 

1 
1 

0 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

50. 4f 

49.2 

44.4 

47.9 

48.1 

28.5 
29.5 
29.3 
28.3 
25.5 

39, 5M 

39.4 

37.9 

38.1 

34.8 

2.7 
2,3 

2,6 
2,0 

49 
47 
44 
44 
44 

19 

19 

19* 

18 

19 

17 
18 
19 
IT 
15 

28 
29. 
29. 
29 
9 

782 
790 
833 

825 

844 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

19 
21 
22 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

1.88 
1.94 
1.79 
1.81 
1.87 

-  2,57 

•  1.84 

•  2,06 

•  2.41 

.49 
.59 
.34 

.31 

.40 

25. 

4.0 
3.0 
3.5 

3.0 
4.8 

2 
5 

13. 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

43.7 
47.3 
43.4 
45.9 
48.4 

23.8 
29.5 
22.4 
24.9 
24.9 

33.8 

38.4 
33,1 

35.4 
37.7 

1,4 
,4 

.5 

42 
45 
42 
42 

44 

19 
18 
19 
18 
18 

11 
18 
11 
14 
U 

9 
28 
18. 
17. 
29 

940 
815 
982 
908 
843 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
0 

27 
22 
28 
27 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
2.34 

2.74 
2.90 
2.40 

.   ,94 

-  1,40 

-  ,78 

.94 
.53 
1,16 
,49 
,58 

7.5 
5.5 

4.0 

5.4 

12 
6 

e 

5 

1 
13 

1 

13 

0 
0 

1 

0 
0 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

49.4 
50. 7M 
42.5 

24.3 

24. 3M 
25.9 

38.0 
38. 5M 
34,2 

2.0 
1,4 

44 
48 
42 

19* 
19* 
18 

14 
13 
12 

17 

29. 

28 

831 
B22 
948 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

24 
24 
23 

0 
0 
0 

2.03 
1,90 
2,52 

-  1,99 

-  1.59 

,64 
,56 
.59 

8.5 
5.8 

4 

6 

13 
13 

0 
0 
0 

DIVISION 

34,5 

1.0 

2.37 

-  1.72 

5.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
MARCH    1966 


MASSACHUSETTS 


COASTAL  C 

BOSTON    US    AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

EAST  WAREMAM 

EDGARTOWN 

'ALL  RIVER 

HIN6HAM 

HVANNI5  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLV^«OUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FAByAn 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
(•tMCUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


*7.0 

<>7.4M 

44.9 

46.4 

4S.8 

48.4 
48.0 
4S.9 
47.8 
44.1 

48. S 
48.7 
46. IM 
48.2 
44.1 

46.1 
46. S 
48.8 
4S.8 


40.1 
40.1 
40.3 
33. SM 
38.8 

35. 9M 
41.8 

22.0 
36.0 


42.5 
42.8 
45.4 
43.4 
45.6 

43.2 

45.1 
42.3 
45.9 

42.8 
41.8 
46.2 
44.8 
39.6 

45.9 
44.  7M 
43.1 
41.8 
44.6 

42.3 
44.4 
46.7 
41.7 
41.2 


43.0 
47.3 
47.5 
45.6 
47.7 


32.5 

27. 9M 

31.4 

28.3 

30.0 

30.9 
28.9 
28.9 
28.0 
28.7 

33.9 
30.8 
31. 2M 
26.7 
30.2 

31.2 

31.3 
25.8 
32.9 


20.5 
17.6 
19.2 
13. 2M 
16.3 

10. OM 
18.9 

6.2 
17.0 


22.4 
20.4 
23.8 
22.2 
26.2 

21.9 

22.5 
23.1 
24.9 

23.9 
21.3 
23.1 
24.4 
21.4 

24.3 

23. SM 
21.3 
20.2 
24.1 

22.6 
22.7 
25.7 
24.5 
21.4 


31.5 

28.3 
32.0 
32.1 
29.8 


39.8 
37. 7M 
38.2 
37.4 
37.9 

39.7 
38.3 
37.4 
37.9 
36.4 

41.2 
39.3 
38. 7M 
37.5 
37.2 

38.7 
38.9 
37.3 
39.4 

38.4 


30.3 
28.9 
29.9 
25. 9M 
27.6 

23. OM 
30.4 

14.1 
26.5 


32.5 
31.6 
34.6 
32.3 
35.9 

32.6 

33.8 
32.7 
35.4 

33.4 
31.6 
34.7 
34.6 
30.5 

35.1 
34. 3M 
32.2 
31.0 
34.4 

32.5 
33.6 
36.2 
33.1 
31.3 

33.4 


37.3 
37,8 
39.8 
38.9 
38.3 


2.1 


1.3 


2.4 


.3 


3.0 
1.9 


2.1 

2.4 


2.0 


2.4 
.6 


1.3 


2.9 
2.9 


2.5 
2.2 

2.5 


1.6 


1.5 


3.4 


19 

18 
20 
22 

4 

19 
19 

3« 
19 
24* 

3 

18 

20 

19 

19 
19 
19 
24* 


22 


776 
843 
825 
849 
831 

779 
813 
347 
331 
877 

733 

776 
807 
847 
857 

812 
801 
854 
737 


No.  of  Days 


60  19 
64  18 
58  13 


8  17  960 
6  16  994 
11  29*{   912 


1067 
Ul5 
1U84 
1210 
1153 

1301 
1064 

1574 
1185 


1000 
1029 
935 
992 
893 

1000 


12{  29. 

16 

23 

14 

9 


11 


974 

1027 

934 

934 

1061 

913 

946 

1007 

1048 

940 

1003 
967 
834 
980 

1037 


854 
833 
775 
801 
806 


Precipitation 


27 

28 

4   27 


38.5  1 

See  Reference  Notes  Following  SlaUon  Index 


0    15 
0    19 


1.98 

1.4 

1.9 

2.31 

1.32 

2.22 

2,21 
2.15 
2.0 
1.71 

2.26 
1.77 
2.32 
2,79 
2.37 

1.29 
2.21 
1.T4 
2.65 

2.07 


2.T5 
2.72 
3.51 
2.73 
3.71 

3.26 

3.10 

5.19 
5,54 

3.42 


2,89 
2,34 
2.19 
3.25 
2.30 

2.79 

3,13 
2.45 
2,54 

2.30 
2.10 
2.10 
2.13 
2.60 

1.98 
2.09 
2.64 
3.15 
2.57 

2.56 
3,44 
2,54 
2.35 
3.56 

2.63 


1.16 
2.16 
2.85 
2.27 
2.40 

2.17 


>    2,24 
•    2.46 


•    2.49 


-    2.23 


•  1.36 

•  2.83 


-    1.76 
•    2,76 


-    2.03 


•   2.12 


.43 
1.32 


1.07 
1.16 


-    1,70 


1.76 


2.91 
1.42 
1.7 
2 


.41 
.44 
.55 
.69 
.55 

.66 
.64 
.53 
.50 
.73 

.48 
.71 
.75 

1,09 
.72 

.55 

.63 
.55 

.70 


.90 

25 

.61 

1 

.63 

I 

.98 

7 

•  98 

1 

1.01 

25 

1.30 

1 

.96 

6 

.87 

25. 

.8C 

.56 

.9! 

.95 

-1.74  . 

-    2.07J 


.99 
.73 
.79 

.7 
.42 
.56 
,5 

.93 

.62 

.36 

.75 

1.00 

.64 

.75 
1.26 
.64 
.65 
.98 


.37 

.30 

1.25 

.60 

.60 


7,0 
4.5 


3.0 
1 


5.1 

2.0 


6.0 
3.0 


1.5 

6.0 


15.2 
3.0 

17.0 
6.5 

13.8 

22.2 
8.9 

29.4 

17,0 


3.7 
5.2 
2.5 


5.0 
3.3 

4.0 

4,7 

4.9 

3.6 

3 

5 

4.3 

5 

5.0| 

5 

3 

3 

4.0 

5 


2.0 
6 


5,5 

8.  11 


13 


No.  of  D.ya 


3* 
13 


12      I 
M      1 
1 

1 
1 


2      0 
2      0 

A      0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
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Temperature 

Precipitation 

11 

! 

1 

1 

J 

• 

S 

1 

9 

& 

No.  of  Days 

3 
(2 

■a 
|fl 

1 

1 

Snow,  Slool     1 

No.  of  Day. 

station 

Max.  1 

Min. 

3 

Is 

• 

o 

s 

o 
o 

s 

« 

1 

5S 

•  i 

S| 

3 

^ 

VERMONT 

«    •    « 

NORTHEASTERN       01 

BLOOMEIELO 
CHELSEA 

ENOSBURS  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

*0.1 
42. SM 
*2.T 
43.7 
39.5 

14.3 
16.6 
20.4 
19.5 
19.4 

27.2 

29. 7M 
31.6 
31.6 
29.5 

.1 

2.3 

60 
63 
66 
66 
61 

19 
19 
IS 
19 

19 

.  4 
0 
3 
3 

-  3 

9 
16. 

9 
16 
16 

1162 
1050 
1029 
1029 
1095 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

3 
3 
6 

30 
28 
25 
27 
28 

5 

2 
0 
0 

I 

2.73 
2.60 
3.25 

3.39 
3.14 

.36 
.16 

.73 
.65 

.81 
.71 
.95 

1 
25 

6 
25 

6 

6.4 
6.2 
9.0 
6.9 

13 
6 
6 

18 

1 
1 
2 
1 

9 
7 
6 
8 

6 

2 
2 
3 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

37.7 
42.3 
28.7 
39.6 
36.9 

ie.8 

21.0 
13. 6M 
19.0 
18.7 

28.3 
31.7 
21. 2M 
29.3 
27.8 

3.0 

58 
66 
52 
59 
55 

18 
18 
18 
18 
18 

0 
0 
-11 
0 
0 

9 
17. 
16 
12. 

9 

1133 
1024 
1357 
1101 
1147 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

3 
22 

7 
10 

26 
24 
31 
25 
27 

1 
2 
6 
2 

I 

2.60 
2.50 
4.32 
4.00 
3.35 

1.56 

.93 

.60 

.88 

1.03 

.80 

1 
25. 
6 
5 
5 

8.0 

4.0 

24.0 

13.4 

20 
12 
79 
18 

1 
1 

7 
1 

6 
7 
9 
11 
10 

2 
3 
3 

3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
t«ATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

40.7 
42.9 
39.2»< 

18.5 
19.6 
19. 8M 
10.7 

29.6 
31.3 

29. 5M 
24. 6M 

1.9 

64 
61 
64 
56 

19 
18 
19 
19 

0 

-  2 

3 

.  8 

16 
16 

9 
17. 

1090 
1040 
1096 
1249 

0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
8 

27 
27 
25 

30 

1 

1 
0 
11 

3,67 
3. 79 
2.89 
4.16 

.23 
1.35 

1.53 

.73 

.84 

.67 

1.10 

13 

25 

6 

25 

9.3 

10.5 

17.0 

11 

7 

31 

14. 
2 

3 

9 

6 

6 

10 

4 
3 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

29.4 

2.0 

3.2S 

.76 

9.1 

«   *   * 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

44.2 
36.4 
42.2 
42.6 
43.7 

24.9 
22.1 
23.5 
22.2 
2S.2 

34.6 
30.3 
32.9 
32.4 
34.5 

3.6 

l.T 

2.8 

69 
56 
58 
65 
66 

18 
18 
18 
18 
18 

6 
6 
S 

5 
6 

9 

16 

16 

9 

9 

934 
1069 

992 
1003 

938 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
T 
3 
4 
3 

23 
24 
26 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
2.63 
3.18 
3.40 
2.33 

.52 

-   .l» 

.71 

l.Ol 
1.06 

.55 

25 
5 

6 

25 

6.9 
6.3 

9.0 
7.0 
9.5 

3 
9 
6 
7 
3 

13. 

1 
13. 
13 

1 

8 
8 
8 

8 

1 
1 
2 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

40.9 

24.7 

32.8 

58 

18 

10 

27. 

990 

0 

3 

23 

0 

2.40 

.81 

6 

4.0 

6 

1 

7 

1 

0 

DIVISION 

32.9 

2.1 

2.76 

.13 

7.4 

•   •   * 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

43.7 
42.5 
40.5 
36.7 
44.8 

23.2 
19.4 
20.7 
15.0 
23.3 

33.5 

31.0 
30.6 
25.9 
34.1 

l.T 
.9 

64 
64 
63 
60 
61 

19 
18 
19 
19 
19 

12 
.  2 

4 

.10 

12 

29 
16 
9 
17 
28. 

971 
1048 
1059 
1205 

953 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
27 
30 
27 

0 

3 
0 
5 
C 

2.98 
3.12 
3.71 
4.21 
3.57 

•   .30{    .921  29 
-   .50     .75  25 
'   .49    1.18  13 
.   .61     .95  13 
.00     .91   1 

4.0{     6|   1    6|   2|   0 

6.6    16  13    7   2   0 

14.5    24  13    «   3   1 

22.5    30  16*  10   3   0 

9.8    6  13.   7   3   0 

WOODSTOCK  3  E 

40.4 

19.5 

30.0 

.2 

61 

19 

0 

16 

1076 

0 

S 

28 

1 

2.99 

-   .36     .77  25 

7.e 

15   1 

i  1  ° 

DIVISION 

30.9 

1.9 

3.43 

-   ,30 

10.^ 

1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,    69°    ON    19+  AT    3    STATIONS. 

LOWEST   TEMPERATURE,      -16°    ON    29+  AT    MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION,       5.54    INCHES   AT   PINKHAM   NOTCH,    N.    H. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:       1.16    INCHES   AT    BLOCK    ISLAND   WB   AP ,    R.    I. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       2.10    INCHES   ON    THE    25TH   AT    EAST    SANGERVILLE 

5   SE,  ME. 
GREATEST    REPORTED   TOTAL    SNOWFALL,       33.9    INCHES   AT   CANNON   MOUNTAIN,    N.    H. 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF   SNOW  ON  GROUND,      92    INCHES    ON    THE    31ST   AT 

CANNON    MOUNTAIN,    N.    H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    58    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  I  2  I  3 

* 

5 

6  j  7  1  e  I  9 

10  1  11 

[Z 

13 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

[Z 

28  1  29  1  30 

31 

CONNECTICUI 

1 

NOKTHHtST           01 

i 

B»«E»SVILLE 

3.1 

7   ,98 

,24 

,12l   ,05 

1.18 

,01 

,08 

■  1* 

•  33 

BARKNAMSTED 

2, a 

3   .84 

,14 

,151  ,04 

,0 

i  1.19 

,05 

,01 

•  36 

• 

BULLS  BBIDCE  DAK 

2.5 

1   .78 

,18 

,07!  ,09 

•  73 

•  02 

•  10 

.^4 

• 

C«EAM  HILL 

2.3 

7   .49 

.03 

,05 

,17i  T     T 

T 

,5 

>   .22 

.05 

•  02 

T 

,1%   .Ofcl   -6? 

.01  . 

FALLS  VILLAGE 

2,3 

3   .45 

.15 

,2 

3   T 

.0 

7   .72 

T 

.07 

.09 

•  56 

•  01 

T 

.01  . 

NORFOLK  2  SM 

3.3 

»   ,81   T 

.18 

,1 

1   ,13   ,03 

.0 

7  1.05 

T 

T 

.12 

, 

,07   T 

•  66 

•  06 

T 

T     T     T 

.05  . 

OOCKY  BIUEB  OAK 

2.4 

i      .78 

.22 

,0 

k   ,02 

,0 

.63 

.07 

•  1* 

-4« 

SALISBURY 

1  '•' 

>   .07 

.06 

.18 

,3 

1   T 

* 

.86 

.04 

,02 

,07   ,0)1   .%2 

01 

• 

SMEPAUG  OAB 

1     2.« 

i    1.02 

.22 

,0 

1   .01 

.1 

t   .67 

.04 

.04 

,09 

•  68 

* 

TORRINGTON 

3.2 

I    1.06 

.27 

• 

,14 

.95 

.09 

.20 

•  52 

.04  '. 

■IGaAH  RESERVOIR 

{  2.6 

'      .92 

.25 

,03 

.0 

.85 

.57 

KOOOBURY  )  la 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

[ 

•    •    « 

CENTRAL             02 

ANSONIA 

2.V 

1.38 

.24 

,0 

.1' 

.59 

.16 

.om  T 

,32 

BALTIC 

2.6 

1.00 

,14 

.07 

,2 

■  34 

.02 

•  9s 

,40 

.0 
•  0( 

• 

BROOKLYN 

2.9< 

1.17 

,06 

.12 

,0< 

T 

T 

.2 

.62 

.05 

T 

T 

,53 

T    , 

,07  , 
,02  , 

BURLINGTON 

3,0( 

1.08 

.23 

,0f 

T 

,01 

1.04 

.05 

•  13   T 

,30 

C0CKAB0N5ET  RANGER  5TA 

3.6' 

1.26 

.34 

T 

T 

1.04 

.08 

•  04   T 

,87 

COLCHESTER 

3.9 

1.21 

,64 

T 

.3( 

•  46 

.06 

.Ofa 

1,26 

J 

COLLINSVILLE  1  S 

3.H 

1.09 

.26 

,u 

,02 

I^IO 

.11 

.12 

,28 

T 

,06  ! 

COVENTRY 

3.0! 

.95 

.20 

.01 

.o< 

•  74 

,13 

,01 

.91 

OANflURY 

2.6! 

1.09 

,03 

.12 

.11 

.02 

•  I' 

•  42 

.05 

•Oa   ,03 

.54 

T 

' 

OANSON  LAKE 

2.*1 

1.17 

.18 

.0( 

•  01 

•  94 

.03 

.36 

* 

EASTFORD 

2.13 

,15 

.10 

•  22 

•  54 

.07 

.97 

•  oe 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3.1A 

1.30 

.06 

.15 

.11 

•  03 

•  13 

•  53 

.21 

.11 

.06  »b': 

,02 

,ot 

,1C 

• 

HARTFORO  BRAINARO  FLO  //R 

[  2.5! 

.39 

.11 

.17 

.01 

•  01 

•  5< 

•41 

.14 

T 

,04 

• 

HARTFORO  MB  AIRPORT      R 

3.1! 

.98   T 

,11 

.22 

T 

T 

T 

•  62 

•  50 

.10 

T 

T 

•  31 

,14 

J 

1 

• 

MANCHESTER 

2.69 

.90 

.19 

.10 

T     T 

•  0! 

•  63 

.13 

T 

,65 

,04  '. 

HANSFIELO  MOLLOU  DAM     R 

3.29 

1.09 

.20 

.10 

,02   T 

•  0! 

•  TO 

,09 

.05 

,91 

.09  . 

MIOOLETOhN  4  M 

3.2A 

.98 

.31 

.0! 

T 

T 

•  12 

•  87 

.10 

.06    ,01 

T 
.01 

HOUNT  CARMEL 

2.e3 

1.19 

,06 

.20 

,05 

T 

•  2A 

•  94 

.12 

T 

,10   T 

.32 

' 

NORTH  GUILFORD 

3.S2 

1.19 

.38 

,17 

,06 

•  0! 

•  60 

,17 

•  IP 

.73 

• 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

3.1! 

,73 

,22 

.32 

.05 

•  36 

•  42 

.05 

.03 

.05   .53 

.39 

,01 

, 

PAUCHAUG  FOREST 

2.«5 

1,00 

,32 

,12 

•  61 

.05 

.27 

.01 

PROSPECT 

3.93 

1.95 

.25 

,11 

,01 

.10 
.10 

•ao 

,i2 

.12   .01 

.33 

,03  , 

ROUND  POND 

2,a6 

1.30 

.11 

,15 

.07 

.44 

.03 

,06   .0] 

.57 

SAuGATUCk  RESERVOIR 

3.43 

1.33   .05 

,06 

.15 

.15 

.06 

•  13 

.50 

.16 

.CS   T 

.7! 

7 

T 

• 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3,47 

1,36 

.25 

.06 

T 

I 

I 

l.ll 

.15 

.11   .01 

.37 

T 

,05  ! 

STAFFORD 

. 

, 

. 

, 

... 

. 

. 

. 

. 

... 

, 

STEVENSON  DAM 

3.64 

1.59 

.32 

.10 

.14 

.09 

•  62 

.19 

.11 

•  48 

T    , 

STORRS 

3.38 

.95 

T 

,27 

.09 

T 

•  19 

•  93 

.07 

T 

• 

1.20 

,09  . 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

3.21 

1.40 

,11 

,25 

.04 

.05 

.05 

•  72 

.14 

T 

.10 

,35 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

2.59 

.75 

.40 

T 

T 

.75 

•  25 

T 

T     T 

,39 

.05 

1 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

2.63 

1.05 

.29 

•  14 

•  56 

•  12 

,12 

,33 

,02  , 
.05  . 
.08  , 
.13  . 
.05  . 

WEST  HARTFORD 

3,39 

1.26 

,21 

.09 

•  05 

U04 

■  19 

•  IP   T 

,40 

WEST  THOMPSON  DAM 

2,77 

1.02   T 

,22 

.06 

T 

•  74 

•  06 

•  01 

,59 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

3,37 

1.25 

.23 

.10 

.07 

•  85 

■  16 

•  25 

,33 

WOLCOTT  RESERVOIR 

3,60 

1.49 

.36 

.06 

,03 

.05 

.93 

■  21 

.06   .01 

,35 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

1,62 

.19 

,29 

.04 

.05 

.04 

.15 

•  24 

•  15 

.02 

.12   ,31 

,01 

.01 

SROTON 

3,30 

,72 

,29 

.23 

.01 

.03 

1.02 

.14 

.12 

.02 

,01   .18 

•  51 

•  02  ! 

•  02  , 

•  01  , 

LAKE  KONOMOC 

3,54 

1,18 

.34 

.10 

.01 

.78 

,05 

,02 

1^04 

MILFORO 

2.46 

,78   ,02 

,38 

.04 

,05 

.10 

.51 

,12 

.11 

•  34 

NEW  HAVEN  WS  AIRPORT     R 

1.76 

.32 

.22 

,19 

.03 

.02 

.16 

.32 

.11 

.05 

.06   .27 

.02 

T 

NORTH  BRANFORO 

2,S2 

.98   ,01 

.38 

.06 

.14 

•  61 

,16 

.1* 

•  34 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.43 

.78 

,26 

.03 

,09 

.07 

•  41 

.18 

T 

.05   7 

,56 

T    '. 

PUTNAM  LAKE 

2,6B 

1,16   T 

,24 

.06 

,07 

•  07 

•  50 

T 

.08 

.04   T 

,46 
,41 

STAMFORD  5  N 

2.56 

1,05 

.08 

,17 

,14 

T 

•  OS 

•  04 

•  44 

T 

,13 

T 

tO")      T 

HESTBROOK 

3,01 

•  93 

.21 

.21 

.05 

T 

.13 

•  53 

.08 

•  84 

.03 

MAINE 

•   •    • 

NORTHERN            01 

BINGHAM  WVMAN  DAM 
BRASSUA  0AM 
BRIDGEwATER 

3.72 
3,60 
2,39 

.54 

.13   .16   ,01 

.50   ,14 

.12 

.64 
.25 

.46 

.09 
.68 
.52 

.02 
,12   T 

T 

.01 

.16 

.02 

.09 

,10 

T 
T 

.06 
.02 

.13 

.07 

,02 
,12 

.12 

,01 

.33 

1.37 
.30 

•  20 

.09 
.08 

.03   T 

.12 

.03  . 
.09  . 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 
CLAYTON  LAKE  2 

2.61 
2.53 

,48   .03   T 
,32   .08 

.57 
.50 

.19 

.02   T 
.23 

.03 

•  02 

T 

,03 

T 

,09 
,05 

T     .01 

.09 
.10 

.11 
.16 

.27 

.11 

.14 
.26 
.59 

•  48 
.02 
.20 

.15 
.13 

T 

.05   T 

T 

.06 

T 

.06  '. 
.29  , 

EUSTIS  2 

, 

... 

_ 

^ 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 

1.29 
3.11 
4,23 

T     .20 
.62   .08 
•  67   T 
1,87 

T 
.13 

.40 
.59 
,59 

.39 

,19 

.10 
.07 

T 
.18 

T 

T 

,05 
,14 

,01 

T 
T 

,06 

T 

,06 

.05 
.09 

T 
,23 

T 

.16 

.07 

.05 
.21 

T 

.10 

T 

.01 

.09 
1.49 

.16 
.23 

T 

T 

.06 

.19 

,28   .03   T 

,05   I 

.01   T     .04 

.26  ', 
.26  . 

•  12 

.25 

.50 

HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

2.00 

.68   ,01 

T 

.38 

.08 

T     T 

T 

T 

T 

.01 

,06 

T 

T 

.04 

.12 

.16 

.05 

.27 

.06   T 

.01 

.07  , 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  Dam 

2r«o 

3.47 
2.09 

,13   ,12 
.16   .2!   T 

.30   ,10 

.10 

.13 
.32 

.85 
.58 

.15 

.18   T 
.18 

T 

.06 
.13 

.06 
.02 

,07 
.02 
.02 

,07 
.06 

.03 

T 

.16 
.10 

.06 

.09 

T 

.26 

.70 
1.09 

.79 
,89 
,02 

.02 
.06 

T 

loi  1 

•  03  , 

millinocket 
millinocket  faa  ap 
mooseheao 
oouossoc 

PATTEN  1  S 

3.25 
3.5« 

2,90 

3,06 

>  3.03 

,25   .25 

.67   T 

,15   .15   .02 

.38   .20   .02 

,13 

.07 

,05 
,63 
.15 
.36 
.60 

.74 
.24 
.63 
.29 
.50 

.13 

.03 

.14   T 
.22   .03 

T 

T 
T 

T 

.01 

T 

,07 

.01 
.01 
,11 
.06 

T 

•  01 

•  05 
.04 

T 
T 
,04 

,01 
.09 

.04 
.09 
.12 
.06 
.20 

.05 
.01 
.11 
.08 

.03 

T 
T 

.10 
.96 
.27 

.39 
.70 

,96 

T 

,71 

.40 

.05 
.20 
.OS 
.09 

.14 

.01 
.03   T 

.08 

T 

,49  , 
,52  , 
.06  . 
.04  . 
.50  . 

PRESQUE  ISLE 

ripogEnus  dam 
st  francis 

2.53 
2,93 

.49   .13 
,12   .25 

,47 

,06 

.25 

.38 

.02   T 
.18 

T     .03 

T 

T 
.05 

.09 
.06 

.01        T 

.01 

.07 
.20 

.35 

.14 

.10 

.04 
.33 

.19 
,76 

.07 
.09 

.12   T 

.09 

.05  • 
•  27  • 

SOUTH  ANOOvER 
SQUA  PAN  DAM 

3,94 
2.(3 

.63   T 

.10   ,35   T 

.56 

T 

.32 

.75 

.01 

.10   T     7 

T 

,27 

T 

.03 

T 

.15 

T 

.05 
T 

,06 
.17 

.27 

,20 
.22 

.01 

1.93 

T 

.43 

.02 
.02 

.22   T 

.02 

.10  . 
.03  . 
,05  . 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 

2.34 

3.03 
2.46 

.06   .12   T   J 

.20 

.38   .05 

.10 
.24 

.78 
.39 

.58 

.40 
.03 

.09 
.19 

T 
,03 

.03 

.03 

.06 
.01 

,21 

.02 

.30 
.09 

.22 

.05 

,08 

•  23 

1,04 

•  89 

.65 

.03 
.06 

,07   T 

.12  . 

.01  ', 

•    •    # 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BfilDOTQN  1  NNW 

CORINNA 

EAST  5ANGEBV1LLE  5  SE 

4,18 
3,75 
4,09 
3,72 

5.00 

.59 
.54 

1.05 
.52 
.66   ,03 

.25 

.26 

.02 

,74 
.85 
.93 
.66 

.64 

.04 
,02 
.20 
.59 
.42 

I 

.01 

T 

.02 

T 

T     T 

.01 

T 

,14 
,05 
.31 
.03 
,03 

T 

.03 

.04 

T 

.06 
.02 

.04 

,04 

T 
.10 

,02 

.02 
,04 

T 

,04 

.14 

T 

T 

•  «9 

•  02 

1.39 
1.02 
1.43 

1.20 
2.10 

T 
T 
T 

.11 
.33 

.17 

.10 

.01 
.12   T 

.22 

.04 

T 

T 

.09  . 
.56  . 
.03  . 
.42  . 

.70  . 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

4.24J 
4,31 
2,76 

,62   .24 

,62 

,20   ,35 

,50 
.70 
.16 

.20 
.28 
.65 

T 
T 

T 
■  19 

.07 
.03 

.02 
.10 

T 

.11 

.07 

.02 

1.36  I 
1.66 

.12 

T 

T 
.20 

T 

.05 

T    . 
.40  . 

HIRAM 
LEWISTON 

2,90; 

3.82| 

.78   T 
.75 

j 

i 

.11 

,51 

,92 

.33 
.15 

,02 

.02> 

i 

,27 
,22 

T 
T 

,07 

.12 

.02 

.15 

.90 

1.40 

1 

.15 

.01 

.25 

.08 

.09  ', 

See  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

- 

Day 

of  Month 

Station 

[2 

12   3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11   12 

13  1 

14   15 

16   17   18 

19  1 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

MINE 

HtDIiON 

*.»» 

.60 

.75 

.48 

.15 

.17 

.02 

.09 

.06 

.07 

2.02 

T 

,03 

T 

.10  . 

OLD  TOMN  FAA  AIRPORT 

3.31 

.*e 

.13 

.69 

.07 

T 

T 

.02 

.02 

T 

T 

.02   T 

T 

.84 

T 

,38 

.11 

T     T 

.55  . 

ORONO 

2.11 

.18 

.56 

.31 

I 

T 

T 

T 

T 

.68 

.23 

.07 

.08  . 

RUHFORD  1  SSE 

>.1« 

.33 

T 

.22 

.86 

.16 

T 

■  22 

T 

.15 

T 

.13 

.98 

T 

T 

.09 

RUMFORO  POBER  PLANT 

'.59 

.79 

.2* 

.90 

.19 

T 

.24 

,02 

.12 

.03 

.31 

1.65 

T 

.10 

SPRINGFIELD 

2.«1 

.55 

T 

.32 

.35 

T 

T 

T 

T 

T 

.43 

•  31 

.45 

T 

T    . 

VANCESORO  NO.  2 

i.ei 

.*2 

.46 

.05 

.16 

•  36 

.31 

.05  . 

■aterville  pump  STA 

3.96 

,** 

.83 

,31 

.12 

.06 

.08 

1.65 

T 

.17 

T 

.30  . 

MEST  BUXTON  2  NNW 

3.2« 

.81 

.28 

.63 

,01 

.04 

.33 

.03 

T 

.44 

.65 

.02 

WEST  ENFIELD 

3.09 

.27 

.21 

.10 

,76 

.07   T 

.02 

T     T 

.02 

T 

•  85 

.02 

.36 

.39  ! 

WOODLAND 

2.95 

.32 

,31 

.*7 

.66 

T 

.01 

T 

.03 

.73 

T 

.40 

.02 

T 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

>.03 

1.02 

,07 

.73 

•  51 

T 

T 

T 

•  68 

.12 

.47 

•  20 

T 

.23  • 

BELFAST 

3.79 

.76 

.85 

•  23 

T 

T 

T 

T 

•  S3 

.10 

.45 

T 

•  87  • 

BRUNSWICK 

3.9« 

.85 

.28 

.5* 

.03 

.05 

.18 

T 

.01 

.01 

,01 

,98 

•  73 

T 

.05 

•  17 

•  05  • 

EASTPORT                 R 

3.61 

1.23 

,31 

.79 

.40 

T 

T 

.03 

.14   T 

T 

•  26 

.23 

.01 

.11 

T 

•  10  • 

ELLSWORTH 

3.83 

.35 

.52 

.57 

.70 

T 

T 

■  03 

.86 

.11 

.41 

•  28  . 

JONESBORO 

D  4.16 

1.33 

.5* 

.64 

D 

■  04 

,08   .02 

T 

.85 

.07 

.59 

T 

. 

HACHIAS 

3.76 

1.21 

.10 

.77 

.39 

T 

T 

■  02 

T 

,10 

T 

.61 

.03 

.37 

.14 

T 

•  02  • 

NEWCASTLE 

t.n 

.95 

.75 

.24 

.20 

T 

.04 

,03   T 

1.25 

,05 

,31 

•  01 

•  28  • 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

3.21 

,80 

T 

.03 

•  3* 

.10 

T 

.39 

T 

.01 

T 

,04 

1.33 

T 

•  03 

•  14  . 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

3.77 

.80 

T 

.30 

.62 

.01 

.02 

.21 

T 

.02 

T 

•  AT 

.73 

.02 

•  17 

T    . 

ROCKLAND 

3,61 

.«0 

.80 

.33 

.13 

T 

.02 

.01 

.66 

T 

.45 

T 

•  81  • 

SACO 

3.72 

1.06 

.70 

.32 

.28 

T 

T 

1.17 

•  19  • 

SANFORD  2  NNW 

3.61 

.99 

.03 

.77 

.06 

.02 

.45 

.05 

T 

1.00 

T 

•  04  • 

HA55ACHUSETTS 

WESTERN             01 

ADAMS 

2.51 

.*5 

.06 

.30 

.33 

.05   T 

T 

.49 

T 

.13   ,02 

,06 

.54 

.02 

.02 

T 

T     T 

•  09 

•  04  • 

CHESTER  2 

2.69 

.36 

.10 

.18 

.01 

.84 

.44 

.05 

.03 

.05 

•  02 
.01 
.01 
.09 

•  55 

T 

•  53 

•  62 

•  78 

CHESTERFIELD 

2.70 

.82 

.23 

.10 

.08   ,01 

.06 

.83 

T 
T 

T    , 

CUMMIN8T0N  HILL 
HEATH 

2.69 
3.31 

.90 
.82 

T 

.15 

.29 

.15 
.12 

,07   ,01 
.13   T 

T 
T 

.78 
.99 

■  02 

T 

.04   T 

•  01 

T 

T 

.02  . 

HOOSAC  TUNNEL 

3.31 

.87 

.03 

.33 

.14 

.03   .01 

T 

1.06 

.02 

.05   T 

.09 

T 

•  65 
.45 
.10 
.04 
.58 

T 

T     T 

.03  . 

.05  . 
.05  . 

KNIGHTVILLE  DAM 

2.65 

.80 

.20 

.15 

.05 

.95 

T 
.05 

T 
.03 

T 

T 

PERU 

PITTSFIElD  WB  AIRPORT    R 

2.12 

2,90 

.52 

.27 

T 
T 

.10 

.*2 

• 
.26 

.50   T 

T 

.72 

1.00 
.32 

.04 

.04 

•  56 

.06 

.01 

T 

T     .04 

T    . 

plainfielo 

3.12 

.9* 

.2* 

.24 

1.06 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 

3.09 
3.10 

2.<>a 

,63 
.8* 
,6* 

.07 

.23 

.*1 
.12 

.25 

.25 

T 

.16   .04 

,50 
,01 

1.37 
.26 

.47 

T 

.05 

.12 
.06 
.08   T 

.12 

.03 

.08 
.02 

T 

.66 
.57 
.62 

.55 

T 

T 

T 

.03   T 

T 

.01 

.03  . 
.07  . 

,06  • 

WEST  OTIS 

^'*^ 

,*7 

.17 

.05 

,03   .03 

.20 

.78 

•    •    • 

CENTRAL            02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

2.93 
2.69 
1.83 
2.30 
2.11 

,*8 
.51 
.51 
.*1 
.55 

T 

.22 
.16 

.28 
,2* 
,15 
.18 
.1* 

.02 
.06 
.04 
.05 

T 

.05   T 
.04   T 

.46 
.24 

.38 
.65 

.74 
.35 
.25 

T 

T 

.11 

.04 

.12 

,04 
,10 

.04 
.15 

•  02 
.12 

.09 

.09 

T 

.64 
.17 

.27 
.68 
.29 

.93 

.30 

T 
T 

T 
T 

T 

•  07 

.01  . 
.06  . 

•  01  • 

•  15  • 

•  04  • 

BELCHERToWN 

BIRCH  HILL  DAM           R 

3.11 

2.67 

.6* 
.53 

T 

.0* 

.23 

.10 

.11 
.06 

.01   T 
.08 

.05 
.24 

.70 
.25 

,05 
,05 

.11 

.04 

.19 

.10 
.06 

.02 
,02 

T 
.01 

1.08 
1.05 
,27 

T 

T 

•  08 

T 

T 

T  • 
.03  . 
.02  . 

BLUE  HILL  WB           // 

2.0* 

.51 

.20 

.26 

T 

.43 

,08 
,07 

.07 

.35 

•  OS  . 

BOYLSTON 

2.62 

I. 10 

• 

.37 

.60 

.57 

•  05  ■ 

BUFFUMVILLE  DAM 

2.29 

.67 

.17 

.05 

.06 

.65 

CHESTNUT  HILL 

2.47 

1.06 

.29 

.29 

,43 

.12 

,03 

,06 

.05 
.07 
.0! 
.17 

.30 
.33 

T     .05 

•  02  • 

T    • 

CLINTON 

2.79 

1,05 

.06 

.21 

,07 

.18 

•!' 

,12 

,09 
,16 

1.06 
.36 

T 

•  05  • 

EAST  BRIMFIELD  dam 

3.10 

,82 

.16 

.09 

.06   .03 

.02 

.64 

•  05  • 

EAST  PEPPERELL 

2.33 

,*9 

.06 

.38 

.09 

,62 

,02 

.12 

.52 

•  08  • 

FITCHBURG  2  5 

2.60 

,57 

.36 

.09 

.06 

,64 

F RAM  INGHAM 
FRANKLIN 

l.SS 
2.19 

.69 

.86 

.18 
.19 

.04 
.05 

.68 
.80 

.05 
.06 

.07 
.02 

.16 
.21 

.01  . 

GARDNER 
OROTON 

2.33 

.60 

" 

• 

.35 

.07 

.02 

■ 

.70 

.02 

.07 
.18 

.14 
.07 

•  33 

1^22 

.03  '. 
■  07  ■ 

HARDWICK 

3.0* 

.55 

.20 

.04 

.71 

HAVERHILL 

1.96 

.59 

.18 

.20 

.02 

T 

.06 

.41 

T 

,04 

T 

,12 

.12 

,11 

T 

•  28 

.56 

T 

•  07 

T 

■  01  . 

HOLVOKE 

2.87 

.88 

.32 

.06 

T     T 

.03 

.89 

,09 

.87 

■  10  ■ 

HUBBARDSTON 

2.29 

.62 

.18 

.02 

.01   T 

T 

,48 

.10 
.04 

,07 

.23 

•  18 

T 

•  12 

LAWRENCE 

1.79 

.3* 

.27 

.16 

T 

.20 

•  12 

,08 

.0- 

.31 

•  07 

, 

LOWELL 

1.81 

.27 

.26 

.19 

.25 

.31 

MANSFIELD 

1.83 

■  *e 

.11 

.17 

T 

.65 

T 

.07 

,05 
,04 
.13 

.30 
.21 

T 

T  • 
T    • 

MILFORO 

2.05 

.81 

.19 

,04 

.76 

.12 

.04 

1.13 

T    • 

NEW  SALEM 

3.53 

,68 

.03 

.29 

,17 

.26 

.72 

.02 

.25 

.05  . 

NORTHBRIDGE  2 

2.33 

.88 

.20 

,04 

.85 

.03 

,07 

.33 

T 

T    . 

NORWOOD 

2.35 

.52 

T 

.32 

.44 

T 

■  64 

T 

PELHAM 

3.01 

.70 

.29 

.06 

.03 

.56 

,20 

,20 

.05 

,75 

1.08 
.55 

1.24 

•  OS 

•  04  . 

PETERSHAM  3  N            R 

2.35 

.05 

.10 

.10 

.05 

,30 

.20 

.15 

,06 

.07  ', 

QUABBIN  INTAKE 

3.21 

.59 

.23 

,11 

.02   T 

.70 

•  04 

,03 

,10 

.0; 

.36 

T 

.03 

T 

READING 

1.87 

.39 

.26 

.11 

,01 

.15 

.40 

,06 

,07 

.80 

•  04  • 

SHELBURNE  FALLS 

3.17 

.9* 

T 

.25 

,21 

.04 

T 

.76 

T 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

3.25 

.80 

T 

.19 

.09 

.02   T 

.87 

T 

,09 

T 

.42 

1.10 
.30 

*1S 

•  09  . 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2.36 

,50 

,15 

.23 

.53 

.28 

.13 

,13 

][ 

.12 
,12 

.54 

•  04  ! 

■sterling 

2,50 

.57 

• 

.39 

.71 

1.16 

•  06  . 

TULLY  DAM 

2.7* 

.51 

T 

,22 

.06 

T 

.48 

T 

.07 

.06 

,01 

.45 

.40 

TURNERS  FALLS 

2.90 

.69 

,1* 

.23 

.11 

,46 

.28 

WALPOLE 

2.*0 

.58 

,1* 

.28 

.14 

,37 

.41 

,04 

,1* 

,03 

,04 
.02 

T 

.36 

1.32 

T 

T 

.01  , 
.01  , 

WARE 

2.79 

.*5 

T 

.20 

.03 

.02   T 

T 

.60 

T 

.05 

•  49 

T 

WESTFIELD 

2.89 

.97 

.30 

1.08 

T 

•  17 

, 

WEST  MEDWAY 

2.03 

.6* 

.15 

.28 

.37 

.42 

.13 

•  37 

.02 

, 

wESTON 

1.90 

.56 

.08 

.10 

.25 

.39 

WINCHENDON  NO  2 

2.73 

.59 

T 

.21 

T 

.09   T 

.53 

.08 

.19 

.16 
.09 

.05 

.45 

•  90 

•  26 

T 

T 

•  Ot 

.06  . 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

2.52 

.59 

.07 

.12 

.01 

T 

.55 

,19 

S««  Befer^ncv  Nolea  FoUowing  Station  lnd«x 
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Station 

MASSACHUSETTS 


COASTAL  0 

BEECM^OOD 

BOSTON    WB    AIRPORT 

BPOCCTON 

CAMP  wellflEet 

CHATHAM  LT  ST* 
EAST  wAREHAM 

edgartown 
fall  river 
hatchvillE 
winghAm 

MYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

middlebodo 

midoletqn 

nantucket  mb  airport 

NEVt  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVlNCETOhN  1  N 

rochester 
bockport  1  ese 
salem  cg  ath  station 
sandmich 
segreganset 

spot  pond 

TAUNTON 
MOODS  HOLE 


NEM  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COlEBROOK  i    SSW 

OIXVlLLE  NOTCH 

ERROL 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

jefferson  4  s 
lancaster 
milan  7  nnw 
mount  nashington 
pinkham  notch 

west  rumney 
whitefielD 
york  pond 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 
FITZwILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

lakeport 
lakeport  2 

lebanon  faa  airport 

MAC  OOwElL  DAM 

MANCHESTER 
HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN6URV 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 

WAlPOLE  2 
WlNDHAM 
WOLFEBOHO 
WOODSTOCK 


BLOC<  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 


woonsocket 


Day  of  Month 


2.*) 

1.98 
1.43 
1.95 
1.62 

2.31 

1.82 
2.22 

1,9* 
2.21 


2.26 
2.59 

1.56' 


2.28 

1.7* 
2.65 


.15       .*5      .10 


.29      .35 

.09       ,08       T 
T  •*e      .19 


.13       .30       .10 


13       14       15 


.0* 
.2* 
.28 


T  T  T 


2.45  .28 
5,19  1.30 
5.5*J      .90 


3.50 
1.80 
1.90 


2.97 

.90 

2.62 

.se 

T 

2.77 

.71 

Z.'-i 

.52 

.01 

2,54 

.60 

.0? 

2.1( 

.78 

.07 

1.9» 

.60 

.10 

2.10 

T 

J.?". 

T 

2.10 

.01 

1.90 

2. IS 

T 

!.'.■ 

2.6( 

T 

l.9f 

2.09 

T 

2.09 

2.4! 

.07 

2,t<, 

.11       .16      .22 


T  T  I 


.091 
.09! 
.07' 


2.72 
2.54 


1.16  .37 
2.1iJ  .80 
2.85    1.25 

2.2T  ,60 
2.40      .60 

2.16      .97 


19      20      21 


22      23      24 


25      28      27 


28      29      30      31 


.08 

T 

.02 


.06 
.05 
.03 


T  T  T 


.98 

.72 

.27 
1.01 


.03 

.04 
.10 


.02 
.08 


,95      .20      .11 


.17 
.02 
,02 

.06       .01       ,22 
.12 

.03 

.10      T 


.16 


•  01 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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±J 

f^XXJ 

X       X    X\.J-IVi 

NEW   ENGLAND 

MARCH    1956 

Continued 



"ffl 
O 
H 

Day  of  Month 

Station 

12        3 

4 

5 

6 

7    I 

8        9 

10      11   1   12 

13      14      15 

IB       17   1    18 

19  1  20  I  21 

22  I  23  I 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29    I  30 

31 

VERMONT 

«       •       • 

NORTHEASTERN                   01 

BETHEL    4    N 

bloohfielo 

C«N«»N 
CHELSEA 
OANVILLE 

3.2i 
2.73 
3.00 
2.80 
5.37 

.'9 
.73 
•  27 
.6* 
.*0 

.08 

.12 

.20      ,01 

.10      T 

.82 

,40 
,12 
.23 
.35 

.63 
.45 

.48 
.49 
1.30 

.27 

.16 
.17 
.12 
1.00 

T 
T 
T 
.01 

r 

.52      T 
.16 

.16      .02 
.34      T 

.40      .08 

.02 
.11 

.07 

.19 

.10       T 
.02      T 

.05 

.06 

T           .12 

.02 

.66 
.56 
.63 

.65 
•  SO 

.22 
.23 

.02 

.12 

.02 
.16 

T 

T 

.02 

T           T 

.04 

.13 

.13 
.04 
.25 

ENOSBURO    FALLS 

3.2S 

.12 

,19 

.59 

.81 

.25 

T 

T 

T 

.08 

.16 

.14 
.01       .08      T 

.77 
.64 
.71 

•  47 

.02 

•  12 

•  03 
.01 

.26 
,06 
•  01 
.05 

T 

.15 

GILWAN 

K    INDOE   FALLS 

2.i8 
3.3? 

.02 
.6* 

.18       .08 
,52      ,03 

.29 
.35 

.41 
.36 

.28 
.11 

T 
T 

.01 

•  11 

•38      .01 
.48      .04 

.1*                   T 

.02 

T 

.01 
T           T 

,01 

T 

.11 
.07 

HIODLESEx 

montRElier  paa  airport 

3.1* 
2.60 

.61 
.93 

.10 
.02 

.15 

.35 

.63 

.95 
.05 

T 

T 

T 

T 
T                        .09 

T           .01 

T           T           T 

•  31 

.22 

T 

.05 

T 

T           T 

HORRISVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEUPORT 

NORTH    DANVILLE 

2.50 
i.32 
4,0C 
3.35 

.60 
.53 
.59 

.60 

T 

,37 
,10 
.05 

.20 

.28 
.21 

.54 

.40 
1.03 
.80 

T 

.88 

.28 

.14 

T 
.12 

T 

T           T 

.01      T 

.09 
.17 

.29 

.31                   T 
.19 

.20 

.06 

.09 
.03 

.08       .08 
.01       ,11       T 
,01       .11 

T           T 

.01 

•  03 

•  16 

•  35 

.60 
.55 
•  83 
.49 

.08 
.11 

.15 
.24 

.01 

.10 
.06 

.02 

T 
.06      .43 
.12 
.20 

.09 

T 

NORTHFIELD 

- 

- 

•           " 

- 

■ 

■ 

■ 

• 

•           -           - 

... 

... 

PLYMOUTH    UNION 

3.»1 

.63 

.07 

.24 

,58 

.28 

.28 

.59      .02 

.02 

,11 

,12       .04 

,12 

.05 
.01 

.74 
.72 

.05 

.02 

.12 

.14 

READINS   HILL 

3.35 

.80 

.21 

.45 

,05 

.07 

.44 
.73 
.36 
.12       .04 

.02 
.04      .09 
T            .08 

.59 

.18 

T 

T 

ROCHESTER 

3.67 

.6* 

,10 

.46 

,66 

.16 

.04 

.01 

.84 

.03 

.07 

T            ,07 

.02 

SAINT    JOHNSBURY 

3,79 

.55 

.48 

,04 

.78 

.31 

.06 

I            ,01 

.15 

T 

.13 

SOUTH   NEWBURY 

2.2* 

.56 

,24      .07 

.26 

.32 

.26 

HAITSFIELD    2    WSW 

2.72 

.08 

.40 

1.00 

T 

.04 

T 

.43      .02 
.49      .05 
.27      .06 

T 

.02 

T 

.41 
.42 

.03 
T 

.06 
.09 

.02      T 

T           T 

.21 
.22 

HATERSURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

2.84 

4.16 

.50 
.40 

.04 

.36      .08 

.45 
.38 

.67 
.63 

T 
.16 

.03 

.05 

.02       .19      .03 

1.10 

.13 

.07 

.02 

.18 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNW 
BURLINGTON    WB    AIRPORT         R 

2.59 
2.63 

.22 
.35 

.06 

T 

,16 

.06 
1.01 

,47 
.05 

.23 

T 

.03 

T 
.17 

.32 
.12 

T           T 

,22      T 

T            .08 
.14 
.12 

T 

.11 
T           T 

.13 
.08 

.31 

.01 

.71 
.19 
.40 

T 
.16 

.03 
.03 
.13 

J 

T 
T           .04 
.02      T 

.13 
.23 

CHITTENDEN 

3,50 

.28 

.01 

.24 

1,07 

,48 

.13 

.28 

.43 

.07 

.07 

CORNWALL 

3,18 

.57 

.13 

.35 

1.06 

,04 

.13 

.29 

• 

, 

.79 

.20 

DORSET    1    S 

3.«0 

.57 

.10 

.18 

.47 

.60 

.20 

HUNTINGTON   CENTER 

2.6". 

.to 

.10 

1,07 

.15 

T 

.15 

.12 

.07      T 
T            .06 
T           T 

.14 

.18 
.14      T 

.27 
.58 

.12 

.12 

.08 

T 

.06 

.14 
.34 

MANCHESTER   CENTER 

3.06 

.»1 

.15 

.09 

.49 

.08 

T 
.07 

T 

.53 

.55 

T 

.08      .15 

RUTLAND 

2.33 

.29 

,01 

.21 

,46 

.17 

.14 

T 

.30 

,06 

.40 

T 

.15 

T           .24 

SAINT    ALBANS    BAY 

2.40 

.22 

.21 

.31 

.81 

T 

.07 

•  43 

.05 

•  03 

.10 

SALISBURY 

3.3A 

.51 

.01 

• 

* 

1.70 

#         •         • 
SOUTHEASTERN                  OS 

BELLOWS   FALLS 

2.98 

.84 

.05 

.17 

.31 

.08 

.28 

.34      T 

.44      T 

,02      T 
,02      T 
T            .05 
T           T 

.05 

.20 
.10      .02 

.03 
.03 

.92 

.75 

.03 

T 

T            •OS 

.02 

T 

CAVENDISH 

3.12 

.68 

T 

,08 

.42 

,17 

.05 

.12 

.85 

.01 

MAYS   MILL 

3.29 

,73 

.25 

,27 

.05 

T 

.96      T 
1.35      T 

1.05      .04 

.19 

.66 

T 

T 

NEWPANE 
PERU 

3.85 

3.89 

.87 
.62 

.06 

.20 
.24 

,33 

,42 

.05 
.10 

,30 

.03 

.70 

T 

.03 

T           T 

.25 

REAOSBORO   1    SSE 

3.71 

.83 

.04 

.35 

.25 

.07 

.01 

T           T 

1.18 

.06      7 

,12 

.73 

T 

.01 

.01       T 

.05 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

-           ■           " 

... 

... 

.04 

,16 

•  01 

.91 

.05 

.01       .02 

.12 

SEARSBURG    STATION 
SOMERSET 

3,7* 
«.21 

.65 
.67 

.05 
,12 

,19 
.31 

.20 
,45 

.16 

.17 

.01 

T 
.01 

1.17 
•95      .01 
.62      T 

.09       .01 

.02 

,29 
,24 

•  01 

•  74 

•  80 

.19 

T 

T           .05 

T 

.17 
.08 

SOUTH    LONDONDERRY 

3,20 

.58 

.40 

.46 

T 

UNION    VILLAGE    DAM                  R 

3.15 

.60 

.20      T 

.35 

.30 

.20 

T 

.25      7 

T            .10      T 
.05 

.05 
.13 
.19 

1.00 
.90 

T          T 

.10 
.21 

VERNON 

3.57 

.91 

,01 

.25 

.34 

.08 

•  69      T 

.02 

,77 

.06 

T           T 

.07 

WAROSBORO 
WHITINGHAM    2    W 

3,28 
3,89 

.76 
.83 

T 

.06      T 

j 

.54 
.33 

.01 
.21 

,03 
.11 

.01 

T            .01 

•  77 
1.20      .01 

,04      T 
.02 

.14 

•  09 

.01 

,80 
,77 

.04 

T 

.01      T 
T 

.08 
•  02 

WOODSTOCK    3    E 

2.99 

.65 

.01       T 

.27 

,38 

.20 

T 

.58      T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 
(Speed    - 

d 
B.p.h. 

Relative    humidity  aTereoes  - 
{Mroent 

Numhex  of  day*  with 

prwdpU 

ation 

"^   e  "• 

1 

SUtion 

il 

si 

a 

ca  -o 
^  a 

H    V 

0  0. 

0 

i 

< 

a  ^ 
£  a 

■%l 

• 

•  8 

^1 

EASTERN   STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

1 

8 
1 
s 

s 

i 

S 
I 

§1 

I 

Hi 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

31 

<>.9 

14.7 

45++ 

29 

01 

78 

77 

63 

68 

0 

0 

0 

0 

13 

- 

5.8 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

32 

3.7 

8.8 

32 

NW 

02 

73 

77 

55 

62 

8 

3 

0 

0 

17 

65 

6.5 

NEW   HAVEN    WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

34 

W 

01 

- 

76 

58 

- 

1 

0 

0 

0 

13 

62 

5.8 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

84 

66 

77 

6 

11 

0 

0 

25 

- 

7.6 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

29 

2.6 

8.8 

30 

W 

01 

76 

74 

60 

69 

4 

0 

0 

15 

68 

6.-2 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

64 

WNW 

01 

- 

- 

- 

- 

5 

0 

0 

15 

57 

- 

BOSTON    WB   AIRPORT 

29 

<>.e 

12.6 

45 

w 

02 

64 

66 

52 

58 

3 

0 

0 

15 

61 

5.9 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

2* 

3.9 

13.6 

35 

SE 

25 

82 

84 

66 

81 

5 

0 

0 

16 

62 

5.7 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

0 

0 

19 

- 

- 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

29 

6.1 

11.2 

46++ 

29 

02 

67 

68 

52 

59 

3 

0 

0 

15 

- 

5.9 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

30 

3.7 

7.4 

38 

W 

02 

79 

80 

54 

61 

5 

0 

0 

16 

65 

6.0 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

160    I 

W 

02 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

0 

19 

32 

7.4 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

0 

0 

11 

- 

5.1 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

27 

4. 4 

11.6 

36++ 

29 

02 

71 

74 

53 

59 

5 

2 

0 

0 

15 

59 

5.7 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

23 

i.e 

9.8 

35 

NW 

02 

76 

75 

60 

65 

9 

4 

7 

0 

1 

0 

21 

56 

7.4 

?.   PEAK   OUST 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 


CONNECTICUT 

«        •        * 
NORTHwrST  t 

BULLS  BRIB6E  OAH 

CSE<M  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 

SALISBURY 

SHEPAUfi  DAM 

WISklAM  RESERVniR 
•   •    • 
CENTRAL  0 

BURL1N6T0N 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 
HARTFORD  NB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MIDDLETOMN  *  u 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 
<    *    • 

COASTAL  0! 

BRIDGEPORT  WB  AP 
6R0T0N 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 
NORwALK  OAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

Mm 


MAX 

MD) 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 


!l   53 

28   29 


4;  ii 
32   32 


*9   *8   57 


'.J 

30 


«9   65 
32   27 


5*   48 
37   33 


50   51   50 
36   37   25 


58   45 
22   25 


44   40 
35   29 


36   34   30 


59   35 

28   29 


42 
34 


45   40 
34   38 


56   42 
30   34 


53   41 
31   35 


51   46 
30   36 


54   40 
36   33 


SS   69 

29   36 


32   35   30 


47   41   41 


56   45 

33   39 


54   43   44 
29   38   32 


34   30   39 
20   I*   12 


34   35   29 


35   30 

21   15 


42   40 
24   19 


38 
20 


39  34 

24  21 

43  39 

26  22 

41  39 

29  25 

43  41 

23  17 

39  39 

25  20 

43  38 

22  21 

43  42 
28  23 

38  41 

23  19 

44  41 
22  16 

43  41 

24  20 


37 
22 


39   39 
29   25 


36   38 

18   13 


41   40 
23   22 


54  42 

14  25 

51  45 
25  33 

53  45 

13  28 

37  48 

7  22 

52  49 
20  33 

49  53 

16  29 

50  52 

17  28 


47   46 
28   31 


55  41 

23  27 

43  36 

29  29 

54  45 

28  25 

44  36 
28  29 

45  36 
33  29 

47  36 

36  30 

56  47 
25  26 

52  44 

35  31 

54  40 

30  29 

55  40 

31 

42  41 

22  28 

49  40 

28  25 

55  45 

24  2* 


43   37 
29   30 


Day  of  Month 


44  38 

15  U 

33  43 

15  17 


37   42 
29   24 


35   38 

30   20 


37   45 

30   26 


34   42 
28   25 


43 
29 

42 
30 

39 
28 


37   44 
15   17 


38   46   44 


30   22   27 


44   42 
28   28 


33   33   29 


*8   »7   47 
26   21   29 


35   36   46 
29   23   27 


37   40 
32   28 


35 

15 

45 
21 

50 
12 

35 

11 


41 

15 

SO 
17 

43 
10 

52 

IS 

53 

19 

50 
19 


48   53 
27   22 


45   46 
18   15 


50 
36 

51 
35 

61 
33 

49 
40 


63 
36 


50 
39 


55 

41 


49   43 
33   31 


57   57 
38   40 


48   49 
36   35 


57  60 

43  43 

51  54 

32  36 

54  55 

39  39 

93  96 

39  39 

99  99 

38  39 

93  97 

39  39 


47  51  51 

28  39  39 

51  49  55 

30  40  41 


51   92   54 

24   39   39 


96  45 

31  22 

52  45 

30  24 

57  45 

33  22 

92  48 

30  23 

92  49 

28  28 

54  51 

29  28 

58  40 

34  25 

96  42 

32  29 

59  46 
32  22 

51  47 

30  28 

94  37 

32  24 

90  46 

32  23 

96  90 

34  24 


44   43   37 
28   27   20 


48   49   43 

29   27   21 


46   69   60 
31   29  22 


96   63   47 
34   28   21 


99   46   42 


30  41 

19  18 

25  27 

10  15 

30  41 

10  13 


49  48 

21  25 

43  40 

29  28 

48  44 

19  28 

37  43 

20  26 


34   42 
11   17 


35  43 

15  22 

42  49 
19  21 

32  41 

15  15 

43  50 

19  25 

44  47 

22  27 

45  45 

23  28 

34  44 

17  17 

36  43 

20  24 

44  48 

14  23 

41  48 

21  23 

39  45 

16  25 

43  44 

16  21 


44   46 
19   26 


40   13   46 
19   23   24 


37  49  46  49 

16  21  24  32 

37  49  48  90 

19  24  26  34 


36   45   50   50 
31   24   27   16   23   22   34 


53   47   43 
33   21   29 


39   46   47   53   48,4 
14   17   19   29   27,3 


47.5 
24,7 

43,6 
26,4 

46.3 
24,3 

39.6 
22.0 

»5.3 

24,6 

♦5,4 
25,8 

47.4 
29,6 


*5.2 
24,9 

47,2 
26.1 

»5.7 
24.0 

46.9 
28.2 

48.2 

28,4 

47,6 
30,6 

47,4 
24,8 

45,3 

28,7 

48,4 
28,1 

*9,7 
29,3 

45. 2 
27,8 

49,9 
24,6 

47,5 
26,2 


♦4,1 
29,1 


♦7,1 
29,4 


46,4 
31.1 


47.6 
30.1 


49.0 
27.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 


Statlan 


MAINE 

•   •   • 
NORTHERN 
BRASSUA  DAM 
BRIDSEMATER 
CARIBOU  MB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
rORT  KENT 
SREENVlLLE 
HAVNESVtLLE 
MOULTCN  fAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  0AM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOSENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  0AM 
TELOS  DAM 
VAN  BURFN  2 
•    •    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^BANSOfi  OOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  i    SE 
PARMINfiTON 
SAROINER 

BRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


Day  ol  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


43  35 

29  28 

40  39 

33  28 


36 

31 


38   38 

30   29 


3»   39 
25   20 


40   43 
34   29 


42 
29 

43 
31 


44  34 

26  23 

41  39 

34  31 

38  41 

34  29 

41  32 

29  26 

47  44 

28  30 

36  39 

31  30 

40  35 

30  25 

36  39 

26  26 


41   36 
32   28 


48  42 

34  39 

43  41 

34  36 


44  42 

33  36 

42  40 

31  36 

49  46 

19  39 

49  43 

33  37 


90  50 
18  35 

91  42 
33  36 

I  45  43 

33  37 


36 
27 


42  32 

12  16 

38  41 

20  21 

42  43 
15  20 

43  43 

22  27 

43  34 

25  31 

40  47 

17  28 

43  38 

23  21 


42   34 
6    9 


40   43 
12   14 


35   39 
32   33 


36   39 
32   34 


36   41 
30   33 


39   40 
30   30 


45 
27 


45 
30  I  25 


30   37 
16  .  8 


32 
16 


32   27 

e  -  8 


31   22 
.  4  .15 


U   12 


37   35 

7    6 


35   29   33 

1  •  2  -  7 


35   28 

12-5 


42   40   36 
31   20   12 


38  38 

3  2 

34  39 

2  5 

37  42 

13  0 

37  42 

13  8 

41  32 

16  9 

37  40 

1  3 


35 

!•  2 

31 
21 


43 
24 

39 
21 

30 

0 


38   39 

2-2 

37   38 

2    0 

33   40 

10  .  2 


34 

11 

33 
■  4 

32 

12 

32 
11 


27 
•  11 


36 
22 


35 

17 

31 
15 

43 

17 

39 
12 

38 
10 

47 
19 

45 
16 


46  40 
14  15 
See  Refele 


34   40   31 


37   41 
0.2 


28   40 
17    3 


31  42 

3  1 

33  42 

17  6 

42  33 

14  6 

31  41 

4  2 

39  33 

20  9 

40  37 
22  4 

29  42 

10  0 

34  40 
2-2 

35  47 

2  4 


39   43 
.3-1 


36   45  43 

2    0  21 

35   40  40 

16    5  24 

38   39  40 

5-8  20 


37   40 
12  .  9 

37   44 
11-3 

40   45 
12  .  1 

36   41 
9    7 


34  43 

27  22 

32  42 

27  18 

34  46 

25  16 


32   41 
20   17 


35  45 

12  14 

44  36 

14  16 


36   35   45 
14   22   20 

34   35   45 


34   46 
28   21 


44   38 
13   to 


19   35 
3.5 

17   35 

1  0 

17   37 
.9.8 

22   40 
6   10 

38   43 
15   11 

15   36 

0  -  5 

36   42 

2  17 

34   42 

10    9 

15  40 
.11  -  1 

16  39 
■1-3 


17   36   46 


15   35 

4.3 


41   46 
18   18 


45  50 

16  14 

41  44 
14  S 

37  42 

16  14 

24  43 

12  9 

42  45 

12  10 

23  40 

13  15 

31  44 

10  6 

45  48 

21  17 

42  48 

13  9 


40 
27 


40 
29 


54 
33 


37 

32   33 


45  46 

24  26 

43  37 

25  25 

44  40 
20  24 

49  42 

18  30 

41  40 

34  31 


46   42 
33   32 


42  42 

31  26 

50  39 
26  27 

51  45 
30  30 

50  40 

25  28 


41   45 
33   28 


40   42 
33   28 


44   43 
26   25 


53 

30 


35   62 

28   32 


36   49 
30   31 


38   51 

18   18 


42   48 
34   32 


46   53 

32   34 


40   46 
32   33 


43 
28 

40 
31 

42 
29 


52   49 

31   34 


39 
21 

40 
25 


41   32   34 
32   26   18 


34   29 
22   15 


45   40 
36   25 


38   36   26 
25   21   It 


42   40   34 
35   26   25 


39  34 

34  29 

38  33 

21  21 

37  39 

13  13 


2S   22   23   36 


24   27   38   37 
15   12   to   30 


26   22 

10  to 


36   35 

0   27 


28   41 
12    6 

26   39 


40  33 

26  16 

41  34 
16  16 

42  54 
23  23 

39  33 

26  27 

40  35 

20  21 

41  32 

23  26 

40  34 

24  24 


43   41 
32   25 


41 
22 


42   40 
34   22 


42   38 
33   23 


41 
25 


28 
13 

22 

9    5 

27   32 

16   17 

26   26 

15   10 


33  20 

2  4 

29  19 

3  9 

24  19 
6.9 

39  26 

13  8 

25  27 
13  to 


25   38 
0   12 


25   32 

7   13 


28   28 
19   10 


36   28 

14    7 


28  40 

6  20 

40  35 

7  32 

26  36 

4  12 

38  38 

12  34 

38  37 

19  29 

29  40 

4  14 

28  44 
6  9 

30  42 
.3  0 

29  37 

5  14 


36.8 
12.9 


40.0 
19.1 


33   42   38   41,0 
12   19   32   29.0 


35.7 
14.9 


38.3 
17.9 

36.7 
16.5 

41,4 
19.6 

38.0 
21.0 


37.0 
13.3 

35.1 

IS.t 

36.5 

9.3 

39.4 
19.9 

38.6 
21.4 

36.9 
12.9 

39.9 
21. e 

37.2 
21.3 

37.2 
12.7 

37.3 
13.2 

38.6 

12.4 

36.4 

12.7 


29 
12 


40 
12 


27   34   43   43 
17   14   21   32 


40,1 
24.0 

43.3 

23.7 

40.7 
21.0 

39.1 
21.5 

41.5 
20.0 

42.7 
22.8 

41.5 
22.3 

44.2 
20.9 

42.4 
25.6 

4t.l 
22.9 
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ConUnusd 

DJ 

Ml 

Y 

TE 

:m] 

PE] 

RA 

Tl 

FRE 

:s 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 

Stallon 

Day  ol  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

M 

IS   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINf 

OLD  TOWN  FA«  AtRPORT 

MAS 

Mm 

42 

42 
36 

44 
26 

46 
IS 

36 
33 

41 
35 

38 
22 

36 
16 

37 
10 

44 
11 

32 

15 

35 

9 

35 
22 

42 
18 

34 
13 

40 
8 

43 
9 

44 
27 

55 

30 

46 
35 

45 
32 

50 
30 

56 
28 

53 

28 

45 
33 

42 
28 

36 
19 

29 

14 

31 
11 

42 

11 

37 
33 

41,2 
22.4 

ORONO 

MAX 

Mm 

*1 
J2 

3« 

34 

40 
28 

43 
21 

42 

30 

41 
34 

39 
24 

36 
19 

32 
12 

42 
16 

42 

14 

35 

10 

34 
24 

42 
21 

40 
14 

36 
13 

44 
14 

42 
28 

53 

28 

50 
34 

44 
21 

46 

30 

54 
28 

62 
28 

46 
31 

41 
26 

38 
18 

27 
16 

29 
11 

32 

18 

36 

30 

40.5 
22.8 

RUHFORO  I  SSE 

MAX 

MDJ 

«6 
29 

39 
34 

46 
29 

46 
23 

35 

32 

42 
32 

37 
22 

34 
13 

44 
7 

47 
14 

35 

13 

35 

5 

33 

26 

48 
13 

25 

11 

43 
16 

30 
9 

55 

28 

47 
25 

42 
28 

45 
25 

56 
26 

48 
34 

39 
35 

41 
28 

40 
24 

34 
14 

24 
13 

33 

11 

39 
11 

43 
32 

41,0 
21.4 

RUHFORD  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

S3 

40 
36 

46 
33 

44 
28 

35 

32 

42 
32 

36 
25 

32 

20 

42 

9 

46 
16 

34 
14 

33 

7 

32 
26 

45 
15 

41 
14 

41 
19 

48 
14 

52 

30 

46 
26 

43 

30 

43 
26 

55 
33 

49 
36 

41 
35 

41 
29 

40 
26 

35 

16 

25 

15 

32 

11 

40 
14 

42 
32 

40,8 
23.5 

SPRINOFlELD 

MAX 

MIN 

*s 

33 

40 
36 

45 
34 

49 
13 

48 
26 

43 
33 

40 
32 

35 

10 

39 
-  2 

44 

5 

40 
10 

36 
-  2 

35 

13 

43 
12 

42 

14 

39 
0 

45 
2 

43 
26 

56 
30 

49 
35 

42 
33 

45 
32 

55 

27 

53 

30 

52 

39 

40 
25 

39 

15 

30 

2 

40 

1 

36 
31 

42.9 
19.8 

VANCEBORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

*3 

2S 

38 

34 

40 
32 

40 
16 

37 
30 

41 
32 

37 
31 

34 
18 

33 

8 

40 

7 

37 
9 

35 
9 

34 
11 

40 
19 

38 
11 

36 

13 

42 
6 

42 
25 

52 
31 

52 
36 

43 
34 

43 
33 

56 
29 

51 
29 

43 
34 

38 
27 

36 
29 

34 
17 

26 

7 

38 
5 

33 

31 

39. T 
21.9 

WATERVILLE  PUK?  STA 

MAX 

MIN 

«6 
33 

4S 
2S 

48 
33 

48 
23 

44 
32 

41 
34 

40 
29 

39 
12 

47 
9 

49 
15 

48 
16 

39 

10 

36 
27 

45 
14 

43 
15 

44 
15 

46 
14 

50 
30 

50 
27 

45 
34 

49 
28 

56 
28 

55 
33 

50 
29 

45 
36 

42 
25 

41 
28 

33 

16 

36 

11 

44 
17 

39 
32 

44.6 
23,5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

20 

45 
25 

42 
22 

35 

32 

39 

29 

39 
22 

37 
16 

40 
B 

49 
11 

39 
15 

32 

16 

35 

28 

45 
12 

32 

20 

44 
12 

49 
9 

53 

28 

48 
25 

49 
28 

52 
24 

54 
21 

45 
32 

40 
31 

50 
30 

45 
24 

45 
20 

30 
10 

35 

10 

42 

20 

45 
26 

42.6 

20.9 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

!2 
10 

43 
33 

41 
29 

44 
19 

46 
20 

37 
31 

41 
29 

40 
14 

35 

6 

34 
8 

38 
11 

33 

7 

37 
9 

35 

16 

44 
17 

28 
8 

41 

45 
15 

42 
27 

53 

28 

46 

30 

45 
29 

52 

31 

66 
33 

54 
34 

42 
26 

41 
26 

35 

16 

29 

7 

30 
9 

42 

18 

41,3 
19.5 

WOODLANO 

•   *    • 

MAX 

MIN 

5» 
2* 

42 
35 

41 
26 

46 
25 

49 
32 

42 
34 

42 
33 

42 
22 

40 
13 

42 
19 

47 
14 

36 
12 

39 
16 

35 
25 

47 
21 

25 

14 

42 
16 

49 
28 

49 
33 

57 
36 

46 
36 

46 
33 

62 
31 

62 
36 

56 
35 

53 

33 

43 
30 

36 
19 

29 

9 

29 

14 

44 
29 

43,9 
26,2 

COASTAL             03 

BAR  HAABOR 

MAX 

MIN 

44 
33 

45 
34 

46 
34 

43 
25 

38 
33 

45 
35 

40 
33 

38 
24 

38 
18 

45 
27 

40 
18 

36 
16 

36 

43 
28 

38 

17 

40 
12 

43 
20 

42 
29 

50 
32 

43 
34 

49 
36 

48 
34 

52 
28 

46 
27 

41 
35 

40 
29 

37 
32 

33 

IS 

31 

14 

41 
23 

39 
35 

41,6 
2T,1 

BELFAST 

MAX 

MIN 

47 
33 

46 
36 

48 
33 

46 
21 

38 
32 

40 
34 

43 

30 

45 
21 

40 
15 

53 

16 

50 
IT 

38 
10 

36 
30 

47 
17 

45 
18 

44 
17 

46 
14 

44 
29 

46 
32 

44 
30 

51 

30 

52 
29 

52 

30 

SO 
22 

42 
3S 

43 
25 

41 

32 

16 

37 
11 

41 
13 

38 
32 

44,0 
24,3 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

47 
34 

42 
36 

46 
28 

43 
24 

37 
32 

37 
32 

40 
27 

38 
21 

40 
14 

44 
17 

38 
20 

36 
16 

36 
29 

42 

19 

36 
20 

47 
21 

42 

IT 

49 
33 

;? 

45 
36 

50 
28 

66 

30 

47 
34 

43 
33 

46 
35 

42 
27 

41 
19 

31 

18 

38 
16 

44 
20 

42 

36 

42,3 
25.9 

EASTPORT 

MAX 

Mm 

41 
32 

42 
32 

44 
33 

43 
27 

34 
30 

43 
32 

42 
32 

36 
22 

35 
18 

45 
21 

38 
15 

36 
19 

32 
26 

43 
26 

36 
15 

37 
14 

45 
21 

45 
29 

45 
31 

41 
34 

48 
34 

45 
33 

49 
33 

44 
31 

43 

34 

42 

30 

39 
30 

34 
19 

27 
12 

41 
19 

36 
31 

40.4 
26,3 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

42 
S4 

44 
34 

45 

34 

45 
22 

3T 
33 

40 
35 

41 
31 

38 
21 

38 
16 

46 
15 

38 

17 

35 

14 

34 
25 

44 
20 

35 

17 

40 
16 

44 
15 

41 
29 

43 
32 

46 
34 

47 
36 

49 
29 

54 
28 

49 
26 

43 

35 

41 
27 

36 
29 

31 
18 

32 

10 

40 
13 

ST 
33 

41.1 
25.1 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

49 
20 

41 
33 

42 
31 

42 
22 

47 
29 

41 
33 

40 
32 

41 
19 

38 
14 

39 

16 

45 
14 

31 
13 

35 
15 

33 
22 

45 
25 

26 
13 

38 
16 

45 
24 

43 
29 

47 
34 

43 
34 

49 
31 

48 
28 

54 
30 

47 
32 

41 
26 

40 
28 

36 

IT 

28 

T 

28 

10 

40 
24 

40.7 
23,1 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

4« 
33 

44 
35 

47 
30 

43 
25 

37 
31 

39 

34 

41 
28 

38 
19 

39 

13 

47 
19 

40 
12 

35 

14 

34 
27 

44 
21 

35 
18 

42 
14 

45 
19 

49 

30 

50 
30 

43 
34 

50 
30 

52 
29 

51 
32 

44 
29 

41 
35 

41 
25 

36 
29 

33 

13 

34 

10 

41 
18 

3T 
32 

41,9 
24,8 

NEW  SLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTLANO 

MAX 

Mm 

S2 

34 

46 
36 

50 
33 

39 
34 

38 
33 

39 
33 

40 
29 

38 
25 

37 

19 

51 
21 

40 
23 

33 
20 

34 
29 

42 
28 

36 
24 

46 
25 

43 
25 

46 
34 

46 
30 

45 
34 

52 
32 

54 
32 

4T 
38 

42 
35 

49 
33 

44 
26 

40 
20 

33 

19 

38 
15 

44 
29 

44 
35 

42.8 
28,5 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

46 
33 

43 
36 

46 
27 

36 
28 

36 
33 

38 
31 

37 
25 

36 
24 

34 
17 

46 
13 

37 
22 

30 
19 

32 

29 

38 
20 

34 
22 

43 
22 

39 
IS 

44 
32 

44 
28 

43 
31 

47 
27 

49 
25 

44 
33 

42 
25 

47 
32 

41 
26 

40 
21 

31 

16 

36 
12 

42 
21 

44 
34 

40,2 
25.1 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

41 
33 

43 

46 
30 

42 
23 

37 
33 

39 
35 

41 
29 

36 
23 

34 
18 

48 
19 

41 
18 

35 

18 

34 
30 

43 
22 

35 

19 

42 

IT 

44 
18 

45 
30 

49 
32 

42 
33 

49 
31 

51 
30 

53 

31 

42 
27 

42 
36 

41 
27 

38 
29 

32 

17 

33 
12 

42 

16 

38 
32 

41,2 
25,6 

SAcn 

MAX 

Mm 

52 

52 

38 

53 
32 

53 

29 

37 
33 

42 
35 

41 
28 

40 
24 

38 
17 

52 

17 

51 
22 

38 

20 

34 
22 

44 
25 

39 
26 

46 
20 

47 
19 

51 

49 
28 

51 
35 

55 

28 

65 

28 

50 
37 

44 
31 

51 

37 

51 
31 

17 

37 

45 
25 

46 
34 

46,3 
2T,3 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

50 
38 

45 
29 

50 
35 

47 
25 

36 
32 

41 
31 

40 
24 

39 

18 

41 
12 

50 
14 

48 
24 

39 

18 

36 
23 

48 
18 

38 
21 

47 
15 

52 

15 

56 
32 

54 
26 

50 
35 

51 
28 

52 
24 

48 
35 

43 

30 

51 
36 

46 
27 

45 
33 

33 
13 

36 
11 

44 
18 

47 
31 

45,3 
24.9 

See  Reference  Notes  FoUowing  Slatlon  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


AOAMS 

eUMM|N6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  0«M 
PITTSFIELO  KB  AIRPOKT 
SOUTH  EfiRENONt 
STOCKBDlOGE 
WEST  GRANVILLE 
•   •   • 
CENTRAL  01 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURfi  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tullv  dam 
turners  falls 

WALPOLE 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
tt    *    * 
COASTAL  C 

BOSTON  wB  AIRPORT 


HAX 

Mm 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MD) 


MAX 

Mm 


MAX 
MDI 


MAX 

Mm 


MAX 

MDi 


*1   <>» 
2t   >2 


*0   4S 
M  2* 


M      4« 
2T  it 


**  *0 
11  II 


*8   *1 

IT   2T 


46   4) 
33   29 


l>2 
39 

»5 
35 


51   <>5 
36  29 


*T  *6 

39  32 

6t  65 

35  30 

91  *1 

16  29 

99  «• 

It  12 

91  9T 

It  33 

*l  99 

1*  30 

90  57 

38  32 

50  56 

35  21 

53  44 

34  27 

46  60 

31  36 


40   46   44 


42 
33 


52   48   55 

34   39   36 


92   69   40 
29   39   34 


92   60   39 

12   II   30 


90  IT   II 
Z*   26   11 


*t  *1   M 
24  2t  14 


41   19   14 

ZT  14  20 


4*   41   42 
24  M  12 


42  41   M 
24   19   24 


52   41 
31   31 


47   39 
28   34 


44   37 
34   32 


55   45 
29   33 


54   38   44 
32   34   34 


53  46 

29  32 

95  46 

26  30 

9t  49 

2T  12 

99  90 

11  14 

49  It 

21  14 

41  41 

29  12 

49  38 

31  31 


53   45 

25   29 


54   43 
28   31 


46   42   47 


51   39 
26   33 


32   30 

14    9 


30   32 
10   14 


12   12 

14   9 


It   1* 

15    I 


34   34  I  31 


12   40 
19   to 


14  41 
11    T 


18  II 

20  II 

36  19 

11  10 

38  41 

21  17 

34  40 

11  6 


38  38 

26  24 

38  38 

22  17 

38  37 

15  9 

41  40 

20  16 

41 

22  21 

41  44 

24  21 

40  42 

29  19 

40  44 

23  21 

39  43 
19  15 

38  37 

19  11 


48  42 

20  19 

42  44 

22  17 

40  44 

20  13 

35  39 

17  19 


38   35 
27   25 


40  52 

12  18 

40  46 

24  90 

40  48 

to  II 

45  51 

12  19 

49  19 

11  29 

91  41 

11  11 

92  41 

12  12 


94   49 

2T   26 


50   40 
26  20 


94   44   33 

19   20   18 


93   43 

28   28 


53   43 

27   23 


52   52 

24   40 


SO   44 
29   22 


43   53 
16   25 


46   55 

22   30 


44  56  47 

21  32  24 

96  41  16 

21  29  20 

90  44  17 

22  12  26 


41   34 
21   24 


96   43   36 
16   19   18 


52   45 
21   29 


25   32   28 

45   51   40 


45   33 
23   24 


54  46 

17  32 

57  41 

16  31 

56  48 

19  26 

50  40 

27  28 


53   46   35 

30   30   29 


39   48 

14   16 


32   43 

20   27 


39  46 

19  18 

18  48 

15  19 

47  16 

14  20 

49  40 

II  29 

42  17 

19  22 


II  16 

29  IT 

29  12 

29  19 

36  46 
29  24 

34  44 

28  16 

33  42 

29  25 

33  36 

28  20 

34  44 

30  28 

34  34 

28  22 

33  36 

26  19 

35  37 

21  21 

43 

23  26 

18  47 

10  29 

11  41 

10  24 

17  49 

10  26 

37  45 

50  21 

31  16 
26  II 

37  46 

29  21 


46 
19 


49 

20 


38   47 
29   19 


43   46 
26   23 


32   41 
26   22 


36   43   39 
32   30   27 


33   38 

18   12 


33  43 

15   20 


34   42 
12   12 


16   46 
8    9 


41   48 
10    7 


46   90 
10   12 


40   48 
10    9 


4«  4t 

16  22 

42  46 

to  26 

92  69 

16  37 

47  63 
7  27 

90  65 

28  36 

44  50 

13  27 

48  64 
24  38 

44  55 

17  26 

46  49 

10  18 

48  53 

19  26 

49  55 

20  29 

55  66 

20  39 

53  64 

23  38 

52  66 
22  39 

53  65 

16  38 


51  65 

21  37 

47  52 

11  11 

49  62 

14  29 

51  66 

16  34 

54  66 

14  36 

54  68 

16  45 

45  62 

22  33 


52   60 
29   41 


46   45 
31   30 


64   49   49 
30   38   30 


61   91   48 
31   33   25 


42   45 
25   29 


41 
29 


42   49 
24   39 


50   46 
25   33 


51   48 
30   32 


62   47 
21   37 


54 
38 


66   50 
40   40 


58 

34 

60 
34 


64   54 
37   40 


62   46 
29   II 


52 

37 


49   50 
30   32 


59 
38 


59   47 
35   33 


66   55   55 

42   42   38 


49   48 
34   34 


52   44 
37   39 


61   54   53   55   48   54 
II   14   27 


90   47   47 
20   37   29 


50  54 

29  33 

54  51 

31  30 

58  50 

38  35 

49  44 

38  34 

52  43 

39  38 

50  52 
38  36 

49  52 

36  35 

42  50 

29  36 


47   56   49 
30   42   41 


51   49 
36   38 


35   41 

24   22 


35   40 

17   18 


38   40 
25   22 


42   48 
18   23 


56   48 
26   25 


54  47 

26  23 

54  46 

34  22 


52   48 

20   20 


45   37 
22   16 


45   48 
24   22 


50   50 
35   22 


50   46 
25   28 


46   47 
23   26 


50 
26 


49   44 
25   21 


44   41 
34   23 


53   49 

26   26 


49   46   49 
31   22   28 

54   48   38 


48   45 
Zi      31 


54   49   46 
33   31   25 


28 

17 

25 
13 

26 
16 

30 
14 

37 
15 

38 
19 

40 
17 


42 
20 


41 
27 

42 
29 

42 
27 


30  31 

16  15 

35  29 

10  12 

36  44 

17  15 

30  37 

13  14 

34  40 

15  15. 

37  31 
15  16 


37   31 
13   19 


41   31 

15   14 


49   35 

17   IB 


42 
23 

38 

20 

50 
26 

42 
19 

48 
29 

40 
21 

48 
30 

39 
26 

42 
19 

42 
21 

43 

29 


49   49 
26   33 


34   44 
18   17 


39   30 
13   15 


41 
16 


37  41 

15  11 

37  44 

17  16 

45  43 

14  13 

28  38 

12  14 


36   44 
22   23 


48 
28 


45 
29 


47 
27 


See  Reference  Notea  Following  Station  Inde] 
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DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  hASEHAM 

EOGARTOwN 

FALL  RIuER 

HINCHAM 

HYANM5  2  NNE 

HIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLVMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  E5F 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
•    •    • 

NORTHERN  0 

BENTON  S  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLFBrOOK  3  SSW 
FAByAN 

FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKMAM  NOTCH 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 


Day  oi  Month 


55   52   56 

2«   }4   2B 


il       Ut       <i6 
J7   37   3* 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


53   51 
36   38 


50   50 
34   36 


»6   45 
37   36 


5*   52 
62   41 


55   50 
36   37 


46   59 

32   32 


53   48 
35   35 


37   45 
26   24 


47   35 
32   29 


34   42 
28   24 


50   40   30 


14  21 

10  6 

45  32 

25  22 


41 
35 


46 

42 

24 

32 

51 

42 

27 

33 

39 

42 

19 

32 

36 

48 

12 

20 

45 

36 

16 

31 

55   54 
29   34 


53   53 

30   37 


54   43   45 


45   49   44 
33   3e   34 


44   46 
37   37 


60   53 

28   33 


45   44   46 
33   34   35 


45   40 
24   32 


22   25   31 


43   40 

30  20 

41  48 

31  28 

42  37 
28  23 

43  42 
30  28 

42  39 

30  24 

44  38 
28  26 

42  39 

28  27 

41  40 

27  22 

41  38 
50  22 

42  40 

32  28 

45  40 

29  24 

43  40 

30  27 

40  44 
24  22 

42  35 

29  27 

41  39 

31  25 

44  36 

30  25 

44  39 

24  19 

41  39 

33  28 


30 

26 

12 

32 

7 

26 

5 

33 

3 

28 

3 

30 

8 

31 

4 

35 
.  3 

33 

.  4 

35 
2 


38 

-  7 

24 

.  6 

40 
1 


11  13 

1  .  4 

33  29 

21  9 


19 

10 

27 


47   40 
18 

36   38 
24   23 


41   48 
22   27 


56   45 
29   32 


56   47 
19   28 


54   48 
30   34 


54   45 
19   34 


41   57 
16   24 


54   46 
26   28 


54   50 
25   29 


57   45 
17   22 


17 

u 

20 

1 

.  7 

2 

39 

41 

30 

2 

12 

4 

40 
33 


14 
43 


36   40   44 
32   32   29 


27   44 
8    9 


36   40 
27   21 


44   45 
19   17 


48   43 
25   18 


46   48 
21   24 


45   52 

24   17 


38   44 

27   10 


49  46 

24  31 

42  SI 

21  19 

42  46 
26 

45  47 

19  16 

45  44 
24  23 

46  48 
23  25 

40  48 

23  26 

47  49 
17  16 

45  46 

27  25 


45 
6 


38   44 
•  4.4 


36   46 
2    4 


34   39 


49  55 

43  30 

55  51 

41  42 

50  53 

39  32 

52  46 

39  3S 

56  a 

42  33 


55   53 

43   35 


48   51 
40   34 


61   53 

40   SO 


57   50 
22   31 


50   48 
2a   37 


34 
15 

43 
25 


49   44 

30   38 


52   48 
26   37 


56   55 

24   36 


45 
36 

43 

38 


91   48 
20   37 


54  42 

28  28 

46  51 

40  30 

59   93  44 

33   31  25 


90  49 

42  29 

53  49 

30  29 

96  49 

39  26 


52   50 
39   26 


47   42 
30   29 


94   49 
32   30 


37 
12 

41 
16 


16   16 
0  .10 


32  43 

23  25 

42  41 

20  21 

37  43 

18  16 


34   41 

20   21 


36   46 
22   24 


41   43 
19   16 


40   43 
21   21 


39   41 

18   18 


35   41 
19   17 


40   44 
22   20 


45   43 
23   25 


43   47 
24   35 


36   43 
18   21 


36   42 

20   18 


47   46 
17   34 


52   91 
27   37 


47   43 
28   39 


44   41 
29   35 


30 
10 

35 

16 

35 

5 

33 
2 


17   22 
.  1    0 


49   47 
34   38 


47.4 
27.9 

44.9 
31.4 

46.4 
28.3 

45.8 

30.0 

46.4 
30.9 

48.0 
28.9 

♦5.9 
28.9 

47,8 
28.0 

44,1 
28.7 

48,9 
33,9 

48.7 

30.8 

46.3 

31.2 

46.2 
26.7 

44.1 
30.2 

46.1 
31.2 

46.5 
31.3 

46.8 
29.8 

49.8 
32.9 


40.1 
20.9 

40.1 
17.6 

40.9 
19.2 

38.9 
13.2 

38.6 
16.3 

35.9 

10.0 

41.8 
18.9 


22.0 
6.2 


36.0 
17.0 


a  Notes  FoUowing  Slatioa  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1966 


Stattoa 


NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN  ( 

BLACKMITER  DAM 
e«MPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  i  N 
DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPTNfi 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  I  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

•    •   • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SREENVILLE 

KINfiSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


so  »0 
>2   36 


»T   ** 
30   33 


4S 
32 

«3 
33 


SO  *2 

31  36 

47  *3 

S3  33 


4)   46   40 


24   3}   33 


47   38 
23   32 


43 
33 

SO 
36 

54 
36 

46 
32 

47 
3S 


*4  4S 

31  35 

44  43 

31  32 

47  50 

le  32 


42  46 

24  35 

50  41 

31  31 


52 

37 


45   41 
32   32 


40 
31 


35   39 
31   31 


38   41 
31   31 


36 
18 

37 

S 

36 

20 

38 
14 

41 
21 


39  40 
36  33 

36  42 

32  29 

38  38 

33  30 

45  37 
25  33 

42  36 

33  31 

40  35 

30  32 

37  41 

33  31 

36  39 

31  31 

34  39 
30  29 

46  37 
24  31 

3e  43 

32  30 

48  38 

29  33 


35  43 

19  9 

34  40 

16  7 

39  45 

19  11 


50 
19 


52   41 
12   20 


4l 

17 

45 
26 


50   41 
12   22 


46  46  48 

38  36  35 

51  48  58 

36  36  32 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Mm   38   38   40 


53   50   53 
38   39   35 


49   59 

37   34 


37   42 
33   33 


34   40 
31   32 


39   40 
31   31 


38 

20 

33 

12 

40 
21 

38 
21 

31 

16 

38 
18 

38 
21 

35 

10 

36 

17 

38 

20 

35 

18 

4l 
15 


50  40 

14  16 

55  43 

15  27 


34 
19 


34   37   37 


37 
20 

40 
IB 

55 

16 

53 

24 

47 
18 

4l 

20 

45 
22 

45 
25 


43  48 

10  14 

52  4l 

15  22 


35   48 

15   14 


30 
22 

31 
18 

37   47 
29    9 


36   50 
t   16 


45  40 

6  15 

45  42 

18  27 

47  J5 

11  25 


29  42 

15  9 

27  43 

16  5 

44  53 

13  8 


49   49   58 
3    8   34 


48   50   55 

14   15   34 


54   44 
14   28 


37  49 

25  10 

35  45 

26  16 

36  46 
28  19 


34  46 

27  11 

32  37 

19  20 

32  36 

25  11 

26  32 
21  16 

37  46 

29  19 

45 

20 

34  45 

24  10 

30  35 

18  10 

35  44 

28  21 

30  S5 

26  15 

34  47 

25  9 

35  46 

29  21 


48   63 
6   31 


38 

43 

50 

25 

24 

32 

38 

43 

43 

27 

25 

36 

3B 

44 

44 

25 

22 

30 

33   46 

23   11 


48 
10 

52 

12 

91 
13 

49 
8 

49 
17 

46 
14 

39 
9 

52 

14 

50 
19 


42 

8 

50 
14 


52   48 
33   27 


54 
29 


53  54 

36  26 

48  50 

30  27 


51   50 
22   32 


52   52 

20   28 


59 
22 

55 

20 

52 
24 

50   42 
20   33 


46   43 
l9   23 


50   47 
29   23 


39   47 
31   29 


35   42 

29   24 


51 
35 

48 
32 

47 
31 

57 
30 

54 
33 

50 
31 

53 

30 

49 
33 


45 
31 

52 
29 


53 

34 


52 
24 

49 
32 

55 
25 

50 
29 

48 
25 

52 
27 

50 
29 

43 
29 

53 

26 

51 
29 

49 
24 

47 
29 

53 

24 

46 
25 

50 
25 

56 
28 

48 
29 

411 
30 


46  49 

33  35 

49  42 

35  36 

48  48 

38  35 

44  38 

35  34 

46  42 

35  37 


44   50 
20   21 


43   47 
24   37 


64   55 

36   40 


55 

41 


34   27 
14   12 


38   41 

13   30 


10   13   22 


29   41   49 


48   46   43 
39   20   24 


43   42   38 
29   23   20 


48   42 
22   28 


26   22   16 


29   21   17 


34   38   45 


39   45 
14   19 


38   38   40   44 

12    9   19   29 


25 
51 

32 

44 

34 

30 

47 

41 

28 

32 

47 

48 

36 

30 

45 

39 

33 

31 

44 

42 

33 

28 

52 

45 

28 

35 

45 

43 

34 

31 

49 

48 

29 

32 

46 

44 

33 

34 

48 

44 

37 

30 

49 

39 

37  42 
12  IB 

38  39 
12  21 

49  42 

11  23 

37  40 

12  22 

37  40 

13  23 


51 
35 

52 
23 

47 
24 

42 
11 

39 

13 

43 
15 

50 
39 

51 
22 

45 
31 

41 
16 

33 

13 

40 
19 

43 
31 

40 
20 

40 
23 

30 
10 

24 
10 

35 

13 

54 
28 

45 
21 

41 
21 

33 

17 

41 
11 

46 
22 

49 
36 

45 

20 

42 
29 

30 
13 

39 

3 

37 

4 

43 

30 

42 

17 

40 
19 

39 

10 

38 
8 

38 
IB 

40 
39 

45 
19 

44 
23 

32 

14 

26 
11 

35 

14 

93 

27 

48 
23 

45 
18 

34 

19 

39 
14 

44 
20 

46 
32 

44 
20 

44 
26 

34 
12 

28 

10 

40 
22 

47 
34 

42 
20 

4t 
30 

32 

12 

35 

12 

37 
19 

54 
28 

48 
23 

49 
29 

34 
19 

42 
13 

49 
20 

45   42 
32   34 


49   44   49 


33   21   23 


42   41 
30   IB 


34   39 

10   20 


33   33 

10   12 


42.9 

22.4 

42.8 
20.4 

49.4 
23.8 

43.4 
22.2 

49,6 
26.2 

43.2 
21.9 


49.1 
22.9 

42.3 
23.1 

49,9 
24.9 

42.8 
23.9 

41. B 
21.3 

46.2 
23,1 

44,8 
24,4 

39.6 
21.4 

49.9 
24,3 

44,7 
23.8 

43.1 
21.3 

41. B 
20.2 

44.6 
24.1 

42.3 
22.6 

44.4 
22.7 

46.7 
29,7 

41,7 
24.5 

41.2 
21,4 


46   48   46 


43,0 
31.5 


47.3 

28.3 


47,5 
32.0 


45.6 
32.1 


47.7 
29.8 


See  Beferecce  Note.  Following  Sutton  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEASTEBN 


01 


BLOOMFIELO 
CHELSEA 
ENOSBklRG  FALLS 

mc  inboe  falls 
mioolesex 
montpelier  faa  airport 
morhisvrle  2 
mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTW  BANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

MATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNM 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
ft    ft    • 
SOUTHEASTERN        0! 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READS60R0  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  i    E 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1966 


Day  of  Month 


<>6  «6 

30  20 

«6  42 

JJ  25 

38  <», 

33  23 

S3  *3 

32  27 

«2  <>t 

30  31 

37  *1 
18  2J 

38  <>« 

33  29 

22  2S 

18  IS 

35  43 

30  21 

32  40 

30  25 


45  42 

33  23 

39  46 

30  29 


42   45 
23   35 


43   39   44 


44   49 
33   22 


39   41 
29   22 


53  43 

24  32 

48  39 

22  32 


51  43 

27  34 

45  39 

29  32 

36  36 

32  25 

39  38 

34  31 

42  32 

26  18 


41   36 
34   28 


53  43 

25  27 

45  37 

17  31 


45 
24 


34   28 


33  32  40 

20  13  6 

31  24  33 

21  12  9 

35  29  37 

19  14  6 


31  31 

21  16 

35  30 

24  19 

35  26 

25  16 


34  44 

13  0 

30  33 

11  4 

26  28 
5.6 

36  40 

16  14 


51 
13 

45 
15 

28 
10 

38 

7 

22 

0 


28   35 

6    0 


48   43 
16   25 


40   26 
20   13 


48   41 
15   18 


54 
19 

43 

18 

47 
16 

42 

14 

55 

23 

47 
16 


35 

U 


35 

0 

40 
2 


23   41 

3    7 


23   37 
3    I 


35   46 

1    3 


36   47 
1    4 


34   42 
1    2 


28   42 
0    I 


34   46 
26    6 


48 
1 


48 
14 

41 
9 

43 

11 


44   52 
14   16 


41   50 
2    0 


33   42 
8    5 


36   43 

-10  -  4 


36   48   49 
12   13   20 


29   40 

0    I 


50 
29 

35 

23 


64   47 
30   34 


49   47 
25   29 


50   46 
29   33 


50   43 
30   33 


45   55   52 

22   28   33 


48   48 
20   25 


52 
36 


54  41 

24  27 

43  45 

19  33 


40 
23 


53  43 

23  28 

48  43 

21  28 


54   57   52 
24   27   37 


SO   45 
29   38 


47   43 
22   36 


42 
29 


43 

36 


45   43 
26   35 


47  48  43 

17  37 

41  47 

IB  19  32 


47  55  56 

23  40  41 

49  51  54 

24  39  37 


42   35 

17   18 


41  40 

32  22 

48  39 

34  17 


40 
23 


44   45 
34   23 


42  42 

33  18 

51  37 

28  22 


55  43  43 

37  17  22 

43  38  40 

35  20  18 

41  37  32 

20  16  12 


39 

20 


43   42   39 


22   17   14 


48   45   44 
33   24   27 


40   40 
23   23 


11 

33 

6 

28 

10 

22 

14 

31 
9 

33 

13 

16 

0 

30 
6 

29 


25   26 

10   15 


22   21 

6    9 


32 

13 

25 
13 


27   24 
13   13 


24   33   35 


40 
15 

33 

13 

39 
13 

40 
15 

41 
23 

35 

11 


37   35 

15   24 


22   31   34 


36  39 

25  26 

36  42 

26  26 


43   44 

18   30 


33  34 

11  10 

43  44 

23  30 


40,1 
14.3 

42.8 
16.6 

42.7 

20.4 

43,7 
19.5 

39.5 

19.4 

37.7 
18.8 

42.3 
21.0 

28, T 
13.6 

39.6 

19.0 

36.9 
18.7 


40,7 
18,5 

42,9 
19,6 

39.2 

19.8 

38.5 

10.7 


44.2 
24.9 

38.4 

22.1 

42.2 
23.5 

42.6 
22.2 

43.7 
25.2 

40.9 
24,7 


43,7 
23,2 

42,5 

19,4 

40,5 
20,7 

36,7 
15.0 

44.8 
23.3 

40.4 
19.5 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SNOWFALL  AND 

SN 

O^ 

\V 

01 

^ 

GF 

lOI 

JN 

D 

^EW  ENGLAND 
MARCH  1966 

Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST           01 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

n 

T 
IS 

IS 

13 

11 

0.1 
10 

2.0 
12 

0.9 
12 

11 

11 

10 

0.510.0 
10   20 

T 
19 

18 

18 

17 

16 

T 
12 

9 

8 

8 

7 

6 

T 

4 

1.0 
9 

T 
3 

T 
3 

3.1 
3 

T 

2 

T 
2 

«    *    • 
CENTRAL             02 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 

T 

_  .0.9| 

T 

SN  ON  GNO 

• 

■ 

" 

• 

" 

" 

" 

" 

■ 

» 

■ 

" 

" 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

1.9 

1 

HARTFORD  BRAtNARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

3 

T 

1 

9.4  4.l! 

'           1 

4 

2 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL  1      T  1 

1 

Ti   T 

,    tI 

6.J».J    J 

2 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND    9 

2 

T 

1            '    '  1  .'?  .  II 

4 

I 

WTR  EOUIV 

2.C 

I.l 

1     !  '"i  "1 

.8   ..| 

.8 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 

T 

I     1 

;  »-^ 

1 

1 

SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

• 

1 

T 

1  ■     '1 

2 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

1    1 
T  1   T  1 

T 

T 

2.0 

2 

2.3 

1 

T 

7 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PUT 

SNOWFALL 

1 
1 

! 

3.0 
3 

*•?'   - 

1 

SN  ON  GND 

1     1 

1 

5 

1 

1 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

SNOWFALL 

T 

T 

11.0 

T 

. 

SN  ON  GNO 

• 

" 

• 

• 

■ 

" 

• 

" 

" 

" 

' 

' 

" 

' 

,    ,    , 

COASTAL              03 

BRIDGEPORT  uB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.3 

0.2 

6R0T0N 

SNOWFALL 

! 

3.41  0.4 

SN  ON  GNO 

i 

t.Tl  1.2 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

SN  ON  GNO 

T 

T 

1   > 

T 

WTR  EOUIV 

1 
1 

WESTBROOK 

SNOWFALL 

I 

Z.O   2.0 

SN  ON  GNO 

T 

1 

T 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

MAINE 

«    «    « 

NORTHERN             01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 

T 

T 

0.2 

1.8   T 

0.3 

0.3 

1.1 

2.0 
30 

0.3 

0.7 

T 

T 

3.0 

0.9 

0.9 

T 

. 

1.2 
22 

SN  ON  GND 

• 

• 

- 

• 

• 

■ 

"   • 

" 

" 

" 

" 

■ 

■ 

■ 

" 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

21 
A. 8 

0.5 

19 

*.7 

T 

17 
4.6 

0.6 

IT 

A.6 

0.2 

IT 

5.1 

0.2   T 

15   1 

5.0  5. 

1    I' 

»  5.0 

0.5 

15 
5.0 

19 

5.0 

0.3 

19 

5.1 

0.3 
14 

4.7 

1.1 

14 

4.7 

14 
4.8 

14 
4.8 

T 

14 
5.1 

T 

14 
9.1 

14 
9.1 

0.8 

It 

9.1 

2.1 

12 

9.1 

0.9 

12 

9.0 

9 
9.1 

7 
4.9 

6 
4.8 

0.1 

9 
4.9 

1.9 

9 
3.0 

0.7 

7 

3.2 

T 
7 
3.2 

0.7 

7 

3.2 

0.6 

8 

3.3 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
Z1 

T 

2a 

2» 

J 

T   A.O 
2T  30 

3d  Z<i     2^ 

2.0 
30 

T   0.7   T 
30|  29]  291  29 

29 

29 

28 

0.7 
28 

T 
26 

T 
26 

29 

22 

22 

19 

16 

0.3 
16 

0.9 
16 

0.9 
16 

T 
16 

1» 

2.9 

17 

5REENV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

AO 

T 
3S 

36 

T 
3* 

O.T  2.0          T  '         I.*  T 
31   29   30   30   29   28   28.  26   2Tl  26 

0.6 
26 

29 

23 

0.8 
23 

21 

T 
20 

T 
20 

18 

16 

14 

0.8 
12 

T 
11 

2.0 
13 

0.1 
13 

T 
13 

0.4 
12 

2.3 

13 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JO 

T 
2A 

20 

1         1 
1   0.1      T    T       T     1  T  1  T  i  T 
lA   17   1*   13   13   13   13  It      12]   X2   It 

0.4 
11 

11 

11 

T 
10 

9 

a 

0.9 

6 

0.4 
6 

6 

9 

4 

T 
2 

2.0 

2 

1.0 

9 

T 
9 

T 

4 

T 

4 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

A9 

T 
♦A 

T 
A3 

l.J   T           T       l.O  9.8  0.3 
*Z     41   Afl   39   38   3T   36   35   3*   33   32  32 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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KINGSTON,  R.  I. 


SLOPE  OF  GROUND!   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIOGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


vei 


COMNCCriCUT 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKKAMSTED 

bloomfielo 

ooepori  mb  ap 
bhooklvk 

bulls  bridge  0am 
burlington 
canolewood  lake 

COClCAPOMSEI    RANCEf 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE     1    S 
.  COVENTOT 


'  GROTOli 

HARTFORD 
I  HARTFORD  BRAINARO  Fl 
I  HARTFORO  W6  AIRPORT 

JEWETI  CITT 

.   LAKE    KONOKOC 

I  HANCHESIEfi 

I  MANSFIELD    HOLLOW    DAI 

MIDDlETOWN    *    M 
I  MILFORD 

1 MOODuS    RESERVOIR 
' MODNT    CAHMEL 

NEW    HAVEN    MB     AIRPOR' 

NEWINCTON 

NORFOLK    2    SW 


ROCKVll 
ROCK.T    I 


(    Pue    UTIL     PlT 


VER    DAI 


ROUND    PONO 

SALISBURY 

SAUCATUCK.    RESER' 
.  SHEPAUG   DAM 
I  SHUTTLE    MEADOW    1 

STAFFORD 


: waterburv  Radio  wei 

I WEPAWAUG  RESERVOIR 
I WESTbROOK 
«*EST  HARTFORO 

WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIt 
I  WIG-AM  RESERVOIR 
!  WOLCOIT  RESERVOIR 
:  WOOOBURV  3  M 


i'  AUGUSTA  FAA 
I  BANGOR  DOW  I 
I  BAR  HARBOR 


I SRASSUA  DAM 
I BRIOGEWATER 
j  8RI0GTON  I  NP 
BRUNSWICK 


STPORT 

.Sr  SANGERtflL 
LSWORTH 
STIS  2  SSE 
STIS  2 

fl'^lNGTON 

FORT    FAIRFIELD 

FORI    KENT 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STR. 

GREENVILLE 

lAYNESVILLE 

URAM 

HOULTON    FAA    AP 
HOULTON 
J AC KHAN 

JONES60RO 
LEWISTON 

3  FALLS  DAM 

^lAS 

MADISON 
'41DDLE  OAH 

tiLLINOCKET 


GLOUCESTER 
lOLO    TOWN    FAA    AIRPORT 

OOUOSSOC 
rORONO 

ORONO   a 

PATTEN    1    S 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

PRESOUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAM 


ROCK 


»ND 


KLAND  1  W 
RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLAI 
SACO 

FRANCIS 
SAnFORD  2  NNW 


COUNTY 


0120  02  NEW  HAVEN 

ITCHFIELD 
02S1:  02'  NEW  LONDON 
0299i  01  LITCHFIELD 
063A  02  HARTFORD 


'  oeo< 


AIRi 


91&  02!  WIN' 


lELD 


LITCHFIELD 
0973]  02  HARTFORO 
1093  02  LITCHFIELD 


MIDDLESEX 

NEW  LONDON 
HARTFORO 


I  IA99,  02 
I  1536;  02 
1689-  02 
:  17151  01  I 
I  17621  02  I 
i  1798!  02|  I 
2073!  02]  I 
22B8|  02I  I 
265*  01  I 

3207  OSJ  I 
3«*i6!  021  1 
3451  02'  > 
3A56  02  • 


JNDHAM 

AIRFIELD 

ITCHFIELD 


^    NEW  LONDON 
:,  HARTFORD 
:;  TOLLAND 


,  5018|  02  MIDDLESEX 

5077|  02  NEW  HAVEN 

'  5273|  03  NEW  HAVEN 

I  5285  02  HARTFORD 


I  65971  02'  NEW  HAVEN 
I  6655  031  FAIRFIELD 
'  69<.2]  02'  TOLLAND 

LITCHFIELD 


■■   69561  01  I 
'  7002  02 
7109  Oi 


ICHFIELD 
IRFIELD 
TCHFIELO 
RTFORD 


TOLLAND 


I  01 


TCHFIELO 
TCNFIELD 
e<.8e,  02  FAIRFIELD 
.  8916,  02  NEW  HAVEN 
9007  02  NEW  HAVEN 
'  9067  03  MIDDLESEX 
9162  02  HARTFORO 

'  9388'  02  WINDHAM 

,  9508|  02  HARTFORD 

;  956ft  01  LITCHFIELD 

9759  02  NEW  HAVEN 

97B3.  01  LITCHFIELD 


027*  021  KENNEBEC 
0275|  02  KENNEBEC 
0355]  02  PENOBSCOT 
0371  03  HANCOCK 
0*80'  03i  WALDO 
06001  01]  SOMERSET 
SOMERSET 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 


0S33 


093A  03 


1175  01  AROOSTOOK 
1472  01]  AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 


FRANKLIN 

FRANKLIN 
02  FRANKLIN 

286B  01  AROOSTOOK 
2878  01  AROOSTOOK 

:£NNEBEC 
3261  02i  WASHINGTON 
33531  Oil  PISCATAQUIS 
AROOSTO 


:   02  I 


IFORO 


3892  01  AROOSTOOK 
3897  01  AROOSTOOK 
4086  01  SOMERSET 

03  WASHINGTON 
02  ANOROSCOGGlr 
01  SOMERSET 


'.92' 


02 


HSET 


1  OXFORD 
5304  01  PENOBSCOT 

I  5309i  Olj  PENOBSCOT 
5460J  Olj  SOMERSET 

I  5675|  03^  LINCOLN 

I  5686,  031  CUMBERLAND 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
PISCATAQUIS 

KNOX 


AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 
OXFORD 
PISCATAQUIS 
SOMERSET 

AROOSTOOK 
WASHINGTON 

KENNEBEC 


,  6*27 

11 

643^ 

02 

690C 

693' 

01 

7174 

01 

7250 

nl, 

7255 

03 

7325 

7335 

734? 

03 

7407 

01 

7*71 

03 

7821 

794C 

8301 

03 

8353 

02 

B39E 

01 

8641 

BftBC 

8721 

01 

8942 

01 

89  7* 

02 

9151 

9314 

02 

9360 

02 

02 

*1 

TJ  0» 

*1 

7J  02 

72    06 

41 

72    57 

*1 

72    44 

41 

73    OB 

*1 

Tl    57 

73    29 

72    56 

*1 

73    28 

*1 

72    31 

41 

73    17 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


17  41  45 

9|  41  33 
41  12 


72  U 
72  29 
72  11 


72  26 

72  54 
72  53 


72  57 

73  36 
72  26 


73  33 
73  10 

72  15 

73  03 
73  07  ; 
73  09  I 
73  02  i 
73  02  ] 
72  26 
72  47 


369]  12f 


39o! 
180 


U  2 


STATION 


ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORI 
BALTIC  MILLS  CO. 
HATER  BUREAU  HARTFORI 
ENG*  OEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  Bureau; 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  I 
METROPOLITAN  OIST  COt 
CONN.  LIGHT  *  POWER  ( 


ST. 


FORES 

US2AI 


C0HM.1 


COLLINS  COMPJ 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM  | 

JOSEPH  P.  SlHKOt  SR, 
NEW  HAVEN  HATER  COMPANY 
HARHT  L.  TATEM  I 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CQ 

6B0T0N  PUBLIC  UIIL. 


:  MANCHESTER  WATER  DEPT. 
I  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
,  KORNEL  SAILET  : 

NEW  HAVEN  HATER  COMPANY 


MASSACHUSETTS 

IDAMS 

IHHERST 

ISHBURNHAH 

^SHLA^ID 


1  BLUE  HILL  WB 

JVSOSTON    WB    AIRPORT 

;  B0YL5T0N 

]  BRIDGEWATER  M  C  1 

I  BROCKTON 

I  BUFFUMVILLE  OAH 

I  CAMP  WELLFLEET 


STA 


:  CHESTER 

CHESTERFIELD 
;  CHESTNUT  MILL 


EAST  6R1MFIEL0  I 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 


IDBO   5P   5P 


660, 


1 

1    NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

HINGHAM 

'    CONN.    LIGHT    4-    POWER    CO. 

HOLTORE 

H 

I   OEPT.    PUBLIC    UTILITIES 

1  HJBBARDSTON 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

HTANNIS 

^ 

;   GREENWICH    HATER    COMPANY 

ROCKVILLE    WTR.    ♦    AQUE. 

CONN.    LIGHT    *    POhER    CO; 

1    RIDGEFIELD    WATER    SUPPLY 

1    CHARLES    T,    JECKEL 

1  BRIDGEPORT   HYDRAULIC    CO 

BUR.    ENG.    WATERBURT 

HTR.    COHM.    NEW    BRITAIN 

MIDOLEBORO 

:    MRS.    GLORIA    A.    WALKER 

midoleion 

1    STAMFORD    MUSEUM                      1 

1   CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO.; 

CG 

'■   U.    OF    CONN.    AGR.    DEPT.    . 

WNEW    BEDFORD 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEwBuRYPORT 

'    BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

NORThBRIDGE    2 

]    RADIO    STATION    WBRY 

" 

'   JAMES    RINTOUL 

1   WATER    BUREAU   HARTFORD 

PEMBROKE 
PERU 

71 


19  ]   69  47 


■  23  I 


600  12H  12M 


I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
TR,  COMM.  NEW  BRITAIN 
'ATERBURY  HATER  COMPANY 


45  04 

45  40 

46  24 

i  12|  44  04 

43  54 

46  52 

46  37 

46  37 

ll|  44  57 

44  55 
l|  45  OS 

32 


IFIELD 
IUTh 
NCETOWN  1  : 


4*  14 
45  25 


57    00 

79       It 

70 

69    17 

540      5l 

5( 

68    26 

24      61 

7i 

70    26 

117 

70    29 

119 

6. 

V, 

70    09 

67    46 

7A 

66    35 

53 

51 

5f 

14: 

Sfl 

S,< 

291 

6; 

A> 

1061 

Mil 

MID 

6  7    59 

381 

7pi 

70    48 

6j 

ti 

57    47 

49. 

67    50 

41( 

4< 

AF 

70    16 

iiac 

BA 

BA 

67    39 

16! 

7A 

7A 

70    14 

18, 

91 

9F 

70    12 

1161 

67    28 

41 

5F 

69    53 

261 

6P 

61 

70    55 

1451 

7i 

9F 

56    42 

361 

RJ 

HI 

66    41 

Mil 

69    43 

1021 

11 

69    32 

190 

9P 

if 

70    16 

501 

8A{ 

8A 

66    40 

12; 

Hit 

Mir 

70    47 

1511 

68    42 

11! 

4( 

4F 

68    41 

56    27 

eo< 

5r 

70    15 

65 

HIE 

If 

70    19 

66    00 

5F 

5F 

69    11 

8« 

6J 

59    07 

40 
70 

6F 

6F 

70    32 

53( 

M|[ 

Mil 

70    33 

51( 

MIL 

HH 

70    27 

6  8    54 

61( 

11 

1> 

70    47 

28( 

5F 

5F 

16! 

70    44 

b6C 

5F 

68    18 

68    06 

44{ 

4f 

4F 

61( 

71 

42C 

69    08 

96C 

7> 

It 

69    58 

60( 

4F 

70    52 

146' 

91 

67    57 

51( 

67    26 

39< 

5f 

69    39 

B< 

5f 

70    37 

15C 

MIC 

MIC 

68    39 

i*e 

7* 

T* 

at 

ej 

PETER    WILLIAMSON 

FED.    AVIATION    AGENCY 

ACAOIA    NATIONAL    PARK 

SANDWICH 

CENTRAL    MAINE    PWR.    CO. 

KEnNEBECK    WIR.    PHR.    CO. 

SOuThBRIOGE     3    SW 

MURRAY    FOSTER 

SPOT    POND 

SPRINGFIELD    ARMOR 

STERLING    3    NW 

GERARD    LAvEfiOIERE 

RAYMOND    K.    PALMER 

WILLIAM    K,    LEE 

BANGOR    HYDRO-ELEC.    CO. 

MRS.    DOROTHY    S.    JONES 

MRS    BETTY    WING 

WESTFIELD 

JAMES  A.  SCHOFIELO 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  OISTRl 
STATE  FISH  HATCHERY 
HOME 


MRS  VIRGIr 


'LDRlCi 


IHERINE 
FEO.  AVIATION  AGENC 
WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POH£R 


CO. 


IRVING    C.    MASON 
UNION    HATER    POWER    CO. 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO.' 
WILLIAM    JORDAN 
KENNEBEC    RVR    P    +    P    CO 
UNION    HATER    POWER    CO.      1 
GREAT   NORTHERN   PAPER   cq 


TION    AGENCY 
H.    LAHONTaGNE 
MRS.    ARLENE    COLE 

nOSCOE    L    RYAN 
FED.    AVIATION    ASENCY 
ARLO    COPP 

UNIVERSITY    OF    MAINE 
HAROLD    HAMLIN 
PERLEY    p.    HARRIS 
CITY    OF    PORTLAND 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
MAINE    EXP.    STATION 
GREAT    NORTHERN   PAPER    O 

.  HOLMES 

lAINE  POWER  CO. 
OLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POHER  CO, 
ERWIN  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE 

FERNALO  K.  LINSCOTT 
MAINE  Pue  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H, 
I  BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS,  MARTHA  YORK 
UNION  HATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILHORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  HATER  DISTR1C1 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


OLIVER  I 
CENTRAL 
ARMAND  ' 


WINChENDON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

8LACKHATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAHPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK  3  SSW 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 


GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

HILLSBORO  2  1 
HOPKINION  OA) 
HUDSON 

JEFFERSON  4  : 
KEENE 
LAkEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 
LEBANON  FAA  I 


0049  01  BERKSHIRE 
PSHIRE 

J190I  02'  WORCESTER 
}218l  02'  MIDDLESEX 
3408]  02'  WORCESTER 
3535|  02,  MIDDLESEX 
>55i  03]  NORFOLK 
ibb2:  02,  HAMPSHIRE 
3666,  02,  WORCESTER 
)736|  0^  NORFOLK 


SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 


I447I  02  SUFFOLK 

I56l'  02|  WORCESTER 
1774:  01;  HAMPSHIRE 
21C7;  02'  WORCESTER 
2369!  02'  MIDDLESEX 
245l!  03i  PLYMOUTH 
2501  03  DUKES 
26*21  03'  BRISTOL 
2805  02'  WORCESTER 
2975  02  MIDDLESEX 
2997|  021  NORFOLK 

3052;  02'  WORCESTER 
3270;  02  MIDDLESEX 
3401]  02  WORCESTER 
347i;  03'  BARNSTABLE 
3505  02,  ESSEX 
3549  01,  FRANKLIN 
352*  03  PLYMOUTH 


3821 

03   BARNSTABLE 

3676 

03i    ESSEX 

3985 

Oil    HAMPSHIRE 

02'   ESSEX 

4  246 

01:   HAMPSHIRE 

44*^ 

02    BRISTOL 

02,   WORCESTER 

03    PLYMOUTH 

4  744 

03    ESSEX 

4750 

02'  WORCESTER 

5151 

03    NANTUCKET 

5246 

03    BRISTOL 

5285 

03'    ESSEX 

5306 

02'    FRANKLIN 

9524 

6004 

02,   NORFOLK 

5251 

02    HAMPSHIRE 

6262 

03    PLYMOUTH 

5311 

01     BERKSHIRE 

6322 

02i   WORCESTER 

6414 

01    BERKSHIRE 

01    HAMPSHIRE 

6681 

03    BARNSTABLE 

02    WORCESTER 

6763 

02,   MIDDLESEX 

03    PLtMOUTh 

6977 

03i    ESSEX 

7124 

03j   ESSEX 

7190 

03;  BARNSTABLE 

7293 

03    BRISTOL 

7370 

02     FRANKLIN 

02    WORCESTER 

7692 

01:   BERKSHIRE 

8030 

031   MIDDLESEX 

8046 

81 54] 

02    HAMPDEN 

02.  WORCESTER 

8159 

02    WORCESTER 

8161 

01;   BERKSHIRE 

0367 

03:  BRISTOL 

8573 

02!   WORCESTER 

,  HAMPDEN 
'  HAMPDEN 
j  NORFOLK 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


0581  01  GRAFTON 

0690  01  COOS 

0703]  01  GRAFTON 

0741  02  MERRIHACI 

0910.'  02  MERRIMACI 

0998,  02]  GRAFTON 


1099]  I 


I  GRAl 


1167  Olj  GRAFTON 
1339|  02  BELKNAP 
1552]  02'  SULLIVAN 

1590  02]  GRAFTON 
1547'  01  COOS 
1683  02  MERRIMACK 
1732  02!  CARROLL 
2023  or  COOS 
2136  02  CHESHIRE 
FORD 
S80R0 


2  01 


ROCK 


3656,  02i  HILLSBORO 

3850    02;   GRAFTON 


021  HILLSBORO 

02    MERRIMACK 

02]   HILLSBORO 

01;   COOS 

02    CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


26 

02 

49 

21 

07 

07 

42    22        71    02 


42  40 
42  14 
42    12 


71  41 

72  56 
72  08 
71  39 
70    40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71    25 


&  42    31 

4^  41    59 

4j  42    04   I 

5|  42    22  I 


2    03         72    05  ; 


42  07 
42  05 
42    08 


10|  43    06         Tl     39 

44  16         71    27 

45  09         71    17 


73    09 
72    03 

70  40 

71  52 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


179      7)^      7A 


NEh  ENGLAND  POHER  CO, 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  S7EWART 
METRO.  OIST.  HTR,  COf 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  HEA.  SVC, 
MASS. WTR. RESOURCES  COH> 
METRO.  OIST.  HTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS     1 
U.S.  WEATHER  BUREAU    j 


,  WEA 


INST 


euREAi 
METRO.  DIST.  wTR.  , 
MASS.  CORRECTION, 
,  CITY  OF  BROCKTON 
,;  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
i  U.S.  COAST  GUARD 
I  DAVID  H  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COHH 
METRO.  OIST.  HTR.  COMM.' 

METRO,  DIST.  WTR.  COHMW 

j  FRANK  C.  HERRON         1 
]  U  S  CORPS  OF  ENGR 
I  MRS.  MARY  E,  DAVIS 

CRANBERRY  EXP,  STATION  I 
I  HENRY  6.  HOUGH  i 

RICHARD  C.  BRlGHAM     ] 
'  DEPT. PUBLIC  WORKS 

METRO,  DIST.  UTR,  COMM. 
!  MASS. HTR. RESOURCES  COMM 


■TR, RESOURCES  COHH 
TR, RESOURCES  COMM 
TR, RESOURCES  COmH 
TR, RESOURCES  COMM 
'L  F,  SMITH 
,S. HTR. RESOURCES  COMM 
ROBERT  SKILLING 
:MON  E  FREEMAN 
England  power  CO. 
SIDNEY  THOMPSON  JR 


lASS. 


MRS 

CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC, 
MASS. WTR. RESOURCES  C 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
V    S  CORPS  OF  ENGINEE 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 


CO. 


MASS 

.HTR 

RESOURCES   COMM 

PARKINSON 

MASS 

.HTR 

RESOURCES    COMM 

DANVERS    WATER    WORKS 

MASS 

HTR 

RESOURCES   COMM 

WtA 

HER   BUREAU 

CITY 

FNG 

NEER 

MASS 

HTR 

RESOURCES   COHM 

METR 

3.    DIST.    HTR.    COMM, 

DELH 

BARNES 

JOHN 

R     A 

DERSON 

METRO.    D 

ST.    WTR.    COMM. 

MASS 

WIR 

RESOURCES    COMM 

MASS 

wrR 

RESOURCES    COMM 

DIR. 

HAR 

ARD    FOREST 

U.S. 

-EA 

HER    BUREAU 

MASS 

RESOURCES   COMM 

PLYMt 

CORDAGE    CO. 

CAPE 

.    VNYRD.    ELEC.    CO, 

METRO,    0 

LAUT2ENMEISER 

NEW    6EDFC 

RD    WATER    WORKS 

986^  HID  MIC 


840   6F   6F 


W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAvID  A.  HUNTER 
METRO.  DIST.  WTR.  COHH.; 
U.S.  ARMORY  I 

METRO,  DIST.  HTR.  COHM.' 
NUN2I0  LANCIANI  ' 
NESBITT  H,  BANGS 

TAUNlON  WATER  WORKS 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MASS.  ELEC.  CO, 

PARKER  N.  CHICK 

JOHN  HARSZr 
,  MRS.  MARTHA  S.  GARDNER  : 
>    INA  E.  LAMB 
I  MASS. HTR. RESOURCES  COMM 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bi 
M.aaachusetls)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House.  Boston.  Massachusetts  02109.  or  to  the  Weather  Bm 
of  Connecticut.  Storrs.  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Oflli 


I  Mate  CUmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine.  New  Hampshire.  Vermont,    and 
Slate  CUmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87     Unl' 
you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


Ity 


Sf^7^7yi^e»tive'deL°jru!.e'^'ol  i"e™,''i1'^""''°"^'  """=  """^'f. ^'=  |'>",1«'"  ""■■      Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals 
and  Speeds  d,.:d:db:tr„umbe'TC,:::erv::rs'  "  '^'"'"^^'""  '""^  "    ^-    ■"  "^''PP''"-"!  ^^-"  '-"»  "'actions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum'of  wind  dir'ecC 

SfdW^T,'Ground''';ablI'::  a?re;;;^tTon  U^:  °or"arex::p'^::ther°Bt:ra:dViS  "ta.'Sn?^  Fo^Thre's-taTr-^  ^"""^  """"d'"  ^^  ""^  oO-rvaticns  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
w         aiiwi.  lime  lor  au  except  vveatnep  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "noii«  P«^ir,u=. 
Wind    t.hl.    .n,.  .nowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     '  ^'''ec.plta. 

^''ferTo'yxTrels%7!emr'tl  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mir 

reier  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durmg  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


table.   "Daily  Temper 


table.   "Evaporation  and  Wind"  table 


^AXm^mmkENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations:    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,   and  ice 


wfaU  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Sno' 


nd"  table 


al  Snowfall"  table 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  foUowing  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Gro 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
Tt      Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Sectic 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivale 


and  sleet.     Entr 


2  of  this  bulletir 


Evaporation  and  Wind"  table 
•e  taken  from  different  points 
;now  on  ground  include  snow. 


und"  table,   and  the  Station  Index. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


itially  a 


;  but  may  vary  slightly  from  the 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 
See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degr^ 

s  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


■led  for  this  stati< 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  a 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gag  e_  Stat  ion.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
ClLmatological  Data  bulletm  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R-.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the    Hourly  Precipitation  Data    bulletin.  s  s  s 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitatic 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  h 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  u 

■  generally  exposed 


1  of  data  in  any  month  indicates  r 


1  ground  in  that  month. 


Thermomete 
building. 


on  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  JC^ly  or  Augusi 

n  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

n  Station  Index  means  variable. 

shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  ind 


J  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


I  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  table: 


eithe: 


lived  too  late  to  be  included  in  this 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY     and  STORM  DATA     all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevaUons,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  pubUcations  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  p 
of  Documents,     Remittance  and  ( 


opy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
espondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washmgton,   D.   C.    20402, 
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CCNNECTICliT 


NORTHWEST 

BLLLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  UILlASE 
NCRFOLK  2  5W 
SALISBURY 

Sl-EPAuS  DAM 
WIQUAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BLRLINSTON 

CCLCHESTER 

CCVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  wB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
middletown  <.  w 
MCUNT  CARmEL 
NCRWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  C 

BRIDGFPORT  WB  AP 

SROTON 

NEw  HAVEN  we  AIRPORT 

NCRWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 


WESTeROOK 
DIVISION 


NORTHERN 


8RASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
ELSTIS  2 

FCRT  KENT 
GREtNvILLF 
HAyNESVILLE 
HCULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMir 

long  fall";  dam 
"IDDLE  dam 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

OCUOSSOC 
RATTfN  1  S 
PRESOUF  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SCUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUCEN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 
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Temperature 


56. T 
52.7 

56.1 


55.5 
56.3 


5*. 2 
5<..l 


57.6 
55.3 
53.2 


54.8 
58. IM 
54.9 


51.3 
52.6 
53.1 
55.0 
56.9 

55. 6M 


43 
44. IM 


46.1 

44. 9M 


50.5 
49.2 
52.4 
50.8 
49.3 


30.6 
32.7 
29.4 
29.7 


31.1 
30. 9M 


31.7 
31.3 
26.5 
33.5 
32.9 

36.1 
30.3 
33.9 
33.1 
33. 2M 

32 

30. 6M 
31.1 


23.9 
25.5 
28. 8 
23.lt 


28.4 

25.5 
25.2 
21.1 
27.8 
28.2 

24.2 
27. 7M 
28.0 
23.2 
24.0 

23.4 
23. 1- 


30.3 
28.1 
28.0 


42.7 
42.8 
39.8 


43.3 

4  3.9M 


43.0 
42.7 


46.9 
42.8 
43.6 
44.0 
44. 9M 

43.8 
44. 4M 
43.0 


43. 6M 
44.2 


37.8 
37.6 
34. 9M 


37. 6M 

38.0 

38.3 

36.2 
34.6 

32. 6M 

37.7 

38.3 

34.2 

38. 2M 
37.8 
34.6 
35.2 

34.8 
34. OM 


39.5 

38.7 


1.6 
4.1 


22  24  27 

25  24  27. 

22  23  27. 

30.  19   5 

30  19  27. 


633 
661 
660 
748 


642 
623 


654 
659 
710 
613 
610 

534 
658 
637 
622 
596 

628 

620 
653 


643 
650 
613 
580 
584 


No.  ol  Days 


905 
810 
813 
896 


809 
878 
811 
803 
793 

857 
907 
965 
812 
794 

913 

799 
810 
905 
888 

901 
919 


1  2 
29 
25 

0  29 


25 

28 
30 
25 
26 

0 
0 


Precipitation 


1.70 
1.36 
1.34 
1.65 


1.44 
.93 


1.20 
1.69 
1.22 

1.71 
1 

1.38 
.98 
1.46 
1.31 
1.51 

1.13 
1.19 
1.18 


2.26 

1.90 
1.99 
1,96 

1 

1.80 


.50 
.73 
.27 


.65 
.52 


1.08 
1. 00 


.81 
.90 


.92 
.85 
1.17 
.91 
.78 


2.41 
2.41 


2.36 
2.35 
2.95 


1.54 
1.90 


2.59 
1.90 


2.28 
2.2 


2.29 
2.77 


1.93 
2.65 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 

FARNIINGTON 

GARDINER 

riPftND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEXISTnN 

MADII^ON 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

ORONO 

RLMFORD    1    S5E 

rlmford  POWER  Plant 

springfield 
vanceboro  no.  2 
waterville  pump  STA 
west  buxton  2  nnw 
west  enfield 

woodland 

division 


COASTAL 

BAR  uARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JCNESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  C-L0UCE5TER 

PORTLAND 

PORTLAND  wB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


v^ASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

clmminc-ton  hill 
hcosic  tunnel 

KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  wB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBBIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0 

AMHERST 

8«RRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BLFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CL INTON 

EAST  BRIMFIELD  dam 

FITCH8URG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tlllv  dam 
turners  falls 

wALPOLF 

WFST  MEDWAV 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


DIVISION 


Temperature 


50. 'I 
51.7 
*8.5M 
51. T 
51.4 

51.1 
51.0 
49. i- 
50.2 
50.0 

50.  7M 

43.2 

53.6 

51.3 

'•'i.l 

51. CM 


50.0 
51.9 
49.5 
46.9 
49.2 

48.5 
51.3 

49.5 
48.8 

49.9 
53, 8M 
54.2 


52.5 

49. OM 
50.3 
53.7 
51.0 

54.6 
53.4 


54.6 
51.2 
53.5 
54.3 
51.7 

53.4 
53.8 
52.5 
54.2 
55.2 

55.9 
56.6 
54.5 
55.2 
53.9 

53.2 
56.4 
54.3 
54.5 

54.8 

56.2 

57.4 
51.4 


28.1 
29.1 
26. 2M 
27.7 
31.9 

29.6 
28.9 
28.6 
29.0 
30.0 

25. 7M 
27.3 
30.2 
28. 1 
27.0 

30.0 


31.9 
30.9 
31.8 
30.1 
30.6 

28.7 
30.5 

35.2 

30.9 

31. 7M 
33. 7M 
28 


30.8 
30.8 
30.0 
29.6 
30.5 

30.0 
29.6 


30.1 
29.0 
30.2 
28.8 
34.2 

31.2 
36.0 
33.8 
30.0 
31.3 

34.0 
33.5 
33.4 
34.4 
30.6 

30.3 
35. 6M 
30.2 
31.6 
30.8 

31. 3M 

31.6 

32.5 


39, 

40, 
38. 4M 
39.7 
41.7 

40.4 
40.0 
39.1 
39.6 
40.0 

38. 2M 

37.8 

41.9 

39.7 

38.1 

40.5m 


41.0 
41.4 
40.7 
38. 5 
39.9 

38.6 
40.9 

42.4 
39.9 

40. 8M 
43. 8M 
41.6 


41, 
39. 9M 
40.2 
41.7 
40.8 

42.3 

41.5 


42.4 

40.1 
41.9 
41.6 
43.0 

42.3 

44.9 
43.2 

42.1 
43.3 

fc^.O 
45.1 
44.0 
44.8 
42.3 

41.8 
46, OM 
42.3 
43.1 
42.8 

43. 8M 

44.5 

42.0 


-  3.1 

-  2.2 


-    1.1 


-  1.1 

-  2.5 


-       .3 


-    1.7 


2.7 
3.5 
2.2 

3.0 


4.3 


-    2.7 


3.9 
2.5 


3.0 
3.3 

2.6 
2.7 


2.9 
2 


766 
731 
792 
753 
696 

732 

7<,4 
768 
758 
744 

813 
810 
685 
753 
801 

732 


712 

701 
721 
7 
747 

783 
716 

670 
745 

717 
634 
696 


No.  ol  Days 


693 
753 
736 
696 
718 

678 

701 


671 
738 
685 
696 
651 

673 
599 
647 
682 
645 

595 
589 
624 
599 
675 

690 
567 
675 
649 
657 

632 

607 
685 


17 


Precipitation 


1.06 

.92 

.75 

1.25 

1.30 

.78 
1.27 

.60 
1.25 
1.43 

.47 
1.09 

.71 
1.33 

.98 

1.05 


.82 
.70 
1,13 
,86 
,56 

I. 01 
1.16 

I. 10 
1.00 

1.04 
.97 
.89 


1.36 

1.08 
1.67 
1.10 
1.81 

1.26 
1,55 


1,28 

1.07 

1.67 

.77 

1.38 

1,14 
,78 
,89 
,99 

1,14 

,87 

^94 

1,59 

1,35 

1,50 

1,18 
,82 

1,04 
1,38 
1,04 

,77 
1,11 
1,62 


-  2,70 

-  3,04 


2,52 
2,22 


-  2.48 

-  2.61 


-    3.09 


2.64 
2,99 


2,87 

2,63 

2.06 

2.30 
2.20 


2.42 


-    2.62 


-  2.99 

-  2.93 

-  2.92 

-  2.97 

-  2.44 

-  2.09 

-  2.34 


2.96 
3.18 


2.64 
2.31 


-    2.70 


50 

24 

67 

24 

62 

24 

65 

24 

49 

24 

55 

24 

35 

24 

63 

24 

46 

24 

64 

24 

48 

24 

31 

8 

42 

24 

38 

24 

55 

24 

54 

24 

45 

30 

50 

24 

74 

24 

67 

24 

62 

24 

67 

24 

73 

24 

T 

T 

4.4 
.0 

.7 
T 
T 
3.0 
T 

T 

.0 
1.0 

T 


2.0 

T 
1.0 

T 
2.6 

2.0 


1.8 

T 
1.1 

T 
T 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MASSACHUSETTS 


COASTAL  C 

8CST0N    KB    AIRPORT 

BROCICTON 

CAMP  wELLFLEET 

EAST  kAREhAM 

EDGARTCWN 

fALL  RTVER 

HI,m6MAM 

MYANMS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NE*  SEDFORO 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
RCCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CCLEBROCK  3  SSW 
FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMCUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


DIVISION 


southern 
Blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CCNWAY  1  N 

OLRHAm 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  Z    NNW 
NCRTWWOOO 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFE80RO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREE^JVILLf 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  Airport 

DIVISION 


Temperature 


52.* 
52.6 
'•q.S 
52.1 
51.3 

54.* 

53.9 
51.9 
53.8 
48.8 

53.7 
52.3 
51.0 
53.1 

50.0 

51.3 
51.7 
54.2 
51. 9M 


48.5 
49.6 
48.3 


43. 8M 
51.7 


26.2 
43.5 


51.5 

51.0 
55.8 
52.0 
54.0 

51. 5M 
54. 3M 
54.7 
53,4 
56.4 

51.8 
51.6 
54.4 
53.2 
48.7 

54.3 

53. 7M 

53.2 

51.1 

51.1 

51.8 
53.9 
55.3 
50.8 
52.1 


48.1 
54.3 


52. 
53. 


39.3 
33.  IM 
35.0 
32.4 
34.7 

36.1 
32.4 
31.7 
32.8 
32.4 

39.2 
34.7 
33.7 
30.9 
35.4 

36.4 
36. 2M 
30.7 
37. 5M 


28. 
29. 
26. 


23. 5M 
25.6 


14.0 
26.7 


29.1 
26.4 
28.5 
26.6 
29.4 

27. 7M 

28.71 

27.9 

29.6 

29.2 

30.6 
27.7 
30.0 
29.9 
29,1 

29.0 
29.3 
26.3 
28.0 
28.6 

28.5 
27.7 
20.1 
30.2 
28.0 


36.3 
33.0 
37.4 
36.4 
33.9 


45.9 
42. 9M 
42.4 
42.3 
43.0 

45.3 
43.2 

41.8 
43.3 
40.6 

46.5 
43.5 
42.4 
42.0 
42.7 

43.9 

44. OM 
42.5 
44. 7M 

43.3 


38.5 
39.5 
38,4 


33. 7M 
38.7 


20.1 
35.1 


40.3 
38.7 
42.2 
3°. 3 

41.7 

39. 6M 
41. 5M 
41.3 
41.5 
42.8 

41.2 
39.7 
42.2 

41.6 
38.9 

41.7 


41 

.5M 

39 

.8 

39 

.6 

39 

,9 

40 

,2 

40 

8 

42 

5 

40 

5 

40 

1 

40 

8 

42. 

2 

43. 

7 

45, 

7 

44. 

4 

43. 

8 

44, 

0 

3,7 


,9 
2,6 


2,9 
2,7 


-    2.1 


2 

1.9 
2.3 


61    26» 
67    25* 


No.  of  Daya 


566 
668 
671 
676 
653 

584 
649 
690 
646 
726 

549 
639 
670 
684 
662 

626 
623 
670 
603 


793 
758 
790 

838 

942 
783 

1339 

887 


731 
783 
681 
763 
691 

761 

6o5 
703 
695 
661 

707 
754 
677 
697 
773 


6 

17 

15 

0    19 

0    18 


692 

0 

694 

0 

751 

0 

755 

0 

750 

0 

739 

0 

719 

0 

666 

0 

727 

0 

743 

0 

675 

0 

634 

0 

570 

0 

611 

0 

630 

0 

0 

0    18 

0 


Precipitation 


1.24 

1.47 
1.27 
1.51 

1 

1.84 

l.on 

1.23 
1.11 
1.51 

1.39 

1.18 

.99 

1.64 


.50 
1.41 
1,48 
1.58 

1.32 


1 
1.26 

D    1.21 

1.63 

1.00 
1.31 

3.61 
1.85 


.85 
1.48 
1.16 
1.49 
1.09 

1.07 

,85 
1.31 
1.21 

1.34 

1.11 

.77 

.89 

I. 10 

•  93 

.81 
1.05 
1.12 
1.41 

I. 10 
1.82 
1.09 
1.02 
1.53 

1.15 


1.32 

1.57 
1.40 
1,20 
1, 

1,39 


2,53 
2,21 


2.31 
2,25 


2,34 
2,95 


2,41 
2,54 


1.68 

1.45 


-    2,34 


2.2 

2.89 


2.15 
2.71 


2.62 
1.82 
2.41 


-    3.04 


-    2.71 


-  2.29 

-  2.62 

-  2.27 

-  2.47 


.51 
.81 
.65 


.80 
.93 


24 
24. 
24 
24 

.45     24 


.42|  10 
30 


5.6 
3,5 

8.0 


4,3 
2.5 


22.5 

23,0 


7,5 
T 


,3 

1.7 
1.2 

1.8 
.1 
.0 
.0 

2.0 

.0 

T 

T 

1.0 


2.5 

2.0 

T 
1,0 
3.0 

1.0 


No.  oi  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

<2 

8,1 

►1 

1 

i 
< 

■a 

1 

1 

2 

1 
a 

a 
• 

o 

a 

No.  of  Days 

3 

■s 
«  c 
Iz 
SB 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SbUon 

Max. 

Mio. 

H 

■S-n 

n 

is 

• 

a 

£ 
1 

0 
O 

1 
0 
°. 

0 
1 

s ; 

si 

VERMONT 

•    «    « 

NORTHFASTERN        01 

BLOOMFIELD. 
CHELSEA 

ENOSBUPG  FALLS 
MC  INOPE  FALLS 
MIDDLESEX 

<.7.5 
50.3 
53. i 
52.8 
50.* 

25.5 
25.4 
29.3 
29.0 
29.2 

36.5 
37.9 
41,4 
40.9 
39.6 

-  4.4 

-  3.0 

62 
64 
73 
67 
67 

24 

24 

21 

24 

22 

12 
17 
16 
21 
22 

27 

1 

27 

23 

15 

847 
807 
704 
712 
748 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
26 
24 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.11 
.73 

I. 58 
.83 
.67 

-  1.97 

-  2.38 

.76 
.32 

.41 

.25 
.20 

9 
8 
8 
9 
8 

1.5 
9.0 
1.8 
1,1 

1 

T 

1 
T 

8 

9. 
9. 
9. 

2 
3 

6 
3 
2 

I 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MCNTOFLIER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
ttMCUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

«a.3 

52.9 
35.2 
4<3.2 
45.3 

27.5 
28.8 
22. 8M 
29.1 
28.9 

37.9 

40.9 
29. OM 
39.2 
37.1 

-  l.l 

66 
73 
65 
65 
58 

30 
21 
21 
21 

30 

17 
17 

19 
20 

27 
27 

27 
27 

804 
714 
1066 
765 
834 

0 
0 
p 

0 
0 

0 
0 
15 
0 
0 

25 
25 

26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
1.30 
2.31 
1.34 

.95 

-  1.60 

.25 

.40 
.44 
.43 
.31 

24. 

8 
22 

8 
8 

.9 

1.3 

13.5 

4.9 

T 

1 

87 

1 

16. 

8 
13. 

8. 

4 
5 
9 
4 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NOHTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BUR<E 

50.6 
51.7 
<.9.7 
47.4 

27.1 
2B.fc 
29. OM 
23.4 

38.9 
40.2 
39. 4M 
35.4 

-  2.7 

70 
64 
67 
63 

22 

30 

11 

19 
20 
20 
16 

1 
27 
27 
28 

778 
736 
764 
880 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

27 
25 
24 
27 

0 
0 
0 
0 

1.28 

1.05 

.70 

1.07 

-  2.28 

-  1.77 

-  1.92 

,32 

,49 
.19 
.44 

2 

8 

22 

9 

1.0 

T 
3.9 
2.0 

1 
T 
2 
4 

2 

9. 

6 

5. 

6 

3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

3B.9 

-  2.1 

1.04 

-  1.94 

2.5 

«    •    * 
hESTERN             02 

BENNINC-TON  2  NNW 

TURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  5 

RLTLAND 

53.6 
50. n 
53.5 
52.1 
54.4 

31.8 
31.7 
31.0 
28.4 
32.1 

42.7 
41.3 
42.3 
40.3 
43.3 

.1 

-  2.6 

-  1.5 

73 
69 
70 
73 
75 

21 
21 
21 
21 
21 

17 
23 
21 
18 
22 

I 
27 
28 

4 

4 

660 
707 
674 
735 
645 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
20 
22 
25 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 

.93 

.69 

1.44 

1.19 

-  1.70 

-  1.76 

,49 
,29 

.36 
.51 
.43 

25 
8 
8 

24 
8 

3.0 
4.9 

2.0 

T 
l.O 

2 

I 
0 
T 
0 

1 
8 

2. 

4 
5 
3 
6 

4 

0 
0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

51.5 

33.6 

42.6 

65 

21 

22 

27 

669 

0 

0 

15 

0 

1.34 

.36 

8 

3.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

4?.l 

-  2.1 

1.19 

-  1.86 

2.3 

*    «    * 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READ5B0R0  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

53.2 
53.9 
60.0 
44. fl 
54.0 

30.1 
26.6 
29.0 
25.2 
29.6 

41.7 
40.3 
39.5 
35.0 
41.8 

-  Z.Z 

-  3.0 

68 
66 
67 
62 
69 

23 
23 
24. 
24 

24. 

22 

IS 
23 

14 

23 

4. 

4 

1 

4 

9. 

695 
735 
756 
892 
690 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

24 
25 
24 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
1.04 
1.75 
1.59 
1.12 

-  2.38 

-  2.73 

-  2,67 

-  3,12 

-  2.74 

.56 
,64 
.67 
.52 
.41 

24 
24 
24 
24 
24 

.4 
1.0 
3.1 
5.5 

1.0 

T  e 

5   3. 

17   3. 

23   6* 

1   2 

4I  1  0 
2   1   0 
4   I   0 
6   1   0 
4   0   0 

WOODSTOCK  3  E 

50.5 

27.7 

39.1 

-  3.9 

65 

24 

20 

4. 

770 

0 

0 

25 

0 

.83 

-  2.69 

.41 

24 

1.5 

0 

2 

0  0 

DIVISION 

39.6 

-  2.5 

1.28 

-  2.60 

2.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   75"  ON  THE  21ST  AT  RUTLAND,  VT 

LOWEST  TEMPERATURE,    -2'    ON  THE  27TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  NH 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   3,61  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  NH 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .27  INCH  AT  CUkYTON  LAKE  2,  ME 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:   1.27  INCHES  ON  THE  9TH  AT  CANNON  MOUNTAIN,  NH 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL ■  30.7  INCHES  AT  CANNON  MOUNTAIN,  NH 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  119  INCHES  ON  THE  13+  AT  CANNON 

MOUNTAIN,  NH 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  82    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  { 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16  1  17  I  18 

19  [20  1 

21 

22  1  23 

24 

2S  1  26  1  27 

28  1 

29  { 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST           01 

8«KEaSVlLl.£ 
e«RKH«n5TED 
BULLS  SBIOse  Oax 
C8E*"  MILL 
FALLS  VILLAGE 

UK 
I. 01 
l.TO 
1,31 
1.3A 

T 
.01 

.06 
.10 

T 

.16 
.03 

T 

,07 
,06 

.25 

.11 

.2! 

.16 

.11 

T 

.16 

.10 
.03 
.25 

.16 
.19 

.50 
.70 
.39 
.58 
.66 

.21 

.06 
.20 
.10 
.20 

•  27 

•  06 

•  06 

.19 

.05 
.06 

.06 
.06 

•01 

.01 

•  06 

T 

•02 

NORfOLIC  2  SW 
DOCUr  RIVER  0AM 

salisbury 
smekaus  dam 
torrington 

1.69 
l.»1 

l.>] 

T 

.01 
.02 

.07 

.01 
.11 

.10 

T     T     .02 

T 
.03 

,1! 
,02 

,06 

T 

T 

I 

T 

T 

.01 

.02 
,18 

.2; 

.11 

.02 

.21 

.16 
.29 

.16 
.11 

.52 

.33 

.99 

.31   T 
.22 

.07 
.67 

,05 
,26 

.22 
.19 

.06 
,06 

.10 
•  03 

T 

•  Oi 

•  01 

alGKAM  RESERVOIR 
WOODBURY  i    H 

.93 

T 

. 

.02 

T 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

•     •    . 

... 

,20 

T 

. 

.68 

•  08 

.10 

.05 

. 

A     »     • 

CENTRAL             02 

ANSONIA  I  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAOONSET  RANGER  5TA 

1.A3 

i.to 

1.21 
1.20 
l.»2 

T 

T 
T 

T 

.02 

T 

.03   T 

T 

T 
.01 

T 

.09 

.01 

T 

T 
,03 

.11 

T 

T 

.2C 

.20 

.36 

.26   .03 
.18 
.11 
.37 

.31 
.28 
.58 
.69 
.26 

.33 

.07 
.13 
.19 
.27 

.26 

.09 

•  09 

•  21 

•  06 

•  16 

•  05 
.07 

.66 

•  01 

•  01 

•  01 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLE  1  S 
COVENTRY 
OANBURY 
DAWSON  LAKE 

1.64 
1.01 
1.22 
l.Tl 
1.4< 

T 

.01 

T 

.02 
.02 

T 

.03 
.01 

T 

.02 
.01 

T 

T 

.01 
.10 
T 

.10 

.1! 
.03 
.02 
.11 

.56 

.09 
.16 
.60 
.37 

,66 
.69 
.39 
.56 
.3! 

.60 

.17 

.22 

.16        T 

.36 

•  20 

•  05 

•  03 

•  30 

•  25 

.06 
.05 
.19 

.07 

•  09 

•  16 
.18 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BBAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

1.16 
1.66 
1.3T 
1.31 

T 
T 

.01 
.01 

T 

.06        .02 

T 

T          T 

T 

T 

.06 
.02 

T 

T 

.02 

T 
T 

.03 

,06 
,08 
,13 
,05 

.01 
.03 
.0! 

.08 

.68 

.08   ,06 

T     .06 

.18 

.73 

.60 
.69 
.73 
.29 

.29 

.02       .01 

.03 

.19 

•  07 

•  92 

•  10 
.06 
.02 

.18 
.02 

.06 

•  01 

•  09 

•  09 

•  98 
.60 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MlOOLETOwN  ♦  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

.9( 
1.61 
1.31 
l.Tl 
1.51 

T 

T 

T 

.0* 

T 

T 

T          T 

.06 

.oe 

T 
.03 

T 

.13 
.11 

.10 

.06 

.10 

T 

.16 

.03 

.17 
.36 
.31 
.68 
.35   .06 

.37 

,61 
.66 
.38 
.31 

.18 

.11 

.12       T 

.26 

.03 

.02 
.27 
.27 
.26 

.07 

•  20 

•  08 

•  08 

•  03 

T 

•  06 

•  9« 

PAUCHAU6  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUOATUCk  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

i.n 

1.31 
1.6i 
1.91 
1,63 

T 

.03 

T 
T 

.03 
.02 

.0! 

.08 
.07 
.02   T 

.01 

T 

,02 
.01 

T 

T 

T 

.06 
.10 
.01 

.01 
.11 
.08 
.01 
.20 

.30 
.31 
.60 
.66 
.31 

.66 
.30 
.31 

.61 

.50 

.12     r 

.22 
.29 
.22 
.13 

.16 
.28 
.33 
.91 
.16 

•  07 

•  05 

•  01 

•  06 

T 
.01 

.01 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

iIao 

l.I: 
1.6! 
I.H 

T 
.15 

T 

.01 

T 
T 
T 

T 

T 

.03   .05 

,03 
.06 

.10 

.06 

T 

.33 

.15 
.65 

.16   ,10 

.33 
.59 

.31 
.29 

.36 

.10 
.28 

.08 

.29 

.02 
.38 

.30 

•  06 

•  19 
.02 

.01 
.01 

.11 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHISVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

1.51 

1,2a 

1,11 

l,3t 

1.51 

.01 

.01 

T 

T 

.02 

.01 

.01 
T 

.0! 

.03 

T     T 

.06 

.02 

.01 
.01 

.02 

.01 

.02 

T 

.01 

.01 

T 
.05 

T 

.02 

.03 
.07 

.01 
.01 

•  0< 

.16 

T 

.23 

.20 

.66 
.17 
.09 
.16 

.30 

.23 
.68 
.52 

.67 

.60 

.60 
.21 
.28 

•  18 

•  22 

.26 

.08 

.16 
.26 

.06 

•  05 

•  17 
.05 

•  09 

.01 

T 
.08 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT     R 

2.2t 
1.9< 
I.T2 
l.'« 

T 
T 

.01 

T 

.01 
T 

,13   T     T 

,16 

,10   .02 

.10 

.09 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.06 

.01 

T 
T 

T 
T 

.09 
.IB 

,06 

.33 

T 

.11 
.OS 
.16 

.17   .06 

.62   T 

.68 

.51 

.28   ,02 

.69 
.38 
.32 
.23 

.38 

.12        ,07 

.16       T 

.30 

.69 

.15       .10 

T 

•  02 

•  15 

•  13 

T 

.58 
.31 

.01 
.9J 

NORTH  8RANF0RD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOk 

l.T? 
l.'< 
2.2! 

i,«( 

.01 
.01 

T 
T 

T 

.09   .02 
.10   .03 
.10 
.13 
.1! 

.03 

.01 

.02 

T 

T 
T 

T 

T     T 

T 
T 

T 

.02 

.01 
,26 
.15 

.10 
.26 
.11 

.01 
.01 

.55 

.63   T 
.39 
.63 
.63 

.39 
.27 
.68 

.92 

.61 

.36 
.38 

.28 

•  16 

•  29 

.90 

•  06 
.15 

•  30 

•  09 

•  09 

T 
T 
•  01 

T 

MAINE 

•    •    • 

NORTHERN            01 

bingham  wyman  dam 

brassua  dam 

bpidgewater 

caribou  wb  airport   //r 

Clayton  lake  z 

,ei 

,61 
,5( 
.T3 

.21 

.IT 
T 

.02 

T 

T 

I     T     T 

T 

.02 

T 

.06 

T 

T 

,01 
,08 

.26 

.10 

T 
T 

.09 
.03 
T 
.03 

T 

.0! 

T 

T 

.12   T 

.01   .11  .li 

T 

7 

T 

T 

.29 

.16 
.39 
.19 

•  02 

.18   T 

•  26 

•  06   T 

•  10 

•  06 

T 

7 

T 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

.91 
,6! 
.52 
.52 

.10 

T 

.01 

.02 

T 

.08 
.16 
.20 

T 

.oa 

.03 
.17 
.02 

T 
T 

.6( 

T 

T 

■ 

•1^ 
.23 
.26 

.61   .07 
.18 
.02 
.08 

■ 

7 

■ 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  0AM 

•  T2 

.51 
.51 

.6' 
.71 

T 
T 

T 

T 
.05 

T 

.02 
T          T 
.01 

,02 

T 
.1! 

.01 
.01 
.12 
.11 
.21 

T 

.03 

,20 

,15 

,11 

.0! 
.10 

.OS 
.06 

.01 

.0: 
.o< 

.01 

.07   .03 
.03 

.01 

T 

.02 

.01 
.09 

.38 

.28 

T 
.11 

.06   .06 

.05 

.10 

•  17   T     T 

T 
•  02 

MILLINOCKET 
MILLINOCkET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
00U05S0C 
PATTEN  1  S 

,61 

.Te 

.52 

1.01 
1.0( 

.05 

T 

.09 

T 
.02 

T 
.06 

T     T 
T     T 

T     T     T 

T 

T 
.02 

.10 
.20 
.06 
.16 
.10 

.15 

T 

.06 

.08 

.02 
.05 
.19 

7 

.1( 

.0! 

7    T    T 

.02 

T 

T 
.10 

.62 

T 
.13 

.60 

•  37 

,10 

•  18 

•  33   T 

•  50 

T 
7 
T 

PRESOUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 

.54 

.61 
.9( 

1.2; 

.51 

T 
.16 

.30 

T 

,06 

T 

T     T 

.23 

T 
.69 

T 
.08 

.10 

T 

.07 

T 
.06 

T 

T 
.01 

.11 

T 

.10   .1! 

T 

.0! 

.01 

.12 
.21 

.16   ,02 
.56   .03 
.60 

.06   T 
•39   .09 

7 
.01 

T 

lELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 

.T( 
.61 
.6< 

.29 

T 

T 
.02 

.01 

.07 

.61 
,02 

.16 

.20 

.05 

.06 
.07 

.oe 

T 

.0! 

.21 

.17   T 

.01 

■    •    • 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BqIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

.9: 

.81 

1,11 

,91 
.11 

T 

.13 

.07 
.16 
.06 
.06 

T 

.25 
.12 

.68 

,10 
.32 
.21 

.60 
.62 

.01 

T 

.02 

.03 

.03 

I 
.16 

.02 

T 

T 
.02 

T 

.06 
.0! 

T 

.01 

.03 

.18 

.08 
.20 
.06 
.08 

T 

•  03 

•  10 

•  16 

•  18 

T 
T 

T 
T 

.01 

.21 

•  02 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

i.oe 

.92 

.T! 
1.2' 

1.30 

.12 

.09 
.10 

.21 

T 

T 

T 
,18 

,05 
,3! 

.63 
.22 

.75 

.01 

.08 
.06 
,36 
,0! 
.23 

•  06 
T 

.02 

.o< 

.02 

.02 

T 

.07 

T 

,10 
,20 

.10 
.60 

•  11 

•  03 

•  39 
.21   T 

•  09 

•  06 

T 

•  02 

T 
•  U 

See  Relerence  Notes  Following  Sladon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


16   17   18 


MAINE 

MtDISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

runforo  i  5se 
rumforo  power  plant 

sprinofieuo 
vanceboro  no,  2 
watervillE  pump  STA 
west  buxton  2  nnw 
west  enfielo 

WOOOLANfl 


COASTAL  ' 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NE5B0R0 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNW 


AS5ACHU5ETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMIN6T0N  HILL 
HEATH 

H005AC  TUNNEL 

KNIOMTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOrLSTON 
euFFUMVlLLE  DAM 

CHESTNUT  MILL 

CLINTON 

EAST  BBIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH8URG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARD5T0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  i  H 
0UAB6IN  INTAKE 
READING 

shelburne  falls 

southbridse  3  sw 
springfield  armory 
sterling 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WARE 

WE5TF1EL0 

WEST  HEOWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 

BOSTON  we  AIRPO 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 


i.o-; 

.Tl 
1.3! 


l.DC 
1.0< 
.91 


1.3e 

1.5! 

.1! 

i.oe 

1.5' 

1,61 
1,K 

,6a 

1,B1 


l,OC 
l,Oi 
1,01 
1,61 


1.1 
1.2 

1.A1 
1,2 
1,3< 

1,S 


,02  ,11 

,01  ,04   ,04 

T  .02   ,02 

T  ,16   ,02 

.01  .07 


01   ,08   ,05 


.07   ,56   .01 


.35 

,38 
,69   .OA 


•  47 

T 

.06 

7 

,23 

,2C 

,02 

,02 

, 

,*0 

,08 

.OA 

,0A 

01 

,»0 

,08 

.01 

,04 

,18 

,37 

.05 

T 

,60 

T 

,10 

,10 

,*T 

.02 

,10 

T 

,03 

T 

.07 


.03 
.09 
.12 


.02 
,02 
T 
.02 


.09   .01 

T 
,11   ,01 


•  19 

,15 

,o: 

,20 

.15 

.10 

.04 

.01 

.19 

,17 

.02 

•  06 

•  08 


T 

•o: 

.0' 

•  08 

.01 

•  05 

T 

•  13 

.01 

•  19 

.05 

T 

.0: 

•  U 

.08 

•  0! 

•  08 

•  02 

•  04 

T 

•  04 

.04 

•  01 

•  01 

•o: 

•  03 

T 

•  Oi 

•  07 
.05 
.02 


•  03 

•  08 
.02 


6G   .12 


•01   .0« 
T 

•  II 

.01   •Ot 


•04   •09   •SI 


See  neference  Notes  Following  SUUon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1966 

Station 

1 

Day  of  Month 

I  1 

2  1 

3 

4  {  5  1  6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  I  17   18 

19  {  20 

21 

22  1  23 

24 

2S| 

26  1  27 

28  I 

29  I  30 

31 

MASSACHUSETTS 

HVANNIS  2  NNE 

IfSNICH 

nlODLEeoPO 

"IOOLETON 

NANTUCKET  «»    AIRPORT     R 

1.2 

1.0 
1.5 
1.1 
1.9 

.07 

.01 

.10 

.07 
.18 

.10 
.01 
.08 
.17 

T 

T 
.1 

)   ,10 
,1k 

.01 
.09 

T 

.09 

.Ok 

.02   .02 

.13 

.Ok 

T 

.05 
.01 

.09   .19 
.11   .07 
.04   .33 

.06   .05 
.29 

.3 

.1 
.9 

'.Z 

.21 

i    .It 

.19 
.28 

•  09 

•  09 

•  04 
.12 

•  18            . 

•11   •OI       • 

•  19 

•  06 

•08   .21       . 

NEK  BEDFORD 
NEweuRYRORT 
PEKBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

1.3 

1.0 
1.0 
1.1 
.9 

.06 

.03 
.01 

.0 

.0* 

2       T 

T 

.U 
.07 
.03 
.12 
.12 

.2 

.0 
T 

T 
,12 

T 
T 

.03 

.03 

T 

.0 

T     T 

T 
.06 

•  06 

T 

T 
T 

.01 

T     .16   T 
.16   .02 
.01   .30 
.01   .36 

.04{   .27 

.1 
.2 
.3 

.2 

.09 
.08 
.22 
.14 
.14 

.10 
.02 

.05   .98       , 

.09   T         , 
.OT   T         , 
.18   T         , 
•  06            • 

ROCHESTER 
ROClCPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
S«ND»ICH 
SEGREGANSET 

1.6 

.a 

.5 

l.A 
1.'. 

.07 
.09 

T 
T 

.05 

.0 

T 

3   .07   T 

T 

.08 
.OA 

T 

.01 
.28 
.19 
.09 

.0 
.0 
,0 
.0 

T 
T 

.01 

T 
T 

.01   T 
.Ok 

T     T 
T     T 

.10 
.06 

.0 
•  Oi 

.25 

.10 

.18 
.32 

.5 

.2< 
.11 
.9< 
.6! 

.39 

T 

.39 

.19 

T 
T 

.17   .0^ 

.16   T 

.01   T         • 

.18            . 

.16    ,oi          , 

SPOT  POND 
TAUNTON 
HOODS  HOLE 

.S 
l.A 
l.S 

T 

.03 

.02 
.15 

,02 
,22 

.07 

T 

T 
.03 

.09 
.02 

T     T 

.02 

T 

.01^   .07 
T     .26   T 

1   •" 

.64 
.31 

.13 

.11 
.29 

T 

.01 
.06 

1 

•  03   .02J      • 

.09   .09 

.26            . 

NEm  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 

BENTON  S  SM 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
C0LE8R00K  3  SSW 

l.> 

1.2( 

D  1.2 

2.1! 

T 

T 
.03 

.08 
.05 
T   0 
.11 

T 

.0' 
,U 
.0 

T     T 
T 

.13   .0! 

.16 

.51 

.U 
.68 

,21 
,81 
.6! 

1.21 

,09 
,12 

.16 
.16 

.19 

.05 

T 
.09 

T 
.0 

T 
.02 

.01 
.02 
.07 

.22 

.03 

.10 

•  11 

•  07 

• 

T 

T     t 

T 
.21 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

1.2( 
.X 
1.63 
l.OC 
1.3 

T 
T 
T 

.05 
.Ok 
T 
.12 

.0 

T 

.10   T     .02 

T 
T 

.35 

.80 

."•5 

.82 
.26 
.30 

.kl 

.02 

.16 

.Ik 
.02 

.02 

T 

.11 

T 

.0 

.10 

•  01 

.06 

.06 
.06 

T 

T 

.1! 

.26 

.94 

T 
•  04 

•  01 

•  21 

.02 

T 

T    T 
.04  T 

T 

JEFFERSON  <.  S 

LANCASTER 

MILAN  7  NNH 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

PINKHAM  NOTCH 

1.7! 

.8! 
3.»I 
1.8! 

T 
.13 

.18 

.A9 
.09 

.0« 

.A« 

T 

T     .03   T 

.08   .15   .03 

.0*   T 

T 
.12 

.7* 

.27 
.80 
.13 

.32 

.kl 
.31 
.93 

.09 

.09 
.23 

.12 

T 

.D< 

.o< 

.0 

T 

T 
.01 

T 

.10 

.06 

.06 
.08 

.10 

.06 
.11 
.04 

T 

T 
.27 

T 

.01 
T     T 

T 
.02 

Io9 
•03   .11 
T 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 

1.6! 

1.1! 

1.30 

T 
T 

T 

.IC 

.0* 

T 
.02   T     T 

T 
T 

.37 

T 
.03 

.29 

.78 
.77 

.06 
.07 
.06 

.16 
.01 
T 

.o< 

.01 

.03 

.06   T 
.03 
.12   t 

.30 

T 
T 

.16 
.12 
.22 

T     T 
T 

.06   T 

SOUTHERN            02 

blackhater  dam        r 
bradford 

CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

.89 

1,18 
l.kl 
1.96 
1.11 

T 

,0k 
.12 
,10 

.u 

.07 

.02 

.02 
,0i 

.21 

.10 

.20 

.62 

« 

.22 

.03 
.02 
.31 

T 

.02 
.89 
.09 

.02 
.03 
.02 

.01 

.0 
T 

,0! 
,0! 

T 

T 

.06 
.01 

T 
.01 

•  34 

.43 

.28 

.97 

.16 
.19 
.29 

.45 

.01 

T 

.04 

.11 

.16 
T 

.02 
.09   T 

CONCORD  W8  AIRPORT       R 
CONWAY  1  N 

Dublin 

DURHAM 

EAST  DEERING 

l.lt 

i.ie 

1.0< 
l.OT 

T 

.02 
.23 

» 

,06 

T 
,1« 

T 

T 
,01 

T 

.lA 
.83 

,09 
.A2 

.09 

.07 
.07 
T 
.10 

T 
T 
T 

.08 

.01 
.01 
.01 
.09 

.01 

.06 
.01 

.02 
.02 

.10 

.02 

.02 

.0! 
.04 

.01 
.03 

.k6 
.29 
.73 
.29 

.66 

.01 

.09 
.02 
.04 

.02 

.06 

T 

T 

.03 

.09 

T     .36 

.02 
.07 
.05 
.06 

EPPING 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM       R 

GILMANTON  2  E 

.8! 
.8! 

1.0! 

T 

TlO 
.07 
.03 

T 

.0! 
.03 

.02 
,02 

,25 

,06 
.2A 
.20 
.18 

.01 

T 

.05 
.0< 

.02 

T 

T 
.19 

.02 

T 

T 
T 

T 

.11 
.09 

T 
T 

.06 
.10 

.03 

T 

.02 
.10 

.29 

.80 
.kO 
.31 
.26 

.09 
.09 

.11 
•  11 

.06 

T 

.07 

T 

.05   T 
.02 

.09 

T     .01 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

.91 
1.31 
1.21 
1.3' 
1.2( 

.06 
.13 
,07 
.03 

T 

.0; 
.Oi 
,0* 

T 

,09 
T 

.23 
.Ik 
.11 
.03 

.0! 
.04 

,21 

•  27 

.01 

,k2 

.61 

.06 
T 

T 

T 

T     T 

T 

.01 

T 

.02 
.02 
.02 

.03 
.03 

T 
.01 

.60 
.64 

•  49 

•  26 

•  10 

.43 

.21 
.17 
.29 

.04 

.01 

.03 

.69 

.10   T 
.06   T 
.04 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM           R 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

1.11 
.9! 

.71 
D   ,6! 

.81 

T 

T 

D 

T 

,07 
.09 

.10 

T 

T 
T 

T 

,1A 

T 

.05 

.08 

.02 

T 

.08 

,01 
.Ik 

.Ik 

.01 
.06 
.19 

T 
.01 

T 
.01 

T 

T 

T 

.03 

.06 

T 
.01 
.01 

.03 

.36 
.92 

.3C 

.27 

.21 
.12 

.10 
.08 

.01 

.01 

T 

.48 

.03 
.08 

T 

.07   T 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOO 

.7! 

I.IC 
.9! 

1.14 
.81 

T 
.07 

T 

T 
T 

,0* 

T 

,11 

T     T     T 

T 
T 

T 

,10 
,32 

,03 
,33 

.'1 

.06 
,16 
T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 
.02 

T 

T 
•  02 

T 

.02 

T 

T 
T 
.03 

T 

T 
T 
.02 

.59 
.53 

.46 
.48 
.kC 

.02 
.10 
.16 

.11 

T 

.01 

T 

T 
T 

.03 
.11 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

1.0! 
1.0! 

i.i: 

HI 
l.ll 

T 

,11 

,06 

.05 

T 

.15 

,05 
T 

.01 

.02 

.13 

.08 
.22 
.58 
.38 

T 

.20 
.02 
.02 

.09 
.03 

T 

.09 
.10 

T 

.03   T 

.10 

.02 

.01 

T 

.09 

T 

•  03 
.01 

.41 

.75 
.24 
.24 
.22 

.19 
T 

•  27 

•  09 

•  18 

.02 
.09 

.06 

.05 

7 

.05   .21 

.16 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WALPOlE  2 

.8( 
1.0! 
l.K 
1.8. 
1.2C 

.02 

T 

T 

,05 
.03 
.15 
.22 
.13 

.05 

T 
.02 

T 

T 

.08 
.10 
,25 
,82 
,35 

.26 

T 

T 

,10 
.01 
T 
.02 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 
T 

•  01 

•  67 

•  64 
.45 

•  43 

•  46 

.04 
.14 
.08 
.11 

.07 

T 

.06 

.09 

.09 

T 

.08 

WINOHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

1,0! 
l.Oi 
1.5! 

T 
T 

.13 

.11 

T 

T     T 

.09 
,07 
.19 

,15 
.35 

.69 

T 

,10 

.06 

.08 

T 
.06 

T 
.Ok 

.0: 

T 

.10 

.09 

.04 
.01 

.02 

.06 
•  03 

.03 

•  4! 

•  30 

•  9t 

.03 

T 

.09 

T 

T 

.09 
T     T 

T 

RHODE  ISLAND 

.    .    . 

BLOCK  ISLAND  WB  «P       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

1.32 

1.57 
1.40 
1.20 
I. ".9 

T 

.06 

.38 

.08 
.0» 

T 

T 

.06 
.12 
.07 

T 

T 

.06 
.17 
.06 

T 
.03 

T 
T 

.26   T 

.14 
.34 
.27 
.22   .01 

•  42 

•  80 
.33 
.39 
.99 

.08 
.08 

•  16 

•  IT 
.09 

T 

.13 

.Ok 
.Ok 
•  06 

T     .31 
.24   .14 

.09   T 

.17 

.06   .37 

WOON SOCKET 

.98 

T 

.01 

T 

.62 

.23 

•  12 

• 

See  Heferaoce  NoI«b  FoUowtng  Station  Index 
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„ 

Day  of  Month 

Station 

3 
o 

H 

1  1 

2 

3 

4         5 

6 

7    1 

8 

9 

10  1 

11     1 

12 

13       14    1    15 

16  1   17   1   18 

19  1  20  I   21 

22      23 

24 

25  1  26      27 

28 

29      30 

31 

VERMONT 

»        tt         » 

NORTHEASTERN                   01 

BETHEL    *    N 

.T? 

T 

.05 

T 

T 

.19 

T 

.06 

T 

T 

•  14 

.29 

.07 

T 

BLOOHFIELO 

1.11 

.05 

.76 

.11 

•  05 

.04 

.01 

.09 

CANAAN 

.Ti 

.01 

T           T 

T 

.50 

.01 

T 

.02      T 

.06 

.10      T 

.09 

CHELSEA 

.73 

.01 

T 

T 

T 

.32 

T 

T 

T 

.01 

T 

.11 

.22 

.06 

T 

DANVILLE 

1.2« 

.06 

.09 

.57 

.07 

.05 

.06 

.14 

.07 

.11      .02 

ENOSeURG    FALLS 

1.51 

.27 

.09 

.02 

T 

.*1 

.19 

.12 

•  15 

.Oi 

.17 

.06 

T 

•  03 

.06 

OILMAN 

1.24 

.02 

T 

.06 

.79 

.30 

.08 

MC    INDOE    FALLS 

.•3 

.03 

.OA 

T 

.20 

.25 

.07 

•  03 

.01 

T 

.04 

.05 

.11 

NIOOLESEX 

.61 

.03 

T 

T 

.20 

,06 

T 

•  01 

.Oi 

.09 

.17 

•  06 

.03 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

.91 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.25 

,06 

.03 

T 

T 

T           .11 

T 

.25 

' 

.19 

MOHRISVILLE    2 

1.30 

.19 

T 

.40 

,05 

•  34 

.20 

.11 

.02 

MOUNT    MANSFIELD 

2.31 

.06 

.11 

.05      T 

.23 

•  10 

.37 

,15 

.22 

•  32 

.0< 

.44 

.13 

•  04 

T 

NEWPORT 

1.3< 

.OS 

.07 

.03      .05 

•  04 

.43 

,15 

.03 

T 

.20 

.02 

.11 

.02 

.06 

.09 

NORTH    DANVILLE 

.9! 

.02 

.07 

.01 

.02 

•  05 

.31 

•  05 

•  06 

.10 

.04 

.1^ 

.01 

NORTHFIElO 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

• 

- 

• 

... 

. 

. 

" 

* 

... 

■ 

' 

PLYMOUTH    UNION 

1.22 

.0» 

.03 

.02 

.20 

•  01 

.06 

.19 

.44 

.13 

.04 

READING    HILL 

.9; 

.12 

•  OS 

.04 

.64 

.03 

.05 

ROCHESTER 

i.2g 

.32 

.31 

•  02 

.12 

.11 

.29 

.12 

SAINT    JOHNSBURY 

1.0! 

T 

.05 

I 

T 

T 

.49 

•  2C 

.01 

.02 

T 

.06 

.17 

.05      T 

SOUTH    NEWBURY 

i.o; 

.07 

T 

.11 

.29 

.03 

.29 

.02 

.15 

.08 

T 

WAITSFIELD    I    WSW 

.ta 

.05 

T 

.01 

T 

.12 

T 

T 

I 

.10 

.21 

.13 

.04      T 

.02 

WATERBURY    1    NNE 

.TO 

,07 

T 

T           T 

T 

.19 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.19 

.15 

.03      T 

.04 

WEST    BURKE 

1.0-* 

.03 

,01 

.02       .07       .01 

.12 

.44 

.03 

.04 

.04 

.12 

.03 

.06      .03 

.02 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNW 

1.54 

.13 

,04 

,06 

T           T 

.06 

T 

.08 

T 

.02 

.14 

T 

.01 

.05 

.39 

.49 

T 

.08 

BURLINGTON    MB   AIRPORT         R 

.93 

.01 

.07 

T 

T           . 

31      T 

T 

.29 

.01 

.10 

.02 

T 

.15 

T 

.10 

.04 

T           .13 

CHITTENDEN 

i.oe 

T 

,09 

.43 

.13 

.02 

.07 

•  29 

.04 

T           T 

CORNWALL 

.69 

.02 

.05 

.36 

.05 

.10 

•  11 

DORSET    1    S 

l.«A 

.06 

.06 

.05 

.05 

.19 

.10 

.10 

.10 

7 

.22 

•  51 

T 

HUNTINGTON    CENTER 

1.2a 

,07 

,04 

.03      T 

.29 

.17 

.04 

.12 

.03 

.25 

.15 

•  05 

.05 

MANCHESTER    CENTER 

1.26 

.09 

.03 

•  21 

T 

T 

.12 

.02      .03 

.09 

.43 

•  23 

.03 

RUTLAND 

l.li 

.03 

T 

,10 

T 

•  43 

.13 

.03 

•  09 

.37 

T 

SAINT    ALBANS    BAY 

1.3« 

T 

T 

.10 

T 

T 

.36 

•  10 

.24 

.05 

7 

.19 

T 

.21 

T 

.04     T 

SALISBURY 

.63 

.02 

.42 

•  20 

•  01 

• 

•  19 

SOUTHEASTERN                   03 

BELLOWS    FALLS 

1.3' 

.12 

,03 

,36 

.05 

.04 

.56 

.13      •OI      T 

.07 

CAVENDISH 

l.OA 

.01 

.06 

T 

T 

T 

•  09 

.14 

T 

T 

T 

T 

•  64 

.02      T 

.05 

.03      T 

MAYS   MILL 

1.13 

T 

.07 

,02 

.09 

T 

•  03 

.06 

•  49 

.32 

.05 

NEWFANE 

1,01 

.11 

•  01 

.13 

.01 

•  01 

T 

•  43 

.22 

T 

.09 

PERU 

1.93 

.01 

.10 

.05 

.01 

I 

.35 

T 

.2C 

•  01 

.16 

•  99 

.31 

.09 

READ5B0R0    I    SSE 

l.T! 

.01 

.06 

.05 

T 

.01 

T 

.28 

.09 

T 

T           T 

•  13 

•  61 

.40 

T 

.06 

SEARS6URG   MOUNTAIN 

. 

* 

• 

« 

■>                  m 

« 

m 

m 

• 

• 

> 

" 

... 

... 

... 

.          . 

. 

... 

. 

.           . 

5EARSBUR6    STATION 

1.63 

.01 

.12 

.03 

T 

.01 

.01 

.24 

.01 

T 

.02 

•  08 

.611      .47 

.10 

SOMERSET 

l.SS 

.11 

T 

T 

•  09 

.19 

.01 

T 

.01 

•  01 

•  12 

.52       .43 

•  10 

SOUTH    LONDONDERRY 

.e< 

T 

T 

T 

7 

.62       .16 

•  06 

UNION    VILLAGE    DAM                  R 

.91 

.05 

.OS 

T 

T 

.35 

.05 

T 

T 

•  0! 

•  05 

.91       .05 

•  09 

VERNON 

l.li 

.10 

.o: 

•  21 

T 

•  02 

•41       •SI 

•  02 

UARDSBORO 

.e 

.07 

T 

T 

.17 

T 

•  Oil      •OI 

•  4«|       •ll 

T 

T 

WHITINGHAM    2    W 

1.62 

.02 

.!<• 

.Ot 

T 

.01 

.26 

T 

•  04 

•  01 

•  08 

.61 

.41 

T 

•  10 

WOODSTOCK   3   E 

.•1 

.06 

T 

.26 

T 

T 

T 

.02 

.411       .06 

•  02 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1 

V   0 

4-> 

Station 

§5 

c 

11 

9 

2 
« 
> 

< 

o     a 
a    J 

_1 

n 

5J 

EASTERN    STANDARD     TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7    PM 

i 

8 
r 
s 

9 

s 

A 

I 

4 

1 

III 

ill 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

8 

0.7 

12.2 

33+< 

8 

13 

81 

79 

63 

67 

7 

5 

5 

1 

0 

0 

20 

' 

7.4 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

32 

0.8 

8.0 

26 

NW 

25 

75 

79 

46 

53 

B 

8 

1 

1 

0 

0 

18 

49 

7.6 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

2'. 

NW 

25 

- 

79 

62 

- 

7 

4 

5 

1 

0 

0 

18 

51 

7.3 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

79 

51 

54 

11 

3 

3 

0 

0 

0 

17 

~ 

7.1 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

25 

1.8 

7.9 

33 

NW 

26 

eo 

74 

55 

70 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

13 

55 

5.8 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

3* 

WNW 

25 

- 

- 

- 

- 

7 

8 

3 

0 

0 

0 

18 

50 

■ 

BOSTON   WB    AIRPORT 

IS 

0.3 

12.0 

30 

W 

26+ 

57 

67 

54 

62 

5 

10 

3 

0 

0 

0 

18 

54 

7.3 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

23 

0.6 

11.7 

28 

E 

13 

89 

81 

65 

88 

1 

5 

6 

0 

0 

0 

12 

62 

5.9 

_ 

4 

10 

3 

1 

0 

0 

IB 

- 

- 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

- 

~ 

~ 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

27 

3.3 

9.6 

2  7+^ 

31 

11 

79 

77 

49 

60 

8 

3 

3 

1 

0 

0 

15 

7.1 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

30 

1.3 

6.3 

31 

NW 

26 

70 

71 

41 

51 

5 

8 

3 

0 

0 

0 

16 

55 

7.1 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

87 

1          W 

26 

- 

- 

- 

- 

3 

9 

10 

1 

0 

0 

23 

32 

7.7 

RHODE    ISLAND 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

- 

6.1 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

~ 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

zu 

1,3 

10.8 

29+ 

■       30 

25 

76 

74 

50 

61 

5 

7 

2 

1 

0 

0 

15 

44 

7.3 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

23 

1.0 

9.3 

38 

sw 

21 

74 

72 

49 

57 

7 

6 

5 

0 

0 

0 

18 

60 

8.1 

%   PEAK   GUST 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1966 


CONNFCTICUT 

•  •    • 
NORTHWEST  0 

9ULLS  BRIDGE  DA^• 
CREA"  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5h 

salisbury 
ShEpalG  dam 
WIGkAW  RESERVOIR 

•  •    « 
cfntral  0 

burlington 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAInARD  FLD 

HARTFORD  US  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  *  W 

MOUNT  C4RMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

•  »    • 
COASTAL  O; 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


MAX 

49 

47 

Mas 

20 

27 

MAX 

<.3 

41 

Mm 

2\ 

32 

MAX 

<.6 

44 

M3N 

20 

30 

MAX 

38 

41 

Mm 

21 

23 

MAX 

Mm 

MAX 

45 

45 

Mm 

22 

27 

MAX 

44 

46 

Mm 

22 

23 

44   47 
28   29 


48   50 
27   27 


47   50 
29   29 


50   52 
30   JO 


51   53 

30   34 


45   51 
24   28 


47   48 
29   33 


48   51 
28   32 


53   54 
29   31 


43   46 
26   28 


46   54 
26   25 


44   52 
26   30 


MAX 

43 

47 

47 

Mm 

26 

27 

30 

MAX 

43 

54 

51 

Mm 

28 

30 

32 

MAX 

44 

48 

49 

Mm 

27 

29 

33 

MAX 

52 

48 

50 

Mm 

30 

30 

34 

MAX 

47 

48 

52 

Mm 

25 

27 

27 

MAX 

47 

54 

52 

Mm 

26 

25 

27 

53  50  54 

24  27  26 

47  43  48 

31  25  29 


47 


49   49 
33   21 


52   50 
36   24 


33   24   25 


45   45   43 


35   28   31 


34   31   28 


48   51   52 
36   31   34 


53   52   52 
34   28   27 


56  50 

28  27 

49  44 

32  33 

54  47 

28  32 

44  48 

27  31 


53   54   50 

27   29   28 


52   53 
35   30 


50   50 
36   24 


52   47 

37   27 


49   51 
35   26 


52   54 

27   31 


48   50 
36   31 


49   52 
35   23 


55   51 
35   29 


50   51 
32   30 


52   52   51 
29   32   28 


'•8   53 

32   32 


49   54 
29   28 


55 

24 


45 
28 


49   59   64 
41   34   32 


49   59   65 


46   54 
32   22 


43   55   53 
36   31   27 


44   57   57 
39   34   37 


49   54   57 
37   33   23 


60 
32 


56   62   64 
38   35   37 


58   56   58 
32   29   29 


61   64 
29   29 


65   66 
32   31 


60 
38 


63   48   66 
30   34   34 


65   61 
36   37 


58   48   58 
34   36   37 


59   45 
36   37 


65   45 
36   42 


68   61   47 
27   38   39 


64   56   52 
37   39   38 


43 
39 


63   55   44 
41   41   40 


57   48   62 
38   39   39 


34   36   40 


67   70   60 


65   67 
34   40 


65   68   48 
36   32   40 


65   68 
28   40 


69   52 
36   41 


69   50 
32   43 


70   50 
39   46 


67   TO 
31   42 


62   65 
33   41 


64   $3 
33   41 


69   50 
35   43 


66   52 

37   40 


68   57 
34   36 


67   68 
32   41 


60   56   45 
44   40   43 


63   64   48 
39   36   43 


43   37   43 


65   64   58 
49   30   43 


69   66 
47   45 


71   65 
50   45 


50   69 
44   33 


70 
40 


65   66 
46   32 


46   57   55 

30   28   41 


60 
33 


50   36   59 
27   30   31 


55 
35 


44   56   49 
34   33   35 


66 

43 

57 

56 

37 

35 

34 

38 

58 

50 

56 

58 

32 

32 

30 

32 

62 

53 

61 

62 

31 

29 

29 

38 

62 

53 

38 

57 

32 

33 

32 

33 

38   35   36 


56,7 
30.6 


5Z.T 
32.7 


56.1 
29. « 


49.9 
29.7 


55,5 

31.1 


56. S 

30.9 


5*. 2 

31,7 


54.1 
31.3 


53.7 

28.5 


55.2 
33.5 


56.0 
32.9 


57.6 
36.1 


55.3 

30,3 


53,2 


54,9 
33.1 


56.5 
33.2 


54,8 
32,8 


58,1 
30.6 


54.9 
31.1 


51.3 
35.4 


52.6 
33.6 


53.1 
35.5 


55.0 
35,9 


56,9 
33,5 


55,6 

31,6 


See  Heleience  Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGUiND 
APRIL    1966 


Station 


NOBTHERN 
9DASSUA  DAM 
8RIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAVNE5VILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
0QU0S50C 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  RURFN  2 
«    •    « 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNU 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FAPMINGtON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 
LEWISTON 

MAOISCN 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


I^X 

MIN 


<iO   ft*   fcO 


*1   40 
20   26 

45 

20 

42   42 
23   25 

42  42 
25   24 

43  40 


41   36 
23   27 


39   40 
22   27 


39   43 
24   30 


3a   40 
2a   26 


40   46 
22   30 


40   42 
23   23 


47   46 
20   20 


43   45 
26   26 


43   47   49 
24   27   26 


35 

39 

40 

39 

43 

46 

49 

29 

25 

25 

24 

28 

26 

25 

36 

31 

43 

40 

40 

42 

43 

26 

12 

13 

21 

20 

18 

21 

37 

36 

44 

39 

41 

48 

48 

27 

26 

18 

20 

23 

20 

22 

3fl 

37 

44 

42 

41 

44 

45 

29 

18 

16 

15 

23 

21 

22 

36 

35 

44 

-.0 

38 

28 

14 

20 

22 

21 

48 

36 

46 

46 

31 

29 

32 

28 

46 

37 

45 

45 

29 

27 

31 

26 

50 

37 

47 

48 

29 

27 

29 

23 

49 

41 

45 

43 

31 

23 

25 

23 

45 

40 

42 

42 

30 

24 

27 

26 

42 

50 

40 

46 

31 

25 

28 

25 

31   25   27 


43   40 
23   30 


19   25   27 


37   47 
30   33 


42   45 
25   28 


37   37 
27   26 


40   40 
22   20 


42   43 
22   22 


41   44 
25   23 


39   38 
28   24 


40   44 
22      26 


44   47   46 
17   20   31 


46   43 
27   27 


49   45 
26   29 


53   38 
26   26 


51   40 

30   30 


47   44 
23   24 


44   42 
20   31 


45   32 
17   27 


50   48 
27   31 


48   37 
29   32 


39 
29 


49   43 
30   30 


49   45 
31   30 


49   47 
24   28 


51   49 
25   29 


48   51 
23   27 


52   47   40 


50   48   45 
19   29   31 


53   55 
22   32 


50   52 
21   32 


53   48 
27   34 


25   32   32 


40   44 
27   30 


39   42 
27   28 


40   43 
24   30 


36   43 
29   32 


34   44 
29   29 


44   40 
26   23 


40   40 
26   26 


40 
21   25 


46   40 
27   30 


40   45 
29   31 


39   41 
22   24 


49   53 

26   23 


45 
30 

38 
29 

43 
30 

48 
28 

38 
27 

42 
24 

38 
23 

41 
26 

41 
28 

47 
27 

38 

28 

46 
21 

40 
26 

45 
26 

36 
29 

41 
23 

40 
25 

43 
22 

37 
21 

42 
25 

45 

48 

45 

48 

47 

32 

32 

29 

29 

25 

45 

46 

45 

44 

60 

30 

27 

29 

29 

26 

46 

50 

49 

48 

53 

29 

29 

33 

33 

25 

51   53 

21   18 


47   54 
21   19 


53   58 

23   19 


64   54 
26   21 


55   53 

26   22 


47   52 
20   20 


44   50 
24   21 


44   45 
19   12 


50   52 
32   22 


50   60 
27   23 


45   49 
19   20 


51   54 
27   26 


51   53 

27   23 


51   51 
24   20 


48   52 

20   16 


48   47 
21   16 


48   51 
19   18 


51   52 
28   20 


52 
19 


46   44   47   50   50   57   60   60 
30   25   27   31   24   23   27   Jl 


43 
30 

42 
29 

42 

26 

49 
32 

47 
22 

40 
31 

46 
26 

46 
26 

47 
32 

48 
25 

46 
31 

49 
27 

45 

28 

49 
34 

47 
24 

36 
28 

45 
28 

39 
32 

45 
30 

50 
26 

44 
29 

49 
26 

49 
28 

50 
31 

49 
26 

45 
32 

47 
30 

47 
31 

49 
36 

61 
29 

45 
32 

46 
28 

46 
30 

49 
33 

61 
25 

53   50 

32   30 


56   55 
22   28 


60   59 
22   24 


56   56 
29   32 


55   56 
30   33 


54   5S 

22   2T 


52   51 
20   25 


53 

19 


55   58 

25   31 


56   56 
26   32 


54   53 

20   24 


56   54 
27   29 


45   53   53 
20   27   33 


58   60 
30   36 


67   57 
25   30 


57   59 
26   27 


61   63 
23   34 


57   54 
25   34 


61   58 
21   26 


59   56 
29   36 


57   57 
27   37 


56   56 
29   35 


50   46 
27   34 


51   40 
21   29 


55   61 
25   34 


60   53 
28   35 


54   47 
23   34 


57   54 
26   33 


60   53   46 


59  56  56 

33  24  28 

57  54  45 

30  26  34 

61  49  46 

34  28  34 


56 
30 

44 
31 

61 
29 

60 
29 

59 
32 

52 
25 

51 
24 

43 
21 

54 
25 

58 
30 

53 
24 

49 
31 

45 
26 

48 
24 

61 
26 

51 
26 

52 

28 

40 
20 

50 
20 

58 

30 

53 
21 

51 
24 

42 

19 

61 
21 

53 

29 

53 
22 

69       60 
26      26      30 
See  Reterence  Notes  FoUot^ing  Station  Index 
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59 
23 

58 
30 

69   54   57 
27   26   38 


52   51 
33   40 


53   43 
24   32 


64   59   42 
42   37   38 


62   68 
39   32 


68   48 
28   37 


56   57   55 

46   29   36 


54   64   60 
40   29   36 


38   27   37 


60   44 
36   40 


33 

20 


43 
22 


54   51 
36   22 


58   34 

30   21 


55   38   40 

36   21   18 


54   36   40 
34   26   17 


45   50   40 
24   23   16 


45 
24 


50   50   61 
21   29   27 


55   35 

26   17 


40   56 
32   23 


41   67   36 
36   29   19 


58   35   42 

34   25   20 


42   51 
34   24 


55   48 
35   23 


51   35 

23   16 


32   22   13 


47   54   33 
33   20   16 


45   56 
30   26 


42   51 
33   24 


63   44 
41   30 


64   44 
38   29 


63   66 
40   35 


60   54 
41   32 


59   54 
36   29 


44   62 
40   33 


64   56 
39   34 


46   65 
38   37 


63   51 
42   35 


61   66 

40   30 


15   31 


54 
25 


49   57 
34   28 


46   60 
25   23 


49   41 
22   33 


37   62 
30   35 


50  45 

26  29 

43  62 

31  30 

36  43 

26  23 


47 
30 


46 
20 

45 
32 

56 

27 

47 
20 

48 
20 

48 

20 

34   46   41 
13   20   26 


44 
26 

49 
32 

43 
27 

43 
33 

46 
27 

55 

30 

42 
23 

47 
31 

42 
22 

44 
29 

49 
26 

43 

31 

4S 

27 

47 
31 

46 
24 

50 
30 

41 
29 

50 
27 

40 
30 

54 

26 

44 
29 

50 
31 

60 
32 

42 
27 

51 
31 

60 
29 

45.3 

23.9 


50,1 
25.5 


46.4 
28.8 


46.6 
23.1 


48.8 
26.6 


46.4 
24.6 


50.6 
24.5 


48.0 
27.9 


48.1 
28.4 


46.9 
26.5 


43.9 
25.2 


44.1 
21.1 


47,6 
27.6 


48.4 

28.2 


44.2 
24.2 


46.6 
27.7 


47.6 
26.0 


45. « 
23.2 


46.4 

24.0 


46.1 
23.4 


44.9 
23.1 


50.5 
31.6 


49.2 
29.9 


52.4 

30.3 


50.8 
28.1 


49.3 
26.0 


50.4 
26.1 


51.7 
29.1 


48.5 
28.2 


51.7 
27.7 


51.4 
31. « 


51.1 
29.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAw 
APRIL    1966 


Station 

Day  ol  Month 

» 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

MtlNE 

OLD  TCWN  FAA  AIRPOBT 

MAX 

Mm 

48 
29 

39 
25 

47 
26 

46 
23 

49 
23 

53 

25 

53 
23 

50 
30 

36 

34 

47 
28 

45 
25 

49 
32 

49 
27 

50 
25 

57 
24 

58 
26 

58 

30 

50 
25 

57 
25 

59 

30 

53 

40 

65 

40 

59 
29 

44 
40 

65 
39 

42 
29 

47 
25 

47 
27 

44 
31 

63 
33 

51.0 
28.9 

ORONO 

MAX 

MIN 

42 
28 

42 
27 

45 
30 

47 
26 

46 
25 

53 

28 

55 
24 

49 
30 

43 
30 

44 
26 

41 
26 

42 
28 

46 
27 

45 
24 

52 
25 

55 
27 

56 
32 

51 
26 

51 
26 

60 
28 

51 

36 

57 
44 

56 
30 

53 
37 

60 

37 

54 
26 

40 
22 

44 
24 

42 
31 

68 

32 

49,* 
26.6 

SUMFORO  1  5SE 

MAX 

Mm 

48 
31 

37 
28 

44 
28 

44 
24 

44 
26 

48 
26 

49 
22 

44 
32 

36 
32 

39 
31 

46 
28 

50 
31 

49 
32 

53 

27 

59 
26 

57 
28 

62 

30 

59 
26 

59 
25 

49 
27 

57 
39 

61 
32 

61 
27 

43 
37 

58 
38 

41 
27 

47 
22 

42 
24 

55 
31 

62 

30 

50.2 
29,0 

SUMFORO  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

48 
31 

38 
29 

44 
30 

43 
26 

45 
27 

47 
27 

50 
23 

44 
32 

38 
33 

36 
32 

46 
29 

50 
32 

49 
31 

51 
27 

59 
25 

59 
28 

60 
30 

55 
27 

58 
26 

48 
28 

55 

40 

60 
39 

61 
30 

45 
39 

62 

40 

46 
30 

45 
23 

42 
23 

53 
32 

61 
30 

50.0 
30,0 

SPBINCFIELD 

MAX 

Mm 

39 
30 

38 
21 

42 
24 

45 
20 

50 

19 

49 
26 

52 
24 

51 
26 

49 

31 

45 
27 

44 
24 

50 
23 

55 
20 

56 
26 

57 

24 

53 
21 

59 
27 

35 

60 

57 
25 

55 
29 

58 
36 

53 

29 

42 

19 

49 
21 

46 
32 

62 
27 

50.7 
26.7 

VANCFBOOO  NO.  2 

MAX 

Mm 

37 
30 

38 
21 

40 
20 

43 

19 

43 
22 

47 
26 

49 
24 

50 
27 

45 
31 

42 
2S 

42 
29 

42 

31 

45 
25 

46 
24 

52 

27 

52 
26 

51 
32 

58 
30 

46 
27 

59 
23 

59 
29 

56 
41 

54 
26 

51 
31 

50 
32 

50 
30 

46 
19 

46 
23 

46 
33 

66 

30 

46.2 
27.3 

WATERVILLE  PU>'P  5T4 

MAX 

Mm 

51 

30 

48 
27 

49 

30 

49 
25 

49 
25 

51 
25 

54 
24 

52 
33 

40 
33 

48 
33 

49 
26 

47 
30 

50 
35 

50 
24 

59 
25 

61 
29 

61 

34 

56 
27 

59 

27 

56 

30 

51 
39 

6S 
42 

63 
32 

59 
39 

63 

40 

58 
26 

49 
23 

48 
26 

48 
32 

62 
32 

53,6 

30.2 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

Mm 

50 
22 

37 
25 

47 
26 

51 
21 

49 
24 

51 
26 

52 

21 

39 
33 

42 
32 

47 
32 

51 
25 

49 
31 

50 
28 

49 
25 

57 
25 

57 
24 

64 
29 

59 
24 

59 
23 

48 
27 

54 
36 

65 
35 

60 
25 

42 

40 

68 

40 

45 
30 

50 
22 

40 
30 

46 
32 

60 
29 

61.3 

26.1 

WEST  ENFIELD 

MAX 

Mm 

36 
30 

42 
23 

39 
24 

44 
22 

43 
20 

47 
23 

52 
25 

55 

26 

52 
31 

33 

30 

47 
26 

44 
29 

46 
28 

51 
24 

51 
25 

56 
26 

56 
26 

60 
27 

49 
25 

56 
24 

60 
33 

5T 
26 

61 
30 

58 
36 

42 
36 

59 

31 

39 
21 

44 
22 

46 
26 

45 
32 

49.1 
27.0 

WOODLAND 

MAX 

Mm 

38 
32 

45 
25 

44 
31 

48 
28 

49 
26 

48 
27 

52 

27 

55 
29 

53 
31 

38 
31 

47 
30 

46 
32 

46 
26 

49 
31 

52 
27 

59 
29 

56 
33 

56 
30 

46 
32 

58 
26 

63 
33 

53 

42 

66 
32 

56 
34 

36 

61 
31 

41 
17 

46 
24 

56 

33 

46 
33 

51.0 

30.0 

COASTAL              03 

9AR  MARBOR 

MAX 

Mm 

48 
34 

40 
29 

48 
34 

48 
32 

46 
31 

52 

29 

52 
22 

49 
34 

37 
32 

47 
32 

45 
32 

46 
32 

44 
34 

49 
28 

52 

27 

51 
26 

54 
33 

50 
29 

54 
29 

55 
29 

50 
37 

63 
44 

62 
39 

47 
36 

60 
37 

58 
34 

47 
25 

47 
29 

42 

34 

56 
33 

60.0 
31.9 

BELFAST 

MAX 

Mm 

51 
32 

43 
26 

50 
31 

48 
26 

47 
25 

46 
27 

51 
25 

50 
31 

39 
32 

49 
31 

49 
29 

46 
28 

46 
33 

47 
25 

54 
26 

54 
26 

55 

32 

54 
28 

54 
27 

54 
27 

49 
40 

61 
42 

66 
32 

53 

39 

66 
39 

62 

31 

52 
25 

50 
42 

51 
39 

53 

31 

51.9 
30.9 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

47 
32 

39 
32 

50 
30 

48 
24 

46 
29 

49 
27 

50 
27 

45 
34 

41 

34 

46 
32 

46 
31 

49 

30 

46 
26 

51 
26 

55 
27 

48 
27 

55 

34 

57 
31 

55 

30 

49 
32 

48 
41 

64 
39 

56 
36 

44 
41 

65 
43 

48 
32 

52 
26 

42 

30 

45 
34 

47 
36 

49.5 
31.6 

EASTPORT 

MAX 

Mm 

45 
30 

42 
27 

50 
29 

46 
27 

46 

30 

49 
27 

47 
27 

41 
28 

37 
32 

45 
30 

41 
31 

44 

31 

44 

30 

44 
30 

54 
30 

46 
29 

49 
32 

47 
29 

51 
31 

54 
28 

48 
32 

60 
3* 

53 
35 

46 

34 

50 
35 

47 
31 

45 
21 

46 
26 

39 
32 

60 
32 

46,4 

30.1 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

48 
34 

40 
27 

48 
29 

48 
24 

46 
25 

50 
28 

50 
26 

47 
31 

38 
33 

45 
32 

45 
29 

45 
35 

44 
34 

46 
26 

55 
27 

52 
24 

52 
34 

48 
26 

54 
27 

54 
27 

47 
36 

63 
42 

59 
36 

49 
39 

59 

36 

59 

34 

46 
26 

47 
26 

40 
29 

61 
33 

49.2 
30.6 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

36 
31 

49 
27 

39 

30 

49 
23 

49 
25 

48 
29 

52 

27 

54 
31 

42 

31 

37 

27 

45 
24 

46 

30 

45 
31 

45 
27 

50 
27 

57 
26 

49 
32 

55 

26 

49 
25 

56 
27 

56 
30 

45 

39 

65 
32 

54 
35 

44 
36 

59 

30 

45 
22 

46 
22 

48 
27 

38 

31 

48. » 
28.7 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

49 
29 

39 
29 

49 
30 

49 
26 

47 
25 

52 
27 

54 
27 

48 
33 

38 
31 

46 
31 

51 
28 

45 
26 

49 
34 

44 
27 

56 
26 

55 

26 

58 
36 

58 
30 

57 
28 

56 
28 

49 
39 

66 
42 

58 
36 

45 

37 

63 
39 

55 

33 

62 
22 

50 
26 

43 

31 

66 
32 

51.3 

30.6 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

48 
31 

37 
34 

49 
34 

45 
30 

47 
34 

49 
34 

52 

32 

42 
35 

40 
33 

45 
36 

51 
34 

46 
36 

49 
32 

45 
30 

51 
36 

51 
34 

58 
39 

60 
35 

56 
35 

50 
37 

52 
42 

62 

44 

52 

40 

43 

40 

67 

43 

49 
34 

52 

28 

40 
33 

44 

34 

62 

36 

49.5 
35.2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
28 

38 
29 

48 
31 

46 
24 

47 
26 

49 
26 

51 
24 

43 
33 

42 
33 

44 
31 

50 
28 

46 
36 

48 
32 

44 
29 

49 
30 

48 
27 

55 

30 

59 
26 

53 

26 

48 
26 

52 

41 

64 
35 

52 
32 

44 
41 

67 
43 

49 

30 

51 
27 

36 
31 

43 
33 

49 
35 

46,8 

30,9 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

49 
30 

38 
29 

50 
31 

49 
25 

47 
28 

53 

27 

53 
25 

47 
35 

40 
35 

45 
33 

48 
30 

46 
30 

48 
35 

46 

52 
27 

55 

26 

54 
3* 

55 

29 

52 
26 

54 
27 

47 
41 

63 

43 

54 
39 

45 
39 

61 
40 

56 
33 

49 
24 

46 
26 

41 
33 

56 

33 

49.9 
31.7 

SACO 

MAX 

Mm 

51 
31 

50 
30 

50 
30 

49 
27 

49 
34 

52 
32 

53 

26 

49 
32 

46 
32 

46 
34 

52 

30 

50 
36 

51 
35 

49 
29 

49 
39 

54 
26 

62 
36 

60 
33 

60 
32 

50 
32 

54 

40 

63 

47 

58 
45 

54 
37 

66 
40 

68 
36 

53 

27 

53 

32 

53, ■ 

33.7 

SANFCRD  2  NNM 

MAX 

Mm 

48 
23 

43 
27 

45 
22 

52 

23 

49 
27 

52 

24 

53 

24 

44 
34 

44 
31 

46 
30 

50 
27 

49 
29 

50 
28 

53 

27 

59 

26 

60 
26 

64 
30 

62 
26 

62 
25 

55 

27 

61 
34 

68 
42 

62 

30 

50 
38 

67 

40 

62 
34 

50 
20 

50 
31 

64 
31 

61 

30 

54.2 
28.9 

B  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1966 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


MASS»CHU5ETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUI^MINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCkBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 
BLFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRtMFlELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FR4MINGHAM 
HAVERHILL 
LAURFNCE 
LOWELL 
READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOlE 

WEST  MEDWAy 

WESTON 

WORCESTER  wB  AIRPORT 


BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
t4IN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


39   42 
26   33 


28  32 

<.0  '.2 

32  30 

43  46 

33  36 

42  45 

30  27 


42   49 
29   25 


38   45 
28   28 


49   50 
27   25 


44   44 
29   29 


51 
33 

42 


43   49 
28   32 


44   47 
26   29 


41   48 
28   30 


45   53 
30   31 


49   52 

30   30 


48   51 
32   33 


46   46   51 


38   47 
30   29 


50   50 
30   32 


38   43 
30   28 


47   47 
33   36 


56   51 
26   26 


54   52 
26   32 


46  51  52 

26  22  31 

39  45  46 

25  29  29 


46   46   46 
29   28   28 


41   45   42 
32   24   26 


42   45   44 
27   24   26 


49   51   47 
29   25   23 


45   43   45 
28   27   28 


46   48 
25   27 


46   50 
29   25 


50   52 
26   24 


49   49 
28   23 


50   49   53 


51   47 
30   22 


52   51 
38   33 


49   50   47 
34   31   32 


32   25   24 


55   50 
30   27 


52   55   51 
26   33   28 


56   52 
29   29 


54   52 
33   33 


55   51 
33   32 


51   55 

24   25 


29   24   26 


54   50   52 
34   32   32 


49   51 
23   25 


51   50 
34   27 


54   52 
35   27 


54   57 
23   27 


49   44 
31   28 


50   50 
37   37 


27   32   30 


43   47   47 
29   31   27 


47   41 
32   27 


46   44   46 
27   26   29 


28   32   22 


45 
28 


47  49  45 

24  31  26 

53  48  50 

25  31  27 


51   53 
25   34 


52   52 
32   37 


51   52 
24   32 


56   49   53 

28   35   31 


54   49 
30   35 


54   48 
24   33 


50   52 
27   32 


55   50   52 
34   35   32 


52   64 
27   32 


63   48 
24   29 


54   51 
24   36 


57  52  52 

23  34  27 

56  65  49 

21  36  29 

50  46  46 

31  31  30 


37   40   38 


45   48   48 
32   29   28 


45   45 
28   28 


45   45 
27   28 


50   52 
25   22 


46   49 
23   25 


54  iZ 

28   27 


49   51 
23   24 


53   49 

32   32 


50   50 
29   25 


50   50 
34   34 


48   50 
32   32 


50   51 
27   25 


52   5* 
31   32 


54   54 
29   33 


55   51 
32   33 


56   50 
34   31 


53   61 
32   33 


53   51 

27   26 


51   50 
28   25 


54   57 
34   32 


50   52 
24   24 


52   55 
25   24 


54   54 
27   26 


54   54 
26   25 


54   53 
29   29 


48   48 
30   31 


46 
29 


45   53   60 
29   29   25 


48   52 
38   38 


55   48 
28   26 


50   44 
23   27 


48   51 
23   28 


46   44 
32   33 


53   47 

27   31 


46   46 
32   36 


52   45 
27   30 


54   45 
26   28 


52   47 
23   28 


53   50 

30   32 


49   51 
29   32 


50   49 
23   28 


53   46 
28   30 


56 
33 


48   57 
29   27 


48   48 
25   34 


51   52 
24   31 


44   52 
29   29 


46   48   55 


60   62 
29   26 


62 
28 


64   64 
35   26 


53   61 
31   25 


63   63 
34   28 


60   62 
28   23 


60   62 
35   37 


56   62 
31   27 


61 
36 


60   60 
38   34 


58   63 
26   27 


60   65 
36   31 


63   66 
34   39 


65   67 
36   32 


64   64 
34   33 


64   6! 
37   34 


62   66 
36   27 


69   64 
31   27 


66   67 
36   35 


61   67 
31   27 


65   67 
34   27 


63   67 
29   26 


65   66 
35   23 


61   61 
33   37 


55   63 

57   40 


i      38      39 
See  Reieieoce  Notes  FoUowLng  Slalion  Index 
-    90    - 


61   60   44 
29   39   36 


68   63   42 
26   38   36 


28   28   37 

63   43   67 
34   37   37 


57   49 
37   36 


46   62 
37   39 


60   58   67 


29   37   38 


61   56   46 


58 
40 


58   50   66 


45   64 
38   40 


62   44 
40   37 


66   45 

40   37 


46   57 
40   38 


49 
35 


64   53   65 

30   36   39 

56   43   62 


46   63 
43   44 


65 
31 


61   68 
39   28 


69 
29 


65   66 

40   30 


60   63 
35   33 


66   67 
45   27 


58   53 

44   41 


60   58 
50   40 


62   65 
42   34 


67   70 
41   32 


6»   68 
44   40 


70   59 
50   36 


63   62 

4»   39 


67   62 
45   38 


57   71 
38   30 


68   68 
46   40 


67   67 
41   33 


67   63 
61   30 


66   65 
49   35 


65   64 
43   41 


5*   52   47 

48   45   44 


44   34   27 


67   59 

38   29 


64   55 

40   26 


58   53 

36   27 


63   51 
39   25 


59   52 

37   29 


66   59 
40   31 


67   54 
43   32 


66   58 

41   30 


67   60 
4J   29 


68   59 
39   28 


69   61 
45   31 


67   55 

40   29 


58   53 
36   28 


68   54 
37   30 


58   52 

34   29 


64   56 
42   26 


63   53 
42   33 


68   58 
38   27 


57   51 
38   32 


60   52 
34   29 


63   55 
»l   31 


6«   57 
41   30 


56   51 
35   28 


70   60 
47   42 


40   58 

26   34 


52   35 

30   31 


57 
29 


42   58 

32   30 


39   58 
32   29 


3*   55 

29   28 


44   51   60 
33   32   31 


58   60 

30   29 


45   59 
32   32 


37   57 
31   33 


47   58 
33   35 


50   3*   54 


54   36   59 
30   30   32 


55   37   56 
31   30   31 


58   39   5* 
32   33   34 


52   53   61 
34   34   35 


50   54 
31   36 


45   53   60 
34   33   36 


40   50   56 
34   32   37 


49   37   60 
31   31   29 


47   58   57 
33       37 


52   35   61 

29   31   31 


55   59 

36   34 


45   59   62 

32   32   31 


54   59 
32   30 


65   63 
32   32 


39   54   57 
29   30   35 


44   46   56 
37   37   40 


52.5 

30.6 


49.0 
30.8 


50.3 

30.0 


53.7 
29.6 


51.0 
30.5 


54.6 
30.0 


53.4 
29.6 


54.6 
30.1 


51.2 

29.0 


53.5 

30.2 


54.3 

28.8 


51.7 
34.2 


53.4 

31.2 


53.8 

36.0 


52.5 
33.8 


54.2 

30.0 


55.2 

31.3 


55.9 
34.0 


56.6 
33.5 


56,5 
33.4 


55.2 
36.4 


53.9 

30.6 


53.2 

30.3 


56.4 
35.6 


54.3 

30.2 


54.5 

31.6 


54.8 

30.8 


56.2 
31.3 


57,4 

31.6 


51.4 
32.5 


52.4 
39.3 


^^^iS 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 


Continued 

X^J 

rxxjj 

X 

X  JL. 

aX<XJ 

rxj 

iin 

X  U 

XIJ. 

<o 

A 

PRIt 

.  1966 

SlaUon 

Day  of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

[Z 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

MASSACHUSETTS 

MAX 

Mm 

aRCCKTON 

MAX 

Mm 

*5 
21 

55 

51 

31 

44 

28 

47 
25 

53 

20 

55 
23 

50 
27 

46 
32 

50 

53 

45 
26 

40 
36 

47 

36 

57 
29 

59 
33 

61 
35 

64 
35 

54 
29 

42 
38 

55 

42 

58 
34 

58 
42 

57 

40 

68 
42 

61 

44 

50 
33 

43 
39 

49 
36 

60 
40 

52,6 
33.1 

CA^P  hELLFLEET 

MAX 

Mm 

4<t 
33 

43 
33 

55 

35 

49 
37 

40 
31 

47 
34 

52 

36 

55 
36 

48 
35 

51 
36 

44 
34 

51 
35 

45 
32 

44 
35 

43 
33 

52 

35 

54 
31 

58 

40 

52 
35 

56 

36 

51 
35 

5t 

33 

57 
36 

55 

32 

50 
40 

55 

42 

56 
35 

42 
34 

41 
35 

42 
36 

49,8 
35.0 

EAST  t>AREHAI« 

MAX 

Mm 

46 
2S 

55 
29 

51 
31 

47 
33 

50 
31 

50 
28 

54 
28 

51 
32 

50 
30 

48 
29 

54 
30 

50 
31 

45 
29 

43 
30 

58 
26 

53 
33 

55 

28 

62 
32 

52 
32 

52 

34 

57 
41 

56 
3» 

55 

33 

49 
41 

69 
43 

63 
41 

47 
34 

42 
33 

43 
33 

57 
36 

52.1 
32.4 

EOSAOTOkN 

MAX 

Mm 

40 
29 

45 
30 

54 
33 

50 
36 

44 
31 

50 
32 

50 
30 

53 
38 

51 
30 

52 
29 

49 
32 

56 

34 

50 
36 

43 
35 

45 
28 

55 
35 

53 

27 

55 

39 

61 
35 

53 

34 

49 
41 

53 
43 

53 
33 

59 
42 

46 
41 

64 
43 

65 

37 

50 
37 

40 
34 

46 
38 

51.3 

34,7 

FALL  SIvER 

MAX 

Mm 

43 
30 

57 
32 

53 

34 

50 
35 

51 
32 

53 

34 

56 
33 

53 

3B 

51 
35 

49 
31 

54 
33 

55 

35 

46 
32 

49 
35 

57 
32 

57 
38 

59 
34 

66 
39 

58 
35 

49 
38 

56 

40 

61 
43 

66 

40 

48 
42 

69 

47 

64 
46 

53 
35 

43 
34 

49 
33 

58 
38 

54.4 
36.1 

wrOHAM 

MAX 

Mm 

47 
29 

56 
26 

52 

31 

49 
36 

52 
30 

56 
26 

56 
27 

49 
36 

50 
30 

50 
32 

54 
29 

50 
28 

47 
25 

45 
34 

59 
26 

61 
33 

64 
32 

62 
28 

54 
28 

50 
33 

63 

40 

5t 

49 

53 

31 

46 
41 

69 
43 

60 
38 

93 

33 

43 

34 

46 
34 

62 
31 

93.9 
32,4 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 

Mm 

44 
28 

56 
2Z 

54 
28 

48 
36 

47 
30 

53 
24 

54 
24 

51 
35 

51 
26 

47 
30 

50 
28 

49 
34 

46 
24 

43 
34 

55 
27 

51 
39 

54 
23 

60 

34 

54 
24 

52 
25 

54 
39 

55 

46 

55 

28 

48 
38 

64 
44 

64 
40 

95 

36 

46 
33 

44 
34 

53 

37 

51.9 
31.7 

MIOOLETON 

MAX 

Mm 

47 
29 

49 
29 

49 
31 

51 
32 

50 
28 

51 
2S 

53 
26 

49 
37 

49 
30 

48 
32 

52 

31 

50 
30 

48 
25 

48 
32 

58 
30 

53 

28 

60 
36 

65 

30 

65 
29 

52 
35 

60 

40 

60 
48 

57 
35 

50 
40 

67 
43 

69 
42 

55 

29 

50 
33 

46 
33 

52 
32 

53.8 

32.6 

NANTUCKET  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

41 
30 

52 
30 

49 
33 

44 
32 

47 
31 

48 
33 

49 
29 

49 
33 

50 
30 

45 
30 

52 

31 

52 

28 

42 

30 

42 
31 

52 

27 

48 
32 

50 
26 

58 
32 

51 
31 

46 
31 

49 

40 

53 
33 

98 
31 

46 
40 

53 

43 

98 
39 

46 
34 

41 
33 

45 
34 

49 

36 

46.6 
32.4 

NE'J  BEDFORD 

MAX 

Mm 

45 
32 

56 
36 

52 

37 

46 
38 

52 
35 

52 

37 

54 
38 

51 
40 

53 
38 

48 
36 

56 
36 

52 
39 

46 
36 

48 
37 

56 
36 

53 

40 

58 
40 

64 
41 

55 

39 

48 
43 

56 
42 

60 
45 

64 
44 

50 
44 

69 
48 

66 
49 

54 
38 

46 
38 

47 
36 

54 
38 

53.7 
39.2 

PLYMOUTH 

MAX 

Mm 

46 
26 

57 
27 

52 
32 

50 
35 

50 
32 

55 
32 

56 
29 

53 

39 

51 
32 

43 
32 

54 
33 

52 

34 

43 
29 

43 
36 

54 
31 

59 
35 

63 
33 

56 
35 

55 
33 

45 
33 

60 
41 

55 

49 

52 
37 

47 
41 

69 
43 

69 
49 

50 
33 

46 
34 

40 
33 

43 
35 

52.3 

34,7 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 

MM 

45 
32 

55 
27 

51 
34 

45 
36 

51 
34 

52 

27 

53 
28 

47 
38 

52 

34 

48 
34 

54 
35 

50 
33 

47 
27 

48 
34 

56 
31 

52 
32 

56 
32 

58 
36 

53 

27 

48 
31 

52 
39 

51 

45 

53 
32 

48 
38 

62 
42 

62 

41 

47 
34 

42 
29 

43 
34 

49 
36 

51,0 
33.7 

ROCHESTER 

MAX 

Mm 

43 
27 

45 
25 

55 

30 

52 

33 

48 
28 

51 
23 

54 
24 

54 
35 

50 
29 

51 
28 

50 
28 

53 
32 

53 

29 

54 

34 

45 
25 

58 
27 

55 

28 

60 
26 

64 
27 

53 
31 

50 
39 

58 
42 

56 
29 

59 
39 

49 

69 
37 

64 
34 

52 

34 

40 
33 

47 
31 

93,1 

30,9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

Mm 

47 
29 

49 
32 

51 
33 

47 
34 

48 
35 

50 
35 

53 

30 

45 
37 

47 
33 

48 
37 

53 

34 

48 
35 

47 
30 

46 
32 

50 
32 

51 
35 

55 

38 

57 
36 

52 
34 

47 
36 

52 

40 

56 
45 

51 

40 

44 
39 

69 
43 

56 
42 

47 

30 

43 
35 

45 
35 

45 
35 

50,0 
35,4 

SALE"  CG  AIR  STATION 

MAX 

Mm 

46 
32 

51 
35 

51 
34 

46 
36 

52 
33 

50 

37 

51 
33 

48 
40 

48 
33 

46 
36 

52 
33 

49 
3* 

46 
31 

45 
36 

56 
34 

54 
38 

57 
40 

61 

36 

50 
36 

45 
41 

62 
41 

59 

43 

52 

41 

45 
41 

68 
43 

63 
44 

50 
31 

44 
36 

44 
29 

48 
36 

91,3 
36,4 

SANDWICH 

MAX 

Mm 

45 
30 

56 

30 

54 
34 

44 
36 

51 
34 

52 
36 

58 
36 

50 
36 

53 
34 

46 
32 

55 

34 

43 
34 

46 

43 

36 

55 

33 

59 
36 

61 

34 

56 
35 

50 
34 

52 
35 

62 
42 

51 

3e 

50 

38 

49 
43 

59 
46 

64 
49 

45 
37 

42 

36 

42 
36 

54 

38 

91.7 
36.2 

TAUNTON 

MAX 

Mm 

45 
26 

56 
26 

52 
30 

51 
32 

50 
28 

55 
23 

56 
24 

50 
29 

50 
28 

50 
28 

53 

29 

52 
27 

47 
27 

47 
28 

59 
23 

60 
29 

62 
27 

65 
29 

55 
29 

51 
34 

59 
41 

59 

3> 

60 
30 

49 
42 

69 
46 

62 
38 

52 

34 

42 
34 

49 
33 

60 
33 

94,2 

30.7 

WOODS  HOLE 

MAX 

Mm 

43 
32 

45 

34 

45 
34 

49 
36 

46 
36 

51 
35 

50 
40 

53 

41 

52 
39 

55 
34 

53 

40 

46 

37 

45 
35 

52 
33 

54 
35 

52 

36 

59 
40 

55 
38 

50 
36 

56 
41 

43 

57 

54 
44 

55 

41 

64 
47 

62 
36 

46 
39 

45 
35 

52 

37 

91.9 
37.9 

NEW  HAMPSHIRE 

tt    •    * 

NORTHERN            01 

BENTON  5  SW 

MAX 

Mm 

40 
25 

36 
30 

43 
24 

41 
21 

41 
23 

43 
25 

48 
24 

35 
30 

36 
30 

44 
30 

40 
30 

44 
32 

44 
30 

53 
25 

55 
25 

57 
27 

56 

30 

55 

25 

57 
25 

53 

36 

54 
34 

51 

40 

61 
27 

55 

34 

60 
39 

49 
26 

42 

16 

40 
27 

54 
28 

60 
27 

48.9 
28.4 

BEPLIN 

MAX 

Mm 

40 
29 

50 
30 

41 
30 

45 
30 

45 
27 

45 
28 

50 
21 

46 
30 

39 
32 

40 
29 

43 
31 

41 
35 

46 
33 

47 
29 

55 
25 

60 
25 

58 

30 

60 
24 

55 
24 

61 
30 

47 
38 

61 
42 

60 
28 

65 
37 

42 
38 

61 
28 

40 
19 

45 
22 

40 
30 

54 
26 

49,6 
29,3 

BETHLEHEM 

MAX 

Mm 

42 
25 

37 
29 

41 
24 

40 
21 

46 
23 

44 
27 

46 
24 

37 
28 

38 
30 

43 
26 

37 
29 

44 
30 

40 
32 

51 
26 

54 
25 

55 

27 

55 

30 

58 
26 

50 
37 

52 

34 

64 
37 

56 
37 

60 
28 

58 
39 

57 
36 

50 
27 

43 
16 

38 
23 

51 
27 

62 
29 

48,3 
28.4 

COLEBROOK  3  SSW 

MAX 

Mm 

FABYAN 

MAX 

Mm 

42 

26 

38 
28 

38 
25 

40 
24 

41 
24 

45 
24 

43 
18 

35 
32 

38 

30 

40 
28 

36 
31 

43 
31 

42 

30 

50 
21 

55 

19 

52 

20 

57 
27 

53 

18 

56 
21 

43 
34 

62 
38 

58 

46 

62 
23 

47 
34 

58 
37 

47 
26 

44 
14 

38 

20 

53 

29 

59 
22 

47,2 
26.9 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

Mm 

32 
24 

39 
22 

39 
25 

37 
27 

39 
23 

41 
16 

44 
19 

38 

30 

40 
28 

38 
28 

42 
31 

45 

20 

48 

18 

52 
22 

51 

18 

47 
21 

54 
29 

45 
36 

65 
it 

50 
25 

55 

22 

34 

9 

37 
15 

36 
21 

44 
24 

43.8 
23.9 

GRAFTON 

MAX 

Mm 

41 
22 

38 
31 

43 
21 

46 
16 

44 

20 

46 
19 

50 
19 

42 
31 

42 
27 

47 
27 

48 
2T 

48 

31 

46 
24 

56 
22 

60 
20 

58 

20 

61 
22 

61 
20 

60 
20 

52 
32 

52 
35 

62 
42 

64 
24 

53 

32 

69 
40 

55 

30 

48 
22 

43 
22 

57 
28 

62 
22 

91.7 
25.6 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

Mm 

20 

7 

26 
13 

15 
10 

19 

8 

19 

e 

21 

11 

22 
12 

20 
15 

21 
13 

20 
12 

18 

13 

24 

14 

26 
15 

23 

15 

26 

16 

29 

17 

27 
15 

25 

13 

31 
16 

37 
22 

40 
29 

36 

20 

34 
22 

36 

U 

34 
13  • 

14 
1  ■ 

23 

2 

27 
12 

36 
22 

36 
23 

26,2 

14,0 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

Mm 

37 
25 

42 
27 

35 
28 

39 
26 

41 
Z2 

44 
28 

39 
20 

50 
30 

33 
29 

35 

24 

41 
28 

41 
31 

42 
31 

39 
22 

45 
25 

51 
25 

50 
28 

52 

26 

48 
26 

52 

31 

40 
33 

52 
33 

53 

28 

55 
32 

42 
31 

50 
27 

34 
17 

40 
19 

33 

23 

50 
25 

43.5 

26.7 

B  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1966 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN 
8L4CKWATER  DAM 
C4MPTCN 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEERIN6 
EPPtNG 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MA5SABE5IC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMwORTh  2 

WINDHAM 

WOLFFBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


<,!•       40 
31   Jl 


47   40 
28   24 


42   46 
31   27 


41   49 
31   26 


38   45 
30   31 


42   40   45 
20   27   24 


46   43 
28   29 


47   46   43 
27   27   26 


40   36 
26   29 


47   49 
27   25 


45   48 
27   23 


43   50 
27   27 


39   41 
30   25 


38   46 
27   29 


48   51 
25   25 


36   44 
28   30 


40   47 
30   26 


45   50   46 
22      25   24 


50   46 
18   21 


47   48 
25   21 


53   50 
22   28 

49 


48   49 
24   22 


50   53 
27   22 


48   50 
22   21 


49   47   48 
22      26   27 


54   48   51 
25   25   27 


50   47   49 
25   27   26 


50   55 
25   26 


52   49 
25   25 


44   55   53 
28   32   33 


41   46 
24   27 


54   49 
25   26 


52   49 
23   26 


50   46   49 
22   23   23 


48   45 
22   23 


46  49  46 

23  24  25 

49  46  50 

20  23  24 

55  50  55 


24 


48 


26   28 

46   50 
20   22 


46 

42 

36 

36 

50 

52 

30 

34 

52 

50 

34 

37 

50 

48 

36 

37 

50   63 
22   31 


50   38 
30   20 


55   48   62 


49   40 
20   32 


54   45 
23   31 


40   45 
30   25 


56   45 
23   29 


54   44 
20   31 


48   49   54 
33   31   27 


46   45 
31   30 


54   46   49 
24   30   21 


51   39   42 
26   32   31 


49   42 
25   29 


54   54 
26   27 


54   56 
24   32 


48   50 
32   24 


42   45 
31   28 


44   45 
29   21 


60   39 
25   32 


50   51 
26   30 


46   42 
32   30 


50   52 
31   26 


37   42 
33   31 


37   45 
31   31 


47 

48 

34 

33 

54 

55 

28 

28 

50   50   60 


52   52   50 
28   33   31 


50 
29 


44   49 
29   26 


48   46 
23   21 


49   52 
28   26 


49   49 
30   29 


46   51 
2a   26 


51   50 
30   26 


52   51 
28   28 


49   49 
31   30 


45   45 
28   27 


49   50 
30   26 


41   46 
30   30 


51   52 
32   26 


48   50 
32   28 


43   48 
25   23 


43   48 
30   29 


48 
28 

54 
25 

46 
26 

46 
24 

46 
26 

50 
26 

50 
26 

51 
29 

60 
26 

48 
25 

50 
30 

47 
32 

63 
30 

64 
27 

50 
26 

49 
22 

49 
26 

47 
29 

47 
32 

47 
31 

50 
28 

46 
29 

51 

34 

48 
31 

45 
29 

50 
35 

49 
36 

48 
31 

54 
31 

54 
33 

50 
28 

54 
34 

54 
36 

49 
31 

54 
35 

54 
36 

49 
29 

55 
32 

56 

33 

47   56 
26   23 


49   57 
23   22 


67   63 
24   19 


64   41 
20   21 


52   58 

29   23 


65   59 

22   22 


6S   64 
26   23 


57   62 
26   27 


57   59 
25   22 


49   56 
27   24 


46   53 
27   23 


43   52 
25   27 


55   62 
26   22 


63   59 
27   27 


56   60 

20   22 


49   57 
26   24 


45   54 
27   25 


46   55 
27   24 


55   61 

23   24 


53   62 

27   23 


53   59 
26   27 


58   60 
24   24 


47 
30 


60 
36 


61 

30 


60   62 
30   27 


61   61 
23   29 


60   67 
24   29 


61   64   60 


57   63   64 
24   30   28 


58   62 
25   29 


59   62   63 
22   28   24 


62   64   61 
23   29   23 


61   62   62 
26   30   25 


62   65   66 

30   28   24 


59   63   60 
27   33   28 


62   62 

30   22 


61   60 
28   29 


26   29   26 


65   56   59 
28   37   30 


58   63   63 
26   30   26 


61   65   60 
26   29   32 


58   61 
24   28 


61   62 
24   31 


52   62 
23   32 


60   60   62 
28   30   24 


61   63   60 
22   28   23 


60   64   65 
25   29   28 


60   61 
27   33 


60   62   59 
25   30   24 


55 
37 


60   59   46 
25   34   37 


60   61   46 
22   29   36 


62   60   70 
22   37   40 


48   50 
23   38 


56   49   62 


60   48   64 
22   37   36 


66   49   66 
23   27   37 


62   58 
23   31 


62   60   57 
27   40   38 


64   56   59 
26   40   36 


62   47   53 
28   35   37 


62   45   67 
25   41   36 


64   59   48 
27   32   39 


62   56   47 
26   34   40 


58   58   43 
33   35   35 


69   47   68 
26   36   38 


57   48   64 
27   29   29 


59   53   64 
26   35   34 


60   61   47 
24   32   37 


46   59 
28   37 


63   61   47 
27   40   36 


62   60   61 
23   27   37 


62   50   66 
29   30   32 


59   50   53 

27   31   36 


60   49   46 
23   29   36 


69   47   59 
33   34   39 


39   29   36 


69   64   46 
44   24   36 


44   26   41 


6»   58 

4»   30 


64   67 
46   27 


64   65 
41   28 


6i   70 
46   28 


64   63 
41   32 


63   65 
33   27 


66   68 
39   32 


67   66 
46   35 


47   30   39 


65   48 
35   25 


64   45 
31   26 


63   53 

33   2e 


49   52 

31   18 


68   53 

30   27 


50   48 
32   24 


61   54 
29   26 


61   50 
34   26 


62   49 
32   24 


61   52 
29   25 


46   50 
31   25 


48   47 
30   24 


70   56 
36   28 


69   54 
43   27 


56   62 
33   37 


67 

47 

67 

38 

40 

43 

65 

51 

69 

46 

44 

50 

62 

50 

68 

36 

43 

45 

63   46 
30   22 


54   53 

31   26 


62 

32   25 


66   50 
29   22 


63   45 
34   22 


64   53 
33   24 


66   52 
32   26 


62   53 

28   25 


64   63 
34   25 


49   48 
36   26 


53   49 
30   22 


61 
45 


49   36   56 
25   29   31 


48   39   59 
28   29   25 


39   56   66 
33   32   38 


57   63 
30   23 


54   48   58 
34   33   30 


55   60 

28   30 


49   56 

32   29 


50   56   61 
30   29   32 


42   99   66 
31   30   27 


60   64 
30   27 


37   58   64 
31   30   34 


38   59   64 
31   29   27 


47   54 
33   31 


52   36   52 
31   32   33 


32   55 

29   26 


40   53   60 
33   32   34 


63   59 

30   32 


47   57   60 
27   27   20 


48   46   58 

27   30   25 


40   45   49 
32   30   29 


49   35   57 

29   30   29 


49   57   63 
27   30   27 


50   52 
32   32 


40   54 
30   29 


42   57   62 
28   28   24 


40 

45 

35 

38 

42 

97 

32 

33 

49 

94 

36 

35 

38   34   37 


91.5 

29,1 


91.0 
26.4 


99.8 

28.5 


92.0 
26.6 


94.0 
29.4 


91.5 
27.7 


54.3 
28.7 


54.7 
27.9 


53.4 

29.6 


56.4 
29.2 


51.8 
30,6 


51,6 

27.7 


54,4 

30.0 


53,2 

29.9 


46.7 
29.1 


54.3 

29.0 


93,7 
29.3 


93.2 
26.3 


91,1 
26.0 


91.1 
26.6 


51.8 
28.5 


93.9 
27.7 


99,6 

29,1 


90,8 
30,2 


52.1 

28.0 


48.1 
36.3 


54.3 

33.0 


54.0 
37,4 


52.3 
36,4 


93,6 
33.9 


See  Relerence  Notes  Following  SUtion  Index 
-   92    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1966 


NOHThEASTERN 


01 


BLCO"FIELD 

CHELSEA 

ENOSBURC  FALLS 

MC  IMDOF  FALLS 

MIDDLESEX 

MCNTOELIER  FAA  AIRPORT 

MCBRI5VILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  Danville 

NCRTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNH 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
«    *    • 
SOUTHEASTERN        o: 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  5SE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


<.5   49 
27   25 


42   41 
20   20 


45   46 
30   28 


49   42 
31   26 


43   40 
30   27 


39   42 
30   2  7 


32   24 

20   17 


44  37  43 

27  30  28 

40  36  37 

26  30  26 


40  39  40 

19  21  27 

45  39  43 

26  32  25 

38  41  40 


24   30   30 

40   35   42 
24   22   23 


39   39   43 
17   33   28 


41 
30 


43   43   42 
25   31   30 


48   39   45 
24   30   27 


40   40   40 
20   31   23 


45   45 
25   27 


45   43 
18   21 


47   46 
30  ZZ 


41 

41 

48 

31 

29 

22 

42 

43 

47 

29 

26 

18 

35 

43 

41 

25 

28 

28 

33 

39 

38 

23 

25 

14 

29   30   27 


44  45  45 

20  22  25 

44  45  49 

21  24  28 

42  42  44 

28  27  28 

41  40  47 

20  24  25 


47   47   47 
25   25   30 


24   28   29 


46   49 
32   33 


45   47   46 
20   24   26 


49   41 
32   30 


47   38   40 


50   41 
24   32 


28   26 
23   21 


36   38 
32   32 


43  45  44 

25  28  26 

SO  42  42 

23  31  31 

45  47  40 

26  31  30 


49   43   42 
30   29   29 


49   45   46 


48   43   49 


42   41 
32   32 


53   53   47 

27   32   24 

49   46   47 


44   44   40 
27   32   27 


40   39 
29   30 


30   28   30 


45   49 
32   32 


44   47 
33   34 


43   44 
30   33 


44   46 
31   32 


29   29 
22   21 


42   38 
30   32 


49   48 
32   31 


50   59 
27   24 


48   56 
30   22 


55   57 
28   22 


49   46   56 
25   27   23 


48 

51 

47 

65 

57 

25 

22 

25 

24 

21 

47 

50 

48 

56 

60 

32 

30 

30 

32 

26 

47 

52 

49 

57 

59 

34 

35 

28 

30 

29 

45   48   47 


46   67   60 
22   23   20 


44   38   46 


54   49   58 
28   26   24 


55   56 
22   24 


59   60 
22   24 


69   58 

25   25 


62   63 
25   28 


60   58 
25   24 


56   57 
26   24 


58   58 
25   25 


39   40 
29   27 


60   56 
27   28 


52   52 
27   28 


57 
25 

60 
24 

60 
24 

63 
28 

59 
26 

57 
22 

63 
23 

59 
37 

58 
26 

68 
26 

58 
27 

61 
31 

58 
21 

47 
18 

55 

19 

63 

20 

60   62 
29   39 


62 

61 

28 

22 

63 

69 

30 

28 

68 

58 

36 

30 

53   60 
22   27 


60   62 
21   32 


64   62 
24   42 


62   65 
26   34 


60   64 
24   38 


60   43 
23   40 


63   60 
24   40 


44   43 
25   28 


62   50 
23   42 


57   43 
25   38 


65   53   73 

39   43   42 


65   50   69 


58 
40 


49   47   56   59   60   60 


60   62   45 


24   25   22   25   27   24   23   40   37 


55   62 
26   33 


68   62   56 
38   28   42 


62   67 

21   37 


62   47 
26   36 


62   59 
26   38 


45   43 
29   27 


60   46 
29   38 


56   44 
28   35 


55 

24 


64   68   59 
42   31   42 


68   68   60 
42   26   39 


54   57   56 
40   35   44 


68 
31 


36   24   39 


57   67   67 
36   30   37 


45   47 
34   26 


44   62 
37   28 


58   57 
44   28 


47   61 
38   32 


57   39 
33   25 


58   57 
37   29 


56   38 
30   24 


64   36 
36   26 


43 
23 


46  38  61 

23  30  Zi 

38  58  65 

26  33  25 


56 
34 

49 
26 

43 
32 

56 
33 

62 

30 

42 
29 

39 
23 

38 
30 

58 
34 

66 

30 

57 
32 

42 
22 

38 
21 

60 
32 

65 
30 

49 
32 

40 
21 

38 
28 

58 
30 

60 
25 

64   60   43 


51   55   44 


64   47 
29   23 


»5   66 
29   25 


56   66 
31   25 


36   48 

18   34 


52   58 
28   26 


59 
27 


42 
25 


54 

20 


40   60   68 
33   35   31 


58 
28 


47   37   59 


47,5 
26.5 


50.3 
25.4 


53.4 

29.3 


52,8 
29.0 


50.4 
29.2 


48.3 
27.5 


52.9 

28.8 


3S.2 

22.8 


49.2 
29.1 


45.3 

?8.9 


SO. 6 
27.1 


51.7 
28.6 


49.7 
29.0 


47.4 
23.4 


53,6 

31. B 


50.8 
31.7 


53.5 

31.0 


52.1 
28,4 


54.4 
32.1 


51.5 
33.6 


53.2 

30.1 


53.9 

26.6 


50.0 
29.0 


44,8 
25.2 


54.0 
29.6 


50.5 

27.7 


?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1966 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  !  16 

1 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

1 
1 

«   *    tt 
NORTHWEST           01 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

0.2 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

0.2 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

•   •   • 
CENTRAL            02 

C0LLIN5VILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

. 

T 

. 

• 

T 

■ 

- 

- 

T 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

.    .    . 
COASTAL            03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

6R0TON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

MAINE 

NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

. 

T 

T 

T 

T 

T 

O.B 

0.9 

T 

0.5 

■ 

• 

- 

. 

. 

. 

- 

■ 

. 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
8 
3.3 

T 
7 
3.3 

7 
3.2 

5 

3.0 

T 
3 
2.9 

2 
2.0 

2 
1.8 

2 

1.8 

T 
2 

I. a 

T 
2 
1.6 

0.6 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

2.2 

2 
.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■IS 

15 

15 

U 

1» 

13 

9 

7 

0.8 

7 

T 
9 

1.9 
9 

4 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

12 

T 
12 

12 

11 

O.l 
10 

9 

0.1 
9 

1.4 
8 

0.8 

7 

0.2 
6 

T 
» 

4 

3 

2 

2 

I 

I 

T 

T 

T 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

* 

* 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
2« 

T 

T 

T 

. 

T 

T 

. 

1.9 

1.0 

T 

0,2 

. 

- 

19 

. 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

- 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

9 

5 

« 

2 

2 

2 

1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

.. 

. 

. 

. 

■ 

■ 

. 

• 

. 

- 

- 

■ 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

16 

15 

14 

13 

12 

12 

11 

10 

T 
10 

T 
9 

T 
9 

8 

8 

7 

6 

5 

T 
5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

«   •   * 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.o 

T 

T 

1.5 

T 
T 

T 
T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

9 

9 

e 

7 

6 

<i 

3 

2.0 

5 

2 

1 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

T 

. 

. 

. 

. 

- 

0.7 

T 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 

• 

• 

• 

. 

■ 

W 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-. 

COASTAL              03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

2.0 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

2.5 

2 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

T 

0.5 

0.2 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  EfJGLAND 
APRIL  1966 


MASSACHUSETTS 

•    «    • 
WESTEBN  01 

ADAMS 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT 

STOCKBRIOSE 

WEST  OTIS 


tt   •   • 
CENTRAL 

BEDFORD 

BLUE  HILL  WB 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

MILFORD 

READING 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  0 

BOSTON  wB  AIRPORT 

BROCKTON 
EAST  WAREHAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  I    ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 


02 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ofmontli 


10      11      12      13      14      15      16      17     18      19     20      21      22     23     24     25     28 


27     28     29     30     31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

c 

)N( 

DV 

VF 

AL 

L  . 

AN 

D 

s^ 

\o 

w 

O] 

N 

GI 

to 

U]> 

ID 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1966 

Day  ofmonlli 

StaUoa 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

*    •    » 
NORTHERN           01 

BENTON  5  5W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

0.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

1 

2.8 

3 

0.5 
2 

1.0 

1 

T 
T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

3.0 

2 

1 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

1.0 

3 

T 
2 

2| 

2 

1 

1 

7.0 
8 

8 

T 
4 

2 

1 

1 

CANNON  MOUNTI^IN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
92 

1.0 
93 

1.9 
94 

94 

2.ol  0.2 
96j  96 

10.8^2.2  1.4i 
96  107  1181  119] 

0.7 
119 

119 

119 

118 

117 

114 

112 

109 

97 

96 

94 

83 

80 

79 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
25 

T 
25 

. 

0.3 
21 

;J 

T 
22 

21 

21 

3.0 
23   • 

0.5 
21 

T 
21 

21 

20 

20 

17 

- 

13 

11 

10 

8 

5 

4 

- 

- 

0.5 

4 

4 

4 

MILAN  T  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

10 

9i 

8 

8 

7| 

6 

6    6{   5 

5 

5 

4 

1 
4    3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

MOUNT  WASHINSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
t 

3.0 
9 

2.1 

8 

0.5 
8 

0.9 

8 

T 
8 

0.5 
8 

7.8 
10 

2.4  0.31  2.6 

15   14   14 

0.4 
10    9 

T 
9 

9 

0.2 
9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

0.5 

7 

1.0 

7 

T 
7 

T 
7 

7 

T 
6 

5 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

0.5 
»0 

T 
*0 

'i 

T 
39 

38 

37 

1.5 
37 

17.0 
52 

2.5 
53 

T 
50 

1.0 
50 

48 

46 

44 

42 

41 

38 

36 

35 

34 

30 

26 

T 
20 

18 

T 
12 

T 
12 

T 

T 
T 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

•    «   tt 
SOUTHERN           02 

CONCORD  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

EAST  PEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.T 

1.0 

T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

o.« 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.9 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 

MILFOHO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

0.5 

T 

T 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.o 

1 

T 

T 

UO 

1 

T 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
5 

1.0 

T 
I 

T 

T 
T 

'•; 

T 

T 

T 

T 

T 

*   •    • 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

«   «   * 
NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

'. 

- 

- 

• 

• 

" 

" 

" 

- 

" 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

T 

T 

0.9 

1 

0.5 

T 

T 

T 

T 

ENOSBURO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

4.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

1 

O.B 

1 

0.3 

I 

0.6 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.2 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

0.1 

1.1 

T 

T 

T 
T 

2.1 

I 

0.3 

T 

0.6 

T 

T 

T 

0.7 

T 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.i 

T 

0.8 

1 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

l.C 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
APRIL    1966 

SlaUoQ 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        «        • 

SOUTHEASTERN                  03 

C4VEN0ISH 

SNOWFALL 
SN    ON   SNO 

T 

5 

1.0 
5 

T 
5 

3 

T 

3 

T 
3 

\ 

T 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 
11 

1.0 
12 

12 

U 

10 

T 
10 

T 
9 

3.5 

12 

12 

11 

T 
10 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

* 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

REAOSBORO    I    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

0.3 
16 

1.0 
17 

0.5 
17 

T 
16 

16 

0.3 
15 

T 
15 

1.0 
16 

15 

It, 

T 
13 

T 
10 

6 

3 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 
1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Stabcc 

Time 

Day  of  month 

7 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

39 
35 

41 
36 

41 
37 

43 
40 

43 

38 

43 
36 

44 
37 

43 
41 

42 

38 

42 
38 

42 
37 

43 
37 

41 
40 

44 
39 

46 
38 

47 
41 

48 

41 

43 
39 

44 
41 

42 
42 

42 
41 

44 
42 

45 

41 

44 
44 

50 
44 

51 
45 

51 
46 

48 

45 

45 
4^ 

50 

44 

44.4 
40,2 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

38 
37 

40 
37 

40 
38 

40 
39 

41 
38 

41 
39 

41 
40 

40 
39 

40 
39 

40 
36 

40 
38 

40 
39 

41 
39 

42 
39 

44 
41 

44 
41 

45 
42 

46 
43 

45 
44 

44 
43 

46 

44 

47 

44 

47 

46 

49 
47 

50 
47 

49 
47 

48 

46 

45 

44 

48 
45 

49 
47 

43.7 
41.7 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

41 
40 

42 
41 

43 
42 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
44 

45 

44 

46 

45 

46 

45 

45 
45 

46 
45 

46 
4') 

41.7 
40.9 

2*    INCHES 

5   PM 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

45 

46 

45 

42.5 

KINGSTON,    R.    I. 
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DEPTH   -  STANDARD   SOIL   THERMOMETERS.  I HtKMOCOUPLE   WITH   BEN0IX-FRIE2    RECORDER.      12   AND  24    INCH 


EVAPORATION  AND 

WIND 

Station 

Day  Of  Month 

1 i ; , ■ 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

•        •        • 

NORTHWEST 

01 

NORFOLK    2    SW 

EVAP 
WIND 
»AX 
MIN 

[ 

] 

m 

• 
• 

" 

I 

• 

I 

I 

- 

« 

I 

I 

41 
36 

.09 

2 

54 

35 

.IC 

6' 
3t 

.U 

3 

5S 

3? 

.12 

3 

66 

39 

.1. 

6< 
35 

.1< 

It 

6« 
35 

.0. 

( 

4 

3E 

.19 
10 
59 
37 

.13 

4 

69 

43 

.10 
13 

71 
43 

.0« 
t 

47 
43 

.1! 

22 

68 

40 

.U 
2! 
69 
38 

.10 
17 
56 
39 

.01 

e 

40 
33 

.06 
14 
60 
34 

m 

MASSACHUSETTS 

*        •        • 

COASTAL 

03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I 

m 

w 

m 

• 

ilB 
24 

.02 
41 

.07 
45 
73 
39 

.02 
22 
52 
36 

.08 
40 
54 
36 

.07 
28 
59 
96 

.11 
4» 
56 
36 

.06 
29 
54 
36 

.06 
93 
47 
36 

.10 
45 
48 
35 

.04 
2! 
6C 
3! 

.0« 
3C 
62 

.1! 
42 
6S 
36 

.19 
2? 
61 
3( 

.12 
3S 

6e 

40 

.07 
36 

49 
4C 

.04 
51 
59 
42 

.06 
29 
60 
42 

.26 

38 
68 
42 

.03 

8 

49 

44 

.12 
53 

66 
43 

.23 

6f 
78 

40 

.18 
56 
61 
38 

.02 
67 
40 
35 

.02 
19 
46 
36 

2.896 
1201B 
58.0 
38.2 

NEW    HAMPSHIRE 

•         ft         • 
SOUTHERN 

02 

MASSABESIC    LAKE 

EVAP 
WIND 

.05 
38 

.02 
15 

.02 
15 

.04 
45 

.07 
14 

.06 

10 

.10 
32 

.04 

le 

.04 
22 

.06 
16 

.05 
19 

.11 

36 

.08 
26 

.06 
27 

.13 

30 

.12 

20 

.IC 

20 

.09 
12 

.20 
31 

.16 
28 

.02 
28 

•" 

.16 
24 

.18 
49 

.04 
11 

.02 
43 

.29 
56 

.20 
S3 

.01 
37 

.03 

7 

2.59 

822 

See  Reierence  Noles  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A 

)K1A  1  NE 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
SLOOHFIELD 
rBRIOGEPORT  WB  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINCTON 

CANOLEWOOO  LAKE 

COCHAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBuRy 

DAWSON  LAKE 


rON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 
CROTON 
HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
IIDDLETOWN  <*    V 

MILFORO 

MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWIN6T0N 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 
J  NORTH  GUILFORD 
I NORWALK  GAS 
I  NORWICH  PUB  ' 


PLT 


PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

1AM  LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

FFono 

STAMFORD  5  H 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON    DAM 
iRRlNCTON 

AP    FALLS    RESERVOIR 
.TERBURT    RADIO    WSBT 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  0AM 
GvlLLE  RESERVOIR 
WAN  RESERVOIR 

I WOLCOTT  RESERVOIR 
I  WOODBURY  3  W 

I  MAINE 

AUGUSTA 
! AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
I  BANGOR  DOW  FIELD 
1  BAR  HARBOR 


0120  02l  NEW  HAVEN 
:  0128  OZl  NEW  HAVEN 
0227  Oil tiTCMflCLD 
02911  021  NEW  LONDON 
0299'  Oil  LITCHFIELD 
0634  02:  rtARTFORD 
0806  03|  FAIRFIELD 
0916  021  WINDHAM 
0961  01  LITCHFIELD 
0973  02  HARTFORD 

1093  OZ'   LITCHFIELD 
Ifcee  02'  MIDDLESEX 
1499  0Z[   NEW  LONDON 
1536  02'  HARTFORD 
1689  02  TOLLAND 
171S  01  LITCHFIELD 
1762  02  FAIRFIELD 
1796' 02i  NEW  HAVEN 
I  20731  02'  WINDHAM 
;  2218  02  FAIPFIELO 

!  2658  01  LITCHFIELD 
I  3207  03  NEW  LONDON 
3446  02  HARTFORD 
3451  02  HARTFORD 
3456  02'  HARTFORD 
'  3657  02  NEW  LONDON 
'  3989  03,  NEW  LONDON 

4443  02  HARTFORD 
'■  4488,  02  TOLLAND 
47671 02  MIDDLESEX 

1790, 03  NEW  HAVEN 
I  SOIS'  02  MIDDLESEX 
;  5077  02  NEW  HAVEN 
:  5273  03  NEW  HAVEN 
5285  02  HARTFORD 
54451  01  LITCHFIELD 
5510  03  NEW  HAVEN 
5641  02|  NEW  HAVEN 
I  5893i  03,  FAIRFIELD 
j  5910  02'  NEW  LONDON 

6131  02  NEW  LONDON 
6597  02  NEW  HAVEN 
6655  03  FAIRFIELD 
6942  02  TOLLAND 
69661  01,  LITCHFIELD 
I  7002  02  FAIRFIELD 
7109  01  LITCHFIELD 


;  BEL 


AST 


1  BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
SRIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 

' BRUNSWICK 

I  CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 
CORlNNA 
EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 
FARMINGTON 


FORT 


AIRFIELD 


FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREA 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 


JONESBORO 

IISTON 
LONG  FALLS  DAM 
HACHIAS 
MADISON 

II  DDL  E  DAM 

IILLINOCKET 

IlLLlNOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
NEWCASTLE 

I  GLOUCESTER 

I  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
^ORONO 
I OROHO  2 

PATTEN  I  S 
I  PORTLAND 

',  PORTLAND  we  AIRPORT 
JpRESQUE  ISLE 

filPOCENUS  DAM 

I  ROCKLAND 

j  ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 
I  SACO 
'i  ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
i  TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


41  20 

41  21 

41  90 

41  37 


41  10 

17  41  47 

41  39 

41  48 

41  29 

■    41  28 

41  3* 

41  4Q 

'  41  4« 

'  41  S4 

'  41  23 

41  22 

41  54 


41  97 

41  21 

<  41  46 

-  41  44 

41  56 

'  41  38 


7157  I 


01  I 
32  02  I 


I  ELD 


.  7904.  02  TOLLAND 
■  7970  03  FAIRFIELD 
j  8065  02  FAIRFIELD 
I  8138  02  TOLLAND 

8330  01  LITCHFIELD 
,  84361  01  LITCHFIELD 
8488  02  FAIRFIELD 
8916  02  NEW  HAVEN 
9007|  02  NEW  HAVEN 
I  90671  OSI  MIDDLESEX 

I  9162  02  HARTFORD 
93ea| 02  WINDHAM 

'  95081  021  HARTFORD 
9568  01|  LITCHFIELD 
9759,  02  NEW  HAVEN 
9783  01  LITCHFIELD 


0273  02  KENNEBEC 
!  02751  02  KENNEBEC 
! 0355  02  PENOBSCOT 

71  03'  HANCOCK 


41 

I  41  46 

'  41  45 

>  41  33 

41  12 

41  : 

41  Z4 

41  If 

>  41  42 
41  58 
41  30 

4  41  23 
07 
17  41  32 

41  35 

41 

41  05 
41  52 

41  35 

■  41  18 
41  59 
19 

'  41  43 
41  39 

'  42  00 

>  41  06 
41  23 

'  41  48 
'  41  42 
41  48 

41  n 

41  39 


'  41  57 

■   41  44 

'  41  40 

.  41  37 


73  09 
73  04 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  QD 
71  97 

71  29 

72  56 


72  17 
72  56 

72  21 

73  19 
73  28 
72  99 

72  05 

73  19 

73  22 
72  03 
72  42 
72  39 
72  41 

71  94 

72  11 
72  29 
72  11 


<480  ( 


LOO 


0600  01  SOMERSET 
0814  01  SOMERSET 
'  0B33<  01<  AROOSTOOK 
08441  02|  CUMBERLAND 

j  0934  03  CUMBERLAND 

I  1179  Ol!  AROOSTOOK 
' 1472  01  AROOSTOOK 
1479  01,  AROOSTOOK, 
1628J  02:  PENOBSCOT 
24261  03I  WASHINGTON 
2442  02I  PISCATAQUIS 
I  2620  03  HANCOCK 
■  2700  01  FRANKLIN 
2702  01  FRANKLIN 
2765,  02i  FRANKLIN 

!  2868  01'  AROOSTOOK 
2878  01  AROOSTOOK 
3046  02  KENNEBEC 
32611 02  WASHINGTON 
3353.  01  PISCATAQUIS 

.  3651'  01  AROOSTOOK 

1  3794  02  OXFORD 
3892  01  AROOSTOOK 
3897  01  AROOSTOOK 
4086  Oil  SOMERSET 

4183  03  WASHINGTON 
4966  02  ANDROSCOOGIN 
4781  01'  SOMERSET 
4878  03  WASHINGTON 
02  SOMERSET 


526: 


OJlFOftO 


5304' 01  PENOBSCOT 
53091  01:  PENOBSCOT 
54601 0I|  SOMERSET 
56751  03  LINCOLN 

I      1   ' 

:  5686' 03  CUMBERLAND 
6425  02  PENOBSCOT 
6427  01  FRANKLIN 
6430  02  PENOBSCOT 
6435  02  PENOBSCOT 
6593  01  PENOBSCOT 
6900' 03  CUMBERLAND 
6905, 03. CUMBERLAND 
6937  01: AROOSTOOK 

CATAQUIS 


7250 
7255 
7325 
7339 
7349 
7407 
7479 
7B27 
7940 
0301 

8353 

8398 
8641 
0688 
0721 
8942 
8965 
8974 


03  KNOX 
03j  KNOX 
02:  OXFORD 
02  OXFORD 
03I  YORK 
01'  AROOSTOOK 
03,  YORK 

02  SOMERSET 
01  OXFORD 

03  HANCOCK 


PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

AROOSTOOK 
:  WASHINGTON 
KENNEBEC 
YORK 


'  44  19 

:  44  19 

44  48 

■    44  23 

44  24 

'  49  04 

'  45  40 

,  24 


72  26 
72  54 
72  53 


71  91 
7J  57 
73  36 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  18 
72  49 

72  17 

73  33 

73  10 

72  19 

73  03 
73  07 
73  09 
73  02 
73  02 
72  26 

72  47 

71  94 

72  97 

73  06 

72  57 

73  16 


69  47 
69  46 
66    49 

66  12 
69  00 
69  54 
69    49 

67  91 


I    43    42 


46  52 
46  37 
46  37 
44    57 

.  44  55 
49    06 

>   44   32 


14    49    11 

9  49  26 
n  45  50 
13|  43    53 


.    39 

)   06 

I   45   13 

)   44  43 

'    44    48 

44  47 
49    39 

45  39 
'   49   35 


43  57 

,    57 

44  56 
44    92 

44  93 

45  59 

43  40 
<  43  39 
■    46    39 

49    93 

44  06 


44    33 

>   43   30 

'   47   10 


45  25 

46  33 

>  44  02 
46    09 

'  49  21 
44   52 

'   47    10 
<  45   34 


68  01 

69  32 
69  32 
69    13 

67  00 

69  17 

68  26 

70  28 
70  29 
70   09 

67  46 

68  36 

69  47 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


f)7 

47 

69 

39 

67 

99 

70 

48 

67 

50 

70 

16 

67 

39 

70 

14 

70 

12 

67 

26 

93 

70 

55 

68 

42 

66 

41 

69 

43 

69 

32 

70 

16 

68 

40 

70 

47 

68 

42 

68 

41 

27 

70 

15 

70 

19 

68 

00 

69 

11 

69 

07 

70 

32 

70 

33 

70 

27 

66 

94 

70 

69 

43 

70 

44 

68 

18 

66 

06 

68 

20 

70 

99 

06 

70 

52 

67 

97 

67 

26 

6S 

39 

70 

if 

68 

39 

67 

24 

CLOSED  9/29/64 
AN50NIA  WATER  COMPANY 
HATER  BUREAU  HARTFORD  j 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD  | 
ENG.  DEPT.  HARTFORD  : 
U.S.  WEATHER  BUREAU  1 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO., 
METROPOLITAN  01  ST  COt«  ] 

CONN.  LIGHT  *   POWER  CO. 
ST.  PARK  *   FOREST  COMH.. 
RAYMOND  <t.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN.    1 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIHKO,  SR.   I 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY' 
HARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC   I 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO, 
GROTON  PUBLIC  UTIL.     ' 

I  ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 

'  NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  KORNEL  BAILEY 

I  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY; 
,  FRANK  P.  0  NEILL 
I  CONN  A6H  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILOS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
I  CONN.  LIGHT  *  POWER  CO, 
1  DE»>T.  PUBLIC  UTILITIES 

I  ST.  PARK  *  FOREST  COHH. 
I  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
'  GREENWICH  WATER  COMPANY 

ROCKVILLE  WTR.  ♦  AGUE. 

CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

RIOGEFIELD  WATER  SUPPLY 

CHARLES  T,  JECKEL 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
,  BUR.  ENG.  WATERSURY 
I  WTR.  COMH.  NEW  BRITAIN 

HRS.  «L0RIA  A.  WALKER 

STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  *   POWER  CO. 
I  U.  OF  CONN.  AGR*  DEPT. 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  TORRINGTON  WATER  CO. 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

RADIO  STATION  WBRY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

JAMES  HINTOUL 


1  WTR*  COHM.  NEW  BRITAIN 
'   WATERBUBY  WATER  COMPANY 

WTR,  COHH,  NEW  BRITAIN 

OSCAR  S.  JOHNSON 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN      I 


9Pi:  HJ  1  U  S  HEATHER  BUREAU 
;  GERARD  LAVEROIERE 
1  INTERNATL  LOGGING  CORP. 
1  RAYHOND  K.  PALMER 
WILLIAM  K.  LEE  I 

HAS,  ELMER  J.  LELAND   : 
BAHQOR  HYORO-ELEC.  CO.  . 
'  MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 
CHARLES  S.  PREBLE      , 

j  JAMES  A.  SCHOFIELD 

I  JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
STaTE  fish  HATCHERY 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 
BEECHWDOO 
8ELCHERT0HN 
BIRCH  MILL  DAM 
j  BLUE  HILL  WB 

(iflOSTON  W8  AIRPORT 
i  flOYLSTON 

BRIDOEWATER  H  C  I 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  SR IMF  I  ELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 


\   MRS* 


LIS  I 


.    ALDRICH 
MRS.  CATHERINE  HAMILTON 
FED,  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUHMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

'  IRVING  C.  MASON 

I  UNION  WATER  POWER^O. 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
I  WILLIAM  JORDAN 
I  KENNEBEC  RVR  P  *  P  CO 
1  UNION  WATER  POWER  CO. 

GREAT  MORTHERN  PAPER  CO, 

FED,  AVIATION  AGENCY    , 

H.  LAHONTAGNE 

MRS.  ARLENE  COLE        | 

ROSCOE  L  RYAN  ! 

FED,  AVIATION  AGENCY   i 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 

PERLEY  P.  HARRIS 
CITY  Of  PORTLAND       | 
U,S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER 


FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
I FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 
■MARDWICK 
, HATCHVILLE 
, HAVERHILL 
1  HEATH 

NINGHAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 
I HUBBARDSTON 

I HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 
, LITTLEVILLE  0AM 
I  LOWELL 
<  MANSFIELD 
I  MENDON 
'  MIDDLEBORO 
, Ml DOLE TON 

I MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
^NEW  BEDFORD 
I NEHBURYPORT 
! NEH  SALEM 

NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 
I PELHAM 

PEMBROKE 
I  PERU 

. PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
i  PLAINFIELO 
, PLYMOUTH 
'  PROVINCETOWN  1  N 
1  QUA8B1N  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 

I  TAUNTON 

1 TULLY  DAM 

I  TURNERS  FALLS 

MALPOLE 
.  WARE 
, WASHINGTON  2 

WEST  BRIMFIELD 
i  WESTFIELD 
1  WEST  GRANVILLE 
i  WEST  MEDWAY 

WESTON 
■  WEST  OTIS 
I WINChENDON  NO  2 
; WOODS  HOLE 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

,  NEW  HAMPSHIRE 

' BENTON  5  SW 

BERLIN 
' BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 
' BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 
I  CANNON  MOUNTAIN 
. CENTER  HARBOR 
I CLAREMONT  JUNCTION 

' CLEAR  BROOK 
COLEBROOK.  3  SSW 
CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 
EAST  OEERING 


CO, 

OLIVER  W,  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO.i 
ARMAND  VIOLETTE         I 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO.: 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORD  WATER  DISTRICT  : 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ERWIN  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE  j 

FERNALD  K,  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO.  , 
PUBLIC  SVC.  CO,  OF  N.H. 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO  1 
HRS.  MARTHA  YORK  1 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE  I 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS  , 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


PING 
i  ERROL 


1  EVERETT  DAM 

I FABVAN 

1  FIRST  CONN  LAKE 


F1T2: 


L|A 


I  FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
1 CILMaNTON  2  E 
: GRAFTON 
j  GREENVILLE 
, HANOVER 

hillsboro  2  w 
hopkinton  dam 

I  HUDSON 
JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANOAFF 
LEBANON  FAA  AIRPORT 


2107, 
2369 
2491, 
2501< 
2642 
2806 
2979| 
2997 

30521 

3270', 
3401 
34711 
3905 1 
3*49: 
3624: 
3702 
3713 
3772 


42  46 
4313 

4449 
4667, 
4711 
4744, 

i  4760 ' 

5159; 
9246, 
9289: 

5306 
992* 
6004 


COUNTY 


01  BERKSHIRE 

02  HAMPSHIRE 
02!  WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
02| WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
03I  NORFOLK 
021  HAMPSHIRE 
02I  WORCESTER 
02^  NORFOLK 

03 I  SUFFOLK 
02  WORCESTER 
03I  PLYMOUTH 
03'  PLYMOUTH 

02  WORCESTER 
03| BARNSTABLE 

03  BARNSTABLE 
01 1  HAMPDEN 

01  HAMPSHIRE 

02  SUFFOLK 

02'  WORCESTER 

01  HAMPSHIRE 

02  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  PLYMOUTH 
03  DUKES 
03  BRISTOL 
02'  WORCESTER 
02  MIDDLESEX 

02  NORFOLK 

02; WORCESTER 
I  02, MIDDLESEX 

02' WORCESTER 
1 03  BARNSTABLE 
1 02,  ESSEX 

01'  FRANKLIN 

03  PLYMOUTH 

02  HAMPDEN 
Oil  BERKSHIRE 
OZ  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
03  ESSEX 

01  HAMPSHIRE 

02  ESSEX 

01  HAMPSHIRE 

02  MIDDLESEX 

02  BRISTOL 
02,  WORCESTER 
03|  PLYMOUTH 

03  ESSEX 

02  WORCESTER 

03  NANTUCKET 
03  BRISTOL 
03  ESSEX 
02  FRANKLIN 
02  WORCESTER 
02  NORFOLK 

02  HAMPSHIRE 

03  PLYMOUTH 

01  BERKSHIRE 

02  WORCESTER 
01  BERKSHIRE 

01  HAMPSHIRE 

03  PLYMOUTH 
03  BARNSTABLE 

02  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  PLYMOUTH 
03  ESSEX 

,  03'  ESSEX 


7190 

03 

BARNSTABLE 

7293 

03 

BRISTOL 

7370 

FRANKLIN 

0? 

WORCESTER 

769? 

01 

BERKSHIRE 

8030 

MIDDLESEX 

8046 

HAMPDEN 

6154 

WORCESTER 

8199 

n? 

WORCESTER 

8181 

01 

BERKSHIRE 

81ft7 

01 

BRISTOL 

07 

WORCESTER 

6580 

02 

FRANKLIN 

6799 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

8841 

01 

BERKSHIRE 

9092 

02 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

9316 

NORFOLK 

I  195, 


02 


LIV 


1590  02:  GRAFTON 
16471 01  COOS 
' 1683  02  MERRIMACK 
i  1732: 02  CARROLL 
2023' 01  COOS 
2136  02  CHESHIRE 
21T4  02  STRAFFORD 
228*  02'  HILLSBORO 
I  28O0! 02  ROCKINGHAM 
2842  01  COOS 

2870  O2I  HILLSBORO 
2698  Ol|  COOS 
2999  01:  COOS 
302*  02  CHESHIRE 
3177  02  MERRIMACK 
3182! 02  MERRIMACK 
3367  02  BELKNAP 
3930  01  GRAFTON 
3656  02  HILLSBORO 
3890  02:  GRAFTON 


4062 


02'  HILLSBORO 
02  MERRIMACK 
02;  HILLSBORO 
01!  COOS 
02'  CHESHIRE 
02'  BELKNAP 
02:  BELKNAP 
01  COOS 

01  GRAFTON 

02  GRAFTON 


9360  02  MIDDLESEX 
9371; 01  BERKSHIRE 
9780  02, WORCESTER 
96931  03:  BARNSTABLE 
9923  02!  WORCESTER 


' 0681  01  GRAFTON 
I  0690  01  COOS 
I  0703  01  GRAFTON 
I  0741  02  MERRIMACK 
' 0910, 02  MERRIMACK 
'  09961  02  GRAFTON 
1099  02  GRAFTON 
,  1187,  Oil  GRAI  " 
i  I339i  02'  BELl 


42  39 

42  24 
42  39 
42  19 
42  26 
42  28 
42  13 
42  17 


42  22 

42  21 

41  57 

42  03 
42  07 
41  54 

41  40 

42  IB 
42  24 
42  20 


!  07 


lOJ  42  40 

41  41  46    1 

4  41  23  ; 

4,  41  42    : 

10;  42  34   ' 

10    42  17    I 

42  09    I 

42  39    I 

42  36 

42  21 

41  37 

42  ♦* 

42  40    1 


9j  42  29 

4I  41  41 

41  42  40 

91  42  17 

42  42 

42  16 

42  39 

42  03 

42  09 

41  »' 

42  31 


73  06 
72  32 
71  53 

71  26 

72  02 

71  17 
TO  49 

72  21 
72  07 
71  07 

71  02 

71  43 

70  97 

71  00 

71  54 
69  99 

69  57 

72  99 

73  91 
71  09 

71  41 
73  56 

72  08 

71  35 

70  40 

70  31 

71  10 

71  46  : 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


HlOi     6A 
8A     6A 

IIP,  IIP' 


^i 


71    99 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

73  49 
70   59 

72  36 
72  98  i 
72   00   I 

70  16 

70  92   : 
72  92   i 

71  10 

72  53  , 
71  19 
71  12   , 


60 1     6P 
1490, 
30!     7P 


4PI 
8A| 
630      6A      8A 


42   IC 
41    15 

41  36 

42  50 
42  36 
42  07 
42  11 
42  24  i 
42  01  1 
42   29 

9   42   32 

7   42   26   I 
9   42    31 

41    59 


4    42  32 

4!  41  46 

4i  41  50 

9,  42  37 

7   42  03 

7   42  09 

42  27 

42  07 

42  27 

42  28 

42  17 

4  41  94 

5  42  38 

5   42  37 

3   42  11 

9   42  16 

7   42  22 

9   42  10 

9|  42  07 


71 

34 

70 

99 

71 

01 

71 

31 

70 

04 

70 

56 

70 

99 

72 

21 

73    04    ,      1830 


42  23 
42  10 
42   41 

41  33 

42  16 


44  02 
44  29 
44  17 
43  19 
43  19 
43   3* 

43  52 

44  10 

43  43 


44  04 
44  90 

43  12 

44  00  , 
44  92 

42  95 

4  43  06 

43  04 

43  03  1 

44  47  [ 

10  43  06 

5  44  16 
5  49  09 


72  11  I 

73  18  1 
72  99  ; 

70  42 

70  12 
72  17 

71  08 
70  55 
70  36  , 
70  92 

70  30 

71  07  i 

72  44 

72  09 

73  29 

72  36  ; 


73  18  1 

71  04  I 

72  13 
72  33  1 

71  19 

72  19 

73  09  , 
72  16  i 
72  42  I 


71  19 
7)  09 

72  03 

70  40 

71  92 


71  96  : 
71  10  : 
71  42  ; 


1090  MID 

1170   MIO^  HID 
1620  1     BAJ 


MID   lOP  I 

8A;     8A'  8A 

7P      7P;  t  I 

7p!     7f^  j     I 


,    mid!  12H 


43      9P,     8A 


689       6A      8Al 

190   HID>  MID, 


210,     6P 


220      5f^     5P 
1370: 
IO20I 
10]     9P 

986  HID 


»P 


HID 


42 

26 

23 

38 

33 

30 

07 

20 

70  96 

71  49 

71    0*   1 


71  39  I 
71  27 
71    17 


)j   42 

48 

27 

72    1 1 
71    40 

:    41 

78 

71    39 

:    41 

26 

71    22 

34 

71    57 

i    4? 

46 

71    49 

i   43 

42 

72    17 

0    41 

07 

71    56 

1    41 

11 

71    49 

)    4? 

71    26 

i    44 

22 

71    29 

99 

72    17 

»    43 

33 

71    26 

I    41 

32 

71    26 

71    34 

9    44 

10 

71    95 

5   43 

36 

72   19 

1600 

1000      -.       -. 

342I  hidI  mid 


1620      7P 

I66OI 

1160 


940      4P 
1050 
542   MIO^  HID 


NEH   ENGLAND  POWER   CO. 
UNIVERSITY   OF   MASS. 

STEWART 
METRO.    DIST,    HTR.    COMM.| 
CORPS   OF   ENGINEERS  , 

NORTHEAST    WEA.    SVC,  1 

HASS.WTR. RESOURCES  COMf^ 
HETRO,  DIST.  wTR,  COMH,! 
CORPS   OF   ENGINEERS  ' 

WEATHER   BUREAU  | 

,   WEATHER   BUREAU 

HETRO.   DIST.   WTR.   COHH.: 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

■  OF  BROCKTON  I 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
CAPE  COO  NATL  SEASHORE  1 

COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
HA&S*WTR. RESOURCES  COMH 
HETRO,  DIST,  WTR,  COMH. 

HETRO.   DIST.   WTR.   COMH., 

FRANK   C.    HERRON 

U   S   CORPS   OF   ENGR 
I  HRS.    NARY   E.    DAVIS 

CRANBERRY    EXP.    STATION 
1  HENRY    B.    HOUGH 
,  RICHARD    C.    BRIGMAM  , 

1  DEPT. PUBLIC   WORKS  1 

:  METRO.  DIST.  WTR.  COHH.: 
1  MASS. WTR. RESOURCES   COHH 

MASS. WTR. RESOURCES   COMH 
HASS.WTR, RESOURCES    COMM 
HASS.WTR. RESOURCES   COHH 
HASS.WTR. RESOURCES    COHM 
EARL    F.    SMITH 
,  HASS.WTR.RESOURCES   COMH 
I  F,   ROBERT    SKILLING 
HARMON    E    FREEMAN 
HEH   ENGLAND   POWER   CO. 
I  HRS.    SIDNEY    ThOHPSON    JR 

I  CAPE   *   VNYRD,    ELEC.   CO. 
HASS.WTR.RESOURCES   COHH 
1  CORPS   OF    ENGINEERS 
,  ESSEX   COMPANY 
,  U   S   CORPS   OF    ENGINEERS 
,  PROP.    LOCKS    +    CANALS 
;  HASS.WTR.RESOURCES    COHH 
HAROLD    J.    PARKINSON 
HASS.WTR.RESOURCES    COMH 
DANVERS   WATER   WORKS 

KASS    WTR    RESOURCES    COMH 
J     U.S.   WEATHER   BUREAU 
'  CITY    ENGINEER 
1  HASS.WTR.RESOURCES   COHH 
I  HETRO.    DIST.    WTR.    COHH, 

DELWYN   K.    BARNES 

JOHN   R   ANDERSON 

HETRO.    OISI.    WTR.    COHM, 

HASS.WTR.RESOURCES  COMM 
I  HASS.WTR.RESOURCES   COMM 

i  DIR.    HARVARD   FOREST 
J  {  U.S.   WEATHER    BUREAU 
:  HASS.WTR.RESOURCES   COHM 
PLYMOUTH   CORDAGE    CO. 
CAPE    ♦    VNYRD,    ELEC.    CO. 
HETRO.    DIST.    wTR.    COMM. 
'  R.    E.    LAUTZENHEISER 
:  NEW   BEDFORD   wATER   WORKS 
:     :  REV.    R.    M,   BARKER 
:      I  U.S.    COAST    GUARD 

I      :H.    A.    WINSOR 

I  BRISTOL   CO.   ACR.    SCHOOL 
'  NEW   ENGLAND   POWER   CO. 
I        CHESTER   R.    SPIELVOGEL 

DAVID   A.    HUNTER 

HETRO.    DIST.    wTR,    COW". 
I        U.S.    ARMORY 
I       HETRO.   DIST.    wTR.    COHM, 

NUNZIO   LANCIANI 
I         NESBITT    H.    BANGS 

i  TAUNTON   WATER   WORKS 
I  CORPS   OF    ENGINEERS  ' 

i  H.    MASS.    CLEC.    CO. 
I      ,:  PARKER    N,    CMICK 
'  JOHN    HARS2Y 
HRS*    MARTHA    S.    GARDNER 


LAMB 


HASS.WTR, RESOURCES   COHM 
ALBERT   C.    SHEETS  ' 

FRANCIS   D.   DONOVAN 

HESTON  COLLEGE 
HASS.WTR.RESOURCES    COMH 
HASS   WATER   RESOURCES  CO 
HOODS   HOLE   OCN.    IN&TN. 
•   WEATHER   BUREAU 


JAMES   PAGE 

BROWN    PAPER    COMPANY 

FREDERICK   V.    9REBNER 
'  CORPS   OF    ENGINEERS 
RUTH   S.    HOORE 
PUBLIC   SERV,   CO.    N.H, 
ERASTUS   DOLE 
AUSTIN   HACAULAY 
LA    SALETTE    SEMINARY 
JOHN   ST OUGHT ON 

S   CORPS   OF   ENGINEERS 
I  ROBERT   M.    YOUNG 
:   HJ     U.S.    WEATHER   BUREAU 

JOE   a.   DODGE 

GERTRUDE   E.    NASH 
1  DUBLIN   SCHOOL.    INC, 

UNIVERSITY   Of   N.M. 

RODNEY   L,   GILBERT 

MELVIN   E.CMkFFEE 

6.    E,   CAHPBEU 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS  , 
DWICHT   A.    OANFORTH 
NEW   ENGLAND   POWER   CO.      , 
!  HASS.WTR.RESOURCES   COHM 
F*    J,    SOUTHHAYO 
CORPS   OF    ENGINEERS 
,  FRANK    L.    UHLENBERG 
I  PHILLIP   K.   BROWN 
1  MR.    JEAN    VAILLANCOURT 
DARTMOUTH    COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.M. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.i 

HARK    A.    SWEENEY 
1  MERTON    T,   GOODRICH 
I  KENNETH    E.    GOULD 
I  N,H.    WATER   RESOURCES  BO 
'  DONALD   £.    CRANE  1 

1  WILLIAM  P00« 

1  FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 


<     NEW  HAHPSHIRE 

LIHCOLM 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLON 

MASSABES 


KE 


NILFORO 
MOUNT  SUM APE E 
MOUMT  WASHINGT( 


NEH  DURHAM  3  NNH 

KEWPWT 
MORTMWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PlNtLMAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  0AN6URY 

SOUTH  LVNDEBORO 

SOUTH  WEARE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMMORTH  2 

HALPOLE  2 

MARREM 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  RUMNEY 

WMITEFIELO 

WINCHESTER 
XINOkAM 
WOLFEBORO 
MOOOSTOCK. 
YORK    POND 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    HB    AIRPORT 

HOONSOCKET 

VERMONT 


*li2   02 

»019  02 
9072  02 
»1»0  02 
»I11  02 
UOO  01 
»*I2  02 
5629  02 


I    DAM 


BALL    MOUNTAIN 
SELUOHS    FALLS 
BENNINGTON    2    NNW 
BETHEL    4    N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON    U    OF    VT 
BURLINGTON    WB    AIRPORT 


GKAFTON 

NILL$BO(>0 

HILLSBORO 

CMESMTRE 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 


5780    02    STRAFFORD 
5060    02    SULLIVAN 
6360    02    ROCKINGHAM 
6530    02    CHESHIRE 
669T    02    HILLSBORO 
6810    01    COOS 
6856    01    COOS 
6945    02    GRAFTON 
6980    02    ROCKINGHAM 
7967    02     MERRIMACK 

8081  02  HILLSBORO 
819*  02  HILLSBORO 
B5D2  02  SULLIVAN 
8539  02  CHESHIRE 
8610  02  CARROLL 
8855  02  CHESHIRE 
S8B5  01  GRAFTON 
8960  02  GRAFTON 
9*74  01  GRAFTON 
<  961B.  01    COOS 

97261  02   CHESHIRE 
9740,  02   ROCKINGHAM 
9S66|  02    CARROLL 
9940|  02|  GRAFTON 
99661  01:  COOS 


0896'  01    NEWPORT 
3306   01    PROVIDENCE 
4266    01    WASHINGTON 
5215    01    NEWPORT 
' 6690    01|  KENT 
9423   01   PROVIDENCE 


:  0277    03    WINDHAM 
0499    03    WINDHAM 
0563    02    BENNINGTON 
0661    01    WINDSOR 

,  0690    Oil  ESSEX 

;  1076    02^  CHITTENDEN 
lOei,  02    CHITTENDEN 
I213I  01    ESSEX 
12*3    03    WINDSOR 
1360   Oil  ORANGE 


♦2   »• 

*9   00 

43  07 

42   59 

44  *0 
42  *9 
*3  20 
44  16 
42   *T 

10   43   29 
5   49   22 

3   12 


,  lOi  42   51 

I  "I  ^  1^  ; 

*9   03   ' 


0 

4,  ;fl 

9 

4*   23 

9 

42   46 

C 

42    47 

< 

43   36 

( 

♦3   99 

9 

44   30 

^ 

*1    10 

41    93 

4 

41    29 

41    31 

41    4* 

6 

41    99 

5 

43    07    . 

5 

43   00 

S 

42     95    ; 

* 

r??' 

9  49  00 
5  43  23 
9   43   5B 


71  41 

71  99 

71  2fl 

72  12 
71  24 
71  19 

71  39 

72  09 
71  U 
71  29 

71  11 

72  to 

71  09 

72  14 
71  57 
71  15 
71  29 
71    40 

70  47 

71  53 

71  47 

71  43 

72  09 
72  19 

71  16 

72  26 
71  53 
71  30 
71  91 

71  37 

72  23 

71  19 
71  14 
71  41 
71    20 


71  32 

71  19 

71  26 

71  29 


72    48 

72  27 

73  13   I 

72  38 

71    35   [ 

73  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


100   »P|  5P,  5P 
20   6P   6P 
»1[  MID  MIO 


CDHARD  H.  CLARK 
U.  S.  CORPS  OF  ENGlNEEf^ 
PUBLIC  SERV.  CO*  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  0.  PARKER 
HT.  WASH.  OBS.  CORP. 
PEMNICMUCK  WATER  WORKS 

N.H.  FISH  +  GAME  DEPT.  , 
H.  P.  SHEPAHD  I 

MART  R.  STRACHAN        ' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  A.  MORI  SON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 

HARRY  W.  MOLT  , 

MRS.  E.  M.  RICHMOND 
MlLLlAM  PLAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

MRS.  MARION  W.  ANDROS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H 

CARL  D.  GRUPE 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERHEILER 

FRED  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERY 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AORI.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 
:  HJ  I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDHIN  K.  MARRAH 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  M.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
RENE  ROUThIER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
P.  E<  FEARON 
CENT. VT. PUBLIC  SEHV.C< 
MRS.  ELIZABETH  TAPLIN 


STATION 


VERMONT 

CHITTeNOEN 

CORINTH 
;  CORNWALL 
' DANVILLE 

DORSET  I  S 

ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION  1  N 
1 GAYSVILLE 
I  OILMAN 
I  GRAFTON 

;  MI6H6ATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 

I  MANCHESTER  CENTER 

I  MANCHESTER  DEPOT 
HAYS  MILL 

I MC  INDOE  FALLS 

i  MIDDLESEX 

Imontpelier  faa  airport 

!  MORRISVlLLE 
MORRISVILLE  2 

j  MOUNT  MANSFIELD 
I NEWFANE 
' NEWPORT 

north  danville 

NORThFIELD 

NORTH  HARTLANO  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAH 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSSOftO   1   SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

SAINT    JOHNSBURr 

SALISBURY 

SEARSBURC  MOUNTAIN 

SEARseURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

TOWNSHENO  DAM 

TYSON 

UNION    VILLAGE    DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  2  MSW 

WARDSBORO 

HATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

ITINGHAM  2  W 

WOODSTOCK  3  E 


ANSONIA 
NEW  STATION 
iNSONIA  1  NE ,  CONN. 


COUNTY 


16S3  02  RUTLAND 
1969  01  ORANGE 

02  ADDISON 
1715  01  CALEDONIA 
1T06  02  BENNINGTON 
2769  01  FRANKLIN 
2B4J  02  CHITTENDEN 
3266  01  WINDSOR 
33*1,  Olj  ESSEX 
3400.  03l  WINDHAM 

391*' 02  FRANKLIN 
4092  02  CHITTENDEN 
*8B2  02  BENNINGTON 
4887  02  BENNINGTON 
5029  03  WINDHAM 
90*4  01  CALEDONIA 
5132  01  WASHINGTON 
9276  01  WASHINGTON 
9366  01  LAMOILLE 
5376! 01  LAMOILLE 


5416  Oil  L 


ULLE 


5492|  031  WINDHAM 
5542  Oil  ORLEANS 
5632! 01  CALEDONIA 
5733  01  WASHINGTON 
9768  03i  WINDSOR 
5982  03'  WINDSOR 
6335  03:  BENNINGTON 
6**6|  01  WINDSOR 
67*6  01  WINDSOR 

6761  03  BENNINGTON 
6093'  01  WINDSOR 
6995  02  RUTLAND 
7026  02  FRANKLIN 
705*  01,  CALEDONIA 
7D9S,  02i  ADDISON 
71421  03  BENNINGTON 
7152;  03  WINDHAM 
7*01  03  WINDHAM 
7617  03'  WINDHAM 


I  76*< 


0815  01 
9099  01 
9735    03 


01  ORANGE 
03  WINDHAM 
01  WINDSOR 
03'  ORANGE 
03'  WINDHAM 
01  WASHINGTON 
03    WINDHAM 

WASHINGTON 
CALEDONIA 
WINDHAM 

WINDSOR 


NEM  HAVEN 
NEW   HAVEN 


I        DRAINAGE  CODE: 


*3  19 
44  99 
44    31 

43  46 

44  25 

43  11 

44  56 


44  12 
44  34 
44    3* 


43  00 

44  96 

4*  2e 


4* 

29 

94 

42 

94 

4? 

92 

4? 

90 

*3 

U 

44 

03 

»3 

03 

*9 

27 

*3 

40 

4? 

46 

44 

11 

43 

03 

44 

21 

41    20 
41   21 
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1660; 
1220 
14801 


11201     0A      BA 


699      4P      4P 


OBSERVER 


CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 
DAVID  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
.  OTJS  F.  BRICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMEROY 
MRS.  GILES  JACKSON 
CLARENCE  W.  RALPH 
GILMAN  PAPER  COMPANY 
AVERY  H.  PARK 

OR  IN  HARRIS 

HAUOE  SHATTUCK 
,  PAUL  TODTSCHINDER 
I  TOWN  OF  MANCHESTER 
i  MRS.  GLADYS  E.  HAY 
I  NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
I  GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

i  FED.  AVIATION  AGENC 
.  WATER  ♦  LIGHT  DEPT. 
HOWARD  N  TERR  ILL 

I  WCax  broadcasting  CORP. 
I  MISS  MART  E.  BEATTIE 

MIlTON  W.  DREW 
AGR.  RESEARCH  SERVICE 
WILLIAM  A.  BRYAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALOEN  C.  WIRES 
RICHARD  B.  MOORE 
T,  F.  ROWLEE 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
ROONET  L.  JOHNSON 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C.  SWEENY 
FAIRBANKS  MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
JAMES  TWITCHELL 


MRS.  ISABEL  WHITNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDITH  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWEI 
HENRY  J.  PERKINS 
MRS.  EDITH  PLIMPTON 
RADIO  STATION  WOEV 


CO. 


;  GIL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 


CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO, 


CLOSED    9/29/64 
ANSONIA    WATER    COMPANY 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,    and 
Massachusetts)  at  Room  1000,   U.   S.   Custom  House,   Boston,   Massachusetts  02109,   or  to  the  Weather  Bureau  State  Climato legist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87.  University 
of  Connecticut,   Storrs,   Connecticut  06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  s. 


EVAPORATION  is  measured  m  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wmd"  table.     Max  and  M: 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measuremer 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


}f  observation. 
'Evaporatic 


1  and  Wind"  table 


SNOWFALL: 


1  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


Entr 


i  of 


>  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  precedmg  June  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
tt       Mount  Washington.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
C      Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pv^lished  later  ii,  the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  buUetin      If  daily  amounts  are  published  m 
"CllaJofogical  Dala"  bulletin  they  are  troii  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  -R'.     Such  amounts  .nay  differ  from  amounts  published  from  the  recordmg  gage  m 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indie 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intei 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«       Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howc 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  daU  are  not  Usted  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  loo  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  aU  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  subaUtions  through  195S  may  be  found  in  the  pubUcat.on  "Substation  History"  '7,"""=  =f  *'^  P^"/^,'^^;,,,,^/,, 
informal""  for  re^Ur  Weather^ureau  slitions  may  be  fiund  in  the  iktesVannual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  pubhcat.ons  may  be  obtamed  from  the  Supermtendent  of  Documents 
the  address  shown  above. 


snowfall  and/oi 


)n  ground  in  that  month, 
published  in  the  July  or  August  iss 


5  delayed  data  in  the  December 


■  indicates  that  the  thermomete 


>  of  this  publication. 


I  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Subscri 
of  Docu 


20  cent,  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  Uie  Annual  Summary.  1    Checks  and  money  "^f^^^^f^^' ^^H^^^""  *"  ""'  S-P-™"""™' 
..  .. .„.., .  „„„,.,„,  =..K.,.rt„.i™,=  >,h„„lri  h,  sent  to  the  Sunerintendent  of  Documents,   Government  Prmtmg  Office,    Washmgton,   D.   C.    20402. 


■egarding  subscHptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Gove: 
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No.  ol  Days 

■a 

■3 
ll 

Q 
1 

1 

Snow.  Sloel 

No.  of  Days 

StaUoi 

Max. 

Min. 

3 

fl 

1 

1 

» 

^1 

°  \ 

•~J 

CONNECTICUT 

«    «    tt 

NOPTHUEST            01 

BILLS  BRIDGE  DAM 
CBEAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
MCSFOL*  2  5w 
SALISBURY 

66. B 
62.5 

6T.0 
61. « 

40.6 
42.7 
41.0 
39.3 

53.7 
52.6 

54.0 
50.4 

-  4.2 

-  3.3 

83 
77 
82 
79 

27 
27 
27. 
28 

26 
25 
24 
25 

lU 
10 

ll* 

10 

350 
379 
341 
450 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 

7 

0 
0 
0 
0 

3.80 
3.25 
3.38 

3.89 

-   .63 
•   .32 

1,04 
.59 
.59 
.66 

20 

9 

22 

20 

.3 

T 
.7 

0 
0 

T 

10. 

6 

7 
8 
9 

3 

2 
1 

4 

1 
0 
0 
0 

SMEPAUG  DAM 
wiawAM  RESERVOIR 

64. « 
66.3 

42.1 
40. 8M 

53.5 

53. 6H 

80 
80 

28 
27 

26 
25 

11 

lU 

354 

360 

0 
0 

0 
0 

6 
6 

0 
0 

4.02 
2.93 

1.24 
1,00 

19 
19 

.0 
.0 

8 
6 

2 
3 

I 
1 

OtVISION 

53.0 

-  3.5 

3,55 

.   ,46 

.2 

tt    tt    * 

CENTRAL             02 

8Ui?LlNST0N 

COLCHESTER 

COUEMTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAInARD  FLD  //R 

65.1 
64,9 
64.4 
66.2 
66.6 

41.3 
41.5 
39.2 
43.5 
43.5 

53.2 
53.2 
51.8 
54.9 
55.1 

-  4.0 

82 
80 
81 
82 
84 

28 

27. 

28 

27 

27 

26 
26 
21 
29 

30 

11 
11 

3 

3 
3 

365 
363 
406 
317 
308 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
9 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.69 
3.51 
3.41 
3.48 
2.55 

-  1.02 

1.23 

1.08 

.15 

1.21 

1.08 

20 
19 
20 
19 
19 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
8 
6 

1 

I 

0 

1 
1 

HARTFORD  WB  AIRPORT      0 

mans'ielo  hollow  dam    R 

"IDDLETOWN  »  K 
MruNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

67.9 

66.3m 

64.2 

65.0 

67.5 

44.9 
40.8 
43.9 
43.2 

45. 4M 

56.4 
53, 6M 
54.1 
54,1 
56.5m 

-  3.5 

-  4,6 

86 
84 
78 
80 
82 

27 

28 

28. 

27 

27 

32 

25 
29 

28 

lU 
11. 
3 

u 

275 
35* 
341 
335 
227 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
4 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
3.27 
3.60 
3,24 
3.91 

.   .40 
•   .58 

l.Ol 

.95 

.87 

1.41 

1.32 

19 
20 

20 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
9 
8 
8 

1 

0 

0 

1 

2 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

65.9 
68.4 
65.8 

44.2 
41.2 
41.4 

55.1 
54.8 
53.6 

-  1,2 

80 
85 
85 

27 
26 

28 

31 
24 
26 

u. 

3 
3 

309 
326 
352 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
8 
6 

0 
0 
0 

3.46 
3.81 
3.27 

-   .39 

.95 

1.20 
.74 

19 
19 
20 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

7 

10 

B 

0 

1 

0 

DIVISION 

54.3 

-  3.7 

3.40 

-   .46 

T 

•    «    • 

COASTAL             03 

1 

bridgeport  wb  ap      r 

Groton 

new  u4ven  wb  airport    r 

ncrwalk  gas  plant 

stamford  5  n 

61.2 
62.5 
63.0 
65.0 
66.8 

44.7 
43.3 
45.0 
45.3 
♦2.8 

53.0 
52.9 
54.0 
55.2 
54.8 

-  5.7 

-  3.2 

76 
77 
77 
80 
80 

23 
23 
21 
22 
21 

31 
30 
33 
32 

28 

10 

4. 

3 
11. 
11 

366 
368 
332 

309 
310 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
0 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.59 
6.39 
3.17 
4.82 
4.41 

-  .12 

-  .64 

1.69 
2.29 

1.45 
2.18 

1.77 

19 
19 
19 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

WESTBROOK 

64.7 

41.8 

53.3 

SO 

21 

26 

5. 

355 

0 

0 

3 

0 

4.62 

1.45 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

53,9 

-  4.3 

4,50 

.68 

.0 

MAINE 

•    .    • 

NORTHERN              01 

Brassua  OAM 

'iRiDGEwATFR 

CARIBOU  WB  AIRPORT      1/9. 

CLAYTON  LAKE  2 

fUSTIS  2 

58.4 
65.4 
60.0 
60. 6M 

34.5 
36.0 
37.9 
34, IH 

46,5 
50,7 
49.0 
47. 4M 

-   .9 

85 
89 
88 
84 

25 
24 
2* 
24 

20 
18 

20 
10 

8. 
8 
8 
8 

571 

451 
499 
550 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

13 

11 
12 
16 

0 
0 
0 
0 

2,30 
3,07 
1,73 
2,45 

-  .79 

-  1.30 

.48 
.61 
.47 
.57 

14 
30 
29 

7 

2.9 

.0 
8.2 
9.0 

4 
7 

7 
7 

0 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

FORT  KENT 
GbEEnvILLF 

haynesville 
hculton  faa  ap 

HCULTON 

63.7 
60.5 
63.3 
61.7 
62.9 

35.7 
34.5 
35.8 
37.4 
38.2 

49.7 
47.5 
49.6 
49.6 
50.6 

-  2,9 

-  1,8 

88 
88 
87 
88 
87 

24 
24 
24 
25 
24 

17 
19 
18 
21 
22 

8 
7 
8 
3 
8 

476 
536 

480 
4R1 
454 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 
13 

11 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2,28 
2.91 

1.88 
2.56 
2.18 

-  .64 

-  .69 

.44 
.90 
,74 
,60 
,35 

29 
29 

20 
20 
20 

5.7 

7.1 

5.6 
6.0 

0 
2 

0 

2 
T 

9 

7 
7 

0 

2 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JACKM4M 

LCNG  FALL<;  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKFT  FAA  AP 

60. 7M 

58.3 

58.9 

62.4 

62.3 

34,9 
34,5 
29,1 
37,8 
38.5 

47. BM 

46,4 

44.0 

50,1 

50.4 

-  3,3 

85 
84 
83 
88 
89 

25 
25 
25 
25 
24 

19 
20 
16 
21 
20 

7. 

8 

8. 

8 

8 

506 
570 
641 
462 
453 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 
19 

11 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 

1.97 
2.00 
2,63 
2.61 

-  .43 

-  1.67 

-  .49 

,50 
.52 
.34 
.72 
.61 

14 
10 
9 
30 
29 

3.5 

7.5 
1.5 

1.0 

0 
T 

10 

1 

I 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

ocunssoc 

PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

58.1 
61. 6M 
62.4 
59.4 
60.7 

32.6 

37. 4M 
38.0 
34.8 
34.1 

45.4 

49. 5M 
50.2 
47.1 
47.4 

-  1.3 

-  3.4 

82 
86 
86 
87 
86 

25 

25 

25. 

25 

25 

19 
21 
20 
18 
14 

8. 

8 

8 

8 

8 

603 
481 
469 
556 
542 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

16 

10 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.72 

3.77 
2.88 
3.84 
2.30 

.03 
.48 

.54 
1.00 
1.26 
1.45 

.70 

10 
29 
29 

30 
20. 

6.4 
.0 
6.7 
4.0 
6.0 

4 
0 

I 

6 

10 

7 

7 

12 
12 

I 
I 
1 

2 
3 

0 

I 
1 
1 

0 

SCUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  SUREN  2 

61.3 
58. 9M 

32.5 

33. 9M 

46.9 

46. 4M 

88 
82 

25 
28 

16 
13 

8 
8 

557 
572 

0 
0 

0 

1 

15 
14 

0 
0 

2.22 

1.90 

-   ,67 

.44 
.28 

30 

7 

2.8 

T 

2 

4 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

48.2 

-  3.2 

2.52 

-   ,62 

4.4 

•    «    » 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOw  FIELD 

8RI06T0N  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

62.7 
62.9 
64.9 
64,6 
63.3 

41.5 
41.2 
40.6 
38.7 
37.1 

52.1 
52.1 
52.8 
51.7 
50.2 

84 
87 
85 
86 
85 

24 
24 
27 
24 
24 

28 
27 
26 
21 
19 

3 
8 
3 
8 
8 

396 
399 

388 
418 
455 

0 
0 

n 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

8 

9 

11 

0 

0 
0 
0 

0 

2.56 
2.28 
2.52 
2.51 

1.85 

.63 
.66 

.65 

.49 

19 
13 

13 

20 

2.2 

4.0 

2.5 

2.0 

8 

8 

9. 
8 
8 

8 
5 

8 

8 

1 
1 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MAINE 

P4SMINST0N 

SARDIN?R 

GR4ND  LAKF  STREAM 

HIRAM 

LE'-^ISTON 

MADISON 

OLD  TO'»N  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RL'MFORB  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VAMCEBORO  NO.  2 
WATEBVILLF  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIUISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  uB  AIRPORT 

ROCKLAND 

9AC0 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CLMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIPCH  HILL  DAM 

Blue  HILL  WB 

buffumville  dam 
chestni.'T  hill 

CLINTON 

EAST  8RIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGMAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SMElBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLF 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


Temperature 


64.S 
63. » 
61. 2M 
6'>.'> 
63. S 

64.* 
63.7 
62.6 
63.8 
63.5 

64. 5M 

64.5 

6S.8M 

63.6 

63.3 


62.7 

64.0 
60.4 
S8.1 
60.8 

59.7 

63.0 

61.5 

60.9 

60.1 
65. 2M 
67.8 


62.5 

60.7 
62.3 
65,0 
62.4 

64.8 
64.3 
63.9 


64,9 
62.5 
67.2 
66.0 
64.5 

64. 8M 

67,6 

63.9 

66.3 

67.4 

67.9 
68.9 
66.5 
67,4 
66,2 

64,5 
67.0 
66,2 
65,8 
65,9 

67,4 
68,7 
62.5 


38.2 
39.0 
36. 5M 
36.5 

41.4 

38. 3 
37.7 
36.8 
38.8 
39.1 

35. 7M 
36.0 
39, 8M 
37,6 
35,7 


40,3 
40,5 
41,5 
37,2 
38,9 

36,6 
40,4 

44,3 
39,8 

40,3 
44. 4M 
39.2 


38.4 
41.4 
38.9 
38.3 
38.6 

40,3 
39.7 
42.5 


40.2 
38,9 
44,3 
39,6 
44,5 

41,3 
45,9 
44,5 
41.2 
42.5 

44.6 
44.9 
44,8 
45,2 

41,1 

38.8 
44.8 
40.1 
41.5 
41.0 

42.3 
42.7 
43.3 


51.4 
51.2 

48. 9M 

50.5 

52,5 

51,4 

50,7 
49.7 
5V.3 
51,3 

60, IM 
50.3 
62, 8M 
60,6 
49,5 


61.5 
62,3 
51,0 
47.7 
49,9 

48.2 
61,7 

52.9 
50.4 

50.2 

54.8m 

53.5 


50.5 
51.1 

50.6 
61.7 
50.5 

52.6 
52.0 
53.2 


52.6 

50.7 
65.8 
62.8 
54.5 

53. IM 

56.8 

64.2 

53.3 

56,0 

66,3 
66.9 
56.7 
56.3 

63.7 

51.7 
55.9 
63.2 
63.7 
63.5 

64.9 
65.7 
52.9 


3  d 

D.  H 


3.5 
2.9 


2.1 
3.5 


-  2.5 


-  3.0 


-  1.5 


1.0 


.9 


4.7 
4.1 


-  2 

-  2,9 

-  3.4 

-  2.9 

-  2.9 
•  2.1 
.  2.8 


4.1 
5.1 


2.5 
2.3 


28 
28 
27 
27 
27 

28 
28. 
28 
27 
28 

28 
27 
27 
27 
27 

28. 

27+ 

28 

27 

27 

27 
27 
27 


24   8 
27   3 


427 

420 
543 
451 
391 

420 
436 
469 
422 
425 

464 
450 
383 
437 
478 


411 
395 
429 

530 
464 

514 
406 

379 
449 

452 
334 
369 


445 
432 

445 
408 
446 

383 
395 
363 


384 
438 
302 
377 
330 

363 
279 
344 
363 
327 

297 
278 
300 
284 
362 

408 
289 
366 
357 
359 

322 
303 
376 


10 


Precipitation 


2.46 
2.70 
1.17 
3.14 
2.94 

2.39 
2.30 
1.77 
2.10 
2.52 

1.28 

1.79 
2.41 
2.43 

2.07 


3.56 

2.76 
2.18 
3.04 
2.38 

4,19 
2.64 

2,46 
1.96 

2.66 
2.66 
2,81 

2,79 


3,01 
2,73 
3,17 
2,72 
2,50 

2.74 
2,93 
3,77 

2,96 


2,26 
3,73 

2,87 
2,55 

3,08 

3,06 
3,22 
3,39 
3,31 
3,45 

3,46 

2,95 

3,08 

2,7 

3,29 

2,33 

3,59 
2,72 
1,74 
3.66 

2, 

3.46 

3.21 

3.06 


1.26 
.69 


-       ,39 


,84 
,66 


-    1.04 


,25 


.05 


-    1,45 


.      .63 


1.16 
1.19 
1,37 


,80 
,93 


.    1,05 


1,52 


.40 


.29 
.26 

,37 

,19 
,26 
.06 
.55 


1.76 
.29 


•    2.29 


.07 
.68 


.63 


.62 
.69 
.73 
.56 
.55 

.57 

.41 
.78 


.58 
.77 
.65 
.45 
.79 

.60 
.67 
.67 
.57 
.52 

.63 
.55 

.62 

.65 

.78 

.54 
.93 
.52 
.42 
1.03 

.78 
.90 
.63 


3.0 
3.6 

.6 

1.0 

1.0 

2.0 

,7 

1.0 
.0 
3.0 
2.0 
2.0 


T 

T 
2.6 

T 
2.5 

3.0 
2.0 


1.0 

.0 

2.7 

1.5 


3      9 
1      6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  102   - 
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MASSACHUSETTS 


COASTAL  0 

8cst0n  1»9  airport 
Brockton 

EAST  WAREmAM 
CDGARTOWN 
PALL  RIVEB 

M!N6HAW 

HVANMS    2    NNE 

"IOOlETCN 

NANTUCKET  MB    AIRPORT 

NEW  BEPFORD 

"LYMOUTH 

BROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

RCCKBORT  1  ESE 

^ALE"  CG  AIR  STATION 

SANOWICM 

scuTH  wELi  Fleet 

TAUNTON 
yCODS  HOLE 


DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHi.  EHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
(JRAFTON 
LANCASTER 
TfMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


southern 
Blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAV  1  N 

Durham 

east  deering 

EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABE5IC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
"ETEBBORO  2  S 
"LYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  } 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


<X 


65.2 

65.1 
62.8 
60.6 
64.7 

66.6 
62.5 
65.6 
56.5 
63.8 

63.8 
61. T 
63.5 
61.5 
63.2 

62.5 
60.6 
65.3 
5<J.7 


62.0 
63.5 
61.7 


57. 4M 
64.7 


37.1 
57.4 


63.9 

65.0 
67.9 
65.1 
65.7 

63.9 
65.6 
67.9 
64.9 
67.9 

65.2 
63.8 
66.4 
64.8 
61.4 

66.2 
66.6 
64.6 
64.3 
63.7 

63.7 
66.7 
67.3 
64.3 
64.5 


57.2 
65.9 
63.3 
60.3 
64.1 


49.3 
41. 4M 
43.5 
44,0 
46.2 

43.9 
44.0 
44.5 
42.5 
49.0 

42.5 
44.3 
42.4 
44.6 
45.8 

46.9 
44, 2M 
42.3 
46.4 


36.5 
37.8 
38.2 


32. 2M 
34.5 


23.0 
35.6 


38.0 
36.5 
38,8 
36,4 
39,9 

38.0 
39,2 
37.3 
38.8 
40.0 

41.2 
36.9 
39.8 
40,2 
39,0 

38.9 
40.2 
36.6 
35.7 
38.2 

37.7 
37.2 
40.4 
41,0 
35,8 


45,6 
44,6 


57.3 
53. 3M 
53.2 
52.3 
55.5 

55.3 
51,3 
55.1 
49.5 
56.4 

53.2 

53.0 
53.0 
53.1 
54.5 

54.7 

52. 4M 

53.8 

53.1 


49.3 

50.7 
50.0 


44, RM 
49,6 


30.1 
46,5 


51.0 
50.8 
53.4 
50.8 
52.8 

51.0 
52.4 
52.6 
51.9 
54.0 

53.2 

50.4 
53.1 
52,5 

50.2 

52.6 
53.4 
50.6 

50.0 
51.0 

50.7 
52.0 
53.9 
52.7 

50.2 

51.9 


51.0 
55.1 


53.0 
54.4 


1.5 
2.7 
2.2 


3.1 

1.0 


3.5 


2.5 


1.7 
3.9 


-    3.8 


4.9 

3.8 


-    2,1 


3,1 
3,4 
2.3 


-    3.1 


82    27 
91    25 

84    27 


258 
354 
361 
385 
299 

304 
360 
328 
471 
267 

368 
363 
373 
366 
326 

317 
397 
342 
362 


483 
454 
465 


1077 
569 


437 
439 
362 
436 
381 

429 
393 
392 
402 
348 

369 

448 
369 
391 
456 

378 
370 
442 
461 
430 

439 
410 
345 
384 
452 


429 
312 
312 
366 
326 


No.  of  Days 


0    11 

0 


0 
0 
0 

0      0 
0      0 


12 


Precipitation 


2.66 
3.66 

6.20 
8.51 
4.87 

3.94 
7.35 
3.46 
8.19 
3.89 

*.71 
5,78 
5,30 
3,71 
3,55 

6.05 
6,79 
3,86 

6,96 

5,23 


2,50 
2,41 
2.74 

2,34 

2,75 

3,19 

*,55 
2,99 

2.70 


2,56 

3,56 
2.16 

3,07 
3,37 

3,07 
3,77 
2,96 
2,54 
2.41 

2,82 

2.10 
3.09 
3,11 
2.73 

2.84 
3.83 

2.64 
3.44 
3.11 

2.93 
3,35 

2,92 
2,84 
3.80 

3,00 


5,62 
3.70 
6.61 
4.98 
3.85 

4,95 


>       ,68 

.65 

2.75 

1.46 


.22 

5.31 
.78 

1.28 


.31 


2.00 


.77 
,68 


1.11 


1.29 
1.97 


-    1.12 


1.01 
.05 


l.OS 

.76 

1,19 


.50 


,70 
1,54 
1,56 
1.92 
1.63 

1.40 
3.63 
.76 
2.74 
1.18 

1.10 
2.50 
1.48 
,90 
1,05 

1.70 
2,96 
1,43 
3.42 


.58 
.42 
.78 

.49 

.48 
.72 

.95 

.63 


.54 

.58 
,45 
.71 
.66 

.57 
.66 
.58 
.74 
.51 

.54 
.69 
.68 
.56 
.63 

.46 
.75 

,51 
,63 
.72 

.65 

.58 
.57 
.63 
.64 


1.41 

28 

1.15 

28 

2.29 

20 

1.30 

19 

1.37 

28 

5.5 

3.0 
6.0 


23.6 
10.6 


3.5 

4 
1 
3.5 


2.0 

.0 

3.0 

4,7 

.5 

3.9 

3.8 
.0 
,0 

3.0 

.0 
4.0 
1.0 
4.5 

,0 

1.0 
2.5 

,0 
4,0 
4.5 

2.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
MAY    1966 


Continued 



Temperature                        | 

Precip 

itation 

la 
is 

l| 

1 

< 

Is 

s 

Q 

1 
2 

1 

No.  of  Days 

1 

•a 
SB 

1 

1 

Snow 

.  Sleet 

No 

.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

11 

2§ 

• 

0 

s 

s 

s 
1 

1 

•ii 

.°| 

=  1 

8 

VERMONT 

«    *    « 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDnE  FALLS 
WTDOLESEX 

61.9 
63.5 
6'.. 2 
6A.9M 
63.6 

31.2 
32.6 
36.4 
36.1 
36.5 

46.6 
48.1 
51.3 

50. 5M 
50.1 

.  6.6 

-  4.T 

85 
86 
87 
86 
88 

25 

28. 
24 
28. 
25 

17 
18 
21 
22 
21 

12 

3 
3 

3 
3 

564 
618 
426 
443 
463 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
IT 
12 
15 
13 

0 
0 

0 
0 
0 

3.15 
2.34 
3.12 
2.27 
3.6S 

'       .34 
.  1.17 

,'>8 
,66 
,66 

,62 

1,06 

10 
10 
13 
10 
19 

2.5 

3.0 
T 
.7 

2 
0 
T 
T 

8 

10* 
10. 

10 

6 

9 

7 

10 

0 

I 
I 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
t  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  OANVILLE 

60.6 
65.9 
47. 3M 
61.5 
58.5 

35.7 
36.8 
32. 4M 
36.9 
36.1 

48.2 
51.4 
39. 9M 
49.2 
47.3 

•  <>.! 

84 
88 
73 
66 
81 

24 
24 
24 
24 
24 

20 
20 
9 
20 
22 

3 

6. 

7 

8 

7* 

516 
428 

486 
545 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 
0 

14 
14 
14 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
3.58 
3.68 
2.63 
3.39 

.   .26 

,T0 

1,08 

1,00 

.61 

.85 

9 

19 

19 

9 

19 

3.0 

3,0 

17,0 

7,3 

3 

2 

73 

2 

10 

10 

13 

9 

9 

10 

8 

10 

11 

1 
1 
3 
I 
2 

0 

I 
1 

0 
0 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  J0HNS8URY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURtCF 

M 
63. IM 
65.9 
62.5 
62.4 

M 
35.3 

37.6 
38.2 
29.5 

M 
49. 2M 
51.8 
50.4 
46.0 

-  3.8 

84 
85 
63 
85 

28. 
25* 
25 
25 

21 
20 
22 
15 

3 
3 

7 

3 

490 
413 
458 
582 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
12 
12 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

3.80 
2.93 
4.50 
3.77 

.   .01 
-   .30 

.20 

.84  13 

.77  19 

1.69  19 

.73  19 

,0 

T 
2,6 
1,0 

0 

T 
2 
0 

10. 
10. 

12 

9 

11 

11 

3 

3 

2 
2 

0 
0 

I 

0 

DIVISION 

49.2 

•  4.3 

3.21 

.   .16 

2,1 

ft   *   # 

WESTERN              02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

64.1 
63.0 
64,9 
64.2 
65.9 

40.5 
39.3 
40.8 
37.3 
41.1 

62.3 
51.2 
52.9 

50.8 
53.5 

.  2.6 
•  4.2 

-  2.7 

83 
85 
80 
83 
86 

27 

27 

27. 

25 

27 

25 

24 
20 
23 
25 

10« 
3 

10 
3 

3 

394 
432 
379 
440 
352 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

10 

11 

9 

12 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
2.49 
3.B8 
3.70 
2.61 

-   .50 
•  1.00 

.49 
.63 

1.81 
.60 
.56 

13 
18 
19 
10 
9 

2,0 
3.9 
3.0 

3.0 

2 

I 
0 

T 

3 

10 
10 

9 
9 

9 

7 
6 
9 

7 

0 
1 
2 
5 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

63. B 

44.0 

53.9 

82 

27 

26 

7 

359 

0 

0 

6 

0 

2.46 

.T2 

19 

T 

T 

9 

7 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

-  3.7 

3.02 

-   .41 

2,4 

•    •    » 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

65.3 
66.6 
61.5 
57.5 
65.1 

39.1 
35.5 
37.8 
33.6 
39.0 

52.2 
51.1 
49.7 
45.6 
52.1 

-  4.0 

-  4.2 

85 
87 
83 

79 
84 

27 
24 

28 
25 
25 

25 

19 
24 
19 
23 

11« 

395 
428 

471 
596 
398 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 

10 

15 

6 

0 

0 
0 
0 
0 

2.90 
2.64 
3.84 
3.76 
2.30 

-  .72 
.  1.14 

-  .57 

-  ,76 
.  1.65 

.49 
.50 
.78 
.86 
.51 

13 
9 

13 
13 
13 

,5 
2,6 

2.5 

8.0 
.0 

T 
T 
0 
5 
0 

8 

9 

8 

9 

7 
12 
10 

8 

0 

I 
2 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  E 

63.3 

37.1 

50.2 

-  4.7 

86 

25 

20 

3 

468 

0 

0 

12 

0 

2.63 

-   ,97 

.60 

10 

3.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

60.2 

•  3.8 

3.O0 

.   ,60 

2.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE!    91°  ON  THE  25TH  AT  BERLIN,  NH 

LOWEST  TEMPERATURE,  -2°  ON  THE  7TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  NH 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  8.51  INCHES  AT  EDGARTOWN,  MASS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  1.17  INCHES  AT  GRAND  LAKE  STREAM,  ME 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    3.63  INCHES  ON  THE  28TH  AT  HYANNIS  2  NNE,  MASS 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   23.6  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  NH 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   86  INCHES  ON  THE  12+  AT  CANNON 

MOUNTAIN,  NH 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  e 

MA 

JGLAMO 
1««( 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  {  3 

!  4 

5 

« 

7 

8 

9 

10  1  11 

12 

1  13  1 

14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20 

21 

22|23|24,25|26|Z7J28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 
NORTHWEST           01 

1 • • 

sakersville 
6arkham5ted 

BULLS  e>RlOGE  0AM 
C«E*M  HILL 
FALLS  VILLAGE 

1,81 
3.61 

».80 

>.3a 

.41 
.46 
.56 
.46 
.46 

.12 

.19 
.02 
,08 

.08 

.03 

,05 
,03 
,05 

,0* 

.03 
.01 
.09 
.02 

.53 
.52 

.47 
.59 
.45 

.10 
.09 
.07 
.08 
.16   .02 

.01 

•  38 

.33 

.31 

i  .90 
.49 

.02 
.01 

.06 

.03 

.01 
.09 
.02 
.01 

.13 

,09 

.06 

.19   .57 

•  21 

1,10 
,93 

1,04 
,01 

,44 

.41 

,40   ,01 

,47 
.59 

.29 

•  IT 

.04 
.07 
.06 

■  30 

■  3* 

■  66 
.22 
.29 

■  02 

NORFOLK  2    SH 
ROCKY  RIvER  0AM 
SALtSSURV 
SHEPAUG  0AM 

TORRINGTON 

3.81 
3,Wi 

3.70 

.42 

.56 

.53 

.49 

.13 

.08 

.09 
.13 

.01 

.01 

,07 
,05 

.02 

.03 

.01 

.07 

.90 
.22 

.41 
.57 

.24 

.05 

.07 
.08 

7     .50 
.22 

'.02      .99 
•  39 

•  09 

•  01 

■     • 

.04 
.02 

,07 
.04 

7 

,31 

.04 

1.24 

.16 

,96 
1,25 

,16 
1,09 

7 

.92   7              T 
.33   .02 

,38 
,39 

.02 
.11 

.18 

■  45 

■  44 

.38 

.36 

.03 

•   1 

WiGwAM  RESERVOIR 
mOOOQURy 

2.93 

3.09 

.50 

.10       T 

.05 

,22 

,06 

.05 

.05 
.12 

.20 

' 

1  •29 
.22:  ^06 

1 

.09 

7 
.0. 

1,00 
1.23 

,25 

7 

,35            7         T 

.»2 

■  61 

CENTRAL            02 

ANSON  I A  1  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

3.75 
2.37 
3.25 
3.69 
3.51 

.62 
.03 
.56 
.43 

.50 

.03 

,02 
,16 

T 

,10 

,04 

•  15 

.05 
.16 

.03 

.07 
.17 
.03 
.01 

.29 
.21 
.30 
.99 
.24 

.10 

•  02 

•  04 

•  12 

•  09 

•  22 
•02   .12 
7     .28 

•  5« 

i  ■" 

1       .01 

7 
7 
.03 

7 
.92 

•  86 

•  06 

1.47 

,01 
1,23 
1,26 

7 

.26 

.18 

.23 

•  38                 T 

.25               T 

.30 

•  TO 

■  71 

•  39 

■  44 

.2T 

■  03 

■  14 

■  31 

T 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTBY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

3.51 
3.58 
3.»1 
3.48 
3.5<. 

.61 
.45 

.60 
.47 
.60 

,12 
,12 

.02 
.02 

,12 

,10 
.12 

.05 

.04 

.13 

.03 
.04 
•  06 
.11 

.21 

.43 
.40 
.17 
.12 

.06 
.09 
.11 
•  05 
.03 

1  .32 
.34 

.27 
.19   .06 

.20 

.01 

.01 
.02 
,03 
,01 

.04 

1.08 
.08 
.01 

1,21 

.0! 
1,14 
,95 

,03 
1.55 

,01 

.25 

.39                 7 
.27   .01            .01 
.27            .02 
.32 

.70 
.24 
.93 

.90 
•  34 

■  20 

■  U 
.32 
.12 

■  01 

■  03 

EASTEORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  8RAINARC  FLO  //R 

HARTFORD  we  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

3.28 

2)55 

3.01 
3.U 

.57 

.70       .02 

.05        .08 

.06        .15 

.55 

.65 

.09 

.25 
.01 
.01 

T 
.02 

.12 
.12 
.18 
.28 
.02 

.48 
.17 
.25 

•  93 

•  39 

.02   .03 

T 
.06 

.32 
.03   .29 

.17   7 
.26   .06 

■  20 

.02 

7     7 
.01   7 

7 
.05 

7 

,73 
1,94 
1.08 
1.01 

,92 

7 

.32 

.27 

•28            7         .02 
.38            7         T 
•  27 

•  02 

•  60 

•  42 
■  39 

•  23 

■  05 
.01 
.02 
.49 

T    • 

MANSFIELD  hOLLOW  OAH     R 
MIOOlETOwN  fc  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

3.27 
3.60 
3,24 
3.74 
3.91 

.65 
.50 
.52 

.48 
.16 

.05 
.04 

T 

.15 
.15 
.21 

.04 
.12 

.04 
.12 

.10 

.22 

.29 
.92 

.16 
.25 
.20 

.07 

•  0* 
T 
.10 

•  09 

1  •29 
7     .22 

'  '  'M 

,06   .18 

.08 
.01 
.03 

7 

.52 

1.41 

1.32 

,99 
,87 
,01 
1,61 

,01 

.28                 .02 

,29 

,26            7         T 

.25 

•28                      ,03 

•  30 

•  41 

•  ** 

•  52 
1.20 

.35 

•  04 

•  01 
■  09 

.02 

PAuCHAuG  FOREST 

prospect 

round  pono 
saugatuck  reservoir 
shuttle  meaoow  resvh 

4.7* 
3.76 

4.16 

3166 

,51 
,53 

.70 
.74 
.52 

.03 
.06 
.04 
.07 

.15 
,12 

,31 

.30 
.02 
.15 

.17 
.09 

,12 

,05 

.09 
.29 
.28 
.25 

.91 

.20 
.10 
.06 
•  02 
.12 

r   •!' 

1  .26 

.22 

.03'  ^20 

.25 

7 

.05 
.02 
7 
.05 

•  02 
.01 

.01 
•  07 
1.61 
.02 

1,77 
1.42 
1.39 

.01 
1.30 

,02 

.29 

•  31 

.19                 ,09 
.26            T 
•31   ^02 

1.61 

■  31 

■  20 

■  69 

■  94 

■  02 
.21 

■  60 
.1* 

■  19 

■  03 

■  02 

T 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

5T0RRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURV  RADIO  WBRY 

3.49 
3.46 
4.15 
3.81 

.57 
.60 
.65 
.45   T 

.08 

T 

.19 

.03 

,01 
,19 
•  13 
.30 

.29 

.44 
.22 
.24 

.06 
.05 
•  02 

•  23 
7     .33 

.03 

.10   .26 

.01 

7 

.25 
.12 

7 

.95 
1.88 
1.20 

1.37 
,02 
,02 
,38 

' 

.27 

.95       7 

.33 

7 

.23 
.46 
.56 

■  50 

■  32 

■  03 

■  09 

■  26 

7 

• 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  0AM 
WHIGVlLLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

3.78 
3.73 
3.27 
3.67 
4.05 

.64 

.52   T 
.52 

.44 

.63   .01 

.01 
.18 
.09 

.20 
.08 

,11! 

.03 
T 

•  07 

•  18 

•  02 

.08 
.04 

.02 
.06 

•  2.| 

•  94' 

•  90 

•  20 

•  29 

.01 

•  12 

•  1» 

•  09 

•  19 

.29 
.25 

•  26 
.34 

•  34 

7 
•  01 

.01 
.02 
.05 
.03 
.05 

.02 

7 
7 

.01 
.04 

1.64 
1.39 

U28 
1.30 

.01 

.31          '       .01 
.35   7 

.32   7              .02 
.38 

•  40 

•  98 

•  27 

•  22 
.24 

•  90 

■  11 

•  18 
.37 

•  39 

•  20 

7 

.03 
.02 
.02 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WS  AP        R 

GROTON 

LAKE  KCNOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

3.59 
6.39 

3)17 

.11        .03 

.37       .03 

.76 

.07        .02 

.03 

• 

.38 
.27 

.30 

.24 

.17 

.44 

*03 
•  12 

•  10 

•  18 

'.23 

•  16 

.09 
.06 

.18   .09 
7     .38 

.28 

•13  •oa 

•     - 

.04   7 
.01   .01 

.01 
.01 

7 
7 

1.59 
2.29 

1.45 

,01 

1,77 
.03 

.02 

•32            •Ol        ^22 

,*C                      .26 

.10   .01 

.14            7         .13 

•  37 

U69 

•  45 

•  99 

■  01 

■  23 

7 

.02 

T 
.01  . 

T  ! 

NORTH  eRANFORD 
NORwALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WCSTBROOk 

3.97 
4.82 
4.99 
4.41 
4.62 

.62 

.78 
.73 
.69 
.66 

.02 
.01 

T 

.22 

.01 
.16 

.05 
.03 
.01 
•  06 

•  04 

.02 

7 

.15 

.14 

•  23 
.39 

.50 
.41 
.18 

.08 
.05 

.09   T 
.01 

.05 

•  26 

•  23 

.01   .19 
.03   .20 
7     .36 

•  03 

T     T 

.02 

.04 
.04 
.04 

7 
.02 

•  02 
.17 
1.77 
1.45 

.56 

;,18 

?,18 
,01 
,10 

7 

.32 

.27   7              7 
.21   .09       7     .05 
.20            .02 
.26            7 

•  48 

•  41 

•  38 

•  52 

1.18 

■  11 
.40 

■  37 

■  32 

.02 

.02 

• 

MAINE 

•    «    » 

NORTHERN            01 

BINGHAM  wyman  Dam 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEwAtER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //H 
CLAYTON  LAKE  2 

3.05 
2.30 
3.07 
1.73 
2.45 

.28 

.11 

.02 
.04 

.08 
.12 
•  26 
.21 

.27 

.02 

T 

.01 
.06 
.40 
.21 

.48 

.15 
.33 

.21 
.57 

.04 
7 
•  04 

.51 

7 

.06 

.15 

.05 

.42   .01 

.40   7 

.05 

•  05 

.29 

.02 
.29 

7 

•  48 

.19 

.79 
.36 
,22 
.42 

.47 

,57 

,17 
.31 
.08 
.22 

.21 

.04 

7 

7 

.21 

7 

•  18 

7 

.16 
.17 

.47 
.20 

7 
.61 

7 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAyNESvIlLE 

3^25 
2.28 
2.91 
1.88 

T 

.13 

.10        .06 

.38 
.21 
.02 
.25 

.04 

,15 
,08 
,08 

T 

.25 

.14 

.02 

.02 
.25 

.01 

.45 

.05 

•18   ^02 

.09 

.20 

T 

•  29 

■ 

.10 

.04 
.40 
.52 
•  17 

.33 
.17 

.27 

.74 

.19 

•     •     - 

.03       .03 

• 

.10 

•  44 

•  90 

•  22 

.80 

■  29 

■  01 

• 

HOULTON  FAA  AP 

HOuLTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

2.56 

2.18 
2.65 
1.97 
2.00 

.03 

.0, 
.17 

.32 

.20 
.17 
.11 
.20 

.04 
.05 

T 

,03 

,17 
,08 
,07 

.18 
.19 

.07 
.10 

.04 
.05 

7 

.21 

.01 
.14 
.02 
.34 

.17 

•  31 

.43   ,04 

.52   .01 

.12 

.04 

•  99 

•  90 
.05 
.09 
.19 

.09 

•  90 

•  29 

.07 

.04 

•  28 

•  15 
.45 
.22 
.26 

.60 
,59 

.33 

,27 

.30 

.29 

.20 
.13 
.02 

T 

T 

.31 
.19 

.17 
■  03 

.10 
.17 

.09 

MILLI^^OCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAt) 
OQUOSSOC 
PATTEN  I  S 

2.63 
2.61 
2.43 
2.72 
3.77 

.04 
.10 

.11 

.29 
.12 

.14 
.12 
.10 
.06 
.25 

7 

.03 
T 
.10 

.02 
.12 
.07 
.10 

.12 
.05 
,10 
.17 
.20 

,08 
•  10 

.08 

.22 

7 

.07 

.15 

.27   7 
•  13 

•45   .02 
•54   .11 

.40 

.02 
.42 
.02 
.14 
.25 

.36 

•  59 

•  13 

•  19 

.02 

7 
.06 

.21 
.34 

.21 
.32 

.45 

.28 
,39 
,19 
,13 
,45 

.26 

.27 
.32 
.25 

T 

.11 
■  61 
.16 
.16 

.00 

■  72 

7 
.18 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  0AM 

2.8S 
3.84 
2.30 
2.33 
2.22 

.10   7 
.05 

.25 

.15 

.21 

.09 
T 

.11 
.20 

.01 
.22 

.10 

T 
.08 

.19 
,18 

,15 

.09 
.05 
.70 
.09 
.08 

,02 

7 
.48 

•  21   7 
,35 

7 

,25   ,09 

•18   ,03 

.01 
.03 

.34 

•  28 

.02 

,02 

.21 
.29 
.30 
.96 

.19 

,20 
.99 

.70 
,10 
.38 

.10 
.20 

.01 
.11 

T 

7 

.29 

■  16 

.09 

■  23 

.28 
.45 

.90 

.44 

tElos  dam 

THE  FORKS 
UPPES  DAM 
VAN  8UREN  2 

1.90 
2.33 
2.28 

T 
.13 
,19 

'   1 

.25 
.14 

.08 

,03 
,05 

.28 
.11 

7 
,54 

.17 
.46 

•  19   7 

.31 

.08 

•  31 

•  27 

•  18 

.01 

,03 

.21 
!l7 

.16 
.04 
.30 

.26 
.03 

•  14 
.21 
■  Z* 

.12 

.10 

*    •    • 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

1 

, 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

COHINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

2.56 
2.28 
2.52 
2.51 
1.85 

,24        ,11 
,37       T 

,30 
,18 

.02 
.07 
.61 
.31 

.14 

T 
7 
7 

7 

7 
,02 

T 

•  33 

•  35 

•  26 
.21 

.09 

.21 
.18 
.27 
.31 
.18 

.03 
.08 
7 
.15 

.17 

•10   ^49 
•03   ,69 

•  56 

•  95 

•  28 

7 

.09 
,09 
.20 

.63 
.31 

.11 
.12 

.25 

.04 
.70 
.48 
.49 

.08 
•  15 

1 

•  0! 

■  0« 

.06 

T 

.02 

.01 
.09 

FARHIN6T0N 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STHEAf/ 

HI  RAM 

LEWISTON 

2.46 

2,70 
1.17 
3.14 
2.94 

.42 
.46 

.48 
.40 

.11 
.15 

.10 
.12 

.01 

T 
7 

7 

,02 

7 
7 

.08 
T 

T 

7 
.43 

.30 
•  41 

.14 
.18 
.27 
.20 
.22 

.49   7 
.12   T 
.28 

•  38   T 

•  08 

•  04 

•  23 

.20 
.60 

•  49 

.13 

7 

.10 
•  09 

7 
.08 

.25 
•  23 

7 

.10 

.41 

,39 
,35 

,20 
.73 
.61 

•  09 
.18 

.15 

! 

.06 
7 

■  10 

7 

.22 

.09 

i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MAINE 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

fluMFORO  I  sse 

RUMFOflD  POWER  PLANT 

SPBINGFIE1.0 
VANCEBORO  NO.  2 
WATEHVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPOHT 
ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIR 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTO'^  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNISHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIElO 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BElCHERTOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRImFIElD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBuRG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

SROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 
HOLVOKE 
HUBBAROSTON 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NOBTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
0UAB6IN  INTAKE 
READING 

shelBurne  falls 

S0UTHBRID6E  3  Sw 

springfield  armory 
sterling 
tullv  dam 
turners  falls 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDwAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOO 
BOSTON  WB  AtRPI 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVlLLE 
H  INGHAM 
HYANNIS  2  NNF 


i<> 

.30 

30 

.27 

10 

.19 

iZ 

.26 

.2" 

T 

.79 

.41 

.40 

,'*y 

.32 

4.19 
4.33 
2.64 


1.96 
2.66 
2.66 


3.01 

3.37 

2.97 

2. 

2.97 

3.1 


2.93 
3.33 

3.77 
2.6 


2.26 
3.13 
3.73 


Day  of  Month 


13      14      15       16      17       18 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.01       .01       .06       .29 


'.J 


.0!>|     .23 


.11      .S2      .11 


.14      .05      .27      T 


•IS      ,04      .03 


.IS 

.10 
.09 


.34 

.60 
.45 


4.09 

.61 

.19 

2.55 

.40 

.19 

1.06 

.13 

T 

T 

3.91 

.50 

3.05 

.51 

.09 

3.22 

.67 

T 

1.39 

.56 

.06 

3.31 

•  53 

.15 

3.27 

.46       .04 

.10 

3.45 

.45 

.13 

3.46 

.6- 

.01 

2.69 

.37 

.15 

1.29 

.49 

.13 

3.95 

.55 

.07 

2.95 

.55 

.12 

3,63 

.56 

.12 

3,7C 

.49 

.11 

3.0C 

.29 

.16 

2.76 

.22 

.12 

29 

.30 

33 

.31 

93 

.54 

59 

.10 

88 

.50 

72 

.43 

74 

.30 

66 

.52 

05 

.55 

62 

.44 

97 

.49 

46 

.60 

93 

.37 

.21 

.08 

2.66 
3.66 
6.5 

6.20 


,45       .09       .52 


.04  .50  .17 

.02      .03      .41  .16 

.20  .30 

.03      .05      .32  .25 


.07      .20      .54 


.01       .10      .62       .42 
.16  .67       .05 

.05      .04      .47      .10 


,0T      .58'     .62 


.09      .02 
.23 


.64      .30      .22 


•  I :.. 


.42 

.10 

' 

.41 

.01 

.47 

.11 

' 

.52 

.02 

.53 

.12 

.23 

.43 

,0V 

.27 

, 

. 

.    , 

. 

. 

.63 

.30 

.20 

.281 

.16 

1 

.55 

.07 

.62 

.32 

.24 

T 

.031 

.021 


.01       .40      .301 
T  .56      .35 

.06      .40      .04 


.49 
.32 

.65 


.02      .12      .02      T 


.01 

.59 

.22 

.12 

•  19 

.60 

.25 

.01 

.35 

.05 

.56 

•  20 

.1) 

.53 


.10 
.41 
.65 


.02 

.10 


1.54      T 

1,50      .94 

1.25  1.02 

1.50  l.t2 
1.50      T 

1.64  1.36 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


MASSACHUSETTS 
IP&MICH 

mtdolesoro 

miooueton 

NANTUCKET  hB  airport 
NEn  BEDFORD 

NEWBURVPORT 
PEMBROKE 

PtVMQUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 

HOCkPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
S»ND*ICH 
SEGREGANSET 
SOUTH  wELLFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NORTHERN 

BENTON  5  Sh 
BERLIN 
BETHLEmEm 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSM 

diivillE  .votch 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNh 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIElO 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKMATER  DAK 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  wB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON  2    £ 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOwELL  DAM 

HANCHESTEft 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MIlFORO 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNmI 
NEWPORT 
NORTH-JOOO 

OTTER  BROOtC  DAM 
PETER80R0  2    S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANaUBY 

SOUTn  LVNOEBORO 
SOUTH  MEARE 
SURRY  MOUp^TATN  dam 
TAMwORTH  2 
WALPOLE  2 


WINDHAM 

WOLFEBORO 

wOOOSTOCtC 


Rhode  island 


BLOCK  ISLANO  w8  A© 
GREENVILLE 
KINGSTON 
••NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


2.78 
2.34 
2.75 


3.15 
".55 
2, 99 


3.56 
2.60 
2. 56 


2.*3 

2.10 
2,99 
3.09 

3.20 
3.11 


3.68 
2.59 
2.93 


WOON SOCKET 


3.65 
3.4fl 


13   14   IS  {  16   17   18 


19   20   21  {  22   23   24 


28   29   30 


.32 

.62 

.90 

.<>6 

.l' 

.89 

03 

.62 

Tl 

78 

30 

'1 

55 

05 

96 

7« 

82 

86 

.Ot 
.06 


.86 
1.05 
.85 

l.tS 


.30  .83 

.24  1.05 

.42  .39 

.28  .11 


.50  1.10 
2.50  .06 
.55  1.06 


l.TO   .53 

.55  1.06 

2.96   .14 


.13   .13   .32 


.16   .06   .34 


.04   ,26   .11 


.02 
.01 
.04 
.02 


.47   .21   .25 


.39   .17   ,32   .03 


.12 

.09 

T 

.18 

.30 

.U 

.14 

.03 

.04 

.07 

.23 

.51 

03   ,351  .40   .07 


.02 

I 
.01 


.56   ,04   ,46 


,26   .02   .03 


.31 
.31 
.80 


,01   .03   ,32   ,01 


.31   .61   .47 


1 

,32 

.02 

.19 

02 

' 

.09 

.36 

.14 

.03 

.28 

.13 

.75 

.63 

.05 

.22 

.34 

.08 

.06 

.41 

.04 

.14 

08 

T 

.08 

.48 

.01 

T 

.08 

.13 

.59 

.04 

.02 

.38 

.06 

.01   .01  l.M 


•  12   T 

•03 

U29 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NORTHEASTtBN 


ENOSBURC  FALLS 

SILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

HIDOLESFX 

MONTPELtER  FAA  AIRPORT 

MOPRISVULE  I 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NQBTHFIElO 

PLYMOUTH  UNION 
REA0IN6  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSSURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELO  2    WSW 
WATERBURY  1  NNE 
UEST  BURKE 


WESTERN 


02 


BENNINCTON  2  NNw 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BE!  LOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  "ILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  0AM 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAH  2  W 
WOODFORD 
WOODSTOCK  1    E 


3. IS 
2,99 
2.i» 


2.2' 
3,6S 

2.A2 


Day  of  Month 


.12 
.09 
.10 
.33 


2.9i. 
2.»9 
3.01 
3, BR 
3.70 

A. 2a 

2. 89 
2.61 
2, At 
3.62 


78 

.26 

A6 

.31 

A2 

.39 

BA 

.28 

92 

.34 

76 

.34 

63 

.28 

97 

.70 

10   U   12 


,36   ,0S 

,03   ,01 
,21   ,16 


,06   ,03   ,09 


.01 
.06 


,20 

,13 

,57i 

,23 

.29 

,06 

,06 

.28 

.05 

,A8 

,05 

,A9 

,50 

,60 

,28 

,37 

.53 

,0A{ 

.37 

.A9 

,56' 

■  07 

,07   ,13   ,H 


.12   .02   .22,  .02   .37 


:2.i 


13   14   IS  I  16   17   18 


I  A 


.28 

.02 

.30 

,25 

.27 

.27 

T 

.A2 

,37 

.OA 

.06 

T 

.Oa 

.39 

T 

.30 

.OA 

.90 

.56 

.13 

.20 

.13 

.A2 

.18 

.16 

T 

.1'. 

.06 

.\! 

.01 

.03 

,13 

.02 

.19 

.02 

1.06 

.28 

.05 

.10 

.21 

.33 

.01 

T 

.18 

1.08 

.27 

.20 

T 

1.00 

.03 

.08 

.26 

,AS 

.05 

.10 

.AA 

,85 

.12 

- 

- 

- 

- 

- 

.0« 

.01 

,01 

.10 

.02 

.OA 

,A0 

.0) 

.15 

.OS 

.30 

.32 

.25 

.12 

.09 

.0?' 

.25 

.10 

.72 

.09 

.03 

.59 

.59 

.02 

.02 

.03 

.07 

T 

.05 
.05 
.02 

.01 
.02 

.07 

.01 

25   26   27 


28   29   30 


.lA 

.04 

.05 

.60 

.11 

.02 

.69 

.10 

.09 

.A7 

.07 

.20 

.26 

.10 

.30      T 

.34 

.11 

.01 

.47 

.30 

T 

.19 
■  02 

.70 
1.00 


■  0< 
.12 

■  90 


SUPPLEMENTAL   DATA 


StatioD 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  W8  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  W6  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


Cd  -ri 
t-l  O 

3  0) 


wind 
(Speed  -  n.p.h.) 


2.1 
2.6 


23 

22 

PEAK  GUST 


3.7 
3.S 


2.S 


11.7 

8.: 


12.7 
11.6 


10.1 


7.S 


35++ 

29 

25 


hi 
32 
38 

27++ 

29 
99  « 


§     a 
1-0 1 


SI 


_  s 


13+ 
10 


05 


03 


Relative    humidity   average*  - 
percent 


EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM        7    AM         I    PM        7    PM 


82 
80 


66 

88 


78 
77 
78 

71 
73 


63 
81 


68 


68 


72 


«8 


Number  ol  days  writh  precipitation 


ill 


16 
17 

20 
21 
17 
21 
17 

18 
18 

17 
20 


♦  9 
52 


55 

63 
55 


62 

37 


7.1 
7.2 
7.1 

6.7 
6.5 


6.7 
7.6 


6.8 
7.9 


6.6 
6.8 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGUND 
MAY    1966 


Day  of  Month 


1      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26     27     2S      23     30      31 


CONNFCTtCUT 

«         •         * 

nobthwest 
8ull5  b01d6e  oa^' 
cpeam  "ill 
falls  village 
nobfclk  2   sw 
salisbury 
ShEPALO  Oam 
WIGwAK  RESERVOIR 
tt   «   « 

CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOta  DAM 

MIOOLETnwN  *  w 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

naterbury  radio  WBRY 

west  thompson  dam 

•    •    ft 
COASTAl  o; 

BRIDGEPORT  UB  AP 
OROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWtLK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

57 

MIN 

40 

MAX 

60 

Mm 

<>e 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


60  55 

40  27 

60  58 

41  27 

61  55 
39  21 

57  64 

39  29 

57  62 

40  30 

59  66 

40  32 

62  56 

42  25 

61  54 

41  29 

57  60 

42  29 

55  60 
42  31 

56  60 

41  35 

61  61 

35  24 

64  57 

42  26 


54   67   66 
29   26   47 


61   47   62 
29   26   38 


62   56   62 

36   2s   47 


52   58 
29   28 


53   63 
32   30 


56   67 
36   37 


62   53 

29   26 


MAX 

57 

55 

56 

55 

55 

Mm 

42 

43 

34 

38 

36 

MAX 

61 

57 

56 

56 

57 

Mm 

42 

42 

30 

30 

34 

MAX 

61 

56 

60 

55 

56 

MIN 

43 

43 

33 

37 

37 

MAX 

51 

64 

58 

63 

56 

Mm 

43 

44 

33 

36 

32 

MAX 

63 

61 

62 

58 

60 

MIN 

42 

43 

31 

34 

30 

MAX 

63 

61 

60 

58 

59 

Mm 

42 

45 

26 

30 

26 

61   67 
32   48 


55  63 

32  38 

59  71 

36  47 


58   65 
33   47 


29   27   45 


54   63 
29   45 


67   55   54 


53  52  50 

43  40  39 

65  53  52 

36  37  40 


54   55 
39   40 


60   59   53 

37   44   40 


54   52   52 
32   43   43 


46   53 
29   25 


50 
22 


53   59 

32   28 


52   60 
27   26 


52 

30 


50 
26 


58   53 
26   40 


59   55 

30   43 


47   56   54 


53 

49 

31 

44 

54 

53 

34 

44 

55 

52 

34 

46 

48 

55 

62 

33 

32 

41 

54 

60 

57 

30 

28 

44 

56 

53 

55 

34 

27 

42 

59   69 

42   30 


51   52 
36   33 


54   62 
41   36 


40   64 
40   31 


54   60 
41   35 


63 
35 


64   72 
32   S3 


58   67 
29   SI 


58   60   63 
44   35   38 


57   61   68 
41   31   35 


64   62   67 
46   36   36 


36   43   48 


67   62   60 
46   41   44 


68   65 

41   47 


70 
44 


73   71 
37   40 


68   60 
35   43 


68  64 

37  45 

72  64 

38  45 

74  65 

39  47 

74  70 

32  45 

68  66 

36  44 


67  60 

35  45 

73  61 

38  46 

72  67 

42  43 

70  71 

34  43 

72  69 

35  44 


62   57   55 

41   46   47 


54 
42 


65 

47 


62   79   77 
54   57   47 


58   71   7e 
51   55   49 


60   78 
54   46 


59 
51 


62 

56 


75 
50 

77 
52 

63 

55 


59 

74 

49 

95 

59 

65 

56   63   74 
48   50   50 

58   64   76 


67 
93 


61   60   67 
49   54   51 


71   82 

46   40 


75   73 
45   52 


75   78 
93   42 


76  68 

53  44 

70  80 

93  40 

75  69 

53  39 

70  SO 

54  42 

69  80 

92  41 

71  BS 

52  42 

78  70 

49  39 

76  71 

94  49 

69  78 

94  44 

71  61 

91  43 

78  77 

92  95 

76  84 

53  45 

76  68 

94  40 


68  76  71 

91  48  92 

70  77  74 

50  49  48 

70  76  71 

51  46  49 


48   94   49 


79   76 
4S   47 


76   75 
51 


76   72   79 

90   47   47 


77   73   78 
90   92   48 


79  78 

91  49 

79  80 

53  61 

73  77 

92  44 

79  82 
56  94 

78  84 
97  93 

80  86 

56  92 

79  78 
99  47 

73  78 

95  97 

77  80 

95  52 

76  82 

57  51 

72  80 
51  54 

85  84 

93  54 

73  77 
50  52 


93   97   97 


79 
49 


79 
53 


73 
52 

73 
64 

75 
54 


64   64 

44   41 


70   63 
42   34 


76  69 

40  39 

67  67 

40  37 

79  67 

32  39 

70  68 

43  39 

64  69 

42  43 

72  70 

44  46 

78  70 

37  38 

74  66 
40  44 

76  69 

39  4) 

70  70 
41 

75  6T 

40  43 

77  70 
48  39 

74  67 

37  37 


69   T*   69 
98   44   44 


98   56 


73 
42 


66,8 

40.6 

62,9 
42,7 

67.0 
41.0 

61.4 
39.3 


64,9 
42.1 

66.3 
40.8 


65.1 
*1.3 

64.9 
41,9 

64.4 
39.2 

66,2 
43,5 

66.6 
43,5 

67.9 
44,9 

66.3 
40.8 

64.2 
43.9 


67.5 
45,4 


65,9 
44,2 


68,4 
41,2 


65,8 
41,4 


61,2 
44,7 

62.5 
43,3 

63.0 
45.0 

65.0 
♦5.3 

66.8 
42.8 

64,7 
»1,8 


Se«  Beieience  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1966 


NORTHERN 
SRtSSUA  0AM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLSYTCN  LAKE  2 
EUSTIS  7 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAVNESVILLE 
HOULTON  FAA  4P 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OnUOSSOf 
PATTEN  1  5 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  0AM 
ST  FRANCIS 
SnUA  PAN  DAM 
TELOS  0«M 
VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
i   BANGOR  DOW  FIELD 
BrIOGTON  1  NNU 
CORINNA 

EAST  SANGERVIILE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 
GRAND  LAKE  STREAM 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


HIRAM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


57 
35 

59 
32 

54  56  45 

27  29  21 

59  58  40 

20  25  16 

62  55  49 

31  32  23 

53  49  53 

37  29  26 

57  55  44 

26  28  19 

57  47  52 

33  30  25 


27 
50 


57   53   45 


55   56   54 
38   34   30 


52   42   51 
25   26   30 


47   52   49 
32   26   35 


44   58   55 
33   32   41 


41 
23 

55 
31 

54 
28 

40 


49   59   58 
35   33   44 


59 
27 


59   51   61 
30   27   41 


61   43   44 


43 
20 


41   46   42 


48   44   44 
21   20   29 


37 
27 


50 
31 


37   37 
30   29 


48 
31 

43 
30 


48   47   46 


54 
31 

45 
32 

55 

31 

45 
25 


39   48   58 


45  55 
33   35 

46  52 
31   34 

Sae  Rel«Tc 


66 
35 


66  72 

31  27 

66  71 

28  36 

68  73 

29  34 

67  70 

28  39 

69  70 
33  38 

41  61 
33  36 

44  67 

31  33 

42  69 
25  26 

47  68 

36  39 

68  73 

37  40 

44  65 

27  30 

65  70 

30  42 

66  68 

33  33 

45  66 

29  36 

58  66 

34  35 

45  68 

24  28 

38  62 

28  31 


72  73 

39  43 

71  73 
36  43 

72  74 
35  40 

72  74 

30  38 


70  73 

28  38 

50  74 

33  40 

70  71 

31  37 


67 
42 


59   44   67 


39   35 


72  71 

34  36 

70  60 

33  41 

72  69 

35  33 

69  69 

37  41 

70  69 
39  39 

73  68 
42  44 

70  67 

36  37 

68  66 

34  39 

73  71 

38  40 

72  65 

38  41 

69  65 

34  41 

65  62 

38  38 

69  67 

39  40 

72  70 

37  40 

69  71 

40  41 

69  70 

35  36 

68  67 

32  38 


68   63 
38   45 


65 
43 


67 
38 


63 
42 


,       73       73       69       66 
29      39      31      41       34      <,5 
>  Notes  Following  Station  Index 
-    110    - 


71   70 
50   41 


72   70 
41   41 


70 
49 


53   61 

42   42 


54 
39 

55 
43 


56 
41 


55 
42 


44  52  52 

55  73  74 

44  49  51 

53  73  72 

44  51  42 

55  72  73 

43  50  42 


69   78 
36   32 


64   70 
46   44 


78   88 
34   47 


76   88 
32   41 


87   82 
53   45 


69   69 
38   40 


68  67  76 

32  28  31 

72  71  80 

40  37  47 


80   89 
37   48 


70 
29 


70   74 
33   42 


72  82 

48  4S 

72  80 

46  42 

74  82 

47  43 

73  81 
39  38 

70  80 

38  35 

74  74 
41  39 

72  82 

43  39 


74   74 
38   36 


87   80   83 
52   40   43 


83   80   82 
50   42   42 


84   79 
60   41 


88  80  84 

63  51  46 

65  79  83 

57  52  47 

85  76  75 

49  42  42 

84  79  77 

44  43  43 

83  77  76 

39  36  37 

88  84  81 

52  48  46 


80   83 
49   47 


82   76   77 


82   79 
53   49 


79   82 

51   44 


87   79   79 
51   44   44 


86   80 
53   48 


88   84 
52   41 


79   78   77 
50   44   43 


86   76   70 
55   49   38 


67   6* 
46   43 


78   81 
52   49 


80   80 
49   50 


79   82 
45   46 


79   81 
44   49 


78   80 
47   47 


78   80 
43   46 


58.4 
34.5 


65,4 

36.0 


60.0 
37.9 


60.6 
34.1 


78   73   69   64   63.7 
57   45   44   43   35.7 


70   71   65   60 
52   46   40   33 


T9   73   67   64 
47   60   41   40 


80   77   67   70 
47   40   39   42 


73   68   72   62 
47   52   44   37 


70 
50 

69 
51 

63 
46 

70 
52 

67 
51 

75 
39 


72   63 
33   27 


72   6i 
42   39 


69   64 
42   39 


63   63 
29   2« 


68   66 
41   40 


64   62 
42   42 


67   6$ 
46   32 


69   63 

44   42 


67   66 
40   39 


67   6t 
42   38 


6T 

42 

69 

41 

67 

39 

67 

36 

63 

34 

69 

39 

67 

38 

70 

31 

67 

42 

70 

69 

41 

39 

60.9 
34.9 

63.3 
39.8 

61.7 
97,4 

62.9 
38.2 

60.7 
34.9 

98.3 
34.9 

98.9 

29.1 

62.4 
57.8 

62.3 
31.9 

98.1 
32.6 

61.6 
37,4 

62.4 
38.0 

99.4 
34.8 

60.7 
34,1 

61,3 
32,9 

98, « 
33.9 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
MAY    1966 


Station 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

HAINF 

OLD  TOWN  FAA  AIBPORT 

MAX 

S5 

51 
30 

56 
23 

52 

36 

61 
26 

59 
44 

46 
24 

37 
27 

48 
33 

56 
32 

61 
26 

70 
30 

72 
35 

66 

40 

66 

40 

52 

45 

72 

48 

75 
47 

76 
41 

82 
37 

87 
45 

80 
45 

81 
47 

68 
41 

63.7 
37.7 

OOONC 

MAX 

MDi 

51 
35 

48 
32 

54 
24 

49 
33 

56 
29 

56 
40 

54 
24 

36 
24 

42 
30 

51 
30 

57 
28 

64 
29 

72 
36 

68 
40 

59 
40 

66 
46 

70 
46 

68 
42 

77 
38 

86 
46 

84 
44 

70 
40 

62.6 
36,* 

UUMFCRD  1  SSE 

MAX 

MIN 

37 

50 
30 

58 
24 

47 
32 

61 
29 

58 

37 

42 
27 

43 

27 

43 
32 

53 
33 

57 
32 

72 
34 

70 
36 

62 

47 

54 
44 

70 
46 

75 
46 

74 
42 

82 

40 

86 
46 

84 
46 

70 
43 

63.8 
38.8 

RLIMFORO  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

64 

40 

48 
33 

57 
20 

48 
31 

61 
30 

57 
44 

45 
28 

43 
25 

42 
32 

52 

34 

57 
32 

71 
33 

TO 
37 

62 

47 

54 
44 

Tl 

47 

74 
43 

73 
43 

81 
39 

86 
45 

85 

46 

68 
42 

63.9 
39.1 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

60 
34 

51 
35 

53 
19 

54 
33 

58 
24 

55 

40 

54 
28 

36 
18 

43 
32 

53 
31 

58 
22 

68 
28 

71 
41 

67 
35 

69 
42 

72 
42 

72 
35 

78 

40 

86 
45 

84 
44 

Tl 
38 

64.9 
39.7 

VANCEBOUO  NO.  2 

MAX 
MIN 

55 

30 

50 
32 

55 
22 

55 
30 

60 
20 

58 
38 

55 
27 

39 
20 

42 
32 

54 

30 

59 
25 

66 
30 

70 
39 

69 
34 

65 
42 

69 
49 

73 

47 

72 
38 

78 
35 

87 

47 

80 
43 

71 
39 

64,9 
36.0 

WATERVILLE  PUMP  ST4 

MAX 

MIN 

62 
38 

59 
32 

57 
25 

52 
31 

61 
29 

59 
43 

56 
30 

44 
24 

48 
32 

56 
30 

60 
30 

73 
32 

71 
36 

65 

45 

55 

45 

74 
52 

74 
51 

73 
42 

83 
40 

87 
46 

82 

50 

76 
39 

65, « 
39.8 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

63 

40 

54 
30 

52 

20 

52 
29 

64 
31 

63 
38 

48 
30 

46 
24 

47 
33 

58 
29 

58 
28 

70 
29 

63 
31 

61 
44 

55 

45 

70 
50 

75 
50 

70 
45 

82 
38 

89 

45 

81 
44 

70 
38 

68 
34 

63.6 
37.6 

WEST  ENFIELD 

MAX 

MIN 

54 
29 

62 
32 

51 
23 

55 
28 

48 
25 

59 
30 

56 
30 

40 
20 

37 
28 

38 
31 

44 
32 

53 
32 

49 
32 

73 
35 

72 
39 

68 
42 

54 
43 

71 
45 

72 
40 

72 
36 

80 
46 

80 
43 

73 
39 

70 
36 

63.3 
39,7 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

ft   «    « 

COASTAI              03 

BAR  MARBOR 

MAX 

MIN 

54 
37 

53 

31 

52 
28 

51 
35 

56 
36 

62 
45 

58 
35 

54 
26 

38 
35 

52 

34 

56 
35 

57 
36 

63 

40 

66 
39 

65 
36 

63 
44 

62 
43 

53 

43 

65 
41 

72 
45 

70 
44 

75 
42 

79 
48 

79 

90 

78 
50 

79 

♦  7 

71 
90 

70 
90 

62,7 
40,3 

BELFAST 

MAX 

MIN 

53 

38 

54 
34 

50 
22 

51 
32 

59 
36 

60 
57 

59 
43 

44 
29 

39 
34 

47 
33 

57 
33 

60 
33 

58 
40 

66 
34 

70 
36 

64 
44 

64 
40 

69 
47 

75 

45 

75 
43 

77 
41 

85 
46 

84 
91 

76 
90 

64.0 

40.9 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

55 
40 

53 

35 

50 
28 

53 

35 

56 
37 

61 
45 

48 
34 

43 
33 

39 
35 

49 
34 

58 
31 

55 
33 

49 
38 

66 
35 

64 
41 

56 
46 

56 
40 

69 

50 

70 
50 

74 
47 

76 
44 

75 
49 

73 
93 

73 
90 

60.6 
41,9 

E4STP0RT 

MAX 

MIN 

47 
33 

55 
33 

49 
30 

52 
33 

59 
33 

61 
32 

50 
33 

38 
25 

37 
32 

45 
34 

55 
33 

59 
31 

48 
35 

63 
35 

64 
34 

59 
38 

62 
39 

56 
42 

64 
41 

68 
41 

70 
44 

79 

49 

66 
43 

64 
43 

98,1 

37,2 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

*9 
39 

52 
35 

50 
26 

50 
35 

57 
29 

61 
43 

55 
35 

41 
25 

38 
35 

47 
34 

56 

34 

58 
26 

53 

40 

68 
32 

66 
37 

69 
37 

60 
40 

68 
48 

72 
48 

72 
40 

78 
39 

75 
49 

68 

90 

73 

90 

60.1 
36.9 

JCNESBOBO 

MAX 

Mm 

54 
33 

45 
30 

56 
24 

53 
29 

50 
28 

59 

34 

63 

33 

45 
24 

35 
32 

36 
32 

47 
32 

61 
27 

59 

37 

44 
32 

69 
35 

63 
36 

63 

38 

51 

43 

67 
42 

70 
43 

73 

40 

79 
46 

SI 

49 

I? 

99.7 
36.6 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

56 

37 

56 
33 

54 
27 

55 
33 

58 
33 

63 

44 

55 

31 

46 
30 

37 
33 

50 
32 

60 
31 

59 
31 

50 
38 

70 
34 

68 
39 

61 
41 

59 

40 

71 
49 

72 

49 

72 
49 

82 
45 

82 
90 

79 
91 

79 
93 

63,0 
40.4 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTl AND 

MAX 

Mm 

54 
40 

55 

38 

52 
33 

52 
35 

58 
38 

64 
48 

49 
35 

43 
32 

38 
34 

49 
35 

61 
35 

56 
38 

48 
40 

67 
38 

63 
43 

60 
47 

60 
44 

64 
90 

75 
50 

72 

53 

78 
53 

80 
58 

78 
9« 

73 

♦9 

80 
97 

61. S 
44.3 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
42 

55 
36 

50 
24 

52 
31 

57 
29 

64 
41 

48 
34 

43 

33 

38 
34 

48 
34 

59 
31 

54 
29 

50 
36 

64 
30 

64 
36 

58 
46 

56 
45 

66 
52 

73 
50 

71 

46 

76 
42 

80 
48 

80 
92 

72 
45 

77 

44 

60.9 
39.8 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

53 

38 

54 
34 

50 
26 

52 
34 

57 
34 

63 
44 

50 
34 

40 
31 

40 
36 

48 
33 

57 
33 

58 
34 

68 
35 

63 
38 

61 
41 

58 
39 

65 
48 

72 

50 

66 
43 

76 
43 

79 
49 

70 
90 

69 
49 

69 
94 

60,1 
40,3 

SACO 

MAX 

Mm 

53 

34 

62 
38 

64 
46 

58 
40 

48 
32 

38 
36 

48 
34 

59 
35 

57 
34 

63 
34 

65 
39 

62 

44 

60 
45 

69 
50 

75 
48 

76 
52 

79 
56 

83 

57 

82 

60 

76 
93 

80 
96 

65.2 

44.4 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

71 
39 

70 
33 

58 
24 

56 
30 

63 
25 

65 
47 

53 
32 

48 
29 

46 
36 

50 
33 

58 
34 

58 
23 

74 
31 

72 
31 

30 

62 

44 

63 
41 

73 

50 

74 
48 

74 
46 

84 
44 

97 
46 

86 
93 

87 
48 

79 
98 

77 
40 

70 
39 

67.8 
39.2 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1966 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   18   17   18   19   20   21   22   23   24   25   28   27   28   29   30   31 


MASSACHUSETTS 


HESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITT5FIELD  wB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRtDGE 
WEST  GRANVILLE 
tt    «    * 
CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  0AM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BlUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CI INTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FlTCHBURG  2    5 

framingham 

haverhill 

lawrencf 

LnWFLL 
READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEBWAY 

WESTON 

WCRCESTFR  WB  AIRPORT 


BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 

NUN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


55   51 
33   26 


56  54  54 

41  36  28 

55  53  63 
40  34  24 

56  55  61 
J6  35  32 


61   56 
38   24 


56   62 
37   30 


52   62 
36   21 


56   61 
41   3e 


56 
40 


64   62 
42   34 


60  57 

40  29 

65  5? 

39  26 

65  59 

42  31 

64  61 

41  29 

58  60 

40  32 


60   55 
34   25 


5  7   64 
41   32 


54   64 
37   24 


56   61 
42   22 


68   67   64 
41   41   24 


60   53   60 
39   38   35 


67   58   63 
45   46   40 


62   50   64 


49   62 
29   33 


57   61   60 
33   31   45 


64   54 
31   26 


60   48 
30   29 


53   66 
37   36 


61   62 
33   26 


61 

30   30 


62   64   66 
36   40   51 

61   50   60 


65   53 
34   35 


59   67 
37   35 


55   65 
34   36 


55   65 
37   36 


65   50 
30   29 


53   66 
25   30 


52   64 
29   26 


58   47 
30   31 


52   56 
29   36 


66   51 
34   38 


54 

63 

67 

58 

54 

34 

30 

51 

36 

38 

60 

66 

70 

51 

54 

34 

34 

51 

35 

37 

48 

61 

63 

48 

52 

34   33   43 


5« 
41 


53  50 

36  38 

65  51 

36  38 

56  53 

38  40 


69   54 
33   35 


69   57 
37   39 


56   55 
35   39 


55   55 
37   42 


63   55 
32   33 


53   63   50 
31   32   37 


51   56   47 
34   J7   36 


54   52   45 
35   36   37 


32   38   34 


*8   55 

28   28 


47   5* 
27   27 


45   54 
27   29 


43  49 

31  26 

39  46 

29  28 

53  60 

32  30 

49  55 

30  30 

50  59 

32  33 

41  49 

33  28 

49  56 

35  36 

40  50 
32  34 

41  50 
30  32 

40  52 

32  31 

42  52 
35  33 

54  63 
3*  34 

52  60 

32  33 

52  60 

34  35 

53  60 

33  32 

42  46 
30  27 

52  59 

33  35 

40  50 

30  30 

46  57 

29  26 

51  59 

31  27 

52  60 
33  34 

52  60 

32  32 

46  54 

30  30 


6l 
40 


53 

36 


48 
31 


52   52 

39   30 


53   68 

35   30 


54   70 
38   29 


52   65 
37   35 


73 
40 


51 
32 

56 
36 

60 
36 

73 
36 

67 
37 


54   68 
29   36 


57   69 
32   36 


42 

57 

42   37   44 


40   38   44 


55 
31 


70 
30 


71 
33 


64 
45 


66   64 
44   42 


72   66 
43   43 


75  71  64 

34  42  46 

70  65  63 

32  42  41 

64  66  65 

34  47  45 

70  65  65 

31  45  44 


57   62 
41   42 


64   67 
34   44 


71   68   6* 
34   44   42 


60   64   66 
42   41   42 


69   66   62 

36   46   44 


70   67 
43   42 


73  70  67 
34  45  40 

68  65  67 

46  43  41 

63  66  68 
37  46  42 

64  64  66 
41  47  42 

67  67  65 

40  47  43 

63  65  62 

33  46  39 

76  70  64 

36  43  42 

74  65  6» 
44  47  47 

76  70  67 

36  46  45 


71   65 
37   47 


62   69 
43   36 


66   63   70 
32   45   37 


66   62   64 
41   43   42 


63 
53 


60   76 
52   46 


59   61   76 
47   52   45 


77 
55 


59  60 

49  55 

65  60 

44  54 


68   77   78 
53   56   55 


68  61  78 

45  49  51 

69  62  79 

46  52  55 

72  65  78 

47  54  52 

65  76  79 

50  57  53 

69  74  75 


64   74   77 
51   57   51 


59   73   72 
50   55   53 


70   67   79 
51   39   45 


70   82 
38   43 


75 
39 


49   53 


68   77 
37   45 


80   80 
37   45 


82   82 
54   55 


70 
42 


74   67   79 


72   8* 
46   55 


79   82 
49   55 


83   82 
56   61 


79   75 
50   42 


75   79 
42   46 


83   78   82 

46   45   44 


75   78 
52   43 


79   84 
44   42 


74   84 
59   57 


73   77 
52   49 


78   70   77 


79   82   88 
51   50   62 


75 

82 

56 

54 

81 

88 

54 

54 

79 

85 

52 

53 

81 

87 

55 

54 

77 

86 

51 

49 

77 

80 

45 

45 

79 

84 

54 

52 

79 

84 

46 

46 

79 

84 

52 

52 

74 

84 

53 

48 

78 

85 

56 

51 

79 

87 

52 

53 

75 

82 

57 

58 

74 

86 

56 

60 

84   74   70   63 
51   59   44   14 


82   73 
52   57 


7*   67 
43   33 


72   68   63   63 
58   40   39   33 


73   73   65   t» 
61   55   40  U 


70 
56 


65   64 
40   32 


67   63 
42   35 


72   75   68 
59   38   36 


al   67   73   65 
55   56   37   »» 


79 
49 


70   70 
43   46 


69   75 
57   37 


69 
58 


81 
61 


80 
51 


76  70 

44  44 

76  66 

44  44 

76  6« 

39  40 


78   73 
40   42 


73 
43 


71   68 
46   47 


73   75 
56   46 


72   77   69   67 
54   48   48   45 


66 

59 

62.5 
38.4 


60.7 
41.4 


62.3 
38.9 


65.0 
38.3 


38.6 


64.3 
39.7 


63.9 
42.5 


64,9 
40.2 

62.5 
38.9 

67.2 
44.3 

66.0 
39.6 

64.5 
44,5 

64.8 
41.3 

67.6 
♦5,9 

61,9 
44,5 

65.1 

41,2 

67,4 
42,5 

67.9 
44,6 

68,9 
44.9 

66.5 

44.8 

67.4 
45.2 

66,2 
41.1 

64.5 
38.8 

67.0 
44.8 

66.2 

40.1 

65.8 

41.5 

65.9 

41.0 

67.4 
42.3 

68,7 
42.7 

62.5 
43,3 


65,2 
49,1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1966 


MASSACHl.'SETTS 

3P0CKT0N 

E<ST  kASEHAM 

EOr-APTOwN 

FALL  PIVER 

HIMGMAM 

HYJNNIS  2  NNE 

MlOOLETnN 

NANTUCKET  UB  AIRPORT 

NEW  PEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLE6T 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•  *    • 
NORTHERN  0 

BENTON  s  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEPPOOK  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GPAFTON 

LANCASTFR 

MOUNT  WaSHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

•  •    • 
SOUTHERN  0 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  t  N 

DURHAM 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

HON 


Day  oi  Month 


MAX 

62 

Mm 

39 

MAX 

61 

MIN 

3S 

MAX 

62 

MIN 

38 

MAX 

MIN 

MAX 

62 

Mm 

38 

MAX 

Mm 

MAX 

66 

Mm 

39 

MAX 

Mm 

MAX 

35 

Mm 

13 

MAX 

55 

Mm 

32 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


56   59 
41   31 


59   55 
46   30 


56   60 
44   35 


56   63 
45   29 


56   54 
44   26 


51   50 
40   35 


58   59 
47   41 


63   54 
45   25 


55   56 
42   2s 


64   56 
45   28 


56   54   51 


62   52 
43   35 


43   42   36 


52   47 
32   35 


58   61 
40   28 


57   55 
47   36 


61 

66 

52 

63 

49 

35 

33 

24 

28 

27 

64 

68 

52 

61 

47 

33 

32 

21 

29 

25 

72 

56 

67 

53 

69 

42 

28 

21 

32 

25 

69 

53 

60 

50 

64 

71   68   56 
42   39   24 


39 

55 
42 

60 
38 

56 
40 

59 

33   34   44 

54   57   70 
37   37   49 

52   60   69 
44   39   52 

56   59   64 
40   40   49 


54  60  66 
35  35  42 

55  54  54 
42  38  49 


55  53  43 

37  40  38 

53  50  44 

39  42  38 


56   51 
39   43 


54   52   46 
39   39   39 


37   36   41 


50 

56 

40 

57 

58 

45 

48 

37 

24 

18 

28 

23 

41 

20 

23 

30 

60 

42 

54 

38 

53 

50 

46 

26 

19 

25 

23 

29 

17 

17 

60 

62 

51 

63 

62 

50 

48 

45 

30 

17 

30 

20 

45 

27 

27 

33 

26   23   48 


50   51 
39   40 


53  47 

38  45 

65  55 

39  40 

50  50 

36  36 


50   49 
39   42 


56   52 
39   42 


54   51 
44   47 


51   35   39 
20   20   25 


50   52   43 
33   34   36 


49   44   41 
30   23   32 


33   33   38 


60  57 
42  39 

59  60 

34  42 

54  55 

37  40 

59  55 

37  45 

61  57 
32  41 

57  57 
39  40 

59  58 

32  38 

52  55 

37  42 

59  56 
39  49 

53  60 
29  40 

58  56 
36  41 

52  59 

29  41 

6l  55 

35  39 

58  54 

36  42 

58  56 

38  46 

50  57 

38  42 

60  5T 
32  43 

54  55 

36  45 


38 

50 

49 

41 

18 

22 

27 

36 

37 

39 

51 

58 

30 

29 

28 

34 

38 

48 

52 

40 

25 

26 

28 

35 

35   34   43 


17   19   30 


37 

46 

55 

52 

30 

30 

29 

38 

38 

46 

55 

51 

30 

29 

26 

35 

50 

60 

54 

52 

32 

23 

30 

32 

45 

56 

56 

47 

30 

27 

23 

37 

40   70 
35   25 


45   72 
36   26 


64   66   61 


66   67 
40   43 


64   64   63 
48   34   45 


66   65 
34   38 


57   59 
35   41 


64   66 
44   48 


63   65 
32   38 


57  62  61 
42  39  40 

58  63  62 
39  40  44 

64  58  50 

42  42  44 


59   61 
39   42 


63   68   64 
40   33   37 

60   62   54 


34   39   46 
19   21   33 


28 

58   56   64   68   67   62   60 
33   27   28   41   28   33   30   45 
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62  62 
35  43 

60  63 

39  43 

59  61 
47  44 

66  62 

40  44 

58  66 

35  45 

60  57 
40  42 

61  59 

36  45 

55  54 

40  40 

66  59 

45  49 

60  54 

37  42 

57  58 

39  41 

63  59 

40  42 

54  56 

40  45 

55  57 

41  45 

55  64 

46  46 

55  58 

44  46 

62  62 
34  43 

63  61 
50  45 


62 
41 

60 
41 

65 
42 


71 

73 

67 

38 

32 

43 

73 

77 

72 

39 

40 

44 

79 

72 

68 

36 

32 

47 

77 

70 

64 

34 

33 

44 

62 

59 

41 

40 

69 

61 

43 

45 

63 

60 

41 

46 

68   70   77 


66   69 
50   54 


72 
56 


52 

65  59 

58  53 

65  70 

45  56 

59  56 

44  48 

64  62 
53  54 

70  62 

49  54 

65  62 

48  51 

64  67 

50  53 

57  62 

45  51 

62  65 

46  56 

73  69 

52  54 


70 
45 

54 
41 


71 

68 

69 

77 

48 

49 

42 

40 

55 

73 

73 

73 

47 

43 

39 

36 

72 

69 

70 

76 

60 

49 

43 

41 

34   35   32 


58   70   74 


81  79 

38  41 

81  74 

45  50 

64  7  7 
45  51 

81  76 

53  56 

82  82 

41  48 

78  76 
35  50 

79  80 
43  57 

77  63 

45  46 

80  76 
57  64 

63  81 

39  49 

77  69 

42  52 

65  79 

43  44 

77  74 

60  55 

75  71 
57  56 

81  76 
52  66 

68  78 

54  56 

81  77 

40  46 

76  66 
50  51 


74 

71 

70 

48 

49 

39 

74 

73 

43 

42 

80 

76 

50 

45 

72 

73 

45 

40 

41   43   44 


83 
45 


51  52  49 

67  71  70 

51  54  51 

70  66  64 

51  55  51 

70  71  82 

64  59  57 

76  73  87 

55  55  52 


74   78 
59   49 


76   68 
52   60 


66  75 

60  49 

65  69 

56  54 

66  64 
53  54 

65  74 
59  58 

71  76 

62  60 

67  69 

57  55 

82  74 

63  61 

59  61 
50  46 

66  71 

60  55 

84  66 

69  57 

67  70 

57  65 

83  65 

58  67 

68  75 
65  57 

73  71 

52  56 

64  70 

61  56 


66   67 
49   51 


76   70 
37   43 


69   66 
54   46 


61   46   60 


64   64 
36   39 


82   78   76 
62   42   46 


66   74 
61   62 


63   66 
59   57 


TO  71 

46  49 

70  69 

40  41 

65  67 

»T  4( 


62 
35 


75   75   69 
66   44   32 


71 
65 


79 

72 

64 

62 

61.3 

33 

48 

33 

28 

33.1 

73 

69 

57.4 

40 

29 

32.2 

80 

73 

67 

66 

64.7 

36 

65 

32 

2t 

34.6 

47 
26 


38 
23 

70 
42 


84 

78 

80 

85 

71 

63.9 

41 

44 

44 

59 

58 

38.0 

87 

at 

83 

87 

73 

65.0 

43 

38 

40 

63 

68 

36.5 

78 

77 

85 

68 

74 

60 

41 

40 

63 

46 

S3 

81 

86 

75 

77 

46 

39 

40 

59 

65 

79 

79 

84 

77 

77 

50 

45 

43 

63 

60 

65.1 
*1.4 


62.8 
43.5 


60.6 
44.0 


66.6 
43,9 

62.5 

44.0 

66.6 
44.6 

56.5 
42.6 

63.8 
«9.0 

63.8 

42.6 

61.7 
44,3 

63.6 

42,4 

61,6 
44.6 

63.2 
46.8 

62,5 

46.9 

60.6 
44.2 

66.1 

42,3 

59,7 
46,4 


62.0 
36,5 

63,5 
37.8 

61.7 
38.2 


37.1 
23.0 


57.4 
36.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1966 


Station 


NEW  H4MPSHIRE 

EAST  DEERING 

EPPINO 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHwOnD 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTh  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

5REENUILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


63   63 
31   21 


MAX 

Mm 


MAX 

MM 


MAX 

van 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


31 

'.a 

33  35  37 

49  62  59 

29  23  37 

62  60  65 

27  32  33 


61   62   *9 


55 

33 


64  66  51 

34  32  20 

68  57  50 

38  34  23 

62  63  52 

35  33  22 

68  67  61 

40  26  19 


62   48   63 
23   28   31 


52 

28 


47  55 

28  29 

49  58 
32  26 

48  57 

29  25 

47  56 

27  27 

50  58 
29  25 


60   60 
39   24 


NORTHEASTERN 
BLOOMFIELD 
CHElSEA 

ENOSRURf.  FALLS 
MC  INOOF  FALL5 
MIDDLESEX 


MAX 

Mm 


57   63   60 
32   30   48 

47   61   59 


48 

36 

46 

56 

32 

33 

31 

33 

50 

41 

46 

53 

27 

32 

29 

26 

53 

51 

40 

50 

33 

35 

32 

31 

50 

52 

40 

50 

33 

28 

32 

30 

43 

49 

35 

42 

28 

32 

25 

27 

54 

45 

50 

58 

37 

36 

32 

23 

50 

48 

47 

56 

30 

35 

31 

32 

53 

56 

46 

55 

28 

33 

26 

28 

72 
27 

72 
30 

74 
29 

75 
36 


63 

48 

30 

32 

55 

43 

30 

26 

54 

55 

33 

32 

46 

46 

30 

31 

50 

47 

25 

25 

37   46 
30   28 


61 
29 


40  48 

28  24 

47  57 

28  30 

52  61 

32  28 

45  55 

30  32 


65   64 
35   34 


47   70   7* 


54 

52 

35 

31 

53 

56 

41 

29 

42 

47 

25 

34 

55 

71 

36 

29 

51 

71 

37 

38 

51 

69 

35 

27 

50 

48 

33 

29 

47 

51 

37 

28 

50 

73 

37 

28 

57 

70 

41 

30 

54   50   50 
42   42   38 


40   43   35 


54   52   53 


55   55   67 


37   36   48 


48  49  45 

40  43  38 

53  53  48 

36  40  38 

56  51  49 

39  44  42 


55   52   45 
39   43   38 


65  62 

30  43 

61  63 

29  42 

70  65 

31  43 

66  65 
46  46 

70  6B 
36  47 

71  67 
38  44 

65  62 
45  46 

72  66 
35  36 

68  63 

33  44 

71  64 

38  43 

66  67 
31  44 

65  63 

34  42 

69  61 
29  45 

77  71 

37  41 

57  56 

27  41 

74  67 

35  44 

72  68 

35  43 

63  65 

31  44 

68  63 

36  44 

69  63 
40   42 


47   63   46 


75 
48 


79 
37 

82 
41 

83 
37 

81 
36 


43   48   51 


62  72 

62  50 

73  71 

52  49 

77  74 

54  51 

71  70 

♦  5  45 


73 
45 

74  83 

53  39 

74  85 

50  43 

71  82 

41  35 


70 
40 


78   83 
41   42 


84   SZ 
45   43 


80 
43 


52   50   50 
37   4l   44 


48   61   56 
38   32   43 


59   53 
36   45 


41   46   44 


47   47   41 


84   89 
43   43 


81 
42 


83 
48 


60  56  59 

44  38  40 

61  66  71 
41  37  36 

64  61  64 

47  43  46 

64  60  63 

45  50  43 

63  62  68 

43  37  41 


MAX 

65 

59 

48 

Mm 

32 

24 

18 

MAX 

65 

64 

50 

Mm 

26 

27 

18 

MAX 

67 

50 

60 

Mm 

46 

27 

21 

MAX 

65 

66 

52 

Mm 

32 

29 

22 

MAX 

66 

61 

50 

Mm 

35 

30 

21 

57   46   58 
25   22   22 


60   49   64 
21   20   24 


59   50   64 
30   25   33 


55   45   51 
26   23   21 


26   25   28 

57   44   54 
25   24   30 


40 
18 

45 
22 

50 
26 


57   50 
46   41 


70   65 
40   43 


66   55   63 
41   42   40 


60 
48 

72 
55 

66 
54 

60 
50 


74  76 
56  45 

77  81 

54  47 

87  82 

47  52 

75  76 


76 
41 


77  70 
58  38 

78  71 
58  40 

71  66 

61  38 

77  71 

56  41 

75  70 

48  46 


63,9 
38.0 

65,6 
39.2 

67,9 
37.3 

64.9 
38.8 

67,9 
40.0 

65.2 
41.2 


71 

66 

66 

63.8 

44 

36 

32 

36.9 

70 

78 

70 

66.4 

56 

44 

41 

39.8 

69 

73 

70 

64.8 

58 

5* 

3« 

40.2 

69 

63 

64 

61.4 

67 

41 

44 

39.0 

77 

69 

68 

66.2 

51 

38 

38 

38.9 

77 

71 

69 

66.6 

57 

39 

40 

40.2 

73 

66 

6! 

64.6 

53 

36 

32 

36.6 

78   86 
47   46 


81   85 
38   40 


46   47   72 


48 
32 


75   60   64 
42   46   47 


76 
50 


60 
52 


61 
62 


68 
65 


72  73 
60  38 

79  68 

46  38 

73  73 
56  40 

76  70 

68  40 

79  70 

66  39 

74  67 
59  44 

74  66 

56  35 


64.3 
35.7 

63.7 
38.2 

63.7 
37.7 

66.7 
37.2 

67.3 
40.4 

64.3 
41.0 

64,6 
36,8 


61  61  61  63 

56  50  46  4« 

68  76  70  72 

60  58  40  40 


62 
46 


81 
42 

83 
40 

77 
39 


57.2 


66.9 
44.2 


63.3 


60.3 
46,6 


64.1 


61. « 
31.2 

63.5 

32,6 

64,2 
38.6 

64.9 
36.1 

63.6 
36.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENCLAND 
MAY    1966 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


VERMONT 
MCNTPELtER  F4A  4IRP0R 

MOORtSVILLE  2 

"OUNT  M4N5F1ELB 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

HCChESTER 

SAINT  JOHNSBUPY 

WATFRBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

•  «    * 
WESTERN  o; 

BENNIN6T0N  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  AlBAnS  bay 

•  •    • 
SOUTHEASTERN        O; 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  S5E 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


60   58   60 
43   28   20 


MAX 

57 

53 

Mm 

43 

32 

MAX 

62 

50 

Mm 

37 

27 

MAX 

62 

52 

Mm 

42 

28 

MAX 

60 

53 

Mm 

42 

30 

MAX 

66 

60 

Mm 

45 

30 

MAX 

59 

51 

Mm 

46 

32 

MAX 

Mm 

62 
35 

67 
36 

55 
25 

MAX 

Mm 

64 
40 

61 
26 

63 
19 

MAX 

Mm 

57 
32 

55 
32 

53 
24 

MAX 

Mm 

59 
31 

50 
30 

46 
19 

MAX 

Mm 

58 
34 

62 
33 

55 
23 

MAX 

Mm 

64 
40 

65 
31 

51 

20 

30 

28 

56 

6C 

32 

23 

63 

51 

61 

29 

21 

23 

60 

59 

58 

29 

20 

30 

61 

52 

54 

28 

23 

31 

60 

48 

59 

24 

15 

16 

45  60  54 

30  27  32 

44  58  51 

31  26  33 


52   63   63 
34   25   45 


61   50   64 
30   27   30 


56  43  58 

24  27  28 

61  51  64 

30  28  34 

60  50  65 


33   36   35 


54   43   54 


20   19   25 


64   49   55 
31   32   33 


50   48 
28   26 


51   54 
32   26 


49   57 
28   28 


45   50 
29   26 


52 

26 

52 

27 

55 
24 

54 
32 

56 
27 

50 
35 


40   49   58 
31   28   34 


54 

52 

46 

55 

28 

33 

24 

22 

46 

39 

44 

32 

27 

26 

40 

35 

37 

22 

21 

19 

51 

42 

50 

33 

29 

28 

46 

40 

45 

54 

28 

27 

23 

27 

45   68   72 
30   27   34 


46   47 
33   29 


66 
26 


50   69   76 
32   31   34 


36   29   35 


64   61 
45   42 


73   70   66 


47   44   45 


60   57 
43   43 


62 

45  44 

64  64 

44  45 

57  61 

44  47 

58  62 
41  40 


60   64 
49   49 


36   41   42 


44 

66 

71 

61 

27 

30 

35 

40 

54 

71 

76 

70 

30 

33 

35 

45 

47 

49 

75 

65 

28 

32 

43 

45 

59   70   69 
51   50   45 


67   70 
50   47 


61 
55 


56   68   66 


56   66   77 
49   55   47 


72   79   84 
40   38   45 


82   88 
36   40 


65   73 
42 


73 
40 


80 
40 


72 
39 

81 
33 

66 
39 

62 
32 

71 
38 

71 
35 


74  80  84 

45  43  61 

74  77  80 

43  45  56 

71  78  82 


47  40  44 

87  82  83 

52  39  43 

71  65  68 

49  45  47 

75  82  84 

46  44  46 

73  78  78 


76 
40 

81 
39 


79 
42 


82 
37 


79 
43 


46   44   48 


68   69 
56   41 


83   71 
58   91 


70 
45 


69 
52 


73 
56 

72 
55 


60  98 

34  30 

64  62 

38  31 


50   41   49 
33   29   30 


63   62 

44   40 


67   60 
40   39 


84   74   68 
61   55   39 


67 
50 


67 

37 

72 
33 


62 

40 


7*   73 
99   41 


70   61 
99   38 


69   64 
36   28 


60.6 
39,7 

69.9 
36.8 

♦  7.3 
32.4 

61.9 

36,9 

98.5 

36,1 


63,1 
39,3 

69.9 
37.6 

62. S 
38.2 

62.4 
29.9 


64,1 
40.9 

63,0 
39,3 

64,9 

40,8 

64,2 
37,3 

69.9 

41,1 

63, • 

44,0 


69. 3 

39,1 


66,6 
39.9 


61.9 
37, i 


97,9 
33,6 


69,1 
39,0 


63,3 

37.1 


9    MAXIMUM  AND  MIMMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MAY  1966 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 
NORFOLK  2  SW 


CENTRAL 
OANBURV 


NORTHERN  01 

BRAS5UA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 
SREENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
LONG  FALLS  DAM 
MILLINOCKET  FAA  AP 
RIPOOENUS  0AM 
SOUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANOOR  OOw  FIELD 

BRIDOTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  fiND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNDI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Snowfall 
SN  ON  gnd| 


snowfall 

SN  ON  GNI 


snowfall 

SN  ON  GNO 

SNOWFALL  1 
5N  ON  GNDj 

SNOWFALL 
SN  ON  GNOJ 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23   24  25  26 


I         i 


0.6 


0.6|  0.^ 

1.1 
1 


0.^  0.2   3.6   0.3 

I          I  !        2' 

2.2  0.3!   0,3,    \.i 

2  T  ,         :        li 


l.Q 

2.Q 


i.a, 


i.d  0.2 


!     I 


O.Bl 


•      T  '    l.O      T  1      T 
1  T        T        T 


T    !     T 


1 
T  '     T 

T 

T 

T 

0.5    2.0 
1      T 

T 

1.3    0.6 
1 

1.0 

T 

T 
0.1 

27      28      29      30      31 
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S?; 


Continued 

&IN 

U) 

/v* 

AJ 

.L 

AX 

HD 

bJ 

NL 

)W 

u 

JM 

G 

HC 

JU] 

NE 

NEW 

ENGLAND 
MAY  1966 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

#    »    • 
WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

PITT5FIELD  uB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

ST0CICBRID6E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

• 

, 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

• 

. 

. 

. 

^ 

^ 

. 

CENTRAL            02 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

, 

, 

. 

, 

, 

. 

_ 

_ 

^ 

^ 

^ 

. 

^ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

» 

, 

, 

_ 

, 

. 

. 

, 

_ 

. 

^ 

. 

^ 

^ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

COASTAL            03 

BOSTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.9 

1.0 

1 

"\ 

0.5 
T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0 

1.0 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

2.C 

2 

4.0 
4 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7« 

1*2 

75 

74 

7A 

7A 

73 

72 

2.7 

75 

3.0 

78 

7.8 
86 

86 

86 

85 

82 

7B 

74 

72 

69 

67 

64 

60 

56 

51 

40 

34 

31 

24 

19 

U 

14 

13 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.3 

1.3 

1 

. 

0.3 

2.8 
3 

1.5 
3 

MILAN  7  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

3.0 

2.0 

. 

, 

. 

, 

, 

. 

. 

, 

_ 

_ 

^ 

, 

„ 

^ 

^ 

_ 

. 

, 

* 

^ 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

A 

3 

l.S 

3 

4.6 

4 

T 

0.6 
4 

A 

1.5 

A 

7.7 
6 

1.0 
12 

8 

1.0 
6 

6 

6 

5 

2.6 
4 

2.8 
& 

6 

3 

I 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.3 

2 

0.3 
I 

1.5 

1 

7.0 

7 

0.5 

6 

3 

1.0 
1 

WEST  RUMNEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

*.C 

3 

T 

3.0 

SOUTHERN           02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

1.1 

1 

T 

T 

EAST  OEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

0.5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.8 

1.0 
1 

0.« 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.5 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

-i 

T 
T 

0.2 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0 

2 

1.8 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

o.s 

1 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

^ 

3.0 

T 

0.5 

T 

1.0 
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iW 

JV 

vt 

AL 

L  . 

ftlN 

D 

br 

iU 

w 

UJ 

[H 

LrJ 

tiu 

ur 

(i; 

NEW  ENQU 
MAY  H 

66 

Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTEBN        01 

BunOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  -ON  6ND 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

• 

- 

- 

" 

■ 

- 

- 

" 

" 

■ 

- 

* 

- 

' 

" 

- 

• 

- 

" 

" 

• 

" 

■ 

" 

" 

CHELSEA 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

O.S 

T 

T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  CjNO 

2.0 

1.0 

MONTPELIER  FAA  A.IRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
1 

T 
3 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

O.B    1   T 

1    i  ' 

0.1 

9.2 

2 

O.t 

I 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.C 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 

O.i 

3.5 

T 

T 

I 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

o.s 

2 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.0 
3 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 
i 

T 
T 

T 

*    •    * 
SOUTHEASTERN        03 

1 

1 

1 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

^ 

T 

T 

2..^   T 
]  T 

0.: 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.01 

«i  T 

s.c 

1  ^ 

T 

T 

REAOSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

] 

T 

1 

2.! 

i 

1 
1 

1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  oi  month 

0 

station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
50 

53 

52 

53 
51 

51 
47 

51 

45 

52 

48 

54 
46 

48 
48 

56 
47 

47 
45 

51 
44 

51 
48 

49 
48 

52 

48 

55 
49 

56 
52 

56 
50 

56 
53 

55 

54 

57 
54 

61 
57 

60 
54 

64 
58 

64 
55 

63 

57 

60 
58 

60 
57 

65 

60 

62 

60 

65 
59 

64 
60 

56.3 
52.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

49 
48 

49 
46 

49 
47 

49 
46 

50 
47 

50 
48 

49 
48 

54 
48 

48 
47 

49 
47 

50 
48 

49 
48 

51 
49 

52 
50 

54 
52 

54 
52 

54 
53 

55 

54 

55 
54 

58 
55 

59 
57 

62 

59 

62 

60 

60 
59 

59 
58 

59 
58 

61 
59 

61 
60 

62 
61 

62 
61 

54.3 
52.5 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
46 

48 
47 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
49 

50 
49 

50 

49 

51 
50 

51 

50 

51 
51 

52 

51 

52 
52 

54 
52 

55 

54 

59 
55 

58 
57 

58 
58 

58 
56 

56 
55 

58 
56 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

52.2 

51.3 

24  INCHES 

5  PM 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

51.9 

KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIOCEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENGLAND 
MAY    1966 


Slition 

Day  Ol  Month 

3>A 

1 

2 

3 

4 

5   6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

^oi 

CONNECTICUT 

•    •    • 
NORTHWEST          01 

NORFOLK  2  S» 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.07 

12 

-  5* 

42 

.07 
15 
59 
40 

.13 

6 
60 
38 

.15 
13 
69 
38 

.07  .16 
22   20 
52   63 
35   38 

1 

.10 
25 
62 
37 

.15 
13 
76 
38 

.06 

3 

.05 
16 
43 
34 

.11 
22 
58 
35 

.12 

10 
63 
38 

.01 

9 

50 

41 

.10 
13 
58 
39 

.15 
5 

72 

40 

.20 

8 
78 
47 

.16 

9 
72 
48 

.09 

7 

67 

47 

.05 
12 
56 
51 

.04 

6 

58 

54 

.18 
6 

56 

.10 

» 

69 

52 

.07 

4 

68 

48 

.23 

9 
85 
49 

.21 

8 

86 

56 

.09 
4 
77 
56 

.16 

2 

85 

68 

.13 

6 
84 
59 

.17 
6 

76 
60 

.22 
17 
85 

50 

.21 
10 
93 

40 

J.T9 

327 

67.2 

45.3 

«   •   • 
CENTRAL            02 

1 

1 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 

•  0» 
65 

.18 

74 

.13j  .23 
56!  106 

.16|  .26 
109  151 

.13 

113 

.18 
86 

.04 
12 

.01 
103 

.20| .18 
1151  70 

.05 

84 

.12 
82 

.20 
47 

.35 

16 

.26 

150 

.15 
72 

.10 
98 

.04 
63 

.17 
61 

.19 
55 

.10 
92 

.28 
0 

.33 

106 

.07 
42 

.06 

3 

.24 

98 

.03 
37 

.24 
72 

.19 
32 

4.90 
2270 

MA  I  HE 

"" 

«   •    » 

NORTHERN           01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.17 
106 

39 

.22 
199 
55 
35 

.15 

82 
65 
44 

.00 

63 
63 
42 

.15 

91 
60 
40 

.06 
132 
58 
44 

240 
53 
35 

.36 
86 
52 

36 

.01 
45 
51 
45 

.00 
114 
52 
39 

.12 

266 

58 

37 

.23 

120 
67 
39 

.15 
52 

66 
44 

.24 
125 
74 
42 

•  24 
62 
81 
45 

.22 

50 
81 
50 

.21 

48 
80 
51 

.28 
68 
77 
51 

.15 
109 
70 
50 

.07 
129 
76 
54 

.19 
139 
74 
53 

.32 

90 
77 
50 

.19 
56 

ao 

48 

.24 
159 
85 
62 

.40 
108 
82 
56 

.28 

.28 
137 
83 
55 

.29 
91 
81 
59 

.07 
49 
73 
61 

.21 
135 
71 
49 

.21 

50 
73 
64 

5.71 
3200 
69.2 
47.0 

MASSACHUSETTS 

COASTAL            03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
1,0 
5* 

se 

.08 
3S 
75 
45 

.14 
27 
63 
38 

.17 
56 
69 
39 

.14 
63 
54 
34 

.19 

95 
67 
44 

.04 
42 
68 
44 

.19 

40 
69 
40 

.09 
25 
51 
43 

.02 
67 
44 
37 

.17 
66 
64 
36 

.17 
39 
66 
38 

.06 
44 
58 
46 

.14 
50 
65 

40 

.17 
25 
72 
42 

.18 
47 
70 
43 

.19 
40 
72 

45 

.14 
42 
66 
42 

.12 

47 
74 
43 

.22 

60 
66 
54 

.11 
26 
65 
55 

.09 
15 
76 
56 

.13 

38 
75 
49 

.24 
28 
84 

51 

.25 
53 

92 
52 

.10 
27 
72 
55 

.06 
22 
72 
54 

.22 
62 
78 
55 

.10 
12 
73 
54 

.14 
46 
78 

48 

.18 
31 

78 
49 

4.33 
1313 
68.4 
45.5 

NEW  HAMPSHIRE 

*   •   * 

SOUTHERN           02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

[ 

; 

I 

j 

I 

■ 

j 

" 

I 

■ 

\ 

'- 

] 

; 

I 

'- 

- 

'- 

I 

[ 

j 

- 

55 

48 

.33 

40 
79 
47 

.23 

26 

75 
50 

.18 

0 

82 

49 

.35 

75 
83 

51 

15 
69 
57 

.26 

80 
74 
49 

.37 

40 
73 
41 

<* 

"ASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.11 
to 

.18 

40 

.041  .28 
19i  41 

.10 
63 

.22 

64 

.18 
53 

.14 
45 

.09 
35 

.02 
36 

.12 

89 

36 

* 
16 

.32 

30 

.18 
13 

.22 

3C 

.17 
3C 

.17 
32 

47 

ft 
11 

.19 

15 

.12 

15 

.09 
32 

.23 

18 

.29 

37 

.08 
26 

.24 

7 

.26 
26 

.01 
13 

.27 
32 

•  25 

30 

4.57 
1021 

RHODF  ISLAND 

tt   •   * 

KINSSTON 

EVAP 
WIND 

.15 
94 

.16 
101 

.22 

101 

.20 
201 

.27 
132 

.22 
251 

.05 
111 

.06 
HO 

.05 
117 

.16 
202 

.19 
126 

.11 
66 

.09 
163 

.23 

80 

.15 

67 

.20 
137 

.11 
92 

.14 
8C 

.22 
114 

.08 
67 

.16 
109 

.24 
86 

.22 
56 

.28 
112 

.06 
104 

.10 

50 

.10 
63 

.23 
95 

.09 
102 

.23 

84 

.19 

64 

4.96 
3307 

VERMONT 

•   •    • 

;<E5TERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WINO 

MAX 

MIN 

.09 
97 
63 
40 

.18 
106 
68 
38 

.18 
69 
62 
36 

.14 
72 
60 
38 

.07 
63 
46 
37 

.16 
123 
58 
39 

.14 

106 

61 

36 

.11 
51 

60 
,4 

.05 
59 
62 
37 

52 
43 

35 

.03 
53 

47 
37 

.15 
69 
61 
38 

.06 
57 
51 
40 

.00 
47 
50 
39 

.15 

39 
71 
43 

.21 

35 
79 
48 

.08 

62 

49 

.05 

61 
50 

.05 

64 
52 

.00 
47 
60 
54 

.19 

4S 
75 
55 

.20 
47 
77 
50 

.22 
55 

79 
50 

.26 

68 
S3 
55 

.32 

94 
83 

59 

.21 
49 
81 
53 

.26 
58 
84 
53 

.30 
132 
90 
59 

.09 
31 
66 
55 

.21 
61 
77 
48 

.11 
39 
63 
49 

4.40B 
2012B 
65.7 
45.3 

See  Reference  Notes  Following  Statloa  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSONIA  1  NE 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BLOOHFIELO 
•BRIDGEPORT  WB 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  i 

Burlington 
candlewood  la 


STATION 


LIN 


,LE  1  S 


0806    03 

FAIRFIELD 

yiNOHAM 

0961    01 

09T3    02 

HARTFORD 

10931  01 

LITCHFIELD 

1*88;  02 

MIDDLESEX 

K.99I  02 

NEW    LONDON 

15361  02 

HARTFORD 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAINAR0  FLO 
HARTFORD  W8  AIRPORT 
JEWETT  CITY 


MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOWM  a  W 
MILFORO 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWInGTON 

NORFOLK  2  SW 


NORTl 


IFORD 


GUlLfORD 
NOflWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
FOREST 


PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
ILLE 


ROCK 


RIVER  DAM 


ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUC  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

STAFFORD 

STAMFORD  *  N 

STEVENSON  DAM 

STORKS 

thomaston  dam 

torrington 

trap  falls  reservoir 

waterbuRt  radio  WBRY 

wepawaug  reservoir 

westbrook 

west  hartford 


I  AUGUSTA 

I  AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 


CLAYTON  LAKE  Z 

CORINNA 

EASTPORT 

SANGERVILLE  5  S£ 
ELLSWORTH 
EU5TIS  2  SSE 

eusTis  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

MAYNESVILLE 

I  RAM 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

jONEseoHO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

I  DOLE  DAM 

ILLINOCKET 

ILLINOCkET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
lEWCASTLE 

lEM  GLOUCESTER 
(OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
VORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORO  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORO  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  H8R  3  SSE 

SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  DAM 
FALLS 


,  DAM 


THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 

vanceboro  no.  2 
waterville  pump  STA 
west  buxton  2   nnw 


I  32071  03  NEW  LONDON 
'  3***!  02  HARTFORD 

'  3*iM  021  HARTFORD 


5018, 


'LESEX 


'  0;j  NEW  HAVEN 
I  5273!  03;  NEW  HAVEN 
'  5285  02  HARTFORD 
I   5**15    . 

5510    031   NEW    HAVE 

5641     02    NEW 


ELD 


I  ELD 


*l  58 
41  ZO 
*I  23 
41  07 
41  32 
41    35 


6966  01  LITCHFIELD 
7002  02  FAIRFIELD 
7109    01     LITCHFIELD 


7373;  01 

LITCHFIELD 

T 

41    43 

73    16 

7432    02 

HARTFORD 

41    39 

790*   02 

TOLLAND 

17 

42    00 

72    17 

7970    03 

FAIRFIELD 

4 

41    08 

73    33 

8065:  02 

FAIRFIELD 

r 

41    23 

73    10 

B138'  02'   TOLLAND 

n 

8330    01 

LITCHFIELD 

41     42 

73    03 

73  04 
73  02 
72  06 
72    S7 


72  31 
72  17 
72    56 

72  21 

73  19 
73  26 
72    59 

72  06 

73  15 
73"   22 

T2  03 
72  42 
72  39 
72    41 

71  54 

72  11 
72    29 

72  a 

72  43 

73  05 

72    26 


71  51 

72  57  I 

73  38  j 

72  26   I 

73  26   I 

73  32  ' 
73  27  ' 
73    21    ' 


I  02731  02  KENNEBEC 

02751  02  KENNEBEC 
0355  02'  PENOBSCOT 


1175  Oil  AROOSTOOK 
14721  Oil  AROOSTOOK 
1479  Oil  AROOSTOOK 
16281  02  PENOBSCOT 
2».26|  03l  WASHINGTON 
21.42!  021  PISCATAQUIS 
2620'  03i  HANCOCK 
2700  01!  FRANKLIN 
27021  01  FRANKLIN 
2765  02  FRANKLIN 

2068  01  AROOSTOOK 
2678  01  AROOSTOOK 
3046:  02  KENNEBEC 
3261  02  WASHINGTON 
3353  01  PISCATAQUIS 
1  01;  AROOSTOOK 


379' 


;f0RCi 


3892  01  AROOSTOOK 
3897  01  AROOSTOOK 
4086  01  SOMERSET 

4183  03  WASHINGTON 
4566'  02  ANDROSCOGGIN 
4781  01;  SOMERSET 
4878  03'  WASHINGTON 
4927'  02  SOMERSET 


,  530' 


7250 
7255  03 

7325  02 
7335  02 


FORD 


LINCOLN 

CUMBERLAND 
PENOBSCOT 
FRANKLIN 
PENOBSCOT 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 


»ISC, 


UIS 


01  AROOSTOOK 
03    YORK 

02  SOMERSET 
01    OXFORD 


PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

02  KENNEBEC 

0  2  YORK 

02  PENOBSCOT 


4|41  37 
7!  41  3*  ' 


12i  44  ( 
41  43  ' 


11  ll 

44    55 

45    08 

44    32 

45    12 

45    13 

44    40 

46    48 

47    IS 

44    13 

45    11 

45    28 

45    50 

43    53 

46    08 

46    08 

45    3B 

44    39 

44   06 

45    13 

44    48 

44   47 

45    39 

45    39 

45    35 

44   03 

43    57 

44    57 

44    SB 

44    52 

44    53 

45    59 

43    40 

43    39 

45    53 

44   06 

44   06 

44    32 

44    33 

43  :o 

43    28 

44    46 

44    35 

44    14 

45    25 

44   02 

46   09 

45    21 

44    52 

47    10 

45    34 

44    33 

43    42 

45    15 

45   09 

69  32 
69  32 
69  13 

67  00 

69  17 

68  26 

70  28 
70  29 
70  09 


67  26 
69  53 
TO  55 

68  42 


70 

18 

4T 

42 

27 

15 

19 

11 

07 

32 

70 

27 

68 

54 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


HlOi  MID* 
BA 


"1 

liH   IZM 

•1 


1000 

' 

'1 

1000 

6F 

6P 

36( 

6P 

1 

7P 

540 

5P 

5P 

?4 

6P 

7) 

117C 

119C 

8/ 

8' 

BA, 

390 

7A 

fA 

300 

7A 

53C 

5P 

5P 

14C 

S5 

SS 

?9r 

BJ 

BA 

106C 

MI[ 

MIC 

380 
494 

8A 

MID 

MIO 

41C 

«a 

6P 

1180 

BAJ 

185 

7A 

7A 

162 

9P 

9P 

It 

4C 

5P 

26C 

6F 

6P 

146( 

7t 

9P 

360 
405 

HID 

8A 

C 

1028 

7A 

190 

5P 

5P 

501 

BA 

BA 

BA 

l?3 

MIC 

I5U 

8/ 

8A 

120 

5P 

5P 

65 

MIO 

7P 

MK 

MIC 

C 

606 

5P 

5P 

8A 

8A 

40 

6P 

6P 

7( 

: 

63( 

MIC 

5I( 

MM 

MIC 

5P 

5P 

610 

71 

7A 

2e( 

5P 

16! 

- 

660 
15 

5P 

c 

440 

4P 

4P 

611 

7/ 

7i 

961 

7, 

7< 

60< 

91 

511 

121 

Uf 

391 

51 

51 

6' 

51 

ISO 

MU 

MIO 

160 

7* 

7* 

14C 

»t 

" 

ANSONIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO.        I 
WATER  BUREAU  HARTFORD  \ 
ENG.  DEPT,  HARTFORD 

;  U.S.  WEATHER  BUREAU     I 

'  DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.' 

.METROPOLITAN  DIST  COMM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO., 

ST,  PARK  *  FOREST  COMM. 
RAYMOND  J.  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


GROTON  PUBLIC  UTlL. 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAI 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARHE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

beechwooo 

belchertown 
birch  hill  dam 
blue  hill  wb 

(boston  wb  airport 
boylston 

briogewater  m  c  i 
brockton 

BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLIN 


$UB 


ENG. 


RBURY 
I  BRT 


STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  ' 
U.  OF  CONN.  AGR,  D£P 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  cd 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WTR,  COMM,  NEW  BRITAU 

,  WATERBURy  waIER  COMPAf 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAM 

.  OSCAR  S.  JOHNSON 


PETER  WILLIAMSON 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PWR .  CO. 
■  KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


MRS.  ELMER  J-  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
I  MRS,  DOROTHY  S.  JONES 


I  JAMES  A,  SCHOFIELO 

I  JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  OISTRIi 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS,  PHYLLIS  A.  HQWE 

I  MRS  VIRGINIA  ALDRICH 

I  MRS.  CATHERINE  HAMlLTi 

I  FEO.  AVIATION  AGENCY 

I  WILLIAM  CUMMING 

I  CENTRAL  MAINE  POWER  C' 

I  IRVING  C.  MASON 

NIO 


CENTRAL  MAINE  POWER  CO,i 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  BVR  P  +  P  CO 
UNION  WATER  POWER 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H,  lamonTagne 
MRS,  arlene  cole 

MAINE  FOREST  SERVICE 

FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
PEHLEY  P.  HARRIS 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP,  STATION 
GREAT  NORTHERN  RAPE' 


OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 
ARMANO  VIOLETTE 
HUMFORD  FALLS  POWER  CO, 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 
ERWIN  F.    MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE 

FERNALD  K,  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 


ELD  [ 


CONN  A&B  1 
U.S.  WEATI 
ENG.  DEPT 


'  ST.  PARK  »  FOREST  COMM, 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY" 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
,  ROCKVILLE  WTR.  *  AGUE. 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
flIOCEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 


INGTON 
EAST  BRIMF 
EAST  PEPPEREi 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBUR6  2  S 
F RAM INGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 


|»NE' 


MENDON 

MIDDLE60R0 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPOP 

BEDFORD 
lEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORThBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  3  N 
'  PITTSFIELD  WB  AIRPC 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 
'  ROCKPORT  1  ESE 
'  SALEM  CG  AIR  STATU 

j  SANDWICH 

SEGREGANSET 
!  SHEL6URNE  FALLS 
'  SOUTHBRIDGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
I  SOUTH  WELLFLEET 
I  SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
'  STERLING 
i  STERLING  3  NW 

STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 


COi 


MRS. 


YORK 


UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  OILMORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRH 
CENTRAL  MAINE  POWEI 


CO. 


NEW    HAMPSHIRE 

BENTON    5    SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER    0AM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMP TON 

CANNON   MOUNTAIN 

CENTER   HARBOR 

CLAREMONT    JUNCTION 

CLEAR    BROOK 
COLEBROOK    3    SSH 
CONCORD    W8    AIRPORT 
CONWAY    I     N 
DIKVILLE    NOTCH 
DUBLIN 
'  DURHAM 
EAST    DEERING 
EPPING 
ERROL 

EVERETT    DAM 


HILLSBORO    2    W 

HOPKINTON    DAM 

HUDSON 

JEFFERSON    4    S 

KEENE 

LAKEPOfiT 

LAKEPORT    2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON    FAA    AIRPORT 


COUNTY 


0049  01  BERKSHIRE 
0120  02  HAMPSHIRE 
0190  02  WORCESTER 
0216  02,  MIDDLESEX 
04081  02I  WORCESTER 
05351  02I  MIDDLESEX 
05511  03l  NORFOLK 
0562'  O2I  HAMPSHIRE 
06661  02'  WORCESTER 
0736|  02|  NORFOLK 

j  0770'  03    SUFFOLK 
I  Oeoil  02I  WORCESTER 
;  08401  031  PLYMOUTH 
I  0860    03'  PLYMOUTH 
I  09981  02i  WORCESTER 


'  114 


NSTABLE 


I  BARNSTABLE 
;   14301  01.  HAMPDEN 
j  1436,  01    HAMPSHIRE 
144T|  02'   SUFFOLK 

j   1561;  02!  WORCESTER 

1774^   on  HAMPSHIRE 

2107;  021  WORCESTER 

'  2369J  0Z\  MIDDLESEX 


.YMOUTI 
03i  DUKES 
031  BRISTOL 
02!  WORCESTER 
02i  MIDDLESEX 
02;  NORFOLK 


BLE 


30521  02  WORCESTER 
3270'  02'  MIDDLESEX 
3401  02,  WORCESTE 
3471  03  BARI 
3505  021  ESSEX 
35491  01  FRANKLIN 
3624  03  PLYMOUTH 
3702  02  HAMPOEN 
37l3i  01  BERkSHIRi 
3772    02    WORCESTEi 


3821    03    BARNSTABLE 
3876;  03    ESSEX 
3985    01    HAMPSHIRE 
4105    02    ESSEX 
I   4246    01     HAMPSHIRE 
4313    02    MIDDLESEX 
4449    02    BRISTOL 
4667    02    WORCESTER 
47U     03    PLYMOUTH 
4744    03    ESSEX 

4760;  02    WORCESTER 
I  5159;  03,  NANTUCKET 
I  5246,  03    BRISTOL 
I  5285    03J   ESSEX 
5306;  02    FRANKLIN 
5524    02    WORCESTER 
6OO4I  02    NORFOLK 
6251    02    HAMPSHIRE 
6262.  03;  PLYMOUTH 
6311    01    BERKSHIRE 

6322  02  WORCESTER 
6414  01  BERKSHIRE 
6425.  01  HAMPSHIRE 
6486  03  PLYMOUTH 
6681  03  BARNSTABLE 
6699  02'  WORCESTER 
6783  02'  MIDDLESEX 
6938  03  PLYMOUTH 
6977  03  ESSEX 
7124    03    ESSEX 

7190    03    BARNSTABLE 
7293    03.  BRISTOL 
7370    02    FRANKLIN 


627    02    \ 


01    SERI 


28701  02 
2898;  01 
2999  01 


HILLSBORO 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

HILLSBORO 


HILLSBORO 
MERRIMACK 
HILLSBORO 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


42  39 
42  24 
42  39 
42  15 
42  26 
42  26 
42  13 
42  17 


42  22 

42  21 

41  57 

42  03 
42  07 
41  54 

41  40 

42  18 

41  24 

42  20 


42  40  I 
41  46  I 
41  23  I 

41  42  ; 

42  34  < 
42  IT  I 
42  05 


5)  42  41 
5.  42  29 


71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72  07 

71  07 

71  02 
71  43 

70  57 

71  00 

71  54 
69  59 
69  57 

72  59 
72  51 
71  09 

71  41 


71  35 
70  40 
70  31 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


lol  . 


71    59  ' 

71  35   ! 

72  12   . 

70  32   I 

71  04   I 

72  49  1 
70  55  I 
72    36 


70    16 

70  52 
72    52 

71  10 

72  53 


12«j 

398|     6Al  4P 

Uld     7A(  7A 

660      BK 

210        j  6^ 

IB   Hid  Bk 

20l      BAj  8A| 

190l   IIPJ  llH 


7P      TP* 

6aI    ba; 


630       BA      8A 


42 

5   42  16 

10    42  39 

4,  42  03 

18;  42  OS  I 

^  41  53  ; 

I      AJ.  42  36   I 

3   42  10 

I      4I  41  15 

:      4i  41  36   , 

4j  42  SO 

51   42  2B 

18;   42  07   ' 

3   42  11 


7    42    25 

5   42    32  72  11 

7   42    26  73  18 

5    42    31  72  55 

4.  41    59  70  42 

4,  42   0*  70  12 

5    42    22  I      72  17 

41   42    31  i      71  08 

4,   41    47  I      70  55   : 

4   42    39  I      70  36 

4  42    32  70  52  1 


71 

12 

140 

SAl 

71 

440 

70 

SS 

s^ 

8*1 

71 

01 

lOOi 

28ol 

SPI 

71 

31 

1 

Si^ 

70 

04 

43, 

MIO 
MII^ 

MIl^ 

70 

56 

70' 

HIO 

7  3  04 


,  17 


■KSHIRE 
, TABLE 
1  8030  03.  MIDDLESEX 
BO'.fr:  02.  HAMPDEN 
8154,  02'  WORCESTER 
6159,  02!  WORCESTER 

8181  01  BERKSHIRE 
8367  03  BRISTOL 
I  B573  02;  WORCESTER 
'  85e0i  02'  FRANKLIN 
I  6755.  02  NORFOLK 
I  6793.  02  HAMPSHIRE 
86*3  01  BERKSHIRE 
9093  02  HAMPDEN 
9191  02  HAMPOEN 
■   9219'  01  HAMPDEN 

9316  02;  NORFOLK 
9360  02!  MIDDLESEX 
9371  01  BERKSHIRE 
9780;  02'  WORCESTER 
9893,  03  BARNSTABLE 
99231  02  WORCESTER 


I  0661,  01  GRAFTON 
0690'  01'  COOS 
0703'  01  GRAFTON 
;  0741.  02  MERRIMACK 
,  0910  02.  MERRIMACK 
I  0998;  02:  GRAFTON 
I  1099  02'  GRAFTON 
I  1187  01!  GRAFTON 
I  1339|  02I  BELKNAP 
.  15521  02|  SULLIVAN 

15901  02  GRAFTON 
1647  Oil  COOS 
16831  02I  MERRIMACK 
17  321  02I  CARROLL 
2023'  01'  COOS 
2136  OZi  CHESHIRE 
217*  02i  STRAFFORD 
228*  02|  HILLSBORO 
2800l  021  ROCKINGHAM 
26421  Oil  COOS 


4|  41  *6  I 

41  50  I 

42  37  I 
42  03 
42  09 

41  54  . 

»2  27 

5  42  07 

10  42  27 

42  26 

4Z  17 

41  5* 

42  38 

♦2  37 
42  11 
42  16 


70  30 

71  07 

72  *4  I 


71  06 

72  35 
71  49  1 

71  48  , 

73  18 

71  04  I 

72  13 


25   5P  5P 


470   8A'   6A 


NEW  ENGLAND  POWER  CO, 
UNIVERSITY  OF  MASS, 
H.  C.  STEWART 
HETRO.  DIST.  WIR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC.     : 
MASS. WTR. RESOURCES  COM»^ 
METRO.  DIST.  WTR.  COHM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU     I 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM.! 
MASS,  CORRECTIONAL  I  NSTl 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  2/1/66  ' 
U.S.  COAST  GUARD  I 
DAVID  W  PARRETT  1 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM.I 

METRO.  DIST.  WTR.  COHM.I 

FRANK  C.  HERRON        ' 

U  S  CORPS  OF  ENGR 
I  MRS.  MARY  E.  DAVIS 
I  CRANBERRY  EXP.  STAl 
,  HENRY  B.  HOuGH 

RICHARD  C.  BRIGMAM 

DEPT. PUBLIC  WORKS 
;  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

MASS, WTR. RESOURCES  COmM 
I  MASS. WTR, RESOURCES  COM»^ 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMH 
I  EARL  F,  SMITH  1 

I  HASS, WTR. RESOURCES  COMM 


MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JR 

CAPE  ♦  VNYRO.  ELEC,  CO,, 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

1  DANVERS  WATER  WORKS 


METRO.  DIST.  wTR.  COMM, 
DELWYN  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO,  DIST,  wifi.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

OIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WtR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  •  VNYBD.  ELEC,  CO, 
METRO.  OlST.  WTR.  COHM. 
R,  £.  LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

U.S.  COAST  GUARD 


50;      8Ai 
160  ; 

1901  Miol  ^ 


Xiol  Mil 


220;     SR     5P 


1200   6P 
1110 
14801   6P 


w.  A,  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AOR.  SCHOOL 

NEW  England  power  co, 
.  CHESTER  R.  SPIELVOCEL 
I  DAVID  A.  HUNTER 
CAPE  COO  NATL  SEASHORE 
METRO.  DIST,  WTR,  COKM,. 


iRMORY 


NI 


COMM.. 


10 

43    36 

43    52 

5 

44    10   1 

43   43   ! 

5 

43    22 

10 

44   04 

s 

4*    50 

IC 

43    12 

i: 

1 

44    52 

ir 

42    55 

' 

43   06 

IC 

43   0* 

* 

43   03 

1 

44   47 

10 

43   06 

! 

44    16 

! 

45   05 

• 

42    48 

IC 

43    27 

IC 

43    28 

*3    26 

1( 

43    34 

42    46 

* 

43    42 

10 

43   07 

1( 

43    11 

1< 

42    47 

'. 

44    22 

42    55 

i( 

IC 

43    32 

: 

4*   29 

44    10 

5 

43    38 

71  58    1000 


38 

1600 

looc 

30 

34; 

475 

20 

1S6{ 

04 

148( 

56 

70 

435 

163( 

166( 

118C 

39C 

43C 

80C 

84( 

63C 

603 

III 

16C 

aic 

49C 

56C 

530 
940 

1O50 

562 

NESBITT  H.  BANCS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

H,  MASS.  ELEC.  CO.      ; 

PARKER  N,  CHICK 

JOHN  HARSIY 

MRS,    MARTHA    5.    GARDNER 

INA    E.    LAMB 

MASS. wTR. RESOURCES  COMM 

ALBERT  C.  SHEETS 

FRANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMH 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
MOODS  HOLE  OCN,  INSTN,  , 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


james  page 
brown  paper  company 
frederick  w.  brebner 
corps  of  engineers 
ruth  s,  moore 
public  serv.  co.  n.h, 
erastus  dole 
austin  macaulay 
la  salette  seminary 
john  st ought on 

corps  of  engineers 

ROBERT   w.    YOUNG 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
JOE    B.    DODGE 
GERTRUDE    £.   NASH 
DUBLIN    SCHOOL.     INC, 
UNIVERSITY    OF    N.H, 
RODNEY    L,    GILBERT 
MELVIN    E.CHAFFEE 
0.    E.    CAMPBELL 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
DWIGHT    A.    OANFORTH 
NEW    ENGLAND   POWER    CO* 
HASS. WTR. RESOURCES   CCVW 
F.    J.    SOUTMMAYC 
CORPS    OF    ENGINEERS 
FRANK    L.    UHLENBERG 
PHILLIP    K.    BROWN 
MR.    JEAN    VAILLANCOURT 
DARTMOUTH    COLLEGE 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 
U    S    CORPS    OF    ENGIHEEBS 
PUBLIC    SERV.    CO.    N.M. 
MARK    A.    SWEENEY 
MERTON   T,   OOOORICH 
KENNETH    E,    GOULD 
N.H.    WATER   RESOURCES  H 
DONALD    E.    CRANE 
WULIAM    POOR 
FED*    AVIATION    AGENCY 


STATION  INDEX 


NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

MAC    OOMELL    DAM 

MANCHESTER 

HARLO* 


HEM   OUftHAK    3    Nl 

NEWPORT 

NORThHOOO 

1  otter  brook  0a1 
'  peterooro  z   s 
'  pinkmam  notch 
i  pittsburg  resei 
i  plymouth  i  £ 
i  portsmouth 
'  south  oanbuht 

SOUTH    LYNDESORi 
SOUTH   WEARE 
SUNAPEE 

SuRflY    MOUNTAIN 
TAMWORTM    2 
MALPOLE    2 
MARREN 

MATERVILLE    VALI 
MESI    RUMNEY 


WINCHESTER 
HINOHAM 
WOLFEBORO 
HOOOSTOCK 
YORK    POND 

RHODE    ISLAND 


NEWPORT 
I  PROVIDENCE    MB    J 
WOONSOCKET 


;  BENNINGTON    2     Nl 

BETHEL    fa    N 

BlOOMFIELO 
, BURLINGTON  U  01 
' BURLINGTON  WB  < 

CANAAN 
.  CAVENDISH 
j  CHELSEA 

I  CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 
I  DANVILLE 
!  DORSET  1  S 
'  ENOSauRG  FALLS 
■  ESSEX  JUNCTION 
I  GAYSVILLE 
I  GILMAN 

GRAFTON 


GRAFTON 
LLSeORO 
LLSeORO 
50'  02    CHESHIRE 


LS60R0 


BQi  02  STRAFFORD 
868  02  SULLIVAN 
68  02,  ROCKINGHAM 
50  02  CHESHIRE 
97  02:  MiLLSBOfiO 
18-  01  COOS 
56  01  COOS 
ftS  02  GRAFTON 
80  02  ROCKINGHAM 
67  02  MERRIMACK 


eosj 


02  MILLSBORO 
■  02'  MILLSBORO 
02  SULLIVAN 
02  CHESHIRE 


8610 

02 

CARROLL 

8855 

02 

CHESHIRE 

8805 

GRAFTON 

02 

GRAFTON 

QATt 

GRAFTON 

9618 

01 

COOS 

9726 

02 

CHESHIRE 

97  M 

02 

ROCKINGHAM 

9866 

02 

CARROLL 

99  4C 

0? 

GRAFTON 

9966 

01 

COOS 

0896 

01 

NEWPORT 

J306 

01 

PROVIDENCE 

5215  01  NEWPORT 

6698  01  KENT 

9*23  01  PROVIDENCE 


lINOHAM 

UNOHAM 
02    6ENNINGT< 
01    WINDSOR 


I433I  02;  RUTLAND 
1565J  01    ORANGE 
I580|  02'  AOOISON 
1715'  01    CALEDONIA 
1786    02    BENNINGTON 
2769     01     FRANKLIN 
2863    02    CHITTENDEN 
3268:  01    WINDSOR 
I  33<>1|  01.  ESSEX 
3*00    03j  WINDHAM 


*2  *7 
*3  36 
fc3    59 


2    43    b2 

S|  *4   02   I 


-I   *3    »6 

5|  44   25 
43    U 


■     71    35 

;      71    19 

1      71    29 

72   46  I 

72  27 

73  13 

72  38 
71     35 

73  12 
73    09 

71  32 

72  36 
72    28 

72    57 

72  17 

73  13 

72  08 

73  06 

72  48 

73  07 
72    43 

71  43 

72  37 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


EDWARD  M.  CLARK 
U,  S.  CORPS  OF  ENGINEER 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 

I    UNION  WATER  POWER  CO. 

(   ■  ANDREW  £.  ROThOVIUS     | 
;  RICHARD  D,  PARKER       I 

IJ  I  MT,  WASH.  oes.  CORP. 

I   I  PENNICHUCK  HATER  WORKS 

N*K.  FISH  *  GAME  DEPT.  ■ 
H,  P.  SHEPARO 
I  MARY  R.  STRACMAN 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORtSON 
I   ,  GEORGE  HAMILTON 

I  N.H.  WATER  RESOURCES    I 
I  GEORGE  S.  RICHARDS 
I   I  DEPT.  PUBLIC  WORKS 
I  EDNA  F.  POWERS 

I  HARRY  W,  MOLT 
i  MRS.  E.  M.  RICHMOND 
:  WILLIAM  PLAINE  \ 

I    CORPS  OF  ENGINEERS      I 

]  S  F  DAMON 
I   I  MRS.  MARION  W.  ANDROS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
a  CORPS  Of  ENGINEERS 
ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CARL  D.  GRUPE 

HERMAN  E.  BAKER         | 

ROBERT  A.  eiERWEILER 

FRED  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATChERV 


420|   8P   8P  I 

100   5F1   5R  5P  6H 

20i      6P      6PI  >C    H 

5ll  MIO  MIDI  jC    HJ 


300  BAj  8A 

670  6  Pi  7  A, 

660;  I  7A 

10401  7a;  7A| 

3321  MID    MI 


CITY    OF    NEWPORT 

U.S.  WEATHER  Bureau 

NORMAND  ROY 


PAUI 


S  CORP  OF  ENGINEERS 
EW  ENGLAND  POWER  CO. 

BOHNE 
ICTOR  R,  PERKINS 
;ENE  ROUTHIER 
iNIVERSITy  of  VERMONT 
l.S.  WEATHER 


MRS.  G 


'EARON 

[.PUBLIC  SERV. CO.; 

.IZASETH  TAPLlN   ! 


CENT. VT. PUBLIC  SERV.CI 
DAVID  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
OTIS  F,  BRICKETT 

'  RUFUS  S.  GILBERT 

.  L.  H.  POMEROY 
MRS.  GILES  JACKSON 

'  CLARENCE  W*  RALPH 
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OBSERVER 

1 

3 

§ 

a' 
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^\%\ 
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1 
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VERMONT 

MIGHGATE    FALLS 

3914 

02 

FRANKLIN 

** 

73   03 

ISO 

ORIN    HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

02 

CHITTENDEN 

72   58 

700 

8A 

MAUDE    SHATTUCK 

MANCHESTER   CENTER 

4882 

02 

BENNINGTON 

43 

73   02 

•80 

8A 

PAUL   TOOTSCHINDER 

MANCHESTER    DEPOT 

4867 

02 

dENNINGTON 

»3 

73   03 

700 

A 

TOWN   OF    MANCHESTER 

MAYS    MILL 

5029 

03 

WINDHAM 

42 

72    44 

825 

MRS.    GLADYS    E.    MAY 

MC     INDOE    FALLS 

5044 

Ol 

CALEDONIA 

44 

72    04 

480 

6A1 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

1  MIDDLESEX 

5132 

01 

WASHINGTON 

44 

72   41 

6A 

8A| 

GREEN    MTN.    POWER    CORP, 

MONIPELIER    FAA    AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

72    3* 

MID 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

72    36 

660 

WATER    ♦    LIGHT    DEPT. 

MOBRISVILLE    2 

5376 

01 

LAMOILLE 

4* 

72    36 

680 

5P 

5P| 

HOWARD    N    TERRILL 

MOUNT    MANSFIELD 

5416 

01 

LAMOILLE 

44 

72    49 

3960 

5P 

5P 

WCAX    BROADCASTING   CO«P. 

NEWFANE 

5492 

03 

WINDHAM 

43 

72    38 

470 

8A 

c 

MISS    MARY    E.    BEATTIE 

NEWPORT 

5542 

01 

ORLEANS 

'?" 

72    12 

766 

Mid 

C    M 

MILTON   M.    DREW 

1  NORTH    DANVILLE 

5632 

01 

1140 

MID 

MlDj 

c 

AGR.   RESEARCH   SERVICE 

1  NORTMf lELD 

5733 

01 

72     40 

810 

SA 

8Ai 

WILLIAM  A.   BRYAN 

j  NORTH    HARTLAND    DAM 

5768 

WINDSOR 

72    21 

570 

CORPS   OF   ENGINEERS 

(  NORTH    SPRINGFIELD    DAM 

59Q2 

03 

72    30 

560 

CORPS   OF   ENGINEERS 

(  PERU 

6335 

03 

BENNINGTON 

72    54 

1660 

7A 

H 

ALOEN   C,    WIRES 

01    WINDSOR 

72   44 

1220 

BA 

RICHARD   B.   MOORE 

1  READING   MILL 

6746 

01'  WINDSOR 

72    3* 

1480 

5P 

T.    F.   ROWLEE 

REAOSBORO    1    SSE 

6761 

03    BENNINGTON 

72    56 

1120 

8A 

?5 

H 

NEW    ENGLAND    POWER   CO. 

ROCHESTER 

6893 

Oil  WINDSOR 

■ 

72    48 

830 

7A 

H 

RODNEY    L.     X>HNSON 

RUTLAND 

6995J  02    RUTLAND 

72    56 

620 

61 

GEORGE    L.    KIRK 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026;  02;   FRANKLIN 

73    10 

110 

6P 

'"l 

SAINT     JOHNSBURY 

7CS4    01,  CALEDONIA 

72    01 

699 

"H 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

709al  02i  ADDISON 

73    06 

370 

s3 

CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO., 

SEARseuRG    MOUNTAIN 

7142|  03'  BENNINGTON 

73    00 

2270 

'"S 

CLOSED   12/16/65            ' 

SEARS8URG    STATION 

1560 

"\ 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

SOMERSET 

7401|  03i  WINDHAM 

72    57 

2080 

SA 

»2 

NEW    ENGLAND    POWER    CO.      \ 

SOUTH    LONDONDERRY 

7617'  031  WINDHAM 

72    49 

1030 

'^ 

JAMES    TWITCHELL                      | 

SOUTH   NEWBURY 

7646|  0J|  ORANGE 

03 

72    05 

470 

SAj 

MRS.     ISABEL    WHITNEY 

TOWNSHEND    DAM 

8428|  031  WINDHAM 

72    42 

510 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TYSON 

8512;  Ol!  WINDSOR 

72    42 

1070 

c 

EDITH    SPAULOING 

UNION    VILLAGE    DAM 

8556,  031  ORANGE 

48 

72    16 

463 

\i 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

VERNON 

8600]  03    WINOMAM 

5 

72    31 

225 

8A 

H 

NEW    ENGLAND   POWER   CO, 

WAITSFIELD    2    WSW 

8644    Ol'   WASHINGTON 

2 

72    51 

620 

8A 

HENRY    J.    PERKINS 

WARDS80R0 

8747,   03,    WINDHAM 

5   <.3 

960 

J5 

MRS.    EDITH    PLIMPTON 

WATERQURY    I    NNE 

2|  «« 

610 

12M 

RADIO    STATION    WOEV 

WEST    BURKE 

9099    01    CALEDONIA 

51  «» 

71    59 

900 

SA 

"1 

GILMAN    W.    FORD                         \ 

9735,  03    WINDHAM 

5i  42 

72    55 

1450 

HEW   ENGLAND   POWER   CO. 

WOODFORD 

9953    03    BENNINGTON 

S  «2 

53 

93    02 

2240 
650 

1 

8aJ          y 

MRS.    MARGARET    MORGAN         ! 

WOODSTOCK    3    E 

9964 

03j  WINDSOR 

i" 

38 

72    28 

BA 

"■'     i 

CENT. VT, PUBLIC    SERV.CO. 

CLOSED   STATIONS 
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MASSACHUSETTS 

1 

1 

CAMP    WELLFLEET 

11*7 

03 

BARNSTABLE 

• 

41 

»* 

69   59 

50 

8A 
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CLOSED    2/1/66 

VERMONT 

1 
i 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

7142 

03 

BENNINGTON 

5 

42 

54 

73    00 

2270 

'1 
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. 

MASSACHUSETTS 

1 

SOUTH    WELLFLEET 

7961 

03 

BARNSTABLE 

- 

41 

54 

69    59 

50 

8A 

» 

CAPE    COO    NATL    SEASHORE 

VERMONT 

9953 

03 

BENNINGTON 

1 

53 

93   02 

2240 

1 

1 

P>«S.    MARGARET    MORGAN 
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REFERENCE    NOTES  NEW    ENGLANL 

MAY    1966 
Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,   Vermont,    and 
Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S,  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University 
of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F,  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  folio 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


ng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mii 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:        Entr. 
sleet,  and  ice. 


;  of  J 


wfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


1  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entr 


Evaporation  and  Wind  table 
?  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt       Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  mcluded  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  wat« 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ord 


alent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

s  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pubUshed  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin.    If  daUy  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordmg  gage  u 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature    table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  mterva 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  colimm  in  Station  Index  means  variable. 


on  ground  in  that  month. 
pubUshed  in  the  July  or  August  issues, 


-  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 


I  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


•  indicates  that  the  the 


eluded  in  this  i 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearmg  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  tor  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.  C.  20402. 

. .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  pubHcatlon  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents^    Similar 


Informat 

information  for  regula 

the  address  shown  abo' 


concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1955  may  De  louno  m  tne  puoiacax.on    auo=u...o,.  """y.  "-• "    •,;■  r;::  ----    '    „„^,.  ., 

for  regular  Weather  Bureau  stations  .nay  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  pubhcations  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


eludes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supermtendent 


Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscriptic. .  „  .     .„„  „,     v.-   ^         n    r     ■>n^ni 

,s.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office.    Washington.   D.   C.    20402. 
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COMNECTICUT 

*    •    « 
NORTHWtST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
fALLS  VILLAGE 
NORFOLK  J  SM 


SHEPAUG  DAM 
talGWAM  RESERVOIR 


DIVISION 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  MB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  0AM     R 
HIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

DIVISION 


COASTAL  0 

Bridgeport  wb  ap 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  I 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TEL05  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


Temperature 


82.8 
77.5 
81.2 
TS.5 


T9,l 
78.* 
77.4 
81.9 

81.0 

83.0 
79,2 

79.5 
80.3 

78.5 
82.6 

77. 9M 


78.2 
75.9 
77.4 
80.7 
81.9 

77.7m 


70.3 
75.4 
71.1 
73,8 


74.0 
72.0 
73.7 
72.2 
73,0 

73,5 

70.2 
71.2 
73.4 
73.3 

71.2 

74.0 
73,4 
71.5 

M 

70,9 
71,7 


75.7 
74.1 
77. 6M 
75.7 
73.1 


53.4 
55.7 
52.5 

52.4 


54.7 
53.2 


53.5 

53.0 
49,9 
55.9 
57.0 

58,4 
52,8 

55,2 
55. 6M 

55.5 
53.1 

52,9 


57,6 
55,7 
58,1 
57,1 
55,1 

53, 2M 


47,7 
48,1 
49.7 


48.3 
46,2 
47,8 
49.4 
50.8 

49.2 

47.2 
41.4 
51,1 
51,6 

45,8 
50,7 
50,4 
47,0 
43,5 

43,8 


54,0 
52,9 
53. 8M 

51.3 

50.9 


66.9 

64.0 


66.7 
67.0 


66.3 
65.7 
63.7 
68.9 
69,0 

70,7 
66,0 

67,4 
68, OM 

67,0 
67,9 
65. 4M 


67.9 
65,8 
67,8 
68,9 
68,5 

65, 5M 

67,4 


59.0 
61.8 
60.4 
60.1 


61.2 
59.1 
60.8 
60,8 
61,9 

61,4 
58,7 
56,3 
62.3 
62.5 

58.5 

62.4 
61.9 
59.3 


57.4 

60.2 


64.9 
63.5 

65.7m 

63.5 

62.0 


1.2 

1.1 


1.6 


1.6 


1.5 
1,5 


98    27 
93    28 


No.  oi  Days 


60       1 
56      2 


136 

190 
147 
152 
114 

l42 
194 
259 
126 
114 

207 
HI 
124 
1 


Precipitation 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


2,09 
3.26 
2.54 
2.95 


1.72 
1.43 


2.25 

1.22 

2,41 

,53 

1,60 

2,72 
1.94 

1.70 
1.17 

2.74 
1.67 
1.66 


,99 
2.10 
1.28 

.34 
1.30 

1.54 

1.26 


3,84 
2.31 
2,06 
2,10 


2,81 
3,06 
2.65 
4.12 
3.01 

3.23 

2.86 
3.18 
2.60 
2.57 

3.66 

3.00 
1.70 
1.96 
3.10 

1.76 
1.88 


2.74 


2.87 
3.35 
3,54 

3,49 
4.74 


1.29 
1.86 


1.82 


2.41 
2,25 


'    2,18 


,07 


1.11 
1.29 


2.09 
2.32 


-    1.21 


1.13 
2.46 
1.60 
1,71 


,99 
,60 


1,43 

10 

,56 

10 

1,10 

10 

,25 

7 

,91 

10 

1,59 

10 

,67 

10 

,74 

10 

,92 

10 

1,27 

10 

.70 

30 

1.00 

10 

.73 

1.28 
.56 
.10 
,65 

,64 


1,03 
,55 

2,01  ,89 

,56 


1,00  7 
.99  10 
.58 

1,03 


,82 
,87 
,93 
,65 
,82 

,70 
.80 
.35 
.33 

1,50 

,43 

,72 


1,24 
1,44 
,99 
1,10 
1,25 


No.  of  Days 
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MAINE 

FARMIN6T0N 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEiilSTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  Enfield 

WOODLAND 
DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORO  2  NNW 

DIVISION 


//R 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  0AM 
PITTSFIElD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


DIVISION 


CENTRAL  O; 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BuFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WAlPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


76.2 
76.0 
74.7M 
76,6 
76. S 

76,2 
79.2 
73,7 
75,6 
76.5 

76, 3M 
75,0 
77,6 
75,6 
7*. 2 

75.1 


72.1 
75,* 
73,* 

7*, 6 

71.3 
75.0 
77, 2M 
7*. 9 
73. B 

72.7 
79,2 
79.* 


78.9 
7*. 7 
77.0 
79.3 
78,0 

79,3 
79,1 
77,6 


79,0 
75,* 
79,2 
79,9 
77,2 

77,* 
80,1 
76,3 
79,0 
80.6 

81.0 
81.8 
77,8 
80,6 
79,1 

79,1 
77,6 
80.3 
80.5 
78,* 

80.2 
82.2 
75.5 


50.1 
50.9 
*8.1M 
50,2 
5*, 7 

51,2 
51,3 
50,5 
31,6 
51,6 

*8.2M 
*8.7 
52.6 
50,5 

*8.3 

*6,* 


51.3 
52,8 
53,* 

51.2 

*7,6 
52,0 
55. 9M 
55,5 
52,3 

51,8 
5*, 8 
90,5 


*9,* 
5*, 3 
50,3 
50,5 
50.6 

51.* 
51.2 
53,7 


52,6 
50,1 
5*, 7 
50.6 
56,0 

53.0 
58.5 
56.6 
52.* 
5*. 3 

56.6 
56.7 
57,1 
56,9 
92,8 

51,3 
57,* 
91.6 
53.3 

53.0 

52.* 

5*.* 
95.2 


63.2 

63.5 
61. *M 
63,* 
65,8 

63,7 
63,3 
62,1 
63,6 
6*,1 

62, 3M 

61,9 

65,1 

63.1 

61,3 

60.8 

63.2 


61.7 
6*.l 
63.* 

62,9 

59,5 
63,5 

66, 6H 

65,2 

63,1 

62.3 

67.0 
65.0 

63.7 


6*. 2 
6*. 5 
63.7 
6*, 9 
6*, 3 

65,* 
65,2 

65,7 

6*, 7 


65.8 
62.8 
67,0 
65,3 
66.6 

65.2 
69.3 
66,5 
65.7 
67.5 

68.8 
69.3 
67.5 
68.8 
66.0 

65.2 

67.5 
66,0 
66,9 
65,7 

66.3 
66.3 
65.* 

66,7 


1.0 
.8 


1.0 


.2 


1.0 


3.* 


-   .3 
•   .5 


1.2 


.5 


-  1.0 


1.5 


1.2 
.8 


.2 


1.8 
.8 


1.8 
.8 


.1 


*0  3 
*6  12 
12 


U2 

95 

133 

112 

67 

96 

99 

120 

103 

101 

118 
121 
69 
112 
135 

153 


123 
83 
98 


96 
86 
105 
87 
95 

68 
83 
61 


63 

119 

69 

75 

7* 

80 
*6 
75 
71 
65 

57 
*3 
53 

*8 
80 

81 
57 
66 
63 
72 

67 
*3 
80 


Precipitation 


*.15 
2,85 
1.79 
3,29 
5,57 

2,9* 
2,56 
3,00 
*,09 
3,23 

2,21 
2.51 
*.06 
3.35 
2.99 

3.11 

3.32 


2.66 
2.85 

2.66 

2.56 

2.68 
2.81 

*.00 
*.00 
3.0* 

2.29 
3.98 
2,58 


^2 


.19 

.*6 


2.3* 


•  .39 

•  .89 


1,00 


2,30 
2,22 
2.07 
1.91 
2.02 

2.55 

2,30 
3,11 


3,30 
2,0* 
2,16 
l.*5 
1.99 

2.99 
3,12 
2,22 
2.6* 
2.22 

2.16 
1.67 
2.27 
1.80 
2.5* 

1.91 
5.07 
1.66 
1.60 
2.85 

2.*8 
2,56 
1.91 

2.37 


.35 

,11 


,68 


-      ,51 


•      .1* 


.23 


1.82 
1.92 
2.26 

1,32 

1,82 

1,65 


-      .75 


1.76 


•  .*9 
'    1.52 

-  1.72 

•  l.*5 

-  l.*l 

-  .86 

•  1.56 


1.93 
.90 


2.10 


1.06 
1.93 


1.3* 


1,18 
.96 

l.*9 
.59 

1.59 

,92 

1.22 

.8* 
1.59 
1.66 

.72 

.67 

1.37 

.73 

i.ie 

1.28 


.6*  6 
.60  10 
.87    10 


.8* 

1.06 

1.0* 

.75 

1.36 
.70 

,80 

2,02 

,60 


.93 
.9* 
.97 
1.15 
.93 

1.83 

l.*7 
l.*3 


.92 
l.ll 
1.01 

.70 
I. 00   10 


1.36 

.96 

1.20 

1,3* 

.97 

1.28 
.85 

1.03 

1.03 

,9* 

.88 
l.*5 

.70 
1.01 
1.1* 

1.31 

1.32 

.86 


10 


3  0 
3  0 
1      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


MASSACHUSETTS 

•    tt    * 
COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANMS  2  NNE 

MIODlETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDMICH 

SOUTH  I.ELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOk  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
Tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


southern 
blackmater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

Durham 

east  deering 

EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTh  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


Block  island  wb  ap 

greenville 

kingston 

NEWPORT 

Providence  wb  airport 
division 


Temperature 


78.3 
77.5 
74.3 
71.0 
78.2 

78.2 
75.8 
79.9 
68.6 
76.1 

77.3 
75.3 
77.* 
73.* 
76.* 

75.3 
77.* 
77.8 
70.6 


7*. 8 
76.7 


71. 6M 
76.7 


51.5 
69.9 


76.* 
77.8 
80.8 
78.1 
78.2 

76.* 
78.* 
81.3 
78.3 
81.8 

77.8 
77.* 
79.2 
77.2 
75.2 

78.7 
79.1 
77.3 
76.0 
76.3 

75.9 
76.2 
80.1 
76.1 
76.8 


68.5 
79. 7M 
76.1 
71.5 
78.3 


60.* 
53.3 

55.0 
55.0 
57.6 

55.7 
55.0 
56.3 
52.6 
59.* 

55.2 
55.2 
5*. 3 
56.8 
57.2 

58.3 
55.3 

5*. 7 
56.3 


*8.7 
49.9 
*9.8 


*5.3M 
*5.8 


39.1 
*8.5 


50.2 
48.5 
52.7 

48.9 
51.9 

49.0 
51.3 
Sl.l 
51.9 
51.5 

54.0 
50.2 
51.2 
52.1 
52.3 

51.* 
52,* 
*7.1 
49.0 
50.1 

49.3 
46.9 
51.7 
52.3 
48.6 


if 


56.0 
55. 6M 
57.5 
56.0 
56.5 


69.4 
65.4 
64,7 
63.0 
67.9 

67.0 
65.4 
68.1 
60.6 
67.8 

66.3 
65.3 
65.9 
65.1 
66.8 

66.8 
66.4 
66.3 
63.5 

65.9 


61.8 
63.3 
62. Z 


58. 5M 
61.3 


45,3 

59.2 


61.0 


63.3 

63.2 

66.8 
63.5 
65.1 

62.7 
64.9 
66.2 
65.1 
66,7 

65,9 
63,8 
65.2 
64.7 
61.8 

65,1 
65,8 
62.2 
62.5 
63.2 

62.6 
61.6 
65.9 
64.2 
62.7 

64.3 


62.3 
67. 7M 
66.8 
63.8 
67,4 


.0 
1.3 


,7 
1.9 


1.6 
.5 


.3 


2.3 

1.7 


1.1 

,7 

1.6 


1.2 


45 


57 

55 

144 

35 

62 
62 
65 
75 
61 

54 
33 
65 
84 


137 
122 
119 

162 

zn 

148 

587 
182 


120 
122 

73 
109 

79 


No.  of  Days 


12    127 
12  I   87 
3 

89 
62 


74 

112 

89 

97 

105 

89 

78 

132 

133 

US 

127 

149 

71 

92 

113 


65.6       .3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Precipitation 


3.40 
1.46 
1.71 
1.37 
2.62 

2.45 
2.36 
1.65 
1.91 
1.63 

2.59 
2.05 
2.54 
1.90 
2.11 

2.33 

1.63 
1.79 
1.79 

2.07 


3.23 

4.19 
5.01 


3.23 
2.93 


6.88 
4.47 


3.88 


3.31 
3.25 

1.78 
3.95 
3.65 

2.29 
2.43 
2.44 
2.95 
1.59 

2,79 
2,34 
1.75 
1.46 
2.86 

1.33 
3.17 
1.66 
3.51 
Z.8T 

Z.06 
3.65 
2.35 

4,18 
3.80 

Z.TO 


1.55 
1.83 
2.28 
1.92 
2.31 


3z 


•       .08 

-  1.65 

-  1.55 

-  .58 


1.40 
1.01 
1.24 


1,42 
1.10 


.25 

,82 


1.5T 


.38 
.51 


1.82 
.43 


1.24 

.35 

2.22 


USD 


-   2.40 


1.01 

.7* 


1.17 
.84 
.58 

.73 
2.19 

1.18 
.80 
.94 
.74 
.88 

.74 
1.50 
1.36 

.88 


.66 

.47 

1.25 

.83 


.90 

1.08 

.93 


.97 
.94 


1.07 
.95 


1.92 

1.0* 

.55 

1,26 
1.11 

.50 

.65 

1.03 

1.09 

.65 

.67 
.93 

.59 
.57 
.93 


.59    10 
.83    24 


.85 

.92 
1.12 

.TO 

.99 

.85 

1.18 

1.55 


.71 
1.06 
1.32 

1.10 
1.61 


1.98      •      .97 


No.  ol  Days 


11* 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1966 


Continued 


NORTHEASTERN        01 

SLOOMFIElD 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 

MC  inooe  falls 

"lODLESEX 

montpelier  faa  airport 

mORRISVILLE  2 
tfMOUNT  WANSFIELD 
NEWPORT 
NORT"  DANVILLE 

NCRTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURV  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    «    • 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


>cS 


T4.8 
76.7 
78.2 
78,0 
76. 3M 

74.1 
79.4 
62.0 
76.3 
72.4 

77.5 
77.8 
79,7 
75.1 
74.9 


76.9 


78.8 
79,9 
76,9 
71.5 
78.3 

77. OM 


45.4 
46.7 
50.7 
49,3 
49,8 

4S,6 
50,2 
44, IM 
50,4 
48,6 

52, 2M 

47,4 
50,5 
51,6 
42,7 


79,4 

77,4 

79,0 

78,1  47,8 

80.0         54.0 


57.7 


51,7 
47,8 
48,9 
45,8 
51,0 

48. 6M 


60,1 
61.7 
64.5 
63,7 
63, IM 

61.4 
64,8 
53, IM 
63.4 
60.5 

64.9m 

62.6 

65.1 

63.4 

58.8 

62.7 


51,8  65.6 
53.2  65.3 
52.4         65,7 


63.0 
67.0 


67.3 
65.7 


65.3 
63.9 
62.9 
5R.7 
64.7 

62. 8M 

63.1 


2.2 
.5 


2.0 


.0 


1,1 

,4 


2,0 


l.O 
.0 


No.  of  Days 


168 
149 

105 

in 

123 

148 
94 
367 
116 
163 

101 
131 
89 
124 
206 


TO 
91 
80 
U4 
55 

52 


79 

uo 

120 

198 

90 

121 


Precipitation 


3.42 
4.87 
3.20 
3,26 
3,33 

2,56 
2,37 
4,45 
2.05 
3.22 

3.49 

3.60 
3.03 
2.67 
3,67 

3,20 


3,22 
2.63 
2.86 
3.41 
3,55 

3.25 

3.15 


3.21 
2,55 
2.22 
3.51 
2.26 

3.06 


.79 
1.27 


l.Tl 

,13 

.18 
.7* 

,20 

.63 


,86 
.52 

.58 


,30 
1.42 
1.80 
I.IT 
1,44 

,58 

1.09 


1,21 

,71 
.93 

.80 

.66 
.70 
.83 

.79 
.94 

1.30 

1.27 

1.16 

.84 


.64    U 


,91 

.77 

,9T 

1,32 

1.21 

.(3 


.62 
1.17 
.99 
.92 
.97 

,92 


No.  ol  Days 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   98*  ON  THE  27TH  AT  HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

LOWEST  TEMPERATURE,    25*  ON  THE  IITH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    6.88  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .a't  INCH  AT  NORWALK  GAS  PLANT,  CONN. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:   2.60  INCHES  ON  THE  8TH  AT  MARLOW,  N.  H. 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    .6  INCH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    22  INCHES  ON  THE  1ST  AT 

MOUNT  MANSFIELD,  VT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Wtl  ENGLAND 

JUNC  1*U 

Station 

1 

Day 

of  Month 

1  1  2   3 

4  1  S  I  6 

7  1 

8 

9 

'10  1 

11  1  12 

13  1 

14 

15 

16 

17   18 

19  {  20   21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  {  29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST            01 

BAHERSvlLLE 
eARKMAMSTEO 

?,i 

!       .01 

.39 

.06 

.44 
.11 

2.17 
2.23 

.11 

.50 

.04 

.04 
.04 

.08 
.06 

.13 
.12 

.01   .oj        .02   .oJ 

•oa 

. 

BULLS  BRIDGE  0A« 

2,0 

9 

.49 

1.13 

.09 

.07 

• 

1 

• 

CREAM  HILL 

3.2 

S   .02 

.02i  .01 

1  2.46 

.01 

.23 

.02 
.16 

.3»l   .13   T 
.02   .14{        .03 

•  01 

.0 

.9l| 

FALLS  VILLAGE 

2.5 

i      .03 

.08 

.07 

1.60 

.02 

.39 

T 

1 

7 

• 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 

2.1 
i.i 

.03 

T 

1  .16 

1 

.08 
.S9 

1.71 
,  .36 

.08 
.20 

.02 

7 

.96 

.08 

.03   .1 

i 

•  03 

7 
7 

.02 
.07 

• 

shEpaug  dam 

1.' 

.01 

1 

,03 

.49 

.99 

.03 

.03 

.10 

.03 
.03   .0 

.01 

• 

T0RRIN6T0N 

^.0 

.06 

,21 

.29 

2.19 

.06 

.09 

.06 

5        .02 

* 

WIGWAM  RESERVOIR 

l.* 

.53 

.60 

.12 

.08 

NOODBURY 

2.3 

.35   .67 

1.03 

.09 

7 

T 

.1 

1   ^06   .10      I 

«    •    • 

CENTRAL             02 

1 

ANSONIA  I  NE 

1.0 

.01 

.10 

.37 

.26 

.01 

.14 

.02 

7 

.06 

.02 

•oJ 

BALTIC 

.b 

.02 

.03 

.55 

.05 

.02 

T     .02 

BROOKLYN 

1.6 

.06 

,07   T 

.02 

1.14 

T 

.09 

.11 

.02 

.04 

.04 

•01 

.04 
.02 
•  23 

BURLINGTON 

2.2 

.01 

.33 

1.43 

.07 

.01 

.12 

.24 

.01 

7 

•  01 

7 

.02   .01 

C0CKAP0N5ET  RANGER  STA 

1.2 

.05 

.06 

7 

.04 

.51 

.01 

.11 

7 

.08 

.02 

COLCHESTER 

1.2/ 

.06 

.21 

.02 

.56 

.18 

.10 
.03 
.23 

.09 
.02 
.07 

COLLINSVILLE  I  S 

2.5* 

7 

.03 

.30 

i  1.74 

.07 

.01 

.13 

.19 

.02 

7 

COVENTRY 
OANPURY 

2.* 
,5 

.04 

.07 

.13 

.06;  .25 

.03 
.06 

1.10 
.12 

.29 

•  06 

.23 

.02 

.03 

.11 

.01 

7 

.0 

.02 

•  13 

0AV.50N  LAKE 

1.2f 

,07 

•  23 

.43 

•  02 

.12 

.06 

•  02 

EASTFORO 

2.0s 

.10 

.04 

.01' 

,08 

1.12 

.24 

.24 

•  03 

.16 

•  04 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

.9-' 

.05 

.12 

.71 

.05 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

1.6C 

T 

.02 

.13 

.0 

1  .91 

.01 

.13 

.02 

•  01 

.30 
*0* 

.05 

•09 
•03 

T 

.01 

.17 

HARTFORD  W6  AIRPORT      R 
MANCHESTER 

2. '2 
2.U 

T 
.04 

T 
.10 

7     .24 

.06 

.64 

,  1.59 
1.21 

7 
.34 

.08 

.09 
.15 

7 
7 

7 
T 

7 
.02 

T 

MANSFIELD  HOLLOV>  DAM     R 

MIDDLETOWN  *  w 

1.'* 

.02 

.20   .01 

i .    .    •:'  . 

.05 

i   .67 

.25 

.02 

.11 

•  03 

.12 

.09 

.19 

.03 

MOUNT  CARMEL 

1.70 

T 

1    'oz 

t  '■■"• 

.01 

.10 

•  14 

T 

T     T 

■ 

■ 

T 

.20 
.77 
.01 

* 

7    '.M 
.34 

.01   7 

NORTH  GUILFORD 

1.92 

.05 

'     .08 

.30 

.03 

.11 

.20 

.04 

NORWICH  PUe  UTIL  PLT 

i.n 

.04 

.08 

.  •0: 

i  •" 

.02 

.02 

.02 

T 

T 

PAUCHAU6  FOREST 

3.3a 

.34   .32 

.05 

1  1.36 

7 

.09 

1.17   ,02 

•  03 

PROSPECT 

1.92 

.13 

1  .25 

.38 

.02 

.19 

•  19 

.01 

.08 

.79 

.04 

7 

.04 

ROUND  POND 

1.39 

.04 

.89 

.19 

.15 

•  08 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

1.07 

.24 

.01 

.78 

•  04 

SHUTlLE  MEADOM  RESVR 

l.*7 

.04   T 

.11 

.32 

.19 

.03 

.12 

•  01 

.46 

.13 

STAFFORD 

_ 

, 

. 

-     -     -     . 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

STEVENSON  DAM 

.ei 

.01 

.23 

.03 

.44 

.07 

T 

" 

T 

7 

* 

Io3 

5T0RHS 

2.7« 

T 

.35   .05 

7 

1.27 

7 

.20 

•  05 

.08 

.70 

.04 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

.94 

.08 

.02 

.66 

.16 

.02 

T     .12 

wATERBUfiY  RADIO  WBPY 

1.<'7 

.25 

.40 

.02 

.18 

7 

.70 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.94 

.11 

.13 

.40 

.01 

•  16 

•  08 

.01 

.04 
.01 
.04 
.03 
.19 

WEST  HARTFORD 

1.91 

.24 

1.22 

.10 

•  08 

.10 

.06 

7 

.10 
•  08 

WEST  THOMPSON  DAM 

1.66 

.02 

.02 

.08 

.02 

1.00 

.10 

7 

•  12 

.04 

.10 

.04 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2.02 

.16 

1.27 

.12 

.03 

•  14 

.01 

•  26 

WOLCOTT  RESERVOIR 

1.52 

.19 

.22 

.25 

.03 

.08 

.01 

.01 

.10 

.01 

.47 

COASTAL              03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

.99 

.08 

.03 

.73 

7 

.09 

•  04 

7 

7 

T 

T 

.01 
.09 

.01   7 
7    .U 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

2.10 

.21 

.02 

7 

1.28 

7 

.18 

.02 

.20 

T 

MILFORD 

1.50 

.05 

*   1  ' 

.05 

.08 

1.00 

.13 

.04 

" 

" 

" 

■  03 

* 

'iz 

7     .4» 

NEW  HAVEN  hB  AIRPORT     R 

1.28 

.01 

T 

.01 

T 

•  56 

.01 

.01 

.01 

T 

.03 

.01 

T 

.02 

.08 

NORTH  BRANFORO 

1.62 

.04 

' 

.05 

.29 

•  01 

•  13 

.08 

.01 

•  64 

.28  .11 

.04 

.06   .09 

.04 

NORWALK  GAS  PLANT 

.34 

T 

.02 

.10 

.07 

7 

•  04 

.02 

.09 
7 

7 

PUTNAM  LAKE 

1.32 

.05   T 

.50 

.16 

.48 

7 

•  02 

STAMFORD  3  N 

1.30 

T 

.65 

.58 

7 

•  03 

T 

WE5TBR00K 

1.54 

.05 

.17 

.64 

I 

•  04 

•  16 

.03 

.01 

T    T 

.44 

MAINE 

«    •    » 

NORTHERN             01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

2.89 

.35 

.04 

.28 

.99 

.99 

.16 

.05 

.10 

.11 

1.03 

•  17 

.01 

9RASSUA  DAM 
BRIDGEWATEB 

3.64 
2.31 

.02 

.05 

7          .10 

.20 
.50 

.75 

.15 

.15 

7 

.19 

.07 

.89   7 

.44 

.20 

.24 

.50 

•  10 

.08 
.99 

.06 

T 
T 

.08 
.19 

CARIBOU  wa  AIRPORT     //R 

2.06 

T 

.03 

T          .34 

.89 

.01 

.18 

.29 

T 

T 

.10 

.03 

T     .07 

.02 

7 

CLAYTON  LAKE  2 

2.10 

.08 

.07 

T     .20   .27 

.10 

•  47 

.96 

.07 

.02 

•  13 

EUSTI5  2 

, 

. 

. 

... 

, 

^ 

FORT  FAIRFIELD 

1.84 

T     .03 

.01 

.48 

.06 

.40   .02 

.07 

•06   T     *46 

" 

* 

* 

■ 

.10 
.31 

T    '    .19 

FORT  KENT 
GREENVILLE 

2.81 
3.06 

.06 

T          .28 
T     .35 

1.00 
.49 

.10 
.23 

.35 

.01 

.03 
•  99 

.38 

.01 

7 

•  04 

7 

•  13 

.01 
.12 

.02   .11 
.02 

.06 

.04 
.66 

.04 

.01 

7 
7 

HAYNESVILLE 

2.65 

.25 

.21 

.22 

.;« 

•  29 

.07 

.29 

.30 

.03 

.49 

HOULTON  FAA  AP 

4.12 

7 

T     T     .25 

1.03 

.11 

.49 

•  99 

7 

•  06 

•  28 

.03 

T     T 

.51 

.20 

.07 

.81 

.69 

HOULTON 

3.01 

.01        .20 

.70 

.08 

.12 

.48 

.09 

.19 

.30 

jackman 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  0AM 

3.4:3 

2.86 
3,18 

.01       los' 
.72| 

.40 
.87 

•  04 

.30 
,08 
.28 

.26 
.22 

•  82 
.35 

.93 

.39 

•  51 

•  12 

7 

•  09 

•  02 

•  29 

.07 
.01 
.30 

.12 

.12   7 

T 

.93 

.33 

•  10 

•  29 

•  39 

•  02 

7 

.13 

.04 
.09 

millinocket 

2.60 

.02,   ,37 

,40 

.21 

.12 

•  69 

.01 

.24 

.06 

.03 

.04 

•  49 

.30 

MILLINOCKET  FAA  AP 

2.57 

T     7     .33I   ,43 

,22 

.82 

•  02 

•  01 

.06 

•  24 

.07 

.04 

•  03 

T 

MOOSEHEAD 

3.05 

.04 

.04|   ,65 
T     .141   ,70 

.29 

.16 

.19 

•  68 

7 

.11 

.77 

•  12 

0QU0S50C 

3.66 

7 

.30 

.64 

•  54 

•  4* 

.09 

.27   .04 

•  07 

•  36 

7 

.09 

7 
.20 

PATTEN  1  S 

3.00 

.451   ,80 

.20 

.65 

•  15 

.30 

.25 

PRESOUE  ISLE 

1.70 

T 

,05'  ,27 

,02 

.07 

•  35 

.05 

.05   .20 

.32 

.02 

.10 

.20 

•  12 

RIPOGENUS  0AM 

1.96 

,1»|  .33 

.25 

.33 

.10 

.93 

.05 

.14 

•  14 

,02 

ST  FRANCIS 

3,10 

1.50 

.30 

.40 

.80 

.  10 

T 

SOUTH  ANDOVER 

3.73 

T 

.02  1.07   ,04 

.01 

1.90 

.12 

7 

•  09 

•  08 

.39 

.01 

•  39 

.09 
.43        T 

SOUA  PAN  DAM 

1.76 

.06      1  .31 

.08 

.06 

.98   .03 

.01 

.25 

.05   T     .05 

>09 

TELOS  DAM 

1.88 

.07 

1  .u 

.46 

.09 

.72   .04 

7 

.05 

.11 

.08 
.09 

•  03 

7 

THE  FORKS 

2.4fl 

.12,  .07 

.30 

1.09 

.10 

.73 

UPPER  0AM 
VAN  BUREN  2 

3.56 

- 

-     - 

.21   .83 

.17 

. 

1.03 

.03 

. 

. 

•  44 

.23 

. 

•     .     . 

•  91 

.03 

, 

.03 

«     ■     • 

•    «    « 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPCRT 

2.87 

7 

7     7     .5«1   .10 

.08 

.01 

1.24 

T 

•  24 

T 

.17 

T 
•  34 

7 
.08 

7 

•  12 
T 

•  63 

.U 

7 
.01 

.21 
.22 

T 

.97 

7   1.29 

BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 

3.35 

3.54 

.05 

.07 

7     .19   .26   .03 

.62,   .64 

.02        .40|   .15 

.16 

T 

T 

1.44 
.99 

r   .02 

T 
.02 

•  06 

•  16 

.40 
.20 

.10 

CORINNA 

3.49 

.12 

.08 

1.10 

.07 

•  43 

.21 

.02 

.07 

.03 

.19 

•  07 

EAST  SAN6ERVILLF  5  SE 

4.74 

•'^  •" 

.34 

1.09 

.10 

•  24 

.19 

.15   .07 

.)0 

•  09 

.42 

•  U 

FARMINGTON 

4.1! 

.04  i.ie 

.03 

.02 

.64 

.68   .07 

.09 

•  01 

.04 

.33   .02 

.09 

•  41 

•  01 

.13 

•  40 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

2.85 
1.79 

.04 

T     .10|   .42 

.05 

.96 
t    I 

.02 
.49 

.23 

.15 

.08 
.30 

•  09 

T 

•  10 

•  09 

7 
f 

.40   .20 

HIRAM 

3.29 

.02 

7          .48'   .32 

.20 

.03 

.99 

.56 

.29 

7 

.24   7 

•  96 

•  04 

•  07 

LEWISTON 

5.57 

.02 

1.57 

1 

i 

.07 

.98 

1 

.90 

.Z2 

.49 

•  10 

1.99 
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Continued 


MAINE 
MADISON 

OLD  TOWN  fAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFOHD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATEHVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL  ' 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  OLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNN 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIOHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIElD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIElO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEOwAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOO 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNI5  2  NNE 


Day 


11   12   13 


of  Month 
14  I  15 


16   17   18 


•03   .56  1.08 


.« 

.0« 

.22 

,0<> 

«BA 

.♦7 

0,| 

l.5« 
U6« 

I   .10 


.13  i.ie 

,13  1.28 


.12   .li;  .60 


2,68 

,01 

2,09 

,03 

,23 

2,81 

T 

<..U( 

T 

1..O0 

T 

,04 

3.04 

T 

.01 

2,2>1 

T 

3,91 

T 

2,58 

,03 

2.30   .03   .02   T 


1.89 
2,22 
2,29 


2,55 

2,30 
2.*0 
3.11 
2.81 


.03|   .53   .06   .21| 


.02!  .09   .T8 


•"I 


19   20   21   22   23   24 


.11   .01 

T 

.06 

.19 

.21 


34 

.02 

.53 

.43 

11 

.07 

1.18 

.13 

1.83 

2ft 

.01 

l.»7 

13 

,2T 

T      1 

.94 

IT 

.02 

1.43 

3.30 

,26 

,02 

1,6( 

.02 

,10 

2.6: 

.03 

.02 

2,04 

,03 

2.16 

.06 

2.99 

3.12 
2,22 
2.64 
1,96 
2,22 

2.16 


.321 

.os{ 


I  1.03 

23'  1.11 

I  1.01 

I  1.29 


.26   .26  1.20   .01 


3.61 
5.07 
2.94 
1.66 


,08 

1,34 

.18 

,15 

T      1 

1.12 

.14 

.26 

.17 

.97 

.22 

.13 

•  Oj' 

1.28 

.04 

. 

> 

m 

■ 

, 

«      I 

. 

. 

.45 

.04. 

I. 11 

.13 

- 

- 

- 

• 

.05 

T      i 

.85 

,49 

1.50 

.03 

,46 

.17 

.84 

.04 

T 

1.03 

T 

1.03 

. 

, 

. 

. 

.03 

1.15 

.27 

,57 

.161 

1.02 

.18 

.22 

1.21 

.32 

.36 
.06 
.56 


T 

,05 

.72 

.08, 

,04 

,35 

.11 

.94 

T 

,31 

.08 

.88 

,64 

T 

.02 

.41 

1,45 

.65 

.10 

.30 

.20 

,08 

.29 

.43 

.27 

T 

.03 

.23 

.191 
1.01 

.70 
.20 

.28 
.92 


'      I 


3,40   .01   T 


.05 
.07 
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MASSACHUSETTS 
IPSwICM 

middleboro 
midoleton 

NANTUCKET  h9  AIPnORT 
NEW  6E0F0RC 

NFwSUQVPQRT 
PEMBROKr 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 

ROCkPORT  1  E5E 
54LEM  CG  AIR  STATION 
SANOMICH 
SEGREGANSET 
SOUTH  wELLFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


BENTON  5  S^ 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOk  3  SSW 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  U    S 
LANCASTER 
MILAN  '  NNh 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 

YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WS  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
K6ENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  oowEll  Dam 

MANCHESTER 
HARLOW 
MAS5ABE51C  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETEHBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  0AN8URY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

WOONSOCKET 


Day  of  Month 


2.U 

2,05 


9   10   11   12 


13   14   15 


16   17   18   19   20   21 


22   23   24 


25   26   27 


28   29   30 


*01   ,94 

.as 


3.23 

*,19 
5,01 
S.Ol 


1.25 

.16 

.62 

.11 

.10 

•  *', 

.06 

.07 

.2(1 

.16 

.82 

.10 

.16. 

.35 

•)0   .02   ,28 


3.31 
2.26 
3.25 


1.33 
2.44 
2.36 
3.36 


.03   .02 
.08 

.14 


.04 
.03 

.09   .23 


.09 

1.92 

.021 

.58 

.04 

.37 

.n' 

.75 

T 

.05| 

.04 

.36 

.02 

.30 

.02 

.18 

.08, 

.03 

.03 

'      t 

.98 

.06 

.17 

.03 

.18 

.53 

.83 

.52 

.01 

.26 

« 

.10| 

.78 

.37 

.11 

.02' 

.71 

.04, 

.04 

.17 

.42, 

.50 

.90 

.66 

.51 

.81 

.«« 

.70 

84 

06 

65 

15 

35 

1! 

8C 

.07 
.04 


.02   .44 

T  .20 
.25 
.26 

.10  2.60 
.09 

.06   .02 


1.37 
U07 


•01   ,T1 
.01 
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NORTHEASTERN         01 

BETHEL  *.  N 

BLOOMFIELO 

CANAAN 

CMELSEA 

DANVILLE 

EN05BURG  FALLS 
CilL'^AN 

mc  inooe  PALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIElO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOhNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 

WAITSFlEuO  2  WSW 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  euRKE 


WESTERN 

BENNINGTOM  2  NNw 
BURLINGTON  WB  ATRPI 
CHITTENDEN 
CORNWALL 
DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

HPAOSaORO  1  SSE 

5EAR5BURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  0AM 

VFRNON 
WAROSSORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODFORD 
WOODSTOCK  3  e 


3,20 
3.86 
3,2, 
3.33 
Z.56 

2.37 

2.05 
3,22 

3,49 


Day  of  Month 


3.22 
2. 

3,22 
2,86 


2.22 

3.^0 
3.51 
2,85 


10   11   12 


T 

.18 
.77 

T 

.43 

.0, 

.13 

.15 

.08 

,53 

T 

.53 

T 

.39 

.02 

.29 

.36 

.06 

.32 

.28 

.06 

.05 

.03 
,98 

.01 

.01 
.06 

.03 

.16 

.U 

.'•5 
1.01 

,*>h' 

,16 

.15 

1 

,10 

.10 

,16' 

.03 

1 

,06 

.09 

.13 

.05 

,13| 

,08 

.07 

1,291 

.56 

13   14   15 


.0<il  l.'.S 

I  1.27 

,03|  1,16 


.20 

•  62 

,U 

.05 

,17 

,06 

.06 

,91 

,78 

,73 

,06 

,05 

.07 

,15   ,72   ,09  1,06 


,07  1,00   .25 
,17  1,15   ,50 


,19l   ,92   .34 


16    17    18 


19   20   21 


,53 
,05 
,80 
,05 


22   23   24 


•  23 

",io 

iSf     tOi 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 

d 

Relative    humidity   averages  - 

Number  of  daya  with  precipitation 

s 

0 

2 

(Speed   - 

m.p.h.) 

percent 

, 

III 

u   s  s 

ill 

Stotjon 

**  a 
a  0 

(A    U 

o 
as 

« 

< 

1    . 
■11 

— 
0         1 

l-ol 

s    J 

c 
II 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AH        7    AM         I    PM        7    PM 

8 

8 
3 

3 

8! 

g! 
I 

CM    S 

I 

til 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT 

23 

1.9 

10.8 

27++ 

10 

12 

81 

75 

56 

66 

6 

0 

1 

0 

0 

13 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

27 

1.6 

7.5 

2* 

w 

07 

81 

78 

48 

59 

8 

1 

1 

0 

16 

62 

NEK   HAVEN    WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

18 

NW 

30+ 

- 

81 

59 

- 

5 

1 

0 

0 

16 

68 

MAINE 

75 

50 

63 

6 

1 

0 

0 

18 

- 

7.4 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

" 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

23 

l.» 

7.2 

25 

N 

29 

89 

79 

60 

72 

3 

1 

0 

0 

16 

52 

6.8 

MASSACHUSETTS 

BLUE   HILL   WB 

_ 

- 

- 

30 

E 

10 

- 

- 

- 

- 

10    ■ 

1 

1 

0 

19 

60 

BOSTON   WB   AIRPORT 

24 

2.<> 

10.8 

29 

NW 

08+ 

72 

67 

53 

63 

9 

1 

1 

0 

19 

64 

6.6 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 

21 

5.0 

11.0 

26 

S 

10 

93 

85 

71 

89 

3 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

13 
9 

64 

6.5 

PITTSFIELO   WB   AIRPORT 

- 

- 

~ 

" 

WORCESTER   WB   AIRPORT 

28 

*.3 

8.4 

2**+ 

3* 

11 

77 

71 

52 

63 

3 

1 

0 

0 

15 

■ 

6.5 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD   WB    AIRPORT 

28 

l.» 

5.3 

36 

NW 

29 

91 

86 

51 

66 

5 

2 

0 

0 

17 

62 

6.6 

MOUNT    WASMINOTON 

- 

- 

- 

79   » 

W 

21 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

1 

0 

18 

30 

8.4 

RHODE    ISLAND 

_ 

1 

1 

0 

0 

11 

- 

6.3 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT 

- 

• 

~ 

"■ 

~ 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

22 

2.4 

9.2 

2»*+ 

5 

24+ 

82 

73 

52 

64 

6 

0 

1 

0 

15 

58 

6.4 

VERMONT 

BURLINGTON   MB   AIRPORT 

19 

2.3 

7.6 

38 

N 

29 

88 

80 

56 

64 

5 

5 

8 

1 

0 

0 

19 

71 

6.2 

Sm  BaIstwcs  Notaa  FoDowtng  SUOod  Indra 
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SlaUon 


CONNfCTICUT 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAS' 
CRE4"  HILL 

falls  village 
norfolk  2  sw 

shepalg  dam 

WIGwAW  RESERVOIR 
•    »   • 

CENTRAL  C 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OAi^BURV 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 
HARTFORD  UB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  *  w 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  wBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


6*   70   80 
<>6   40   37 


59   45   74 
53   41   45 


66       68   78 
45   37   34 


62   60   63 
42   38   40 


46   42   40 


Day  of  Month 


«2   B5   82 
58   62   62 


87   89   88 
54   54   55 


86   89   84 
56   59   55 


no  81 

59   59 


79   84 
50   58 


67   67   75 


72   81 

52   56   56   59   58   55 


BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

Mm 

GROTON 

MAX 

Mm 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

NORwALK  GAS  Plant 

MAX 

Mm 

STAMFORD  5  N 

MAX 

Mm 

westbrook 

MAX 

Mm 

67   63 
46   41 


65   64 
45   41 


66   63 
46   42 


63   68 
47   43 


65   70   82 


69   65 
48   45 


65   69 
47   41 


69   69 
40   50 


67   68 
46   45 


69   72 
45   38 


68   59 

48   44 


66   69   75 
49   43   45 


65   66   73 


66   68   73 


79   87   89 
49   59   60 


83   88   85 
53   55   59 


76   85 
46   53 


86   91   88 
59   59   63 


88   91   88 
59   60   61 


92   93   89 
60   59   64 


78   87   89 
49   54   57 


84   88   84 
52   55   60 


85   89   86 


81   86   85 
57   65   56 


87   91   85 
55   57   60 


75   84 

54   55   57 


86   80   82 
56   59   57 


88   84   80 
56   60   56 


63 
43 


49   61   55 


68   77   83 
50   54   51 


SO 
57 


80 
60 


65 
41 

60 


58   59 
84   83 


80   78 
53   50 


84   83 
59   55 


46   42   38 


78   SO   77 


85   89   86 


81   S3   81   77 


57   42   36 


60   47   45 


64   68   72 
54   46   45 


82 

60 


72   78   79 
49   56   52 


76   68   73 
50   54   47 


77   72   75 
50   58   52 


50   54   51 


77   87   82 


59   42   44 


56   56   60 


79   79   78 
60   60   59 


59 
42 


68   68   65 


70   89 
45   57 


69   82 

50   59 


70   66 
51   52 


55   49   56 


75   80   84 
52   47   54 


83   89   91 
48   48   56 


83   85 
54   64 


82   86   88 
46   48   59 


78   76   81 
52   51   60 


92   81   93 


88   75 
57   55 

89 
59 


80   91 
58   63 


51 

48 

67 

66 

56 

47 

67 

69 

56 

50 

78 

71 

61 

48 

76 

76 

61 

41 

72 

66 

57 

42 

71   79   78 
54   60   59 


69   79   77 
54   60   58 


71   81   78 
55   63   60 


68   75   83 
50   50   60 


74   83   80 
55   60   56 


76   78   80 
51   60   56 

80   81   81 


74   75   84 
59   59   56 


78   85   85 
48   55   51 


82   84 
54   59 


78   75   80 
54   60   62 


74   76 
53   59 


77   77   79 
55   62   60 


83   79   80 
54   62   53 


89 
54 


84   79   87 
53   51   57 


83   78   85 
43   42   58 


61   56   64 


90 
65 


89 
65 


83 
62 


55   52 

81 


90   90 
61 


54   56   70 


84   80 

47   47 


62   86 
50   54 


75   61 
55   54 


79   85 
54   48 


81   78 
52   52 


77   82 
60   56 


72   75   82 
58   53   56 


74   79   85 
59   54   59 


80   80   85 
53   53   57 


76   73 
55   57 


69   89 
95   60 


67   70 
55   57 


77   96 
57   63 


73   95 
58   65 


71   81 
53   61 


51   59   54   56   51   53 


75   78   79   74   78   82 
48   60   52   54   49   54 


81   87   91 
56   51   65 


87   88   91 


65   78   68 
48   50   60 


79   85   94 
61   56   62 


76   98 
60   66 


68   71 
56   58 


97   87   86 
62   64   S9 


90 
68 


77   81 
56   52 


78   78   92 
59   54   68 

91 


87   78 
56   54 


86   67   91 
54   50   58 


55   48   59   61 


86 
63 

84 
67 

85 
60 

91 
63 

85 
67 

87 
63 

85 
65 

64 
65 

82 
59 

92 

60 

85 
66 

88 
54 

94 
56 

92 

64 

87 
56 

70   72 
56   56 


73 

58 


85   84   91 
70   72   68 


85 
63 


88 
61 


82,8 
53.4 


77.} 
55.7 


81.2 
52. » 


75,5 
52,4 


78,7 
54.7 


80.8 
53.2 


79.1 
53.5 


78. » 
53.0 


77.4 
49.9 


81.9 
55.9 


81. e 

57.0 


63.0 
58,4 


79.2 
52.8 


79. S 
55,2 


80.3 
55.6 


78.5 
55.5 


82.6 
53.1 


77.9 
52.9 


78.2 

57.6 


75.9 
55.7 


77.4 
58.1 


60.7 
57.1 


81.9 
55.1 


77,7 
53,2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1966 


Continued 


NORTHERN 
3RA55UA  0AM 
BRIDC-EWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EU5TIS  2 
FORT  KENT 
OREENVILLE 

HAYNE5VILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONS  FALLS  DAM 

MIDDLE  OtA 

MILLINOCKET 

MIlLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

presoue  isle 
ripoc-enus  dam 
st  francis 
soua  pan  dam 
telos  dam 
van  buren  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUSUSTA  FAA  AIRPORT 
i  BANGOR  DOw  FIELD 
BRIOGTON  I  NNW 
CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 
FARMIN6T0N 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


Day  of  Month 


12    3 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62  bit 
32   39 


63   80 

40   41 


4    5    6 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


67   78 
36   37 


65   78 
38   36 


68   80 
32   33 


67   80 
36   41 


66   79 
37   42 


65   63 
35   42 


62   63 

35   38 


<j7   70   70 
53   55   45 


49   55   46 


10   11   12 


64   48   64 


43   41   30 


MAX 

MIN 


60   65 
29   30 


66   70 
40   44 


67   80 
41   43 


60   64 
31   34 


68   79 
43   45 


68   77 
38   48 


65   67 

38   36 


75   69 
38   50 


61   64   n2 
42   39   30 


34 

50 

55 

45 

^-4 

75 

73 

65 

51 

55 

48 

44 

65 

7f( 

74 

67 

52 

52 

56 

43 

61 

73 

73 

66 

52 

51 

49 

48 

70 

74 

72 

65 

52 

52 

59 

47 

70   78   65 
57   53   54 


75   69 
50   51 


60 

35   38 


63   66 
30   33 


64   65 
34   39 


MAX 
MIN 


65   68 
46   48 


63   74   80 


72   76 
56   52 


77   67 
51   49 


80   67 
42   39 


77   66 
50   50 


70   70 
58   42 


73   70 
58   44 


73   72 
47   36 


77   74 
57   47 


73   67 
46   46 


16   17   18 


19   20   21 


68   75   74 
53   50   53 


62 
33 


76 

50   52 


67   69 
44   47 


80 
42 

78 
38 

71 
38 

79 
41 

80 
46 

70 
34 

66   70   82 

47   50   46 


67   68 
42   40 


65   68 
38   40 


68   69 
44   41 


68   64 

40   46 


65   68 
40   40 


72 

70 

52 

40 

74 

68 

55 

45 

73 

63 

56 

44 

72 

73 

54 

41 

52 

45 

72 

74 

52 

42 

75 

71 

56 

42 

53   62   74 


86   76 
62   60 


84   74 
64   63 


75   77 
58   54 


76   76 
61   60 


73   77 
61   59 


76   76 
60   42 


80   65 
60   58 


72 

45 


22   23   24 


81   SO 
45   57 


T9   67 
59   51 


75 
58 

82 
52 

70 
59 

69 
59 

78 
56 

28 

32 

51 

64 

38 

29 

48 

64 

39 

34 

80   81   79 
57   61   60 


79   76   74 
57   58   57 


77   78   74 
56   65   57 


74   73   73 
67   61   53 


77   79 
57   61 


81   79 
63   59 


81   84   84 
52   61   61 


82   80   79 
69   61   62 


78   78   74 
47   64   58 


67   56   53 


76   75 
56   56 


68   59   51 


58   58   48 


76   74   76 
66   58   61 


79   87 
58   55 


86   82 
56   59 


79   82 
46   64 


78   81 
58   60 


79   76 
63   64 


82   74 
48   56 


83   76 
46   61 


81   80 
59   60 


75   75 
53   48 


80   60   T5 
46   46   52 


80   80 
50   60 


80   79 
50   59 


60   78 
52   54 


75 
39 


75 

69 


25   26   27 


28   29   30   31 


37   51   54 


71   68 
58   5* 


80   82 
52   »5 


64   66   «2 
54   53   55 


84   69 
55   52 


82   80   72 
49  >>i      ii 


70   69   8*   78   83 
53   50   58   S2   ♦B 


65   65   86   80   86 
50   49   55   56   51 


69   66 
50   49 


62   87 
52   57 


76   72   70   72   67   87 
43   56   60   50   SO   57 


77   73 
47   52 


66 
47 


54   44   40 


76 
49 

61 
67 

80 
56 

73 
44 

78 
55 

80 
49 

79 
59 

73 

50 

77 
47 

73 
58 

72 
40 

75 

50 

78 
56 

69 
38 

76 
46 

61 
55 


74   64   74 


64   63   71 
46   45   45 


69   60   70 
46   44   40 


69   67 
47   44 


84   79   76 


70   62   72 
46   43   35 


64   61   70 
44   44   33 


74   53   68 

50   46   36 


65   64   70 
46   44   38 


70   49   60 
48   44   35 


74   54   68 
52   46   43 


60   68   71 
48   47   44 


73   65   72 
48   44   36 


68   74   80 
46   56   58 


68   73   79 
44   57   56 


67   81   79 
43   58   62 


72   73   79 
43   56   58 


66   69   76 
39   57   60 


74   73   79 
36   46   59 


67   74   79 
43   54   54 


73   66   81 


69   79   81 
45   57   59 


70   74   80 
39   59   59 


66   77   77 
55   54   52 


71   74   78 
55   57   53 


73   75   79 
56   54   51 


76   76   76 
54   54   49 


69   71   72 
53   57   46 


SO   63   77 
50   48   49 


69   75   78 
50   54   52 


91   74   75 
52   55   47 


44   43   49 


78 
54 


75   8» 
60   62 


83   55   71 

50   50   52 


75 
♦  7 


77 
60 


63   76 

57   55 


83   85 

59   59 


80   8*   7» 
60   56   98 


85   82   83 

59   51   »3 


85   80   83 

51   51   )3 


80   55   78   8J   81   82 
47   48   53   55   47   47 


73   72 
38   53 


69   75 
40   51 


65 

46 


70   70 
54   54 


68   67   62 
50   »S   52 


77   67   68 
50   52   56 


88 
98 


81   8* 

90   90 


80   79   82 
««   *«   92 


80   82   77 
53   96   55 


67   72 
47   49 


68   76   79 
55   5*   53 


75   75   75 
51   50   48 


80   61   78 
49   54   97 


84   83 
57   65 


79   84   82 
52   92   58 


77   79 
49   69 


77   84 
49   47 


99   63   90 

91   50   58 


62   62   90 
94   93   97 


67   69   90 
91   50   60 


86   81 
99   90 


•0 
99 


87   88   80 
66   63   61 


83   8*   82 

69   62   97 


87   87   80 
60   61   98 


68   62   90   87   86   80 
92   92   98   59   97   99 


81   82   82 

61   97   96 


72   61   88 

91   50   97 


84   97   69 
94   92   99 


69   62   91 
90   49   96 


74 
98 

72 

90 

70 
46 

87 
93 

86 
93 

89 

60 

60 
52 

82 
63 

70 
54 

90   86   87 

97   96   93 


89   8t 
61   96 


8* 
98 


43   88   90 
99   99   »9 


89   80 

62   60 


87   85   79 
62   58   96 


70,3 
47,7 


76, « 

48,1 


71.1 
♦9,7 


73,8 

46,6 


74, S 
48,3 


72,0 
46,2 


73.7 
♦  7,8 


72.2 

♦9,^ 


73.0 
90,8 


73.5 

♦9.2 


70,2 
47.2 


71.2 
♦  1,6 


73, ♦ 
91.1 


73,3 

91.8 


71,2 
♦9.8 


74.0 
90,7 


73.* 

90. ♦ 


71.9 

47.0 


43.9 


TO. 9 
♦3.8 


71.7 
♦  8.7 


79.7 
9^.« 


7^,1 
92,9 


77, « 
93,8 


79,7 
91,3 


73,1 

90,9 


76,2 

90,1 


76.0 
50.9 


76.7 
♦8.1 


76.8 
90.2 


76.8 
5^.7 


76.2 
51.2 


S*.  H.l.r.nc.  Nolea  Following  Station  Ind.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


m»InF 

olo  town  faa  airport 

OHONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINOFIELO 
VANCEBORO  NO.  2 
wATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


COASTAL             0 

HAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

BELFAST 

MAX 

Mm 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

ELLSWORTH 

MAX 

MIN 

JONE-^BORO 

MAX 

MIN 

NEWCASTLE 

MAX 

MIN 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

MIN 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

SACO 

MAX 

MIN 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

MIN 

70  82 

39  40 

68  78 
38  '•O 

69  80 
42  41 

69  80 

42  40 

68  79 

33  34 

68  80 

36  37 

71  81 


70   76 
43   36 


67   69 
37   36 


72   71 
38   42 


65   73 
38   47 


73   82 
44   49 


68   73 

48   45 


79  78  75 

56  54  60 

78  77  73 

54  56  55 

76  77  flO 

58  5P,  62 


76   80 
50   58 


83   73 
56   49 


78   76   72 
53   59   52 


83   81   66 
53   56   55 


56   58   57 


70 

77 

37 

40 

64 

65 

37 

40 

70 

78 

43 

43 

67 

76 

51 

54 

70 

77 

51 

48 

67 

76 

45 

41 

67 

75 

44 

45 

69 

80 

49 

45 

72 

82 

53   52   47 


75   73   65 


10    II    12 


58   62   73 


65   54   73 

42   40   35 


55   67 
46   42 


73   58   73 
44   42   32 


58   58 
46   43 


68   79   77 


73   64 
47   46 


55   63 
47   44 


77 

70 

55 

56 

m 

80 

54 

55 

81 

7? 

59 

56 

80 

81 

63 

59 

76 

68 

60 

58 

7^ 

70 

56 

57 

72 

t>5 

5B 

54 

85 

77 

63 

58 

86   85 
53   54 


74   78   70 
48   59   54 


^2        81   76 
54   59   48 


73   76   71 
56   55   52 


69  78  80 

54  56  47 

62  69  81 

46  52  46 

77  80  71 

53  58  49 

84  81  74 


55   57   45 


73   50   65 
49   45   36 


45   45   38 


73  61  69 

49  46  37 

73  48  58 

46  43  38 

66  63  68 

46  44  40 

80  59  69 


47   48   49 


70   68 
42   53 


74   83 
40   60 


72   82 
38   60 


75   74 
41   59 


75   75 
40   57 


69   74 
45   57 


65   77 
39   56 


72   75 
38   45 


70   73 
38   50 


61   64   76 
46   49   52 


63   67   76 
46   55   57 


62 
41 

72 
53 

69 
42 

63 
47 

63 
43 

68 
52 

70 
56 

71 
60 

76   79 
56   50 


69   76 
55   58 


75   76 
55   49 


7*   78 
50   SO 


77   78 
52   52 


70   78 
52   50 


72   75 
52   47 


19   20   21 


78   82 
55   51   49 


80   75 
56   4S 


76   72 
54   58 


83   75 
58   51 


84   75 
58   56 


82   74 
56   60 


SI   80 
44   54 


62   60 
56   58 


84   80 
55   57 


81   78 
54   57 


64   84 
40   57 


71   79 
50   57 


77   74   75 


81   83   87 
46   50   59 


81   85   67 
46   48   61 


75   74 
37   49 


74 

57 

73 

58 

69 

55 

80 

71 

54 

54 

61 

74 

49 

48 

78 

72 

55 

53 

77 

69 

56 

57 

81 

72 

60 

56 

79 

70 

57 

52 

79 

72 

52 

52 

83 

77 

59 

55 

84 

68 

61 

58 

74 
52 

74 
S3 

76 
63 

79 
61 

74 
56 

79 
63 

77 
54 

75 
56 

80 
57 

80   74 
49   56 


74   77 
47   50 


79   77 
53   54 


79   80 
55   54 


75   80 
56   56 


73   79 
53   57 


77   73 
50   55 


77   87 
58   57 


80   87 
48   53 


77   76 
42   53 


79   76 
47   48 


78   85 
45   47 


74   78 
42   48 


65   63   90 
54   55   58 


66   62   66 
49   52   54 


59   72 
50   53 


62   72 
52   53 


72   80   80 
59   42   42 


73 
53 


60   75   78 
46   50   59 


78   78 
48   48 


60   71 
45   46 


77   80 
48   48 


77   77 
52   55 


75   66 
54   57 


72   66 

46   46 


74   76 
49   51 


82   89 
53   54 


62   87 
43   46 


71   71 
49   47 


S7   64 
51   51 


28   29   30   31 


64   66   61 
62   62   91 


66   67   79 
99   60   99 


«6   68 

99   96 


59 
51 


62 
49 


66 
92 


66 

48 


69   79 
96   91 


89   69 
60   92 


>4   SO 
96   97 


86 
61 


69 
93 


SO 
92 


85 

60 


78 
61 


80 
93 


80 

63 


79.2 
91.3 


73.7 
90. » 


75, » 

51. » 


76.5 
91.6 


76.3 
48.2 


75.0 
46. r 


77,6 
92.6 


79,6 
90,9 


74.2 

48,3 


75. i 
46.4 


72.1 
51.3 


75. ♦ 
92,8 


73,4 
53.4 


74,6 
51.2 


71,3 
47, • 


75,0 
52.9 


77.2 
55.9 


74.9 
55,5 


73,8 
52.3 


72,7 
51,6 


79,2 
54.8 


79,4 
50,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


MASSACHUSETTS 


4DAm<, 


CUMMINGTON  HILL 
HOOSaC  TUNNEL 
KNIGWTVILLE  DAM 
OITTSFIELD  W8  AIRPORT 
50UT^'  EGREMONT 
ST0C<BRID6E 
WEST  GRANVILLE 
*        tt        * 

CENTRAL  0 

AMHERST 

8A0RE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 
FITCHBURO  2  S 
FRAMINGHAM 
HAUERHILL 
LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shflpurne  falls 
springfield  armory 
tullv  dam 
turners  falls 
walpole 
west  medway 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


SOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


68   63   68 
40   39   36 


62   58   6S 
43   40   47 


64   58   67 

40   40   38 


66   61 
42   42 


60   65   75 
43   36   36 


64   63   76 
45   36   34 


62   67   76 
43   37   35 


60   66   74 
43   41   45 


67   63 
46   43 


64   59 
44   37 


62   70 
48   43 


63   69   77 


62   67 
48   46 


62   63   69 


MAX 
MIN 


66   66 
50   50 


64   62 
46   46 


67   63 
46   42 


70   65 
47   44 


71   63 
48   48 


68   '4 
50   48 


65   70 
52   46 


63   69 
46   42 


68   58 
43   40 


61   68 
49   4  7 


69   63 

43   41 


64   68 
48   43 


65   71 
39   45 


65   74 
47   45 


59   65 
47   44 


73   nl 

57   61 


78   86   39 
47   53   55 


83   86 
53   53 


85   R5 
53   55 


85   88  P7 
53   53   56 


82   85 
57   59 


79   86 
45   54 


75   83 
49   52 


88 

89 

62 

60 

84 

86 

54 

52 

86 

89 

58 

62 

64   66   81 
53   53   54 


86   87 
60   63 


77   84 
58   61 


79   86 
51   54 


82   89 
51   61 


82   89 
59   60 


88   92 
60   59 


80   85 
58   64 


88   91 
60   62 


87   89 
59   58 


80   86 
48   55 


87   90 
61   62 


84   89 
45   55 


87   90 
56   56 


85   88 
53   56 


77   90 
38   37 


90   90 
58   5P 


83   84 
58   63 


Day  of  Month 


87   77   79 


74   76 
58   53 


80   84 
56   52 


79   77 
56   49 


82   80 
56   48 


79   83 
60   54 


84  80  82 

55  64  55 

84  78  79 

55  61  51 

84  83  77 

62  62  55 


68   64   60 


82 

60 


85  64  81 

63  63  58 

84  65  75 

62  60  54 


87   89   87 
63   62   59 


80 
58 


65 
62 


87   65   73 
63   65   60 


76   57 
52   41 


75   58 
55   47 


80   62 
56   40 


59   63 
44   41 


75   64 
56   45 


68   65 
55   45 


79   65 
53   43 


78   66 
46   38 


65   69 
44   39 


64   72 
42   36 


60   68 
44   48 


59   66 
41   41 


60   64 
48   46 


59   63 
41   42 


55   66 
45   41 


58   68 
47   42 


67   72 
45   43 


67   69   70 


68   71 
46   45 


66   67 
4l   38 


61   68 
45   39 


60   67 
47   45 


60   67 
44   39 


64   67   74 


64   70 
41   36 


65   73 
45   37 


68   71 
40   47 


63   69 
42   47 


76   79   84 
46   59   53 


69   74   82 
46   54   54 


72   75   86 


74   88 
53   53 


79   86 

49   61 


77   85 
52   59 


86   79 
62   52 


60  63  62 
53  51  52 
See  Refi 


70   82 
50   60 


73   85 
53   56 


TO   82 
51   56 


85   83 
54   58 


84   83 
60   55 


85   81 
54   59 


66   84 
51   56 


86   65 
55   62 


62   83 
52   60 


70   86 
51   57 


64   86 
49   56 


64   88 
52   63 


86   83 
66   63 


84   81 
56   64 


81   83 
55   62 


86   82 
54   55 


75   87 
53   56 


81   75 
63   56 


76   85 
53   55 


67   81 
62   55 


64  80 

65  57 


85   82 
66   56 


66   83 
54   60 


78   63   77 


75   62 
51   56 


76   61   75 


64   75 
49   48 


64   74 
47   50 


72   73 
60   65 


47   56   57 


62   81   83 
5  8   64 


68   78 
56   48 


78   60 
57   67 


77   78 
54   47 


77   81 
60   60 


76   78 
55   53 


78   80 
62   60 


76   76   78 
56   60   67 


74   82 
59   55 


80   82 
62   60 


82   86 
61   57 


75   77 
60   59 


80 
61 


80   82 
60   56 


81  84  60 

49  53  49 

66  79  80 

51  54  47 

76  78  80 

49  69  62 

78  78  82 

52  60  43 


62   83 
59   56 


73   74   76 


78   84 
45   45 


72   79 
54   60 


76   83 
49   54 


76   86 
46   56 


82   80 
47   56 


89   84 
50   48 


83   80 
40   55 


80   81 
50   58 


78   75   62 
58   66   64 


79   75 
54   51 


72   76 
50   51 


78   84 
66   54 


76   63 
50   47 


75   83 
58   64 


79   77 
53   49 


60   84 
68   65 


80   76 
56   58 


61   78 
53   62 


84   79 
57   54 


84   79 
56   64 


79   89 
58   54 


85 
64 


79   88 
59   65 


78   85 
64   50 


79   78 
50   48 


70   80 
57   56 


82   77 
52   53 


77   86 
47   51 


77   83 
52   49 


79   85 
53   51 


82   66 
69   51 


74   60 
56   56 


80   79 
42   46 


78   76 
61   56 


60   79 
44   49 


84   79 
46   45 


80   85 
46   47 


63   86 
48   44 


80   84 
44   46 


77   62 
62   53 


61   66   67 


74   66   86 
63   60   64 


69 

57 


87   80 
57   57 


88   78 
67   53 


89   80 
59   57 


83   76 
56   54 


73 
57 


83  81  88 

45  48  55 

81  68  92 

56  68  70 

86  63  89 

46  49  56 

80  89  93 

46  48  64 


86 

49 


28   29   30   31 


70 
66 


60   70 
55   67 


62   70 
56   66 


69   78 
64   66 


63   73 

55   67 


75   94 
66   64 


68   92 
57   64 


76   94 

67   64 


71   93 

57   64 


67   84 
59   69 


74   95 
57   65 


86   62 
62   63 


71   67   89 
61   62   62 


Tl   93 
56   61 


71   93 
56   6» 


68   89 
53   63 


85   89 
51   63 


85   »* 

65   60 


86   86 
57   5» 


91   90 
61   69 


62   73   94 
60   68   6T 


84 
66 


93 
66 


as 

ST 


89   88   86 
51   61   »2 


89   86   12 


88 

6* 


«7   86 
68   62 


91  at 


63   SS 


95   93 
61   67 


«3   «1 

6a  >• 


93   92   ta 

63   67   61 


87   86   as 


93   92   as 


92 

60 


93 
62 


8* 
55 


90 
SO 


83 

62 


as  83 

63   67 


87   8* 
65   S6 


90   91 
66   S« 


SS  ao 

64   60 


aa  89  as 

69   69   68 


78,9 
49,4 


74,7 
54, S 


79,3 
60,6 


78,0 
60,6 


79. 9 
61.4 


79,1 
61,2 


77,6 
S3,T 


79,0 
62,6 


76, » 

60,1 


79,2 
S4,7 


79,9 
60,6 


77,2 
S6.0 


77,4 
53,0 


80,1 
58,5 


76,3 
66,6 


79,0 
92,4 


80.6 
64,3 


ai,o 

S6,6 


81, a 

66, T 


77, a 

57,1 


80.* 
66,9 


79,1 
62,8 


79,1 
51.3 


77.6 

57.4 


80.3 
51.6 


80,5 
53,3 


78,4 
63,0 


80,2 
62.4 


82.2 
64.4 


75.6 
55.2 


78,3 
60,* 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


"iSSiCMUSETTS 

BROCKTON 

EAST  hAREHtf 

EDflARTOhN 

FALL  BIvER 

HI^G>^4M 

HY4NNIS  2  NNE 

MIDDlETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  SEDFORt) 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALE"  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  wellfleet 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 
NEu  HAMPSHIRE 
•    »    # 
NORTHERN  0 

BENTON  5  SW 
9EPLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FAOyAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


BLACKWATER  DAM 

CAHPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


64  66  76 

<.e  42  37 

66  67  7<. 

48  46  43 

67  68  67 

49  46  46 

68  67  76 
•iZ  47  50 

63  68  78 

50  46  42 


48   47   46 

61   64   69 
45   45   50 


70   66   67 
49   47   43 


66 
55 


64   68   66 


70  63  74 

51  46  52 

64  63  78 

49  45  40 

68  67  68 


85   08   n6 
55   55   55 


72   75 
54   55 


72   60   72 
49   56   '7 


84   88 
57   62 


87   fld   89 
58   60   58 


80   80   7<) 
56   57   57 


85   B7   85 
61   67   57 


63   66 
54   55 


78   85 
55   5R 


77   85 
55   56 


77   85   90 
53   56   56 


86   80   78 
59   60   58 


88   B6   80 
59   61   56 


79   90   80 
58   60   60 


75   78   7<) 
60   5R   61 


84   89 
56   58 


61   62   64 
57   57   56 


69   69   72 


85   85   76 
60   62   58 


75   76   76 
58   59   56 


61   65 
47   43 


65   64 
50   47 


63   68 

47   45 


13    14    IS 


64  62  69 

52  48  39 

72  67  6b 

55  52  37 


58   57   55 


61   60   60 


84  76  82 

60  57  59 

79  82  80 

59  61  57 

66  64  76 

57  57  55 


66   66 
45   40 


49   52 
62   66 


63   65 
48   39 


77   63   53 
55   48   40 


62   65 
46   43 


65   63 
46   45 


79   81 
56   50 


78 
60 


75   69   68 
55   59   56 


52   50   46 


58 

64 

76 

35 

34 

38 

72 

66 

67 

33 

35 

37 

60 

63 

74 

36 

36 

40 

60   65 
29   34 


60   67 
29   33 


34   40 
27   27 


76   80   83   75 


74   76   84 


73   76   84 


60   57   63 
35   42   42 


61   73   84 
40   40   37 


65   69   82 


82   83   86 


86  76  77 

60  58  47 

78  73  66 

60  53  41 


55   50   38 


46   49 
64   68 


63   57 
51   47 


47   40   36 


50   42   34 


84   82 
55   60 


77   75 
56   59 


82   83 
53   63 


64   68 
54   56 


77   76 
60   61 


62   82 
54   57 


76   73 
56   60 


65   82 
55   56 


73   75 
54   60 


74   76 
50   62 


78   82 
59   61 


79   80 
47   48 


82   80 
57   58 


70   70 
58   58 


79  78  81 

54  61  53 

75  72  78 

52  62  54 


80 
55 


79 
60 


51   47   57 


56   51   54 


56   59   57 


80   77   77 
51   60   53 


80   83 
56   53 


69   67 
54   50 


25   26   27 


TO   91 
S4   64 


78   80   87 

56   54   61   56   55   62 


80   72   74 
56   51   60 


79   84   88 
55   58   68 


74   83 
68   61 


74   76 
57   52 


83   75 
54   50 


65   59   56 


71   72   79 
56   59   65 


43   39   32 


68 

79 

85 

85 

37 

53 

56 

61 

70 

82 

82 

86 

35 

47 

55 

59 

57   57   63 


47   33   30 


79   72   71 


87   82   75 
59   53   46 


63   57   48 


56   59   50 


68   47   58 
46   39   36 


75   53 
50   43 


57   68   73 
55   46   39 


75   83   76 


46   46   37 


60 

73 

45 

47 

80 

61 

53 

50 

60 

72 

52 

56 

74   80 
57   60 


79   81   83 
60   53   62 


73   75 
62   56 


80   73 
60   54 


72   67 
59   46 


85   88 
57   70 


74   70   85 
48   47   54 


78   81   91 
61   59   67 


83   72   85 
57   54   67 


78   78   85 
56   56   63 


79 
49 


85   87 

59   62 


83   64   68 
60   5S   58 


68   73 
98   56 


70 
56 


83   68   91 
54   57   65 


28   29   30   31 


80 
69 


89   86 
60   66 


89   89 

60   64 


83   «3 

63   9T 


89 

63 


91   90   8T 
60   69   99 


6*   67   82 

92   60   99   61   60 


66   67   80 
57   56   63 


89   65 
99   99 


62   68   92 


72 

79 

45 

51 

76 

80 

44 

54 

74 

78 

46 

53 

76   77   83 
46   53   64 


79   85   88 
50   90   63 


76   72   87 
58   57   60 


90   82   89 

67   64   63 


89   83 
66   98 


88   81 
99   64 


76   84   66 
42   48   98 


71   67   84 


75   70   87 


35   59   54 


42   50   49 
38   36   36 


79   64   76 
50   50   46 


80   62   78 
48   48   42 
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68   76   79 
49   55   48 


70   73   77 


37   42   58 


75   67   76 
56   95   97 


64   70   89 
98   96   64 


89   79 
»J   99 


8t 
63 


77   82 
63   62 


87   90 
96   92 


72   81   84 
92   92   56 

80       78 


89   83 
93   61 


83   84   T* 


98 

90 


44   49   55 


77   86   77 


78 

79 

66 

44 

48 

63 

79 

82 

87 

41 

47 

57 

82 

90 

92 

43 

92 

62 

80 

87 

88 

37 

43 

64 

75 

86 

87 

46 

45 

62  1 

48 

54 

9t 

82 
54 

78 
51 

SO 
92 

83 

46 

87 
49 

79 

46 

41 


82 

9* 


87 
97 

90 
90 

87 
60 

90 
94 

89 
55 

93 
93 

88 

56 

90 
90 

62 

57 

91 
96 

94 
99 

86 
94 

64 
53 

89 
90 

89 

98 

79 

90 

69 

54 

87 
57 

88 
62 

8* 
99 

7T.» 
93,3 

74, » 
95,0 

71,0 
99,0 

78,2 
57.8 

78.2 
55,7 

79,8 
99,0 

79,9 
96,3 

68,6 
92,6 

76,1 
99,4 

77,3 
55,2 

I  '5,9 
59,2 

77,4 
54,3 

73,4 
96,8 

76, « 
57,2 

79,9 

98,3 

77,4 
95,9 

77,1 
54,7 

70,6 
96,3 


74,8 
48.7 


76,7 
*9,» 


74,6 
49.8 


74,9 
46, t 


71, » 
46, » 


76,7 
45,8 


91,9 

39,1 


69,9 
48.5 


76. ♦ 
50.2 


77,8 
48,5 


80,8 
52,7 


78,1 
48.9 


78.2 
91,9 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1966 


Station 


NEw  HAMPSHIRE 

EAST  OEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

VASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORThwOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  I  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


Day  oi  Month 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEo/PORT 

PROVIDENCE  w8  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


59   68 
36   38 


66   TO   80 


NORTHEASTERN 
8L00MFIELD 
CHELSEA 

ENOSRLRG  FALLS 
mC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 


66   71 
39   '•O 


63   69 
38   37 


63   73 
42   40 


70 
40 


68   58 
46   42 


63   65 
36   38 


58   59 

47   42 


64   70 
44   46 


62   65 
36   33 


65   61 
36   39 


64   69 
32   44 


65   60 
38   38 


67   65 
35   42 


65   70 
47   42 


63   68   78 


86   87 
51   52 


86  np 

54   5S 


88   89 
54   55 


84   83 
59   59 


85   83 
58   5« 


MAX 

62 

MIN 

30 

MAX 

63 

MIN 

35 

MAX 

63 

MIN 

33 

MAX 

64 

MIN 

35 

MAX 

61 

MIN 

33 

62   62 
50   47 


48  47  50 

64  65  74 

52  47  55 

66  65  67 

49  50  49 


66   66 
52   46 


42   52   54 


80   87 
53   55 


81   82 
61   57 


50   56   51 


85   85 
55   56 


83   S3 
42   53 


78   82 
43   52 


77   84 
46   55 


79   82 
36   55 


88   89 
53   55 


77   75 
55   43 


80   77 
59   48 


79   77 
55   45 


77   73 
67   46 


82  no 

60   49 


76   73 
57   53 


74   73 
53   44 


83   80 
58   53 


S3   80 
56   49 


73   71 
59   46 


82   79 
56   50 


77   77 
56   48 


76   75 
59   44 


10   II   12   13 


86   80   76 


80   69 
58   48 


81   S3   84 


79   83 
52   54 


65   67   66 


8  7   90 
58   60 


79   85 
60   62 


66   72   68 
54   56   56 

95   82   86 


78   78 
57   47 


81   79 
59   51 


75   73 
55   48 


76   73 
54   48 


56   56   58 


60   62   55 


78   80 
57   61 


65   70   74 
57   57   57 


61   67 

50   43 


68   68 
50   44 


60   66 
50   44 


75   68 
53   44 


53   70 
45   44 


54   65 
46   42 


79   55 
51   44 


76   56 
52   43 


62   60 
48   42 


60   68 
50   44 


67   68 
48   36 


69   58 
47   37 


72   56 

50   44 


57   66 
48   43 


74   55 
51   43 


75   52 
43   43 


79   65 
52   42 


62   62 
49   41 


82   83 
53   60 


15   16   17   18 


83   77 
58   54 


62   81 
55   62 


B5   83 
60   58 


85   79 
62   54 


B6   S2 
62   53 


85   79 
60   59 


84   78 
62   55 


66   85 
48   60 


79 

ft3 

83 

96 

77 

74 

39 

52 

55 

57 

51 

40 

76 

7P 

82 

90 

74 

66 

58 

54 

5fl 

65 

50 

37 

78 

84 

81 

98 

81 

79 

40 

5e 

58 

61 

56 

43 

8(1 

78 

80 

97 

76 

73 

50 

=•5 

58 

59 

5' 

41 

43   64   61 


78   68 
66   55 


85   81 
67   66 


85   80 
56   69 


83   92 
56   53 


68   84 
52   57 


77   93 
51   56 


72   84 
62   51 


69   S3 
45   57 


85   92 
56   60 


P2   77 
58   58 


72   68 
35   38 


53   47   45 


85   77 
56   52 


67   76 
47   51 


68   78 
49   56 


68   78 
49   60 


62   75 
52   51 


64   79 
50   63 


64   84 
55   54 


63   76 
51   49 


83   66 
52   63 


80   69 
50   55 


62   73 
54   52 


71   80 
50   57 


69   78 
50   66 


71   74 
41   50 


76   61 
47   49 


70   74 
51   55 


76   62 
49   50 


79   64 
52   47 


73   79 
47   62 


63   76 
51   50 


67   74 
48   49 


77   75   82 


85   81 
47   66 


87   85 
49   66 


78   86   86 
48   49   60 


85   78 
56   63 


78   67 
49   60 


22   23   24 


76   84   87 


43   50   64 


76 

85 

50 

57 

80 

76 

50 

60 

85 

84 

49 

58 

86 

83 

49 

60 

82 

80 

46 

55 

76 

83 

50 

55 

87 

82 

51 

64 

76 

83 

42 

56 

76 

83 

62 

62 

86 

64 

46 

56 

82 

76 

65 

66 

1 

87 
65 


76   83   84 
46   59   65 


61 

60 

60 

69 

49 

53 

53 

58 

65 

72 

60 

84 

42 

41 

50 

55 

65 

64 

63 

79 

45 

46 

53 

59 

63 

65 

65 

72 

49 

47 

52 

58 

64 

66 

63 

93 

38   49   48 


74   76 
49   41 


54   60   55 


99 

82 

63 

56 

77 

96 

49 

52 

92 

89 

53 

50 

75  58  75 

48  50  43 

79  60  75 

46  50  42 

65  75  75 

55  49  46 

92  62  76 


84   76 
48   46 


72   66   76 


75   80   91 


77   76   83 


62 
54 


28   29   30   31 


6?   86 
52   57 


64   89   (4 
66   60   »S 


90   92 
64   62 


66 

>2 


66   89   60 
57   60   57 


62   86 
61   63 


82 

84 

44 

48 

79 

80 

46 

49 

76 

79 

47 

50 

92   66 
60   92 


69   SO 
59   96 


69   79 
96   9» 


68   69 
62   99 


•6   (0 
99   99 


91   83 
60   99 


90   90   69 
63   61   97 


66   69   64 
46   96   46 


87   89 
60   60 


82   63 
60   93 


86   67 
59   51 


90   87 
51   5* 


62   99 


85   67   78 

57   61   97 


68  66  90  re 

61   93   56   50 


58   64   56 


SO 
66 

84 
62 

66   66   64 


76,6 

49,0 


78.6 
51.3 


81,3 
51.1 


78,3 
51.9 


61.6 
51.9 


77.6 
94.0 


77,4 
50.2 


79,2 
51,2 


77,2 
92.1 


75,2 
52.3 


78,7 
SI.* 


79.1 
52,4 


77,9 
*7,l 


76.0 
49.0 


76,3 
50,1 


75, e 
«9.9 


76,2 
46,9 


60,1 
51,7 


76,1 
52,3 


76,6 
46,6 


85 
52 

64 
52 

63 

50 

74.6 
45,4 

90 
50 

87 
54 

76,7 
46, T 

85 

57 

85 
62 

78.2 
50.7 

90 

54 

66 
57 

78.0 
49,1 

89 

64 

86 
57 

76,3 
49.6 

68,5 
96,0 


79.2 
99.6 


76.1 
57,9 


71,5 
56,0 


76,3 
56,9 


e  Notes  FoUowing  Station  Index 
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ConlLnued 


DAILY  TEMPERATURES 


VERMONT 

XONTPELIER  F»A  AIPPORT 

"ORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTM  DANVILLE 
NOBTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  J0HNS8URY 
WATEOBURV  1  NNE 
XE5T  8URKE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


Day  oi  Month 


60   65   76 
52   33   42 


63   69   80 
10   32   36 


53   62 

32   <.0 


62  67  79 

32  34  41 

59  64  75 

32  33  36 

59  69  79 


63   60 
32   32 


63   67 
32   33 


76   77   S4 
59   52   57 

80   79   86 


74   77   B7 


58   55   60 


78   83   83 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  KB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
#    »    « 
SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


58 
32 

60 
33 

68 
39 

78 
57 

58 
27 

62 
27 

68 
27 

78 
30 

61   55 
66   57 


79   76   67 


73   70 
57   46 


10    II    12 


86   76 
59   5  3 


84   74 
62   58 


77   85   75 
57   57   48 


67 

68 

77 

44 

36 

38 

62 

69 

78 

37 

36 

42 

64 

69 

75 

34 

34 

42 

64   67   75 


77   68 
51   45 


61   72   77 
43   42   52 


70   64   69 
39   43   38 


62   65 
33   35 


40  38  37 

58  54  61 

34  31  31 

68  65  71 

40  39  37 

64  60  68 


S3   86   87 
53   59   59 


76   80   85 
61   5ft   63 


81   88   87 
42   55   62 


44   51   58 

70   77   80 
44   52   54 


46   55   60 


63   72 
41   37 


68   77 
42   37 


4  7   59 
30   36 


65   75 

41   38 


61   70 
41   35 


63   74 
36 


13   14   15 


16   17   18 


73   60   73 
50   51   47 


73   55   65 


65   75 
42   38 


68   53   66 


54   65 
40   29 


61   54   44 


59   51   41 


64   59   48 


62   63   75 


64   62   75 
52   44   34 


64   65   77 


62   65   74 


46   58   52 


84   87   76 


81   86   78 


80   85   85 


85 

78 

78 

75 

56 

60 

59 

50 

54 

47 

82 

78 

76 

64 

65 

55 

51 

40 

51 

43 

85 

80 

78 

75 

57 

57 

56 

49 

50 

45 

81 

74 

71 

68 

52 

55 

51 

42 

50 

40 

84 

77 

80 

80 

60 

58 

58 

51 

55 

44 

87 

75 

73 

53 

44 

51 

75   81   86 


84   87   77 


84   85   77 
50   60   52 


79   86   76 
45   56   47 


63   76 
55   52 


48   60 
45   40 


60   75 
52   50 


58   72 
50   50 


65   73 
57   50 


78   78 
50   50 


76   76 
49   54 


74   65 
54   52 


76   60 
46   47 


19   20   21 


80   69 

49   45 


58 

Mi 
65 

76 
59 

75 

78 

85 

43 

54 

55 

74 

87 

82 

41 

60 

49 

69 

73 

85 

43 

53 

52 

67 

75 

80 

40 

54 

48 

73 

72 

83 

44 

50 

54 

74   73   85 
37   54   51 


67   76   77 
52   47   46 


62   73   76 
56   54   50 


65   74   78 
54   51   44 


61   76 

51   44 


67   75   77 
54   50   54 


68   73   73 
58   55   54 


69   77   78 


75  60  76 

49  50  43 

71  57  70 

48  44  37 

77  64  77 

49  49  48 

78  62  75 


49 

60 

69 

67 

45 

85 

69 

54 

47 

80 

68 

50 

47 

83 

79 

52 

58 

77 

82 

49 

50 

85 

84 

53 

60 

76 

82 

51 

59 

79 

82 

47 

47 

83 

49 


87 
49 


46  48 

78  96  85 
44  52  68 

76  82  80 

40  49  68 

79  84  86 


28   29   30   31 


S4   85   83 

54   59   52 


83 
51 


84  85  81 

53  57  54 

75  81  80 

43  48  53 


70   80   85 
36   37   46 


85 
49 

87 


88 

62 

72 

57 

87 

60 

83 

58 

90 

89 

60 

89 

65 

86 

64 

80 

54 

82   75 
56   52 


88   78 
55   53 


85   76 
5*   52 


82   72 
54   53 


87   87   85 


85   97 
55   55 


89 
55 

88 
56 

88 
55 

87 

56 

84 

83 
56 

85 
*9 

82 

50 

85 
»5 

78   88 
52   54 


79   85 
42   48 


87   90 
53   63 


79   85 
51   62 


82   80 
46   50 


38   45 

80   80 


87   89 
61 


83 
58 

85 
54 

87 
60 

80 


86   88 
59   61 


89   88 
57   57 


83 
J3 


70   76 
43   52 


75   85 
52   55 


76   75 
41   50 


39  43  54 

83  80  89 

44  50  55 

77  81  86 

40  47  58 


89   82 
62   56 


85   79 
62   61 


91 
62 

66 
57 

77 
59 

94 
55 

90 
63 

90 
S7 

87 
59 

80 
54 

91 
63 

90 

88 
55 

87 
92 

88 
61 

80 
SO 

87 
5* 

89 
51 

87 
56 

67 
93 

80 
56 

78 
53 

S2 

57 

82 

45 

79 
92 

81 
♦9 

91 
64 

67 
57 

75 
59 

92 
53 

91 

61 

89 

87 
60 

65 
55 

80 
56 

90 
52 

86 
58 

»» 

a 

74.1 

*8,e 


79.4 
50.2 


62,9 
44,1 


76.3 

50,4 


72.4 


77.1 

52.2 


77,8 
47,4 


79,7 
50.5 


75.1 
51.6 


7*.» 
42,7 


79.* 
91. t 


77,4 
53,1 


79,9 
92,4 


78. 1 
♦  7,9 


90,0 
54,9 


76,9 
97,7 


79,9 
91,7 


79,9 
»7,9 


76,9 
48,9 


71, » 
45,9 


79.3 

91, e 


77,9 
48,* 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Statton 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 

CANNON  MOUNTAIN             SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

MOUNT  WASHINGTON         1  SNOWFALL 
1  SN  ON  GND 

0,2 
T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Inde; 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1966 


CONNECTICUT 

#   #   • 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  Sm 


CENTRAL 
COVENTRY 


NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


COASTAL 

NEW  GLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 


COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

*   •   tt 
SOUTHERN 

LAKEPORT  2 


MASSABESIC  LAKE 
RHODE  ISLAND 


VERMONT 

«   ft   « 
WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WI 
MAX 
MIN 


IND 


.13 


.15 

*4|  50 
65 


.04  .11 

<>3  29 

64  89 

91  63 


Da7  Of  Month 
IS 


16 


17 


,05 


.24 

SO 
86 

64(  sal  64 


.25  .24 

50 


.11  .20 
10  40 
T5   90 

55I   57 


.24  .22 

37   37 


.20  .16 
5 

92 

68 


.25  .22 

64   37 

81 

S6   54 


.03  .23 
60   34 


.23  .30 

46  114 

90  S2 

65  64 


.07 
37 
75 
59   65 


16  .22 

29  36 

89  90! 

621  7l| 


o  o  »; 


4,75 

161 

87.0 

59,9 


5,42 

1430 


6.07B 
2457 
79.7 
57.2 


5,41 
1058 
84,5 
61.9 


4,94 

799 

83,4 

58,0 


5.838 

730 
80.0 
53,2 

5,09 
824 


5,27B 
2325 


5.44 
1514 
81.7 
57,3 


I 


DAILY 

SOIL  TEMPERATURES 

Time 

Day  of  month 

a 

a 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

KINGSTON,    R.     I. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

62 

59 

62 
57 

65 
56 

66 
59 

69 
61 

70 
62 

70 
64 

70 
64 

71 

64 

55 
54 

64 
59 

64 
59 

62 
60 

69 
50 

70 
63 

58 
52 

70 
64 

67 
64 

56 

54 

70 
53 

71 
64 

72 
65 

71 
65 

71 
56 

70 

64 

58 
54 

72 

65 

75 

67 

73 

69 

75 

69 

52.9 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

61 
60 

60 
59 

62 
58 

64 
60 

66 
52 

67 

64 

66 
65 

68 
64 

68 
66 

55 

64 

64 
62 

63 
61 

52 
52 

56 
62 

67 
65 

55 
65 

57 
65 

57 
65 

67 
65 

58 
65 

70 
66 

70 
67 

70 
66 

70 
68 

70 

69 

68 
67 

70 
67 

72 

59 

72 

71 

73 
70 

57.0 
64.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

58 
58 

59 
58 

58 
57 

59 
58 

61 

59 

62 

61 

62 
62 

63 
62 

54 
63 

63 
52 

61 

61 

60 
50 

60 
60 

51 
60 

63 
61 

63 
62 

53 
53 

64 
53 

64 
53 

64 
63 

55 
54 

55 
65 

55 
55 

65 
65 

56 
65 

65 

64 

65 
54 

57 

6S 

68 
67 

58 
67 

63.1 
62.2 

24    INCHES 

5    PM 

1 

59 

59 

59 

60 

62 

62 

65 

64 

64 

54 

54 

62 

61 

62 

54 

64 

65 

55 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

68 

6  = 

59 

64.0 

KINOSTON,  R.  I. 


DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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■;! 


•;S<-- 


Connecticut 

tt   «   • 

FEBRUARY  1966 
5T4MCOR0  5  N 


«    «    tt 
SEPTEWBER  1965 


NEW  6L0UCE5TER 


DECEMBER  1965 
TELOS  04M 


•    #    # 
MARCH  1966 


HOULTON 


tt    «    * 
MAY  1966 


NEW  GLOUCESTER 
WO0DLAM5 


NEW  HAMPSHIRE 


*    tt    « 
DECEMBER  1965 


EPPING 


•   <   • 
JANUARY  1966 


EPPING 


«    *    tt 
FEBRUARY  1966 


COLESROOK  3  5SW 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


18.9 


M        M 


26. 2M 


39.1    22.4 


60. *M 
65.4 


43. 7M 
37.6 


20. OM 


52. IM 
51.5 


4.3 


No.  of  Oaya 


12   1448   0 


1053 


402 
*25 


1071 


21  I  1351 


3.26 


1.18 


1.87 


NEW  ENGLAND 

JUNE  1966 

DELAYED  DATA 


Precipitation 


1.67    13 


.93 


.50 


11.6 


25*         20.0 


No.  of  Days 


36      I 


I         8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NOVEMBER  196S 
L*KC  KONOnOC 

•    •    • 

DECEMBER  1«6« 


JANUARY  1966 

HOODBURV 

•    *    • 
FEBRUtRV  19t6 


MtRCH  19t« 
NOODBURV 

«   •    • 

APRIL  19t« 

HOOOBURV 

MAT  1966 
LAKE  KONOMOC 


SEPTEMBER  196! 

NIK  SLOUCESTER 

•   *   • 

DECEMBER  1969 

TELOS  0AM 


NEN  GLOUCESTER 
MOODLANO 


MASSACHUSETTS 


DECEMBER  1965 


JANUARY  19*6 


FEBRUARY  1966 


MARCH  1966 
SARONER 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    * 

DECEMBER  196S 

EPPIN9 

JANUARY  1966 
EPPtNS 

FEBRUARY  1966 
COLEBROOK  3  SSH 


DECEMBER  196! 
WOODFORD 

JANUARY  1966 
WOODFORD 

FEBRUARY  1966 
WOODFORD 

MARCH  1966 
WOODFORD 

APRIL  1966 
WOODFORD 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 

JUNE  1966 

DELAYED  DATA 


3,26 
3,79 


Day  of  Month 


,10     T 

,10      ,20 


9    I  10   I   11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25  |  26  |  27 


.21     fJO 


.oe  .DT 


T         T  j     T 


S,00  ,S2 


.22     .01 
.19 


T  .12     ,91 


29      X      31 


1,99 
1.9T 


3,19 

2.U 


3,91 

2.93 


.11     .12     .211 

.29      T  I 


.09      .23  I 

.07      T  .02 


.1«      .06      .07 


.*1      .69      .03 
.»      .60      .01 


.11      .16      .» 

.09      .>«      .S« 


.OB      .01 

.«!     .07 


.6*1      .09  .19|      .26      ,28       .09  .02  ;      .09      T 


T  .09      .11 


.19     .12     .IB 


.01     .01 

.»»     T 


,ao    .61    .0] 

.79     .t> 


,03      .06      .03      T  ,l«      .7» 


T  ,01       .06 


,69      .37      T  .IT 


.26      T      I  1.09      .OB 


Z.9T      .16      .09      .09      T  T  .19      T  .20     T  T 


,1»      .>• 


T  .95     T     I     T  ,01      .551     T 

T  .10  .26  ."  ." 

I  ! 

i  u,b: 


I      I 


S0«  letvienco  notes  toUowmg  Siation    Index. 
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SMSKk^vI^^^^^^^S  • 


DAILY  TEMPERATURES 


CnNNECTICuT 


FEBCU<RY  1966 
ST4MFCRD  5  N 


SEPTEMBER  1965 
NEW  C-LOUCESTER 

•  «    • 
DECEMBER  1965 

TEUOS  DAM 

MARCH  1966 
HOULTON 

«    tt    • 

MAY  1966 
NEW  r.LOUCESTER 
WOODLAND 

NEW  HAMPSHIRE 

•  *    • 
DECEMBER  1965 

EPPIN6 

•  ft    • 
JANUARY  1966 

EPPINC 

«    •    ft 

FEBRUARY  1966 

COLEBROOK  3  SSW 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 

JUNE  1966 

DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


35   36   36 
14  ZZ      25 


35   34   31 
17   18    3 


63   65   70   73   72   75   77 
47   53   46   48   47   47   49 


25   33   32 

17   19   20 


40   37   39 
31   34   33 


56   62 

30   30 


24   29 

10   10 


43   45 
12   19 


36   34 
32   22 


35   40 
30   33 


36   43 
11   16 


19   29 
5   12 


36   30   33 
30   20    2 


45   54   53 
17   32   26 


37   34   37 
25   10   14 


11   21   30 

20  -20  -10 


35   12 

2  -15 


43   52   48 
29   36   29 


19   17 

1-13    4 


36   42 
13   21 


55 

41 


45   56 
33   27 


87   45 
22   20 


45   24 

10    0 


49   50   47 
10   43   23 


33   33 

20   27 


37   36 
15   29 


38   36   40 
27   26   14 


34   34 
12    4 


23   35 

19   20 


40   26   32 

24    3   15 


36   42   44   53   51   40 
8    7   26   30   35   30 


36   36 

30   20 


38   38 
12    6 


22   23   24 


41   41   36 
n   17   22 


16  .  1    6 
-12  -22  .26 


37   43   48 
29   28   16 


32   36 
23   14 


46   53   64   40   39   36   31   27   40   B7 

36   32   36   34   24   30   20   10   12   30 


28   29   30   31 


13   19 

0-2 


40   66   40 
18   24   JO 


48   65   23 

30   20    9 


39.9 

18,9 


26,2 

10,0 


39.1 
22.4 


60,4 
43.7 


66.4 
37.* 


32   42   52 

14   17   28 


22   40   38   31   33   40   47 
-  4  -10  -  9   11   23    0    9 


♦O.T 
20,0 


31.* 

2.0 


See  Relerence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENOuaNu 

JUNE  1966 

DELAYED  DATA 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

•  •    tt 
DECEMBES  1965 

W0009URY 

•  *    » 
JANUARY  1966 

WOODBURY 

•  •    • 
FEBRUARY  1966 

MOODBURY 

MARCH  1966 
WOODBURY 

APRIL  1966 
WOODBURY 

MASSACHUSETTS 

»    •    « 
FEBRUARY  1966 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

8 

T 

T 

0.5 
8 

T 

0.7 

7 

7 

T 
0.8 

T 
7 

T 
T 

«.o 

- 

■ 

0,1, 
T 

- 

3.5 

2.0 
3.5 

T 
T 

T 
T 

T 

* 

0.5 

T 

- 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

m 

8.0 
8 

0.3 

8    8 

1.510.5 

2{   U 

! 

10.0 

T 
S 

3.0 

1.0 
9 

0.5 

T 
9 

9 

«.o 

13 

- 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

3,-t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2°< 

MAINE 

«   «   « 
SEPTEMBER  1965 

NEW  GLOUCESTER 

*   •   • 

MAY  1966 

NEW  GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.08 
62 
65 

*7 

m 

.10 

111 

61 

51 

.08 

■ 

6« 
39 

.26 
35 

7* 
«t 

.24 
85 

57 
39 

.30 
57 
82 
52 

.16 

77 
63 
38 

.28 
3« 

7* 
51 

.17 
99 
57 
38 

.30 
31 
78 
51 

.22 

124 
65 
40 

.31 
68 
81 
52 

.24 
70 
»4 

40 

- 

m 

.25 

48 
50 

37 

•  15 
44 
50 
35 

• 

.16 
61 
52 

36 

« 

.12 
47 
60 
38 

.17 
57 
»3 

41 

.35 

79 
57 
39 

.02 
43 
65 

43 

.09 
65 
68 
41 

71 
39 

.0! 
61 
71 
4i 

m 
m 

.07 
61 

7C 
4! 

• 

.07 
41 
69 
42 

.21 
73 
73 
56 

■ 

m 

.16 
46 
70 
55 

.1* 
58 

72 
54 

.22 

61 
81 
57 

« 

m 
m 

.22 

90 
89 
51 

.24 

el 

(!3 
55 

• 

m 
" 

.24 

96 

80 
54 

.20 

71 
76 
55 

.21 

51 
74 
56 

.21 
68 
77 
53 

.23 

62 

79 
56 

.24 

46 
75 
55 

5.46B 
20608 
67,9 
45.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


comecricuT 


BALTIC 
SARKHAHSTEO 
BLOOMFieuO 
'BRlOGEPOtT  HB  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLfWOOD  LAKE 

cocK.APON£ET  Ranger  st* 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  I  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBuRY 

DAMSON  LAKE 

EASTFOftO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

fiROTON 

HARTFORO 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

JEVETT  CITl- 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  hOLLOV  DAM 

MIDDlETOWN  4  M 

milforo 

MOODUS  RESERVOIR 

mount  carhel 

new  haven  vb  airport 

newington 

norfolk  2  sw 
Th  sranford 
TM  GUILFORD 
KALK  GAS  PLANT 

NORWICH   PUB    UTIL    PLT 

PAUChAUG   FOREST 

PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
ftOCKVILLE 

CY    RIVER    DAM 
ROUr40    POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE   HEAOOM   RESVR 
STAFFORD 

STAMFORD  9  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTOM  DAM 
TORRINGTON 

>  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURV  RADIO  HBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 


WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY 
WOODBURY    3    w 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  Faa  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

A5SUA  DAH 
BRIDGEWATER 
BRIOGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  Wa  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 
CORINNA 
EASTPORT 

SANGERVILLE  5  SE 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 
FARMINGTOH 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

CAROINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HATNESVIULE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  AP 

MOULTON 

JACKMAN 


0I2S:  02  NEW  HAVEN 
022T  01  LITCHFIELD 
0291  02  NEW  LONDON 
0299  01  LITCHFIELD 
063*  02  HARTFORD 
0806  03  FAIRFIELD 
0918    02    WINDHAM 

FIELD 


10 


HARTFORO 
LITCHFIEUD 


MACH I  A  S 
MAD I  SON 

1 1 DOLE  DAM 

IILLINOCKET 

IILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
rOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
>ORONO 

OBONO  2 

PATTEN  I  S 

PORTLAND 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOOENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

5AC0 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWhEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

I  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 

tTERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 


IT98  02  NEW  I 

2073  02  WtNOt 

22B0  02  FAIR) 

i  2690  01  LITC» 


I  NEW  LONDON 


*Oie  02  MIDDLESEX 
507T  02  NEW  HAVEN 
52T3  03  NEW  HAVEN 


659T  02  NEW  HAVEN 
6655  03  FAIRFIELD 
69*2  02  TOLLAND 
6966  01  LITCHFIELD 
7002;  02  FAIRFIELD 
7109! 01  LITCHFIELD 
7157| 02  FAIRFIELD 
T373  01  LITCHFIELD 
7432  02  HARTFORO 
790*  02  TOLLAND 


79  70  ( 


AIRFIELD 


3138  02  TOLL. 


68  01  LITCHFIELD 
59  02  NEW  HAVEN 
75  01  LITCHFIELD 
97B3J  01  LITCHFIELD 


0275 

07 

KENNEBEC 

)355 

PENOBSCOT 

03 

HANCOCK 

0*80 

03 

WALDO 

■    01  SOMERSET 


' 093*  03  CUMBERLAND 

1175  01  AROOSTOOK 

1*T2  01  AROOSTOOK 

H.79  01  AROOSTOOK 

I  1628  02  PENOBSCOT 

2*26  03  WASHINGTON 

2**2  02'  PISCATAQUIS 

2620  03.  HANCOCK 

I  2700  01:  FRANKLIN 

2702  01  FRANKLIN 

2765  02  FRANKLIN 

2868. 01  AROOSTOOK 
2878'  01  AROOSTOOK 
30*6^  02  KENNEBEC 
^^bi   02  WASHINGTON 
3353  01  PISCATAQUIS 
3651  01  AROOSTOOK 
379*  02  OKFORD 
3892  01  AROOSTOOK 
3897  01  AROOSTOOK 
*086  01  SOMERSET 

*183  03  WASHINGTON 
*566  02  ANDROSCOGGIN 
*781;  01  SOMERSET 

' *e7e;  03  Washington 

*927i  02,  SOMERSET 

5261.  01  OXFORD 
I  530*'  01  PENOBSCOT 
I  5309  01  PENOBSCOT 

5*60  01  SOMERSET 


02  PENOBSCOT 


•    02  PENi 


ISCOT 


PENOescOT 
6900  03  CUMSefiLAHO 
69051  03  CUMBERLAND 
6937] 01,  AROOSTOOK 
T17*|  Oil  PISCATAQUIS 

7250.'  03;  KNOX 
7255|  03    KNOX 
7325J  02    OXFORD 
7335    02    OXFORD 
73*9!  03    YORK 
7*07|  01    AROOSTOOK 
7*79: 03    YORK 
78271  02    SOMERSET 
79*0    01    OXFORD 
8301    03|  HANCOCK 

S353  02,  PENOBSCOT 
6398  01  AROOSTOOK 
e6*l|  02    OXFORD 


8965 

01 

)97* 

02 

V151 

0? 

931* 

02 

9360 

02 

9*91 

02 

*1    21 

♦  I  90 
*1    37 

♦  1  46 
*l  50 
41  10 
*1    *7 


T3    04 
73    02 

72  06 

73  57 


*1  52 
41  35 
41    IB 

41    99 


4t  48 
*1  42 
41    48 


7 

41    57 

1 

7 

41    40 

41    37 

7 

41    33 

' 

41    34 

, 

44    19 

44    19 

\ 

47    15 

44  13 

45  II 

45  za 

45  50 

43  53 

46  oe 

*6    08 
45    36 

44  39 


4] 

72    96 

41 

73    28 

», 

72   31 

72    17 

41 

72    96 

72    21 

41 

73    19 

41 

73    2S 

41 

72    59 

41 

72    09 

41 

73    19 

41 

41 
41 

jj 

73  22 

72    03 
72    43 

72    39 

72    29 

72    11 

72  43 

73  05 

72  26 
72  54 
72    53 

72  44 

73  13 
72  46 
72    43 


73 

29 

12 

04 

n 

51 

72 

57 

73 

38 

72 

26 

73 

33 

73 

37 

73 

71 

73 

in 

72 

72 

17 

73 

^3 

/3 

10 

72 

15 

73 

03 

73 

07 

73 

07 

73 

02 

72 

47 

71 

54 

72 

57 

73 

oe 

72 

57 

71 

14 

/3 

16 

70  28 
70  29 
70    09 


70 

15 

70 

68 

no 

69 

11 

69 

07 

37 

70 

33 

70 

27 

69 

58 

70 

67 

67 

?6 

69 

70 

37 

4B 

39 

67 

24 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ANSONIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPI.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  »  POWER  CO, 
METROPOLITAN  DIST  COMM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO, 


ST.    PAR 

K    •    FOREST    COW 

RAYMONI 

J.    RUS2ALA 

COLLINS 

COMPANY 

UNIVERS 

ITY    OF    CONN. 

GROTON  PUBLIC  UTIL 
ENG.  OEPT.  HARTFORI 
SEWAGE  TREATMENT  Pi 
U.S.  WEAIMER  6JREAI 
JEWETT  CITY  WATER  l 
NEW  LONDON  WATER  W( 


I  AGfi  EXP  STATION 
WEATHER  BUREAU 
DEPT.  HARTFORD 
.RD  C.  CMILDS 
HAVEN  WATER  COMPANY 
HAVEN  WATER  COMPANY 
I.  LIGHT  ♦  POWER  CO.. 
.  PUBLIC  UTILITIES  | 
PARK  ♦  FOREST  COMM.I 


GREENWICH  I 
I  ROCKVlLi 


iTER  COMPANY' 


CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPLy! 

CLOSED  V-22-66 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR,  ENG.  WATERBuRY 
WTR,  COMM.  NEW  BRITAIN  I 
MRS.  GLORIA  A.  WALKER   | 

STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I  S  CORPS  OF  ENGINEERS  . 
'TR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 
ATERBURY  WATER  C0MPANY| 
TR,  COMM.  NEW  BRITAIN  , 
IRS.  ELEANOR  GILLETTE  1 
CLOSED  11/19/65     | 


PETER   wi 

LIAMSON 

■ED.    AVI 

TION    AGENC 

FORCE 

U    S    WEATHER    BU 

REAU 

GERARD    LAVERDI 

INTEHNATL    LOGO 

NG   COR 

RAYMOND    K.     PAL 

lER 

WILLIAM    K,    LEE 

MRS.    ELMER    J. 

BANGOR    HYORO-ELEC.    CO 

MRS.    DOROTHY    S 

JONES 

MRS    BETTY    WING 

CHARLES    S.    PREBLE 

JAMES    A.    SCHOF 

ELD 

JOSEPH   M.    F0« 

GARDINER    WATER 

DISTRIC 

,  CATHERINE  HAMILTON 
.  AVIATION  AGENCY 
.lAH  CUMHING 

CENTRAL  Maine  power  CO. 

IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO.l 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RVR  P  *  P  CO 
UNION  WATER  POWER  CO, 
GREAT  NORTHERN  PAPER  COi 


MAINE  FOREST  SEHVlCd 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 


GREAT  NORTHERN  PAPER  Co! 


CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
ARMANO  VIOLETTE 

rumford  falls  power  co 
central  maine  power  co 
Thomas  r.  mC  hugh 
sanford  water  district 
central  maine  power  co. 
erwin  f,  miller 
national  park  service 

ferhald  k.  linscott 
maine  pub  service  co. 
public  svc.  co.  of  n.h, 
bangor  hydro  elec  co 
mrs.  martha  york 
union  water  power  co. 
gordon  l  dilmore 
u  s  bureau  of  customs 
kennebec  water  districl 
central  maine  power  co. 


STATION 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRf    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BEEChwOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH   HILL    DAM 

BLUE    HILL    WB 

{TBOSTON    WB    AIRPORT 
I BOYLSTON 
, BRIDGEWATER    M    C    I 
BROCKTON 

; BUFFUMVILLE    DAM 


CHESTER    2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
I  CLINTON 


■  BRIMFIELD   DAM 
PEPPERELL 

■  WAREHAM 


I  GARDNER 

I GROTON 
1 HARDWICK 
I HATCHVILLE 
I  HAVERHILL 
] HEATH 

H INGHAM 
I HOLYOKE 

I  hoosac  tunnel 

' HUBBARDSTON 
I  HYANNIS  2  NNE 

I  IPSWICH 

I  knightville  dam 

I  LAWRENCE 
LITTLEVILLE  DAM 
LOWELL 
MANSFIELD 


NANTUCKET  WB  AIRPORT 
i»NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 


PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  MB  A 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  I 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  SI- 
SANDWICH 


I  SEGREGANSE 
,  SHELBURNE  I 

■  SOUTHBRlOGl 
i  SOUTl 


STOCkBRIDGE 


TURNERS  FALLS 


west  otis 
winchendon  no  2 
woods  hole 
worcester  wb  airport 

new  hampshire 

benton  5  sw 


CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTIOl 

CLEAR  6R0OJC 
C0LE6R00K  3  SSW 
CONCORD  WB  AIRPOR 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

EAST  DEEBING 


GILMANTON  2  E 
GRAFTON 
GREENVILLE 
hANOvER 

HILLSBORO  2  W 
HOPKJNTON  DAM 
HUDSON 
JEFFERSON  *  S 


COUNTY 


01  BERKSHIRE 

02  HAMPSHIRE 
02  WORCESTER 

MIDDLESEX 
02j  WORCESTER 
02i  MIDDLESEX 
03' NORFOLK 


0860  03  PLYMOUTH 
0998  02  WORCESTER 
1 376  03;  BARNSTABLE 


1430 

01 

HAMPDEN 

1436 

HAMPSHIRE 

1441 

SUFFOLK 

1961 

02 

WORCESTER 

177* 

01 

HAMPSHIRE 

2107 

WORCESTER 

2369 

02 

MIDDLESEX 

2451 

PLYMOUTH 

2501 

DUKES 

264? 

BRISTOL 

28  06 

07 

WORCESTER 

2975 

2997 

02 

NORFOLK 

3092 

02 

WORCESTER 

3270 

02 

MIDDLESEX 

3401 

02 

WORCESTER 

3471 

BARNSTABLE 

3505 

07 

ESSEX 

FRANKLIN 

367* 

01 

PLYMOUTH 

3702 

3713 

01 

BERKSHIRE 

3772 

0? 

WORCESTER 

3B21 

03 

BARNSTABLE 

3876  03  ESSEX 
3985  01  HAMPSHIRE 

4105.  02  ESSEX 
*2*6'  01,  HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
BRISTOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 
WORCESTER 

NANTUCKET 


*313 

02 

4**9    02 

4667 

02 

4711 

03 

4744 

03 

4760 

02 

fi" 

03 

552* 


02  I 


ESSEX 


LIN 


>  02'  WORCES 
' 600*  02!  NORFOLK 
6251  02;  HAMPSHIRE 
6262  03  PLYMOJTH 
63Il!  01  BERKSHIRE 
I  6322J  02|  WORCESTER 

6414  01  BERKSHIRE 
I  6425J  Oil  HAMPSHIRE 
■  64861  03,'  PLYMOUTH 
6681'  03  BARNSTABLE 
6699  02i  WORCESTER 
6783  02  MIDDLESEX 
6938  03  PLYMOUTH 


712 


'  ESSEX 


7293' 03  BRISTOL 
7370  02  FRANKLIN 
!.  WORCESTEI 


7627 
7692 

l\ 

79611 03 

8030 

80*6 

815* 

8159 

02 

8181 

01 

8367 
8573 

02 

BARN 


ABLE 
MIDDLESEX 
HAMPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 


filSTOL 
OfiCESTER 
RANKLIN 
02( NORFOLK 

3,  Oil  BERKSHIRE 
3;  02|  HAMPDEN 
1    02    HAMPDEN 
9|   01     HAMPDEN 
2l  NORFOLK 


MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

WORCESTER 


I  02' GRAFTON 


1552, 02|  SULLIVAN 
1590!  02,'  GRAFTON 
1683  02  MERRIMACK 


HILLSBORO 
ROCKINGHAM 
COOS 


"Z 

0! 

01 

9780 

9893 

03 

9923 

02 

0681 

01 

0690 

07" 

01 
02 

,  3530'  Oil  SfiAFTt 


T-Xl 

" 

:'  HILLSBORO 
!  MERRIMACK 
:■  HILLSBORO 

:.  CHESHIRE 

:■  BELKNAP 

BELKNAP 


T3  0» 
72  32 
71    93 

71  2B 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72    07 

71  07 


72  99 
72  51 
71  09 
71    41 


72  96 
72  OS 
71    35 

70    40 

70  31 

71  10 

71     29 

71  25 
71    59 


70  32 

71  04 

72  49 
70  55 
72  36 
72  58 
72  00 
70    16 

70  52 
72    52 

71  10 


42  26 
42    31 

41  59 

42  04 
*2  22 
42  31 
41 


47 

09 

71    34 

70   59 

47 

36 

71    01 

42 

10 

71    31 

41 

15 

70   0* 

3S 

70    56 

70    55 

28 

72    21 

71    41 

71    13 

24 

72    24 

70    36 
70    52 

70  30 

71  07 

72  44 

72  05 

73  25 
69    59 

71  06 

72  35 
71    49 


2   05 

72    56 

2  oe 

71    26 

2    23 

71    19 

2    10 

73   09 

1    31 

70    40 

2    16 

71    52 

71 

28 

72 

23 

71 

38 

71 

■»3 

30 

'1 

07 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

'1 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


NEW  ENSLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COW, 
OF  ENGINEERS 


tlHEA; 


lASS.) 


WEA.    SVC. 
R. RESOURCES    COHM 


100   5P   9P 


440 

16( 

nic 

6P 

56C 

HID 

92C 

94C 

1O90 

562 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INS' 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
ETRO,  OlST.  WTR.  COMM, 


,  METRO. 


COMM. 


'  frank  c.  herron 

i  u  s  corps  of  engr  i 

i  mrs.  mary  e.  davis 
cranberry  exp.  station  | 

; henry  b.  hough        1 
richard  c.  brigham 
OEPT. PUBLIC  wcaxs     ' 

j  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
EARL  F.  SMITH 

, MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

I F.  ROBERT  SKILLING 

' HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO.   , 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JRJ 

! CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO.! 

I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ESSEX  COMPANY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 
■  PROP.    LOCKS    t    CANALS 

MASS. W7R, RESOURCES  COMm' 


SS.W 


t.RESi 


NSON 
ICES  COMM; 


MASS  WTR  RESOURCES  COMMI 

1  U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER  1 

I  MASS. WTR, RESOURCES  COMMi 
I  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. I 
OELWYN  K.  BARNES  | 
,  JOHN  R  ANDERSON 
METRO.  DIST.  wTR.  COMM.| 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM[ 
,  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
' DIR,  HARVARD  FOREST 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU  \ 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM: 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO.  ' 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO, 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
H.  E.  LAUT2ENHE1SER     I 


NEW    BEDFORD    WATER 

WORKS 

REV.    R.    M.    BARKEf 

U.S.    COAST    GUARD 

W.    A.    WINSOR 

BRISTOL   CO.   AGR. 

SCHOOL 

NEW    ENGLAND    POWEf 

CHESTER    fi.    SPIELVOGEL 

DAVID    A.    HUNTER 

CAPE    COD    NATL    SE; 

SHORE 

HETRO.    OIST,    WTR. 

COMM. 

U.S.    ARMORY 

METRO.    DIST.    wTR, 

NUNZIO    LANCIANI 

NESBITT    H.    6ANGS 

JN    WATER    WORKS 

OF    ENGIN 

ERS 

ARSZY 

ARTHA    S. 

GARDNER 

C.     TURNE 

.    JR. 

S    0.    DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS. WTH. RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTN, 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


JAMES  PAl 

FREDERICK  w.  BREBNER 

CORPS  Of  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 

AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETTE  SEMINARY 

JOHN  STOUGHTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  YOUNG 

BUREAU 


E. 


lASH 


JOE  E 

GERTI 

DUBLIN  SCHOOL. 

UNIVERSITY  OF  N.H. 

RODNEY    L.    GILBERT 

BERNARD  0.  GAUTHIER 

G.  E.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 


CORPS    0 

F    ENGINEERS 

=RANK    L 

.    UHLENBERG 

>M|LLIP 

K,    BROWN 

■IR.    JZt 

*    VAILLANCOURT 

DARTMOU 

TH    COLLEGE 

PUBLIC 

SERv,    CO.    N.H. 

J    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

>UBLIC 

SWEENEY 

(ERTON 

■.    GOODRICH 

iENNET*' 

e.    GOUcO 

ER    RESOURCES   BI 

:.    CRANE 

fiLLlAN 

POOR 

FED.    AV 

AT  ION  AGENCY 

STATION  INDEX 


\ 


■.amitiEo 









.^ 

^ 

M 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

J^ 

g 

TIME  AND 

s 

0 

9 

~ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

1 

1 

i 

OBSERVER 

i 

E!t 

i 

PS 

NEW  HAMPSHIRE 

1 

LINCOLN 

*.732 

02 

GRAFTON 

10 

44 

03 

71  41 

BIO 

EDWARD  M.  CLARK 

MAC  DOWELL  DAM 

HILLSBORO 

10|  *.2 

71  59 

969 

8A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

MANCHESTER 

5072'  02 

HILLSBORO 

00 

71  28 

170 

7A 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.M. 

MARLOW 

5'  i.3 

72  13 

HBO 

HARRIEI  M.  PERKINS 

MASSASESIC  LAKE 

S2ir  02  MILLS80R0 

'•') 

71  24 

250 

8A 

BA 

BA 

MANCHESTER  WATER  WORKS  ; 

MIlFORO 

5*i00  01  coos 

1  I>A 

71  13 

1180 

UNION  kaTER  POWER  CO. 

5*.l2!  02  HILLSaORO 

49 

71  39 

300 

7P 

H 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

MOUNT  SUNAPEE 

5629  02  MERRIMACK 

51  '.I 

72  06 

1260 

7A 

7A 

RJCHARO  D.  PARKER 

5639  01  COOS 

71  18 

6262 

MIO 

MID 

MT.  WASH.  DBS.  CORP. 

NASHUA  2  NNH 

5712  02;  MILLSBOflO 

10 

42 

47 

71  29 

140 

HP 

7A 

" 

PENNICHUCK  WATER  WORKS 

NEW  DURHAM  3  NNW 

57801 02  STRAFFORD 

10 

43 

29 

71  11 

640 

N>H.  FISH  +  GAME  DEPT> 

NEWPORT 

5868|02l  SULLIVAN 

5 

22 

72  10 

900 

H.  P*  SHEPARD 

OTTER  BROOK  OAH 

63681 02  ROCKINGHAM 

71  09 

570 

5P 

5P 

MARY  R.  STRACHAN 

6550i  02.  CHESHIRE 

; 

42 

57 

72  14 

660 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETER60RO  2  S 

6697  02  HULS60H0 

6P 

G.  A.  MORI  SON 

PIMCHAM  NOTCH 

13,  *.<. 

71  15 

GEORGE  HAMILTON 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856, 01  COOS 

03 

71  23 

135C 

N.M.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 

PLYMOUTH  1  E 

69*5  02,  GRAFTON 

7A 

PORTSMOUTH 

6980  02  ROCKINGHAM 

4  43 

04 

70  47 

40 

MID 

MID 

M 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  DANBURY 

7967  02  MERRIMACK 

10  *3 

29 

71  53 

690 

7A 

EDNA  F.  POWERS          | 

SOUTH  LTNOEBORO 

8081  02  HILLSBORO 

10  42 

S3 

71  *7 

646 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

SOUTH  WEARE 

819'-'  02  HILLSBORO 

03 

71  43 

700 

*P 

MRS.  E.  M,  RICHMOND 

23 

72  05 

1030 

WILLIAM  PLAINE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

6539  02  CHESHIRE 

si  i>i 

72  19 

550 

SA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAMWORTH  2 
UALPOLE  2 

8610  02!  CARROLL 
3855  02l  CHESHIRE 

5 

43 

51 
05 

71  16 

72  26 

43C 

9P 

5P 

H 

S  F  DAMON 

HRS>  MARION  W.  ANDROS 

WARREN 

8865  01'  GRAFTON 

10 

71  53 

700 

C 

N.H.  FISH  HATCHERY 

WATERVILLE  VALLEY 

8960  02|  GRAFTON 

43 

57 

71  30 

1500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS      1 

WEST  RUMNEY 

9<.74  Ol!  GRAFTON 

IC 

71  51 

560 

7A 

ELVA  M.  CHIVELL 

WHITEFIELD 

9616'  Oil  COOS 

44 

23 

71  37 

10801 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO,  N.H.   ' 

WINCHESTER 
WOLPEBORO 

9726  02  CHESHIRE 
97i.O  02  ROCKINGHAM 
9B66  02  CARROLL 

jo« 

47 

72  23 
71  19 

71  U 

450 
732 

6P 

7P 

% 

CARL  D.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  BIERWEILER 

WOODSTOCK 
YORK  POND 

99'>0  02  GRAFTON 

10,  '•3 

71  41 

720 

6P 

FRED  S.  BROWN 

01 

COOS 

44 

30 

71  20 

1590 

8A 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERY 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0S96 

01 

NEWPORT 

4 

*l 

10 

71  35 

XIO 

MID 

MID 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3305  01 

PROVIDENCE 

18 

41 

53 

71  34 

420 

BP 

BP 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

'.266'  01,  WASHINGTON 

41 

71  32 

100 

SP 

9P 

SP 

GH 

AGRI.  EKP.  STATION      j 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

5215  01  NEWPORT 

31 

71  19 

20 

6P 

6P 

CITY  OF  NEWPORT 

6698  01  KENT 

4  41 

71  26 

51 

MIO 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOONSOCKET 

9«23' 01  PROVIDENCE 

41 

59 

71  29 

1601 

BA 

:  H 

NOHMAND  ROY             , 

VERMONT 

1 

i 

8ALL  MOUNTAIN  DAM 

0277 

03  WINDHAM 

5 

07 

72  4B 

1130 

: 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS   ' 

BELLOWS  FALLS 

08 

72  27 

300 1  a A 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

0563  02i  BENNINGTON 

73  13 

5701  6P 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  It    H 

0661  01  WINDSOR 

53 

72  38 

660I 

7* 

VICTOR  R.  PERKINS 

BLOOMFIELO 

0690  01  ESSEX 

71  35 

1 0401   7A 

RENE  ROUTHIER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076  021  CHITTENDEN 

73  12 

400 

6 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  we  AIRPORT 

28 

73  09 

332 

MID 

MID 

;  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1213! 01  ESSEX 

00 

71  32 

1060 

P.  E.  FEARON 

CAVENDISH 

12'.3i  031  WINDSOR 

23 

72  36 

600 

6P 

6P 

M 

CENT. VT. PUBLIC  SERv.CO. 

CHELSEA 

1360  Oil  ORANGE 
1 

58 

72  28 

750 

7A 

7A 

" 

MRS.  ELIZABETH  TAPLIN 

CHITTENDEN 

K.33'  02'  RUTLAND 

42 

72  57 

lOOOJ 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

CORINTH 

1565'  01'  ORANGE 

72  17 

1140 

DAVID  HASTINGS 

1580  02  ADDISON 

57 

73  13 

340   6P 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

1715  01  CALEDONIA 

25 

72  oe 

1390l 

OTjS  F.  BfilCKETT 

DORSET  1  S 

1786  02  BENNINGTON 

15 

73  06 

9B0   6P 

6P 

flUFUS  S.  GILBERT 

ENOSeURG  FALLS 

2769  01  FRANKLIN 

55 

72  48 

6P1 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

28'i3  02  CHITTENDEN 

31 

73  07 

344 

i   "* 

MRS.  GILES  JACKSON 

GAVSVILLE 
GILMAN 

3266  01  WINDSOR 

72  43 

770l 

CLARENCE  W.  RALPH 

SSAl  01  ESSEX 

25 

8501 

8aI 

OILMAN  PAPER  COMPANY 

GRAFTON 

S'.OOJ  03|  WINDHAM 

11 

72  37 

ii9o: 

1 

1 

:  AVERY  H.  PARK 

1                         : 

^ 

Ul 

OBSERVATION 

d 

z 

tu 

U 

§ 

TIME  AND 

z 

0 

9. 

Q 

P 

P 

TABLES 

STATION 

B 

Q 

COUNTY 

< 

P 

3 

3 

z 
0 

< 

OBSERVER 

1 

fi: 

i 

us 

^ 

E 

gl 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

02 

FRANKLIN 

2 

44  96 

73  03 

190 

ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4092 

02 

CHITTENDEN 

44  17 

72  5a 

700 

BA 

MAUDE  SHATTUCK 

MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43  11 

73  02 

seo 

BA 

PAUL  TODTSCHINDER 

MANCHESTER  DEPOT 

02 

BENNINGTON 

43  10 

73  03 

700 

TOWN  OF  MANCHESTER 

MAYS  MILL 

5029 

03 

WINDHAM 

42  45 

72  44 

629 

7A 

MRS.  GLADYS  E.  MAT 

MC  INDOE  FALLS 

5044!  01 

CALEDONIA 

44  15 

72  04 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MIDDLESEX 

51321 01 

WASHINGTON 

72  41 

459 

SA 

8A 

GREEN  MTN.  POWER  CORP* 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

5278:  01 

WASHINGTON 

72  34 

1126 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORRISVILLE 

LAMOILLE 

44  34 

72  36 

660 

WATER  *  LIGHT  OEPT. 

5376 

01 

LAMOILLE 

44  34 

72  36 

680 

5P 

5P 

HOWARD  N  TERRILL 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

01 

LAMOILLE 

44  32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BROADCASTING  CORP. 

NEWFANE 

43  00 

72  38 

470 

BA 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44  55 

72  12 

766 

MIO 

MID 

MILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

CALEDONIA 

44  28 

72  07 

1140 

MID 

AOR.  RESEARCH  SERVICE 

northfield 

5733 

WASHINGTON 

44  08 

72  40 

810 

BA 

BA 

WILLIAM  A.  BRYAN 

NORTH  HARTLANO  DAM 

0: 

WINDSOR 

43  36 

72  21 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5982 

03 

WINDSOR 

43  20 

72  30 

960 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERU 

6339 

03 

BENNINGTON 

43  14 

72  54 

1660 

ALDEN  C.  WIRES 

PLYMOUTH  UNION 

WINDSOR 

43  32 

72  44 

1220 

BA 

RICHARD  a,  MOORE 

READING  MILL 

6745 

01 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1480 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

READSBORO  1  SSE 

6761 

03 

BENNINGTON 

42  46 

72  56 

1120 

6A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

ROCHESTER 

01 

WINDSOR 

43  51 

72  48 

830 

7A 

7A 

H 

RODNEY  L.  JOHNSON 

RUTLAND 

6995. 02 

RUTLAND 

43  36 

72  58 

620 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

SAINT  ALBANS  SAY 

7026  02 

FRANKLIN 

73  10 

110 

5P 

RAYMOND  C.  SWEENY 

SAINT  JOhNSBURy 

7054,  01 

4*  25 

72  01 

699 

4P 

4P 

:  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

7098  02 

ADDISON 

43  54 

73  05 

370 

BA 

CENT. VT, PUBLIC  SERV.CO, 

SEARSSURG  STATION 

7152  03 

WINDHAM 

42  52 

72  59 

1550 

BA 

: 

NEW  ENGLAND  POWER  CO* 

SOMERSET 

7401103 

WINDHAM 

42  56 

72  97 

2080 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

SOUTH  LONDONDERRt 

7617.;  03 

WINDHAM 

43  11 

72  49 

1030 

7* 

JAMES  TWITChELL 

SOUTH  NEWBURY 

ORANGE 

44  03 

72  05 

470 

BA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

TOWNSHEND  DAM 

842e'  03 

WINDHAM 

43  03 

72  42 

510 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TYSON 

8512.01 

WINDSOR 

43  27 

72  42 

1070 

EDITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556  03 

ORANGE 

72  16 

463 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

42  45 

72  31 

225 

SA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WAITSFIELD  2  WSW 

8644' 0: 

WASHINGTON 

44  11 

72  51 

820 

8A 

HENRY  J.  PERKINS 

1 WARDS60R0 

43  03 

72  47 

980 

MRS.  EDITH  Plimpton 

WATER8URY  1  NNE 

8815  01 

' WASHINGTON 

44  21 

72  45 

BIO' 12M 

12M 

RADIO  STATION  WDEV 

' WEST  BURKE 

CALEDONIA 

71  59 

900i  8A 

6A 

OILMAN  W.  FORD          1 

9735  0 

42  47 

72  99 

14901 

aA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WOODFORD 

9953|03 

BENNINGTON 

42  53 

93  02 

22401 
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ANNUAL     1965  STATION    INDEX 

ANNUAL    1965  STATION    INDEX 
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NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
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TOTAL   SNOWFALL   TRACE 
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STATION   ESTASLISHED    DECEMBER    9,     1965 
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JANUARY    1966 

JANUARY     1966 
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NOVEMBER    1965 
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CLIMATOLOGICAL    DATA   TABLE 

DAILY   TEMPERATURE   TABLE 

CLIMATOLOGICAL   DATA   TABLE 
DAILY   TEMPERATURE   TABLE 
DAILY    PRECIPITATION    TABLE 


CAMP   WELLFLEET 


COLE BROOK 


STATION   NAME    SHOULD    BE    SOUTH    WELLFLEET 


CORRECT    STATION   NAME    COLEBROOK    3    SSW 


NAME    SHOULD    BE    I 


AVERAGE    MAXIMUM    TEMPERATURE    30.0,     AVERAGE 
MINIMUM    TEMPERATURE     10,1,     AVERAGE    TEMPERATURE 
20.1,    LOWEST    TEMPERATURE    -13,     DATE     13TH,     TOTAL 
DEGREE    DAYS    1387,    NUMBER    OF    DAYS    WITH   MAXIMUM 
TEMPERATURE    32=    OR    LESS    16,    NUMBER    OF    DAYS    WITH 
MINIMUM    TEMPERATURE    0"     OR    LESS    6 

MAXIMUM    TEMPERATURE    ON    26TH    28,     27TH    31, 
MINIMUM    TEMPERATURE    ON    26TH    -8,     27TH    3,     AVERAGE 
MINIMUM    10.1 


MONTHLY  TOTAL    •,     AMOUNT    ON    31ST    ' 


REFERENCE    NOTES 


SSsiSSS=~!5?=~?™?^^^^^ 


ny  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  a 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  a: 

5  of  average  daily  ten 
and  speeds  dn  uled  by  the  number  of  obi 

I  Index  shows  observation  times  in  local  standard 


NEW  ENGLAND 
JUNE    1966 
{Maine,  New  Hampshire,  Vermont,    and 
England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87.  Unlveralty 
HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


o,  the  negtit^ve  departures  Of  ave^e  dauy  temperatures  f^me^^p;- ^^^i;ip;;^n.:^^:^r^.-rS::^ 

SfS^^r^S^iabJt  frre;:aron';°m:  t^Xx:e;'re:ther°rur:rr;i:^'s-.,t'S„T^  ^;r?hT".7""'''  ^°"^  ""'"T'  T''  '"^  *""^"°-  -  <'^^"«'"  =-'"«  ««-    snow  on  ground  in  the  ■•Snowfall 
tion..  table.  ■■!..,.  Temperature"  table,   "Evapora.ton  and  Wm^d"  tablc^^rs^oVf^fl  Inr'"r;aira°nVS^::  ^rr^d-TabTe^X^  '^:^  frj^r^hr^;  l^illJ^^^^J'ST:^::^^'-   """^  ""''''"■ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  other 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  a 


orded  during  24  hours  ending  at  time  of  obse 


'^S^^T-t—Zn:'  c^nt;rntW^:2ra'r'Lmmr^^^^^^^  '^^'1  r  l^^  *^L^^  ^^"^^'^"*  °'  ^"°*'  ^^"^'  -  ^"  -  *^^  ^— ^-     ^-P^-  ^^r  obtaining 

o  servations.    consequently,  occasional  driftmg  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencie: 


e^shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

ments  are  taken  from  different  points 


SNOWFALL: 
sleet,   and  ice 


1  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno' 


and  i 


I  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


elude 


the  record. 

and  sleet.     Entr 


I  of  i 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISION S.  as  used  in  this  publicaUon,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowing  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offi. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  car 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the   June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  TOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wmd"  table,    "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt       Mount  Washington.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfaU  whriUy  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  ii 


ried  in  the  July  i 


;  of  this  bulletin. 


1  Ground"  table 


nputing  Divisi< 


erages  for  the  State 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


lent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 
missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  c 


ed  for  this  static 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTEJtS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


I  Hourly  Precipitation  Data, ) 


"^^^^^■^^r,  l7yZ^,lZT::^luZ"^f.ZTri•::  T^^^^^.^^:?.  ^^^^-'^  -^f^  ?  *^  "«-^'^  Preclpl^tlon  Dau-  bulletin.    If  dally  amounts  are  published  1 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


cording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gag. 
C      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfaU  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  table. 

S      Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

;  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    how. 


;  of  this  publication. 


Thermometers  s 
building. 


ce  indicates  that  the  Iher 


xposed  i 


1  shelter  located  ( 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  Usted  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

wL^ch'^aTb^^t^^^eTfroL'lLr^^  «e  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA     all  of 

wmch  may  be  obUmed  from  the  Supermtendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington,   D.   C.   20402. 

!nIo™«i!°"  ^on<=eming  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  pubUcation  "Substation  History"  for  these  States,  pi 
t^P^Sr.««  Ik""  "*^k       *"*^"  ^"'■^^"  "*^*^°"«  °^y  ^^  fo*"**  ^  *«  ^*«st  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  pubUcations  may  be  obtained  from  the  Superi. 


cents.    Similar 
•  Superintendent  of  Documents  at 


of  ^X^^'iiSims^' RLit^L'r  ^nH^""  ''°^'''    H  °""'^''  ^"^  ^^^K  *'•  ^^  ^^  ^^"-      ^^"""^^  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscripUons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents      "  ._..--       ^    -.  *"^  Ft.ru.i*;naem 


emment  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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«<EST  Thompson  dam 

DIVISION 


coastal         c 
Bridgeport  kb  ap 

GROTON 

NE«  haven  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 

hESTBROOk 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEnATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINCCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUF  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

50UA  PAN  DAM 
TELOS  CAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


southern  interior  02 

Augusta  faa  airport 
bangor  dow  field 
bridgton  1  nnw 

CORINNA 

EAST  SANGfRVILLE  5  SE 


k^^""'  '-^^  ■-■v\^' 


rTfn  n'l^^^y^^v^-r^' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 

JULY  1966 
Volume  78         No.  7 


Temperature 


S7.0 

80.9 


89.1 

6  7.1- 


82.4' 
86.9 


83.2 
85.4 
86.8 


75.3 

76. 6M 


75.9 
77.2 


74.8 
76, 6M 
76 


72.5 
75.9 


80.2 
77.7 


56.8 
59. 5M 
55.4 
67.1 


55.0 
60.4 
60.0 


60.5 
58.2 
56.3 


62.0 
58.1 


52.8 
49.1m 


51.4 
49.2 


52.2 
51.2 


45.8 
54.5 
54.7 

49.5 
53. 8M 
52.8 
50.5 
46.3 

46.1 
52.1 


58.2 
56.7 
57.4 
53.5 
53.6 


72 

.4 

71 

.5M 

71 

.2 

69 

.0 

70 

7 

71 

2 

71 

0 

72 

0 

70 

5 

74, 

2 

'3. 

9 

75. 

8 

1.2 
.9 


77.0 
72.0 
73.5 


64.1 
62. 9M 


63.5 
64.4 
63.9 


60.5 
66,6 
66,4 

62.2 

65. 2M 
64.7 
63.3 
57.9 


2.3 

3.5 


1.3 
3.3 


46    21 
46    21 


No.  of  Days 


57  21 

50  21 

53  21 

52  21 


41  16 
40  16 
35  21 
46  21 
48  31. 


107 
154 


124 

50 
60 


Precipitation 


15  1 
25  1 
2 


0 

0      0 
0 
0      0 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


1.41 
2 

1.93 
3.61 


1.65 
2.64 


2,07 
2.71 


2.51 
2.26 


1.39 
0         2 

1.60 
0         1.27 

1.03 


3 

4.99 
5 

5.50 
3.86 

3.92 
3.26 

2.40 


3.25 
4.42 
4.25 


5.40 
5.53 


2.45 

3, 


1.03 

1.52 


.92 
1.42 


.51 
.86    19 


1.76 
2.02 


10 

11 
20 
73l  11 


.65 

7 

1.37 

7 

.99 

19 

.80 

20 

.51 

20 

1.10 

1.71 


.71 
1.44 


1.66 
1.52 


1.80 

1.33         2.50 
2.53 

.76 
1.65 
1.32 
1.30 
1.20 

1.38 
2.16 


.34 

1.02 

.56 

1.50 

1, 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
JULY    1966 


Temperature 


MAINE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOvN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RljMFORD  1  SSE 

HUMFORD  P01«ER  PLANT 

SPHINGFIElD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
*EST  EhFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HApBOR 

BELFAST 

BRUNSkdCK 

EASTPOPT 

ELLSWOOTH 

J0NE5B0R0 

.NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  toB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORn  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSflELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam 
blue  hill  wb 

buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 

TULLV  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


Bl.l 
80.7 
77,7 
83.5 
81.3 

ei.'- 

80.0 
78.3 
7<).9 
80.5 

78.7m 

78.4 

82.5 

bl.4 

78.9 

80.6 


75.7 
80.6 
79.1 
72.7 
78. OM 

77.0 
80.7 

Bl.l 
79.9 

77.3 
84.7 
85.7 


86.1 
81.7 
85.9 
84.4 
82.9 

83.9 
85.0 
83.3 
85.3 
87,5 

87.7 
88.0 
82.4 
87.8 
86.2 

84,9 
85.5 
86.7 


51.4 
54.0 
52,7 
52,2 
59,2 

54,1 
54.2 
52.2 
53,5 
53,8 

50.  IM 

51.1 

55.5 

53.5 

50.9 

53.2 


50.1 
55.5 


60.4  70. 

55.5  67. 


55.5 
59.3 
52. 3M 


82.8 

53.7 

68.3 

79.3 

58,4 

68.9 

81.6 

54.0 

67,8 

65.5 

54.3 

69.9 

82.1 

53.9 

68.0 

82.5 

55.0 

68.8 

63.5 

54.5 

69.1 

62.0 

58.4 

70.2 

55.7 
54.5 
57.9 
54,4 
61,6 

57,4 
53,1 
61,9 
56.2 
59.5 

61.5 
61.4 
62.2 
60.9 
56.0 

54.9 
62.1 
55,4 
56,5 
57,3 

57,9 
58.0 
50.4 


70.3 

67.8 
67.1 
65.3 
66.7 
67.2 

64.  4M 

64,8 

59,1 

57.5 

64.9 

66,9 

67.0 


55.4 
67. 7M 
68.7 
61.1 
66. 6M 

63.6 

68,1 


72.0 
69. OM 


70.9 
68,1 
71.9 
69,4 
72.3 

70.7 
74.1 
72.6 
70.8 
73.5 

74.5 
74.7 
72.3 


59.9 
74,3 

71.1 


71.7 
73.2 

70.7 


2.5 
1.3 


.3 

1.0 


1.1 
1.6 


1 
1.3 


20 
19 
10 
119 
14 

55 
11 


Precipitation 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0 


■3 

Si 


2.91 
1.66 
4.60 
l.Bl 
2.09 

2.56 
4.54 

4.92 
2.49 
2.38 


5.47 
1.56 
1.34 
4.39 

3.21 

3.26 


2.05 
2.24 
1.36 
2.84 
1.52 

1.77 
1.20 


2.50 
1.39 
1.99 


5,94 
5.05 
4.71 
4.14 
6.40 

2.93 
3.75 
3.03 


5.83 
4.59 
2.32 
2.38 
4.23 

4.08 
3.14 
2.11 
4.50 
2.03 

2, 

3.36 

4.26 

1.71 

2.02 

4.59 
2.98 
3.41 
4.24 
3.86 

3.16 
2.13 
3.76 


.97 
1.91 


.62 
1.46 


-  .08 

-  .12 


-    1.04 


-    1.35 


1.51 


1.44 
.85 


.96 


-  .14 

-  1.53 

-  1.43 

-  .65 

-  .22 

,74 

-  1,70 


,68 
1.01 


1.11 
.13 


-       .22 


1.05 
.42 

1.90 
.58 
.46 

1.42 

1.23 

1.29 

.42 

.32 

1.95 

2.07 

.71 

.66 

1.92 

.91 


.54 
.64 

.48 

1.56 

.38 


1.22 

29 

.36 

20 

.31 

19 

.48 

19 

.80 

7 

.90 

20 

1.17 

20 

2.46 

20 

2.20 

20 

1.77 

20 

2.45 

20 

2.55 

19 

.98 

20 

1.44 

19 

l.ll 

20 

3,20 

20 

2,90 

20 

,73 

19 

1,28 

20 

2.11 

7 

1.75 

20 

l.lO 

20 

1.13 

20 

1,93 

20 

1,53 

20 

,99 

20 

.81 

26 

2.25 

19 

.92 

19 

.82 

19 

2.44 

20 

.95 

19 

1.58 

20 

2.51 

19 

1.87 

7 

1.29 

20 

.96 

20 

1.47 

19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MASSACHUSETTS 

A     *     • 

COASTAL  03 

BOSTON  1«B  AIRPORT      / 

BROCKTON 

EAST  NAREhAM 

EDGARTOkN 

FALL  RIVER 

HIN6HAV 

MYANMS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  E5E 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANOMICH 

SOUTH  wELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FA^YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TT  MOUNT  WASHINGTON 
BINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWAIER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

Durham 

east  peering 

EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

"ASSABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHwOOO 
OETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
«l  I NDHAM 
IJOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
5H0DE  ISLAND 


SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTrN 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


83,9 
83.7 
82. ■> 
79.5 
83.7 

83.5 
80. <. 
85.1 
76.2 
83.3 

8^.1 
81.9 
83. <• 

78.4 
81. 3M 

82.6 
80.7 
83.6 
78.8 


78.3 
79.7 
77.4 


73. 5M 
80.6 


54.5 
73,3 


82,3 
82.2 
88.0 
82.5 
84.8 

82.4 
84. 6M 
85,5 
82.1 
86.6 

82.1 
80.9 
87.2 
83. S 
79.9 

86.8 
34.6 
81.1 
80,6 
84,0 

82,4 
82.1 
85.9 
80,3 
80. 3M 


82. 
78, 


65,8 
56,8 
60,2 
60,3 
63,6 

60,2 

60,5 
60,6 
58,5 
66,4 

60.1 
61,6 
59,3 
61,0 
60, 5M 

64,0 
62,1 
57,9 
65,0 


52,8 
53,4 
53,1 


48, 2M 
49.5 


41.7 
52.1 


54.1 
52.4 
56.4 
51,7 
54,4 

52,5 
52, 9M 
53.1 
54.9 
53.4 

58.2 
52.8 
55.9 
55.6 
55.9 

55,5 
56,7 
50,9 
52,0 
53,7 

53,0 
49,8 
55,8 
56,2 
50, 7M 


63,2 
60.1 


63.0 
61.8 


74.9 
70.3 
71.4 
69.9 
73,6 

71,9 
70,5 
72,9 
67,4 
74,9 

72.1 
71,8 
71.4 
69,7 
70, 9M 

73,3 

71,4 
70,8 
71,9 

71.6 


65,6 
66.6 
65.3 


60,9M| 
65,1 


48,1 
62,7 


68,2 
67,3 


67.5 
68, SM 
69.3 


71,6 
69.7 
67,9 

71,2 

70.7 
66,0 


70,9 
68.3 

65. 5M 


70,1 
71.9 
70,1 
70,9 
72,7 

71.1 


96 
94    12 
95 


.1 
1.9 


21 
21 
21 
16 
47    21 


39    21 
44    21 


NEW    ENGLAND 
JULY    1966 


No.  of  Days 


54 
55 
59       1 


154 
65 


515 
99 


10|   10 
3 


0 

0 

1 

3 

10 

2 

1 

0 

1 

4 

Precipitation 


3.21 
1 

.64 
1.17 
1.93 

4.94 

1,48 

2,58 

,49 

,94 

1,17 
,88 
1,13 
3,16 
2,95 

,79 

,48 

1,72 

,89 


2,53 
2,57 
2,19 

2,69 

3,85 
2,64 

5,63 
3,68 


2,36 
2,16 
2,30 
2,33 
3.19 

3.03 
4,11 
3,87 
2,31 
2.58 

2.95 
3.17 
1.68 
2,00 
3. 23 

2.64 

3.87 

2.69 

2 

4.09 

2.44 

1.38 

3,98 

1, 

3, 

2,82 


1.19 
4.89 
2.13 
1.55 
2.77 

2.50 


3| 


,33 

1,07 
2,24 


,38 
2,22 
1,30 


1,04 
1,96 


1,08 
,90 


1,11 
,31 


.22 

1.87 
1.12 


.91 
.70 
.37 
.63 
.71 

2,72 
,81 
,68 
,27 
,38 

.65 
.42 
.30 
1.24 
.99 

.30 
.20 
.72 
.33 


.82 
.58 

1.03 
.73 

1.50 


28 


1.40 

1.12 

1.28 
.56       6 
.81    20 


.88    20 
1.10       6 


.73 

.73 
1.05 

1.33 
1.18 
1.00 
.65 
1.63 

.69 
.55 

1,75 


.65 
1.17 


,60 
1,21 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3      3 
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NEW    ENGLAND 
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Continued 


v/ESMONT 

»    •    » 
NORTHEASTERN 


SLOOWriELD 
CHEL5E/I 

ENOSBURG  FALLS 
MC  t^ND^E  FALLS 
MIDDLESEX 

NIONTPELIER  FAA  AIRPORT 
"ORRISVILLE  2 
tt  MOUNT  ^"ANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  nANvlLLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

■BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    •    • 
SOUTHEASTERN        02 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

«OODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


77.7 
80.1 

ei.2 

fil.5 
80.0 

77.8 
82.3 


C?.? 

80.1 
82.9 


83. ^ 

81.7 


82. 

1 

82 

6 

80 

8 

83 

0 

82 

3 

8'> 

<i 

flb 

7 

81 

7 

75 

.0 

84 

.4 

80 

,8(. 

'•e.e 

50.1 
53.'. 
53.6 

53.0 

51.0 
55.3 

48. IM 
53.7 


51.1 
54.2 
54. h 


57.1 
5^.1 
52.3 


55.9 
50.3 
52.7 
48.8 
55.8 


^2 

1  S 


65.1 

67.3 
67.6 


68.8 

57. 4M 


65.6 
68.6 
66. H 
62.5 

65. P 


69,8 
69.1 
69.6 


70.1 
71.9 


70.2 

67,6 
67.? 
61.9 

70.1 

66. 9^ 

67.3 


3.5 
1.9 


1.4 
.2 


1 
235 


56 
24 
54 
122 


13 
35 
29 
121 
13 


Precipitation 


5.19 
2.27 
2.56 

1.49 

3 

5.54 

3.31 

2.62 

2.31 
5.43 

2.68 
3.14 

4.30 


2.65 
2.13 
1.9? 
6.28 
5.68 

3.65 
2.56 


2.37 

1.60 
6.18 
3.42 
2.52 


0         4,03 
3.19 


.68 
1.35 


1.16 

1.00 

.79 


1.31 

2.76 

.80 


.86 
2.12 
1.15 

.92 
1.21 

.46 
.60 
1.66 
.70 
.50 


s  = 

Sg 


.79    11 
2.29 

.82 
1.48 
2.06 


1.15 
.68 


1.48 
2.18 


1.06 
.67 


1.69 

.84 

1.30 


.0 
.0 
.0 

.0 


.0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   103*  ON  THE  4TH  AT  NORWALK  GAS  PLANT,  CONN. 

LOWEST  TEMPERATURE,    31'  ON  THE  27TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    7.76  INCHES  AT  EAST  SANGERVILLE  5  SE ,  ME. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    .48  INCH  AT  SOUTH  WELLFLEET,  MASS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    4.39  INCHES  ON  THE  19TH  AT  CHESTER  2,  MASS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEM  ENGLAND 
JULY       19«6 

Station 

i2 

Day  of  Month 

1  1  2   3 

4  1  : 

6  '  7 

8 

9   10 

11 

12 

13   14 

15 

16   17  1  IS 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COXNECTICUT 

•      N      » 

NORTHhEST          01 

RAKERSVtLLE 

B4RKM4H5IEU 
BULLS  BBIOGE  OA'i 
CRE«n  HILL 
FALLS  VILLAGE 

2.0< 
3.0 
l.A 
2.K 

.11 

1  .04 
.10 
.12 
.07 

.07 

.04 
.21 

T 

.IS 
.S6 

.05 
.14 

.09 

T 

.04 
.25 

.11 
.12 

.27 
.09 
.03 

•  27 

•  17 

•  92 

•  40 

.29 

T 

NORFOLK  2  S^ 
ROCKV  rivEK  OAM 
^HEPAUG  OAK 
T0RRIN6T0N 

3.6 

2.2» 
1.6 
1.7 

T     .09 
.01 

.06 
.07 

.03 

.06 

.01 

.7A 
.37 
.21 
.18 

•<" 

2. OS 

1.24 

1      1.01 

.99 

1 
1 

.23 

•04 
.02 

•  12 
.05 
.23 

•  24 

•  24 

•  99 

•  09 
.29 

WI6WAM  RESERVOIR 
W00U8URY 

2.6< 
2.2 

T   ' 

1   •« 

1 

.05 

.74 

1.16 
1  1.00 

! 

T 

1^28 
•  42 

.19 

CENTRAL            02 

1 

1 

ANSONIA  1  NE 

BALTIC 

BROOKtyN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1.7' 
3.3- 
3.5" 

2.01 
I.R3 

.22 

1.02 
1  .47 
i  .02 
1  .36 

.13 
.15 

T 

.22 

.47 

\ 
.16] 

.28 

.08 
.77 
.50 
.01 

T 

1 

1                  .67 
1.3S 

1.38 
.92 

i       ■'" 

1 

.0: 
.06 

•  19 

.06 

•  12 
.20 
.75 
.15 

.OS 

.36 

.12 
.33 
.33 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLE  1  S 
COVENTRY 
OANflURy 
OAWSON  LAKE 

2. 71 

.92 

1.28 

:    :    : 

:    : 

.  .30 

ro4i 

.19 

T 
.02 

-   1  - 

.11 

T 
.31 

: 

:    : 

- 

1 

1  702   Isi 
.59 

1 

- 

- 

.08 

loi 

: 

•  44 

I24 

•  11 

.17 

TlO 
.10 

: 

:   '■ 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOtR 

HARTFORO  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORO  MB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

3.16 
l.AA 
2.31 
3.96 
3.1<) 

T 
T 

.OS 

.20 

T     .08 

T     T 

.02 

.19 

.10 

.44 
.091 

.69 
1.76 

.05 

T 

1.05 

.02 

.86   i 
1.40 

1.16 

.33 

.08 
.30 

T 
.23 

.72 

.17 
.68 
.40 
.28 

•  02 

•  20 
T 

T 

•  49 

MANSFIELD  HQLLOM  0AM      R 
MIODLETOul  A  u 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5.41 
3.01 
2.16 
2.66 

'  .50 
.151  .40 
T     .22 

.06   .71 

.22 

.18 

1  .02 

2.02 

.73 
.81 

.10  .09 

1 

1.69 

.96 

.53   .05 

.65 

1 

1 

.01 

.10 
.44 

.02 

•  35 

•  36 
.62 

.20 

•  60 

•  46 
T 

•  03 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.AA 
2.30 
1.06 
1.33 
1.66 

'   .47 
.01   .03 

.25 

T     .06 

.01 
.25 

.12 

.19; 

1.28 
.19 
.03 

.01 
.04 

1.07   .07 
1.00 

.48 

.63 

.92 

.OS 

.06 
.09 

•  14 

•  17 

•  13 

•  11 

.05 

.40 

•  47 

•  14 

•  29 
.49 

STAFFORD 

STEVENSON  DAM 

5T0RR5 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

1.30 
A. 53 

1.21 
1.96 

.08 
.42 

.09 
.08 

T 

.24 

.02 
1.36 

.32 

.15 

U50 
.66 
.92 

" 

■ 

.35 

.03 
.19 

.14 
.67 
•  09 
.49 

199 

.09 
•  13 

• 

• 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
UEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHI6VILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

.B9 

2.04 
4.26 
1.99 
1.69 

.01 

T 

.11 
.04 
.IS 
.02 
.07 

.51 

.04 

.08 

1 

.01 
.24 
1.27 
.32 

.05 

.20 

.57 
.99 
1.34   T 
.99 
.92 

.06 
.03 
.09 
.19 

.08 
.13 
.10 
.13 

.08 

•  07 

•  98 

•  69 

•  48 

.42 

•    •    * 

1 

COASTAL            03 

1 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 
GROTON 

lake  konomoc 

milford 

ne"  haven  wb  airport   r 

1.39 
2.33 
1.94 
1.69 
1.60 

.08 

.01 

T 

.65 
1.37 
.14 
.48 
.35 

.07 
.16 

.12 

1  T 

.34I 
.09 

.02 

.08 
.13 
.07 
.01 

T 

.60   T 
.59   .03 

.90 

.88 

.99   .01 

T 
.10 

T 

T 
.08 

T 

.09 
•  07 
.09 
.06 
.07 

.01 

•  01 

•  10 

•11 

.03 

NORTH  6RANF0RD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
UESTBROOK 

1.63 
1.27 

1.41 
1.03 

.02 
.03 

.52 
.22 
.20 
.24 

.02 

.33 

.08 
.07 
.04 

.64 

.80   T 
.82 
.51 

T 

.02 

•  12 

•  28 

•  22 

.08 
.02 

•  04 

•  02 

MAINE 

•    #    • 

NORTHERN           01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

6RASSUA  DAM 

6RI0GEWATER 

CARIBOU  wB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

4.56 
4.78 
5.21 
3.27 
4.20 

.04   .03 

.20 

.01 

T 
.04 

.20 

.14 

.02 

.68 
.25 

.52 
.12 

T 

T 

.63 

.08 

.02 

.64 

T 

.10 

.31 

.06 

.46 

T 
T 

.59 

.48  1.10 
1.31 

.79 
2.25   .06 

T 

.06 

.05 

.05 

T 

.11 

1.07   .54 
.90 
.08  1.71 
.24   .18 
.78   .05 

T 
.22 

T     .59   .49 
.01 

.07 

T 

.53 

.62 
.35 

.18 
.06 

.10 

.87 

•  06 

T 

•  02 

.09 
.17 
.30 
.17 

•  02 

T 

•  15 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

4.30 
3.07 
4.99 
5,04 

T 
.09 

.25 

.33 

.12 
.16 
.12 

.25 

i 

1.28 

,04 

.10 
.71 
.01 

.18 
.06 

.02   .90 
.40   .10 

l.Ol 

2.00 

T 
.02 

!o4   ' 

.75 
.46       .11 
1.4A   .06 
2.47 

Iso 

.OS 
.01   .36 

.14 

.05 
.40 
.19 
.35 

120 

T 

•  02 

•  30 

•  02 

.24 
.02 
.02 

•  72 

T 

"   • 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  0AM 

MIDDLE  DAM 

5.50 
3.86 
3.92 
3.26 

2.40 

.04 

.10 
.07 

.56 

.93 

i  :o9 

.09 

T     .13 

i 
T 

T 

.05 

.46 

.27 

.27 

T 

T 
.13 

.77 

.70 

.72   .19 

.75   .31 

.13 

.11 
.05 

T 
.03 

1.66   .85 
.08  1.52 
.07  1.4A 
.36 
.02   .21 

.02 
.07 
.07 

.04 
.07 
.02 

T 

.03 
■  05 

T 

.55 
.58 

.54 
.31 
.33 

•  16 

•  09 

.21 

•  02 

•  46 

.31 

.40 
•  09 
.92 
.08 

.09 

MILLINOCkET 
MILLINOCkET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 
OQU0S5OC 
PATTEN  1  S 

4. SO 
5.33 
4.20 
3.25 
4.42 

.01 

.16 

.03   .12 

T 

.05 
.06 
.10 

.02 
T     .04 

1  T 
.02   .03 

1   .40 

T 

.09 

.25 

.64 

i 

.54 

.66 
.76 
.20 

.35 

.01 

.47  1.05 

1.27 
.30  1.27 
.11   .23 

1.65 

.05 

.03 

.04 

T 

.03  2.50 
2.53   .21 
T    1.10 

.30   .01 
.22  1.60 

T 
.02 

.03 

T 

,13 

,06 

.07 
.10 
.16 
.22 

.02 

.05 
.28 

•  02 

.09 
.10 
.28 

.09 

•  10 

•  69 

•  06 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
^OUTM  ANOOVER 
SOUA  PAN  0AM 

4.25 

4.9* 
6.55 
3.01 
5.40 

T     .37 

.02 
.05 
.85 
.08 
.07 

.49 
.02 

.44!  .,2 
.2! 

.01 
.17 
.60 
.03 
.80 

.01 

.15 
.16 
.20 
.20 
.13 

T 

.14 
.08 

1.32   .02 
1.18  1.26 

.10   .80 

.19 
1.02  1.38 

.02 

T 

.05 
.02 

.15   .79 
.02  1.30 
.50   .70 
T     .19 
T     .85 

.10 
.05 

T 

,66 
.02 

.49 

T 

,02 

.20 

.14 
.52 

.20 
.31 

.01 

.09 

.40 

.13 

.02 
.37 

•  16 

•  09 

1 

•  16 

.22 

.00 
.17 

T    I 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  6UREN  2 

5.53 
3. S3 

2.98 

.17 

.25 

.33 

.03 
.07   .08 

.11 
.62 

.18 
.96 
.06 

.191 

.06, 

.21  2.16 

1.07 
.18 

.07 

.12  1.58 
.56 

.34 

.15 
.45 

.10 

.18 
.21 
.52 

.31 

.05 
.20 
.58 

.06 
.31 
.22 

... 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  rjNW 

CORINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  SE 

1.40 
4.17 
2.4! 
3.39 
7.76 

T     T     .03 

T 

.01   .04 

.01 

.34'  .24 
.12,  .14 
.56   .4S 
.05   .02 
.O4I 1.40 

.05 
.01 
.21 

.02 

.04 
.23 

•  04 
.05 

.Oa 

T 

.36 

.03 

.01 

.Oil 
.511 
.20I 

.13 

.08 
.84 

.35 

1.40   .65 

T 
T 

T 
T 

.31   .09 

I.O2   .16 

ilso 

1.94      1 

T 

.02   T 

T 

.08 
•  22 

T 
.19 

.17 

.09 

•  90 

•  03 
U04 

.62 

.04 
.02 
.08 
.03 
•  03 

FAHMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

LEWISTON 

2.91 
1.66 
4.60 
1.81 
2.09 

T     .02   .02 
T     .03 

.23 

T     T     .19 

.11;  .09 
.18   .02 
.23 
T     .42 
.18   .17 

.73 
.16 
.29 

T 
.46 

'   1 

.02 

.11 

.26 

.14 
.30 
.08 
.07 

.021 
.041 

.20 

T     .02 

.18 

T    1.90 

.09 

.30 

.02 

1.05   T   , 

.03   .39 

.65 

.58 

.34   .11 

T 

T 

.03 
.03 

T 

T 

.18 
.16 

•  09 

•  02 

•  15 

.10 

.33 

.42 
.69 
.12 
.25 

.12 

.03 

1 

1 

' 

; 

f 

■ 

DAILY  PRECIPITATION 


NEM    ENGCANO 
JULV  Itlyt 


Day  of  Month 


12        3        4        5 


10       11       12       13       14       15 


16      17      18  I    19      20      21   ;  22      23      24 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

rumforo  1  sse 

rumforo  power  plant 

springfield 
vance60r0  no.  2 
wAtervillE  Pump  sta 

WEST  SUXTON  2  NNi^. 
WEST  ENFIELO 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 
MACHIA5 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIR 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

WOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVlLLE  DAM 
PERU 

pittsfield  wb  airport 
plainfield 

south  egremont 
st0ck9ridge 
washington  2 
west  granville 
west  otis 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

AARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

RELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
B0YL5T0N 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFiElD  dam 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2    S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GPOTON 

HARDWlCK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUB6ARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTH6RI0GE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

S0UTH8RI0GE  3  5W 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARr 

wESTFIELO 
WEST  MEOwAy 
WESTON 

WlNCHENDON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOO 
BOSTON  WH  AIHPi 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WARtHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVlLLE 
H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


'..92 
2.49 
2.3 


1.5 
4,39 


2.24 

1.36 
2.84 
1.52 


.96 
2.50 
1.3' 
1.99 


6.95 
6.05 
6.05 
6,03 


2.38 

4,2 

2,5 


2,03 

2.74 

3.47 
2.64 
2.37 
4.48 


2.50 

2.97 
5,80 
3.72 
3.87 

5.52 


4.22 

3.21 
1,84 


.10  .r\2 


.39 
.26 

•  10 


04 

1.23 

021 

•  75 

..OK 

09 

.28 

Oil 

.17 

1.95 

T 

2.07 

.18 

T 

.42 

1.09 

.28 

.02 

.21 

.24 

.26 

.21 

.77 

.93 

.71 

.66 

.09 

1.92 

1.22 
1.26  .12 
.10      ,17 


.04 

T 

.03 


.36 
1.00 
.54 


.19 
.21 
.15 


.74 
.50 
.04 


.281 


2.48 
1.94 
1.10 


1.00 
.87 
.43 


.02       .04    1.65 


:o3i 


1.60 

.04 

10 

04 

1.47 

.(15 

20 

T 

.39 

.02 

.66 

.12 

.48      .10 
.03      .39 

.90 
I.IT 


2.24 
2.20 
2.SS 

1.77 
2.45 

2.10 


1.33 

1.11 
1.89 


3.20 
1.21 
1.19 
2.90 
.01 


1.10 
1.13 
1.93 
1.95 
1.53 

.99 
1.50 
1.72 
1.45 
2.40 


2.51 

.87 


1.52 
.98 
1.29 


.07 
.14 
.05 


Bs  loUowing  Sislion  lodAS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


MASSACHUSETTS 

tOSWICH 
MIORLEBORO 

MIODLETON 

NANTUCKET    kB    AIRPORT 

NEv.    SEOPIT^D 

newpurypobt 
pembroke 
plymouth 
provincetown  1  n 

D0CHE5TER 

ROCKPORT  I  ESe 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
.SEGREGANSET 
SOUTH  t^ELLFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEU  HAMPSHIRE 


10  I  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


NORTHERN 


Sw 


8ENT0N 
9ERLIN 
BETHLEHEM 
CANriON  MOUNTAIN 
COLEBROOk  3  SSW 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

f ARYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

r.HAFTON 

jefferson  *.  s 
lancaster 

milan  7  nnw 
mount  washington 
din<mam  notch 

•jfst  rumnEv 

i^HITEFIELO 
YORK    POND 


SOUTHERN 

BLACtCWATER    DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

rONWftV  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

F1T2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

GRMANTON    I    E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

I AKEPOHT 

LAKFPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  OOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSA8E5IC  LAKE 

MRFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  5 
PLYMOUTH  \    E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LVNOEBORO 
SOUTH  MEaRE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  I 
WALPOLE  2 


MINDHAH 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


SLOCK  ISLANO  WB  . 
GREENVILLE 

KINGSTON 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  an 

WOONSOCKET 


l.«0 
2.59 

.4<) 
.9* 

3.55 


2.95 

.79 
2.00 


2.53 
2.57 
2.19 


2.33 

2.72 
3.19 
3.03 


3.13 

3.12 
2.31 

2.58 
2.95 
3,15 


3.06 
3,23 
2.64 
2,93 

3.87 

3.11 


2.22 

2.^.9 


3.98 
1,96 
3.78 


.'•^       .02 

.07 

.07       ,U 


28      29      30 


.obI    t 


.09 

,05 
.0*. 


.02       ,02 

T 
.02 


.43 
,49 
.58 


,01 
.08 


.27 

.02 

,A0 

.25 

.10 

.58 

.15 

T 

.0« 

.70 

.22 

.46 

.02 

.01 

.2S 

.02 

.O? 

.22 

.02 

.01    1.12 
.12 

1.28 


I     .09 


.33 

.12 

.20 

.10 

.«3 

.IT 

.21 

.12 

.2« 

•  1» 

.03 

.06 

.18 

.69 

.0« 

.21 

.0» 

.96 

.33 

.13 

.25 

.02 

.11 

.01 

.09      .0?      .90 


See  lelerence  noloa  following  Station    Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14       15 


VERMONT 

•    •    • 

NORTHEASTfRN 

01 

BETHEL  *  N 

BLOOMFIElD 

rANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

3.14 
3.65 
4.01 
5.43 
3.66 

ENOSBURS  Falls 

GILMAN 

«C  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

S.ll 
2.67 
2.27 
2.56 
1.49 

HORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

north  danville 
northfielo 

3.07 
5.54 
3.31 
2.52 
2.31 

PLYMOUTH  UNION 
HEADING  MILL 
ROCHESTER 
^AINT  JOHNseURY 
SOUTH  NEWBURY 

2.32 
2.62 
5.43 
2.6fl 
2.93 

WAITSFIELO  2  W5W 
UATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

2.53 

3.14 

4.30 

.    •    . 

WESTERN 

02 

BENNINGTON    2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


REAOSRORO  1  SSE 

SEAR5BURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DA^- 

VERNON 
WARDSBORO 
WHIT  INGHAM  2  W 
WOODFORD 
WOODSTOCK  3  E 


5.36 

3. 

2.56 


1.60 
4.62 
2.41 

3. SI 


4.00 
3.42 
2.96 
3.72 


.16 
.15 
.09 


,oe 

T 
.01 


.23  1.01 
.01   .05 

.03i  .02 
T  .81,  .30 
.02   .031  .07 


63) 

.26 

.45 

44  2.29 

101 

.08 

.01 

62 

.73 

.03 

.24 

.50 

.221 

.23 

.01 

.68 

.07I 

.58 

.331 

.36 

.14' 

.09 

.08 

.74 

.02 

.84 

.05 

.22 

.50 

.05 

.63 

.11 

.61 

.23 

.83 

.01 

.26 

.06 

.21 

.46 

.30 

.20 

.03 

.66 

.70 

.45 

.15 

.10   .06  1,48   .20, 


.65 
.39 

.07 
.40 

T 
.07 

1.70 

.16 
.14 

.03   .18 

2.12 

,04  1.12 


.11 

.42 

.99 
.66 
T 
.65 

T 

.66 

.05 


.22 

2.64 

'  .01 

.43 

.01 

.51 

1.69 

1.0« 

.02 

.40 

.07 

.12   .48   .39 


.33 

.08 

.07 


.15 

T 

T 

.68 

.02 

.13 

.16 

.23 

.22 

.07 

.06 

.01 

1.4a 

T 

.19 

.30 

.16 

.13 

.35 

.19 

.08 

.03 

.80 
.18 
.30 


.15{  .04 


\ 


.05  .72 
.05  .54 
.12  1.34 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Obi.!- 

Amount 

Snow  on 

TBtion 

■mce 

date 

la<tobi. 

ground 

1965 

CLEAR  BROOK,  N.  H. 

JULY  30 

AUG   31 

4.25 

SEP   30 

6.60 

OCT   29 

5.00 

NOV   30 

5.90 

DEC   30 

2.10 

196$ 

JAN   31 

2.65 

FEB   28 

2.30 

MAR   29 

4.15 

APR   29 

1.60 

MAY   31 

3.10 

JUN   30 

5.10 

AUG    1 

5.00 

TOTAL 

.  47.75 

ObM,- 

Amount 

Snow  on 

Station 

data 

lartoba. 

ground 

1965 

WATERVILLE  VALLEY,  N.  H. 

JULY  30 

AUG   31 

2.10 

SEP   30 

4.75 

OCT   29 

5.85 

NOV   30 

5.00 

DEC   30 

2.50 

1966 

JAN   31 

3.60 

FEB   26 

2.40 

MAR   29 

3.50 

APR   29 

1.75 

MAY   31 

2.50 

JUN  30 

4.70 

AUG    1 

3.75 

TOTAL  

.  42.40 

ObMi  - 
vation 
dale 


Snow  OD 
ground 


See  retereace  ncrtea  loUowlag  SIbUod   Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season 

of  1965 

-  1966 

NEW  E^JGLANO 

Station 

July 

August 

September  October 

Novembe 

r  December   January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CONNECTICUT 

*   •   • 
NORTHWEST            01 

8AICERSV1LLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

0 

- 

_ 

. 

; 

: 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BARKHAMSTEO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

3 

- 

- 

- 

: 

-_ 

_ 

- 

: 

- 

- 

- 

- 

BULLS  BRIDGE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

3      I 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

: 

_ 

: 

- 

- 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

2.5 

7.5 
7 

13.8 
9 

15.0 
27 

8.5 
9 

T 

.3 

47.6 
52 

FALLS  VILLAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  Gt 

3.0 

4.0  . 

17.0 

10.0 
16 

8.0 

8 

T 

T 

42.0 

NORFOLIC  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G[ 

T 

6.0 
5 

10.3 
23 

39.5 
29 

22.2 
28 

14.2 
31 

.6 

3 

.7 
1 

93.5 
120 

ROCKY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

: 

; 

- 

- 

-_ 

SALISBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

1.4 

3.5 
3 

- 

11.2 

7.5 
17 

- 

: 

- 

SMEPAUG  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

- 

- 

_ 

.5 

4.3 

20.4 

16.9 

8.0 

. 

50.1 

TORRINGTON 

SNOWFALL 
1     IN  ON  GC 

T 

4.0 
3 

26 

20.0 

8.0 

T 

- 

WIGWAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

. 

.5 

4.5 

19.5 

12.8 

8.5 

T 

45.8 

WOODBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

- 

: 

- 

- 

13.4 
9 

: 

3.5 

T 

T 

; 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SO 

: 

- 

_ 

-_ 

-_ 

; 

- 

- 

CENTRAL             02 

ANSON  I A 

SNOWFALL 
I  IN  ON  60 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

: 

: 

: 

- 

ANSONIA  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

; 

- 

BALTIC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

-_ 

: 

: 

-_ 

: 

: 

- 

-_ 

; 

: 

- 

BROOKLYN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  5D 

T 

4.5 

3 

21.8 

16 

12.8 
14 

8.0 

3 

T 

47.1 
36 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

_ 

T 

4.5 

19.9 

14.0 

10.0 

T 

48.4 

COCK.APONSET  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

7.4 
4 

16.1 
17 

13.7 
18 

7.8 
8 

45.1 
47 

COLCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
2 

18.0 
11 

17.0 
15 

8.4 
4 

47.9 
32 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.5 

2 

20.0 

17.5 

10.5 

T 

52.5 

COVENTRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 
2 

17.2 

17.0 
18 

7.0 
6 

44.2 

DANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
1 

16.8 
9 

16.3 
15 

1.5 

1 

T 

I 

36.1 
26 

DAWSON  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

I 

-_ 

- 

: 

_ 

- 

- 

; 

- 

- 

- 

EASTFORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.8 

- 

- 

; 

- 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

_ 

. 

. 

- 

13.0 

11.0 

; 

- 

- 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.2 
2 

12.7 
11 

15.1 

15 

9.5 
4 

T 

42.5 
32 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

T 

4.5 
4 

18. 4 

15 

19.1 
16 

10.6 

7 

T 

52.6 
42 

MANCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

;; 

: 

- 

; 

: 

- 

; 

; 

2 

- 

-_ 

- 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

3.5 
3 

18.3 
25 

15.0 
17 

5.0 

7 

42.6 
52 

MIDDLETOWN  4  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
5 

15.1 
11 

13.5 
16 

7.6 

40.2 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.8   1 

3   1 

10.3 
10 

12.1 
14 

4.3 
3 

T 

30.5 
30 

NORTH  GUILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

I 

- 

_ 

_ 

-    1 

- 

- 

- 

2 

-_ 

- 

;; 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

: 

; 

14 

7.0 

3 

- 

PAUCH/^UG  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

: 

, 

-    1 

- 

- 

; 

-_ 

- 

- 

- 

PROSPECT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

^ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

^ 

~ 

~ 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1965    -    1966 


NE'V    ENC5UAN0 


Station 


PUTNAM  WATER  WORKS 
ROUND  POND 
SAU6ATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUO  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 

NORWALK  GAS  PLANT 

PUTNAM  LAKE 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 

•    •    • 
NORTHERN  0 

BINGHAM  WYMAN  0AM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSIIS  2 

FORT  FAIRFIELD 


GREENVILLE 


HAYNESVILLE 


MOULTON  FAA  AP 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


August 


September 


January 


17. e 
31 


12.2 
22. S 


31 


16.7 
19.6 


February 


30.3 
31 


33.8 
31 


April 


May 


9.5 
16 


3.8 
2 


20.9 
23 

22.2 
28 


26.2 
27 


22.7 
24 

25.2 
28 


118.9 
161 


147.2 
163 


106.7 
145 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  158   - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OQUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUTH  ANOOVER 

SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 

VAN  8UREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERvlLLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GdI 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


Septembei 


October 


December      January 


19.0 

20.9 

10 

17.1 
11 

lii.S 

15 

22.7 
22.0 
30.0 
9.0 


11.6 
31 


30.0 

31 


3A.e 

31 


39.0 
31 


30.6 

31 


49.0 
31 


47.2 
31 


41.0 

31 


8.0 
22 

10.0 
23 

11.0 
31 


48.0 
31 


40.0 
31 


47.0 
31 


41.0 
31 


10.9  52.5 


10.4 


11.3 
24 

10.5 

9.5 
26 

9.6 


44.0 
31 


46.9 
31 


February 


47.7  14.0 

31 


8.6  26.5 

31  I             31 

15.0  45.0 

20  I            31 

6.0  43.0 


25.0 
28 


23.3 
28 

7.0 
28 

21.0 
28 

35.0 
28 


20.5 
28 


17.0 
28 


23.5 
28 


9.0 
31 


April 


May 


3.5 
7.5 


NEW   ENGLAND 


119.2 
132 


101.1 
139 


131.3 
161 


96.0 
112 


101.1 
109 


92.5 

141 


121 
86.5 


106.9 
151 


59.7 
129 


75.6 
118 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


/"^KIT  t  Ml  ICPl 

Season 

of  1955 

-  1966 

NEW 

ENGLAND 

\  \jn\  in\lLV — 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WEST  ENFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.3 

9 

31 

27.6 
31 

13.5 

28 

5.2 
31 

.4 
14 

2.0 

144 

WOODLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.5 

2 

16.2 
20 

30.0 
31 

18.5 
28 

1.5 
12 

69.7 
93 

»   «   « 

COASTAL             03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

T 

9.0 
18 

44.0 
26 

19.5 
28 

2.0 
12 

2.0 

T 

79.6 
84 

BELFAST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

7.0 
19   1 

38.0 
31 

15.0 
28 

4.0 
9 

T 

T 

64.0 

BRUNSWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

I.l 

1 

.8 

8,8 
19 

47.8 
29 

16.8 
28 

3.1 

1.0 

2.8 

82.2 

EASTPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

.3 

11.0 
19 

21.7 
29 

17.6 
28 

T 
6 

T 

T 

60.8 
82 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.i 

3.0 

9.0 
19 

32.5 

31 

22.5 
28 

6.0 

20 

2.6 
1 

2.6 

1 

80.5 
100 

J0NES80R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

. 

4.0 

1.0 

1 

11.5 
18 

38.8 

18.0 

7.4 

2.0 

3.0 

1 

85.7 

MACHIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

.7 

12.8 

19 

31.5 
29 

14.7 
28 

1.7 
19 

1.0 

1.0 

65.4 
96 

NEWCASTLE 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

3.0 

2.* 

10.2 
20 

48.2 
29 

22.0 
28 

2.6 
26 

.2 

2.0 

1 

90.6 
104 

NEW  GLOUCESTER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

9.1 
19 

38.2 
30 

21.3 
28 

2.8 
22 

.7 

2.0 

1 

74.7 
100 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

.i 

1.0 

8.0 
17 

37.3 
26 

20.6 
28 

4.0 
23 

1.0 

72.3 
93 

SACO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

6.0 

" 

: 

- 

- 

- 

SANFORD  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

•  5 

1.5 

9.0 
18 

44.0 
29 

21.1 
28 

6.0 
19 

T 

2.7 

83.8 
94 

MASSACHUSETTS 

#    *    ♦ 

WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 

.5 

1.4 
2 

27.9 
25 

11.3 
18 

10.0 
6 

1.0 
1 

T 

52.1 
52 

1  IN  ON  GD 

CHESTER  2 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

5.6 

37.2 

21.8 

12.8 

T 

T 

77.3 

CHESTERFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

_ 

_ 

. 

- 

2.0 

33.9 

21.5 

10.1 

- 

T 

- 

- 

CUMMINGTON  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 
4 

3.3 
18 

32.1 
29 

15.5 
28 

10.0 
31 

.6 
10 

T 

63.7 
120 

HEATH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

T 

3.i> 

- 

31.0 

22.0 

10.4 

2.1 

.5 

- 

- 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 
7 

6.6 
17 

35.2 
29 

17.6 
28 

11.6 
22 

1.8 

1 

.5 

1 

76.6 

105 

KNIGHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.7 
2 

28.0 
29 

15.5 
28 

8.5 
24 

T 

64.7 
83 

PERU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.2 

16.0 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.6 

2 

7.4 
5 

33.2 
28 

16.2 
28 

16.2 
19 

1.1 

T 

74.7 
82 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

SOUTH  EGREMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

. 

_ 

2.5 

8.0 

15.5 

15.0 

10.0 

T 

- 

- 

51.0 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.5 

1 

4.0 
5 

30.2 
30 

15.7 
28 

11.5 
18 

T 

T 

63.9 
82 

WASHINGTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
10 

7.3 
22 

32.6 
29 

19.8 
28 

11.6 
31 

2.6 
17 

T 

79.9 
137 

WEST  GRANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

28.5 

17.0 

" 

- 

T 

- 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.5 

10.5 

- 

T 

- 

- 

»    •    . 

CENTRAL            02 

AMHERST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

1.0 
2 

17.0 
19 

16.0 
18 

7.0 
6 

41.0 
45 

ASHBURNHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

l.* 

6.8 
18 

48.8 
29 

25.5 
28 

6.4 

31 

.2 

3 

.2 

89.3 
109 

ASHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

2.5 

1   40.7 

16.1 

6.0 

- 

- 

64.3 

BARRE  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

T 

1.5 

3 

42.0 
29 

17.0 
28 

6.0 
26 

T 

65.5 
88 

1  IN  ON  GC 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Senson  of  1965  -  1966 


BEDFORD 

BELCHERTOWN 

81RCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOYLSTON 

BUFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDMICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MILFORD 

NEW  SALEM 

N0RTHBRID6E  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SOUThbRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


December 


February 


33.0 
25 

23.0 

37.5 
29 

46.0 
29 

31.5 


33.1 
29 


April 


5.5 
5 

5.0 


2.7 
2 


2.2 
12 


22.1 
29 


39.1 
29 


34.9 
32.0 


19.4 
28 


29.6 

35.2 

29.6 
27 

39.3 
28 


50.5 
28 

30.3 
29 

29.5 
29 

15.0 
19 

29.1 

25.0 
29 


5.0 
5 

5.3 


May 


NEW  ENGLAND 


59.5 
56 


57.2 
55 


44.1 
56 

63.2 
89 

53.9 
56.5 


See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1965  - 

1966 

NEW 

ENGLAND 

Stalion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Match 

April 

May 

June 

Total 

WESTFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15.5 

- 

- 

- 

- 

" 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

32.5 

30 

16.5 
21 

8.5 
5 

T 

61.5 
60 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

25.2 
25 

15.0 
28 

- 

- 

WINCHENDON  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

. 

- 

T 

1.0 

- 

42.3 

16.0 

5.0 

T 

- 

- 

- 

WORCESTER  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

2.3 
12 

44.0 
29 

19.7 
28 

5.8 

11 

.8 

T 

73.2 
80 

COASTAL               03 

BEECHWOOO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22.8 

12.5 

5.0 

- 

- 

- 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.3 

25.4 
19 

12.1 

15 

3.3 

3 

T 

T 

44.1 
37 

BROCKTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

27.2. 

4.5 

4.3 

T 

36.3 

CAMP  WELLFLEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.8 
10 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

CHATHAM  LT  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

~ 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST  WAREHAM 

snowfall' 

1  IN  ON  GD 

.3 

15.8 

13 

8.2 
17 

4.1 

3 

T 

28.4 
33 

EDGAR  TOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

~ 

T 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.2 

17.8 
12 

10.1 
17 

7.0 
4 

37.1 
33 

HATCHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

I 

- 

5.9 

- 

*" 

- 

- 

HIN5HAM 

SNOWFALL 
1     IN  ON  GD 

1.2 

1 

32.9 
29 

15.9 
26 

4.5 
6 

T 

64.5 

54 

HYANNIS  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

1.0 

- 

- 

IPSWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

. 

_ 

_ 

T 

3. 4 

37.0 

21.9 

3.3 

T 

- 

- 

65.5 

MIDDLE60R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

- 

.6 

IB. 8 

8.7 

5.0 

- 

- 

- 

33.1 

MIODLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

31.3 
24 

14.5 
14 

3.0 

4 

50.6 
44 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.3 

10.9 
6 

1.9 

2 

1.7 

1 

T 

15.0 
9 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

11.9 

9.1 

5.1 

T 

26.9 

NEWBURYPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

2.4 

- 

21.5 

3.5 

- 

- 

- 

- 

PEMBROKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

. 

- 

- 

- 

~ 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

2.0 

T 

- 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

: 

' 

- 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

16.0 

9.0 
17 

6.0 
3 

32.0 
33 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

33.0 
25 

20.0 
18 

3.0 
2 

I 

55.0 
45 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
I  IN  ON  60 

.1 

19 

25.4 
16 

1.5 

1 

.1 

36 

SANDWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

SEGREGANSET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

- 

- 

- 

T 

1.7 
.5 

33.7 

1   19.1 

1     " 

10.6 
16 

15.3 

10.0 
19 

3.0 

2 

3.5 

6.0 

3 

T 

- 

- 

54.2 

35.6 
51 

WOODS  HOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

T 

1     : 

- 

- 

I 

- 

NEW  HAMPSHIRE 
•    »    * 
NORTHERN            01 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

1.1 

1I..2 

14 

12.7 
30 

35.3 
2, 

18.8 
28 

15.2 

15 

5.6 

4 

5.5 

2 

106.4 
122 

BERLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

T 

13.3 
10 

8.7 
31 

43.0 
31 

24.9 
28 

3.0 
18 

3.5 

3 

3.0 

99.4 
121 

See  Reference  Notes  FoUowiog  Slatioo  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  o(    i9S5  -  1966 


CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOi;  3  SSW 
OIXVILLE  NOTCH 
ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 

LANCASTER 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 
WEST  RUMNEV 
WHITEFIELO 
YORK  POND 

SOUTHERN 
BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  KB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEEPING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  60 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  OK  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


1.5 
1 


December 


January 


21.7 
31 

27.2 
31 

7.8 
22 

10.3 
31 


39.5 
29 


36.5 
31 


'•9.6 
31 

50.9 
31 

36.5 

31 

47.9 
31 


February 


15.0 
28 


13.3 
31 


9.7 
21 


60.0 
31 


33.0 
31 


26.3 

I  31 

39.4 
I  29 


12.5 
28 


13.0 
28 


22.5 
28 


5.1 
12 


37.4 
26 


38.7 
29 


33.9 

29 


17.0 
30 


April 


See  Relerence  Noten  Following  Station  Index 
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8.0 

14 

30.7 
30 


2.5 

15 

5.0 


May 


1.9 
1 


NEW  ENGLAND 


131.5 

149 


240.5 
220 


159.7 
147 


92.1 
139 


289.2 
224 

185.6 
180 

108.5 

96.9 

126.2 


73.1 
113 


76.2 
105 


108.4 
132 


71.2 
116 


82.0 

100 


79.2 
105 


82.6 
112 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

:jeason 

oi  iyb:>  - 

itJbb 

NEW  ENGLAND 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

LINCOLN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

1.5 

- 

- 

I 

I 

-_ 

-_ 

-_ 

- 

MAC  OOWELL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

1.6 

1 

6.2 
18 

36.4 
29 

24.5 
28 

5.0 
31 

T 
3 

1.0 

1 

74.7 
111 

MANCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

T 

3.9 

34.8 

16.2 

3.6 

- 

- 

58.5 

MARLOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

7.0 
21 

34.0 
29 

25.0 
28 

3.0 
25 

1.0 

1 

5.5 

1 

80.5 

MASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

16 

39.0 
29 

16.5 
28 

3.3 
22 

97 

MILFORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

4.3 
16 

45.2 
29 

19.6 
26 

5.8 

20 

T 

75.5 
95 

MOUNT  SUNAPEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

6.0 

36.0 
29 

16.5 
28 

5.0 

31 

2.0 
14 

3.0 

2 

71.5 

NASHUA  Z    NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

3.9 

5 

44.4 
29 

21.3 
28 

4.6 

12 

74.7 
74 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

6.6 
16 

31.5 
29 

21.5 
26 

3.5 

29 

2.Z 

4.3 

1 

72.8 
109 

NORTHWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

3.0 

29 

20.0 
26 

5.0 
20 

T 

4.0 

I 

OTTER  BROOK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.8 
3 

4.9 
18 

34.5 
29 

17.1 
26 

3.5 
20 

2.0 

1 

1.0 

65.6 
99 

PETERBORO  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.5 

3.2 
16 

45.0 
29 

26.5 
28 

5.0 
24 

T 

1.0 

84.2 

PLYMOUTH  1    E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

1.5 

1 

10.2 
15 

10.9 
31 

36.3 
31 

13.8 
26 

5.9 

31 

1.0 
4 

4.5 
2 

34.1 
143 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.6 
11 

47.6 
26 

20.1 
26 

3.0 
26 

74.3 
93 

SOUTH  DAN6URY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

34.0 

19.0 
28 

4.0 

4.0 
1 

- 

SOUTH  LYNDEBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.5 

41.5 
30 

23.5 

7.0 

T 

74.5 

SOUTH  WEARE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

6.4 
16 

51.1 
29 

23.9 
28 

5.6 

T 

2.5 

1 

91.0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

3 

4.2 
16 

27.4 
29 

16.6 
28 

3.7 
22 

2.5 

1 

1.0 
1 

57.9 
102 

TAMWORTH  Z 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

6.0 
10 

7.0 
31 

37.6 
31 

23.8 
26 

4.0 
31 

2.0 

4 

2.5 

84.1 
135 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

4.5 

11 

30.0 
29 

16.5 
26 

5.0 
16 

2.0 
2 

.5 

1 

61.5 
91 

WINDHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

5 

40.6 
28 

20.0 
26 

5.0 
11 

T 

72 

WOLFEBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
4 

6.5 
21 

52.5 
29 

22.0 
28 

6.0 
25 

1.0 

4.0 

1 

95.0 
108 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

16.8 
15 

11.6 
31 

25.9 
31 

15.5 
28 

13.6 

31 

3.0 
4 

4.5 

91.6 
141 

RHODE  ISLAND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.5 
6 

4.6 

10 

2.0 

1 

15.1 
17 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

- 

15 

6.5 

5 

- 

KINGSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.7 

10 

7.4 
14 

6.6 

3 

28.9 
27 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

10.0 
9 

4.0 
13 

5.5 

3 

19.5 
25 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.9 

1 

16.1 
10 

9.1 
16 

8.1 

4 

T 

35.2 
31 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

30.7 
27 

13.1 
15 

4.0 
2 

50.3 
44 

VERMONT 

•    «    • 

NORTHEASTERN        01 

BETHEL  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

5.5 

11 

10.0 
26 

29.0 
29 

23.0 
28 

7.0 
21 

T 

3.0 
1 

79.0 
117 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

21.0 

15.0 

46.3 

19.0 

- 

- 

- 

- 

CANAAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

i*,^ 

16.6 

17.3 
31 

33.9 
31 

19.3 
28 

13.6 

4.3 

2.5 

113. 9 

CHELSEA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

9.7 

13 

10.2 
27 

26.3 
29 

15.7 
28 

6.4 
2Z 

1.5 
1 

2.5 

1 

72.4 
121 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

I 

- 

- 

- 

- 

31 

31 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

EN0S6URG  FALLS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

10.0 

1 

22.0 
14 

10.0 
18 

36.0 
24 

43.0 
26 

6.2 

7 

9.0 

3.0 

139.2 
90 

OILMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  00 

.5 

12.0 

12.5 

33.6 
31 

11.0 
28 

14.0 

2.0 

1.0 

66.6 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSeURY 

SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 

WATEReURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  W8  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  go! 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SOUTHEASTERN 
BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

MAYS  MILL 

NEWFANE 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 


03 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GOl 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I     IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


21.3 
16 


28.1 
29 


28.0 
31 


22.0 
31 


5.0  25.5 

26 


11.9       ]       41. 

17       ]  2 

9.0 


16.0 
18 


25 
43.0 


39.0 
24 


21.0 
28 


26.0 
25 


32.0 
29 


42.8 
29 


36.4 
29 


32.0 
26 


20.8 
28 


28 

24.0 


April 


May 


NEW   ENGLAND 


98.0 

131 


128.5 
145 


121.3 
142 


70.0 
119 


117.3 
144 


111.6 
102 


113.2 
121 


100 

120.0 


73.5 
125 


66.0 

HI 


132.3 
170 


See  Reference  NoteB  Following  Slation  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season   o£    1965 

-    1966 

NEW 

ENGLAND 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Maich 

April 

May 

June 

Total 

UNION    VILLAGE    DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON    GD 

T 

8.0 

7 

12.0 
21 

40.5 

27 

22.0 
28 

4.0 
15 

2.0 

3.0 

1 

91.5 
99 

VERNON 

SNOWFALl 
1    IN   ON    GD 

T 

4.3 
11 

29.6 
29 

19.0 
28 

5.8 
8 

1.0 

1 

59.7 
77 

WARDSBORO 

SNOWFALL 
1     IN   ON    GD 

T 

3.5 

4 

5.5 
21 

37.0 
30 

25.5 
28 

8.5 
31 

1.0 
9 

2.5 

1 

83.5 
124 

WHITINGHAM    2    W 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

_ 

. 

- 

T 

e.i 

11.7 

42.6 

27.4 

13.9 
31 

3.3 

4.5 

- 

111.5 

WOODFORD 

SNOWFALL 
1    IN    ON    GD 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

46.8 
29 

35.9 
28 

15.5 
23 

7.5 

3 

5.5 

1 

~ 

WOODSTOCK    3    E 

SNOWFALL 
1     IN   ON   GD 

T 

4.1 

1 

6.1 

19 

31.5 
29 

22.6 
28 

7.8 
24 

1.5 

3.0 

76.6 

101 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 
(Speed   - 

d 
B.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

liJ 

1 

Hi 

station 

a  a 

4^ 

e 
•  •a 

Si 
3  a, 

CO  m 

& 

• 

li 

Direction 

ot 
fastest  mile 

s 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

8 

H 

8 
3 

A 

$ 

i 

8! 
I 

N  9 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

24 

4.6 

10.9 

24++ 

21 

13 

72 

67 

46 

55 

5 

3 

0 

2 

0 

0 

10 

" 

5.3 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

2! 

2.6 

B.9 

35 

NW 

19 

78 

75 

42 

54 

5 

0 

3 

0 

2 

0 

10 

81 

5.9 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

20 

SW 

28+ 

- 

76 

53 

- 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

33 

5.4 

MAINE 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

79 

52 

66 

« 

3 

7 

2 

0 

0 

le 

- 

7.0 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

24 

3.0 

7.3 

2* 

W 

13 

85 

76 

56 

66 

5 

5 

4 

0 

0 

0 

1* 

61 

6.1 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL   WB 

- 

- 

- 

39 

NW 

19 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

3 

0 

1 

u 

73 

BOSTON   WB   AIRPORT 

24 

4.9 

11.6 

35 

SW 

10 

66 

63 

47 

59 

7 

0 

5 

0 

0 

14 

77 

5.4 

NANTUCICET    WB    AIRPORT 

22 

4.7 

10.2 

26 

S 

19 

89 

77 

66 

85 

7 

1 

2 

0 

0 

10 

66 

5.5 

PITTSFIELD  WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

12 

- 

WORCESTER   WB    AIRPORT 

27 

5.7 

8.n 

27++ 

33 

10 

68 

66 

46 

59 

3 

0 

5 

1 

0 

11 

- 

5.3 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB   AIRPORT 

29 

2.5 

5.7 

23 

N 

12 

95 

80 

43 

53 

3 

6 

1 

1 

0 

12 

76 

5.t 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

78   « 

W 

10 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

7 

0 

0 

18 

36 

7.9 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

2 

0 

0 

9 

- 

5.6 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

23 

4.4 

9.7 

25++ 

32 

19 

75 

71 

48 

59 

4 

4 

2 

1 

0 

12 

n 

5.2 

VERMONT 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

21 

1.7 

9.1 

26 

NW 

28 

81 

75 

47       1         57 

4 

6 

4 

1 

0 

0 

15 

82 

5.7 

%   PEAK   GUST 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 

«     * 

northwest 
bulls  bsioge  dam 
cream  hill 
falls  village 
norfolk  2  sw 
shepaus  dam 
wigwam  reservoir 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  «  w 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATErBurY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL 


03 


BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


Day  of  Month 


80  81  89 

53  59  67 

83  a<i  91 

55  59  67 

85  86  92 

54  60  6<> 


84   86   94 


90   89   84 
60   54   65 


97   86   85 
60   52   63 


97  lOl 
62   64 


95   99 
65   66 


99  102 
67   72 


85   93 
57   57 


87   92 
66   69 


MAX 

MIN 


85   86   95 


85  100  99 
67  68  74 

80  91  97 

59  60  66 

80  95  97 

62  67  69 

92  82  101 

60  63  67 

86  96  98 
57  57  64 


97   87   85 
71   56   62 


90   85   80 
62   56   58 


93   90 
66   60 


90   91   86 
65   60   69 


61   54   60 


95   87 
75   59 


91   86   83 
73   62   64 


85   S3   80 
72   59   63 


90   86   82 
67   56   64 


85   86 
55   60 


73   70   71 


66   62   67 


103   97 
72   66 


85   82 
65   65 


82   37 
61   62 


86   88   85 
70   55   52 


83 

90 

86 

63 

57 

54 

85 

84 

83 

69 

52 

50 

88   87 
57   52 


91   87 
70   58 


88   85 
69   57 


91   88 
59   56 


84   90   85 
67   55   50 


54   54 

84 
58 


69   59   56 


86   88 
53   52 


84   88   85 
65   56   52 


87   86   84 
73   68   64 


66   59   57 


84   82   81 
71   62   61 


86   92 
70   60 


89   86   84 
71   57   56 


85  88  91 

62  61  60 

83  90  ql 

61  60  59 


92   94   99 
63   64   64 


13   14   15 


96   88   84 


91   87   80 


60   63   48 


89 
63 


87   90 
66   65 


93   92 
65   67 


84 
48 


19   20   21 


22   23   24 


28   29   30   31 


83 
50 


99   91   83   85   89   94 
65   65   57 


69   64   57 


82   84   87 


86   90 
62   63 


82   85 
61   59 


86   9l 
63   62 


85   84 
57   60 


85   92 
72   70 


8  1   90 
62   63 


89 
66 


93   92 
62   63 


94  94  85 

66  70  58 

93  87  84 

65  65  61 


88   88   81 
69   67   58 


91   89   87 
64   66   54 


91   92   84 
62   64   54 


91   86   82 


92 
64 


85   92 
53   61 


73   69   60   63 
79 


84   78 
66   60 


87   84 
69   69 


96   84 
69   66 


95   93 
64   64 


86  84  69 

65  52  43 

88  86  72 

62  55  46 

88  88  75 

66  54  46 


56   58   57 


79   80   84 
55   54   55 


85   86 
68 


82   82 
56   65 


54   54   56 


84   83   89 
51   50   52 


55   47 
77   79 


79   81 
56   50 


66   58   43 


84   76 
65   58 


83   76   74 
68   57   52 


84   79   83 
67   54   42 


86   85   73 
63   58   42 


85   81 
69   62 


85 
53 


84   84   84 


75   77 
55   50 


77   76 
59   53 


67   58   52 


86   83   80 
55   56   48 


82  79  81 

53  56  56 

89  85  86 

52  58  52 

77  82  84 

51  55 


85   85   84 
60   67   64 


86 
63 


83 
65 


77   89 
66   70 


77   80   75 
63   66   53 


80   80   80 
66   67   50 


78   71 
61   65 


31   76   81 
64   68   51 


78   82   82 
65   66   52 


65   55   54 


88 

89 

92 

96 

56 

52 

55 

65 

87 

86 

89 

93 

58 

58 

59 

66 

90 

90 

91 

93 

60 

60 

60 

68 

85 

87 

87 

87 

52 

51 

50 

57 

84 

84 

82 

84 

61 

58 

60 

65 

84 

85 

87 

90 

56 

54 

53 

61 

78   83   S3 
54   55   55 


87   85 
50   50 


87   88   88 
55   62   58 


85   85   86 
52   60   54 


78 
64 

87 
68 

78 
54 

84 
54 

89.1 
59.3 

76 
67 

86 
63 

79 
56 

84 
57 

87.0 
60.5 

77 
69 

85 
64 

81 
60 

84 
59 

89.2 
62.4 

83 
59 

74 
68 

82 

49 

78 
53 

85.6 
55.0 

80 
67 

80 
70 

82 
53 

75 
56 

84.4 
60.4 

78 
65 

85 
70 

76 
54 

82 
56 

85.5 

60,0 

78   80   77 

63   69   59   58 


85   82 
68   51 


81   72 
61   66 


88.0 
56.8 


83.4 
59.5 


87.0 
55.4 


80.9 
57.1 


83.9 
57.4 


35.2 
57.1 


86.2 

57.7 


84.9 
56.1 


89 

90 

84 

65 

72 

70 

84 

85 

80 

57 

66 

61 

84 

82 

80 

58 

70 

64 

84 

85 

90 

55 

63 

64 

87 

90 

86 

53 

53 

60 

SO 
71 

91 
69 

76 
61 

81 
60 

36 
67 

,4 
,5 

75 
67 

86 
69 

75 
56 

81 
58 

82 
61 

8 

1 

76 
69 

87 
67 

75 
57 

79 
60 

83 
63 

2 
8 

71 
65 

78 
70 

86 
57 

73 
57 

85 
62 

4 
0 

79 
65 

88 
67 

81 
54 

80 
55 

86, 
58. 

8 

1 

86.9 
58.2 


84.4 
56.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1966 


Station 


NORTHERN  < 

BRASSUA    0AM 

BRIDCEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAvTnN  LAKE  2 

EU5TIS  1 

FORT  KENT 

SREENVttLE 

HAVNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 

PATTEN  1  S 

presoue  isle 

ripogenus  dam 
st  francis 
soua  pan  dam 
telos  dam 
van  burfn  2 

«      tt      ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
i    BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  I  NNU 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 
FARMiNGTON 
GARDINER 
GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


74   78   8<i 
42   50   60 


Rl 

86 

86 

46 

51 

5B 

80 

84 

73 

51 

57 

54 

84 

89 

58 

44  51  50 

78  84  90 

42  57  59 

81  87  82 


74   78   84 
45   50   58 

72   76   83 


49   62   62 


84   72   78 


75   75 
51   51 


77   75 
60   40 


75   75 
49   43 


85   75 
55   41 


89   76 
63   44 


69  77  74 

59  52  52 

76  79  81 

59  50  '•8 

75  79  80 


62   52   51 


81  76  80 

61  54  45 

80  77  79 

59  52  47 

80  78  81 

59  59  'S 


77 


14   15   16   17   18   19   20   21 


81 

82 

93 

80 

78 

49 

63 

62 

54 

51 

65 

80 

84 

88 

74 

42 

53 

59 

60 

42 

74 

84 

86 

82 

71 

49 

60 

61 

60 

48 

77 

81 

85 

84 

74 

43 

49 

55 

60 

43 

76 

81 

84 

80 

78 

49 

57 

60 

58 

45 

71 

79 

80 

90 

70 

38 

45 

52 

55 

37 

69 

74 

79 

85 

71 

37 

47 

51 

54 

39 

75 

SO 

85 

88 

75 

44 

55 

58 

59 

41 

MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


95   87 
55   50 


86   93 
63   63 


83   91 
64   63 


89   94 
63   66 


84   91 
61   61 


82   88 
62   61 


84   88 
60   62 


82   91 
61   59 


81   84 
50   56 


85   91 
60   63 


86   94 
65   66 


86   94 
60   65 


83   31   68 
64   56   56 


76   79 
59   55 


81   77 
50   55 


76   75 
50   46 


78   76 
49   41 


80   80 
62   57 


78   84 
60   57 


79   74 
51   44 


78   79 
59   50 


80   76 
53   47 


78   73 
51   40 


75   75 
54   45 


80   78 
58   50 


61   54   53 


82 
60 

79 
54 

68 
54 

91 

81 

75 

69 

54 

57 

88 

78 

70 

67 

46 

51 

85 

75 

73 

62 

47 

51 

94 

81 

81 

68 

45 

51 

87 

79 

70 

70 

50 

54 

90 

80 

78 

64 

49 

48 

97 

85 

84 

66 

48 

52 

82 

80 

69 

70 

56 

60 

92 

79 

76 

69 

40 

52 

83   79 
63   63 


79   80 
61   62 


80   80 
63   59 


82   79 
59   56 


80   76 
58   57 


83   81 
56   61 


68   74 
55   59 


70   86 
59   60 


85   82 
63   60 


83   77 
62   56 


83   73 
50   60 


73   77 
52   55 


80   75 
56   61 


HI   75 
62   58 


81   77 
55   58 


72   70 
57   51 


78   75 
50   58 


77   eO 
41   53 


81  71  70 

60  54  48 

73  73  70 
50  48  43 

74  75  71 
56  56  39 

73  74  69 

60  50  47 

76  74  72 


68   73   79 


57 

49 

40 

45 

53 

60 

76 

74 

79 

82 

83 

81 

53 

52 

39 

46 

59 

57 

71 

68 

76 

82 

84 

71 

52 

49 

45 

51 

64 

57 

72 

70 

74 

70 

81 

70 

54 

43 

39 

45 

55 

56 

76   79 
59   59 


78   83 
51   50 


82 

78 

31 

81 

72 

59 

6l 

55 

61 

58 

76 

SO 

80 

73 

76 

60 

62 

56 

63 

56 

77 

80 

75 

76 

80 

52 

57 

51 

57 

55 

76 

76 

78 

75 

57 

60 

53 

55 

82   74 
59   6l 


79   78 
52   59 


70   78 
46   60 


77   77 
48   59 


79   80 
58   61 


82   84 
63   66 


83   80 
60   60 


82   83 
60   55 


78   SO 
59   53 


82   83 
58   55 


83   85 
58   58 


85  85 

59  SO 

82  80 

64  64 


78   65 
50   50 


78   65 
52   51 


80   78   68 


82   82 
52   62 


81   83 
42   59 


83   85 
50   61 


80   82 
50   50 


77   78 
49   59 


75   78 
42   46 


73   78 
37   46 


78   84 
48   59 


83   84 
49   60 


73   76 
41   55 


82   82 
53   58 


82   83 
54   60 


75   80 
46   54 


73   67 
44   46 


88   79 
63   61 


57 


38  79  76 

63  63  52 

79  77  75 
60  57  45 

80  75  76 

57  58  45 

83  84  79 

58  56  43 

89  79  77 
53  57  46 

83  72  76 

56  55  51 

82  91  84 

59  51  45 

90  79  86 
63  64  53 

92  78  76 

60  57  53 


72   77 
41   56 


73   79 
44   47 


74   80 
50   60 


77   68 
59   50 


77   68 
51   52 


81   67 
60   53 


78   67 
56   43 


79   66 
60   52 


80   75 
59   50 


81   78 
60   51 


79   75 
52   42 


36   80 
64   53 


79   69 
55   51 


80   75 
58   49 


78   68 
62   51 


79   68 
62   56 


83   77 
56   48 


77   61 
60   48 


79   68 
53   49 


80   75 
61   50 


67   73   77 


75   81   82 
39   41   43 


74   78   80 


72   79   75 
43   43   55 


42   43   56 


79   84 
53   53 


81   34 
51   55 
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75   81 
45   46 


75   80 
40   42 


79   83 
46   46 


49  52 

79  78 

42  42 

so  85 

51  48 


43   4 
i  Index 


70   73 
56   51 


73   73 
54   48 


81   82 
40   55 


82   83 
52   60 


80   31 
44   44 


45   44   51 


30   32   73 
60   62   44 


8  1   74   73 
60   53   45 


28   29   30   31 


70 
53 


71   69   73 
47   55   54 


85 
63 


73   77 
43   47 


72   79 
42   49 


70   82 
49   58 


82   81 
48   59 


66   73   78 


73   78 
47   55 


62   65 
41   42 


66   69   75 


67   74   77 


84   76   74 
62   54   44 

32   79   70 


82   73 
55   40 


71   74 
54   48 


83   S3 
45   40 


73   73 
57   54 


86   86 
54   58 


84   87 
55   57 


35   84 
48   55 


81   81 
43   55 


83   82 
63   60 


82   75 
52   48 


81   76 
53   59 


83   77 
58   55 


81   77 
57   59 


84   37 
59   64 


31   80 
57   58 


32   84 
51   56 


83   84 
57   59 


82   76 
57   54 


33   33 
55   59 


82   76 
58   58 


81   77 
57   60 


80   82 
54   56 


72   72 
50   58 


78   79 
55   56 


S3   31 
.59   62 


71   73   79 
56   53   40 


70   70 

57   55   46 


4 


72   79 
45   46 


35 
53 

77   84   83 
48   50   55 


75   81 
48   46 


76   85 
53   55 


60   84   83 
46   50   55 


87   78 
56   59 


80   76 
58   61 


67   80 
57   66 


65   79 
53   55 


31   76 
57   58 


86   67 
53   53 


84   78 
52   60 


32   80 
50   57 


83   89 
54   59 


75 
56 

72 
48 

79 
41 

73 
55 

72 
53 

81 
42 

68 
55 

71 
51 

79 
48 

72 
49 

70 
55 

78 
43 

68 
51 

72 
53 

74 
49 

60 
52 

73 
55 

73 
44 

60 
53 

71 
49 

72 
46 

64 
50 

77 
52 

75 

47 

76 

57 

74 
54 

82 
48 

61 
52 

71 
53 

73 
41 

74 
53 

70 
54 

82 
52 

74 
55 

Tl 
54 

80 
46 

64 
53 

74 
53 

76 

41 

59 
50 

59 
53 

69 
44 

34   79 
56   65 


85   62 
54   60 


67 

71 

68 

46 

52 

40 

69 

72 

74 

53 

54 

45 

81 

79 

85 

58 

56 

54 

76 

79 

82 

53 

57 

53 

31 

81 

84 

58 

56 

52 

78 

7B 

81 

56 

55 

49 

73 

74 

76 

se 

96 

46 

67 

SO 

78 

56 

56 

45 

81 

80 

83 

57 

56 

47 

60 

76 

74 

54 

54 

50 

65 

82 

82 

56 

53 

47 

80 

80 

84 

60 

61 

55 

78 

78 

83 

58 

56 

46 

75.3 
52.8 


49.1 


76.9 
51.4 


75,9 
49.2 


77.2 
49,8 


76.5 
52.2 


76,5 
51.2 


75.9 
51.7 


75.2 
50.2 


75.2 
45.8 


78.7 
54.5 


78.0 
54.7 


74,8 
49,5 


76,6 
53.8 


76.6 
52.6 


76,0 
50.5 


69.5 
46.3 


72.5 

46.1 


75,9 
52,1 


BO,S 
56.2 

76.3 
56.7 

61.' 
57.4 

80.2 
53.5 

77.7 
53.6 

61.1 
51.4 

60.7 
54.0 

77.7 
52.7 

63.5 
52.2 

81.3 
59,2 

81.4 
54.1 


Continuad 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGL/JNO 
JULY  1966 

Slalion 

Day  of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  " 

1  '^ 

13 

1- 

jl5 

16 

17 

1  '^ 

19 

20 

1  '' 

22 

23 

1  ^* 

26 

1  26 

1  27 

28 

29 

30 

1  ^' 

MtlNE 

OLO  TOWN  FAA  AIBPORT 

MAX 

MIN 

82 
45 

84 
60 

91 
60 

81 

71 

77 
46 

69 
52 

80 
62 

81 
59 

S3 
53 

76 
58 

33 
61 

33 
64 

73 
50 

78 
■51 

75 
46 

80 
43 

36 
49 

34 
63 

87 
64 

74 
50 

74 
43 

79 
43 

85 
49 

83 
59 

84 
67 

30 
61 

78 
47 

63 
50 

77 
56 

80 
52 

33 
51 

80.0 
54.2 

ORONO 

MAX 

MIN 

76 
46 

79 
59 

89 
58 

87 
54 

76 
48 

72 
60 

74 
56 

76 
58 

82 
52 

34 
57 

77 
60 

37 
54 

71 
57 

73 
56 

78 
46 

74 
43 

36 
49 

75 
58 

38 
62 

81 
50 

74 
42 

30 
45 

84 
49 

32 
55 

82 
54 

77 
58 

70 
46 

70 
47 

69 
52 

70 
50 

82 
47 

78.3 
52.2 

RUMFORD  I  SSE 

MAX 

MIN 

50 

89 
60 

91 
67 

80 
56 

83 
48 

67 
66 

83 
62 

78 
54 

81 
51 

32 
55 

81 
61 

32 
65 

85 
51 

77 
53 

74 
48 

79 
45 

34 
46 

S3 
53 

82 
59 

72 

47 

69 
44 

30 
48 

33 

61 

87 
57 

36 
57 

78 
58 

77 
46 

50 
51 

78 
58 

79 
63 

84 
48 

79.9 
63.5 

RUMFORB  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

Sft 
51 

89 
60 

94 
63 

86 
61 

82 
46 

70 
66 

83 
65 

79 
56 

30 
49 

32 
54 

32 
61 

33 
53 

38 
50 

77 
56 

74 
47 

79 
44 

86 
46 

86 
53 

84 
50 

71 
52 

70 
43 

78 
47 

84 
50 

85 
57 

87 
67 

77 
57 

75 
46 

52 
52 

78 
58 

78 
59 

82 
48 

80.5 
53.8 

SPRINGFIELO 

MAX 

MIN 

<.2 

81 
52 

88 
52 

84 
66 

82 
40 

74 
50 

77 
69 

78 
65 

80 
46 

30 
57 

77 
61 

75 
52 

75 
50 

75 
39 

31 
43 

82 
54 

81 
63 

71 
39 

76 
43 

81 
47 

79 
60 

76 
41 

76,7 
50.1 

VANCEBORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

78 
48 

82 
46 

84 
54 

84 
63 

78 
45 

75 
49 

74 
55 

79 
61 

81 
51 

31 
56 

74 
59 

94 
49 

78 
54 

76 
51 

75 
44 

74 
40 

30 
43 

82 
62 

85 
60 

77 
65 

73 
44 

74 
44 

81 
48 

61 
64 

83 
52 

79 

66 

75 
51 

73 
46 

73 
55 

73 
54 

79 
45 

78.4 
51.1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

84 
51 

86 
61 

93 
62 

91 

70 

81 
52 

77 
54 

84 
60 

80 
62 

32 
52 

81 
66 

33 
61 

35 
59 

33 
56- 

80 
57 

79 
49 

81 
46 

86 
46 

86 
60 

85 
63 

80 
56 

74 
46 

79 
50 

36 
52 

86 
67 

85 
55 

81 
61 

80 
52 

79 
52 

80 
58 

80 
57 

84 
50 

82.5 
55.6 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

32 
54 

86 
61 

92 
61 

83 
58 

80 
49 

67 
64 

35 
65 

83 
67 

82 
51 

83 
53 

34 
55 

32 

56 

90 
50 

34 
54 

80 
47 

80 
43 

84 
46 

84 
60 

34 
50 

70 
49 

75 
42 

80 
45 

84 
53 

84 
64 

85 
52 

82 
58 

80 

48 

63 
56 

82 
59 

80 
53 

82 

46 

81.4 
53.6 

WEST  ENFIELD 

MAX 

MDJ 

7? 
45 

81 
53 

91 
59 

89 
57 

82 
46 

78 
56 

70 
56 

78 
49 

78 
49 

32 
52 

76 

57 

31 
52 

32 
59 

76 
57 

74 
61 

78 
41 

87 
43 

82 
52 

84 
68 

84 
54 

71 
41 

73 
45 

77 
45 

84 
53 

33 
52 

82 
64 

78 
46 

75 
45 

60 
50 

76 
56 

76 
45 

78.9 
50.9 

WOODLAND 

•     <     • 

MAX 

Mm 

82 
50 

83 
49 

86 
55 

88 
53 

87 
48 

31 
60 

76 
53 

77 
60 

85 
65 

36 
61 

82 
60 

79 
56 

36 
59 

72 
69 

79 
49 

78 
48 

86 
63 

88 
49 

34 
61 

90 
57 

69 
48 

77 
48 

77 
55 

82 
57 

84 
54 

83 
59 

80 
48 

78 
48 

60 
56 

78 
47 

76 

44 

80.6 
53.2 

COASTAL             03 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

80 
53 

SO 
58 

74 
56 

82 

66 

81 
53 

73 
49 

74 
64 

80 
53 

80 
60 

76 
65 

82 
66 

32 
58 

78 
55 

80 
61 

78 
55 

78 
56 

82 
64 

76 
64 

32 
56 

75 
57 

74 
53 

72 
49 

73 
50 

74 
59 

74 
55 

71 
58 

74 
55 

73 
52 

68 
63 

75 
57 

78 
50 

76.7 
56.1 

BELFAST 

MAX 

MIN 

84 
54 

86 
62 

92 

57 

91 
68 

83 
51 

74 
49 

76 
68 

83 
60 

84 
56 

81 
58 

85 
64 

85 
58 

76 
67 

81 
63 

82 
52 

30 
46 

88 
60 

82 

61 

30 
57 

80 
63 

76 
45 

74 
46 

78 
52 

75 
64 

76 
50 

75 
66 

81 
51 

76 
50 

74 
56 

80 

81 
51 

80,6 
64.7 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

80 
54 

90 
63 

85 
63 

84 
63 

77 
56 

66 
59 

76 
63 

81 
68 

SO 
65 

77 
61 

34 
63 

82 
61 

91 
52 

31 
59 

80 
54 

79 
51 

78 
50 

82 
60 

81 
53 

74 
57 

76 
50 

76 
53 

83 
56 

75 

61 

77 
59 

81 
65 

78 
66 

64 
56 

81 
61 

83 
58 

81 
55 

79.1 
58.3 

EASTPORT 

MAX 

Mm 

73 
50 

74 
44 

71 
48 

79 
52 

73 
48 

64 
46 

67 
49 

81 
50 

78 
54 

72 

48 

78 
43 

79 
48 

69 
49 

77 
54 

73 

49 

74 
47 

78 
48 

73 
66 

77 
50 

55 
53 

72 
47 

70 
45 

68 
60 

75 

48 

74 
50 

69 
53 

73 
51 

65 
46 

57 
50 

69 
48 

77 
49 

72.7 
49.4 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

81 
51 

84 
60 

85 
58 

82 
65 

79 
61 

70 
49 

70 
58 

32 
61 

83 
52 

75 
58 

33 
61 

35 
59 

70 
50 

80 
57 

78 
48 

80 
47 

80 
49 

78 
62 

78 
50 

75 
54 

76 
46 

79 
64 

74 
55 

73 
57 

75 
59 

78 
50 

76 
63 

74 
57 

76 
56 

80 
50 

78.0 
55.2 

JONESBORO 

MAX 

MIN 

83 

46 

80 
45 

82 

53 

80 
55 

86 

47 

80 
49 

65 
60 

67 
56 

85 
52 

34 
53 

71 
62 

84 
55 

36 
51 

72 
55 

81 
45 

31 
42 

82 
46 

82 
55 

72 
53 

80 
55 

67 
43 

79 
45 

72 
52 

74 
51 

73 
52 

74 
53 

75 
45 

80 
46 

58 
52 

75 
50 

78 
49 

77.0 
50.1 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

81 
51 

83 
60 

91 
60 

85 
70 

81 
S3 

64 
65 

80 
57 

84 
58 

83 
52 

76 
59 

36 
60 

87 
60 

83 
59 

83 
58 

82 
51 

SO 
49 

34 
51 

80 
57 

87 
60 

73 
55 

77 
46 

79 

50 

83 
53 

79 
55 

83 
54 

75 
51 

80 

50 

73 
52 

77 
55 

80 
54 

64 
55 

80.7 
65.5 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

81 
60 

82 
64 

96 
66 

85 
67 

77 
62 

66 
60 

32 
65 

33 
61 

86 
59 

34 
63 

37 
63 

34 
56 

93 

64 

84 
66 

81 
59 

30 
55 

84 
55 

85 
62 

88 
54 

75 
53 

73 
54 

78 
54 

30 
56 

78 
60 

80 
53 

32 
64 

77 
55 

64 
58 

77 
58 

82 
56 

79 
58 

81. 1 
60,4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
52 

78 
62 

93 

61 

84 
56 

74 
53 

66 

60 

81 
66 

30 
56 

82 
53 

31 
57 

37 
61 

33 
56 

93 
60 

83 
58 

30 
51 

79 
43 

81 
47 

86 
60 

36 
52 

76 
54 

74 
48 

77 
47 

79 
51 

76 
58 

79 
53 

82 
52 

77 
61 

64 
56 

79 

57 

81 
55 

78 
50 

79.9 
55.5 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

79 
58 

78 
60 

90 
60 

82 
64 

77 
53 

67 
53 

76 
58 

81 
60 

82 
55 

74 
59 

83 
62 

36 
59 

74 
58 

80 
57 

79 
50 

78 
49 

82 
50 

74 
69 

30 
59 

71 
57 

75 
52 

75 
48 

74 
54 

76 
55 

77 
63 

74 
57 

77 
60 

55 
51 

74 
56 

78 
54 

77 
50 

77.3 
55.5 

SACO 

MAX 

Mm 

85 
58 

81 
65 

98 
63 

94 
73 

81 
57 

78 
57 

86 
65 

86 
64 

85 
69 

36 
62 

89 
65 

39 
51 

94 
64 

04 
55 

84 
55 

81 
64 

36 
52 

90 
61 

90 

51 

SO 
57 

78 
60 

79 
51 

83 
57 

34 
65 

84 
67 

87 
67 

80 
55 

75 
58 

76 
59 

82 
57 

81 

54 

84.7 
59.3 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

MIN 

86 
50 

88 
60 

97 

96 
63 

87 
48 

80 
52 

87 
65 

36 
57 

35 
52 

87 
51 

88 
57 

86 
51 

93 
56 

92 
52 

83 
46 

84 
45 

39 
45 

87 
65 

37 
57 

81 
56 

76 
40 

82 
44 

85 
49 

38 
54 

89 
51 

90 
59 

84 
41 

64 

51 

83 
56 

83 
49 

84 
47 

85.7 
52.3 

See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1956 


Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 
WESTERN             01 

AOAMS 

MAX 
Mm 

81 
48 

n3 

57 

89 
63 

96 

67 

62 
52 

67 
61 

83 
52 

81 
52 

60 
47 

62 

54 

65 
58 

37 
57 

92 

60 

92 
53 

77 
50 

78 
42 

60 
44 

64 
54 

97 
55 

77 
54 

71 
44 

73 
48 

62 
51 

66 
51 

85 
53 

86 
57 

67 
51 

79 
53 

73 
63 

79 

48 

79 
47 

82.6 
53.7 

eUMMINCTON  HILL 

MAX 
MIN 

80 
56 

62 
63 

88 

70 

92 

70 

81 
56 

82 
60 

79 
54 

61 
56 

77 
55 

78 
58 

83 
59 

S2 
65 

85 
55 

67 
63 

78 
56 

76 
50 

76 
52 

79 
55 

61 
56 

78 
52 

56 
49 

59 
52 

76 
56 

90 
58 

81 
57 

63 
63 

61 
53 

76 
60 

71 
53 

70 
60 

79 
55 

79.3 
56,4 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

SI 
50 

83 
54 

90 
60 

93 
65 

84 
57 

86 
57 

82 
52 

62 
54 

79 
49 

81 
53 

85 
57 

65 
58 

88 
62 

89 
51 

79 
49 

78 
44 

76 
46 

62 
52 

96 
56 

75 
54 

71 
42 

72 

46 

80 
52 

64 
54 

65 
55 

66 
58 

84 
51 

78 
54 

71 
61 

78 
49 

77 
49 

81.5 
54.0 

KNI6HTVILLE  OAM 

MAX 
MIN 

65 
50 

68 
56 

93 
62 

97 

61 

87 
51 

67 
56 

83 
56 

86 
50 

64 
48 

65 
53 

89 
58 

66 
58 

93 
60 

95 
61 

84 
50 

81 
42 

83 
46 

87 
53 

92 
58 

67 
56 

74 
41 

76 
49 

83 
51 

86 
51 

86 
52 

67 
58 

88 
55 

84 
59 

74 
64 

BO 
48 

78 
49 

85.5 
54.3 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

51 

92 
63 

95 
68 

82 
57 

84 
53 

82 
55 

81 
61 

79 
52 

61 
48 

79 
54 

86 

56 

92 
57 

92 
51 

80 
56 

79 

50 

79 
40 

60 
44 

67 
54 

82 
55 

71 
45 

73 
41 

80 
48 

83 
52 

83 
62 

85 
52 

84 
61 

80 
51 

74 
56 

76 
55 

77 
49 

82 
51 

82.1 
53.9 

SOUTH  E6REM0NT 

MAX 
MIN 

84 
48 

91 
55 

86 
60 

82 
53 

83 
50 

63 
55 

63 
59 

60 
49 

80 
47 

87 
53 

87 
57 

89 

58 

91 
62 

64 
60 

79 

46 

79 
42 

62 
45 

69 
57 

85 
65 

73 
53 

73 
41 

80 
49 

63 
50 

84 
49 

95 
54 

85 
61 

76 
51 

75 
56 

79 
65 

76 
65 

80 
♦5 

82.5 
55.0 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

85 
50 

91 
56 

94 
62 

82 
55 

87 
52 

83 
53 

63 
67 

63 
51 

82 
48 

65 
54 

85 
63 

91 

93 
50 

83 
51 

80 
49 

80 
42 

64 
45 

69 
53 

66 
62 

72 
52 

76 
41 

81 
50 

95 
52 

85 
50 

67 
53 

66 
59 

82 
52 

73 
52 

78 
54 

75 
49 

82 
49 

S3. 5 
54.6 

WEST  GRANVILLE 

tt      «     • 

MAX 

MIN 

92 
58 

90 
62 

91 
68 

91 
68 

82 

56 

80 
51 

82 
53 

78 
54 

79 
53 

63 
58 

83 
61 

87 
62 

89 
55 

85 
62 

78 
57 

77 
50 

79 
52 

85 
56 

64 
66 

77 
54 

72 
47 

79 
52 

82 
58 

82 
54 

63 
59 

83 
63 

78 
53 

75 
63 

76 
55 

75 
52 

81 
53 

82.0 
58.4 

CENTRAL             02 

AMHERST 

MAX 

MIN 

ee 

50 

96 
58 

98 
62 

88 

70 

87 
51 

87 
65 

87 
64 

85 
53 

65 

51 

65 
59 

88 
58 

91 
62 

92 
51 

93 
52 

64 
49 

81 
42 

82 
48 

69 
55 

89 
65 

81 
61 

75 
42 

62 

51 

66 
54 

85 
54 

87 
54 

87 
62 

82 
45 

82 
54 

81 
64 

81 
49 

84 
51 

85.1 
56.7 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

80 
48 

84 
58 

91 
59 

93 
66 

83 
51 

84 
50 

79 
55 

83 
54 

79 
49 

80 
55 

83 
58 

64 
56 

66 
57 

90 
62 

60 
48 

89 

41 

79 

45 

81 
54 

85 
50 

83 
63 

71 
39 

72 
48 

78 
52 

83 
52 

81 
53 

83 
61 

85 
59 

77 
51 

71 
64 

77 
51 

79 
49 

61.7 
54.5 

BEDFORD 

MAX 

MIN 

87 
53 

95 
64 

97 
62 

65 
61 

83 
55 

82 
65 

88 
58 

85 
58 

86 
65 

67 
63 

90 
52 

93 
50 

95 
62 

65 
58 

64 
52 

83 
46 

87 
53 

92 
60 

86 
61 

74 
54 

78 
45 

83 
52 

87 
57 

68 
58 

88 
59 

90 
62 

81 
58 

74 
65 

84 
57 

80 
54 

83 
56 

85.9 
57.9 

BIRCH  HILL  OAM 

MAX 

MIN 

85 
48 

92 

57 

95 
59 

85 
73 

88 
49 

85 
60 

86 
67 

84 
53 

64 
50 

66 
58 

67 
57 

90 
56 

92 
56 

89 
53 

80 
47 

83 
40 

86 
43 

87 
59 

66 
62 

72 
55 

73 
39 

80 
48 

66 
50 

85 
52 

85 
52 

86 
59 

T9 
52 

78 
53 

79 
54 

79 
49 

83 
48 

84,4 
54,4 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

84 
58 

92 
65 

95 

59 

84 
58 

81 
53 

7B 
52 

86 
67 

62 
61 

83 
59 

82 

63 

85 
63 

90 

64 

90 
67 

82 
58 

80 
51 

80 
55 

83 
59 

88 
59 

83 
54 

72 

56 

76 
53 

82 
67 

S3 
61 

85 
61 

85 
51 

8B 
54 

80 
59 

73 
55 

82 
61 

75 
55 

78 
61 

82.9 
61,6 

BUFFUMVILLE  OAM 

MAX 
MIN 

84 
53 

85 
59 

92 

62 

96 
71 

86 
54 

87 
62 

82 
66 

67 
57 

82 
51 

83 
55 

84 
62 

87 
60 

90 
63 

92 

63 

83 
54 

82 
48 

80 
50 

63 
54 

97 
64 

96 
57 

75 
46 

75 
50 

61 

54 

84 
54 

85 

54 

85 
60 

87 
56 

60 
62 

72 

57 

80 
54 

78 
65 

83,9 
57.4 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

84 
61 

91 
65 

94 
65 

94 
74 

83 
62 

80 
55 

86 
70 

82 
53 

64 
59 

64 
54 

66 
54 

01 

60 

90 
70 

90 
72 

61 
62 

80 
58 

85 
57 

98 
60 

86 
70 

84 
50 

76 
50 

80 
57 

66 
60 

97 
61 

87 
60 

88 
65 

87 
52 

78 
58 

82 
70 

80 
59 

80 
59 

85.0 
63.1 

CLINTON 

MAX 
MIN 

82 
57 

86 
66 

93 
67 

95 
72 

83 
58 

84 
64 

80 
58 

84 
51 

63 
67 

82 
63 

64 
64 

68 
66 

67 
67 

92 

68 

82 
55 

83 
50 

82 
58 

82 
62 

87 
70 

85 
68 

74 
52 

74 
57 

60 
52 

66 
60 

84 
64 

84 
68 

85 
59 

79 
57 

74 
68 

81 
55 

78 
56 

63.3 
61.9 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

85 
51 

88 
59 

94 
61 

98 
67 

89 
52 

89 
60 

82 
54 

86 
55 

82 
52 

65 
60 

66 
59 

69 

60 

90 
61 

92 
62 

64 
52 

82 
45 

83 
63 

82 
55 

89 
65 

87 
55 

74 
44 

76 

51 

85 
52 

65 
51 

87 
52 

87 
63 

86 
54 

82 
58 

72 
53 

83 
52 

61 
53 

85.3 
56.2 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MDJ 

85 
53 

90 
65 

95 
66 

101 
72 

89 
54 

86 
50 

83 
56 

91 
50 

89 
57 

68 
60 

90 

60 

93 
65 

95 
63 

98 
66 

74 
51 

72 

48 

87 
55 

90 
59 

94 
67 

86 
57 

76 
60 

61 
55 

66 
58 

91 
59 

90 
62 

91 
66 

92 
57 

84 
51 

76 

64 

83 
55 

84 
52 

87,6 
59,5 

FRAMInGhAM 

MAX 

MIN 

86 
59 

89 
55 

97 

55 

98 

74 

90 
59 

89 
63 

85 
67 

90 
64 

87 
57 

86 
60 

89 
53 

91 
55 

94 
55 

96 
71 

87 
62 

66 
53 

65 
53 

67 
59 

92 
69 

90 
59 

71 
50 

81 
54 

85 
57 

88 
57 

90 
59 

90 
55 

90 
51 

84 
55 

75 
59 

85 
55 

83 
59 

87,7 
51,5 

HAVERHILL 

MAX 

Mm 

88 

57 

96 
55 

100 
64 

92 
74 

87 
57 

61 
62 

91 

71 

89 
63 

88 
67 

88 
55 

93 
55 

95 

54 

95 
55 

92 
59 

85 
56 

85 
52 

89 
55 

92 

61 

87 
68 

77 
69 

81 
50 

85 

57 

90 
51 

90 
63 

91 
60 

90 
67 

83 
59 

75 
64 

84 
61 

84 
55 

86 
56 

88.0 
61,4 

LAWREl'CE 

MAX 

Mm 

80 
57 

86 
65 

92 
58 

84 
76 

60 
50 

73 
63 

84 
68 

80 
64 

83 
58 

81 
61 

86 
53 

91 
65 

92 
56 

88 
70 

80 
68 

79 
54 

82 
58 

66 
61 

66 
57 

74 
59 

78 
52 

83 
52 

85 
60 

87 
61 

85 
52 

84 
66 

78 
60 

75 
54 

79 
56 

75 
59 

79 
63 

82.4 
62,2 

LOWELL 

MAX 

Mm 

89 
58 

95 
67 

101 
67 

90 
58 

85 
60 

83 
53 

89 

70 

88 
53 

67 
59 

89 
51 

89 
63 

95 
65 

98 
55 

87 
65 

85 
58 

85 
52 

88 
55 

93 
50 

87 
66 

75 
56 

62 
50 

86 
57 

89 
59 

91 
60 

92 
52 

91 
55 

83 
60 

75 
65 

85 
62 

83 
57 

83 
58 

87, B 
60,9 

READING 

MAX 

Mm 

83 

51 

95 

61 

98 
59 

88 
56 

82 
52 

82 
60 

88 
63 

85 
55 

86 
•  52 

87 
54 

90 
63 

94 

60 

93 
62 

86 
55 

82 

48 

83 
44 

87 
48 

92 

60 

89 
64 

76 
46 

79 
44 

64 
52 

88 
58 

89 
51 

89 
55 

91 

56 

82 
56 

74 
57 

85 

57 

82 
52 

81 
52 

86,2 
56,0 

SHElBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

84 
51 

68 
58 

94 
64 

96 
70 

67 
53 

85 
60 

85 
56 

85 

54 

82 
49 

85 
54 

68 
55 

67 
58 

92 
62 

92 
64 

63 
50 

80 
43 

83 
47 

87 
52 

89 
56 

79 
56 

78 
43 

75 
49 

63 
51 

84 
53 

85 
54 

87 
58 

85 
57 

SO 
55 

76 
62 

85 
49 

80 
49 

84,9 
54,9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 

Mm 

83 
60 

90 
65 

98 
73 

85 
70 

89 
60 

85 
57 

90 
70 

85 
52 

65 
57 

69 
55 

91 
66 

96 

67 

97 
69 

67 
69 

84 
59 

83 
54 

85 
59 

92 

61 

66 
64 

77 
59 

79 
52 

84 

66 
62 

66 
60 

90 
61 

90 
67 

84 
50 

75 
57 

63 
53 

SO 
55 

82 
58 

86,5 
52.1 

TULLY  DAM 

MAX 

Mm 

85 
51 

91 
57 

97 
62 

100 
67 

89 
54 

90 
59 

81 
67 

89 
55 

84 
51 

88 
56 

69 
59 

90 
58 

94 
60 

98 
65 

66 
49 

85 
44 

86 
44 

86 
55 

91 
51 

60 
55 

75 
43 

78 
47 

64 
52 

88 
55 

90 
55 

90 
58 

90 
54 

81 
55 

71 
54 

79 
51 

81 
51 

86,7 
55,4 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
52 

95 
59 

99 
53 

68 
61 

68 
50 

84 
66 

86 
67 

55 

53 

57 

63 

59 

62 

62 

52 

45 

49 

90 
57 

81 
54 

75 
50 

77 
45 

64 
52 

87 
55 

85 
65 

87 
55 

90 
55 

62 
54 

75 
64 

82 
56 

79 
51 

80 
52 

56.5 

WALPOLE 

MAX 

Mm 

83 
52 

92 
59 

94 
60 

84 

70 

83 
53 

79 
60 

85 
59 

83 
55 

83 
52 

82 
57 

65 
52 

90 
59 

91 
62 

83 
64 

82 
54 

SO 
4$ 

83 
48 

67 
57 

65 
54 

73 
58 

76 
44 

63 
46 

85 
55 

86 
55 

85 
51 

87 
63 

79 
58 

74 
55 

84 
69 

77 
51 

80 
54 

83,4 
57,3 

WEST  MEDWAy 

MAX 

MIN 

86 

50 

92 

61 

96 
50 

87 
55 

67 
53 

63 
60 

88 
71 

84 
55 

84 
51 

84 
58 

91 
53 

91 
59 

92 
56 

66 
64 

63 
54 

81 
44 

84 
49 

88 
56 

88 
70 

78 
59 

78 
42 

83 
51 

85 
56 

86 
62 

87 
64 

68 
54 

83 
53 

7S 
55 

85 
70 

80 
52 

84 
54 

85,5 

57,9 

WESTON 

MAX 

Mm 

93 

50 

98 
52 

97 
60 

95 
60 

69 
52 

87 
51 

85 
59 

85 
57 

88 
59 

89 
59 

90 
62 

93 

50 

99 
52 

91 
66 

65 
51 

85 
44 

87 
57 

92 

57 

90 
56 

80 
58 

61 
43 

60 
52 

90 
55 

89 
58 

90 
58 

91 
63 

84 
57 

79 
56 

S6 
66 

83 
52 

86 
54 

88.4 

58,0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
58 

90 
63 

93 
71 

82 
68 

82 
64 

78 
51 

83 
65 

79 
58 

79 
58 

82 
60 

84 
52 

87 
57 

90 
56 

79 
55 

78 
59 

77 
57 

60 
57 

87 
58 

83 
62 

72 
65 

72 
51 

78 
56 

81 
67 

81 
58 

63 
61 

85 
63 

77 

59 

71 
53 

78 
55 

76 
55 

80 
58 

80,9 
60.4 

COASTAL             03 

BOSTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
65 

91 
68 

97 
66 

88 
74 

77 
67 

81 
65 

88 
70 

86 
56 

82 
65 

87 
58 

91 
68 

92 

67 

93 
69 

85 
72 

77 
56 

77 
62 

85 
63 

89 
65 

87 
57 

76 
53 

78 
59 

83 
62 

83 
63 

66 
63 

88 
64 

89 
70 

77 
55 

75 
66 

85 
66 

75 
52 

75 
62 

83.9 
65.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1966 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  MAREMAM 

EDSARTOWN 

FALL  RtvER 

HINGHAm 

MYANNIS  2  NNE 

MlBOLETnN 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  NELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•     •     * 
NORTHERN  01 

eENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlEhem 

eOLEBROOK  3  SSW 

FABvAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  W4SHIN0T0N 

PINKHAM  NOTCH 

•     •     « 
SOUTHERN  02 

BlACKWATER  OAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  oi  Month 


8<.  <)2  95 

52  58  57 

80  89  88 

55  63  »2 


75   86 
60   60 


93   97 
62   61 


80   7<. 
59   58 


MAX 

Mm 


60 
80 


60   66   65 


87   89 
60   61 


62   65   70 


80   87   92 
47   56   65 


82 

60 


78   85 
48   58 


82   86 
42   56 


86   81 
63   54 


88   84 
65   58 


82   88 
65   57 


87   85 
69   63 


87   81 
74   55 


85   77 
72   55 


89   87 
75   54 


88   SO 
56   55 


90   84 
71   68 


96   86 
74   57 


85   83 
71   57 


95   89 
69   57 


84   76 
68   62 


79   86   84 
54   69   59 


79   86 
68   62 


89   79 
68   64 


79   83 
71   64 


87   85 
66   57 


87   82 
63   62 


MAX   71   74 
Mm   42   49 


90 
50 


58   58   65 
40   49   54 


46   55   61 


50   57   62 

81   75   92 
48   55   60 


98  102 
62   64 


84   77   77 
64   47   57 


95   77   83 
65   46   57 


85   78   76 
58   47   57 


77   81  67 

61   40  54 

85  74 

40  45 

89   83  76 

65   42  56 


42   41   44 


96   84 
69   50 


75   75 
64   61 


84   S5 
69   63 


87   83 
67   59 


72   83 
68   61 


85   85 
71   61 


71   81 
62   61 


81   89 
70   67 


80   85 
67   63 


79   86 
67   63 


79   84 
66   62 


80   78 
67   63 


81   82 
68   63 


82   84 
71   66 


77   80 
62   61 


85   85 
67   59 


73   82 
66   64 


lO   11   12   13   1*   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


78   75 
61   52 


81   88 
54   63 


86   78 
60   64 


82   88 
66   64 


82   86 
63   64 


80   86 
60   65 


82   87 
65   64 


74   80 
60   62 


81   91 
67   71 


83   85 
64   62 


80   88 
64   64 


83   84 
59   62 


82   80 
64   63 


80   8T 
59   62 


84   91 
64   66 


80   88 
62   63 


84   82 
56   53 


87   83 
65   58 


81   82 
67   59 


86   82 
69   61 


65   67   56 

97   63   80 
69   70   54 


82   83   85   83 


80   73 
57   56 


72   72   66 


81   87 
58   63 


77   83 
67   66 


97   85   86 
67   47   55 


89 


84   90 
52   58 


59 

84 
65 

86   84 
66   51 


89   77 
50   62 


86   69 
45   51 


75 

78 

84 

78 

48 

40 

52 

57 

78 

72 

79 

50 

42 

48 

SO 

80 

84 

83 

49 

47 

47 

54 

49 
39 


95   82 
57   53 


66   86   83 
59   53   46 


63   59   55 
85   83   84 


88   84 
65   57 


87   82 
66   59 


91   96 
68   58 


94   83 
65   56 


65   78 
68   62 


85   83 
67   64 


62 

83 


82   83 
53   58 


79   80 
61   56 


81   83 
56   63 


79   84 
49   53 


78   80 
55   58 


80   84 
49   53 


77  no 
56   57 


82   81 
59   62 


81   80 
49   57 


91   93 
55   61 


81   79 
48   54 


75   77 
56   59 


77   79 
54   59 


78   82 
56   62 


74   75 
69   62 


82   83 
46   52 


75   76 
64   68 


92   92 
59   61 


86   88 
61 


85   75   71 


82   87   78 
60   57   45 


83   75   70 
55   53   4U 


74   77 
50   53 


72   80 
55   45 


79   72 
66   55 


72   72 

60   46 


76   75 
62   50 


85   77 
60   46 


72   73 
56   55 


75   79 
63   55 


64   70 
64   50 


72   77 
61   51 


81   73 
61   45 


69   71 
58   54 


76   74 
60   57 


70   78 
60   54 


81   70 
66   66 


73   77 
51   43 


74   77 
62   59 


82   83   85 
47   53   53 


80   82 
56   63 


77   74   80 
55   55   52 


83   82   84 
61   64   60 


82   86   86 
55   61   59 


77   78   78 
55   64   48 


80   85   86 
53   59   63 


75   75 
58   52 


81   81   83 
62   66   64 


82   84 
64   52 


75 

90 

80 

76 

42 

44 

55 

59 

75 

79 

83 

85 

50 

43 

55 

58 

75 

78 

78 

75 

44 

46 

56 

63 

80 

71 

67 

53 

41 

39 

44 

78 

74 

77 

92 

56 

40 

35 

37 

90    89 
60   61 


89   80 
57   45 


86   8i 
57   50 


90   79 
58   56 


58   62   46  I 


67   73   77 


'B   80   95 
42   44   57 


76   82   97 
''I       43   49 


95   91 
44   <,6 


86   87 
44   54 


90   79 
59   62 


78   82 
51   59 


75   77 
67   59 


74   78   78 
57   63   63 


63   86   88 
60   64   58 


74   80   83 
64   70   56 


82   83   84 
52   58   55 


76   78   77 
60   67   68 


75   82 
46   53 


70   78   84 
46   48   57 


81   84 
55   57 


74 

68 

66 

55 

50 

33 

78 

76 

65 

66 

49 

36 

76 

70 

70 

53 

53 

35 

44   33   32 

73   77   65 


60  65  41 

96  73  72 

58  54  38 

88  78  77 

63  50  43 

75 
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55   54 

87   81 
59  I  60   58 


72   72 

36 


76 

40  I  46 


82 
46 


41   49   55 


37   45   48 


64   69   77 


72   80   87 
46   50   50 

74   82   87 
46   48   62 

87   92   91 
49   54   59 

81   88   89 
45   49   56 

87 
50 


86   87 
64   64 


85   84 
59   66 


75   78 
54   62 


85   85 
63   67 


87   89 
56   66 


83   81 
50   68 


97   88 
62   68 


74   74 
56   63 


85   82 
64   69 


97   88 
60   66 


86   78 
61   65 


84   86 
66   63 


80   94 
58   65 


60   87 
57   66 


86   90 
62   66 


84   86 
53   66 


85   87 
53   66 


79   73 
64   66 


84   76 
69   56 


86   73 
66   55 


73   82 
67   61 


85   76 
69   59 


64   77 
70   58 


84   83 
69   55 


82   62 
62   69 


76   73 
62   56 


86   76 
71   61 


75   66 
70   52 


68   62 
67   67 


73   66 
69   54 


80   73 
58   58 


84   75 
59   59 


68   72 
66   58 


79   64 
58   59 


84   76 
64   54 


60   78 
67   63 


93   80   74 
55   64   46 


98   88   78 
55   66   46 


94   78   76 
56   61   44 


86 

73 

74 

51 

59 

40 

82 

82 

71 

58 

41 

87 

93 

74 

50 

59 

42 

73 

51 


76 

54 

81 
38 

77 
48 

,4 

5 

69 
51 

73 
48 

6 
2 

76 
49 

80 
41 

80 
49 

6 

5 

63  54  51 

50  38  31 

78  76  70 

55  59  50 


87   90   83 
54   59   50 


89   91   84 
55   60   45 


93   90   84 


90   80   60 
52   60   40 


88   87 
50   62 


63.7 
66.8 

62.5 
60.2 

79.5 
60.3 

83.7 
63.6 

63.5 

60.2 

80.4 
60.5 

85,1 
60.6 

76.2 
56.6 

63.3 
66.4 

84.1 
60.1 

61.9 
61.6 

83.4 
59.3 

78.4 
61.0 

61.3 
60.6 

62.6 

64.0 

80,7 
62.1 

83.6 
57.9 

78,8 
65,0 


76,3 
62,6 


79,7 
53.4 


77,4 
53,1 


63 
63 


84 
62 


78   81 
68   57 


61   82 

51   60 


54,5 
41,7 


73.3 
52,1 


82,3 
54.1 


82,2 
62,4 


88,0 
56,4 


82,5 
51,7 


84,8 
54,4 


Continued 

Di 

UL 

Y 

Th 

MI 

'El 

^A 

TU 

RE 

s 

NEW  ENGLAND 
JULY  1965 

Station 

Day 

oi  Month 

o 

01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  HAMPSHIRE 

EAST  DEERtNG 

MAX 
MIN 

47 

90 
50 

95 
59 

86 
66 

84 
46 

73 

56 

85 
64 

81 
51 

81 
49 

85 
55 

R7 
57 

89 
55 

"0 
56 

81 
62 

79 
44 

80 
39 

84 
42 

86 
56 

SO 

58 

72 
53 

73 
37 

80 
47 

81 
49 

86 
53 

88 
57 

86 
59 

79 
50 

73 
66 

79 
59 

77 
51 

80 
44 

82.4 
52.5 

EPPIN6 

MAX 

MIN 

85 

92 
57 

96 
58 

91 
65 

83 
49 

74 
52 

87 
60 

85 
57 

34 
51 

87 
51 

89 
60 

91 
56 

92 
57 

89 
62 

81 
45 

82 
41 

85 
42 

89 
56 

86 
57 

75 
57 

79 
41 

81 
47 

87 
50 

S7 
50 

90 
68 

80 
50 

70 
67 

81 
58 

80 
50 

80 
46 

94.6 
52.9 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

ne 

48 

93 
55 

98 
61 

95 
63 

88 
48 

85 
55 

86 
59 

85 
55 

85 
52 

88 
53 

87 
56 

92 
56 

91 
61 

88 
60 

78 
48 

»1 
42 

87 
44 

87 
54 

06 
52 

73 
53 

75 
41 

81 
46 

8S 
50 

91 
53 

91 
64 

88 
60 

79 
47 

72 
56 

80 
58 

80 
56 

85 

49 

95.5 
53.1 

HANOVER 

MAX 

MIN 

85 
51 

92 
56 

96 
61 

83 
65 

85 
52 

76 
60 

83 
65 

82 
55 

82 

54 

85 
59 

85 
55 

88 
58 

89 
62 

8U 
61 

76 
47 

80 
44 

85 
47 

82 
56 

77 
59 

72 
53 

72 
44 

SI 
50 

85 
54 

87 
56 

88 
57 

81 
57 

80 
48 

68 
55 

78 
61 

79 
52 

82 

48 

82.1 
54.9 

KEENE 

MAX 

MIN 

8<) 
4s 

96 
52 

99 
58 

90 
65 

89 
48 

79 
62 

88 
65 

85 
53 

85 
51 

88 
53 

9l 
61 

q3 
56 

94 

58 

86 
62 

84 
46 

85 
39 

89 
43 

89 
55 

83 
57 

77 
54 

77 
40 

82 
47 

89 
51 

88 
53 

90 
55 

90 
62 

83 
53 

76 
59 

84 
62 

82 
46 

95 
42 

85.6 
53.4 

LAttEPORT 

MAX 

Mm 

85 
55 

91 
61 

95 
67 

85 
61 

87 
56 

66 

60 

85 
66 

81 
60 

84 
56 

86 

60 

85 
60 

81 
62 

87 
62 

80 
65 

76 
54 

80 
49 

86 
52 

84 
59 

80 
66 

73 
53 

75 
48 

81 
52 

86 
56 

8B 
60 

89 
61 

82 
60 

79 
53 

66 
60 

78 
60 

79 
56 

84 
53 

82.1 
58.2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

IHIN 

85 
48 

92 
53 

97 
59 

82 
55 

84 

48 

71 
59 

84 
66 

81 
54 

81 
54 

85 
55 

84 
58 

84 
58 

89 
60 

77 
50 

74 
45 

79 
42 

84 
44 

82 
56 

73 
56 

70 
46 

71 

40 

SO 
50 

84 
52 

85 

60 

88 
57 

81 
52 

78 
45 

68 
54 

75 
50 

77 
50 

83 
48 

80.9 
52.8 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

85 
53 

88 
55 

96 

64 

100 
64 

88 
55 

87 
57 

75 
62 

91 
60 

87 
57 

91 
57 

90 
60 

92 

60 

94 
60 

95 

61 

86 
52 

84 
47 

84 
49 

89 
55 

91 
59 

86 
56 

74 
44 

78 
46 

85 
53 

89 
56 

90 
56 

91 
58 

91 
55 

86 
55 

75 
52 

83 
52 

82 
53 

87.2 
55.9 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

8? 
51 

85 
59 

92 
62 

95 
68 

85 
52 

85 
57 

74 
64 

88 
58 

84 
53 

83 
56 

87 
60 

87 
58 

92 

58 

92 
64 

82 

48 

81 
44 

80 
46 

85 
56 

89 
60 

84 
56 

73 
45 

75 

50 

81 
53 

86 
55 

87 
54 

87 
60 

83 
53 

80 
60 

74 
52 

81 
52 

79 
51 

83.8 
55.6 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

Mm 

81 
53 

89 
60 

92 

64 

87 
66 

74 
56 

74 
53 

82 
64 

78 
57 

79 
52 

83 
56 

83 
59 

85 
62 

85 
61 

83 
61 

74 
50 

76 
48 

81 
48 

82 
62 

76 
54 

77 
53 

69 
47 

77 
53 

83 
54 

83 
58 

85 
66 

84 
55 

75 
51 

72 

58 

76 
63 

75 

51 

78 
49 

79,9 
55.9 

NASHUA  2  NNW 

MAX 

MIN 

89 

5n 

95 
60 

99 
62 

88 

61 

87 
52 

81 
58 

90 
69 

85 
59 

87 
51 

89 
56 

90 
58 

94 
68 

95 
59 

85 
61 

84 
49 

85 
43 

S7 
42 

91 
55 

85 
62 

75 
50 

78 
38 

83 
52 

91 
55 

90 

5a 

90 
52 

89 
61 

85 
56 

76 
62 

81 
52 

82 
67 

85 
52 

86.8 
55.5 

NORThwOQD 

MAX 

Mm 

85 
54 

90 
57 

95 
62 

93 

6P 

81 
52 

75 
53 

86 
65 

85 

60 

84 
55 

87 
55 

86 
68 

88 
60 

oo 
61 

87 
64 

79 
52 

82 
49 

87 
50 

87 
56 

85 
58 

76 
56 

77 
48 

83 
49 

87 
54 

«9 
55 

89 
57 

87 
61 

80 
53 

80 
51 

60 
59 

80 
53 

84 
54 

84.5 
55.7 

peterBobo  J  S 

MAX 

Mm 

84 
43 

90 
48 

94 

68 

81 

70 

84 
45 

80 
56 

85 
63 

81 
49 

82 
45 

83 
50 

84 
56 

89 
54 

89 
58 

86 
58 

79 
40 

80 
35 

82 
40 

86 
56 

80 
58 

68 

50 

69 
35 

76 
45 

80 
45 

80 
50 

S3 

50 

82 
51 

72 

*5 

70 
51 

73 

50 

80 
52 

82 
51 

81.1 
60.9 

PLYMOUTH  1  E 

MAX 

Mm 

78 
48 

85 
55 

91 
62 

95 
66 

83 
48 

85 
58 

65 
59 

84 
54 

80 
44 

82 

49 

85 
59 

S3 
55 

82 
58 

87 
58 

78 
47 

75 

40 

79 

44 

84 
49 

84 
52 

75 
54 

72 
39 

70 
43 

79 
49 

86 
66 

87 
53 

38 
59 

83 
45 

77 
51 

61 
55 

77 
55 

79 
47 

80.6 
52.0 

PORTSMOUTH 

MAX 

Mm 

90 
51 

86 
56 

97 
59 

86 
58 

76 
51 

70 
54 

89 
63 

86 
64 

85 
53 

87 
52 

89 
6l 

93 
55 

94 
57 

83 
56 

83 
49 

80 
45 

88 
45 

91 
56 

89 
61 

75 

50 

79 
44 

81 
48 

84 
53 

85 
55 

84 
52 

90 
56 

80 
51 

56 
56 

82 
56 

81 
61 

76 
50 

84.0 
53.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

80 
48 

84 
54 

91 
58 

95 
63 

84 
49 

85 
59 

79 
62 

84 
52 

81 
51 

81 
53 

85 
60 

86 
56 

88 
58 

89 
61 

81 
48 

80 
40 

80 
44 

84 
51 

84 
57 

77 
53 

72 
40 

74 
45 

79 

51 

85 
54 

85 

54 

85 
60 

86 
51 

79 
56 

73 
51 

79 

47 

78 
47 

82.* 
53.0 

TAMwORTh  2 

MAX 
MIN 

82 

4b 

85 
51 

91 
62 

95 

69 

85 

44 

84 
46 

65 
54 

85 
51 

82 
45 

82 

50 

84 
57 

85 
54 

80 
56 

88 
50 

83 
45 

79 
39 

82 
40 

85 
56 

86 
55 

77 
55 

74 
38 

72 
39 

80 
44 

86 
53 

87 
53 

90 
64 

83 
44 

81 
42 

61 
55 

82 
52 

83 
43 

82.1 

49.8 

minoham 

MAX 

Mm 

98 
52 

95 
60 

98 
59 

88 
68 

84 
52 

79 
55 

80 
66 

86 
58 

87 
51 

87 
50 

90 
59 

92 
61 

95 
59 

90 
63 

85 
49 

85 
47 

82 
45 

92 
47 

86 
62 

76 
57 

78 
48 

83 
50 

88 
52 

88 
58 

88 
63 

89 
61 

79 
54 

79 
51 

83 
63 

80 
53 

83 
54 

85.9 
55.8 

wolfeboro 

MAX 

Mm 

81 
55 

88 
60 

91 
64 

86 
70 

82 
52 

72 
57 

83 
64 

79 
60 

79 
55 

84 
56 

81 
60 

81 
59 

86 
61 

77 
62 

75 
51 

77 
49 

81 
50 

82 
55 

80 
56 

72 
64 

71 
46 

77 
48 

85 
53 

85 
56 

86 
56 

83 
63 

75 
49 

73 
S7 

78 
59 

78 
5* 

SO 
50 

80.3 
56.2 

WOODSTOCK 

MAX 

MM 

82 
47 

88 
53 

96 
60 

83 

67 

82 
45 

72 
55 

84 
58 

80 
52 

80 
44 

82 
50 

81 
56 

81 
53 

87 
60 

78 
55 

76 
44 

78 
39 

82 
42 

80 
48 

78 
57 

69 
51 

71 
38 

78 
44 

83 
48 

86 
52 

87 
52 

75 
58 

76 
44 

70 
51 

78 
55 

44 

80.3 
50.7 

RHODE  ISLAND 

tt     *     « 

BLOCK  ISLAND  wB  AP 

I^AX 
Mm 

75 
61 

82 
63 

86 
68 

84 
68 

78 
63 

74 
68 

76 
66 

79 
61 

77 
61 

77 
65 

el 

66 

83 
67 

78 
70 

80 
66 

74 
64 

76 
60 

75 
58 

77 
61 

75 
66 

71 
58 

74 
55 

76 
59 

76 
65 

75 
59 

77 
58 

74 
67 

79 
64 

72 

68 

79 
67 

71 
59 

74 
58 

75.9 
63.2 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

85 
58 

94 
64 

97 
63 

86 
68 

88 
58 

80 
60 

88 
64 

85 
58 

84 
55 

81 
59 

87 
61 

91 
65 

89 
64 

84 
66 

81 
58 

79 
53 

81 
57 

86 
60 

83 
63 

72 

58 

78 
50 

82 
54 

85 
57 

85 
57 

85 
59 

86 
64 

81 
55 

72 

66 

S3 
68 

75 
56 

81 

57 

83.7 
60.1 

KINGSTON 

MAX 

Mm 

84 
54 

92 
60 

95 
62 

88 
64 

84 
56 

81 
63 

82 
68 

85 
61 

83 
54 

79 
55 

88 
62 

87 
61 

89 
61 

85 
65 

84 
60 

77 
47 

79 
48 

79 
54 

77 
67 

74 
61 

77 
43 

79 
49 

79 
55 

78 
52 

83 
50 

80 
53 

78 
58 

75 
65 

SS 

69 

82 
51 

79 
56 

82.2 
57.9 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

79 
59 

84 
64 

85 

64 

88 
68 

82 
63 

75 
65 

77 
68 

85 
64 

79 
62 

76 
64 

89 
65 

87 
66 

80 
68 

85 
69 

77 
62 

79 
58 

75 
61 

74 
63 

74 
66 

74 
64 

73 
54 

75 
60 

75 
63 

75 
57 

77 
59 

71 
56 

77 
63 

71 
62 

85 

56 

81 
60 

77 
61 

79.8 
53.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
60 

94 
67 

96 
67 

89 
67 

84 
62 

80 
67 

87 
70 

85 
64 

82 
58 

85 
64 

87 
64 

90 
66 

91 
68 

85 
65 

81 
60 

SO 
55 

83 
55 

86 
58 

84 
66 

75 
56 

76 
51 

82 
57 

80 
60 

78 
58 

85 
57 

87 
65 

80 
59 

74 
58 

85 
54 

75 
59 

81 
58 

83.6 
61.8 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 

CHEl JE* 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INBOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORl 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

KATERBURr  1  NNE 

WEST  BURKE 


WESTERN 


02 


SENNINfiTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINfiTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  AlBAnS  BAY 

•     •     • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

HEAOSBORO  I  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MDl 


NEW  ENGLAND 
JULY  1966 


Day  of  Month 


82 

85 

i-S 

62 

83 

90 

52 

58 

87 

93 

61 

63 

85 

91 

50 

61 

83 

89 

54 

61 

85 

91 

55 

60 

89 

97 

7<.   79 
52   56 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


85   9<> 
62   67 


82   88 
56   61 


8  5   90 
<.9   58 


86   88 
'•a   58 


76  at  sa 

*9   58   62 


75   82 

40   tl 


85   90   93 


6  3  44   54 

97  83   84 

66  49   52 

94  81   83 

65  47 

78  79 

54  47 

93  89 


10    11    12 


72   80   78 
59   49   40 


83   78 
54   44 


78   83 
53   45 


60   45  55 

78  66  70 
47  56 

79  79  77 
52   47  54 

74   78  69 


64   46   49 


65   48   58 


94   80   82 
63   48   57 


72   82 
63   55 


58   50   44 


84   80   80 


80   83   78 
54   54   53 


84   85 
55   54 


83   84 
52   60 


13    U    IS 


80   84   74 


62   66 
49   47 


72   76 
53   47 


85   80   80 


78   82 
62   52 


82   83   83 


76   82   76 


58 
90 


58   68   70 


53   57   62 


84   92   96 


53   56 

94   91 
51   61 


84  87  94 

51  56  61 

79  84  9  1 

48  54  59 


79   32 

40   40 


89   87   86 
68   53   67 


90   83   82 
63   49   59 


83   81   84 
60   50   61 


84   83 
48   62 


94   83 
59   46 


89   84   84 
66   53   64 


89   79   83 
64   53   62 


98   85   87 


92   83   84 
70   52   56 


69   53   61 

95   81   85 
65   48   60 


78   82 
55   47 


81 

86 

31 

52 

59 

57 

83 

80 

79 

58 

58 

55 

80 

86 

i!4 

69 

60 

69 

86   80   74 


82   88   77 


68   68 
52   44 


80   76   70 


80   83 
49   59 


85   83   83 


81   91 
58   59 

82 
45 


85   32 
56   53 


61   49   45 


41   44   57 
73   79   86 


77   no   30 


61   55   45 


25   26   27 


50 

69 
51 


86   77   72 


82   87   77 
59   56   45 


81   88   75 
63   60   47 


82 
51 

87 
59 

84 
60 

82 
52 

S3 
61 

85 
58 

85 
50 

89 
64 

87 
62 

81 
53 

83 
62 

87 
59 

79 

84 

88 

84 
63 


87   83 
55   55 


59 

48 

42 

48 

56 

80 

85 

84 

33 

85 

67 

54 

55 

55 

62 

73 

83 

80 

81 

35 

61 

53 

52 

53 

57 

59   61   59 


37   95 
71   63 


75   79   78 


79 
43 


36 

38 

56 

62 

37 

38 

49 

53 

81 

37 

53 

57 

38 

84 

79 

81 

61 

60 

48 

42 

87 

78 

75 

80 

66 

55 

48 

46 

91 

80 

75 

SI 

65 

57 

50 

47 

39 

80 

78 

80 

64 

57 

48 

47 

90 

81 

75 

SO 

68 

57 

45 

39 

90 

81 

76 

81 

63 

59 

48 

59 

38 

84 

77 

80 

72 

63 

57 

55 

79   70   72 
55   45   43 

72   64   65 


73   79 
42   49 


79   87 
45   53 


72   80   85 
46   51   55 


80   88 
50   56 


76   84   85 
43   52   57 


99   86 
52   59 


73 


51   57 

85   87 
54   62 


72   78   80 


45   52   54 


53   42   43 


79   85 
51   52 


48 

55 

84 

82 

51 

66 

87 

83 

51 

67 

84 

82 

53 

62 

89   92   82 


59 

65 

50 

90 

99 

81 

56 

57 

41 

98 

88 

90 

59 

61 

49 

81 

SO 

73 

56 

94 
65 

88 
56 


80  72  69 
60  52  43 

81  80  70 
49  48  35 


58   54   42 


54   53   44 


94 
48 


81   35   84 


'9   SO   82 


41 

96 
50 

79 

44   50  I  55 


78   70   70 


35   72   73 
56   52   44 


55   54   53 


32   77   73 


79   85 
48   5  1 


85   87 
55   60 


86   86 
53   57 


86   82 
59   62 


87   89 
59   65 


87   88 
57   61 


85   76 
56   53 


99   86 
61   65 


38   76 
62   52 


80   70 
57   56 


87   32 
56   64 


85   86 
55   57 


88   36 
58   63 


28   29   30   31 


62   72 
56   52 


67   76 
56   54 


70   76 
52   47 


77   67   77   79 


77,7 
48,8 


80,1 
50.1 


91.2 
53.4 


69 

79 

85 

47 

54 

62 

70 

76 

86 

35 

41 

50 

80 

86 

97 

53 

53 

55 

79 

84 

95 

49 

56 

61 

81 

87 

88 

49 

60 

67 

80 

94 

84 

50 

58 

61 

79 

82 

S3 

48 

50 

51 

86   36 
60   62 


87   89 
55   58 


89 

76 

70 

61 

85 

84 

64 

64 

49 

56 

57 

48 

53.6 

77 
56 

66 

57 

73 

50 

77 
44 

80.0 
53.0 

64 
54 

73 
52 

74 
4a 

79 
42 

77.8 
51.0 

75 
54 

68 
62 

77 
53 

82 
44 

82.3 
55.3 

60 
52 

61 
46 

60 
44 

66 
50 

66.7 

48.1 

67 
54 

71 
56 

74 
50 

81 
45 

79.4 
53.7 

59 
52 

6a 
64 

70 
50 

76 
44 

73.7 
51.8 

71 
54 

75 
54 

80 
50 

83 
41 

82.2 

77 
44 

70 
57 

72 

50 

77 
42 

ao.i 

51.1 

76 
55 

75 
56 

77 
57 

82 
46 

82.9 
5*. 2 

76 
55 

67 
55 

72 

54 

76 
44 

79.0 
54.6 

75 
40 

62 

50 

72 

51 

75 
37 

79.0 
45.9 

74 

79 

79 

65 

65 

47 

72 

75 

77 

60 

59 

59 

71 

73 

77 

60 

57 

54 

74 

77 

79 

60 

56 

52 

74   79   75   71 
60   61   50   43 


81 


96   SB 
56   57 


62 

56 

43 

94 

72 

75 

52 

51 

38 

96 

75 

72 

52 

53 

40 

54   SO   34 


52 

81   87 
54   65 


47   52   56 

82   37   38 


73   79   33 


41   45   47 


76   81   94 


86   34   76 
70   62   52 


75   76   78 


89 

85 

49 

57 

83 

84 

53 

58 

80 

31 

51 

55 

84 

85 

55 

59 

51 

87   81   78 
60   57   54 


33 

76 

82 

59 

63 

51 

79 

80 

79 

57 

62 

47 

79 

74 

78 

55 

63 

48 

70 

68 

71 

51 

60 

47 

82 

75 

82 

60 

65 

49 

71 

77 

78 

59 

51 

40 

83.4 
56.1 


81.7 
56.5 


82.1 
57.1 


82.6 
56.1 


80. 8 
52.3 


83,0 
57.1 


82. 
61. 


84.4 
55.9 


84.7 
50,3 


81.7 
52.7 


75.0 
48.8 


84.4 
55,8 


80,8 
52.9 


C    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Refeieoce  Notes  Following  Station  Indei 
-    173    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1965  -  1966 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DAN8URY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  OAH 
MIOOLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  W8RY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK.  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
8RIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

SRIDCTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCE80R0  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 


July 


15* 
109 
115 
187 
178 

122 

153 

133 

89 

68 

161 

162 

223 

59 


77 
109 
172 

192 
148 


107 

18 
50 


37 
118 


August 


September 


54 
32 

41 


135 
150 
161 
162 
160 

136 
141 
166 
134 
113 

142 

156 

178 

77 


162 
100 
130 
131 
210 

192 
136 


29 
72 
103 


68 
119 


120 

150 
144 
221 
159 

134 
139 


187 
143 
197 
100 
114 

110 
144 
135 


116 
110 
140 


110 
92 
90 
91 


355 
323 

351 
348 


324 
335 
333 
329 
299 

344 
367 
388 
286 
266 

370 
279 
303 
319 
389 

404 
369 


205 
262 

183 
237 
285 

253 
223 
251 
249 
181 

201 
299 
319 
253 
233 

292 
235 
189 
259 
313 


244 
276 
216 


459 
476 
511 
60S 
486 

468 
445 


508 
466 
577 
427 
415 

426 
501 
449 
415 
399 


417 
486 
482 


307 
403 
376 
410 
430 


742 
686 

737 
758 
708 

718 
730 
694 
703 
666 

723 
738 
793 
685 
670 


686 

749 
801 

776 
736 


568 
614 
531 
642 
653 

653 
559 

610 
516 

594 
663 
661 
616 
604 

643 
616 
521 
561 
692 


520 
523 
688 
569 
564 


786 
809 
806 
882 


751 
727 


776 
757 
826 
721 
725 

753 
767 
72  S 
705 
695 


746 
813 
787 


587 
693 
663 
687 
740 


1135 
1129 
1191 
1185 


1195 
1114 
1094 
1130 
1105 

1139 
1U7 
1145 
1078 
1072 

1118 

1160 
1142 
1230 

1239 
1148 


915 
955 
913 
995 
1043 

999 

908 
987 
962 

871 

963 
984 
994 
979 
950 

1046 
995 
871 
92  3 

1032 

908 


832 
858 
877 
875 
886 


1048 
1046 
1080 
1175 
1056 

1042 
992 


1059 

1001 

1102 

975 

958 

961 
1078 
984 
963 
897 


994 
1010 
1090 


January 


1462 
1447 
1514 
1464 


1509 
1407 
1475 
1464 
1437 

1414 
1408 
1431 
1423 
1383 

1373 
1374 
1479 
1476 
1532 

1566 
1448 


1223 
1305 
1205 
1320 
1339 

1322 
1233 

1335 
1270 
1184 

1291 
1358 
1296 
1244 
1229 

1329 

1382 
1214 
1209 
1397 

1306 


1114 
1187 
1175 
1161 
1211 

1311 


1269 
1326 
1283 
1409 


1241 
1187 


1263 
1214 
1271 
1199 
1183 

1186 
1242 
1182 
1150 
1114 


1211 
1229 
1246 


February 


827 

1078 

929 

1131 

920 

1124 

9*3 

1124 

974 

1150 

1582 
1450 
1489 
1623 


1476 
1547 
1504 
1476 
1454 

1577 
1650 
1629 
1455 
1468 

1675 
1451 
1453 
1571 
1519 

1546 
1603 


1368 
1352 
1311 
1392 
1396 

1428 
1356 
1364 
1424 
1324 

1379 
1446 
1364 
1430 
1379 

1457 
1406 
1342 
1383 
1426 

1320 


1204 
1264 
1307 
1227 
1264 

1317 


1058 
1088 
1108 
1206 
1089 

1069 
1015 


1063 
1001 
1114 
1006 
997 

1008 

1083 

1021 

971 

954 


996 

1039 
1091 


995 
969 
942 
959 
992 


1465 
1378 
1388 
1434 


1389 
1359 
1403 
1366 
1317 

1446 
1402 
1482 
1313 
1269 

1427 
1270 
1354 
1428 
1432 

1641 
1454 


1157 
1226 
1121 
1266 
1244 

1298 
1229 
1281 
1306 
1162 

1225 
1321 
1222 
1266 
1199 

1342 
1310 
1144 
1274 
1345 

1246 


1095 

1114 
1181 
1160 
1183 

1267 


890 
92  3 
915 
1064 
940 


919 
872 
929 


792 
886 
861 
821 
798 


875 
853 
854 


872 
82  3 
806 
802 
824 


1238 
1081 
1136 
1229 


1133 
1184 
1054 
1091 
1063 

1228 
1233 
1300 
1093 
1077 

1261 
1051 
1101 
1238 
1225 

1218 
1249 


984 
1014 

970 
1054 
1070 

1064 
991 
1018 
1003 
954 

1016 
1022 
1027 
1040 
1014 

1029 
1062 
949 
1023 
1057 

933 


940 
949 
960 
974 
982 


April 


633 
651 
650 
748 


542 
623 


664 
559 
710 
513 

610 

634 
658 
637 
622 
596 


628 

620 
563 


643 
650 
613 
680 
584 


906 
810 
813 
895 


809 
878 
811 
803 
793 

857 
907 
966 
812 
794 

913 
799 

810 
906 


901 
919 


716 
756 
700 
762 
780 

765 
731 
792 
763 
695 

732 
744 
758 
768 
744 

813 
810 
586 
763 
801 


712 
701 
721 
788 
747 


May 


350 
379 

341 
460 


354 
350 


365 
363 
406 
317 
308 

275 
364 
341 
335 
227 


309 
325 
362 


356 
368 
332 

309 
310 


571 
451 
499 
560 


475 
535 
480 
481 
454 

605 
570 
541 
452 
463 

503 
481 
469 
566 
542 

557 
672 


396 
399 
388 
418 
455 

427 

429 
543 
461 
391 

420 
436 
459 
422 
425 

454 
450 
383 
437 
478 


411 
396 
429 
530 
464 


70 

100 

40 

37 


Normals 
July-June 


6699 
5969 
6978 
7977 


6927 
6619 
7381 
5283 
5208 

5112 
5840 

6165 
5809 


6370 
6637 


5781 
6143 
5924 
5951 
6156 

5159 


192 

9926 

132 

9145 

160 

9553 

159 

9985 

136 

9422 

190 

9684 

147 

9304 

152 

9217 

114 

8873 

142 

9679 

194 

9804 

259 

10434 

126 

8880 

114 

8695 

207 

9944 

111 

124 

9146 

188 

9812 

232 

10363 

156 

9947 

80 

7687 

92 

8083 

58 

7458 

90 

8288 

123 

8580 

112 

8456 

96 

78*6 

133 

112 

8270 

57 

7395 

96 

8005 

99 

8511 

120 

8359 

103 

8250 

101 

8011 

118 

8757 

121 

59 

7*1* 

112 

8065 

135 

8857 

7237 
7676 
7692 
8369 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 

-   174    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965 


NEW  ENGLAND 


July 


NEWCASTLE 

NEW  OLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCK.LAND 

SACO 

SANFORO  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
UNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCH8URG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


14 
10 
41 


45 
56 


10 
22 

12 


2 
21 


164 
127 

143 

223 

107 
102 
606 
168 


August   Septembei 


135 
110 
142 

172 
114 
104 
576 
167 


177 
242 
215 

159 

200 


217 
222 
22  5 
203 
213 

167 
205 
185 


155 
242 
167 
177 
138 


161 
175 
167 

128 
109 
110 
125 
182 

209 
165 
234 
149 
168 

136 
153 
163 


136 

183 
148 
150 
128 

108 
161 
163 
136 
171 


113 
123 
148 
170 

146 
139 


260 
320 


394 

263 


651 
361 


244 
275 
22  7 
274 
194 

244 
221 
184 
193 
167 


480 
532 
547 


572 
565 
573 
567 
572 

491 
543 
524 


503 
589 
451 
515 
422 

539 
354 
457 
526 

470 

414 
366 
362 
361 
459 


592 

484 
471 

425 
396 
486 


371 
494 
364 
451 
413 

378 
400 
418 
370 
434 

305 
349 
404 
489 
424 

419 
353 

484 
334 


615 
632 
640 

669 

779 
628 
625 
1164 
705 


600 
628 
556 
620 
496 

543 
528 
540 
560 
489 


810 
845 
848 

781 
869 


871 
903 
902 
863 
898 

797 
848 
831 


819 
882 
800 
362 
776 

822 
680 
794 
819 
800 

739 
720 
712 
748 
805 


899 
841 
799 

781 
707 
843 


680 
758 
674 
758 
659 

704 
732 
693 
700 
683 

636 
667 
659 
757 
740 

694 
666 

814 
617 


989 

1003 
1031 
1039 
1048 


991 
1014 
1489 
1074 


927 
970 
899 
964 
832 


922 
923 
868 


1077 
1145 
1118 

1056 
1158 


1137 
1138 
1158 
1131 
1117 

1038 
1089 
1070 


1068 
1167 
1022 
1112 
998 

1100 
936 
1044 
1119 
1059 

1007 
984 
972 
978 

1015 

1112 

1174 
1083 
1017 

1004 

973 

1076 


888 

989 
917 
968 
944 

923 
946 
953 
962 
909 

851 
896 
886 
1044 
951 

964 
865 

1031 
835 


1240 
1296 
1299 


1411 
1250 


1649 
1354 


1199 
1249 
1163 
1222 
1117 

1158 

1071 
1186 
1190 
1103 

1156 
1203 


January 


1234 
1315 
1221 

1189 
1306 


1382 
1367 
1382 
1354 
1399 

1298 
1354 
1357 


1275 
1350 
1264 
1327 
1239 

1279 
1166 
1245 
1313 
1253 

1209 
1176 
1147 
1188 
1225 

1329 
1203 
1385 
1273 
1227 

1175 
1149 
1320 


1115 
1159 
1065 
1146 
1090 

1134 
1136 
1088 
1144 
1089 

1056 
1081 
1036 
1183 
1155 

1128 
1066 

1205 
1025 


1491 
1492 
1521 
1543 
1660 


1848 
1492 


1388 
1428 
1376 
1374 
1291 

1355 

1358 
1431 
1326 

1389 
1492 


February 


1050 
1183 
1114 

1071 
1128 


1216 
1148 
1207 
U74 
1177 

1115 
1145 
1055 


1127 
1179 
1088 
1163 
1020 

1130 
983 
1111 
1142 
1072 

1021 
993 

1009 
999 

1060 

1149 
987 
1203 
1104 
1043 

1043 

972 

1093 


936 

1025 


946 
1002 

969 
1025 

959 

871 
946 
923 
1055 
993 

993 
917 
937 
1048 
928 


1265 
1317 
1259 
1351 
1360 


1646 
1334 


1199 
1249 
1184 
1204 
1068 

1149 

1160 
1198 
1147 

1169 
1251 


902 
994 
972 

860 
921 


1002 
1020 
1033 
989 
1023 

92  3 

966 


932 
979 
872 
958 
866 

906 
796 
880 
92  7 
873 

782 
790 
833 
825 
864 

960 
816 
982 
908 
843 

831 
822 
948 


776 
843 

849 
831 

779 
813 
84  7 
831 
877 

733 
776 
807 
847 
867 

812 

801 
825 
854 
787 


1067 
1115 
1084 
1210 
1153 

1301 
1064 

1674 
1185 


1000 
1029 
935 
992 
893 

1000 

960 
994 
912 

974 
1027 


April 


670 
745 
717 

634 
696 


693 
753 
736 
696 
718 


671 
738 
686 
696 
651 

673 
599 
647 
682 
646 

696 
689 
624 
699 
675 

690 
567 
675 
649 
657 

632 
607 
685 


566 
658 

676 
653 

584 
649 
690 
646 
726 

649 
639 
670 
684 
662 

626 
623 

671 
670 
603 


793 
758 
790 


731 
783 
661 
763 

691 

761 
695 
703 
695 
661 

707 
764 


May 


406 
402 
379 
449 
452 

334 
369 


445 
432 
445 
408 
446 

383 
396 
363 


384 
438 
302 
377 
330 

363 
279 
344 
363 
32  7 

297 
278 
300 
284 
362 

408 
289 
366 
357 
359 

322 

303 
376 


258 
354 


299 

304 
360 
328 
471 

267 
368 
363 
373 
366 

326 

317 
397 
342 
362 


483 
454 
465 


1077 
669 


437 
439 
362 
436 

361 

429 

393 
382 
402 
348 


108 
116 


137 
122 
119 


211 
146 


567 
182 


6901 
7660 
7400 


96 

7749 

86 

7743 

05 

7903 

87 

7677 

95 

7796 

68 

7051 

63 

7462 

63 

7072 

.19 

7837 

69 

6783 

75 

7371 

74 

6549 

80 

7171 

46 

6964 

76 

6805 

71 

7206 

66 

6764 

67 

6279 

43 

6079 

63 

6163 

48 

6213 

80 

6790 

81 

7464 

67 

66 

7687 

63 

6970 

72 

6737 

67 

6479 

43 

6168 

80 

7145 

68 

6466 

78 

6159 

49 

6937 

66 

6263 

57 

6287 

66 

6249 

144 

6507 

35 

6386 

62 

5931 

62 

6966 

66 

6686 

75 

6451 

61 

6215 

64 

5831 

33 

65 

6751 

84 

5656 

8545 
8643 


14205 
9476 


120 

7960 

122 

8364 

73 

7584 

109 

8131 

79 

7137 

127 

7642 

67 

74 

7542 

89 

7762 

62 

7197 

74 

7521 

112 

6231 

Normals 
July-June 


7255 
7364 
7678 

7257 


6591 

6443 

6362 

5991 
5849 
6316 

6103 


7136 
6668 


6079 
6969 


5634 
6117 
5786 

5891 

5479 
5624 


8590 
6336 


13617 

9032 


7394 
7691 

7070 


See  Reierence  Notes  FoUowlng  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


MANCHESTER 
MAS&ABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

W0LFE6OR0 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


RHODE  ISLAND 


01 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I    S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


Season  of  1965  -  1966 


NEW    ENGLAND 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

22 

65 

201 

517 

849 

1132 

1313 

1146 

934 

677 

369 

69 

7314 

6971 

36 

57 

189 

515 

822 

1148 

1322 

1161 

934 

697 

391 

97 

7359 

72 

86 

272 

695 

956 

1210 

1433 

1230 

1061 

773 

466 

105 

8251 

33 

62 

184 

500 

651 

1077 

1279 

1121 

918 

692 

378 

89 

7184 

6913 

16 

45 

177 

489 

662 

1126 

1334 

1096 

946 

694 

370 

76 

7233 

75 

91 

246 

564 

916 

1152 

1369 

1182 

1007 

751 

442 

132 

7927 

77 

66 

280 

643 

985 

1265 

1424 

1266 

1048 

756 

461 

133 

842  3 

29 

67 

242 

547 

845 

1114 

1302 

1116 

940 

760 

430 

115 

7497 

64 

60 

242 

596 

917 

1203 

1415 

1245 

1003 

739 

439 

127 

8072 

59 

69 

230 

562 

959 

1201 

1342 

1181 

967 

719 

410 

149 

7848 

26 

57 

176 

456 

812 

1060 

1226 

1053 

664 

668 

346 

71 

6633 

16 

53 

191 

534 

903 

1163 

1347 

1144 

960 

727 

384 

92 

7534 

71 

91 

254 

606 

984 

1209 

1387 

1196 

1037 

743 

452 

113 

8142 

1 

20 

96 

405 

657 

877 

1099 

931 

854 

675 

429 

105 

6149 

6604 

10 

48 

129 

442 

752 

1005 

1208 

1009 

638 

634 

312 

62 

6449 

16 

38 

115 

445 

732 

960 

1121 

972 

775 

570 

312 

61 

6127 

6166 

0 

21 

64 

351 

642 

664 

1064 

918 

801 

611 

366 

76 

5798 

3 

29 

99 

395 

711 

907 

1115 

975 

806 

630 

326 

57 

5053 

6954 

190 

170 

345 

683 

1029 

1282 

1571 

1376 

1162 

847 

664 

166 

9387 

8458 

110 

108 

289 

647 

1006 

1277 

1538 

1350 

1050 

807 

618 

149 

8849 

6472 

68 

102 

194 

558 

945 

1204 

1531 

1312 

1029 

704 

426 

105 

8178 

71 

76 

261 

614 

957 

1249 

1509 

1269 

1029 

712 

443 

111 

8301 

SO 

88 

250 

593 

956 

1244 

1625 

1325 

1095 

748 

463 

123 

6490 

126 

138 

307 

629 

1028 

1277 

1570 

1331 

1133 

804 

516 

148 

9007 

64 

74 

203 

553 

966 

1227 

1527 

1280 

1024 

714 

428 

94 

8154 

316 

323 

445 

896 

1487 

1756 

1447 

1357 

1066 

367 

86 

125 

271 

623 

1011 

1248 

1591 

1341 

1101 

765 

486 

116 

6754 

6649 

151 

143 

364 

704 

1067 

1319 

1575 

1298 

1147 

834 

546 

163 

9310 

112 

127 

255 

536 

101 

8171 

98 

94 

256 

595 

937 

1201 

1453 

1258 

1090 

778 

490 

131 

6381 

46 

62 

214 

567 

946 

1190 

1482 

1252 

1040 

736 

413 

89 

6039 

7853 

96 

87 

249 

586 

974 

1227 

1484 

1263 

1096 

754 

456 

124 

8406 

206 

153 

364 

730 

1087 

1384 

1702 

1436 

1249 

880 

562 

206 

9961 

77 

62 

160 

499 

626 

1071 

1377 

1175 

934 

660 

394 

70 

7255 

1     u-i 

80 

236 

558 

956 

1125 

1531 

1313 

1069 

707 

432 

91 

8141 

8269 

39 

57 

186 

500 

888 

1136 

1429 

1213 

992 

674 

379 

80 

7573 

7266 

79 

96 

218 

528 

895 

1137 

1402 

1208 

1003 

735 

440 

114 

7866 

35 

55 

159 

472 

648 

1085 

1367 

1160 

938 

646 

352 

55 

7171 

7286 

11 

43 

162 

484 

676 

1099 

1500 

1289 

990 

669 

369 

62 

7534 

28 

52 

193 

522 

663 

1164 

1363 

1198 

971 

696 

395 

79 

7543 

66 

80 

217 

576 

961 

1198 

1421 

1237 

1048 

735 

428 

110 

6077 

7953 

77 

96 

250 

613 

925 

1154 

1401 

1243 

1059 

756 

471 

120 

6155 

213 

176 

350 

694 

1036 

1264 

1545 

1373 

1205 

892 

596 

198 

9642 

9161 

32 

38 

176 

523 

859 

1132 

1345 

1160 

963 

690 

398 

90 

7395 

96 

100 

289 

640 

950 

1242 

1495 

1331 

1076 

770 

458 

121 

8570 

7841 

See  Refereace  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENQL«NO 
JUUr       1966 


Station 


CCNNECTICUT 

•    •    • 
NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  St, 


NOBTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


MASSACHUSETTS 


*   • 
COASTAL 


NEW  HAMPSHIRE 

«   •    « 
SOUTHERN 

LAKEPORT  2 

MASSABESK  LAKE 
RHODE  ISLAND 

KINOSTON 

VERMONT 

•   *   # 
WESTERN 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


ViY  0<  Month 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EvAP 
WIND 
MAX 
M(N 


EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP  .28 

WIND 
MAX    81 
MIN    59 


.22 


.23  .IS 

»l  3* 

98  90 

61  67 


.23 


301  .28  .19  .24 


97   88   89 


.21 


.22 

91  112 


.2S 

.15 

1 
.28 

48 

37 

56 

91 

87 

91 

67 

70 

64 

.37 

.25 

30 

15 

83 

86 

55 

49 

.28 

.24 

36 

19 

.34 

.27 

69 

81 

.28 

.2' 

65 

46 

82 

88 

54 

66 

.33 
55   45 


.0^.1 
1' 


.08  .19 

20   10 


.24  .14 
71   62 


.11  .18 
122 


3 ..  A 


.19  .27 
56 


6.03 

219 

90.5 

64,4 


6.98 
2616 
92.5 

60.4 


6.54 
839 


7.07B 

825 
84.1 
59.2 

6.51 
861 


7. 65 
2365 


7.34 
1642 

85.0 
61.7 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 

Tune 

Day  of  month 

1 1 1 , , , , . 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
fi 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

75 
67 

76 
68 

79 
70 

76 
71 

78 

69 

74 
71 

76 

71 

77 
69 

78 
68 

74 
69 

77 
68 

78 
71 

78 
72 

78 
72 

76 
70 

76 
68 

75 
68 

74 
67 

74 
70 

71 
69 

73 
65 

73 
65 

74 
67 

75 
67 

75 
66 

76 
66 

76 
67 

72 

70 

75 

69 

72 

74 

67 

75.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
72 

75 
71 

77 
73 

75 
71 

76 
72 

74 
73 

74 
73 

75 
72 

76 
72 

74 
72 

76 
71 

77 
75 

77 
75 

76 
75 

75 
73 

75 
72 

74 
71 

73 

70 

72 
71 

72 

71 

72 

69 

72 

59 

73 

70 

74 
70 

74 
70 

74 
71 

74 
71 

73 
72 

74 
71 

72 
71 

73 
7? 

74.2 
71.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
68 

70 
68 

71 
70 

71 
71 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

73 
72 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

70 
69 

69 

68 

70.4 
69.6 

5    PM 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72      72 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

69.6 

KINGSTON,  R.  I. 


"  f'?NC^?^.'''?ii^?RUMEiT\^^i0N?°'t  In^^^^  st,llni'^7l°',,l^lc'c^r.k   .l^^'^l.^'ir^k^.t^'^.'^i^Lr''''^''-    '''''''> 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS.  mtKMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 


GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
WITH  BFNnilr-cllIC7  at:rna,^,ra  ,»  ...i  I.  .  t"  '" 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A    1    NE 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BLOOHFIELD 
DBRIOGEPORT   MB   AP 
BROOltLYN 

bulls  bridge  dam 
burlington 
canoleuood  lake 

cocraponset  Ranger  sta 
colchester 
collinsville  1  s 
coventry 
cream  hill 

DANBURY 

DAWSOM  LAKE 

EAST FORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROION 
HARTFORD 

iRTFORD  BRAINARO  FLO 
HARTFORD  MB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 

,KE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 
HIDOLETOHN  4  H 
MILFOBO 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

'H  BHAHFOflO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUQ  FOREST 

PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESvR 
STAFFORD 

STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMAS TON  DAH 
TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIB 
HATERBURV  RADIO  WBRV 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
lEST  HARTFORD 

lEST  THOMPSON  DAH 
fHIGvILLE  RESERVOIR 
IIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY 

AINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 


IHAM  WYMAN  DAM 
6RASSUA  DAH 
BRIDGEWATER 
8R1DGT0N  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  we  AIRPORT 

CLArTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARHINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAVNESVILLE 


JACKMAN 

JONESaoRO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE   DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

HOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
lOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
VORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2    NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  HBR  i    SSE 

INGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TEL05  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

I  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


0128  02  NEW  HAVEN 
0227  01  LITCHFIELD 
02S1  02'  NEW  LONDON 
0299  01  LITCHFIELD 
0634  02  HARTFORD 
0806  03  FAIftF!ELO 
09I8I  02  WINDHAM 
0961  01  LITCHFIELD 
09731  02  HARTFORD 
1093  02  LITCHFIELD 


1468 


1£3< 


<lE5EX 


AND 


I  1715  01  LITCHFIELD 
1762  02  FAIRFIELD 

I  1798  02  NEW  HAVEN 
2073  02  WINDHAM 

I  2288  02  FAIRFIELD 
26581  01  LITCHFIELD 

'  3207|  03'  NEW  LONDON 
3446'  02^  HARTFORD 
34J1,  02  HARTFORD 
3466.  02  HARTFORD 
3857'  02  NEW  LONDON 
3989  03  NEW  LONDON 
4443  02  HARTFORD 
4486  02  TOLLAND 
'  476Ti  02  MIDDLESEX 
I  4790|  03<  NEW  HAVEN 

5018'  02I  MIDDLESEX 
■   6077  02  NEW  HAVEN 

6273  03  NEW  HAVEN 

5285  02  HARTFORD 
j  5445  01  LITCHFIELD 

5510  03  NE«  HAVEN 


6131  02  NEW  LONDON 


I  7157  02l  FAIRFIELD 
T373  Oil  LITCHFIELD 
7432  02!  HARTFORD 

7904'  02;  TOLLAND 

I  7970  Os!  FAIRFIELD 
8065  02:  FAIRFIELD 
8136  02'  TOLLAND 
8330  01  LITCHFIELD 
8436  01  LITCHFIELD 


9388  02'  WINDHAM 
9508  02  HARTFORD 
9568  01  LITCHFIELD 
9759  02  NEW  HAVEN 


0273  02  KENNEBEC 

I  0279  02'  KENNEBEC 
]  0355  02!  PENOBSCOT 
'  0371  03i  HANCOCK 
0480  03'  WALDO 
0600  01  SOMERSET 
0814  01'  SOMERSET 
0833  Oil  AROOSTOOK 
'  0844  02I  CUMBERLAND 
0934  03|  CUMBERLAND 

1175  01!  AROOSTOOK 
1472'  01'  AROOSTOOK 
'  1479  01  AROOSTOOK 
I  1628'  02  PENOBSCOT 
2426  03  WASHINGTON 
2442  02  PISCATAQUIS 
;6!0i  03'  HANCOCK 
I  27001  01  FRANKLIN 
I  2702  01:  FRANKLIN 
!  2765i  02  FRANKLIN 


01  AROOSTOOK 
01  AROOSTOOK 
01  SOMERSET 


■  03  1 


HINGTON 


1.566,  02    ANDROSCOGGIN 
1.781    01    SOMERSET 
^078    03    WASHINGTON 

1.927  02'  SOMERSET 
»261  01  OXFORD 
5304'  01.  PENOBSCOT 
i309i  01'  PENOBSCOT 
i460i  01  SOMERSET 
5675    03'  LINCOLN 


1*25!  . 
.4271  or  : 


LIN 


II  02'  PENOBSCOT 
.]  02;  PENOBSCOT 
I  01  PENOBSCOT 
69001  03  CUMBERLAND 
6905'  03  CUMBERLAND 
693T  01  AROOSTOOK 
7174^  01'  PISCATAQUIS 

7250  03!  KNOK 


I  AROOSTOOK 


827  021  SOMERSET 


8301,  I 
8353  I 


lANCOCK 


2  PENOBSCOT 
8398  01  AROOSTOOK 
6641  02:  OXFORD 
8688  01,  PISCATAQUIS 
87211  01  SOMERSET 
69421  01'  OXFORD 
8965;  01  AROOSTOOK 
8974,  02I  WASHINGTON 
915l|  021  KENNEBEC 
9314'  02  YORK 


41  21 

«1  50 

41  37 

41  56 

41  50 

41  10 

41  47 

41  39 

41  48 

41  29 

41  28 

41  34 

41  48 

41  48 

41  94 

41  23 

41  22 

41  54 


41    07   ( 
41    32 
41    39   I 


41  35 
41  18 
41    18    j 


5  41  44 
7  41  40 
4   41    37 

7    41    33 


9    44    19 
9    44    19 

111  44    48 


16 

46   24 

1? 

44   04 

4 

43    54 

15 

46    52 

1! 

46    37 

11 

44   57 

4 

44   55 

11 

45   08 

44  32 

5 

45    12 

"! 

45    13 

9 

44   40 

15 

46   48 

9 

44    13 

44 

39 

67    39 

44 

70    14 

44 

44 

44 

45 

45 

44 

43 

44 

44 

4« 

49 

70   15 

46 

49 

69    1: 

69  07 

70  32 
70  33 
70    27 

68  54 
70    47 

69  43 


70 

59 

08 

69 

58 

70 

67 

69 

70 

68 

67 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


840   5P   5P 


20   4P   4P: 


l^^O 

7A 

'3 

4501      6P 

6? 

600t      6P 

6P 
MID 

70[  MID 

MID 

MIDI 

loco 

6P 

6^ 

360 

6P 

6P 

79 

540 

24 

6^ 

7t 

117C 

1190 

8A 

Bt 

390 

7A 

7A 

300 

7A 

530 

5P 

5P 

14C 

SS 

SS 

290 

8a 

1060 

MIC 

MIC 

380 

BA 

MIC 

MIt 

410 

6P 

6P 

1180 

8A 

BA 

185 

7A 

7A 

162 

9P 

9P 

1160 

7A 

7A 

260 

bP 

6P 

146C 

It 

9P 

36C 

405 

MIC 

Mii: 

1028 

190 

5P 

5P 

501 

8A 

8A 

1510 
115 

8A 
4P 

8A 
4P 

12c 

80C 

SP 

5P 

ft5 

MIC 

7P 

41 

Mir 

606 

9P 

969 

SA 

8A 

40 

6P 

6P 

7C 

63C 

MIC 

MIt 

51C 

MID 

8C 

9P 

7/ 

28C 

51: 

5P 

5P 

15 

440 

4P 

4P 

&IC 

It 

1* 

42C 

96C 

7t 

7/ 

51< 

IZt 

IZh 

39( 

9P 

5P 

8f 

5P 

5F 

150 

MID 

MID 

160 

7A 

7A 

140 

8A 

8A 

ANSONIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO, 
METROPOLITAN  D15I  COMM 
CONN.  LIGHT  *    POWER  C0< 


COMM. 


ST.  PARK  ♦  FORE 

RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


HARRY  L,  TAIEM 
BRIDGEPORT  HYDB' 
HARTFORD  ELEC.  I 


SEWAGE  TREATMENT  PLANT  . 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWEII  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WAIER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY! 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY' 
CONN.  LIGHT  *    POWER  CO.: 
OEPT.  PUBLIC  I 


ST, 


FORES 


WILLIA 


LEE 


MRS.  ELMER  J.  LELANO 
BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 

I  MRS.  DOROTHY  S.  JONES 

1  MRS  BETTY  WING 
CHARLES  S,  PREBLE 


JAMES 

A.    SCHOFIELD 

JOSEI 

H   M.    FOX 

GARD 

NER    WATER    OISTi 

1C1 

SIAII 

FISH   HATCHERY 

PHYLLIS    A.     HOW. 

MRS    ' 

IRGlNIA    ALORICH 

MRS. 

CATHERINE    HAMll 

FED. 

AVIATION    ACENC 

AM    CUMMING 

CENTR 

AL    MAINE    POWER 

CO. 

IRVIN 

G    C.    MASON 

uNia 

WATER    POWER    CO, 

CENTRAL    MAINE    POWER 

CO. 

WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RVR  P  ♦  P  CC 
UNION  WATER  POWER  CO, 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONTAGNE 
MRS.  ARLENE  COLE 

maine  forest  service 
fed.  aviation  agency 
ARLO  copp 


IN  I VI 


SIT 


OF  I 


iINE 


ICE 


IILLER 
ATIONAL  PARK  SER1 


FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  C< 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  I 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CI 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO.  1 
GORDON  L  DILMOHE  I 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS  , 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


HAROLD 

PERLEV  P.  HARRIS 

CITY  OF  PORTLAND        | 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION      1 
GREAT  NORTHERN  PAPER  cd 

I 

oliver  h.  holmes 
central  maine  power  co. 
armand  violette 
rumford  falls  power  co. 
CENTRAL  Maine  power  co 

THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORD  WATER  DISTRICT  j 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY' 
ROCKVILLE  WTR.  t  AOJE. 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
iRlDGEFlELO  WATER  SUPPLY' 

■  BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

BUR.  ENG.  WATERbURY 
!  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
I  MRS.  GLORIA  A.  WALKER 

I  STAMFORD  MUSEUM  ' 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.: 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT.  i 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  TORRINGTON  WATER  CO. 

'  BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO' 

I  Radio  station  wbry 

I  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
j  JAMES  HINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 

I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
!  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  ' 
j  WATER8URY  WATER  COMPANY 
I  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
I  MRS.  ELEANOR  GILLETTE 


I  PETER  WILLIAMSON 
FED-  AVIATION  AGENCY 

;  U.S.  AIR  FORCE 

.  ACADIA  NATIONAL  PARK 

'  BELFAST  WATER  DISIRlC- 
CENTRAL  MAINE  Pwfl.  CO. 
KENNE8ECK  WTR.  PwR.  CI 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


S  WEATHER  BUREAU 
ERARD  LAVERDIERE 
NTERNATL  LOGGING  CORP., 
AYMOND  K.  PALMER 


^ 

n 

U 

1 

OBSERVATION 

g 

g 

M 

^ 

TIME  AND 

a; 

2 

0 

1 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

Q 

COUNTY 

< 

3 

1 

OBSERVER 

H 

& 

1 

i! 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

01 

BERKSHIRE 

42 

39 

73   06 

750 

BA 

BA 

„ 

NEW   ENGLAND   POWER    CO,      I 

AMHERST 

0120 

02 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72   32 

160 

8A 

MID 

C    H 

UNIVERSITY    OF   MASS. 

ASHBURNHAM 
ASHLAND 

0190    02 
02181  02 

WORCESTER 
MIDDLESEX 

10 
10 

42 
42 

39 

71    53 
71    28 

1190 
230 

BA 

7A 

M.    C.    STEWART                            ; 
METRO,    DIST.    WIR.    COMM. 

BARRE    FALLS    DAM 

0408 

WORCESTER 

42 

26 

72    02 

910 

8A 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS             1 

BEDFORD 

0939 

02 

MIDDLESEX 

28 

71    17 

139 

MID 

MID 

NORTHEAST    WEA.    SVC. 

9EECMWOO0 

03 

NORFOLK 

42 

13 

70    49 

40 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM' 

BELCHERTOWN 

0562 

02 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72    21 

596 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM.l 

BIRCH    HILL    DAM 

02 

WORCESTER 

42 

3B 

72    07 

840 

5P 

5P 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    MILL    WB 

0736 

02 

NORFOLK 

13 

71    07 

629 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU            | 

rSOSTON   WB    AIRPORT 

0770 

03j  SUFFOLK 

42 

22 

71    02 

15 

MID 

MID 

C   HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU           1 

BOYLSTON 

0801    02;  WORCESTER 

10 

21 

71    43 

9A 

METRO.    DIST.    wTft,    COMM,' 

BRIOGEWATER   M   C    I 

0840    03;  PLYMOUTH 

41 

57 

70    57 

c 

MASS.    CORRECTIONAL    INST 

BROCKTON 

0860!  03    PLYMOUTH 

03 

71    00 

80 

MID 

MID 

CITY    OF    BROCKTON                   ! 

BUFFUMVILLE    DAM 

02!  WORCESTER 

17 

42 

07 

71    54 

500 

8A 

8A 

C           '  CORPS    OF    ENGINEERS 

CHATHAM   LT    STA 

1376 

03<  BARNSTABLE 

40 

69    57 

20 

U.S.    COAST    GUARD 

CHESTER   2 

1430 

01    HAMPDEN 

42 

18 

72    99 

650 

MIO 

DAVID    W    PaRHETT 

CHESTERFIELD 

1436 

01!  HAMPSHIRE 

42 

24 

72    91 

1425 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

CHESTNUT    MILL 

1447 

02!  SUFFOLK 

42 

20 

71    09 

4P 

7A 

METRO.    OIST.    WTR.    COMM. 

CLINTON 

1561 

02'  WORCESTER 

10 

42 

2* 

71    41 

396 

SA 

1  METRO.    DIST.    WTR.    COMM,; 

CUMMINGTON   HILL 

1774|  01    HAMPSHIRE 

42 

28 

72    56 

1610 

7A 

FRANK    C.    HERRQN                      1 

EAST    BRIMFIELD    OAH 

21071  02    WORCESTER 

17 

42 

07 

72    08 

680 

8A 

C              US    CORPS    OF    ENGR 

EAST   PEPPERELL 

23691  02   MIDDLESEX 

10 

42 

40 

71    35 

210 

MRS.    MARY    E.    DAVIS 

EAST    WAREHAM 

2451'  03    PLYMOUTH 

41 

70    40 

18 

MI[J 

H         CRANBERRY    EXP.    STATION    ; 

EDGARTOWN 

2501    03    DUKES 

23 

70    31 

HENRY    B.     HOUGH 

FALL    RIVER 

2642    03    BRISTOL 

tl 

71    10 

190 

up!  up 

!      H          RICHARD    C.    BRIGHAM 

FITCH6URG    2    S 

2806;  02    WORCESTER 

10 

42 

71    46 

8A      6A 

.  DEPT.PUdLIC    WORKS               ! 

FRAMINGKAM 

29751  02    MIDDLESEX 

10 

42 

17 

71    25 

170 

7A 

METRO.    DIST.    WTR.    COHM.| 

FRANKLIN 

2997 

02 

NORFOLK 

42 

05 

71    25 

240 

6^ 

!  MASS. WTR. RESOURCES   COMMj 
MASS. WTR. RESOURCES    COMI^ 

GARDNER 

3052 

02 

WORCESTER 

42 

39 

71    99 

1110 

GROT OH 

3270 

02 

MIDDLESEX 

10 

42 

36 

"   71    35 

340 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COM*^ 

MARDWICK 

3401 

02 

WORCESTER 

42 

21 

72    12 

960 

1  MASS, WTR, RESOURCES    COMMj 

HATCMVILLE 

3471 

03 

BARNSTABLE 

41 

37 

70   32 

70 

8A 

MASS. WIR, RESOURCES    COMH 

HAVERHILL 

3509 

02 

ESSEX 

It 

60 

6P 

6P 

H         EARL    F.    SMITH 

HEATH 

3549 

01 

FRANKLIN 

42 

40 

72   49 

1490 

BA 

1  MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

3624 

03 

PLYMOUTH 

42 

1* 

70    55 

30 

1  F.    ROBERT    SKILLING 

holvoke 

3702 

02 

HAMPDEN 

12 

72    36 

98 

8A 

H         HARMON    E    FREEMAN 

MOOSAC    TUNNEL 

3713 

01 

BERKSHIRE 

42 

41 

72   56 

800 

BA 

'  NEW    ENGLAND   POWER    CO. 

HUBBARDSTON 

3772 

02 

WORCESTER 

42 

29 

72    00 

980 

1  MRS.    SIDNEY    THOMPSON    JR' 

HYANNIS    2    NNE 

3821 

03 

BARNSTABLE 

♦1 

41 

70    16 

"\  «" 

:              CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC.    CO, 

IPSWICH 

3876)  03 

ESSEX 

42 

40 

70   92 

80 

1      at\           '                MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

knigmTville  dam 

39851  01    HAMPSHIRE 

42 

17 

72    52 

63C 

BaI      8A           f              CORPS    OF    ENGINEERS 

LAWRENCE 

4105,  02!  ESSEX 

IC 

42 

71    10 

9Pl  MID!                           ESSEX    COMPANY 

littleville  dam 

4246'  01    HAMPSHIRE 

42 

16 

72    53 

600 

C              U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

LOWELL 

4313   02!  MIDDLESEX 

42 

39 

MID 

MIDI                           PROP.    LOCKS    ♦    CANALS 

MANSFIELD 

44*9!  02 

BRISTOL 

03 

71    12 

140 

8aI                          MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

ME  NOON 

4667   02 

WORCESTER 

1( 

42 

05 

71    34 

440 

C              HAROLD    J.    PARKINSON 

MIDDLEBORO 

4711    03 

PLYMOUTH 

41 

70    59 

60 

8AJ           ]                MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

MIDDLETON 

4744]  03 

ESSEX 

42 

36 

71    01 

100 

5P 

9Pi         j              DANVERS   WATER   WORKS 

MILFORO 

4760   02 

WORCESTER 

« 

10 

71    31 

280 

SAj           i      H      ;  MASS    WTR    RESOURCES    COMM 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159    03    NANTUCKET 

41 

15 

70    04 

43 

MID 

MID 

:   MJ  1  U.S.   WEATHER   BUREAU 

VNEW   BEDFORD 

52461  03    BRISTOL 

41 

3B 

70    96 

70 

MID 

MID 

:   H     1  CITY   ENGINEER 

'  NEWBURYPORT 

5285    03    ESSEX 

42 

50 

70    95 

20 

BA 

1  MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

NEW    SALEM 

9306|  02    FRANKLIN 

42 

26 

72   21 

900 

8A 

1             '  METRO.    DIST.    wTR.    COMM. 

NORTHBRIOGE    2 

5524!  02'  WORCESTER 

It 

42 

07 

71    41 

315 

<                DELWYN    K.    BARNES 

NORWOOD 

6004    02|  NORFOLK 

42 

11 

71    13 

140 

7A 

1                JOHN    R    ANDERSON 

PELMAM 

6251    02i  HAMPSHIRE 

42 

1100 

SA 

METRO.    OIST.    WTR.    COMM. 

PEMBROKE 

62621  031  PLYMOUTH 

42 

01 

70    49 

1      «A 

1                MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

PERU 

6311    01'  BERKSHIRE 

42 

25 

73    04 

1830 

8A 

1                MASS. WTR. RESOURCES    COHM 

, PETERSHAM    3   N 

6322    02:  WORCESTER 

42 

32 

1090 

MID;          t             DIR.    HARVARD   FOREST 

IPITTSFIELD   WB    AIRPORT 

6414   01    BERKSHIRE 

42 

26 

73    18 

1170 

MIDI  hid!           C    HJ      U.S.    WEATHER    BUREAU 

1 PLAINFIELD 

6425,  01'  HAMPSHIRE 

42 

31 

72    99 

'      8«                          MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

. PLYMOUTH 

6486'  031  PLYMOUTH 

41 

57 

TO    40 

8A      8Ai           '                ALFRED   CAvICCmi 

PHOVINCETOWN    1    N 

6681    03i  BARNSTABLE 

42 

04 

70    12 

30 

4R      4Pl           C    H         CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC.    CO. 

OUABBIN    INTAKE 

66991  02,  WORCESTER 

42 

72    17 

8A           ,                METRO.    DIST.    WIR.    COMM. 

HEADING 

6783    02    MIDDLESEX 

42 

71    08 

9C 

MIO   lOP                 H         R.    E.    LAUTZENHElSEn 

,  ROCHESTER 

6938    03    PLYMOUTH 

41 

47 

70    55 

8A      8A|      BAI              ,  NEW    BEDFORD    WATER    WORKS 
7P      7P|           t    H      ,  REV.    R.    M,    BARKER                 ! 
7P      7Pi           1      H         U.S.    COAST    GUARD                   1 

ROCKPORT    I    ESE 

6977'  03    ESSEX 

42 

39 

70    36 

SALEM    CG   AIR    STATION 

71241  03:  ESSEX 

42 

70    52 

26 

SANDWICH 

7190,  03!  BARNSTABLE 

41- 

46 

70    30 

20 

MIdI  12MI           1      H      1  W.    A.    HINSOR 

SEGREGANSET 

72931  03'  BRISTOL 

41 

90 

71    07 

40 

8A           '                BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 

SHELBURNE    FALLS 

7370!  02    FRANKLIN 

42 

72     44 

8A      8A                           NEW    ENGLAND    PO-ER    CO. 

SOUTHBRIOGE    3    SW 

7627;  02'  WORCESTER 

42 

03 

72    05 

720 

7A          ,     H        CHESTER   R.    SPlELvOCEL 

SOUTH    EGREMONT 

76921  01'  BERKSHIRE 

42 

73    25 

9P      8A                           DAVID    A.    HUNTER 

SOUTH    WELLFLEET 

7961'  03    BARNSTABLE 

94 

69    59 

50 

SA      8A                           CAPE    COD    NATL    SEASHORE 

SPOT    POND 

8030    03    MIDDLESEX 

42 

71    06 

'■      7* 

METRO.    OIST.    wTR.    COMM. 

SPRINGFIELD    ARMORY 

8046    02    HAMPDEN 

07 

72    35 

"rjg 

STERLING 

8154    02    WORCESTER 

IC 

27 

71    49 

490 

H        METRO,    DIST.    »IR.    COMM. 

STERLING    3    NW 

8159'  02    WORCESTER 

10 

42 

26 

71    48 

690 

j      . 

:              NUN2I0    LANCIANI 

STOCKBRIDGE 

8181    01    BERKSHIRE 

42 

17 

73    18 

870 

9P 

9P 

H         NESBITT    H.    BANGS 

TAUNTON 

8367   03   BRISTOL 

41 

94 

71   04 

20 

MID 

MID 

TAUNTON    WATER    WORKS            1 

!  TULLV    DAM 

6573|  02,  WORCESTER 

42 

38 

72   13 

689 

BA 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS              , 

TURNERS  FALLS 

8580    02    FRANKLIN 

42 

37 

72   33 

190 

MID 

MID 

W.    MASS.    ELEC.    CO. 

WALPOLE 

87551  02    NORFOLK 

42 

11 

71     15 

200 

7P 

H         PARKER    N.    CHICK                      | 

WARE 

87931  02    HAMPSHIRE 

42 

16 

72    19 

410 

7A 

JOHN    HARSZY 

WASHINGTON    2 

8843.  01    BERKSHIRE 

42 

22 

73    09 

1960 

:              MRS.    MARTHA    S.    GARDNER 

WEST    BRIMFIELD 

9093|  02    HAMPDEN 

10 

72    16 

379 

:                 INA    E.     LAMB 

WESTFIELD 

9191!  02   HAMPDEN 

42 

07 

72    42 

220 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMH 

WEST    GRANVILLE 

9219!  01    HAMPDEN 

42 

05 

72    96 

1330 

5P 

9P 

HENRY   C.    TURNER,    JR. 

WEST    MEDWAY 

9316!  02    NORFOLK 

42 

08 

71    26 

210 

6P 

H         FRANCIS    0,    DONOVAN 

WESTON 

9360    02!  MIDDLESEX 

42 

23 

71    19 

220 

5P 

9P 

WESTON    COLLEGE 

WEST    OTIS 

9371'  Oil  BERKSHIRE 

42 

10 

73    09 

1370 

6A 

H         MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

WINCHENDON    NO    2 

97B0|  021  WORCESTER 

42 

41 

72    03 

1020 

8A 

!  MASS    WATER    RESOURCES    CO 

WOODS    HOLE 

9893    03I  BARNSTABLE 

41 

31 

70    40 

19 

5P 

9P 

]  WOODS   HOLE    OCN.    INSTN. 

WORCESTER   ws   AIRPORT 

9923    02I  WORCESTER 

11 

42 

16 

71    52 

MID 

MID 

:   MJ      U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON    5    SW 

06B1 

01    GRAFTON 

9 

44 

02 

71    56 

1200 

6Pi      6P'           1      H         JAMES    PAGE 

BERLIN 

0690 

01;  COOS 

44 

29 

71    10 

UlC 

6a!      BAJ           i      H         BROWN    PAPER    COMPANY 

BETHLEHEM 

0703 

01    GRAFTON 

44 

17 

71    42 

6P|       7A| 

_   H        FREDERICK   w,    BREBNER 

BLACKWATER   DAM 

07411  02    MERRIMACK 

IC 

43 

19 

71    43 

'  BRADFORD 

0910    02    MERRIMACK 

10 

43 

19 

71    58 

100c 

RUTH    S.    MOORE 

BRISTOL 

0996    02    GRAFTON 

10 

43 

36 

71    43 

430 

:              PUBLIC    SERV.    CO.    N.H.      ' 

CAMPTON 

1099    02    GRAFTON 

10 

52 

71     38 

660 

8A 

ERASTUS    DOLE 

;  CANNON   MOUNTAIN 

1187    01    GRAFTON 

5 

44 

71    42 

4P 

CENTER    HARBOR 

1339    02.  BELKNAP 

10 

43 

71    28 

66C 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CLAREMONT    JUNCTION 

1552    02    SULLIVAN 

5 

43 

22 

72    23 

6P 

JOHN    STOUGhTON 

CLEAR    BROOK 

1590    02    GRAFTON 

10 

44 

04 

71    38 

1600 

S    CORPS    OF    ENGINEERS 

COLEBROOK    3    SSW 

1647    01    COOS 

*4 

50 

71    33 

1000 

9P 

9P 

ROBERT    W.    YOUNG 

CONCORD   WB    AIRPORT 

1683    02    MERRIMACK 

10 

43 

12 

71    30 

342 

MIO 

"i? 

1  HJ    U.S.  weather  Bureau        , 

CONWAY    1    N 

1732    02    CARROLL 

13 

4* 

71    07 

JOE    6.    DODGE 

DIXVILLE    NOTCH 

2023    01    COOS 

1 

44 

52 

71    20 

1980 

8A|                          GERTRUDE    E.    NASH                   | 

2136;  02    CHESHIRE 

42 

55 

72    04 

1480 

DUBLIN    SCHOOL.     INC. 

DURHAM 

21741  02    STRAFFORD 

4 

43 

08 

70    56 

70 

5P 

5P 

|C    H       ,   UNIVERSITY    OF    N.H.                | 

EAST   DEERING 

2284 

02,  HILLSBORO 

10 

43 

71    49 

790 

6P 

6P 

H        RODNEY   L.   GILBERT               1 

EPPING 

2800 

02I  ROCKINGHAM 

43 

02 

71    03 

140 

7P 

7P 

.  BERNARD    0.    GAUTHIER 

ERROL 

2B42 

01'  COOS 

1 

44 

71  oe 

12B0 

G.    E.    CAMPBELL                         ! 

EVERETT   DAM 

2870 

02!  HILLSBORO 

10 

43 

06 

71    39 

439 

:              U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

FABYAN 

2896 

01    COOS 

44 

16 

71    27 

162C 

7P 

7P 

OWIGHT    A.    DAnFOkTh 

FIRST    CONN    LAKE 

2999 

01!  COOS 

45 

71    17 

7A 

H          NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

1  FIT2WILLIAM 

3024 

02'  CHESHIRE 

5 

42 

48 

72    11 

1180 

12M 

i                MASS. WTR. RESOURCES    COMH 

3177 

02   MERRIMACK 

10 

43 

71    40 

390 

6P 

6P 

F.    J.    SOUTHMAVO 

,  FRANKLIN    FALLS    DAM 

3182:  02'  MERRIMACK 

10 

43 

28 

71    39 

430 

C   H         CORPS    OF    ENGINEERS 

.  GILMANTON    2    E 

3367'   02:   BELKNAP 

10 

43 

26 

71    22 

800 

7A 

FRANK    L.    UHLENBERG 

GRAFTON 

3530!  01    GRAFTON 

10 

43 

34 

71    57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP    K.    BROWN 

:  GREENVILLE 

3656;  02    HILLSBORO 

10 

71    49 

830 

MR,     JEAN    VAILLANCOURT 

HANOVER 

3850!  02    GRAFTON 

5 

43 

42 

72    17 

603 

ep 

C    H         DARTMOUTH    COLLEGE 

HILLSBORO    2    W 

4062 

02,  HILLSBORO 

10 

43 

07 

71    56 

600 

C              PUBLIC    SERV.    CO.    N.H.      1 

HOPKINTON   DAM 

421» 

02i  MERRIMACK 

10 

43 

11 

71    49 

440 

C              US    CORPS    OF    ENGINEERS 

HUDSON 

4234 

021  HILLSBORO 

10 

42 

47 

71    26 

C           :  PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

JEFFERSON   4    S 

4329 

01,  COOS 

5 

22 

71    29 

1110 

5P 

MARK    A.    SWEENEY                      1 

KEENE 

02.  CHESHIRE 

5 

42 

72    17 

490 

H         MERTON    T.    GOODRICH 

LAKEPORT 

4*75 

02    BELKNAP 

10 

33 

71    28 

560 

MID 

H          KENNETH    E.     GOULO 

LAKEPORT   2 

4480 

02    BELKNAP 

io 

32 

71    28 

520 

6A 

6A 

N.H.    WATER    RESOURCES    BD> 

LANCASTER 

4596 

01    COOS 

5 

44 

71    34 

6P 

DONALD    E,    CRANE 

LANDAFF 

4568 

01 

GRAFTON 

9 

44 

10 

71    93 

1050 

C             ;   WILLIAM    POOR                                  I 

LEBANON   FAA    AIRPORT 

4656 

02 

GRAFTON 

9 

43 

38 

72    19 

562 

HIO 

HID 

STATION  INDEX 


STAnON 


Nt«  NM»SMIKe 

LINCOCM 

MAC  OOHCLL  OAK 

HANCHCSTER 

NARLOV 

HA&SABESIC  LAKE 

"ILAN    7   NNm 

MILFORD 

NOUNT   SUKAPEE 

MOUNT    VASHl  PISTON 

NASHUA    2    NNW 

N£M   DUftHAM    3    Mlt¥ 

NEWPORT 

NORTmHOOO 

OTTEft  enooK  OAN 
peterboro  i   s 
pinkhan  notch 
pittsburg  reservoir 

PLYHOUTm  1  £ 
PORTSHOUTM 
SOUTH  OANSURV 

SOUTH   LYN0E9ORO 

SOUTH  WEARE 

SUN APE E 

SURRY    MOUNTAIN   OAH 

TAMWORTh   2 

WALPOLE    2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

NEST  RUMNEY 

WMITEFIELD 

WINCHESTER 

INOHAN 
WOLPEBORO 
WOODSTOCK 
YORK    POND 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE   MB   AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAN 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  Z    NNH 
BETHEL  4  H 
BLOOMFIELD 
BRISTOL 
I  BURLINGTON  U  OF  VT 
BURLINGTON  WS  AIRPORT 
CANAAN 
CAVENDISH 

j  CHELSEA 
I  CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 
I  DANVILLE 

DORSET    1    S 

ENOSBUHG  FALLS 

ESSEX   JUNCTION   1    N 
'  GAYSVILLE 
I  OILMAN 


•T52    021  GRAFTON 
9013    02    HILLSBORO 
90T2:  02:  HILLSBORO 
mo    02'  CHESHIRE 

I  9211    02'  HILLSBORO 

I  »*00    01,  COOS 

'  9*12,  02    HILLSBORO 
S&2«'  02    MERRIMACK 
»619    01    COOS 
5T12    02    HILLSBORO 

I  5T80    02    STRAFFORD 
I  4S6S<  02    SULLIVAN 
63«S    02    ROCKINGHAM 
6S50!  02   CHESHIRE 
649T    02    HILLSBORO 
6818    01    COOS 
6S46    01    COOS 
69*5    02i  GRAFTON 
6980    02    ROCKINGHAM 
7967    02    MERRIMACK 

3081  02  HILLSBORO 
!  S19*  02  HILLSBORO 
'  eS02  02'  SULLIVAN 
8539  02  CHESHIRE 
8610  02  CARROLL 
88591  02  CHESHIRE 
BSaS:  01  GRAFTON 
8960    02    GRAFTON 


GRAFTON 
COOS 


9726;  02'  CHESHIRE 
»7*0|  02;  ROCKINGHAM 
9S66    02i  CARROLL 
»9*0    021  GRAFTON 
M6*   01    COOS 


0896!  Ol'  NEWPORT 
3306'  01    PROVIDENCE 
4266,  01    WASHINGTON 
5215    01    NEWPORT 
6698    01    KENT 
9»23|  01    PROVIDENCE 


0277    03  WINDHAM 

0*99    03  WINDHAM 

0563    02  BENNINGTON 

0661    01  WINDSOR 

0690    01  ESSEX 

0922    02  ADDISON 

1076    02  CHITTENDEN 

10ei|  02  CHITTENDEN 

121j!  01  ESSEX 

12*3'  03  WINDSOR 

13601  Oil  ORANGE 
1433    021  RUTLAND 
1»65    Olj  ORANGE 
15801  02    ADDISON 
1715!  Oj:  CALEDONIA 
1766!  02    BENNINGTON 
2769    01    FRANKLIN 
28*3    02    CHITTENDEN 
3268!  01    WINDSOR 
33*1|  01    ESSEX 


>3  12 
»2  »7 
*2  51 
3  **  16 
»»  03 
lOJ  43  *6 
*3   0* 


10 


I    29   ! 


I   23  ; 


71  41 
71    59 

71  21 

72  12 
71  24 
71    13 

71  39 

72  09 
71  IB 
71    29 


71  09 

72  1« 
71  57 
71  15 
71  23 
71    40 

70  47 

71  53 


71 


72    26 
71    93 

71    30 


43   00 

13   4)    51 

•  3    OS 

,    .3   55 

10|  43    57 

43    48 

i44  23 
42  46 
42  47 
49  36 
43  99 
44   30 


I  41    10  .    .. 

II  41    93   I      71    3* 

•\  41  29  I  71  32 
71  19 
71    26 


59 


5   43   07 

5l  43  OS 
61  42  59 
9   43   59 

9  4*  47 
2  4a  09 
21  44  28 
21  44  26 
5l  *5  00 
51  63    23 

5|  43  56 
2  43  42 
9!  44  02 
21  43  97 
9|  44  25 
21  43  IS 
21  4*  55 
2|  4*  31 
S|  43  46 
9   44   29 


71    , 


72    48 

72  27 

73  13 

72  38 
71    39 

73  05 
73  12 
73    09 

71  32 

72  36 

72  2B 

72  57 

72  17 

73  13 

72  06 

73  06 

72  46 

73  07 
72  A3 
71    43 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1390 
98o'      6P 

*22!     6P 


PUBLIC 
HARRIEI 
MANCHESTER    WATER    WORp^^ 
UNION    WATER    POWER    CO. 
ANDREW    E.    ROTMOVIUS 
RICHARD    D.    PARKER 
MT,    WASH.    08S,    CORP. 
PENNICKUCK   WATER   WORKS 

N.H.    FISH    *    GAME    DEP1. 
H.    P.    SHEPARD 
MARY    R,    STRAChAN 
CORPS    OF    ENGINEERS 
G.    A.    MORI  SON 
GEORGE    HAMILTON 
N.H.    WATER    RESOUfiCtS 
GEORGE    S.    RICHARDS 
DEPT.    PUBLIC    WORKS 
EDNA    F.    POWERS 

HARRY    W.    HOLT 

M.  RICHMOND 
WILLIAM  PLAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

MRS.  MARION  W.  ANOROS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ELVA  M,  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CARL  D.  GRUPE  ! 

HERMAN  £.  QAKER  ! 
ROBERT  A.  aiERWEILEfi  i 
FRED  S.  BROWN  I 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERvi 


I  CITY  OF  NEWPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  NORHANO  ROY 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

'  NEW  ENGLAND  POW£R  CO. 

i  PAUL  W.  60MNE 

I  VICTOR  R.  PERKINS 

,  RENE  ROUTHIER 

j  MRS.    DIANE    HEFFERNAN 

,  UNIVERSITY    OF    VERMONT 

I  U.S.    WEATHER    BUREAU 

P.    E.    FEARON 
I  CENT. VT. PUBLIC    SERV.CO. 

j  MRS.    ELIZABETH    TAPLIN 
CENT. VT. PUBLIC    SERV.CO, 

!  DAVID   HASTINGS 

I  STUART    T,    WIThERELL 
OTIS    F,    BRICKETT 

i  RUFUS    S.    GILBERT 

I  L.    H.    POMEROY 
MRS.    GILES    JACKSON 
CLARENCE    W.    RALPH 
OILMAN    PAPER    COkpANT 


STATION 


VERMONT 

GRAFTON 

MI6M6ATE    FALLS 

HUNTINGTON   CENTER 

MANCHESTER   CENTER 

MANCHESTER    DEPOT 

MAYS    MILL 

MC  INDOE  FALLS 
I  MIDDLESEX 

MONTPELIEH  FAA  AIRPORT 
I  HORRiSVILLE 

I  MORRISVILLE  2 
;  MOUNT  MANSFIELD 
I  NEWFANE 
I  NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTnFIELD 

NORTH   MARTLAND    DAM 

NORTH    SPRINGFIELD    DAM 

PERU 


PLYl 


HON 


ION 


READING  HILL 

READSBORO   1   SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

SAINT    .(OHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG 

SOMERSET 

SOUTH   LONDONDERR 


SOUTH   NEWBUfir 

TOWNSKEND   DAM 

TYSON 

UNION    VILLAGE    OAK 

VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WHITINCHAH    2    w 


COUNTY 


INOHAM 
02    FRANKLIN 
02    CHITTENDEN 
02    BENNINGTON 
2.  BENNINGTON 
■31  WINDHAM 
1    CALEDONIA 
1    WASHINGTON 
ij  WASHINGTON 
r  LAMOILLE 


53T6J  ( 


lOILLE 


5*161  01    LAMOII 
9492    03    WINDHAM 
55421  01    ORLEANS 
9632    Olj  CALEDONIA 
5733    01    WASHINGTON 
5746    OSl  WINDSOR 
59S2:  03   WINDSOR 
6335J  03'  BENNINGTON 
6**6!  01!  WINDSOR 

6746:   I 


BENNIN6IW 

WINDSOR 
RUTLAND 
FRANKLIN 
CALEDONIA 

WINDHAM 

1  ORANGE 
3'  WINDHAM 
I  WINDSOR 
3  ORANGE 
i  WINDHAM 
Ij  WASHINGTON 
s!  WINDHAM 
I  WASHINGTON 
I'   CALEDONIA 


43    31 

42  45 

43  51 

43  36 

44  48 
44  25 
43  54 
42   52 

42  98 

43  11 

44  03 


73  37 
73   03 

72  98 

73  02 
73  03 
72  44 
72  04 
72  41 
72    34 


72  36 
72  49 
72  38 

72  12 
72  07 
72  39 
72  21 
72  30 
72  54 
72  44 


73  06 
72  55 

72  57 
72  49 


42  46 

72  31 

44  11 

72  51 

43  03 

72  47 

44  21 

72  45 

4*  39 

71  59 

42  47 

72  55 

42  53 

93  02 

43  38 

72  28 

OBSERVAHON  I 

TIME  AND       ! 

TABLES  i 


OBSERVER 


AVERY   H.    PARK 
OR IN   HARRIS 
MAUDE    SHAITUCK 
PAUL    lODTSOiINDER 
TOWN   OF    MANCHESTER 
MRS.    GLADYS    t.    MAY 
NEW    ENGLAND   POWER    CO. 
GREEN  MTN.   POWER   CORP. 
FED.    AVIATION    AGENCY 
WATER    +    LIGHT    DEPT. 


lERR 


MIS 


TON    t 


'  AGfi,    RESEARCH    SERVICE 

]  raymond  f.  beloing 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 
alden  c.  wires 

'  richard  b.  moore 

t.   f.  rowlee 

new  england  power  co. 

rodney  l.  johnson 
i  george  l.  kirk 
'  raymond  c,  sweeny 
i  fairbanks  museum 

cent, vt. public  serv.co, 

new  england  power  co, 

new  england  power  co. 

james  twitchell 

mrs.  isabel  whitney 
corps  of  engineers 

edith  spauloing 
corps  of  engineers 
new  england  power  co. 
henry  j.  perkins 
mrs.  edith  plimpton 
Radio  station  woev 
oilman  w.  ford 
new  england  power  co. 


:    HEFFERNAN 


DRAINAGE  CODE: 


REFERENCE    NOTES  NEW   ENGLAND 

JULY    1966 
Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire.  Vermont,    and 
Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University 
of  Connecticut,   Storrs,   Connecticut  06268,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  m  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wmd  movement  in  mUes.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hou 


71  daylight  savir 
E.S.T.     Data  i 

dmg  al 


;  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tune  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mii 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet. 


for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsisti 
SNOWFALL;       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


the  ground.     Samples  for  obtaining  rr 
n  the  record. 


and  sleet.     Entr: 


Evapxjration  and  Wind  table 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES;       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  m  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt       Mount  Washington.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  n. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ord  i 


nowfall, 
issing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 


IN 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipita' 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


alue; 


1  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  i 


■  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitatic 

■ecording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordmg  gage 


of  data  in  any  month  indicate 


G  "Soil  Temperature    table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Or 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  mea 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Stati< 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 


1  Index  I 


de  at  irregular  intervals,   are 
observation  made  near  sunset 


/or  snow  on  ground  in  that  month. 

published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


ed  groimd,    howev 


this  refer' 


Stati< 


ers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
eters  are  generauy  exposea  in  (I  aiiciici    i«i.avti*  o  jcm.  n;tL  ^^.^.^  - — --a ■     --     -    --- 

building. 

appearmg  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue, 

are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   aU  of 


;  indicates  that  the  the 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govi 


t  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 


•:^^-^^:i^::-^z-^:i^TT;j^z:.-i<^:TS^^ 


Infomnat 

information  for  regula 

the  address  shown  abo 


pubUcation  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
...       .  ,  .,_  .  r- :_. — 1 — .  -f  Documents  al 


H„„„„„      ,0   scioervear       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 

^ro°o"^rts^"«:m.tt!:;c"rd''c"  ;:^^;nZcTLr.rg":^bsy;i^io^s%^h:u'^d  bl^r^/""sup?r°n".endent  o,  nocuments,  Oovei^ent  Printing  OMce.    Washington.  D.  C.    .040.. 
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Connecticut 

•      *      * 

NORTHWtST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

»    »    « 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBUHY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  w8  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOto  DAM     R 
MIODLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PuB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURV  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

DIVISION 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOk 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSuA  DAM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


Temperature 


85.0 
80.5 
3'..2 


80,9 
91.6 
T),9 


72, 

76. "3m 
71, 
73. IM 


73.0 
75.9 
75.6 

72.5 

75. ^M 


58.3 
54.0 
55.8 


55.8 
54,5 
52.7 
58.7 
60.0 

61.9 
55.0 
61.2 
58.8 
59. SM 

56.7 


66.6 
60.  r 


51.0 
50.  OM 
52.0 
49. 4M 


72.1    50. 
51. 


50.3 
51.2 
48,9 
55,2 

55,6 

46,9 
54,  OM 
52.1 


70.8 
69.4 
69.1 


68.4 
68.1 
66.3 
72.1 
71,7 

73.4 
68.3 
70.8 
70.8 
71, 4M 

69.2 
70,7 
67,4 


71.4 
71.0 
70.7 

69. 4M 

71.3 


61 
63. 5M 
62 
61.3M 


61.2 
62.3 

63.4 

62.1 
61.3 
61.0 
65.6 
65.6 

60.7 
65. OM 
63.2 
62.8 
58.1 


2.2 

,0 


.8 
2,0 


38  29 
29 


42  29 

45  20 


124 
103 


110 
108 
141 
39 


34 

84 

213 


Precipitation 


1.47 
3.10 


1.90 
2.18 


2 

1.94 
2.25 

1 
1.87 

1 

2.62 

1.62 

1.61 

1.36 

2.51 
1.71 
1,51 


1.83 
1.46 
1.27 
2.22 
2 

1.43 


2.64 
.71 


2.00 
2.11 
2.70 


1.54 
2.67 


2.29 
2.96 
1.03 
1,67 


2 
3.43 

2.59 


1.39 
2.03 


2.10 
1.17 


2.62 
2.97 


-  1.92 

-  1.61 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Inde 


1.97 
.66 


.97 


.96 
85 

17 
1,04    17 


11 


.74 

.97 
.03 
.56 


.41 
.39 

.91 


17 


.50 
.32 

.70 


.79 
.64 
.97 


12 

17 
24 
.88    23 


12 


1. 


.17 

17 

.47 

17 

.43 

12 

.90 

3 

.47 

18 

.51 

12 

.70 

.50 

1.17 

2.00 

1.27 
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NEW    ENGLAND 
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Temperature 

Precipitation 

4 
II 

•I 
II 

1 
< 

U 

01 

a 

•5 
Q 

1 

3 

1 

Q 

No.  of  Days 

3 
H 

Q 

S 

TO 

v 

6 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

!1 

i  o 

I 

s 

8 

o 

s 
° 

S 

s 

s 

§ 

S< 

•!l 

•:l 

:l 

MAINE 

FARMINGTON 

6AB0INER 

ORAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

r8.9 
77.9 
77. OM 
80.1 
78.3 

52.1 
53.3 
54. 8M 
52.5 
58.3 

65.5 
65.6 
65. 9M 
66.3 

68.3 

-  1.3 

-  1.7 

-  .3 

89 
87 
87 
91 
90 

8 

19. 

8 

38 
41 
44 
44 
51 

29 
29 
29 
14 
29 

35 
39 
43 
39 
12 

0 

0 
0 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,37 
3.41 
1,13 
5,28 

3,99 

-   ,69 
,51 

1,22 

1.06 
1.00 

.56 
2.28 

.92 

17 
23 
3 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 
5 
3 
6 
8 

1 

5 

1 
2 
5 

1 
I 

0 
2 

0 

MAOISON 

OLD  TOtaN  FAA  AIRPORT 

QRONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

71.2 
78.3 

7  ;.o 

77.1 

55.0 
55.3 
53.2 
54. 4 
55.5 

66.6 
66.8 
64,9 
65.7 
66.3 

.1 
.3 

.0 

89 
38 
86 
88 
90 

I* 

41 
40 
42 
43 
44 

29. 

29 

29 

29 

29 

37 
25 
43 
45 

3a 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,96 
I. 11 
1.35 
3.57 
3.57 

-  1,67 

-  1.61 

.70 

.32 

.34 
.43 
.67 
.65 

12 
23 
23 

17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
4 
4 
8 

7 

0 

0 
0 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

springfielo 
vancesoro  no.  2 
i^aterville  pump  sta 

«E5T  BUxTON  2  NNW 

WEST  Enfield 

77. 3M 

77.9 

30.9 

79.1 

?6.5 

52. OM 

52.5 

56.6 

53.0 

49.9 

64.  7M 
65.2 
68.8 
66.  1 
63.3 

.5 

85 
86 
91 
90 
85 

2 

36 
39 
43 
42 
39 

29 
29 
29 
29 
29 

56 
43 
15 
39 
79 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
2.72 
2.10 
5.57 
2.16 

-   .85 

.96 
1.17 

.65 
2.73 

.68 

9 

8 

17 

23 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 
4 
5 

2 
2 
2 
3 
2 

0 

1 

0 
2 

0 

WOODLAND 

79.2 

54.7 

67.0 

.5 

90 

8 

42 

29 

15 

1 

0 

0 

0 

2.11 

-   ,91 

.64 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

66.2 

-   .8 

2.70 

-   ,22 

.0 

»    »    » 
COASTAL              03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPOPT                  R 

ELLSWORTH 

7o.5 
79. 9M 
77,9 
73.3 
77.2 

56.0 

M 
58.6 
52.0 
5o.l 

66.3 

M 
68.3 
62.7 
66.7 

.3 

.9 

86 
87 
88 
84 
89 

19 
31. 
18 
19 

19 

49 

49 
47 
44 

29. 

29 
14 
29 

17 

18 
77 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

°o 

0 
0 

2.29 
3.10 
6.00 
1.72 
2.32 

-  .84 

-  1.14 

-  .24 

1.06 
.94 

1.84 
.55 
.72 

23 
23 
22 
23 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
4 

4 

1 

0 

2 
0 
0 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

76.9 
78.3 

77.8 
77.1 

52.1 
55.6 

59.2 
55.2 

64.5 
67.0 

68.5 
66.2 

-   .6 

90 
89 

89 
38 

20 
1 

30. 
19 

44 
49 

53 

44 

30. 
29 

29 

27 

53 
18 

13 
29 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.64 

4.77 

4.97 
4.99 

2.57 

,71 
2.01 

2.40 
1.91 

24 
23 

23 
23 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

6 

7 

6 
6 

0 

1 
1 

2 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

76. <• 
81. 6M 
82.2 

55.7 

58,  7M 
52,5 

66.1 
70. iM 
67.4 

88 
92 
90 

19 
7 
8. 

46 
49 
43 

29 
29 

4 

26 
13 
21 

0 
5 

4 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.30 
4.50 
6.63 

1.63 
1.91 
3.70 

23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
6 

I 
1 
2 

DIVISION 

66.7 

1.1 

3,94 

1.14 

,0 

MASSACHUSETTS 

*    «    * 
WESTERN             01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
OITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

80. 8M 

76.7 

78.'; 

80.8 
79.2 

53.1 
55.6 
52.9 
52,6 
53,2 

67. OM 

66.2 

65.7 

66.7 

66.2 

-   .1 

.9 
.0 

88 
85 
8S 
89 
87 

8. 

a 

8 
31, 
30. 

43 
45 
44 
42 
41 

4 
4 

4 
4 

4 

29 
37 
40 
24 
33 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.39 
2.04 
2.82 
1.45 
1.73 

-  1.04 

-  .67 

-  2.17 

.87 
,50 
1,45 
,60 
,45 

24 
23 
23 
12 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
5 

3 
5 

2 

1 
2 

1 
0 

0 
0 
1 
0 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 

80.7 
80.5 
79.2 

54,0 
53.9 
56.6 

67.4 
67.2 
67.9 

1.6 

90 
90 
89 

7 

7 

19 

39 
42 
46 

4 
4 
4 

26 
26 
18 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.60 
1.65 
2.28 

-  .45 

-  2.50 

1.26 
,67 
.99 

24 
22 
12 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

5 

5 
5 

3 
1 
2 

I 

0 
0 

DIVISION 

66.8 

.2 

2.25 

-  1,48 

.0 

CENTRAL              02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam        r 
Blue  hill  ws        // 

83.5 
7  7.6 
81.7 
81.' 
79.0 

54,3 
53,3 
57.0 
53,1 
60.4 

68.9 
65.5 
69.4 
67.4 
69.7 

-   .7 
.3 

90 
85 
92 
89 
90 

30 
31. 
19 
7 
19. 

42 

41 
46 

41 

53 

25. 
14. 
29. 
29. 
4 

12 

56 

6 

32 

7 

1 

0 
3 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.67 

.78 
1.34 

.96 
2.49 

-  3.19 

-  1.56 

.28 
.31 
.34 
.45 
.89 

23 
24 
17 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

buffumville  dam 

CHESTNUT  hill 

CLINTON 

EAST  8R1MFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

79.3 
82.8 

78.8 
8U2 
84.2 

56.7 
61. 6M 
59.4 
54.0 
56.3 

68.0 
72. 2M 
69.1 
67.9 
70.3 

.4 

-  .1 

-  .3 

89 
91 
89 
89 
95 

31. 

20. 

20 

7 

8 

43 
53 

50 
45 
44 

14 

29 

29 

14. 

21 

27 

1 

9 

21 

15 

0 
6 
0 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 
1.56 

.69 
1.28 

.78 

-  2.25 

-  3.41 

-  2.47 

.45 
.68 
.21 
.39 
.29 

3 

17 
12 
12 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FrAMInGHam 

HAVERHILL 

LAWRFNCE 

LOWELL 

READING 

33.0 
S^.O 
79.9 
33.6 
82.2 

59.0 
60.0 
60.1 
60.1 
56.7 

71.0 
72.0 
70.0 
71.9 
69.0 

-   .3 
.2 

,3 

92 
94 
93 

94 
94 

9. 
19. 
30 

19 
19 

50 
50 
52 
52 
45 

25. 

29 

31. 

29. 

29. 

3 
4 
4 
4 
10 

4 
5 
2 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 

1.26 

.98 

.87 

1.62 

-  2.62 

-  1.67 

-  2.22 

-  2.65 

.50 
.44 
,30 
.29 
.72 

17 
17 
17 
23 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

I 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

SHElBuRNE  FALLS 

springfield  armory 
Tully  ^am 
Turners  falls 

WALPOLE 

81.1 
83,6 
82.7 
32. 3M 
79.8 

53.7 
61.2 
54... 
55.7 
56,6 

67.4 
72.4 
68.6 
69. OM 
68,2 

-  ,5 
,2 

-  1,3 

90 
93 
91 
90 
90 

3 
30. 

9. 
30. 
19 

43 
51 
46 
46 
44 

14 
14 
29. 
14. 
4 

2C 
0 
18 
12 
12 

1 

7 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.83 
1.42 
1.81 
2.39 
2.22 

-  1.70 

-  2.97 

-  1.21 

1.07 
.80 
.68 

1.20 
.68 

24 
11 
24 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

1 
I 
1 

2 

3 

1 

0 
0 

1 

0 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

32,5 
3  7.3m 
77.2 

56,8 
56,3 
58, V 

69,7 
71, AM 
68,1 

1.4 
-   .2 

92 

9^^ 
87 

19 
19 
30. 

43 
45 
53 

*  4 
14 
24. 

a 

0 

1 J 

3 

11 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.48 
1.85 
1.95 

-  2,30 

-  2.29 

.57 
.54 
.66 

23 
17 
31 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
2 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

69,5 

,6 

1.44 

-  2.35 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   182    - 
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MASSACHUSETTS 

•    •    # 
COASTAL  I 

BOSTON  l«B  AIRPORT 

SROCKTON 

EAST  WAREhAM 

EDSAHTCWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NE<  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  taELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  5SW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
'SRAFTON 
LANCASTER 
Tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


//R 


//R 


southern 
blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

Franklin 

MANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MA5SABFSIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHwOOD 
PETEPBCRO  2  s 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WIVDHA" 
WOLFEBORO 
-JCODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


Block  island  wb  ap 

sreenville 

kingston 

NEa'PORT 

providence  wb  airport 
Division 


Temperature 


78, T 
■il.O 
80.0 

n.  7 

91.5 

30.3 
T8.8M 
'Jl.8 
75. i 
31.3 

30.8 
79.0 
30.7 
75. <. 
77.1 

30.1 
77. Q 
30.8 
77. h 


72.  3M 
77,3 


52.8 
71.5 


80.  6M 

79. 3M 
79.6 
82. A 
79.9 
83.4 

79.7 
79.3 
79.7 
79.8 
77.0 

82.0 
81.5 
74.9 
77. 9M 
78.6 


79.<.M 
82.0 


63,6 
56,5 
60.2 
60.  2M 
62.5 

59.1 
60. Oy 
59. ly 
59.6 
65.8 

59.3 
59.9 
58.3 
60.5 
60.2 

63.2 
61, 0^ 


52 

,4 

52 

.1 

53 

.3 

48 

,9 

49 

.3M 

49 

,3 

41 

,9 

50 

.9 

52 

9 

52 

2 

55, 

9 

51, 

0 

53. 

8M 

52, 

5M 

52. 

3 

53. 

0 

54, 

4 

52, 

6 

57.9 
52.5 
53.8 
55.5 
53.8 

55.7 
55.1 
49.8 
51. 6M 
51,9 

52,0 


57,2 
62.3 

60.9 


71.3 
6S.8 
70.1 
69. OM 
72.0 

69.7 
69. 4M 
70. 5M 
67.6 
73.6 

70.1 
69,5 
69.5 
68.0 
68.7 

71.7 
69. 5M 
69, 
71.0M 

70.0 


60. 8M 
63.3 


47.4 
61.2 


65.9 
66.4 
69.6 
65.7 
67. 2M 

65. 9M 

66.0 

67.8 

67.2 

68.0 

68.8 
65.9 
66.8 
67.7 
65.4 

68.9 
68.3 
62.4 
64. 8M 
65.3 

65.3 
64. 4M 
68 


.0 
1.0 


2.2 
.5 


19 


88 
90 
92 
90 
91     19. 


No.  of  Daya 


118 


144 
35 


539 
124 


38 
40 
21 
24 
17 

13 
4  3 
51 
28 
49 

9 

15 

102 

72 

3 

55 
66 
l4 
30 
51 


Precipitation 


1.25 
2,93 
2.58 
2.47 
3.56 

1.98 
3.07 
1.52 
4,22 
1,72 

4.44 
3.66 
3.48 
1,75 
,98 

3 

5.80 

2.37 

2.50 

2.83 


5,61 
3.23 

5.45 


5,20 
8.28 


lU 

5 

.84 
.08 

5 

.35 

5 

,71 

4 

.39 

4 

.05 

3 

.95 

2 

.75 

2 

9(1 

2 

01 

6 

18 

4 

12 

2 

40 

5 

70 

4 

63 

2 

27 

2 

21 

5 

54 

I. 

12 

3. 

84 

2. 

15 

4. 

64 

3,38 
4,42 
1.16 
5.83 
5.88 

3,69 


1.41 
1.86 
1.47 
1.16 
3.37 

1.85 


2.41 

.79 

1.71 


1.72 

.54 

2.37 


.2 

1.92 


1.59 


4.19 
.70 


1.76 


2.19 

1.05 
.81 


2.25 


-  2.45 

-  3.03 

-  .59 

-  2.29 


.57 
2.28 

1.56 


1.77 
.75 

1.58 
.69 

3.82 

2.32 

2.78 

.82 

.63 

1.71 

4.07 

1.79 

.71 


1.12    23 
.66    23. 

1.16    23 


1.71 
3.46 


1.65 
1.15 


2.37 
1.86 
1.33 
1.39 
1.20 

1.90 
1.26 
1.93 
1.30 
1.06 


2.42  12 
1.61  22 
1.01  22 
1.37  22 
2.00    23 


.26 
1.40 

.72 
1.49 
1.12 

1.3 
1.75 
.29 
2.32 
1.57 


.40 

•  58 

2.06 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature                        | 

Precipitation 

<% 

8) 

1 

J 

i 

1 

•5 
1 

1 
% 
& 
a 

a 

No.  of  Days 

3 

9   C 

li 

O 

■s 
s 

5 

Q 

Snow 

.  Sleet     1 

No.  of  Days 

Station 

Max.  1 

Mis. 

1 

11 

is 

1 

i 

2 

sl 

■:l 

•:l 

.°l 

S 

VFBMONT 

#    •    » 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

75.7 
78.4 

47.8 
48.5 

c^l.R 
63.5 

-  3.0 

-  1.1 

89 
89 

9 

8 

3B 

3« 

29 

29 

127 
80 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.46 
5.02 

.81 
1.89 

1.16 
1.55 

12 
23 

.0 
.0 

0 
0 

10 
8 

1 
3 

ENOSeuRG  FALLS 
MC  IMDnE  FALLS 
"IDDLESFX 

79.6 
78.4 

53.1 
52.0 

66,4 
65.2 

90 
90 

31* 

46 
42 

29 

4 

40 
56 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4. 89 

4.70 

1.43 
1.51 

12 

17 

.0 
.0 

0 
0 

9 

10 

2 
2 

montpelier  faa  airport 
morrisville  2 

tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTW  DANVILLE 

75.8 
79.7 
63.3 
77.3 
72.1 

50.9 
63.4 
49. IM 
52.8 
51.6 

63,4 
66. b 
56. 2M 
65.1 
61.9 

-   .2 

88 
91 
73 
89 
84 

V 

40 
41 
38 
43 
41 

29 
29 
3 
29 
29 

64 
39 

271 
57 

119 

0 
1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.27 
6.30 
7.68 
4.52 
3.83 

1.15 

1.67 
1.72 
1.78 
1,78 
,72 

n 

17 
17 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

u 

7 
8 

3 
2 

4 
1 
0 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  .JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

78.9 
78.3 
80.1 
77.9 
76,9 

52.5 
50.5 
54.5 
54.4 
45.4 

65.7 
64.4 
f.7,3 
66.2 
t.1.2 

.7 
.2 

89 
88 
90 
88 
88 

10. 

10. 
10. 

40 
43 
43 
43 
34 

29 

30. 
29 
29 
30. 

46 

60 
26 
41 
139 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.64 
5.64 
3.68 
5.49 
4.63 

4.60 

2.16 

.41 

1.30 

2.03 
1.64 
.34 
2.40 
1.37 

12 
23 

17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

8 

10 

10 

7 

2 

4 

3 
1 
0 

2 
2 

DIVISION 

n4.5 

.6 

5.24 

1.B7 

.0 

*    «    * 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2    NNW 

9RIST0L 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

81.4 

7H.4M 

7n.2 

80.4 

79.3 

55.6 
56.  IM 
56.5 
55.5 
52.8 

6fl.5 
67. 3M 
87.4 
68.0 
66.1 

.7 
-  1.0 

90 
86 
91 
88 
87 

u. 

9. 

9 

9 

3 

45 
46 
47 
45 
41 

14 

29. 

29 

29 

14 

9 
31 
26 
20 
37 

3 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 

8.92 
4.46 
4.91 
7.07 

1.09 

1.17 
1.96 
1.26 
1.33 
2.30 

12 
16 
11 
17 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

15 

9 

8 

7 

3 
6 

3 
3 

4 

2 

2 
1 
2 
3 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

81. 7M 
78.2 

56.5" 
60.7 

69. IM 
69.5 

2.0 

90 
88 

11. 
9 

45 

50 

29 

20 

6 

4 

4 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.47 

5.47 

1.15 

1,53 
1,40 

23 
16 

.0 
.0 

0 
0 

5 

u 

3 
2 

3 
2 

DIVISION 

68.0 

,4 

5.51 

2.12 

.0 

•    •    « 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

81.6 
81.0 
78.3 
73.0 
81.6 

54.4 
51.4 
51.4 
47.5 
54.4 

"8.0 
66.2 
64.9 

60.3 
68.0 

.5 
-   .3 

91 
90 
86 
82 
91 

8 

7 
31. 
12 
31 

46 
40 
43 
37 
44 

^ 
4 
4 
4 
4 

15 
30 
47 
152 
20 

2 

1 
0 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.47 
6.41 
1.99 
4.09 
1.06 

2.31 
3.26 

-  1.79 
.23 

•  2.62 

1.72 
3.06 

.62 
1.54 

.41 

22 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
5 
6 
3 

4 
3 
2 

3 
0 

3 
3 
0 
1 
0 

WOODSTOCK  3  E 

78. 6M 

51. 2M 

64. 9M 

-  1.4 

89 

9 

42 

29 

55 

0 

0 

0 

0 

4.15 

.97 

1.54 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

65.4 

.0 

3.86 

.50 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       gg'    ON    THE    IITH    AT    FALLS    VILLAGE,    CONN 

LOWEST    TEMPERATURE,       32*    ON    THE    30+   AT    SQUA    PAN    DAM,    ME 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       10.84    INCHES    AT    MOUNT    WASHINGTON,    N    H 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .67    INCH    AT    AMHERST,     MASS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       4.07    INCHES    ON    THE    24TH    AT    SOUTH    WELLFLEET,     MASS 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       TRACE    AT    MOUNT    WASHINGTON,    N    H 


See  Relerence  Notes  FoUoMring  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


lOjU   I   12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


NOBTHwEST 
BAKEHSVILLE 

8arkhamsted 
Bulls  srioge  oam 
cream  hill 
falls  village 

norfolk  2  sw 

ROCKY  HIvEH  DAM 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTO^ 
HIGhAM  RESERVOIR 

MOODBURY 


CENTRAL 


02 


ANSONIA  I  NE 
BALTIC 

brooklyn 
Burlington 
cockaponset  ranger  sta 

colchester 
collinsville  i  s 

coventry 

DANBURY 
DAwSON  LAKE 

EASTFOBO 

EA5T0N  LAKE  HESERvOlH 
HARTFORD  8RAINARD  FlD 

hartford  wb  airport 
manchester 

mansfield  holloh  dam 
middletown  **   w 
mount  carmel 
north  guilford 
norwich  pub  util  plt 

pauchaug  forest 
prospect 
round  pond 
saugatuck  reservoir 
Shuttle  meadow  resvr 

stafford 
stevenson  oam 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WSBY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  MB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVlLLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  OAM 

MIDDLE  Dam 

millinoCket 

MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
00UO55OC 
PATTEN  1  S 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVEH 
SOUA  PAN  DAM 


telos  dam 
the  forks 
upper  dam 
van  buben  2 


2.2* 

1.90 


l.I* 
1.65 
1,87 
1.90 


2.62 

1.62 
1.81 
1.68 


1.46 
1.7A 


2.20 
2.72 
2.74 
1.5* 
2,87 


1.5* 

2.96 
1,03 


2.59 
2.55 

3,*9 
4.02 
3,83 

1,39 
2.03 
2.95 
2.59 
2,10 

1,17 


.0* 

.0* 
.80 


.30  .78   ,85 

.**  ,78 

.27  1.0* 

.25  .07   ,67 

.37  ,74 


.92 


.01 


.74 


.28! 


.2*1 


.0*   .04'   .01 


,23 

,*B 

.*6| 


.23   .02   .13   ,02' 


.40   ,33   .41 


.OS 

.?1 

.0C) 

.6! 

.01 

.92 

.501 

.04   ,86   .02 


.01 
.35 

.15 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPCRT 

BANGOR  Dow  FIElO 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  S£ 

FARMINGTON 

GARDINER 

GBANO  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


.03   ,38   .03 
,55  1,00   T 

.42 
.23  2.28   .19 
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_ 

Day 

of  Month 

Station 

"5 

H 

1  1  2  1 

3    41561789   10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1  18   19  I  20  1  21   22  1 

23  1 

24 

25   26  1  27 

28   29   30 

31 

MAINE 

1 

K10I50N 

,96 

.23:                      .05       T 

,05 

.32 

.01 

T 

.05 

,24 

T 

.01   T 

T    • 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

1,11 

,02 

.26 

.10 

.08 

.01 

T 

.02 

.17                      ,01 

,34 

.01 

.06   T 

.01 

ORONO 

1.3^ 

.34 

1 

.03 

.22 

•2'      1 

,43 

.02 

.08 

•  02 

RUMFORD  1  S'iE 

3,57 

,52 

.03 

.10   .01        .34 

.43 

.2! 

.04 

.04 

.67                      ,44 

,66 

T     .03   .01 

T 

RUMFORD  POWER  PLANT 

3,57 

,07 

.56 

.23            .08 

.48 

.31 

.03 

T 

.69     '                 .93 

1               1 

.60 

.02   .01 

T 

SPRINGFIELD 

2,25 

.25 

.96      \ 

.14 

T 

T       '               ' 

.72 

T 

.18 

VANCEBORO  NO,  2 

2,72 

■  67 

.02                1.17 

.11 

.08 

.13 

.37 

.07 

.08 

•  02 

UATERVILLE  PUMP  5TA 

2,10 

,13 

,  7    .12 

.07 

.40 

.06 

.65                      .12 

.90 

.05 

WEST  BUXTON  2  NNW 

5,57 

.19 

.02 

1 

.85 

.02 

T 

T 

.07                     1.51 

2.73 

.07   .08   .02 

.01 

WEST  ENFIELO 

2,16 

,60 

T 

T 

.15 

.66   .09 

.06 

.40 

•13   •Ot 

.01 

T    I 

WOODLAND 

2.11 

.64   .01                 T 

.27 

.26   .02 

.14 

.91 

•18   •08 

• 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

2.28 

.26 

.02: 

.22 

.11 

.03 

.06 

.17                      .08 

1.06 

.16 

.06 

.09  • 

BELFAST 

3.10 

.65 

.26 

.25 

.05 

.42   .13                 .23 

.94 

.05 

.06   ,06 

BRUNSWICK 

6.00 

.40 

T 

T     .01 

.66 

.05 

.03 

.02 

T 

.78                     1.94 

1.46 

T 

.03   .04   T 

.66 

EASTPORT                R 

1.72 

.05 

T 

T 

.05 

T 

.36 

.36   T 

.59 

.09 

.19 

.03 

.06  '. 

ELLSWORTH 

2.32 

.66 

.03 

.04 

.05 

.01 

.16   .02                 .03 

■  99 

.72 

.04 

.01 

JONES80RO 

1.64 

T 

.12 

.40   .10 

.10 

.71 

.06   ,09 

.10  . 

MACHIAS 

\,i1 

.44 

.0! 

.35 

.23 

.94 

•  06 

•  08 

.12 

•  02  . 

NEWCASTLE 

*.77 

.89 

.02 

T 

.41 

.01 

•  03 

.61   .17                 .35 

2.01 

•  04 

.19       T 

.08  • 

NEW  tjLOUCESTER 

. 

. 

. 

.   1  -     .     -     • 

. 

- 

* 

> 

> 

. 

- 

> 

•     -     ■ 

>    •    • 

• 

PORTLAND 

4,97 

,35 

.64 

.03 

.04 

.39                      .94 

2.40 

.20   .02 

T    • 

PORTLAND  we  AIRPORT    //R 

4,99 

.35 

T 

.79 

.04 

.03 

.06 

.35                     1.26 

1.91 

.11   .06   .02 

T 

ROCKLAND 

4,30 

,59 

.02 

.02 

.53 

.01 

.07 

.42                      .67 

1.63 

,01 

.06 

.29 

•  02  • 

SACO 

4,50 

,22 

T   ! 

T 

.9' 

.09 

.29                      .91 

1.91 

,16 

•  03 

SANFORD  2  NNW 

6,63 

.43 

1 

1 

.69 

T 

T 

T 

.28                       1.09 

3,70 

•  26 

•  02 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

ADAMS 

2,39 

.36 

.08 

.09 

.07 

.03 

•  ao 

•  87 

•  07 

T 

CHESTER  2 

2,47 

.14 

1.28 

.08 

.15 

.08 

•  49 

.13 

•  12 

CHESTERFIELD 

1,51 

.15 

,01 

.67 

.02 

.05 

.02 

.04 

T 

•  12 

.36 

•  02 

.02 

•  03  \ 

CUMMINGTON  HILL 

2,04 

.20 

.10 

.41 

.07 

.05 

.01 

.02 

•  02 

•  50 

.41 

T 

•  29 

HEATH 

2.62 

.14 

, 

.03 

.21 

.10 

.02 

.01 

•  03 

•  96 

.80 

•  08 

.2* 

HOOSAC  TUNNEL 

2.82 

.24 

.03 

.19 

.10 

.01 

.02   .01                 .01 

1.49 

.79 

•  01 

KNIOHTVILLE  DAH 

1,45 

,06 

1 

.60 

T 

.12 

T 

.04 

.45 

.09 

T 

•  08 

•  01  ! 

PERU 

2,04 

,35 

.53 

•  03 

.23 

•  02 

.02                      T 

.92 

,22 

•  12 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT    R 

1,73 

.30 

.24 

.06 

.07 

T 

.02 

.36 

.14 

.09   .01 

.03   .49 

PLAINFIELD 

1.44 

.1' 

.12 

.09 

.06 

.02 

.96 

.39 

•  11 

SOUTH  EGREMONT 

3,60 

.18 

T 

.89 

.06 

.12 

.08 

.90 

1.26 

.07 

•  08 

ST0CK8RIDGE 

1,65 

.05 

,14 

T 

.18 

.08 

T 

.11 

.04                      .67 

.29 

.06 

•  03 

WASHINGTON  2 

1.46 

,24 

.01 

.38 

.02 

.13 

.01 

.02 

.22 

.31 

.04 

•  08 

T    • 

WEST  GRANVILLE 

2.26 

,04 

.99 

.23 

T 

.15 

.77 

.10 

WEST  OTIS 

3.15 

.17 

T 

1.09 

.10 

.02 

.06   T                   .01 

.30 

1.16 

.24 

CENTRAL            02 

■ 

\ 

AMHERST 

.67 

.05 

1 
T 

.21 

T 

.02 

T 

.04                      .03 

.28 

T 

.03 

.01 

T   • 

A5HBURNHAM 

1,15 

.15 

T   1 

T 

.17 

.10 

.09 

.03 

•  04                      T 

,19 

.42 

ASHLAND 

1,31 

.21 

.10 

T 

.02 

.03 

•  70 

.14 

.11 

BARRE  FALLS  0AM 

,78 

.05 

I 

.15 

.01 

.04 

.01 

•  10 

.06 

.31 

.02 

.03  , 

BEDFORD 

1,34 

.32 

.03 

.15 

.17 

.02 

.04 

•34                      .05 

.18 

T 

.04  . 

BELCHERTOWN 

,89 

.07 

.31 

.03 

.02 

.17 

.08 

.21 

eiRCH  HILL  DAM          R 

,96 

.12 

.25 

,06 

.04 

T                   .02   .45 

T 

Blue  hill  wb       n 

2,49 

.02 

.05 

T   i  .76 

.02 

T 

T 

.08 

.04 

.56                      .07 

.89 

BOVLSTON 

1,39 

.08 

,26 

T 

.25 

* 

.78 

8UFFUMVILLE  DAM 

1,54 

.45 

' 

.05 

.06 

.06 

.07 

.40 

.28 

.17 

CHESTNUT  HILL 

1,56 

.26 

.IS 

.10 

.03 

.09 

.68 

.06 

.19 

CLINTON 

,69 

.05 

.21 

.02 

.01 

.13                      .07 

.16 

.02 

.02  . 

EAST  BRIMFIElO  DAM 

1,28 

.11 

1 

.39 

.03 

.05 

.04 

.26 

.24 

.16 

EAST  PEPPERELL 

1,07 

.05 

.17 

.02 

.08 

.16                      .09 

.23 

.31 

FITCHBURG  2  S 

.08j                             ; 

.09 

T 

.03 

.03 

.10 

.16 

.29 

framingham 

1,29 

.38, 

.07 

T 

.03 

.03 

.50 

.19 

.13 

FRANKLIN 

2,36 

.19|                               .08 

1.00 

.01 

.04 

.53 

.11 

.40 

GARDNER 

,99 

.16 

.15 

T 

.06 

I 

.05 

.19 

.42 

GROTON 

1.05 

.07 

.01 

.14 

.02 

.04 

.02 

.17                      T 

•  26 

.32 

HARDWICK 

.99 

.09 

.20 

.03 

.14 

•  21 

.32 

HAVERHILL 

1.26 

.04 

,18 

.05 

1 

.44        .05            .29 

.25 

T 

HOLVOKE 

I. 00 

.03 

.46 

T 

.05 

,01 

.17 

.01 

.23 

.04 

HU80ARDST0N 

.93 

.lo: 

.22 

.03 

,03 

.02 

.09 

.06 

.35 

•  03 

LAWRENCE 

.98 

.12 

.20 

T 

T 

.30                      .06 

.28 

T    T 

LOWELL 

.87 

,03 

.17 

T 

,02 

.19                      .16 

.29 

•  01 

MANSFIELD 

2.60 

.10 

.09 

.28 

.01 

T 

T 

,08 

.62 

.02 

1.44 

MILFORD 

2.67 

.25 

1 

.37 

.22 

,06 

.02 

•  96 

.10 

•  69 

NEW  SALEM 

2.59 

,15 

1.52 

.24 

.06 

,04 

.02 

•06                      •Ol 

.08 

.35 

.03 

.03 

NORTHBRIDGE  2 

1.99 

.08 

1 

.13 

.22 

T 

.04 

•  83 

.18 

.51 

NORWOOD 

1.90 

.09 

1 

.44 

.01 

.09 

•  94 

.07 

.66 

PELHAM 

1.03 

.11 

.38 

.01 

,03 

T 

.10 

.10 

.29 

.02 

•  03 

T   . 

PETERSHAM  3  N           R 

1.55 

,20 

1                 '^^ 

.25 

.05 

,10 

.05 

.19 

.40 

•  10 

^.  • 

OUABBIN  INTAKE 

1.29 

.04 

' 

.65 

.01 

,02 

.13                      .17 

.22 

.09  . 

READING 

1.62 

T 

.30 

T     .01   T 

.16 

.07 

.02 

.72                      .03 

.31 

T 

shelBurne  falls 

1.83 

.05 

.03 

.10 

.05 

T                        .09 

.31 

1.07 

.09 

•  08 

50UTHBR1DGE  3  5W 

1.88 

.50 

.07 

.06 

.04 

.07 

,49 

•  12 

.93 

SPRINGFIELD  ARMORY 

1.42 

.05 

.80 

T 

.09 

.05 

.16 

.05 

•  22 

' 

.23  \ 

STERLING 

1.19 

.07 

' 

.18 

.08 

.04 

.02 

.16 

.10 

•  31 

TULLV  DAM 

1,81 

.19 

.28 

.17 

.08 

.04 

.04                      .09 

•  23 

•  68 

.09 

Turners  falls 

2,39 

.09 

.01 

.11 

.15 

.07 

T 

.03 

.03 

W20 

.05   .05 

.60  • 

WALPOLE 

2,22 

.13 

.64 

.02 

.14 

.52                      .09 

.68 

T 

T   ■ 

ware 

1,01 

.09 

T 

.37 

.03 

.03 

T 

.15 

.10 

•  24 

T        T 

WE5TFIELD 

2.04 

.01 

.37 

.57 

.10 

.06 

.18 

•  46 

•  29 

WEST  MEOWAY 

1.4B 

T 

.23 

T 

.08 

.55                      .05 

.57 

WESTON 

1.85 

T 

.50 

.11 

.05 

.04 

.54   T                   .14 

.47 

T 

winchenoon  no  2 

1.23 

.22 

.25 

.06 

.03 

.05 

.30 

.31 

.01 

WORCESTER  WS  AIRPORT 

1.95 

,07 

i            T 

.31 

.03 

.02 

.03 

.25 

.02                      .26 

.30 

.66  • 

COASTAL            03 

6EECHW00D 

2.64 

.05 

,01 

.66 

.01 

.02 

.04 

.73 

.08 

1.04 

BOSTON  Wfl  AIRPORT      //R 

1.25 

,08 

T 

T     T     ,28 

.01 

T 

.01 

.04 

.01 

•57                      •OS 

.22 

BROCKTON 

2.93 

.04 

.04 

.02 

.09 

•  46 

2.28 

CHATHAM  LT  SIA 

3,97 

.20 

.03   .35 

.48 

,01 

.63 

.32 

1.95 

EAST  WAREHAM 

2,58 

.02 

.09   .13 

.01 

,03 

.02 

.13 

.59 

1,56 

E06ART0WN 

2,47 

.88 

.24   .10 

.34 

.07 

.01 

.03 

.45 

.39 

FALL  RIVER 

3.56 

.07 

.04        .05 

,02 

T 

.36 

.18 

2.75 

T 

.09  • 

HATCHVILLE 

1.71 

.02 

.19   .02 

.55 

,01 

.04 

T 

.35 

,43 

,10 

H INGHAM 

1,9« 

.09 

,24 

,01 

.07 

,61                           .06 

.89 

,01 

HYANNIS  2  NNE 

3,07 

,06 

.07 

.47 

,04 

.08 

.08 

,48 

1.77 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10      11       12       13      14      IS       16      17      le      19      20      21      22      23      24      25 


HASS«CMU$ETTS 

iPSaiCN 

niOOLEBORO 
MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEH  BEDrORD 

NEwBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALE"  CO  AIR  STATION 
SANDUICH 
SCGRE6ANSET 
SOUTH  XELLFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
KOOOS  HOLE 


1.T3 
3.52 
1.S2 
4.22 
1.T2 

1.57 


I.T5 

3.44 


.04   .19   .29 


.02 

.65 

.21 

.IB 

.02 

.75 

.07 

T 

.■JO 

.28 

.69 

.32 
.U 

.02 


.20 
1.60 
3.82 


1.71 
2.4<> 

6,07 


27   28   29   30   31 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SU 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSH 

DIXVILLE  NOTCH 

ERPOL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

SPRING 

fITZWILLlAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

OILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWEll  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MA5SA8ESIC  LAKE 

MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN8URY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


3.23 
5.45 
8.25 


3.22 

10. B4 
5. OS 

4,76 
4,50 
3,40 


5.71 
6.62 
4.39 
5.14 


2.01 
1.4S 
5.18 
4.97 


2.27 
5.40 
2.21 

1.45 
5.54 
1.12 
6.90 
3.84 

2.32 


.35  1.12 

.20  .66 

.27  1.16 

.50  1.55 


.19      .40      .17      .15 


.01    1.211     .11 


1.29 

1,43 
1.33 


.26  .05 
.16  2.42 
,17   2.46 


.181 
1.741 

.19 
3.17 

.94 

.05 
.20 
1.39 

2.40 

.15 
.12 


.10 
.02 
.06 

.06 


.05 

T 

.07 


.32  1.15  .05 

.54  1,70  ,11 

,24  1.36  .20 

.19  .40  ,06 


1,03 

2.37 

.28 

1,00 

3.10 

,32 

,32 

1.86 

,04 

,67 

2.19 

1,66 

2.73 

01 

1.33 

1,28 

.54 

1,39 

.30 

,34 

,04 

.20 

.57 

1.90 

.76 

.36       ,56       .06 


,75 

.50 

.30 

,69 

.82 

.72 

.02 

.52 

.26 

1.04 

.30 

1.06 

.51 

.06 

.81 

.70 

,09 

.35 

.52 

,68 

1.61 

.19 

1.00 

.46 

,14 

1.01 

.71 

.06 

1.80 

.65 

.95 

1.37 

.18 

.05 

.55 

.38 

1.36 

.00 

T 

1.25    1.84      .12 


.65  1.49 
1.12  .23 
,91    2.33 


03      ,20      ,03 


1.34 

.98 

.21 

.75 

1.84 

.58 

.28 

,29 

.76 

.32 

.33 

.57 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


1.41 
1.86 
1.47 
1.16 


.50 
.25 
.58 


.32   T 

T 

2.06 


W00N50CKET 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13 


14       15    I    16       17       18  .    19      20      21      22      23      24   :   25      26      27   |  28      29      30      31 


NORTHEASTERN 


BETHEL  <.  N 

bloomfielo 

CaNAAM 
CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBUHG  FALLS 

GILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELlER    FAA    AIRPORT 

MIRRISVILLE     2 

MOUNT    MfiNSflELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  J0HNS9URY 
SOUTH  NEW9URV 

WAITSFIELO  Z  WSW 
WATERHURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  vB  AlRPi 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


6.22 

5.02 

5.08 


.55 

.01  U16 

.37  2.05 

1.02 

.59 


.23 
.26 

.06 


7.68 
5.49 
5,6' 
3,68 


•^  1 


.09  .92 
.15  I, 60 
.97  ,?9 
.55  ,35 
2.03 

2.12 

.56   .8<* 

.76 

,15   .55 


.01  1.17   ,03 


.50 

.58 
1.51 


1.27 

.39 

.92 
.84 
,83 


.".! 

1.55 

.30 

.f! 

.16 

.73 

.32 

1.3B 

.23 

1.41 

1.01 

.87 

.30 

.62 

.39 

1.01 

.36 

.26 

.<.8 

.45 

.37 

1.31 

1.28 

2.07 

1.21 

2.24 

.64 

1.64 

.37 

.72 

.26 

l.U 

.23 

2.00 

.36 

1.05 

.10 

.89 

.20 
.15 
,06   .50 


,05   ,01   ,07 


.24 

.69 

.13 

.24 

.03 

.26 

.041 

.12 

.30 

.09 

.12 

.24 

.351 

.03 

7,07 

6.1 

9.77 


.15, 
.251 
.4»| 


.07   .03   .07 


.14  4.03   .16 

.16   .09 

,4B   .39   .14 

1.30 


.12 
1.09 
1.33 


2.45 
.23 

1.01 


.52  1.03 

.13 

.02 

1.58 

.37 

.18 

.37   .33 

.01 

.19 

1.15  2.50 

.10 

.16 

1.99  2.59 

1.45  1.53 
.10   .41 

.58  1.16   .04 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 

MAY'j  MILL 

NEWFANE 

PER'J 

REAOSBORO  1  SSF 

SEA3SB0R6  STATION 

SOMERSET 

SnuTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITIN6HAM  2  W 
WOODFOHO 
WOODSTOCK  3  E 


.03 

.26 

.02 

.32 

.061 

.04 

.03; 

.02 

.02 

.97' 

.02 

2.50 

.23 

2.30 

.05 

.02 

.02 

,78 

.12 

,03 

.03 

.07 

.02 

UOO 

.04 

.72  1 

.11 

.52 

.11 

.40  3 

.06 

.07 

.10 

.70 

.31 

.34 

.10  1 

.15 

.03 

.03 

.93  3 

.32 

.40 

.10 

.13 

.62 

.33 

.02 

.80 

.67 

.20 

.05 

.86  1 

.54 

.10 

1.81 

2.00 

.08 

.75  I 

.50 

.05 

.05 

.19 

.41 

.22 

.05 

1.40  I 

.10 

T 

T 

.24 

.38 

.11 

.02 

.03 

.02  1 

.27 

2.44 

.02 

.75  1 

.54 

.14 

.06 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wlr 
(Speed  - 

d 
m.p.h. 

) 

RelaUve  humidity  averages 
percent 

Number  oi  days  with  precip 

tatioD 

-  •  i 
i  :  s 

1 

□ 

3 

StdtioD 

+-  a 
c  o 

« .-t 

^  y 

3  0) 

c 

3  0. 

tn  m 

0) 

1 

t 
< 

1  ^ 
S.    1 

§   1 

M 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 

« 

8 
s 

3 
A 

01 
01 

I 

s 

CM  S 

•3 
(2 

1^1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

23 

3.7 

10. a 

30++ 

26 

11 

76 

74 

57 

62 

4 

2 

4 

1 

0 

U 

11 

- 

5.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

25 

2.1 

8.2 

22 

NW 

03 

82 

80 

51 

61 

3 

2 

3 

1 

0 

a 

9 

68 

5.9 

NEW  HAVEN  WR  AIRPORT 

- 

- 

- 

19 

sw 

12+ 

- 

82 

63 

- 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

67 

5.6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

86 

60 

72 

4 

6 

6 

0 

0 

u 

16 

- 

7.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

23 

2.9 

7.0 

25 

sw 

12 

93 

85 

58 

77 

2 

5 

3 

1 

2 

0 

13 

66 

5,5 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  WB 

- 

- 

- 

35 

w 

12 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

0 

3 

0 

0 

12 

66 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

2A 

3.1 

10.5 

34 

NW 

12 

74 

70 

56 

64 

4 

6 

2 

1 

0 

U 

13 

68 

5.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

22 

4.8 

9.9 

24 

SW 

17 

95 

87 

71 

91 

5 

2 

1 

3 

1 

o 

12 

60 

6.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

5 

0 

0 

0 

12 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

26 

4.7 

7.8 

24+  + 

28 

12 

79 

73 

54 

68 

1 

5 

4 

1 

0 

0 

11 

- 

i.i 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  W8  AIRPORT 

26 

1.5 

5.3 

27 

w 

12 

90 

88 

52 

68 

5 

2 

4 

1 

2 

0 

14 

69 

5.4 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

81  » 

w 

17 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

7 

5 

4 

0 

18 

29 

0.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

9 

- 

3.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

23 

4.1 

9.1 

23++ 

21 

02 

80 

79 

54 

67 

6 

3 

4 

0 

o 

1 

14 

58 

5.6 

VERMONT 

BURLINGTON  WR  AIRPORT 

20 

3.2 

8.2 

28 

NW 

o2 

88 

84 

57 

70 

2 

4 

6 

2 

1 

0 

15 

69 

6.9 

S**  R«l0renc«  NoIm  Following  Slatloo  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 


StaUon 

Day  oi  Month 

ft 
D) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

1  ^ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

CONNECTICUT 

•     •     • 

NORTwuEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 

MIN 

90 
S6 

90 
67 

81 
57 

82 

46 

90 
52 

91 
54 

91 
58 

90 
55 

70 
58 

90 
66 

90 
65 

84 
64 

79 
48 

84 
44 

75 
58 

76 
65 

80 
61 

68 
52 

92 
55 

84 
53 

84 
52 

84 
61 

82 

70 

80 
53 

80 
54 

63 
51 

87 
48 

85 
55 

89 

51 

93 

61 

92 

65 

85.0 
66.6 

CPEAM  HILL 

MAX 

MIN 

85 
55 

79 
6) 

75 
51 

81 
51 

85 
59 

86 
55 

87 
62 

83 
60 

78 
65 

86 
63 

84 
66 

80 
64 

75 
53 

79 
51 

73 
56 

73 
62 

74 
62 

63 
57 

87 
62 

80 
56 

80 
56 

79 
61 

77 
62 

75 
53 

75 
53 

76 
54 

81 
54 

79 
59 

84 
56 

89 
62 

85 
63 

80.5 
68.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

S8 
51 

87 
57 

77 
52 

83 

41 

87 
50 

91 
53 

92 
56 

90 
54 

87 
66 

89 

64 

98 
64 

80 
68 

76 
57 

81 
46 

79 
46 

78 
65 

77 
64 

86 
53 

86 
54 

83 
51 

82 
50 

85 
52 

82 
53 

79 
50 

78 
48 

79 
48 

83 

47 

81 
47 

87 

50 

90 
56 

88 
59 

84.2 

64.0 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

79 
52 

81 
61 

75 
52 

72 

44 

77 
55 

82 
55 

83 
59 

86 
53 

83 
64 

75 
63 

83 
64 

85 
62 

75 
53 

72 
46 

78 
57 

67 
60 

74 
61 

71 
54 

81 
58 

83 
52 

77 
53 

79 
62 

79 
63 

75 
54 

71 
49 

73 
52 

75 
50 

76 
55 

75 
61 

80 
57 

84 
69 

77.6 
66.8 

shepaug  dam 

MAX 

Mm 

81 
52 

85 
59 

78 
50 

76 
45 

82 
54 

85 
57 

88 
58 

88 
56 

86 
67 

81 
66 

68 
68 

78 
50 

78 
50 

75 
47 

79 
58 

68 
62 

74 
62 

78 
55 

86 
58 

90 
56 

80 
55 

82 

60 

80 
64 

76 
52 

75 
50 

75 
52 

77 
52 

62 
57 

80 
5J 

as 

60 

86 
60 

80.7 
66.3 

MI6MAN  RESERVOIR 

•     •     * 

MAX 

MIN 

8* 
52 

84 
59 

77 
53 

76 
53 

SO 
57 

86 
55 

87 
59 

89 
56 

85 
56 

85 
65 

87 
67 

85 

67 

78 
52 

79 
46 

80 
47 

70 
63 

72 

59 

82 
54 

86 
57 

89 
54 

60 
55 

80 
61 

80 
60 

80 
52 

74 
51 

75 
52 

75 
50 

78 
54 

80 
51 

8* 
61 

87 
61 

81.1 
56.1 

CENTRAL             02 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

81 
52 

86 
58 

78 
54 

77 
46 

82 
52 

85 
55 

90 
59 

89 
56 

85 
57 

75 
65 

8V 
65 

85 
66 

82 
54 

71 
47 

81 
56 

66 

57 

75 
60 

72 
55 

81 
58 

92 
55 

80 
53 

62 

60 

75 

62 

78 
56 

76 
50 

77 
48 

80 
50 

82 
60 

82 
51 

86 
62 

90 
60 

80.9 
55.8 

COLCHESTER 

MAX 

Mm 

86 
*9 

85 
61 

80 
56 

83 
43 

81 
54 

81 
52 

85 
59 

82 
56 

79 
60 

85 

65 

83 
65 

82 
68 

78 
56 

80 
55 

70 
44 

74 
64 

74 
60 

85 
53 

90 
53 

83 
62 

63 
48 

80 
51 

79 
63 

77 
49 

77 
45 

80 
46 

63 

45 

82 
52 

86 
46 

88 
64 

88 
64 

81.6 
54.5 

COVENTRY 

MAX 

Mm 

T9 

84 
53 

78 
54 

76 
37 

80 
48 

81 
49 

85 
52 

86 
52 

81 
58 

79 
65 

84 
66 

83 
68 

81 
50 

75 
41 

78 
55 

68 
58 

74 
65 

75 
50 

82 
52 

90 
49 

86 
46 

78 
58 

73 
63 

79 
49 

75 
44 

76 
46 

78 
43 

61 
51 

82 
43 

84 

60 

87 
62 

79.9 
62.7 

OANBURy 

MAX 

Mm 

90 
55 

83 
67 

81 
55 

86 
45 

86 
56 

92 
54 

95 
61 

88 
56 

76 
68 

91 
68 

90 
67 

84 
67 

80 
54 

84 
48 

70 
58 

76 
65 

81 
63 

89 
56 

95 
60 

85 
58 

86 
53 

86 
65 

83 
70 

80 
54 

80 
51 

85 
52 

86 
51 

85 
60 

90 
55 

94 
64 

89 
65 

86.4 
58.7 

HARTFORD  BRAINARD  FlD 

MAX 

Mm 

88 
56 

79 
67 

79 
55 

84 
49 

89 
58 

89 
59 

89 
63 

86 
60 

80 
67 

86 
68 

86 
69 

84 
65 

78 
57 

81 
50 

69 
60 

75 
65 

80 
61 

89 

56 

95 

63 

83 
59 

83 
58 

76 
66 

77 
65 

78 
56 

79 
52 

82 
57 

84 
53 

84 
56 

66 
54 

92 
67 

91 
66 

83.3 

60.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
58 

81 
67 

81 
57 

86 
51 

86 
59 

90 
61 

93 
66 

87 
61 

83 
70 

91 
71 

90 
72 

85 
66 

80 
57 

84 
52 

69 
63 

78 
67 

81 
66 

89 
60 

95 
63 

84 
62 

85 
57 

74 
66 

77 
66 

80 
58 

81 
55 

62 
60 

87 
53 

85 
60 

88 
56 

95 
71 

94 

68 

84.9 
61.9 

MANSFIELD  HOLLOkl  DAM 

MAX 

Mm 

82 
52 

86 
56 

81 
56 

76 
43 

82 
52 

84 
53 

87 

55 

89 
55 

84 
55 

62 
65 

87 
65 

83 
69 

82 
51 

77 
44 

81 
52 

67 
60 

74 
65 

78 
54 

85 
55 

91 
54 

82 
52 

84 
57 

74 
64 

80 
52 

76 
48 

78 
51 

79 
47 

82 
55 

81 
47 

86 
57 

88 
63 

81.5 
56,0 

MIODLETOWN  4  W 

MAX 

MIN 

T9 
58 

84 
67 

76 
57 

75 
49 

78 
59 

83 
57 

86 
66 

86 
59 

82 
68 

78 
68 

84 
69 

82 
68 

81 
58 

75 
50 

78 
60 

72 
63 

75 
65 

78 
64 

85 
68 

69 
60 

79 
58 

80 
66 

80 
67 

84 
58 

76 
54 

77 
56 

80 
56 

79 
64 

SO 
55 

83 
65 

87 
66 

80.4 
61.2 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

Mm 

87 
53 

86 
62 

79 
56 

80 
45 

84 
55 

87 
54 

88 
60 

84 
59 

78 
67 

86 
67 

85 
66 

83 
68 

79 
57 

80 
50 

71 
59 

75 
65 

80 
65 

87 
59 

91 
59 

84 
60 

82 
54 

79 
62 

83 
69 

78 
53 

77 
50 

81 
51 

84 
53 

84 
60 

84 
56 

90 
64 

89 
64 

82.7 

58.8 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

Mm 

88 

80 

80 
57 

81 

82 
48 

89 
52 

87 
60 

84 
61 

65 
61 

87 
68 

81 
69 

84 
66 

79 
56 

79 
49 

66 
60 

76 
62 

83 
65 

88 
56 

91 
60 

84 
60 

83 
54 

79 

61 

83 
65 

80 
53 

78 

62 

84 

64 
62 

86 

88 

91 
68 

83.0 
59.8 

STORRS 

MAX 

Mm 

83 
58 

82 
62 

77 
54 

77 
47 

79 
55 

84 
62 

85 
61 

82 
58 

78 
60 

83 
62 

81 
66 

79 
68 

82 
55 

78 
51 

74 
58 

71 
62 

75 
64 

82 
59 

88 
61 

86 
59 

78 
52 

75 
58 

75 
65 

78 
58 

74 
56 

77 
54 

79 
51 

78 
59 

81 
55 

86 
66 

86 
66 

79.7 
58.7 

WATERflURV  RADIO  WBRV 

MAX 

Mm 

90 
52 

84 
64 

81 
52 

84 
42 

91 
54 

94 
54 

88 

61 

84 
55 

72 
66 

88 
66 

82 
67 

82 
66 

82 
54 

79 
44 

76 
57 

76 
63 

78 
62 

89 
57 

91 
59 

87 
62 

82 
54 

79 
62 

78 
62 

80 
52 

82 
52 

86 
53 

85 
56 

84 
50 

82 

51 

90 
64 

94 
66 

83.9 
57,4 

WEST  THOMPSON  DAM 
«     «     tt 

MAX 

Mm 

81 
49 

85 
59 

77 
55 

76 
43 

80 
52 

81 
54 

85 
58 

87 
55 

82 
59 

83 
64 

83 
66 

81 
67 

81 
54 

76 
45 

79 
56 

64 
56 

72 
63 

78 
56 

84 
56 

90 
55 

81 
55 

82 
55 

67 
61 

68 
53 

75 
48 

77 
51 

79 
48 

61 
56 

80 
47 

83 
55 

83 
62 

79.4 
66.3 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

Mm 

88 
61 

81 
72 

81 
64 

81 
57 

80 
66 

86 
63 

87 
71 

81 
69 

79 
71 

84 
73 

86 
74 

85 
70 

80 
62 

81 
59 

74 
66 

76 
69 

85 
69 

86 
61 

90 
69 

82 
68 

81 
64 

83 
72 

86 
73 

83 
65 

79 
60 

84 
62 

83 
62 

85 
66 

82 
65 

89 
72 

87 
71 

83.1 
66,6 

6R0T0N 

MAX 

Mm 

85 
54 

80 
64 

79 
58 

80 
51 

76 
60 

85 
57 

80 
61 

78 
62 

73 
64 

82 
68 

79 
66 

81 
69 

79 
57 

77 
53 

67 
60 

76 
63 

81 
65 

85 
61 

89 
63 

81 
60 

81 
56 

79 
62 

83 
69 

78 
59 

77 
55 

81 
56 

80 
56 

81 

61 

82 

56 

86 
68 

88 
67 

80.3 
60.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
59 

77 
70 

80 
57 

79 
52 

79 
61 

85 
58 

85 
65 

80 
63 

73 
68 

81 
69 

63 
70 

81 
68 

79 
58 

79 
55 

70 
60 

75 

66 

82 
67 

82 
61 

85 
63 

80 
63 

80 
56 

79 
70 

81 
70 

81 
60 

76 
56 

80 
55 

79 
56 

82 
65 

81 
60 

63 
69 

87 
67 

80.3 
62.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

Mm 

78 
55 

89 
67 

80 
58 

81 
50 

79 
58 

76 
56 

83 

59 

85 
61 

80 
64 

74 
67 

83 
66 

84 
68 

82 

57 

75 
52 

78 
53 

72 
62 

75 
64 

85 
58 

90 
62 

95 
64 

62 
57 

81 
58 

64 
68 

64 
58 

81 
55 

79 
54 

86 
54 

88 
55 

86 
61 

82 
64 

90 
66 

82.2 

69.7 

STAMFORD  5  N 

MAX 

Mm 

89 
52 

87 
60 

81 
59 

80 
47 

82 
52 

86 
53 

87 
58 

82 
58 

78 
67 

86 
68 

87 
64 

84 
67 

82 
54 

80 
49 

77 
59 

75 
63 

83 
64 

87 
54 

91 
58 

63 
59 

82 
55 

82 
58 

84 
64 

81 
53 

78 
53 

83 
50 

85 
61 

85 
58 

83 
59 

89 
64 

90 
61 

83.6 
57,8 

WEST8R00K 

MAX 

Mm 

85 
46 

83 
62 

80 
55 

81 
44 

85 
51 

85 
55 

80 

58 

75 
61 

82 
68 

81 
63 

81 

79 
46 

76 
59 

76 
64 

83 
63 

85 
56 

89 
59 

85 
60 

80 
51 

78 

80 
71 

79 
54 

77 
51 

62 

50 

81 
51 

63 
56 

82 
54 

87 
68 

89 
63 

81,7 
57.0 

See  Reference  No  I  en  Following  Station  Index 
-    189    - 


Continued 

Di 

UL 

Y 

TL 

MJ 

-'hiJ 

^A 

lU 

Ht 

.b 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 

Station 

Day  ol  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAINE 

•      •      • 

NORTHERN            01 

BRASSU*  DAM 

MAX 
MIN 

eo 

1>8 

82 
54 

77 
55 

62 
53 

74 
54 

76 
43 

76 
47 

82 
60 

73 
60 

82 
59 

72 
57 

75 
59 

69 
66 

70 
49 

70 
46 

77 
47 

68 
59 

71 
57 

79 
60 

77 
49 

70 
46 

69 
44 

74 
44 

59 

64 

66 
53 

70 
53 

64 
50 

66 
43 

66 
36 

75 
39 

74 
44 

72.4 
51.0 

BRIDGEWATER 

MAX 

MIN 

85 
45 

80 
54 

79 
52 

80 
53 

81 
48 

80 
40 

78 
47 

78 
54 

79 
57 

78 
59 

79 
60 

78 
64 

73 
57 

79 
40 

79 
44 

78 
58 

66 
69 

81 
57 

84 
55 

78 
46 

73 
42 

74 
42 

71 
63 

73 
60 

69 
50 

71 
46 

69 
42 

74 
34 

82 

48 

79 
44 

76.9 
50.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
52 

74 
58 

65 
53 

71 
50 

80 
54 

76 
46 

68 
51 

78 
48 

76 
60 

71 
60 

72 
58 

73 
56 

64 
50 

77 
46 

77 
50 

64 
59 

68 
60 

80 
61 

79 
55 

73 
48 

72 

47 

66 
48 

59 
49 

69 
63 

70 
50 

68 
63 

64 
49 

65 
47 

76 
41 

79 
55 

72 
47 

71.9 
52.0 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

81 

41 

77 
58 

65 
52 

70 
50 

75 
52 

77 
38 

75 
48 

79 
49 

85 
55 

80 
61 

69 
50 

69 
57 

67 
46 

68 
35 

78 
41 

72 
57 

73 

60 

79 

58 

85 
64 

75 
42 

68 
40 

72 
54 

66 
49 

66 
55 

66 
51 

66 
49 

64 
49 

75 
33 

76 
51 

73 
37 

73.1 

49.4 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

FORT  KENT 

MAX 

MIN 

80 
47 

75 
54 

69 
57 

71 
50 

76 
55 

75 
42 

73 
50 

76 
48 

76 
55 

75 
59 

71 
64 

70 
60 

66 
50 

76 
47 

75 
46 

76 
54 

70 
61 

79 
61 

79 
62 

72 
43 

70 
46 

67 
44 

65 
44 

69 
54 

69 
48 

68 
49 

65 

46 

65 
41 

73 
39 

76 
50 

71 
41 

72.1 
50.2 

SREENVILLE 

MAX 

MIN 

83 
44 

77 
56 

67 
53 

77 

78 

49 

77 
46 

86 
48 

75 
57 

82 
58 

69 
57 

75 
68 

73 
69 

70 
49 

73 
43 

78 
44 

64 
58 

72 
59 

80 
60 

81 
55 

71 
49 

71 
42 

73 
45 

58 
64 

69 
54 

71 
53 

65 
53 

69 
47 

67 
49 

75 
39 

79 
48 

72 

43 

73.5 
51.0 

HAVNESVILLE 

MAX 

MIN 

84 
41 

78 
52 

73 

60 

76 
60 

80 
48 

79 
49 

70 
48 

79 
39 

80 
40 

70 
38 

70 
59 

81 
56 

84 
58 

76 
44 

76 
41 

69 
43 

67 
63 

71 
54 

71 
45 

61 
52 

75 
45 

HOULTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
53 

80 
58 

66 
56 

78 
51 

80 
52 

78 
45 

81 
52 

77 
57 

80 
60 

72 
62 

81 
62 

77 
65 

69 
47 

76 
45 

78 
49 

63 
60 

67 
61 

81 
62 

83 
63 

73 
49 

71 
49 

73 
47 

57 
52 

69 

54 

70 
53 

68 
56 

68 
62 

69 
43 

72 
39 

81 
56 

73 

47 

74.0 
52.8 

HOULTON 

MAX 
MIN 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

81 
45 

81 
51 

78 
53 

71 
53 

74 
54 

75 
47 

82 
42 

80 
57 

76 
60 

86 
58 

76 
51 

78 
54 

70 
52 

68 
43 

69 
45 

76 
49 

78 
60 

70 
57 

79 
61 

77 
43 

76 
44 

76 
45 

76 
48 

60 
54 

66 
52 

71 
52 

66 
49 

63 
49 

62 
37 

78 
46 

74 
47 

73.9 
50.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

78 
46 

81 
46 

75 
53 

62 
53 

75 
53 

78 
46 

77 
47 

83 
55 

77 
59 

79 
59 

70 
67 

72 
68 

70 
55 

68 
46 

70 
45 

73 
48 

70 
60 

73 
59 

79 
59 

78 
50 

70 
46 

70 
49 

70 
52 

56 
53 

65 
64 

70 
53 

67 
50 

67 

45 

67 
40 

74 
42 

79 

50 

72.4 
51.2 

MIDDLE  DAM 

MAX 

MIN 

77 
41 

80 
46 

75 
46 

62 
40 

75 
41 

75 
43 

75 
47 

83 
65 

79 
55 

80 
60 

72 
65 

78 
59 

71 
52 

66 
41 

70 
45 

74 
52 

70 
60 

74 
56 

80 
59 

79 
45 

71 
43 

73 
53 

65 

54 

66 

48 

63 
46 

69 
51 

68 
44 

70 
44 

68 
39 

75 

43 

80 
51 

73.0 
48.9 

MILLINOCKET 

MAX 

MIN 

82 
52 

85 

60 

80 
59 

68 
54 

85 
52 

81 
53 

80 
53 

87 
66 

76 
61 

81 
61 

72 
62 

75 
63 

72 
58 

72 
53 

78 
50 

78 
58 

68 
61 

72 
61 

83 
61 

82 
54 

74 
54 

74 
52 

75 
55 

60 
54 

71 
55 

73 
56 

70 
50 

72 

49 

70 
42 

76 
51 

81 
51 

75.9 
55.2 

MILLINOCICET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
52 

SO 
61 

67 
57 

80 
54 

82 
54 

81 
54 

87 
53 

75 
62 

SO 
62 

70 
62 

73 
63 

77 
61 

71 
66 

77 
55 

79 
50 

64 
60 

72 

60 

83 
63 

82 
60 

77 
56 

73 
48 

78 
64 

61 
56 

70 
65 

74 
54 

66 
54 

71 
51 

70 
50 

77 
43 

61 
53 

79 
50 

75.6 
55.6 

OOUOSSOC 

MAX 

MIN 

78 
43 

80 
50 

75 
49 

60 
45 

75 
47 

78 
43 

71 
47 

83 
54 

80 
66 

81 
68 

74 
53 

77 
56 

70 
64 

67 
40 

70 
42 

72 
51 

74 
59 

72 
54 

78 
58 

77 
44 

71 
43 

72 

50 

66 
53 

60 
50 

65 

48 

71 
52 

68 
44 

66 
42 

65 

36 

73 
41 

78 
51 

72.5 

48.9 

PATTEN  1  S 

MAX 

MIN 

86 
52 

82 
62 

79 
57 

72 
46 

84 
49 

78 
50 

82 
52 

75 
63 

76 
60 

72 
59 

76 
68 

78 
62 

73 
51 

80 
61 

84 
64 

72 

54 

72 
51 

75 
49 

71 
61 

69 
62 

72 
55 

69 
53 

72 

51 

65 
51 

76 
43 

81 
54 

79 
48 

75.9 
64.0 

PRESOUE  ISLE 

MAX 

MIN 

82 
52 

77 
57 

73 
59 

74 
51 

80 
53 

78 
44 

75 
52 

77 
51 

77 
60 

76 
58 

75 
69 

76 
62 

65 
48 

77 
48 

79 
60 

75 
58 

68 
60 

80 
59 

82 
61 

76 
48 

71 
49 

72 
45 

65 
45 

70 
53 

71 
49 

68 
53 

66 
48 

66 
45 

74 
41 

81 
53 

75 
43 

74.3 
62.1 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

Mm 

80 
48 

82 
57 

80 
53 

67 
44 

75 
50 

78 
48 

78 
50 

82 
65 

74 
58 

80 
56 

70 
53 

75 
56 

73 
53 

70 
48 

73 
48 

78 
56 

66 
58 

71 
59 

79 
61 

79 
61 

72 

47 

70 
47 

75 
50 

66 
54 

67 
54 

70 
63 

65 
50 

66 
47 

69 
45 

75 
49 

76 
51 

73.6 
51.9 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

44 

67 
43 

64 
51 

64 
48 

72 
49 

78 
38 

72 

39 

62 
48 

77 
48 

80 
54 

75 
49 

67 
53 

70 
46 

67 
42 

76 
44 

72 

46 

68 
54 

71 
59 

82 
57 

77 
42 

71 
42 

70 
40 

70 
38 

60 
46 

65 
60 

71 
50 

69 
47 

63 
41 

66 
36 

74 
37 

76 
37 

70.5 
45.7 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

MIN 

76 
44 

78 
48 

73 

58 

61 
47 

68 
47 

74 
36 

73 
42 

70 
47 

74 
48 

74 
56 

66 
55 

71 
64 

69 
45 

62 

39 

79 
44 

79 
44 

68 
59 

68 
59 

81 
56 

82 
42 

74 
41 

70 
39 

72 
37 

68 
47 

70 
45 

70 
45 

67 
45 

68 
39 

67 
32 

75 
32 

79 
36 

71.8 
45.5 

TELOS  DAM 

MAX 

Mm 

78 

49 

80 
50 

79 
55 

64 
50 

73 
52 

78 
43 

^7 
48 

80 
55 

78 
68 

82 
58 

73 
57 

75 
60 

70 
51 

69 
47 

73 
46 

63 
35 

74 
52 

68 
52 

66 
42 

69 
46 

77 
43 

VAN  BUREN  2 

MAX 

MIN 

ft     «     * 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
55 

84 
62 

72 
55 

83 
53 

86 
59 

83 
58 

89 
58 

79 
62 

86 
58 

69 
62 

72 

61 

81 
62 

74 

58 

78 
54 

80 
52 

74 
61 

77 
64 

86 
65 

87 
63 

78 
66 

78 
53 

62 

58 

60 
54 

74 
57 

76 
66 

73 
57 

76 
56 

74 
54 

77 
50 

87 
60 

79 
57 

76.1 
67,7 

^BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

Mm 

65 
55 

82 
62 

71 
55 

80 
53 

82 
58 

81 
58 

86 
58 

78 
63 

81 
61 

73 
61 

70 
61 

81 
62 

75 
56 

76 
52 

78 
53 

69 
62 

74 
62 

84 
62 

86 
60 

76 
54 

76 
51 

69 
60 

61 
58 

75 
57 

76 
66 

76 
59 

72 
55 

73 
62 

78 
46 

86 
61 

77 
57 

77,0 
57,5 

BRID6T0N  I  NNW 

MAX 

Mm 

89 
54 

84 
62 

77 
54 

82 
53 

86 
57 

87 
57 

91 
58 

86 
64 

88 
58 

79 
62 

76 
64 

79 
65 

74 
56 

79 
49 

77 
66 

73 
60 

79 
61 

86 
61 

86 
64 

83 
55 

78 
52 

72 
57 

60 
65 

74 
55 

76 
50 

75 
55 

80 
61 

77 
56 

78 
48 

68 
57 

82 
60 

60,0 
56,9 

CORINNA 

MAX 

Mm 

85 
50 

80 
59 

75 
60 

80 
51 

83 
50 

83 
52 

88 
53 

80 
63 

85 
60 

78 
61 

71 
61 

77 
64 

73 
56 

76 
46 

79 
46 

70 
60 

75 
60 

S3 
60 

85 
62 

SO 
49 

75 
46 

70 
66 

63 

56 

72 
56 

74 
60 

72 
56 

71 
50 

72 
48 

77 
42 

85 
56 

77 
54 

77.2 
54.6 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

81 
48 

78 
58 

72 
57 

76 
49 

78 
58 

77 
53 

84 
54 

77 
62 

B3 
62 

78 
62 

70 
61 

75 
66 

70 
54 

73 
48 

71 
46 

70 
69 

73 
60 

81 
59 

82 
62 

73 
45 

72 

48 

71 
64 

66 
54 

69 
55 

72 
49 

69 
55 

70 
53 

68 
49 

74 
49 

83 
52 

73 
53 

74.6 
54.6 

FARMINGTON 

MAX 

MIN 

86 
45 

87 
56 

81 
57 

70 
47 

82 

51 

84 
55 

83 
50 

89 
61 

85 
58 

86 
61 

72 
61 

73 
63 

78 
53 

75 
41 

78 
44 

79 
52 

72 
62 

80 
62 

85 
59 

86 
45 

79 
43 

79 
50 

68 
55 

67 
53 

72 
45 

76 
55 

75 
45 

77 
42 

74 
38 

79 
49 

86 
56 

78.9 
52.1 

GARDINER 

MAX 

MIN 

82 
49 

82 
58 

72 
58 

80 
48 

83 
54 

83 
51 

87 
53 

81 
59 

83 
53 

69 

60 

71 

60 

79 
60 

74 
64 

76 
49 

78 
42 

75 
59 

no 
60 

85 
58 

37 
58 

78 
48 

78 

47 

70 
55 

61 
51 

75 
56 

76 
48 

76 
54 

77 
47 

74 
50 

77 
41 

86 
55 

79 
58 

77,9 
53.3 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
1«N 

81 
50 

85 
57 

83 
61 

71 
50 

82 
57 

82 
56 

80 
54 

87 
61 

83 
57 

76 
57 

75 

61 

80 
55 

73 
47 

77 
52 

82 
56 

64 
57 

70 
59 

83 
60 

86 

50 

75 
52 

79 

57 

59 

56 

72 
63 

75 
53 

71 
54 

72 
54 

70 
44 

76 
50 

84 
59 

77.0 
54.8 

HIRAM 

MAX 

MIN 

86 
48 

91 
49 

83 

57 

74 
47 

84 
52 

86 
52 

87 
52 

90 
61 

86 
52 

88 
55 

79 
63 

80 
59 

81 
56 

76 
44 

78 
50 

76 
58 

72 
60 

80 
56 

82 
63 

87 
47 

81 
46 

79 
63 

64 
56 

63 
62 

76 
45 

76 
50 

77 
46 

79 
49 

77 
46 

78 
46 

88 
57 

80.1 
52.5 

LEWISTON 

MAX 

Mm 

88 
56 

81 
63 

72 
59 

83 
54 

84 
59 

82 
62 

90 
59 

82 
61 

83 
57 

73 
61 

74 
62 

80 
65 

73 
60 

77 
52 

77 
54 

75 
61 

78 
62 

85 
63 

85 
63 

79 
58 

77 
53 

65 
56 

61 
55 

74 
69 

78 
53 

75 
59 

79 
54 

74 
60 

77 
51 

86 
57 

78 
59 

78,3 
56,3 

MADISON 

MAX 

MIN 

87 
48 

82 
61 

75 
59 

80 
51 

84 
53 

83 
54 

89 
57 

37 
60 

84 
61 

82 
62 

70 
64 

76 
67 

74 
59 

76 
47 

74 
47 

73 
61 

78 
63 

84 
62 

83 
61 

79 
49 

76 
43 

72 
56 

72 
56 

70 
57 

76 
51 

74 
56 

73 
48 

71 
41 

77 
41 

86 
52 

79 
58 

78,2 
55,0 
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NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 

SUtion 

Da] 

of  Month 

1 
e 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

F 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MDJ 

86 
50 

84 
59 

74 
55 

83 
53 

84 
54 

82 
53 

88 
54 

78 
65 

83 
61 

77 
62 

72 
62 

80 
60 

75 
55 

77 
47 

91 
51 

66 
61 

76 
61 

86 
63 

87 
62 

77 
50 

78 
47 

75 
58 

61 
58 

75 
57 

76 
51 

76 
55 

73 
53 

73 
46 

78 
40 

86 
57 

77 
55 

78.3 
55.3 

ORONO 

MAX 

MIN 

86 
'•'3 

83 
58 

75 

54 

79 
50 

82 

54 

76 
52 

66 
52 

81 
60 

81 
56 

78 
57 

71 
58 

75 
59 

76 
47 

82 
50 

72 
56 

69 
55 

78 
56 

82 
58 

80 
46 

77 
48 

74 
56 

69 
52 

69 
52 

71 

50 

70 
54 

71 
51 

68 

47 

74 
42 

ao 

56 

90 
56 

76.5 
53.2 

RllMFORD  1  SSE 

MAX 

MIN 

86 
51 

79 
60 

67 
55 

81 
48 

86 
52 

84 
52 

86 
54 

79 
64 

84 
60 

72 
62 

73 
62 

78 
59 

76 
46 

76 
50 

71 
61 

78 
62 

84 
64 

84 
60 

78 
51 

79 

47 

64 
56 

60 
55 

70 
54 

74 
50 

73 
54 

76 
49 

73 
48 

79 
43 

85 
52 

79 
55 

77.0 
54.4 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

86 
57 

80 
60 

68 
58 

81 

47 

S3 
52 

82 
51 

90 
54 

80 
65 

85 
60 

73 
63 

73 
61 

77 
62 

74 
47 

78 
48 

73 
63 

78 
62 

84 
65 

84 
63 

77 
51 

79 
47 

65 
57 

65 
56 

71 
57 

74 
52 

70 
56 

75 
49 

71 
48 

78 

44 

85 
52 

80 
56 

77.1 
56.5 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

83 
43 

82 
55 

77 
57 

78 
50 

80 
51 

83 
49 

85 
46 

82 
56 

80 
56 

78 
61 

76 
60 

76 
65 

74 
50 

79 
41 

78 
59 

71 
59 

61 
59 

84 
56 

62 
43 

76 
42 

72 
56 

70 
55 

72 
49 

68 
54 

70 
44 

73 
36 

SO 
54 

77 
53 

77.3 
52.0 

VANCEBORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

65 
*8 

84 
53 

75 
59 

80 
49 

82 
52 

81 
52 

66 
50 

76 
60 

80 
59 

78 
57 

79 
59 

78 
61 

78 
42 

79 
50 

79 

57 

72 
56 

62 
58 

85 
58 

84 
50 

75 
45 

75 
47 

75 
55 

71 
54 

72 

48 

72 
52 

73 
47 

70 
51 

73 
39 

80 
47 

78 
96 

77,9 
52.9 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

MAX 

MIN 

88 
52 

89 

60 

82 
59 

83 
50 

86 
55 

87 
57 

91 
55 

82 
66 

87 
56 

62 
63 

71 
62 

62 

66 

76 
48 

79 
49 

73 
62 

80 
62 

87 
60 

85 
62 

86 
52 

79 
49 

76 
58 

63 
56 

74 
57 

76 
53 

77 
57 

77 
51 

76 
52 

78 
43 

88 
57 

83 

67 

80.9 
96.6 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 

81 
60 

74 
52 

82 
45 

63 
52 

85 
52 

90 
52 

82 
60 

61 
54 

75 
61 

79 
61 

80 
60 

80 
45 

72 

50 

74 
60 

82 
62 

88 
60 

68 
60 

80 
48 

81 
46 

66 
58 

62 
54 

75 
52 

76 
48 

76 
55 

79 
46 

76 
50 

77 
42 

97 
54 

78 
46 

79.1 
53.0 

WEST  ENFIELD 

MAX 

Mm 

82 

85 
52 

83 
61 

71 
46 

80 
50 

63 
45 

80 
49 

63 
52 

75 
52 

63 
59 

75 
59 

71 
61 

73 
44 

76 
45 

81 
49 

67 
53 

74 
57 

33 
56 

84 
46 

75 
41 

61 
45 

76 
48 

59 
55 

71 
46 

74 
48 

71 
50 

72 

43 

71 
39 

76 
43 

83 
SO 

76.6 
49,9 

WOODLAND 

#     «     • 

MAX 

MIN 

85 
48 

89 
57 

82 
62 

73 
53 

82 
55 

87 
54 

65 
52 

90 
61 

76 
57 

82 

58 

79 
58 

79 
64 

82 
58 

74 
46 

82 
52 

83 
59 

63 

45 

68 
58 

85 
61 

87 
51 

79 
49 

78 
52 

82 
55 

60 
55 

74 
55 

77 
55 

74 
53 

79 
5* 

73 
42 

79 
54 

86 
62 

79.2 
54,7 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

80 
53 

80 
56 

73 
61 

76 
59 

79 
58 

80 
53 

83 
50 

77 
59 

75 
55 

75 
55 

69 
56 

78 
60 

78 
59 

75 
54 

76 
53 

72 
56 

69 
56 

84 
56 

86 
62 

83 
54 

78 
49 

73 
57 

63 
54 

75 
54 

75 

50 

73 
56 

74 
59 

76 
55 

75 
49 

83 
64 

80 
63 

76,6 
96,0 

BELFAST 

MAX 

Mm 

80 

82 

75 

62 

81 

84 
54 

67 
53 

76 

78 

73 
64 

82 

80 

80 
52 

77 
64 

71 

87 

87 

87 

85 
50 

75 
63 

65 

60 

76 

79 

79 

78 
55 

77 
55 

79 

87 

87 

79.9 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

65 
56 

77 
63 

76 
59 

79 
55 

62 
57 

86 
60 

62 
60 

81 
62 

75 
60 

71 
64 

72 
64 

84 
65 

77 
58 

77 
55 

75 
56 

75 
62 

80 
66 

66 
63 

87 
62 

79 
57 

79 
54 

64 
58 

62 

54 

77 
56 

75 
51 

77 
59 

75 
51 

77 
57 

75 
49 

86 
62 

79 
59 

77.9 
69.6 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

76 
49 

73 
51 

73 
55 

78 
51 

74 
52 

79 
50 

78 
51 

69 
53 

68 
51 

65 
50 

68 
52 

77 
55 

74 
55 

76 
47 

72 
49 

67 
53 

63 

51 

82 
54 

64 
57 

75 
50 

77 
48 

73 
53 

62 
51 

73 
52 

77 
53 

70 
51 

76 
53 

70 
55 

69 
48 

81 
53 

74 
59 

73,3 
52,0 

ELLSWORTH 

MAX 

MIN 

80 
51 

82 
56 

73 
60 

80 
49 

84 
57 

62 
54 

81 
54 

90 
61 

77 
57 

70 
58 

68 
64 

83 
63 

78 
59 

78 
49 

77 
61 

68 
60 

73 

56 

67 
60 

89 
59 

65 
50 

78 
52 

69 
59 

64 
57 

75 
57 

77 
50 

71 
60 

71 
51 

74 
51 

76 
44 

81 
54 

91 
63 

77.2 
56.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

78 
50 

80 
52 

77 
57 

75 
51 

80 
55 

83 
49 

86 
54 

83 
56 

75 
50 

76 
53 

65 
54 

68 
57 

79 
55 

81 
46 

82 
51 

82 
51 

59 
53 

70 
54 

87 
61 

90 
49 

79 
48 

77 
57 

73 
53 

58 
53 

76 
50 

78 
52 

74 
50 

79 
48 

76 
44 

76 
44 

82 
59 

76.9 
52.1 

NEWCASTLE 

MAX 

Mm 

89 
53 

80 
59 

76 
57 

82 
50 

84 
55 

84 
55 

83 
55 

80 
59 

82 
53 

69 
60 

69 
58 

60 
63 

79 
54 

78 
50 

78 
52 

74 
59 

77 
61 

66 
58 

87 
60 

63 
55 

80 
52 

67 
56 

59 
53 

75 
56 

77 
51 

76 
56 

77 
52 

75 
52 

77 

49 

85 
59 

78 
62 

78,3 
55,6 

NEW  SLOUCESTER 

MAX 

MIN 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

84 
58 

78 
63 

78 
59 

81 
54 

82 
59 

84 
60 

85 
59 

73 
63 

75 
56 

73 
61 

73 
61 

81 
64 

78 
58 

75 
55 

75 
60 

73 
61 

80 
62 

88 
65 

89 
65 

78 
59 

77 
56 

60 
56 

63 
55 

78 
58 

76 
57 

78 
58 

78 
55 

77 
59 

76 
53 

89 
61 

76 
62 

77.8 
99.2 

PORTLAND  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

81 
50 

76 
62 

76 
53 

80 
49 

81 
54 

85 
48 

67 
55 

75 

61 

73 
58 

72 

61 

74 
62 

82 
62 

78 
54 

75 
47 

73 

58 

71 

62 

81 
64 

87 
61 

88 
62 

76 
53 

76 
49 

63 

58 

62 
55 

77 
55 

76 
51 

77 
55 

75 
44 

75 
50 

75 
45 

86 
57 

74 
55 

77.1 
55.2 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

84 
55 

79 
59 

74 
61 

79 
48 

78 
56 

82 
54 

81 
59 

74 
59 

81 
54 

65 
58 

69 
57 

81 
64 

76 
58 

78 
51 

78 
51 

66 
60 

71 
56 

85 
60 

88 
59 

79 
54 

79 
50 

66 
57 

59 
53 

76 
57 

79 
51 

74 
56 

76 
52 

74 
52 

78 
46 

82 
56 

76 
63 

76.4 
55.7 

SACO 

MAX 

Mm 

85 
54 

85 
67 

81 
60 

85 
55 

82 
56 

85 
59 

92 
58 

82 
64 

76 
57 

75 
60 

78 
60 

83 
66 

79 
62 

82 
51 

83 
61 

83 

61 

86 
65 

90 
67 

90 

55 

68 
56 

62 
54 

78 
57 

79 
56 

79 
57 

82 
53 

78 
57 

77 
49 

90 
60 

90 
63 

91.6 
58.7 

SANFORO  2  NNW 

MAX 

MIN 

90 
48 

90 
55 

79 
54 

84 
43 

85 
51 

85 
52 

90 
51 

90 
59 

84 
49 

82 
61 

85 
60 

85 
64 

79 
54 

81 
44 

73 
57 

77 
59 

81 
59 

86 
54 

88 
56 

88 
45 

81 
46 

74 
54 

64 
52 

72 
49 

78 
46 

79 
51 

82 
46 

82 
50 

SO 
47 

88 
52 

87 
59 

82.2 
92.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1966 


Station 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

eUMMlNGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDSE 
WEST  6RANVILLE 

•     •     • 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURS  2  S 
FRAWINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  uB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  oi  Month 


12   3   4   5   6   7 


SI   36 
50   53 


79   81 
55   60 


81   83 
49   51 


80   86 
<.7   55 


e*   77 
itS      56 


83   83 
'.6   56 


8*   78 
49   56 


81   81 
55   61 


MAX   84 
MIN   52 


MAX 

MIN 


86   78 
48   54 


82   76 
56   53 


83   78 
65   58 


85   76 
56   54 


81   76 
66   57 


85   77 

60   57 


86   78 
66   60 


86   77 
66   60 


87   78 
58   55 


92   81 
63   56 


90   82 
63   60 


87   81 
65   60 


74   72 
65   66 


84   81 
64   59 


82   79 
60   52 


86   78 
58   57 


80   79 
66   56 


89   77 
55   53 


76   80   88 
43   49   52 


70   76   78 
46   64   51 


74   77   83 
44   47   62 


75   82 
42   50 


78  82  84 

41  50  52 

79  83  86 
39  49  52 

80  85  86 

42  51  63 

78  84  85 

46  65  59 


82 

60 


87 
60 


80 
62 


47   65   57 


76   76   83 
56   61   58 


77   80   84 
45   51   55 


83 
68 


85 
60 


82   85   86 
46   57   66 


49   49   65 


87 
52 

80 
59 

76 
56 

82 
46 

86 
63 

85 
50 

81 
59 

81 
56 

79 
44 

80 
63 

87 
49 

82 
62 

80 
58 

82 
45 

84 
55 

90 
51 

87 
61 

81 
56 

86 
48 

88 
48 

82 
58 

76 
61 

72 
55 

77 
54 

80 
59 

87   82   80 
63   68   63 


81   77   77 
61   65   65 


87  88  87 

55  55  55 

53  86  82 
59  66  60 

84  88  83 

54  57  56 

87  89  85 

55  54  59 

87  86  83 

55  64  59 


89  86  86 

57  55  58 

84  85  83 

55  55  56 

91  84  84 

60  60  61 

89  88  87 

54  65  54 


90   90   86 


34  88  85 

63  62  62 

B8  82  86 

63  62  63 

92  S3  88 

66  62  62 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


93   84   83 
60   60   62 


57  56  63 

90  86  87 

60  56  59 

93  89  92 

61  59  64 

86  SO  81 

60  61  61 


91   75   75 
66   64   61 


86   87 
61   63 


82   84 
60   69 


84   86 
61   62 


86   86 
64   64 


84   75 
61   55 


87   78 
63   62 


88   79 
63   63 


84   80 
65   62 


83 

66 


67   70   66 


81 
68 


85 
67 


89 
65 


71  84 
63  66 
See  Relerei 


74   78 
44   49 


52   43   49 


80   78   80 
50   43   60 


77   74 
50   41 


79   82   70 
52   46   60 


77   75   73 
52   41   57 


77   80   67 
56   57   60 


80   76   78 
55   43   59 


81   80   80 
66   6S   60 


SO   78   77 
56   52   65 


80   78   80 
52   46   64 


85   80   85 
53   47   55 


S3   SO   64 
59   50   60 


82   84   74 
56   51   63 


78   74 
58   63 


79   83   70 
57   52   61 


79   82 
48   45 


80   76   79 
51   43   49 


78   82 
59   51 


50  76   61 

51  46   51 


77   80   66 
52   46   56 


77   79   69 
53   45   59 


SO   81   73 
52   43   60 


86   85   81 
55   45   60 


73   75 
53   67 


74 
60 


77  77   84 
64   61   48 

78  72   85 


64  79  74 

57  63  54 

72  81  89 

62  65  62 

80  76  84 

63  64  52 

72 


78   85 
64   61 


65  72  76 
59  64  56 

70  80  86 

61  68  66 

66  72  77 

62  64  62 

65  74  76 

67  62  57 

83 


67   76 
60   64 


6S   72 
62   63 


S2   91 
65   62 


73   84   88 


83   91 
67   62 


74   83   90 
62   65   58 


75   76 
63   55 


75   81 
65   65 


75   79 
58   68 


72   79 
62   66 


72   80 
62   67 


80       76       69 
63       59       61 
9  Notes  FoUowijig  SlatioQ  Isdi 

-  192  - 


68   81   88 
62   64   67 


86   84   7S 
55   49   45 


82   81   78 
60   53   51 


83   62   79 
56   50   47 


86  88 

54  60 

84  79 

55  48 

84 
53 


80   81 
49   45 


85   80   82 
54   50   47 


89   81 
59   51 


89  89 
55  62 

83  85 
59  50 

92  81 

62  56 

86  84 

54  48 

90  76 

65  61 

84  69 
57  55 

91  91 

66  64 


91   94 
59   52 


94   65 
65   69 


91   83 
61   60 


94   85 
65   60 


94   Si 
61   52 


86   86 
56   51 


93   84 
63   60 


86   87 
57   52 


92   64 
59   65 


95   91 
64   52 


*2   76 
69   63 


69   79 
62   59 


75   77   77 


64   74   77 


81   64 
58   56 


69   63 

56   58 


83   72 
59   49 


65   65 
59   58 


S3   67 
63   61 


85   67 
62   60 


81   64 
60   60 


63   66 
56   59 


90   63 
56   57 


76   63 
69   59 


74   63 
59   59 


70   63 
60   58 


86   65 
48   60 


71   73 
64   63 


90   63 
52   60 


73   65 
61   59 


78   65 
62   61 


65   63 
59   59 


70   65   78 
63   62   61 


73   76 
62   47 


74   74 
60   51 


74   76 
51   60 


78   79 
49   45 


76  77  80 

46  53  43 

75  75  80 

47  54  45 

73  74  78 

49  53  51 


80  79  65 

42  63  45 

72  74  70 

46  52  44 


80   84 
55   49 


75   60 
44   44 


78   61 
56   57 


76   77 
63   49 


78   82 
66   57 


76   77 
67   55 


76   79 
51   47 


80   83 
53   61 


79   80 
54   63 


81   86 
60   55 


83   86 
59   56 


SO   85 
63   49 


78   76 
54   49 


80  82  88 

64  55  54 

77  80  80 

48  50  48 

79  79  83 

49  67  52 

76  78  60 

50  52  50 

79  80  84 

47  62  46 

85 
63 

72  74  78 

54  54  55 


79   80   83 
62   62   62 


83   85 
61   50 


76   86 
47   50 


76   62 
52   60 


76   82 
50   50 


62   86 
47   50 


84   87 
50   58 


63   85 
48   ST 


83   88 
48   57 


81   85 
54   62 


85   90 
46   65 


77   60 
43   54 


64   91 
46   67 


84   86 
41   61 


79   82 
47   S4 


81   90 
53   67 


78   81 
50   57 


83 
46 


83   90 
47   54 


84   88 
52   62 


85   93 
50   65 


79   93 
52   66 


87   93 
52   66 


82   93 
45   64 


66   93 
54   67 


79 

64 

90 

88 

54 

48 

67 

60 

79 

81 

87 

84 

58 

46 

65 

60 

84 

66 

91 

88 

56 

44 

65 

63 

87 

91 

93 

88 

49 

53 

54 

46 

76 
60 

81 
58 

87 
64 

82 
61 

77   75   90   SO 
63   59   70   65 


DAILY  TEMPERATURES 


MiSSACHUSETTS 
BROCKTON 
e«ST  XAREhAM 
COGtRTOhN 
FALL  RIvER 
H INGHAM 

hyannis  2  nne 
miobleton 

nantucket  wb  airport 
nem  bedford 
plymouth 

provincetown  1  n 
rochester 
rockport  1  ese 
saleu  c6  air  station 
sandwich 
south  wellfleet 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLtHEM 

tOLEBROOK  3  SSW 

FAByAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTFR 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHIM  NOTCH 

«     *     « 
SOUTHERN  02 

BlACKWATER  OAm 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 


Day  oi  Month 


85  go 
fte  63 


s;  so 

S3   66 


87   82 
53   65 


86   88 
53   64 


75   75 
53   63 


89   78 
62   69 


79   90 
53   66 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


86   82 
52   65 


79   87 
52   61 


80   75 
60   65 


79   75 
58   6« 


98   so 
60   70 


72   79 

5*   60 


78   76 
59   66 


86   85 
53   54 


80   84 
62   58 


76   71 
55   61 


80   87 
63   61 


81   82 
58   57 


77   76 
60   57 


82   83 
58   57 


69   83 
59   58 


77   86 
66   65 


82   82 
60   56 


77   80 
62   55 


81   80 
57   56 


75   76 
60   59 


80   78 
63   62 


80   77 
62   61 


80   84 
57   57 


78   82 
64   64 


75 

50   46 


86   80   75   79   83   82   87   86   85 


85   79 
59   52 


89   82 
44   55 


65   80   84 


77   80   79 


79   81   81 
40   47   42 


59   72   76 
43   50   43 


82   84 
64   62 


78   81 
62   61 


81   77 
63   65 


82   82 
62   63 


77   83 
59   62 


78   75 
63   63 


78   79 
60   62 


76   74 
62   60 


80   78 
68   67 


90   7* 
58   61 


78   75 
60   62 


87   80 
57   62 


75   68 
62   61 


73   70 
61   59 


74   78 
64   65 


85   79 
57   56 


81   82 
59   63 


76   78 
67   64 


85 

84 

83 

80 

55 

58 

54 

65 

82 

87 

82 

S3 

53 

60 

60 

61 

85 

82 

85 

78 

57 

58 

55 

64 

85   81   83 
53   58   54 


75   84 
68   67 


76   75 
65   67 


76   83 
69   68 


83   83 
66   70 


75   79 
66   69 


85   81 
63   70 


73   72 
65   62 


77   82 
70   70 


76   79 
64   69 


73   84 
65   67 


80   77 
66   67 


74   82 
63   67 


80   84 
62   68 


78   82 
71   68 


76   72 
66   67 


79   83 
65   66 


77   76 
6'   68 


80 
42 

68 
65 

81 
50 

68 
61 

79 
56 

76 
59 

81 
54 

68 
62 

82 
47 

71 

60 

77 
49 

75 
61 

80 
47 

78 
68 

75 
54 

66 
61 

80 
60 

70 
64 

80 
46 

62 

60 

77 
49 

72 
59 

80 
48 

78 
57 

73 
56 

68 
60 

73 
52 

72 
58 

83 
69 


19   20   21   22   23   24 


92   80   84 


89   77   80 


56 
95 


68  74   82 
62   63   59 

69  60   82 


62   70 
56   63 


36   48   43 


53   58   55 
36   43   43 


75 

50 


80   84 
50   51 


70   84   87 


64   88   89 
46   54   55 


84   88   67 


79 
60  I 


83   84 
50   52 


49   55   50 


49   50   49 

75   81   77 
52   59   53 


85  89  85 

55  59  53 

92  96  90 

55  60  54 

94  88  89 

5a  58  57 

90  88  90 

51  60  53 

91  S3  80 

52  58  58 


77   75 
54   61 


81   67 
45   61 


77   74 
63 


S3   75   76 


55   58   53 


71 
60 


36   82   86 
58   62   63 


89   82 
59   64 


86   92 
67   62 


S2   81 
59   63 


79   38   80 


70   79 
63   64 


82   61 
67   64 


80   76 
62   50 


79   81 
63   60 


93   80   89 
62   59   53 

78   79   78 


75   72   81 
60   60   54 


77   75   78 
55   44   51 


79   74   78 
52   42   49 


78   82 
53   45 


00 
43 


80 
52 

80 
56 

76 
40 

70 
53 

77 
56 

75 
41 

81 
49 

83 
53 

75 
42 

64   77 
58   58 


62   77 
60   56 


76 
61 


60   68   66 


78   79 
46   51 


78   79 
55   59 


79   74 
55   56 


78   81 
57   60 


79   80 
53   55 


79   78 
55   59 


73   76 
57   59 


76   83 
61   63 


78   79 
56   56 


77   81 

57  se 


78   77 
52   55 


73   78 
58   59 


75   80 
58   60 


76   80 
60   62 


28   29   30   31 


77   78 
61   63 


77   79 
50   55 


76   76 
63   64 


67   64   67 


67   77 
59   61 


78   78 
64   55 


80   84 
65   69 


63       61       67    I   56 
See  Reference  Notes  Following  Stetioc  Ind« 
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84   86 
58   51 


87   86 
56   46 


92   82 
56   50 


67   63   70 
55   55   44 


82   60   63 
52   56   52 


46   53   47 


67 
51 


80   83 
53   52 


76   82 
59   55 


82   78 
60   60 


82   83 
64   62 


76   76 
59   52 


78   78 
64   51 


83   88 

59   45 


77   75 
57   56 


83   82 
67   65 


92   75 
64   51 


77   80 
61   52 


81   81 
58   5* 


72   73 
59   5* 


75   73 
60   53 


87   83 
67   64 


85   83 
69   63 


SO   80 
62   68 


85   87 
69   64 


90   79 
68   62 


80   60 
68   66 


90   89 
67   63 


76   82 

64   60 


84   86 
72   68 


80   87 
56   65 


SO   80 
66   65 


81   86 
61   63 


85   82 
65   65 


93   76 
71   66 


74   80 
62   62 


78   71 
59   62 


79   82 
58   57 


77   80 
64   60 


82   78 
69   66 


79   82 
61   67 


86   83 
68   63 


76   S4 
68   67 


77   72   80   85 
49   39   46   59 


69   74   81   75 
49   43   58   58 


61.0 
56,5 


80,0 
60,2 


77,7 
60.2 


81.5 
62,5 


80.3 
59.1 


76.8 
60.0 


81.8 
59.1 


75.6 
59.6 


61.3 
65.8 


80.8 
59.3 


79.0 
59.9 


60.7 
58.3 


76.4 
60.5 


77.1 
60.2 


80.1 
63.2 


77,9 
61.0 


80,8 
58.6 


77,6 
64.4 


75,8 
52.4 


75,2 
53,3 


62   66 
56   52 


68   70 
61   61 


66   62   74 
55   56   49 


65   68 
49   49 


73   75 
43   53 


76   77 
51   46 


61   77 
50   55 


77   76 
40   53 


70 
50 

77 
35 

82 
51 

75.* 
49.9 

66 
39 

73 

41 

72.3 
49,3 

71 
48 

79 
36 

94 
49 

77.3 
49,3 

44   54   55   53 

33   40   47   44 


72   66   74   77 
50   41   41   53 


52,8 

41,9 


71,5 

50,9 


63   63   77   77   79   81 

58   56   5a  I  56   46   45 


79 
54 

73 
42 

SO 
47 

95 
57 

78.9 
52.9 

8l 
48 

76 

40 

S2 
44 

88 
58 

90.6 
52,2 

77 
49 

92 
43 

89 

57 

92 
57 

83.3 
55.9 

73 
46 

79 
41 

89 
49 

91 
53 

80.4 
51.0 

76 
52 

78 
41 

88 
54 

81 
48 

80.6 
53,8 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 


Station 


NEW   HAMPSHIRE 
EAST    DEERING 
EPPINO 

franklin 
hanovEr 

KEENE 

LAICEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHUOOD 

PETER60R0  J  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINOH*M 

wolfeBoro 

woodstock 

rhode  island 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

8REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

I^IN 

MAX 

Mm 

MAX 

MW 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 


50   56   53 


78   72 
59   55 


82   77 
55   52 


80   72 
65   56 


86   78   72 
<•<>   58   'iS 


90   80 
53   57 


81   78 
59   55 


S3 
60 


87   79 
52   55 


81   77 
57   50 


85   77 
55   52 


78 
57 

80 
59 

79 


79   8J 
44   48 


80   81 
42   50 


84   88 
44   50 


81   85 
46   51 


82   90 
41   47 


83   85 
53   57 


81   86 
43   50 


79   83 
51   54 


75   60 
46   52 


76   80 
54   53 


81   84 
46   53 


82   85 
50   55 


NORTHEASTERN 
BLOOMf :eld 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 

MC  indoe  falls 

MIDDLESEX 


77   74   76 


80 
65 


70  80 

41  43 

83  79 

46  53 

73  79 

43  49 

72  82 

47  47 

81  83 

45  51 

79  82 

47  52 

79  84 

42  49 


88  84 

52  56 

90  79 

50  56 

92  90 

54  59 

90  90 
56  61 

91  91 

53  55 

90  88 

60  64 

90  90 

56  58 

89  93 

57  53 

86  90 

56  58 

86  84 

61  59 

92  85 

58  58 

90  90 

55  55 

85  80 

46  52 

84  89 

53  60 

92  77 

51  49 

85  88 

54  58 

87  90 
51  50 

91  82 
54  57 

86  85 

56  60 

88  87 
53  59 


12   13   14   15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


86   79 
58   59 


86   80 
58   66 


90 
63 


87   76 
57   61 


87   81 
65   64 


88   75 
57   57 


79   87 
62   65 


86   79 
58   61 


88   32 
63   59 


86   86 
59   59 


80   74 
65   61 


76   67 
40   56 


77   79   74 
49   41   58 


75   SO   75 
53   43   59 


74   77   78 


75   80 
57   50 


73   78   67 
48   43   58 


84   79   83 
54   48   49 


80   76   80 
54   45   59 


70   74   68 
53   47   46 


78   81   68 
53   45   60 


75   60 
59   60 


73   81 
59   61 


60   64   56 


80   78 
62   65 


78   79 
62   61 


79   79 
62   66 


80   75 
62   63 


69   70 
58   60 


68   74 
61   65 


82   75 
46   59 


74   81   62 
57   56   57 


44   55   54 


MAX 
Mm 


64  77  80 

40  46  47 

71  SO  84 

40  42  45 


71   84   83 
48   53   52 


77   74   72 
65   65   66 


81   85 
65   61 


88   85 
62   68 


84   76 
60   65 


77   79   76 
65   62   64 


68  72  60 

48  38  53 

77  73  76 

55  42  48 

77  79  66 

51  45  55 

78  73  75 
50  41  47 

78  74  78 

55  40  46 

80  63  75 

50  45  58 

72  75  70 

56  50  60 
72  77  70 

52  42  52 


76   73 
59   56 


73   80 
62   63 


76   79 
58   62 


72   72 
58   61 


69   76 
57   62 


88   81 
54   47 


90   81 
64   47 


86   82 
56   48 


85   80 
59   50 


91   86 
52   48 


84   79 
56   48 


90   93 

58   54 


88   90 
57   51 


60   73 
55   57 


63   77 
54   54 


66 
56 


77   57   55 

51   54   54 


67   51   51 


92   86 
60   54 


57   59   55 


65   77 
58   63 


88   63 
59   56 


79   82 
51   43 


92  77 

58  50 

84  86 

54  49 

86  86 

57  46 

93  85 
67  54 

84  78 

60  48 

83  78 

56  48 


65   69 
46   52 


63   77 
58   53 


63   79 
54   52 


58   69 
54   47 


61   65 
56   51 


63   78 
54   53 


63   69 

58   50 


81 
68 


81   80   80 
65   65   68 


61   75   77 
65   68   68 


81   82   84 
67   68   65 


80   80   89 


48   57   52 


84   90   87 
52   59   53 


59   50   55 


83 
51 


54   45   60 


85 
65 


77   67 
45 


75   60   76 
45   59   50 


67   75   76 
57   59   53 


77  77  78 

55  55  56 

71  78  71 

58  60  54 


56  64  49 

80  60  76 

64  66  66 

92  82  81 

64  61  57 


80 
43 

77 
52 

81 
45 

76 
48 

83 

♦7 

76 
55 

81 
50 

80 
52 

86 
48 

76 
55 

80 
52 

75 
51 

80 
50 

71 
50 

72 
49 

78 
55 

76 
48 

72 
55 

76 
49 

79 
55 

S3 

49 

76 
52 

82 
52 

71 
48 

75 
41 

81   87 
38   58 


78   88 
38   53 


82   89 
41   54 


80   87 
45   56 


86   90 
41   61 


80   86 
48   59 


74   81   86 


69   75 
42   46 


S3 


76   80 
46   59 


78   8* 
44   54 


86   90 
45   62 


81   86 
47   55 


77   81 
37   58 


77   75   89 
46   42   54 


57   49   47 


75   SO 
42   48 


85  9* 

44  49 

77  8* 

44  55 

79  87 

40  50 


57 


63 


79.3 
52.5 

79.6 
52.3 

82.6 

53.0 

79.9 
54,4 

83.4 
52,6 

79.7 
57.9 

79.3 
52.5 

79.7 
53.8 

79.8 
55.5 

77.0 
53.8 

82.0 
55.7 

SI. 5 
55,1 

74.9 
49.6 

77.9 
51.6 

78.6 
51.9 

78.6 
52.0 

79.4 
49.3 

82.0 
54.8 

77.7 
55.3 

78.2 
52.1 


73   77   77 
59   59   61 


80 
51 


81 
59 


78   60   71 


49   52   50 


77   78   78   82   76.1 
65   61   68   67    "  ' 


80   83   87   87 
56   53   65   63 


92   80   85   84 
49   53   70   63 


81   79   80   83 
64   61   68   66 


80   80   87   86 
60   58   68   64 


63   72   70 


72   76   73 
50   52   50 


70   69   77 


61   73   80 


51   46   47 


HO   72   30   86 


80.4 
58.6 


80.4 
57.2 


78.1 
62.3 


80.5 
60.9 


81 

75 

7 

55 

47 

6 

85 

76 

4 

54 

48 

,5 

79.6 
53.1 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


VERMONT 

MONTPELIER  FAA  IIRPORT 

M0RRI5VILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  I  NNE 

mest  burke 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNh 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

«     ft     • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

REABSBORO  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1966 


Day  of  Month 


8*  75  65 

«5  59  it 

86  86  76 

«6  61  5ft 

71  66  60 


46   56   48 


88   77   70 


80  SO  80 

46  51  47 

80  83  83 

45  52  47 

64  66  66 

43  50  52 

82  81  80 

51  51  50 

75  76  76 

45  52  48 

82  84  85 

42  50  47 

70  79  83 


73   81   82 
44   54   55 


79   81 
37   43 


46   50   53 


10  I  11  I  12   13  I  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  I  26  I  27   28  I  29  I  30  I  31 


54   61   58 


83   88   85 
59   62   58 


90   90   89 
59   61   60 


86   86   36 
58   61   60 


MAX 

MIN 

87 
51 

88 
54 

78 
54 

MAX 

MIN 

87 
42 

85 
54 

76 
50 

MAX 
MIN 

82 
47 

84 
51 

7B 
54 

MAX 

MIN 

75 
41 

77 
49 

75 
49 

MAX 

MIN 

82 
53 

85 
56 

78 
55 

MAX 
MIN 

81 
45 

86 
56 

77 
54 

80   83   89 
49   50   53 


78  82  86 

46  48  55 

81  84  87 

40  47  45 

72  78  84 

43  44  49 

66  71  76 


48   49   50 


85   74 
55   55 


86   78 
61   62 


65   62 
55   40 


83   77 
57   57 


79   71 
56   57 


83   73 
52   61 


83   86 
52   52 


86   77 
58   64 


83   83 
57   56 


82   83 
49   49 


84   90   77 
67   59   62 


84  84  74 

64  59  60 

86  87  76 

66  57  57 


84   74 


90   90   90 
55   58   58 


59 


91 

89 

84 

83 

59 

58 

60 

63 

88 

86 

87 

86 

56 

50 

62 

53 

86 

83 

82 

83 

54 

54 

50 

59 

81   77   82 
54   52   56 


84   88   86 
63   67   66 


75   70 
42   55 


76   76 
43   48 


69   82 
57   53 


75   82 
59   52 


63   66 
52   52 


74   83 
59   56 


70   81 
59   56 


74   84 
58   52 


81   71 
59   53 


78   85 
60   54 


76   75 
60   57 


80   74 
58   49 


58   61   56 

82   74   85 
64   60   57 


72   73 
45   45 


77   74 
45   43 


61   61 
44   4  7 


74   74 
47   46 


70   72 
49   46 


78   78 
44   45 


82   77 
46   45 


81   76 
47   45 


83   75 
48   46 


80   74 
39   39 


59   71 
56   56 


56   62 
47   48 


56   57 
62   66 


68   70 
55   56 


78   60 
57   57 


74   66 
56   57 


75   65 

54   58 


75   79 
51   41 


84   86   76 

53   59   50   43 


83   79   83 
60   64   55 


66   76   77 
62   65   56 


77   76   85 
61   60   54 


63   75 
56   63 


58   49   46 


80  74  76 

71  48 

80  73  74 

57  50  50 


44   53   55 


77   79   74 


62   77   63 


66   77 
60   60 


89  89  85 

57  55  46 

86  83  S3 

55  43  42 

84  83  81 

55  48  46 


83   85   78 
54   48   45 


83   64 
48   60 


76   62 
42   56 


62   69 
56   47 


71 
50 


53 
45 


73  72  72 

50  51  49 

66  64  64 

46  50  46 

73  75  80 

48  54  45 

72  74  75 

50  51  46 

76  73  78 


46   54   46 


76   79 
50   51 


74   76 
47   52 


74   75 
53   46 


68   68 
49   41 


71   74 
46   53 


44   40   59   53 


80   83   75 
43   61   47 


81 

43 


49   43   55   59 


72 
43 


70 
34 


78 
46 


80 
45 


82 
45 


85 

60 


75.8 

50.9 


79.7 
53.4 


63.3 
49.1 


77.3 
52,8 


72.1 
51.6 


78.9 
52.5 


78.3 
50.5 


80.1 
54.5 


77,9 
54.4 


76.9 
45.* 


81.4 
55.6 


78.4 
56.1 


74   78.2 
55   56.5 


80.4 
55.5 


79.3 
52.8 


81.7 
56.5 


85 
52 

79 
46 

83 
48 

90 
60 

81.6 
54.4 

79 
52 

80 
43 

86 
J3 

83 
57 

81.0 
51.4 

80 
48 

77 
49 

83 
49 

86 
57 

78.3 
51.* 

73 
44 

70 
43 

77 
44 

78 
53 

73.0 
47.5 

84 
52 

82 

47 

83 
52 

91 
58 

81.6 
54.4 

79 
50 

73 
42 

78 
45 

35 
58 

78.6 
51.2 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY, 
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EVAPORATION  AND   WIND 


NEW  EN&LAND 
4U6U5T     \9bl> 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 
NORFOLK  2  SM 


CENTRAL  6Z 

COVENTRY 
MAINE 

•  •    • 
NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 

•  •   • 

COASTAL  03 


NEW  HAMPSHIRE 


SOUTHERN 


MASSABE5IC  LAKE 
RHODE  ISLAND 
•   *   • 

KINOSTON 

VERMONT 

«    «   • 
WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  I  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day  Oi  MonOi 


EVAP  >ie 
WIND   22 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.17  .09  ,2» 

31 

87   83|  78 
62   66|  65 


.1« 


.35  .16 

10 

79 
63 


.22  .22 

37  31 

90  91 

58  60 


.19 


89   88 
57   68 


.05 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.07 


.17 


,04  .2<> 
30  104 


.20  .22 

10 
87 
60 


.22  .2« 
51   55 


.U  .21 

40  13 

85  85 

60  57 


.09 


.04  .22 
1 

70   79 
62 


92]  93 
63 


.03  .02 
10|   I 
6S 
63   64 


.18 


.20  .21 

4d  31  16 
85  99{  92 
62   63|   64 


.07  .33 

<>C   20 


.03  .07  .!« 
16   25   36 


.16  .00 
35   29 


.20  .23 
33   52 


60   6«   56i   54 


,081  .17 
27   35 


,10  .021  .12  .10 
23   42   31   27 
821   72 
62,  59 


.15  4,74 
229 

92j  67.2 
68  63.0 


.13  .12 

38 


.12  .16  4.81 
2»  27  702 
85  91  84.8 
621   66  61.9 


5.80 
1233 


4.53B 


79.3 
59.3 


6.07B 

840 
61.5 


5.68 

784 


5.05 
2259B 


5.21 

1377 
61.6 
59.6 


DAILY 

SOIL  TEMPERATURES 

Time 

Day  of  month 

1 

StaBon 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KINGSTON,    R.    1. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
69 

71 
68 

74 
68 

73 
65 

70 
67 

75 
66 

75 
69 

59 
67 

68 
67 

73 
68 

72 

70 

73 
69 

73 
67 

73 
65 

69 
67 

70 
67 

73 
69 

73 
67 

73 

68 

74 
67 

74 
69 

74 
67 

70 
69 

71 
69 

72 
67 

70 
65 

70 
65 

72 
64 

72 
66 

72 
69 

73 
68 

72.1 
67.4 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

73 
70 

72 

71 

73 
71 

72 

69 

71 
70 

74 
69 

74 
69 

72 
71 

72 

71 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
70 

72 

69 

73 
71 

70 
69 

73 
70 

73 
71 

73 
70 

74 

70 

74 
72 

73 

70 

71 
70 

72 

71 

73 

70 

71 
69 

71 
68 

72 

66 

71 

69 

73 
71 

73 
71 

72.5 
70.2 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

69 
69 

69 
68 

70 
69 

69 
68 

68 
68 

69 
68 

70 
69 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

68 
67 

69 
68 

69 

68 

68 
67 

70 
68 

70 
70 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
69 

69.1 
68.3 

24    INCHES 

6    PM 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69.0 

KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUNOi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  oi  month 

StaUon 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

NEW   HAMPSHIRE 

•        *        • 
NORTHERN                            01 

MOUNT    WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN   ON   6ND 

T 

See  Reierence  Notes  FoUowing  StaUon  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

e 

§ 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

U 

TIME  AND 

z 

S 

6 

H 

TABLES 

STATION 

Q 

g 

COUNTY 

E 

1 

< 

OBSERVER 

§ 

° 

Q 

3 

1 

1 

!_ 

ii 

CONKECTICur 

ANSON I A  I  NE 

OWB 

02'  NEW  HAVEN 

41  21 

73  04 

140 

BA 

ANSONIA  WATER  COMPANY 

BMERSVILLE 

0227  01  LITCHFIELD 

41  90 

73  02 

710 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

0251, 02  NEW  LONDON 

1- 

41  37 

72  06 

140 

MIO 

BALTIC  MILLS  CO. 

barkkamsteo 

Oitr   01  LITCHFIELD 

41  96 

72  57 

420 

«A 

WATER  BUREAU  MARIFORO 

06J%  02  HARTFORD 

41  50 

72  ** 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

MRIOGEPORT  MB  AP 

0806  03.  FAIRFIELD 

41  10 

73  oa 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BROOPILTN 

0918  02  alNDHAM 

i: 

71  97 

275 

6P 

DONALD  J.  FIELOi 

a<JLL5  dRlOCE  DAM 

0V61  01  LITCHFIELD 

41  39 

73  29 

260 

HIO 

BURLINGTON 

09TS  02  HARTFORD 

41  4B 

72  96 

510 

BA 

METROPOLITAN  DIST  COMH 

!  CANDlEWOOO  LAK.E 

109J  02  LITCHFIELD 

41  29 

73  28 

500 

: 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

COCK-APONStT  RANGER  STA 

1*88  02  MIDDLESEX 

41  28 

72  31 

160 

7A 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMH.j 

COLCHESIEH 

1*99  02  NEW  LONDON 

41  34 

72  17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUSZALA 

COLLINSVILLE  1  S 

1536  02  HARTFORD 

41  48 

72  56 

H 

COLLINS  COMPANY         j 

1689  g2  TOLLAND 

i- 

41  48 

72  21 

480 

BA 

aA 

BA 

UNIVERSITY  OF  CONN, 

CRCAM  MILL 

1715-  01  LITCHFIELD 

41  5* 

73  19 

9P 

5P 

CREAM  MILL  FARM         i 

DANBURT 

1762  02  FAIRFIELD 

41  23 

73  28 

510 

JOSEPH  P,  SIMKC,  SR. 

;  DAWSON  LAKE 

1798  02  NEW  HAVEN 

41  22 

72  59 

160 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  company! 

1  EASTFORO 

2073  02  WINDHAM 

i: 

41  5* 

72  05 

540 

9P 

HARRY  L.  TATEM          1 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

228S|  02  FAIRFIELD 

41  1* 

73  15 

260 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC   | 

FALLS  VILLAGE 

2658  01  LITCHFIELD 

41  57 

73  22 

SBO 

6P 

3A 

HARTFORD  ELEC,  LIGHT  COl 

GHOTON 

J207I  03  NEW  LONDON 

17 

41  21 

72  03 

39 

MID 

»,- 

H 

GROTON  PUBLIC  UTIL,     1 

3**6  02  MARIFORO 

41  46 

72  42 

140 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

3*51  02  HARTFORD 

41  4* 

72  39 

MID 

MIO 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT  1 

MAfilFORD  MB    AIRPORT 

3*56  02  HARTFORD 

41  56 

72  *1 

1691  MID 

MIO 

;  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3857'  02  NEW  LONDON 

17 

*l  38 

71  54 

JEWETT  CITY  WATER  CO. 

LAKE  KONOMOC 

3989:  03  NEW  LONDON 

*1  24 

72  11 

I8O! 

SA 

1  NEW  LONDON  WATER  WORKS  \ 

MANCHESTER 

*<.*3  02  HARTFORD 

72  29 

420 

0A 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

<>*es  02  Tolland 

11 

41  45 

72  11 

250 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'  MIOOLETOHN  <•  W 

••767  02  MIDDLESEX 

41  33 

72  43 

369 

12M 

KORNEL  BAILEY 

;  MILFORO 

4790  03'  NEW  HAVEN 

41  12 

73  05 

30 

8A 

NEW  MAvEN  WATER  COMPANY 

MOOOUS  RESERVOIR 

501B  02  MIDDLESEX 

41  30 

72  26 

380 

FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 

507T  02  NEW  HAVEN 

41  24 

72  54 

180 

6P 

6P 

CONN  AGR  EXP  STATION    1 

5273  03  NEW  HAVEN 

41  16 

72  53 

61  MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU     1 

NEWINGION 

5285  02  HARTFORD 

41  42 

72  44 

150i 

ENG.  DEPT.  HARTFORD     , 

'  NORFOLK  2  S« 

5**5  01  LITCHFIELD 

*1  58 

73  13 

EDWARD  C.  CHILDS 

NORTH  5RANFOR0 

5510  03  NEW  HAVEN 

72  46 

210' 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORTH  GUILFORD 

41  23 

72  43 

2801 

8A| 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

N0RW4LK  GAS  PLANT 

5893.  03  FAIRFIELD 

41  07 

73  25 

371  8A 

8aI 

CONN.  LIGHT  t  POWER  CO.i 

NORMJCM  PUB  UTIL  PLT 

5910:  02  NEW  LONDON 

17 

41  32 

20|  MID 

MID 

DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 

,  PAUCKAUG  FOREST 

6131  02  NEW  LONDON 

17I  *i  35 

71  51 

"» 

SA 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM.j 

PROSPECT 

6597:  02  NEW  HAVEN 

7  *1  30 

72  57 

«0 

aA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANyI 

1  PUTNAM  LAKE 

6655  03  FAIRFIELD 

*.  *l  05 

73  38 

300' 

GREENWICH  WATER  COMPaNyI 

'  ROCKVILLE 

69*21  02  TOLLAND 

5  *l  52 

72  26 

510, 

ROCKVILLE  WTR.  +  AQUE.  1 

69661  01  LITCHFIELD 

41  35 

73  26 

220; 

1  CONN.  LIGHT  +  POWER  Co.. 

ROUND  POND 

70021  02,  FAIRFIELD 

41  18 

73  32 

800  i 

BA 

1  RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157.  02  FAIRFIELD 

41  15 

9P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Co! 

smepaug  dam 

73731 Oi:  LITCHFIELD 

*1  *3 

73  18 

84C 

1  BUR.  ENG.  WATERBURY     | 

1  SMDTTLfc  MEADOW  RESvR 

7*32 

02;  HARTFORD 

41  39 

72  49 

BA 

H    WTR.  COMM.  new  BRITAIN 

STAFFORD 

790* 

02 

TOLLAND 

17 

42  00 

72  17 

frSC 

6P 

MRS.  GLORIA  A.  WALKER   1 

STAMFORD  5  N 

7970 

03 

FAIRFIELD 

41  06 

73  33 

»P 

5P 

STAMFORD  MUSLUM         1 

STEVENSON  DAM 

6065 

02 

FAIRFIELD 

*I  23 

73  10 

60 

7A 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

STORRS 

8138 

02'  TOLLAND 

72  15 

690 

5P 

5P 

:G    1 U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT.  . 

THOMAS TON  DAM 

8330 

01.  LITCHFIELD 

*1  *2 

73  03 

550 

:     i  CORPS  OF  ENGINEERS 

TORftlNGTON 

01  LITCHFIELD 

*l  48 

580 

0A 

lORRlNGION  WATER  CO. 

I  TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8*ae 

02!  FAIRFltLD 

320 

BRIDGEPORT  HYOHAJLIC  CQ! 

' NATERBURT  RADIO  WBRY 

02  NEW  HAVEN 

41  35 

73  02 

605   5P 

5P 

1  RADIO  STATION  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

9007  02'   NEW  HAVEN 

41  18 

73  02 

1901 

BA 

1  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

weSTBROO^ 

9067  03:  MIDDLESEX 

41  18 

72  26 

40   5P 

H   i  JAMES  RINTOUL           1 

WEST  HARTFORD 

9162  02'  HARTFORD 

41  45 

72  47 

275 

eA 

:  WATER  BUREAU  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 

9388  021  WINDHAM 

17 

41  57 

71  54 

360   BA 

BA 

:      us  CORPb  OF  ENGINEERS 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

95081 02  HARTFORD 

41  44 

72  57 

580     1  8A 

WTR,  COMM.  NEW  BRITAIN  , 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568] Oi!  LITCHFIELD 

41  40 

73  OS 

6001  12m!  12M 

WATERBURY  WATER  COMPANY' 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759|  02!  NEW  HAVEN 

41  37 

72  57 

850! 

8A 

WTR,  COMM.  NEW  BRITAIN 

WOODBURY 

9775,  01 

LITCHFIELD 

41  33 

71  14 

9P 

M 

MRS.  ELEANOR  GILLETTE   1 

MAINE 

1 

AUGUSTA 

0273 

02 

KENNEBEC 

9 

*4  19 

69  47 

2501 

PETER  WILLIAMSON 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

02 

KENNEBEC 

9 

69  *S 

3501  MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

UANGOR  DOW  FIELD 

0355 

02 

PENOBSCOT 

a 

44  *B 

68  *9 

202 

MID 

H 

U.S.  AIR  FORCE 

44  23 

BELFAST 

0*eoi  03  WALDO 

44  2* 

69  00 

20 

'  BELFAST  WATER  Di*TRiCT  ■ 

aiNGMAM  wrWAN  DAM 

06001  01  SOMERSET 

9 

45  04 

MIO 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 

6HASSUA  0AM 

081*1  01.  SOMERSET 

45  40 

69  49 

1060 

7A 

H    i.£NNEc)ECK  WTR.  PWR.  CO. 

efiUGE-ATER 

08331  01.  AROOSTOOK 

15 

*6  24 

67  51 

6P 

j  MURRAY  FOSTER 

6RI0GTON  1  NNW 

02;  CUMBERLAND 

12 

44  04 

600   6P 

H   1  ANDREW  J.  SANBORN 

BRUNSWiCK 

093* 

0  3  CUMBERLAND 

* 

43  54 

69  56 

MID 

MID 

U.S.  NAVY               ■ 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

1175 

01  AROOSTOOK 

15 

46  52 

68  01 

624 

MID 

MID 

5P 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU      1 

CLAYTO^  LAKE 

1*72 

01  AROOSTOOK 

15 

69  32 

1000 

GERARD  LAVERDltRE 

CLAYTON  LAKE  2 

1*79 

AROOSTOOK 

15 

69  32 

INTERNATL  LOGGING  CORP, 

CORlNNA 

02 

PENOBSCOT 

11 

69  13 

360 

6P 

RAYMOND  K,  PALMER 

EASTPORT 

2*26 

03 

44  55 

WILLIAM  K.  LEE 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2**2 

02 

PISCATAQUIS 

11 

45  03 

69  17 

5*0 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELANU 

ELLSWORTH 

HANCOCK 

44  32 

6P 

BANGOR  MYDRO-ELEC.  CO. 

EUSTIS  2  SSE 

FRANKLIN 

9 

45  12 

70  28 

1170 

MRS.  DOROTHY  S,  JONES 

EUSTIS  2 

2702 

01 

FRANKLIN 

9 

45  13 

70  29 

1190 

8A 

BA 

MRS  BETTY  WING 

FARMINGTON 

2765  02!  FRANKLIN 

9 

**  *0 

70  09 

390 

7A 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

28681  Oil  AROOSTOOK 

15 

46  48 

67  46 

300 

7A 

1  JAMES  A.  SCHOFIELD 

28781  Oli  AROOSTOOK 

15 

47  15 

6S  36 

530 

SP 

GARDINER 

30*6i 02!  KENNEBEC 

9 

140 

SS 

SS 

.GARDINER  WATER  DISTRICT 

GRAND  LAliE  STREAM 

3261  021  WASHINGTON 

45  11 

290 

8A 

:     1  STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353  01'  PISCATAQUIS 

9 

45  28 

69  35 

MID 

MRS.  Phyllis  a.  mowe 

HAYNESVILLE 

11 

MRS  VIRGINIA  ALUfllCH 

HIRAM 

379*1  02  OXFORD 

43  53 

70  *B 

360 

8A 

MRS.  CATHERINE  HAMILTON 

HOULTON  FAA  AP 

38921  01 

AROOSTOOK 

MOULT ON 

3897  01 

AROOSTOOK 

15 

*6  OS 

67  50 

410 

6P 

6P 

WILLIAM  CUMMING 

JACKMAN 

*086,  01 

SOMERSET 

9 

45  38 

70  16 

1180 

eA 

8A 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

JONESBORO 

'.IB3J03 

WASHINGTON 

4 

4*  39 

67  39 

185 

7A 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEWISTON 

"5661  02  ANDROSCOGGIN 

70  14 

182 

9P 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

LONG  FALLS  0AM 

'.781;  Oil  SOMERSET 

9 

45  13 

70  12 

1160 

7A 

H 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

5P 

MADISON 

*927i  021  SOMERSET 

9 

*4  *e 

69  53 

260 

6P 

6P 

H 

KENNEBEC  RVR  P  +  P  CO   1 

MIDDLE  DAM 

526l!  Ol'  OXFORD 

1 

**  47 

70  55 

1460 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO.   ' 

MRLINOCKET 

530*1  Oil  PENOBSCOT 

11 

*5  39 

63  42 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

MILLINOCKEI  FAA  AP 

5309i  Oil  PENOBSCOT 

11 

49  39 

405 

MID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

5*60i  01!  SOMERSET 

45  35 

TA 

H.  LAMONTAGNE 

NEWCASTLE 

5675J  03j  LINCOLN 

* 

4*  03 

69  32 

190 

5P 

5P 

MRS.  ARLENE  cole 

NEW  GLOUCESTER 

5686!  03j  CUMBERLAND 

1 

43  57 

70  18 

501 

fiA 

8A 

8A 

MAINE  FOREST  SERVICE 

'OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6*25| 02  PENOBSCOT 

11 

*4  57 

MID 

MIO 

H 

OQUOSSOC 

70  47 

1510 

arlo  copp 

'ORONO 

6fc30i  02.  PENOBSCOT 

68  42 

115 

4P 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

ORONO  2 

6*35>  02:  PENOBSCOT 

11|  «*  53 

68  41 

120 

HAROLD  HAMLIN 

PATTEN  1  S 

6593!  01  PENOBSCOT 

68  27 

PERLEY  p.  HARRIS 

PORTLAND 

6900  031  CUMBERLAND 

*  *3  *0 

70  15 

65 

MIO 

7P 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

6905:  03!  CUMBERLAND 

M   *3  39 

70  19 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOOE  ISLE 

6937'  oil  AROOSTOOK 

I  51  46  39 

68  00 

5P 

MAINE  EXP.  STATION 

RIPOGENUS  0AM 

717*.  0l|  PISCATAUUIS 

11]  *5  53 

965 

8A 

eA 

H 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO, 

ROCKLAND 

72501  03  (J<OX 

*|  **  06 

69  07 

40 

6P 

6P 

H 

OLIVER  W.  HOLMES        , 

ROCKLAND  I  W 

7255.  03'  KNOX 

*j  **  06 

69  07 

70 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO., 

RUMFORl>  1  SSE 

7325,  02  OXFORD 

1 

70  32 

MIO 

ARMANO  VIOLETTE         [ 

RUMFORD  POWER  PLANT 

7335!  02:  OXFORD 

44  33 

TO  33 

510 

MID 

MIO 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO.I 

43  30 

70  27 

80 

5P 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO  1 

ST  FRANCIS 

7*07  01.  AROOSTOOK 

15 

*7  10 

68  54 

THOMAS  R.  MC  HUGH 

SANFORD  2  NNW 

7*79  03 

YORK 

43  28 

70  47 

SANFORD  WATER  DISTRICT 

SK0WHE6AN 

7827  02 

SOMERSET 

9 

165 

CENTRAL  MAINE  POwER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

79*0  01 

OXFORD 

70  44 

660 

SOUTHWEST  MBR  3  SSE 

8301 

03 

HANCOCK 

^ 

**  1* 

15 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SPRINGFIELD 

8353 

02 

PENOBSCOT 

14 

45  29 

63  08 

440 

4P 

4P 

FERNALO  K.  LINSCOTT 

SQUA  PAN  DAM 

8398 

01 

AROOSTOOK 

15 

46  33 

63  20 

610 

7A 

7A 

^ 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

86*1 

OXFORU 

13 

*4  02 

70  59 

420 

TELOS  0AM 

8688 

PISCATAQUIS 

69  08 

960 

7A 

SANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

MRS.  MARThA  YORK 

UPPER  0AM 

89*2 

01 

OXFORD 

1 

*4  52 

70  52 

1484 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

VAN  BUREN  2 

8965 

AROOSTOOK 

15 

510 

12M 

12M 

GORDON  L  DILMORE 

VANCEBORO  NO.  2 

897* 

02 

WASHINGTON 

14 

49  34 

67  26 

390 

5P 

5P 

U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 

WATERVILLE  PUMP  STA 

44  33 

69  39 

89 

5P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

931* 

02 

YORK 

13 

43  42 

70  37 

150 

HIO 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WEST  ENFIELD 

9360 

02 

PENOBSCOT 

11 

45  19 

68  39 

160 

7A 

7A 

FRANK  J  CORRIVEAU 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45  09 

67  24 

140 

8A 

BA 

RONALD  CROHAN 

^ 

i 

1 

OBSERVATION 

0* 

J5 

U 

S^ 

TIME  AND 

s 

0 

S 

r 

3 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

^ 

COUNTY 

0 

5 

OBSERVER 

1 

1 

3 

§ 

§ 

& 

ei 

a 

if 

0 

2 

E 

i 

t 

§3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

00*9 

01 

BERKSHIRE 

39 

73  06 

750 

8A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  POwER  CO* 

HAMPSHIRE 

2* 

72  32 

160 

HID 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

1 ASHBURNHAM 

0190 

02 

WORCESTER 

39 

71  53 

1190 

BA 

M.  C.  STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

15 

71  2B 

230 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

BARRE  FALLS  DAM 

0408 

WORCESTER 

26 

72  02 

910 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

' BEDFORD 

0535 

02 

MIDDLESEX 

28 

71  17 

135 

HID 

MIO 

H 

NORTHEAST  WEA.  SvC. 

0551 

03 

NORFOLK 

13 

70  49 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

1 BELChERTOWN 

0562 

02 

HAMPSHIRE 

17 

72  21 

556 

8A 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

WORCESTER 

38 

72  07 

8*0 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  WB 

0736 

02 

NORFOLK 

13 

71  07 

629 

MID 

HIO 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  ayREAU    1 

reOSTON  wa  AIRPORT 

0770 

03 

SUFFOLK 

22 

71  02 

15 

HID 

MIO 

:  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU    < 

boylston 

WORCESTER 

21 

71  43 

630 

9A 

METRO.  DJST.  MTR.  COMM. 

BRIDGEWATER  M  C  1 

03 

PLYMOUTH 

57 

70  97 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

1  BROCKTON 

PLYMOUTH 

71  00 

eOl  HIP 

MIO 

CITY  OF  BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

0998 

02 

WORCESTER 

07 

5001  SA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

03 

BARNSTABLE 

40 

69  57 

201 

7A 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTER  2 

HAMPDEN 

U 

72  59 

650l 

MID 

DAVID  H  PaRRETT         I 

CHESTERFIELD 

01 

HAMPSHIRE 

24 

72  51 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

CHESTNUT  MILL 

1447 

02 

SUFFOLK 

20 

71  09 

124   4P 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 

CLINTON 

1561 

02 

WORCESTER 

2* 

71  41 

398   BA 

4P 

METRO.  DIST.  mTR.  COMM. 

CUMMINGTON  MILL 

177* 

01 

HAMPSHIRE 

28 

72  96 

16101  7A 

7A 

FRANK  C.  HEHRON 

2107 

WORCESTER 

07 

72  03 

680I  3A 

U  S  CORPS  OF  EN6R 

EAST  PEPPERELL 

*0 

71  -39 

210! 

8A 

MRS.  MARY  E.  DAVIS 

EAST  HAREHAM 

2451 

03 

PLYMOUTH 

70  40 

18!  MID 

BA 

H 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

EDGARTOWN 

2501 

03 

DUKES 

23 

70  31 

20!  6A 

BA 

hEnRy  b.  hough 

FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

*2 

71  10 

IIP 

RICHARD  C.  BR16HAM 

FITCHBURG  2  S 

2806 

02 

WORCESTER 

5* 

71  *6 

4001   SA 

BA 

DEPT .PUBLIC  WORKS 

MIDDLESEX 

71  25 

170l  7A 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

FRANKLIN 

2997 

02 

NORFOLK 

05 

71  25 

240 

BA 

HASS.WTR. RESOURCES  COHM 

GARDNER 

3052 

02 

WORCESTER 

35 

71  59 

1110 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

GROTON 

3270 

02 

MIDDLESEX 

36 

71  35 

340 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

3401 

02 

WORCESTER 

21 

72  12 

960 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

HATCHVILLE 

3471 

03 

BARNSTABLE 

37 

70  32 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

HAVERHILL 

3505 

02 

ESSEX 

46 

71  0* 

60 

6P 

6P 

H 

EARL  F.  SMITH           ' 

35*9 

FRANKLIN 

40 

72  49 

1450 

BA 

1 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM; 

362* 

03|  PLYMOUTH 

70  55 

j 

F.  ROBERT  SKILLING      1 

3702 

02|  HAMPDEN 

HARMON  E  FREEMAN 

1 HOOSAC  TUNNEL 

3713 

or  BERKSHIRE 

5!  *2 

*l 

72  53 

300'   3A 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.   1 

HJBtJARDSTON 

3772 

021  WORCESTER 

42 

29 

72  00 

980; 

eA 

MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JRi 

HTANNIS  2  NNE 

3821 

031  BARNSTABLE 

41 

41 

70  16 

35  ^P 

4P 

CAPE  *  VNYRO.  ELEC.  CO, 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  HampHhire,  Vermont,    and 
Maaaachusetts)  at  Room  1000,   U.   S.    Custom  House.   Boston.   Massachusetts  02109,   or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University 


ectlcut  0626; 


T  you.     Additional  precipitation  data  t 


HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directlona 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground    table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion   table.     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  Et^^UIVALENT  values  published  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entr 
sleet,  and  ice. 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Sno' 


nd    table. 


1  the 


"Sea 


al  SnowfaU"  table. 


elude 


and  sleet.     Entr 


;  of  s 


I  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cUmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowing  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

mTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THF  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt       Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  mch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

s  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  c 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


■led  for  this  station. 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  t 
T      Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 


1  Ho 


rly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  m 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


»  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
-ecordlng  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  Ir 


G  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  sm 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  inter' 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  ne 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covei 
buUding. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  rr 


f  on  ground  in  that  month. 


?  published  in  the  July  or  Augus' 


i  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


;d  ground;    however,  this  refen 


;ived  too   late  to  be  i 


•  indicates  that  the  ther 


>  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doctiments,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscript  ic 
of  Docume] 


rice:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,    Washington.   D.   C.    20402. 
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CONNECTICUT 

•  •   • 

northwest 

Bulls  bridge  dam 
cbeam  hill 
falls  village 

NOi?FOLK    2    SW 
SHEPAua    DAM 

WIGMAM  RESERVOIR 

DIVISION 

*  *    • 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURV 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
"IDOLETOWN  *  M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  MB  Ap 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WE5TBR00K 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRICGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
"OULTON  FAA  Ap 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

0QU05S0C 
PATTEN  I  S 
PRESQUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 

50UA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


southern  interior  02 

Augusta  faa  airport 
bangor  dow  field 

BpiDGTON  I  NNw 

CORINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  5E 


Temperature 


72.8 
68.; 
70.8 
66. S 
70. 8M 

70. 0 


71.5 
72.2 


71.3 
73.1 

70.5 
73.6 
71. 7M 


7<..0 
71.3 
71.5 
74.0 
73. OM 

73. OM 


63.1 

65. AM 
63. 3M 

63.9 
6«.2 
66.8 
63.9 
65.1 

65.7 
62.9 

63. 7M 

66.1 

65.9 

62.8 
65.2 

65,1 


6'V, 
6ft. 2M 


67.2 

67.0 
68. 8M 
67.7 
66,0 


48.8 
49.8 


47,2 
49. 8M 


47.3 
46.0 

50.5 
50.1 

52.3 

46.0 
50.9 
50.8 
50.5 

50.3 
49.3 
45.9 


58.6 
52.4 
54.2 
51.8 
51.2 

50. CM 


38.4 
36.2 
40.2 
37, OM 
36, 2M 

40.0 
37,9 
35,3 

39,8 
41.0 

38.0 
38,3 
39,4 
41,7 
42,9 

38,5 


42,0 
36.0 

32.8 
39.7 

37. SM 


45,9 
45,3 

45, 9M 


59.3 
56.9 

60. 3M 

59.7 
59.4 


59.1 

58.7 

61.0 
61.2 

63.4 
59.1 
60.3 
61.1 
61.8 

60.4 
61.5 
58. 8m 


66.3 
61.9 
62.9 
62.9 
62. IM 

61. 5M 

62.9 


51. 
52. 

51. 

51. 4M 
49, 8M 

52,0 
51.1 
51.1 
51.9 
53.1 

51.9 
50,6 
51, »M 
53.9 
54,4 

60,7 


48,6 
52.0 
51. OM 


56,6 
56,2 

57, 4H 

65,1 

54,1 


31 


2.1 

1.8 


2.5 
3.1 


77 

11* 

82 

80 

78 

81 

79 

10, 

eo 

83 

82 

80 

80 

78 

76 

81 

82 

78 

81 

82 

79 

11* 

80 

81 

79 

60 

10 

63 

2 

82 

2 

85 

1 

85 

9 

79 

10 

151 
196 
195 
266 
167 

180 


200 
200 

149 
138 

98 
193 
167 
147 
118 

162 
144 
216 


404 
368 
393, 
400 
452 

J84 
410 
413 
388 
353 

389 
*27 
401 
336 
316 

423 
318 
355 
344 
442 

482 
383 
»12 
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Precipitation 


6.13 
4.34 
6.20 
5.69 
5.19 

6.2! 

5.29 


7.4J 
5,30 

6,24 
»,5» 

6.09 
4.29 
5.37 
6.86 
6.24 

*.52 

8,71 
4,68 

5,69 


6,01 
5,17 
5,21 
7.28 
6.36 

5.36 


2.96 
3,15 
3,19 
3,32 
1.92 

3.42 
3.52 

2.77 
2.80 
1,75 

3,36 

2.30 
2.14 
2.61 
2.99 

2.39 
2,00 
2,22 
3,35 

3,74 

2.42 
3.20 
3.78 


3.12 
3.53 

4.63 
3. 43 
3.70 


,87 

2,40 

,89 


1.55 


2.06 
1,28 


1.72 
,86 


1,10 
.«2 


1.04 


.72 


2,07 
1,70 
1,62 
1,61 
1.50 

2.92 


3.35 

1.30 

1.50 
1.66 

2.36 
1.43 
1.95 
1.91 
1.86 

l.U 
2.13 

1.75 


3.00 
1.59 
2.14 
3,39 
2.02 


.78 
.71 
,77 
,75 
.56 

1.02 

1.34 

.65 

.58 

.55 

1.31 
.85 

.74 
.69 
.82 

.91 
.80 
.46 
.96 
1.21 

.92 
1,07 
1.33 


1.22 
1.15 
1.88 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  L*<E  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,    2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 


WOODLAND 


DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA3TP0RT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
H005AC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  0! 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  5 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1956 


MASSACHUSETTS 

«         ft         • 
C0AST4L  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROC<T0N 

EAST  WAREHAM 

E05ART0WN 

F4LL  RIVER 

H INGHAM 

HVANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCICORT  1  ESE 
SALE^1  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  wELLFLEET 

T4UNT0N 

WOODS  MOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 


SW 


BENTON  5 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3 
FA8YAN 


SSU 


FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKwATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NCRTHwOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 
TAMWORTH  2 
WInDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


<S 


70.8 
70,8 
64.8 
70,1 
71,5 

70,9 
70.0 
72,7 
67,7 
72,4 

70.7 
71,1 
71.4 
6T.2 
71, 7M 

70,6 
71, 4M 
70,6 
70.5 


64,2 
65. 6 
63.7 

64,3 

62. 6M 

65.6 

42,4 
61.9 


67.6 
69. 5M 
69,8 
67,7 
71,0 

67,3 
69,9 
71,0 
67,7 
72.0 

66,5 
67,1 
63,3 
70.1 
65,5 

70.3 
70.8 
65.7 
66,4 
68,9 

67,5 
67.7 
72.4 
66,1 
67,1 


68,2 

71.0M 
72.0 


56.2 

46.4 
50.6 
12.4 
53.5 

50,0 
49,5 
48,9 
50.7 
56.9 

50,1 
51, 5M 
48,9 
52.8 
51. 4M 

55.1 
54. 8M 
48.4 
56,5 


41,8 
39.5 
42,5 


37, 8M 
39,1 


31,2 
39.8 


42.3 
40. 8M 
44,2 
38.6 
43,7 

41,3 
40.9 
42.9 
45,5 
43.5 

47.5 
43.3 
43.5 

45.0 
45.8 

44.4 
45.1 
39.9 
40,1 
41,9 

42.3 
37.6 
45.2 
45.3 
41.1 


56,5 
50, OM 
45.9 
55.2 
51.7 


63.5 
58,6 
60,2 
61.3 
62.5 

60.3 
59,8 
60.8 
59.2 

64.7 

60.4 
61.3m 
60.2 
60,0 
61, 6M 

62,9 
63. IM 
59,5 
63,5 

61.2 


53.0 
52.6 
53.1 


50. 2M 
52.4 


36,8 

50,9 


55.0 
55, 2M 
57,0 
53.2 

57.4 

54.3 
55,4 

57,0 
56.6 
57,8 

57.0 
55.2 
53.4 
57.6 
55,7 

57.4 
58.0 
52.8 
53.3 
55.4 

54.9 
52.-' 
58.8 
55.7 
54.1 

55.6 


62.4 

60. 5M 
59.0 
53.0 
51.3 

61.2 


1.8 


3.7 
.3 


3.2 

2.0 


3.6 
4.3 


4.2 
3.5 


3.2 
2.8 
2.5 


-  1.5 

-  3,2 

-  1.9 

-  2.3 


2 

3. 

2   32 
2    38 

2   45 


32  27 

30  27 
27 
27 

16 


34  27 
28  27 
32  28. 


88 
203 
159 
136 

111 

162 
174 
151 
179 
72 

156 
125 
169 
159 
129 


181 
82 


354 
367 
350 


438 
373 


837 

420 


307 
300 
244 
351 
230 


318 

284  0 

244  0 

257  0 

224  1 


No.  of  Days 


241 
295 
343 
233 
284 

236 
215 
359 
351 
288 

303 
352 
202 
277 
319 


15  101 

27.  159 

27  210 

27  102 

27  135 


0  0 

0  2 

0  2 

0  2 

0  1 


Precipitation 


3.42 
4.56 
4.80 
4.80 
3.56 

5.58 
5.44 
4,68 
3,33 

4,57 

5.16 
6.03 
4,70 
3.62 
3.46 

5.10 

5,75 
4.91 
5.04 

4.76 


2.53 

2.06 
2.25 

2.59 

2.60 
3,38 

5,57 
5.60 

3.00 


4.32 
3.23 

5.40 
4.92 
5.65 

5,04 
6,47 
4.81 
3.23 

3.80 

4.68 
3.38 
5.55 
4.89 
3.53 

5.44 
4.69 
4,44 
3.96 
4,77 

3.93 
4,96 
4,82 
4.65 
3,80 

4.57 


4,74 
6.10 
4,92 
4,52 
5,23 

5.10 


2,8 
o  2 

Oil: 


1,04 

,18 

1,24 

2,26 


1,12 


1,79 

1,80 


-    1.59 


1.43 
.59 


-    1,13 


1,55 
2.08 


1.82 


1,65 


,76 


1,54 
1.18 
1,71 
1,55 


1.22 

2. 

1.78 

1,36 

1.22 

2.20 

2,10 

1,46 

,63 

2.24 

2.90 
2.05 
1.75 
1,46 
1.14 

1.83 
2,22 
2,67 
2,28 


1,06 
,84 
.78 

,95 

,69 
1.65 

1,39 
2,06 


2,23 

1,50 
2,06 
2,05 
1,92 

2,20 
2.32 

1,97 
1.40 
1.64 

2.11 
1,54 
2,27 
1.85 
1,48 

2,19 
2,42 
1.80 
1,54 
2,37 

1,80 
2,30 
1,89 
2,17 
1,49 


1.82 
1,40 
1,57 
2,26 

2,00 


■S-a 

§■§ 

><o 
S  8 


3.9 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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VERMONT 

«    *    * 
NORTHEASTERN 


BLOCMFIELO 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,       95*    ON    THE    2D    AT    HARTFORD    WB   AIRPORT.    CONN 

LOWEST    TEMPERATURE,       17'    ON    THE    27TH    AT    MOUNT    WASHINGTON,    N    H 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:       8.71     INCHES    AT    WATERBURY    RADIO    WBRY,    CONN 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION;    1.75    INCHES    AT    HOULTON,    ME 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,    4.33    INCHES    ON    THE    22D    AT    WOLCOTT    RESERVOIR.    CONN 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       3.9    INCHES    AT    MOUNT    WASHINGTON,    N    H 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON    GROUND,     3    INCHES    ON    THE    25TH   AT    MOUNT    WASHINGTON,   N    H 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  204    - 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE  -  September  was  colder  than 
normal  nearly  everywhere.  The  mean  ranged 
from  near  to  about  2°  below  normal  in  coastal 
sections  and  generally  2°  to  4°  below  normal 
In  climatic  divisions  farther  inland.  In  several 
divisions  September  was  the  sixth  consecutive 
month  on  the  cool  side.  For  the  6-month  period, 
April  through  September,  the  temperature  aver- 
aged from  about  1°  to  2°  below  normal,  excepting 
the  Coastal  Division  of  Maine,  where  the  average 
was  slightly  above  normal. 

PRECIPITATION  -  Rainfall  in  September  was 
substantial  everywhere,  but  again  varied  markedly 
from  place  to  place.  Totals  were  somewhat 
below  normal  in  much  of  the  area  from  north- 
eastern Vermont  to  northern  Maine,  but  ranged 
mostly  from  one  to  two  times  normal  elsewhere 
in  New  England.  Some  of  the  heavier  totals 
occurred  in  southwestern  Connecticut,  where  the 
summer  months  had  been  quite  dry. 

DROUGHT  -  Excepting  possibly  a  few  drier  spots, 
September  precipitation  exceeded  loss  of  moisture 
by  evapotranspiration.  This  excess  covered  all 
areas  seriously  affected  by  the  summer  drought, 
thus  affording  considerable  relief.  In  general, 
soils  became  moist  at  least  through  the  root 
zone.  In  much  of  the  northern  and  northwestern 
sections,  one  or  both  of  the  preceding  months 
had  been  quite  wet.  September  excess  moisture 
there  provided  significant  amounts  of  recharge 
water  to  underground  and  surface  water  supplies. 
Stress  on  water  supplies  by  both  agriculture  and 
public  needs  is  greatest  during  the  warmer 
months.  It  is  useful  and  interesting  then  to  con- 
sider total  rainfall  for  some  spring  and  summer 
months  of  1966.  The  accompanying  maps  show 
the  total  precipitation,  in  inches,  for  5  months, 
April  through  August.  Agriculturally,  this  period 
began  with  root  zone  soils  soaked  to  capacity  by 
ample  precipitation  during  the  previous  winter 
season.  The  maps  immediately  show  that  the 
area  with  rainfall  averaging  less  than  2  inches 
a  month  for  the  period  is  mostly  confined  to 
the  southern  half  of  New  England.  Even  there 
amounts  vary  in  some  spots  to  a  total  averaging 
more  than  3  inches  a  month,  or  not  far  from 
normal.  These  maps  also  show  percentages  of 
normal,  or  percentages  of  the  long-period  aver- 
age, precipitation.  Areas  with  more  than  100 
percent  are  shaded  by  vertical  lines  and  are 
found  generally  in  the  higher  elevations  of 
Vermont  and  New  Hampshire,  suggesting  an 
orographic  effect,  and  also  on  the  outer  Cape 
and  at  Nantucket,  in  Massachusetts,  resulting  in 
part  from  a  storm  at  sea.  Areas  with  less  than 
75  percent  of  average  are  shaded  with  horizontal 

Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts    02109 


lines,  with  the  deepest  shading  showing  areas 
with  less  than  50  percent  of  average.  These 
driest  areas  lie  in  central  and  southwestern 
Connecticut  and  in  north-central  Massachusetts 
and  adjacent  sections  in  extreme  southern  New 
Hampshire.  An  example  of  extreme  variation 
In  a  short  distance  is  a  case  of  more  than 
doubling  within  less  than  20  miles  in  Massachu- 
setts. This  was  from  about  8  inches  at  Birch 
Hill  Dam  to  17  inches  at  New  Salem.  For  New 
England,  the  percentage  extremes  ranged  from 
only  36  percent  at  Danbury,  Connecticut,  to 
1 20  percent  at  Salisbury,  Vermont.  It  is  readily 
seen  that  no  single  general  term,  such  as  "New 
England  Drought"  is  appropriate  for  1966. 

Agriculture  was  not  seriously  affected,  excepting 
in  the  driest  areas.  Even  where  moderate 
precipitation  shortages  occurred,  the  rains  that 
did  occur  were  mostly  well  distributed  in  time 
for  benefit  to  crops.  Also,  the  generally  cooler 
than  normal  summer  reduced  the  water  needs 
of  crops.  Many  important  crops  produced  quite 
well.  The  Massachusetts  cranberry  crop  appears 
to  be  yielding  114  percent  of  average.  Apple 
production  may  have  been  affected,  due  to  limit- 
ing of  fruit  size  by  dry  weather.  Indications  are 
that  the  New  England  crop  is  6  percent  less  than 
average.  The  New  England  potato  crop  is  at  about 
average  production. 

Though,  excepting  in  the  drier  spots,  agricultural 
needs  were  nearly  met  by  the  1966  season's  rain- 
fall, some  concern  continues  for  surface  and 
underground  water  storage.  Only  in  the  wetter 
northern  areas  were  substantial  contributions 
made  toward  recharge  of  hydrological  storage 
in  these  five  months.  According  to  the  U.  S. 
Geological  Survey,  the  ground  water  levels  at 
the  close  of  September  were  mostly  above  average 
in  coastal  Maine  and  in  New  Hampshire  and 
Vermont,  but  mostly  below  average  elsewhere. 
Streamflow  in  September  was  termed  excessive, 
or  in  the  upper  quartile  of  record,  at  an  index 
station  in  Vermont,  and  was  in  the  normal  range 
at  an  index  station  in  New  Hampshire.  Else- 
where, flows  were  mostly  somewhat  below  aver- 
age. For  two  index  stations  in  Massachusetts,  this 
was  the  29th  and  30th  consecutive  month  with 
below  normal  runoff. 

Unless  substantial  precipitation  occurs  in  the 
October-December  period,  1966  will  end  with 
precipitation  deficit  in  nearly  all  climatological 
divisions  in  New  England.  If  so,  this  will  be- 
come the  third  quite  dry  year  in  a  row  in  Maine, 
the  fourth  in  much  of  New  England,  and  even 
the  fifth  in  extreme  western  New  England. 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut   06268 
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.02   .28 

.85 

1.56 

■  l« 

•  29   T 

•  32'      • 

KNISHTVILLE  DAM 

*.72 

.50  1.65 

.05   .50 

T 

1.75 

.10 

T     T 

•  IT       . 

PERU 

5.e« 

•    2.90 

.58 

.03 

T 

1.65 

.30 

•  05        T 

•  35       • 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT    R 

5.62 

.15 

2,50 

.97   .09 

.0! 

2.09   .11 

.03 

.  I** 

•  09            • 

PL«INFIELD 

5.15 

•    2.35 

.45 

.21 

1.72 

.«2      • 

SOUTH  EOREMONT 

5,69 

.90   .96 

,06   ,61 

.04 

2.85 

.10 

.10 

.07       • 

STOCKBHIDOE 

5.52 

T 

2.63   .16 

.41   ,16 

.02   .03 

1.46   ^42 

.06 

.06 

T     .08   .03       • 

WASHINGTON  2 

5.92 

.86  2.35 

.02   .57 

.03 

U57 

.20 

.19   .02 

.15       • 

WEST  GRANVILLE 

6.35 

2.28   .05 

.01 

.43   .82 

•  01 

1.02  1.48 

.09 

,01 

T     .11   .08       • 

WEST  OTIS 

«.U 

.74   .97 

.09   .52 

1.55 

.1* 

.02   .09 

.06       • 

CENTRAL             02 

»MHERST 

5.1* 

1.51   .55 

.18   .41 

T 

.48  U58 

.22 

.02   ,02 

.01   .16       • 

ASHBURNHAM 

».74 

,06 

.24 

.16  1.57 

T     .65 

.07 

,01 

U64 

•  09 

.01        T 

.30       • 

ASHLAND 

«.99 

.10 

T 

.07  1.J7 

.03 

T    1.14 

.05 

1,29 

•  0* 

.30       • 
.33        • 

BARRE  FALLS  DAM 

4.«T 

.24 

.05 

.14  1.26 

.01   .82 

.03 

1,58 

.01 

T         T 

BEDFORD 

«.92 

T 

1.65 

.01 

.16   .98 

1,01   .21 

.30   T 

SELCHERTOWN 

5.60 

.22  1.70 

.05   .a4 

.07 

,08 

2.14 

•  02 

•  OJ 

.26       ■ 

BIRCH  HILL  DAM           R 

«.36 

.13 

1.28   .55 

,05   ,56 

.20  1,45 

.06 

T     ,06        • 

SLUE  HILL  WB           // 

3. a* 

.06 

1.55 

T 

.12   .99 

T     T 

,43   ,94 

T 

T          .35 

.33       . 
•  39       • 

BOYLSTON 

6.35 

.59 

.04 

•    1.90 

.92 

2.5T 

T 

BUFFUMVILLE  DAM 

5.28 

T 

.31  1.81 

T 

.04   .86 

T 

1,81 

•  06 

CHESTNUT  HILL 

3.59 

.02 

.02  1,39 

.09 

1.00 

.12 

,72 

•  09 

.26       • 
.03   .32       • 

•  20       • 

CLINTON 

5.96 

.21 

.02 

1.31   .85 

.05   .70 

T 

,02  2,32 

1,75 
2,0! 
1,98 

•  13 

T 
.0* 

•  02 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

*.51 

,16  1.32 

.05   .96 

.07 

EAST  PEPPERELU 

!,*0 

.39  2,00 

.55 

FITCHBURG  2  S 

5.35 

.07 

.25 

.14  1.79 

T     .67 

.07 

!36       ! 

PRAMINGHAM 

<>,a2 

.36 

T 

.01  1.55 

.09 

7     .91 

,17 

1,36 

.08 

•  33       • 

FRANKLIN 
GARDNER 

7.09 
4.76 

.08 

,10 

.22  2.22 

.10  1.70 

.01  1.20 

.01   .74 

.70 

.09 

2,92 

1,79 

.06 
.09 

.01 

.01        T 

T          .33 

.18       ■ 

GROTON 

5.0! 

.01 

T 

.17  1.79 

7     .54 

lit 

2,00 

T 

•  40        • 

HARDWICK 

5.01 

.27  1.48 

.04   .76 

,09 

1.98 

.06 

.02 

•  31       • 

HAVERHILL 

5.01 

,27 

2.01   .28 

T 

.03   .85 

.06  1.12 

•  06 

T 

.14   .19       • 

HOLVOKE 
HUBBARDSTON 

5,!a 

».51 

.12 

.07 

.22  1.84 
.16  1.35 

T 

.09   .97 
.02   .60 

r 

03 

2.22 

1.55 

•  05 

.06 

.01   T 

•  IS       • 
.35       * 

LAWRENCE 

5.36 

•  48      1 

2.40   .04 

T 

.10   .65 

.85   .29 

.27   ,08       , 

LOWELL 

4,65 

.34 

2.15 

.20   .73 

.98   .29 

HtNSFIELD 

4.96 

.31  2.33 

.02 

7 

.02  1.00 

04 

.51 

.20 

■01        .52       . 

MILFORD 

4.27 

.02 

.19  1.42 

.02 

.01   .88 

28 

1.18 

.09 

.28       • 

NEW  SALEM 

5.67 

.02 

.04 

.06  1.91 

.04   .60 

28 

.06  2.42 

.19 

•  09       • 

NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

6,23 

3.97 

1.58 

T 

T 

.17  1.46 
.09  1.96 

.04 

T 

.01   .92 
1.02 

12 
22 

1.48 
7     .75 

.16 
.09 

T 

•  29 
T           .34 

PELHAM 

PETERSHAM  9  N            R 

4.a6 

4.65 

.10      1 

1.85 

1.90 

.01 

.02   .75 
.10   .85 

06 

1.87 

1.50   .10 

2.02 

.10 

.04 

•  16        • 
•  10 

.24        . 

QUABBIN  INTAKE 

5.51 

.2!  1.78 

.06   .97 

09 

.01 

.09 

READING 

4.72 

.18   T   i 

1.90   .01 

.01 

.14   ,93 

.81   .32 

•37   ,05       • 

SHEL8URNE  FALLS 

4.94 

.4!  1.88 

T     ,30 

01 

.26 

1.75 

.01 

.09        .02 

.21 

SOUTHBRIDOE  3  SW 

5.22 

.05  1.93 

T 

.04   .83 

12 

1.76 

.10 

T     T 

.37       . 

SPRINGFIELD  ARMORY 

5.36 

1.60 

.25   .95 

2.00   .36 

.20            . 

STERLING 

5.24 

.23 

.08 

•    1.81 

ft     ft 

82 

1.90 

.40        . 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

4.64 
4. 84 

.42 
.02 

.15  1.75 
2.09   .11 

T     .41 

.17   .19 

02 

.01 

1.79 
1.76   .33 

.06 

.03        .01 
.01   ,02 

.08   .06 

"ALPOLE 

WARE 

WESTFIELO 

4.06 

T 

1.70   .02 

T 

.01  1.21 

.38   .41 

T     .31   .02       • 

4.07 
5.27 

.08  1.33 
.41  1,30 

.02   ,55 

.20   .68 

18 

.03 
,16 

1.57 
2.21 

.01 
.11 
•  29 

.01   T 

.29        • 

WEST  MEOWAY 

4.35 

1.07   .54 

7    1.16 

.41   .59 

•  29   T         ■ 

WESTON 

4.06 

.03 

.05 

1.1!   .29 

.02 

.02  1.10 

01 

.99   .58 

.09 

T 

.30   .07 

WINCHENDON  NO  2 

5.60 

1.00 

.34  1.78 

7     ,61 

1.78 

.01 
T 

.08        • 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

5.59 

.01 

1.84 

.20   .87 

T     T 

1.99   ,35 

T 

T          .33   T 

COASTAL             OJ 

BEECHWOOD 

BOSTON  wB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CHATHAM  LT  5TA 

7.21 
3.42 
4.5« 

.76 
.24 
T 

4.02 
1.22 
2.46   .08 

.03 
.02 

T 

1.10 
.15   .86 

.04   .94 

31 

,33 

,30   ,26 
.29   .30 

.1ft 

.50 
.37   T         . 

.01          .44               , 

EAST  WAREHAM 

4.80 

.14  1.22 

.05 

.02 

.01 

1.78 

02 

T 

.16 

.69 

Toe 

.06   .07   .52       • 

EDOARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 
HTANNIS  2  NNE 

4.80 
3.56 
4.96 
5.58 
5.44 

.32 

.03 

.72 
1.22   .02 

.10  1.71 
1.10  2.20 
.49   .99 

.06 
.07 
.01 
.02 
.09 

.13 

.06 

.08 

.47 

1.36 
,06   ,73 

1.98 
.02  1.02 

2.10 

08 
08 
03 

T 

.08 
,24   ,49 
.20   .68 

.04   .44 
.19 

.*0 

.IS 

.09 

T 

.51 

.03 

.40   .22   .81 

.01   .03   ,42   .03 

.07   ,08 

T     .40   ,02 

•  U   •ll   .72 

See  lelerencE  notes  loUowlng  Station     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 
IPSWICH 
MIDOLEBORO 
MIDOLETON 

N«NTUCKET  hS  airport 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
PEMBROICE 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 
SALE"  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SeSREGANSET 
SOUTH  WELLPLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  5W 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

DUVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  T  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN  C 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MAS5ABESIC  LAKE 

MilFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  OAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


'.to 

A,6A 
3.33 
A. 57 

A. 89 


2. Si 
2.6A 
2.99 
2.60 
3.39 

2.29 


Day  of  Month 


3.59 

2.A2 
2.T9 


».T« 
3.23 

9.06 


6, AT 
A. 21 

A.ei 

A. 59 

5.70 

5.17 


WOONSOCKET 


9. At 
3.93 

9.AA 
3.7? 


A. 09 

5.51 
5.5A 
3.93 

A. 96 

A. 5a 

A, 82 
A. 69 

3.80 


,10  2.2A 
.69  2.6A 
1.A6      .55 


T  2,A1 
.08    2.55 

.08  2.90 
,88  1.59 
,05    1,53 

L,A6  ,38 
,83      ,3a 

,39      .93 

.08    2.96 

2.22 


1.89 


.62 
1.10      .20 
.01    1.25 


T 

1.90 

2.07 

1.79 

.38 

2,06 

T 

1,60 

,05 

« 

2.17 

1,92 

.55 

2,20 

.10 

2,32 

.07 

.78 

1.20 

1.89 

.17 

1.6A 
.10 
,03 


2.60 
1,94 
.27 


1.89 
2.17 
1.33 


2.21 
2.00 
1.86 


1.69 
.34 
1,64 

2.15 


,A6 


13 


14      15 


.69 

1.41 

T 

1.06 

.50 

.62 

.07 

2.24 

.95 

,01 

1.46 

T 

1.77 

2.05 

T 

1.75 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23   24 

25 

26 

27   28  1 

29  {  30 

31 

.44 

,90 

.11 

.36 

,05 

T 

.41 

•  89 

.02   ,34 

,05   ,44 

.10   .02 

,08 

T     .17 

.06 

.28   .01 

.09.  ,03 

.07   .06 
.31 
.63 
.34 

.92 

.17 

.31 

.02 

.11 

.92 

.01 

.12 

T 

.01 

,05 

T 

,22 

.08 

.15 

,28 

,07 

,17 

.14 

T 

.21 

.01 

.19 

.OT 

.10 

,02      T 
.08      .06 

,09      .05 


.10 
,02 


,06    1,01       ,19 


.06      .55 

,25       T 


1,70 

1,65 

,94 

2.11 

.14 

1.10 

1.12 

1.49 

.08 

2.06 

2.31 

1.90 

T 

1.67 

.15 

1.42 

1.67 

1.97 

1.90 

2.35 

1,95 

.08 

l.U 

1.36 

2.20 
2.27 
1.20 

1.84 


,22 

.09 

20 

.60 

,07 

.35 

.43 

69 

.61 

1,18 

.17 

28 

1.70 
1,97 

.17 

1.15 

.29 

.82      .62      .80      .04 


I*  toUowing  SlatlOD    Indax 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHEASTERN 


BETHEL  »  H 
SLOOKf lEtD 
CANAAN 

Chelsea 
danville 

ENOSeuRS  FALLS 

(JILHAN 

"C  INDOE  FALLS 

HIOOLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVtLLE  Z 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READIN(i  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

•AITSFIELD  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLIN6T0N  UB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEwFANE 
PERU 

READSeORO  I  SSE 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WAROSBORO 
WHITINGHAM  z    w 
WOODFORD 
WOODSTOCK  i    E 


*.2« 
t.29 
2.92 
li23 

LOT 


1.01 
«.!« 
J. It 
2 

»•»» 
*i29 
9.6T 
2.9T 
2.9« 

A. 63 


Day  of  Month 


4.99 
9.39 

6,9A 


■2T  2.00 

.12  1.92  ,28 

.3T  1.A5 

.83  .02 


.49 

.00 

.19 

.89 

.37 

•  OT 

.06 

.13 

.OA 

.21 

•  Ok 

13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.13   ,03   .02 


1.08 

.51 

1.01 

.86 

2   .SA 

.30 

8  1. 00 

,27 

i.<.e 

,31 

1.36 

.38 

1.27 

.11 

1.15 

.70 

1.17 

.60 

I.IA 

,19 

l.AO 

,79 

1.27 

,96 

1.08 

.60 

.5A 

.38 

11  1 

.36 

.29 

5» 

.96 

.19 

.8S 

.46 

08  1 

.66 

.29 

<.0  2 

,15 

,18 

.58 

,34 

.21 

07  2 

.11 

.06 

.<.« 

.17 

,03 

18 

.16 

.04 

,04 

.77 

,10 

,03 

.70 

,11 

,03 

1.25   .13 

1.20 
1.25   ,20 

1,73  ,01 
1,51  ,07 
1,50   ,19 


,23 
,29 
.28 
.24 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

■w  a 

StatiOD 

3    O. 

1 

i 

1  . 

g   1 

a    1 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

H 

8 

o 

0> 

oi  s 

1 

ill 

id 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  W6  AIRPORT 

33 

2.2 

12.1 

3B+  + 

35 

15 

75 

76 

58 

66 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

15 

. 

6.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

33 

2.7 

9.0 

28 

SW 

30 

84 

84 

51 

68 

5 

3 

3 

0 

2 

1 

14 

62 

6.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

26 

W 

23 

- 

84 

61 

- 

4 

3 

1 

4 

0 

1 

13 

60 

6.4 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

87 

58 

72 

5 

2 

6 

2 

0 

0 

15 

_ 

6.0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

26 

2.2 

7.8 

31 

w 

23 

89 

85 

60 

78 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

8 

69 

5.3 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  WB 

- 

- 

39 

SE 

04 

- 

- 

- 

- 

5 

1 

4 

1 

1 

0 

12 

64 

BOSTON  WB  AIRPORT 

26 

1.6 

11.5 

30 

w 

30 

75 

72 

55 

66 

1 

1 

5 

1 

1 

0 

9 

64 

5.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

35 

0.4 

11.5 

30 

SW 

23 

90 

85 

70 

87 

2 

4 

5 

3 

0 

0 

14 

56 

6.6 

PITTSFtELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

4 

0 

0 

2 

10 

_ 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

30 

4.0 

9.6 

33++ 

29 

23 

81 

79 

57 

72 

6 

1 

3 

1 

2 

0 

13 

_ 

5.6 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

30 

1.6 

5.3 

30 

w 

23 

96 

95 

60 

83 

7 

0 

1 

1 

2 

1 

12 

60 

5.7 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

1 

8 

4 

2 

2 

0 

17 

32 

7.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

3 

3 

1 

0 

11 

. 

5.8 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

29 

1.9 

9.7 

29  +  + 

25 

23 

82 

79 

53 

71 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

15 

59 

6.1 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

21 

2.0 

8.3 

24 

NW 

24 

89 

90 

60 

75 

4 

6 

2 

2 

1 

0 

14 

60 

6.5 

S«e  releieoce  nolea  loUowing  Siallon    Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1966 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDQE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAuG  DAM 
NIGWAH  RESERVOIR 

«     «     tt 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  W8  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 

•     ft     * 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


69   93   76 
62   56   60 


85   85 
55   64 


85   88 
55   60 


91   8» 
56   63 


91   75 
57   59 


95   75 
60   62 


85   90 
50   56 


87   82   87 
61   56   64 


90   85 
56   63 


69   66   66 


85   91 
62   56 


66   76   74 


66   76   77 
55   59   54 


60   54   61 


72 

53 

80 

55 

78 

55 

71   68   78 
52   53   56 


70   80 
51   60 


71   81 
56   62 


72   81 
55   57 


63   83 
59   57 


70   71 
56   56 


70   74 
56   54 


71   81 
55   57 


73   83 
56   61 


81   76 
57   52 


72   82 

56   57 


57   52   56 


82 
63 


78   72   73 
46   48   52 


75   75 
54   43   47 


10   11   12 


78 

81 

74 

51 

53 

49 

73 

76 

71 

63 

54 

66 

76 

71 

77 

49 

49 

46 

69 

70 

71 

72 

4S 

50 

53 

54 

79   74   76 


76   75   70 
49   53   56 


76   78 
56   63 


77   74   73 
48   55   56 


52   53   43 


73   78 
53   56 


80   75   74 
60   48   35 


79   74 
62   52 


81   74 
51   48 


86   77 
66   62 


74   81 
47   48 


72   76 
56   58 


SO   75 
53   56 


82   75 
50   50 


74   78 
50   51 


83   80 
61   54 


74   81 
62   50 


81   76   70 
66   66   47 


Day  of  Month 


72   71   63 
44   60   64 


72   70 
40   47 


75   75   66   73 

56   56 


74   73   70 


64   68   64 


70 
65 


73   69   76 
53   58   59 


70 
51 


63   73   76 
35   36   44 


68   70   72 
38   40   46 


72   64   75 
38   38   45 


63 
53 


72   72   56 


77   75 
47   47 


73   77   76   75 
38   42   43   48 


64   74   78 


60   65 
45   48 


37 

39 

45 

50 

61 

49 

68 

74 

78 

77 

63 

59 

40 

43 

46 

54 

50 

50 

70 

78 

Bl 

79 

65 

68 

42 

41 

49 

52 

53 

50 

75   66   70 
36   35   40 


70   63   70 
40   40   47 


67   73 
42   39 


67   75 
41   40 


70   71 
39   47 


46   49   54 


65   71   76 
46   44   50 


39   42   42 


77   66   56 


43   49   49 


72   76 
54   50 


74   72 
51   51 


76   64   70 
61   58   58 


74   59   64 
54   54   53 


63   63   57 


65   63   56 


69   67 
50   43 


67   63 
48   40 


70   66 
63   49 


66   70   66 


64   66   63 
60   51   45 


69   62 
48   44 


66   64   64 
50   60   44 


69   67   64 
46   50   43 


66   72   67 


76 
55 

59 

55 

68 
53 

68 

59 

69 
62 

77 
42 

76 

63 

68 
51 

68 
51 

63 
61 

75 

50 

71 
63 

56 
61 

68 
53 

69 
50 

'5 
49 

68 
52 

68 
52 

69 
55 

70 
51 

71 
62 

70 
52 

64 
61 

69 

61 

69 
49 

62 
45 

68 

59 

69 
62 

62 

50 

63   61 
36   37 


60   63   62 
39   34   32 


66   64   60 
36   30   31 


28   29   30   31 


68 
63 


66   65   66 


62 
52 


62   66   63 
35   48   51 


64   60   68 
48   60   51 


65   64   60   63   61   67 
43   35   36   49   64   55 


67   67   65 
44   39   37 


60   60 
39   38 


69   67   65 
53   46   48 


66   66   69 


69 
56 


62 

64 


63   61   68 


66  63  72 

65  54  53 

63  61  66 

49  52  51 


68 
52 


62 
61 


65   65   72 

55   60   60 


65 
37 

61 
40 

63 
53 

60 
64 

70 
56 

66 
40 

62 
42 

62 

50 

69 
66 

68 
40 

66 
39 

60 
45 

61 
56 

66 
36 

62 

37 

62 

49 

70 
65 

66 
33 

63 

51 

60 
63 

71 
52 

72.8 
48.6 


68.5 
49.8 


70.8 
47.7 


66.5 
47.2 


70.8 
49.6 


70.0 
49.3 


70.9 
47.3 


71.5 
50.6 


72.2 

50.1 


72.1 
46.0 


69.6 
50.9 


71.3 
60.6 


73.1 
50.5 


70.5 
50.3 


73.6 
49.3 


71.7 
46.9 


74.0 
58.6 


71.3 
52.4 


71.5 
54.2 


73.0 
51.2 


73.0 
50.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLANU 
SEPTEMBER    1966 


Station 


NORTHERN  01 

8RASSU'    DAM 

BRIBGEhATER 

CARIBOU  W8  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

5REENVILLE 

HAVNESVILLE 

HOULTON  FAA  4P 

HOULTON 

JACKMAN 

L0N5  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  «P 

OOUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESOuE  ISLE 

R1P05ENU5  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AU&USTA  FAA  AIRPORT 
(SaANGOR  DOW  FIELD 
8RI0GTON  1  NNW 
CORlNNA 

EAST  SANGERvILLE  5  SE 
FARMIN6T0N 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWI5T0N 
MAOISCN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


78   5«   65 

46   4*   37 


78   73   67 
42   52   34 


33   44   48 


71   66   65 


67 
38 

65 
38 

80 
44   53   34 

73  76   77 
43   45   49 

74  74   76 


75   78   75 
39   42   49 


73  79  68 

48  55  43 

73  79  57 

38  50  39 

72  81  60 

37  46  34 

72  79  66 


40 
56 


82 

83 

69 

57 

53 

55 

49 

44 

81 

82 

70 

63 

50 

54 

50 

42 

85 

84 

76 

59 

55 

54 

53 

48 

80 

81 

68 

60 

44 

50 

48 

39 

78 

76 

65 

59 

41 

52 

52 

33 

80 

83 

84 

69 

41 

46 

52 

36 

81 

84 

76 

60 

47 

48 

51 

39 

76 

80 

78 

70 

49 

54 

45 

39 

78 

83 

85 

62 

53 

47 

48 

43 

81 

64 

70 

59 

54 

54 

53 

47 

84 

81 

76 

70 

44 

48 

53 

38 

62   73   69 
38   47   45 

60   55   69 


70   78   81 
42   37   40 


69   77   79 


69  70  71 

43  45  46 

67  66  73 

43  38  40 

63  69  74 


48   49   50 


66 

74 

46 

47 

58 

70 

45 

47 

65 

69 

33 

40 

64 

69 

29 

38 

60 

71 

40 

42 

66 

68 

46 

24 

77 

73 

54 

52 

75 

67 

56 

53 

76 

75 

50 

50 

76 

71 

52 

48 

73 

68 

52 

45 

61 

77 

44 

41 

75 

73 

48 

51 

64 

73 

50 

51 

56 

76 

46 

44 

74 

77 

52 

52 

77 

73 

51 

44 

69  73   78 
51   52   56 

70  77   81 


73  69  74 

37  37  37 

70  69  75 

46  46  49 

73  70  79 

46  39  42 


71   76 
53   49 


72   76 
54   49 


74   91 
49   48 


71   76 
47   46 


75   75 
51   49 


76   77 
42   39 


73   76 
45   43 


70   71 
50   52 


76   74 
41   43 


72   76 
54   50 


70   79 
48   43 


80   60   62 


76   74   67 


71   79 
44   4  7 


79   75 
48   46 


79   60 
50   35 


63   72 
41   36 


82   62 

50   37 


79   73 

SO   47 


77   75 
50   43 


76   77 
46   49 


32 

75        66 
43   46   34 


80   78 
55   59 


92   64 
68   44 


75   76 
46   47 


80   73 
57   43 


90   76 
52   48 


78   79 
53   45 


80   79 
46   45 


SO   80 
45   43 


76   78 
50   42 


60   79 
47   48 


66   71 
49   42 


74   71 
53   41 


73   69 
54   36 


73   66 
50   37 


83   83   69 
45   60   32 


90   70 
53   35 


80   64 
51   42 


45   49   36 


70   70 
55   43 


79   73 
65   36 


74   67 
45   49 


72   67 
52   55 


70   69 
53   45 


72   63 

49   45 


74   68 
43   55 


72   69 
43   49 


66   60 
62   43 


72   62 
42   35 


70   59 
54   46 


73   65 
53   55 


76   72 
39   50 


72   64 
39   50 


71   72 
41   50 


72   66 
42   52 


67   60 
54   47 


70   67 
42   56 


68   61 
52   54 


70   65 
52   65 


74   69 
45   52 


74   75 
40   59 


74   69 
29   50 


77   70 
39   55 


74   70 
35   54 


74   67 
46   61 


72   67 

47   55 


73   67 
46   49 


74   69 
37   52 


71   65 
35   52 


71   76 
34   46 


72   66 
41   60 


67   73 
38   41 


70   73 
38   41 


44   51   49 


75   68 
39   39 


62   56   64 
36   37   37 

61   69   71 


60   65 
41   39 


55   62 

34   35 


63   66 
34   34 


56   65 
39   33 


57   67 

36   36 


61   69   73 


59   66 

40   40 


69   63 
42   40 


34  39  46 

60  56  66 

39  36  39 

64  56  68 

36  33  37 


60   56 
42   36 


59   67 
40   38 


62   56 
33   37 


58   67   72 


59   67 
39   42 


58   57 
38   40 


64   56 
37   33 


61   57   65 
38   38   36 


62   55 
41   34 


64   71 
42   43 


63   72 

43   40 


66   73 
41   40 


62   71 
37   36 


60   69 
40   36 


64   70 
37   32 


64   73 
38   36 


60   62 
43   37 


65   73 
45   42 


64   71 
41   37 
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60   60 
28   29 


61   66 
27   27 


60   66 
30   30 


60   65 
24   25 


50   60 
24   23 


59   66 
30   29 


61   62 
28   26 


62   66 
26   25 


60   66 
31   29 


58   64 
30   29 


60   62 
26   26 


51   59 
29   29 


63   60 
36   33 


60   62 
32   '2 


62   64 
33   36 


50   59 
29   30 


61   63 
33   33 


60   66 
27   26 


61   62 
33   35 


56   60 
24   25 


58   59 
26   24 


60   63 
36   36 


61   62 
28   28 


61   61 
38   33 


62   62 
34   32 


64   61 
37   35 


62   63 
32   29 


58   60 
29   28 


77   65 
28   27 


63   61 
34   31 


67   62 
34   33 


62   60 
40   36 


62   57 
34   33 


22   23   24 


62   60   54 

30   47   41 


62   60   52 

41   50   43 


58   70 
43   43 


64   63   50 
34   41   37 


63   59   54 
44   46   42 


59   67   46 
44   42   36 


62   61   53 

38   50   39 


61   58   51 
44   47   39 


42   46   39 


61   62   61 
28   46   39 


56   62   53 
36   44   39 


66   66   56 
40   46   32 


64   68   57 
34   44   44 


63   60   52 
47   46   41 


58   64   49 
34   49   38 


61   61   52 
42   50   39 


62   58   51 
42   50   42 


63   59   54 
45   45   43 


66   59   56 
26   43   39 


66   61   57 
26   44   30 


64   63   53 
39   48   40 


66   60   58 
36   49   43 


64   63 
49   47 


63   62 
53   46 


60   61 
46   52 


65   63 
45   52 


63   62 
46   50 


62   59 
31   46 


65   61 
38   61 


56   64 
33   51 


62   63 
50   52 


59   60   54 


47   50   49 


50   53 

33   33 


47   50 
35   33 


48   50   55 
36   36   31 


54   56 
33   39 


46   50 
34   37 


54   51 
39   35 


49   52 
32   26 


51   52 
35   39 


48   50 
35   36 


46   47 
32   37 


51   47 
32   30 


50   51 
34   34 


28   29   30   31 


56   67   59 
37   37   34 


56   60 
35   32 


59   60 
36   32 


56   60 
35   26 


54   57 
33   26 


58   57 
29   26 


56   59 
30   27 


61   58 
28   25 


59   60 
38   34 


56   58   58 


62   59   57 

40   40   45 


56   53 

36   41 


57   57 
24   26 


SB 

37 


66   56   65 

46   42   47 


60   64 
29  I  43 


66   63 
41   49 


59   63 

41   47 


55   62 
35   47 


57   62 
38   44 


65   55 
33   35 


57   66 
41   46 


66   60 
40   45 


63   53 

42   44 


55   65 

45   49 


58   65 
39   48 


64,1 
36,4 


66,7 
36,2 


63.1 
40.2 


65.8 

37,0 


63,3 

36,2 


63,9 

40,0 


64,2 

37,9 


66.8 
35,3 


63,9 

39.8 


65,1 
41,0 


65.7 
38.0 


62.9 
38.3 


63.7 
39.4 


66.1 
41.7 


65.9 
42.9 


62.6 
38.5 


65.2 

43.6 


65.1 
41.0 


64.7 
42.0 


64.3 
36.0 


64.4 
32.8 


64.2 
39.7 


6«.2 
37.8 


67.2 
45.9 


67.0 
46.3 


68.8 
45.9 


67.7 
42.5 


66.0 
42.1 


69.7 
38.1 


68.6 
42.5 


67.0 
43.6 


68.7 
40.4 


68.1 
47.3 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1966 


Station 


Day  of  Month 


MAINE 

OLD  TOWN  F4A  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NOt  2 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

COASTAL  0 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPOHT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


82   TO 
51   43 


81   76 
50   46 


81   62 
50   53 


81   66 
51   54 


78   66 
48   41 


85   82 
52   53 


87   63 
47   52 


SO   80 
44   46 


S3   82 
52   46 


52  79 

53  55 


86   86 
52   52 


77   88   66 
55   55   51 


47   48   45 


87   62 
56   55 


87   62 
49   51 


76   66 
52   49 


68   63 
51   47 


54   75   75 


75   75 
51   46 


70   72 
48   51 


76   76 
51   54 


77   77 
50   48 


75   77 
49   49 


66   71 

50   40 


67 
50 


62   74   65 
54   53   53 


73   7T   82 
50   43   45 


66   72   76 


5S   78   73 
42   53   50 


71 
56 


47   54   53 


71   75   79 
47   39   41 


70   75   79 
53   42   37 


73   78   82 
50   45   45 


72 

45   42 


69   71   76 
49   40   41 


60   75   81 
50   46   49 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


76   79 
53   53 


67   75   74 
52   48   48 


74   77   60 
54   48   48 


58   77   78 
50   49   48 


74   76   78 
49   49   49 


69   74   76   77 
56   54   53   54 


82   67   68 
49   38   33 


78   76   63 
48   40   34 


75   75   77 
48   47   48 


74   75   76 
51   48   48 


81   67 
50   43 


81   68   71 
54   46   37 


79   66 
49   30 


81   79   65 
49   49   35 


83   61   70 
49   54   36 


80   60   70 
45   44   35 


82   79   65 
44   38   30 


74   79   76 
42   40   38 


38   52   49 


75   66 
41   51 


76   67 
41   52 


72   70 
36   50 


72   70 
34   44 


74   70 
41   52 


72   65 
38   47 


68   74 
34   40 


63   73 
38   35 


56   67 
39   34 


64   73 
38   37 


63   72 
43   36 


60   69 
38   32 


61   68 
43   33 


66   74 
40   37 


63   73 
34   35 


60   62 
38   32 


62 
30 


79   76   77 


79   68 
57   39 


82   72   70 
57   49   44 


65   63 
52   43 


81   80 
49   53 


74   69 
53   40 


74   69 
54   50 


71   68 
48   41 


72   63 
54   43 


67   66 
54   57 


72   72 
40   51 


66   67 
56   52 


70   66 
43   51 


65   62 
53   55 


66   66 
46   52 


54   57   39 


77   83   73 
50   46   37 


70   66   61 
45   54   56 


66   67 
40   42 


76   75 
40   42 


64   73   71 
44   42   48 


62   66   69 
46   39   42 


64   73   70 
43   38   41 


60   66   71 
39   40   39 


63   72   72 

40   41   45 


66 

68 

54 

50 

67 

69 

52 

50 

66 

61 

54 

54 

69 

67 

53 

59 

71 

71 

44 

56 

64   71 
44   45 


63   71 
37   38 


64  72  70 

40  40  43 

68  70  74 

42  36  43 

68  76  76 

32  34  39 


57   64 
31   30 


63   59 
34   33 


61   60 
33   32 


62   64 
26   29 


62   65 

34   30 


65   63 
33   32 


60   57 
33   30 


57   62 
32   30 


58   68 
33   33 


59   57 
35   35 


65   62   57 


59   54 
44   40 


57   53 
45   40 


59   54 
49   41 


62   55 
52   39 


65   64   65 
49   35   33 


59   64 
46   41 


60   62 
39   36 


67   59   63 
39   36   36 


66   64   58 
50   53   41 


64   57 
41   38 


63   57 
51   33 


60   63 
52   43 


64   63   60 
50   49   46 


67   66 
52   50 


66   59 
48   46 


59   63   58 
45   53   44 


63   59   62 
39   53   44 


58   61 
30   29 


55   56 
34   30 


58   60 
32   29 


57   59 
34   29 


55   57 
35   25 


28   29  30  31 


50   37   50   51   52   41 


56   59   56 
52   42   42 


51   40   34 


59 
41 


65   57 
49   46 


69   65   59 
56   46   39 


65 
53 


70   68   66 


70   70   60 


58   56 
44   36 


59   59 

38   37 


60   57 
36   33 


60 
32 


58   66 

36   47 


64   59   56 
42   38   44 


64   54   62 
41   34   45 


64   54   64 
43   34   46 


63   62   59 
35   36   43 


64   62   60 
37   39   43 


68   66   66 
45   41   48 


69   52   65 
40   40   43 


60   66   59 
27   39   41 


61   64   66 
26   40   43 


59   63 
43   46 


64   59 
41   43 


66   56   68 
50   46   50 


63   57   61 

45   47   46 


41   44   49 


60 
41 


61   60   66   65   63   66 

41   40   39   49   47   49 


62   61 
38   33 


53   67 

46   47 


43   44   49 


69   66   68 
35   46   49 


67,7 
41.6 


65.3 

41.0 


66.4 
42.6 


66.7 
43.5 


67.6 
39.3 


67.4 
41.0 


70.9 
44,9 


66.9 
4t.2 


67.0 
37.9 


69.6 
42.6 


66.7 
47.8 


70.0 
45.2 


68.4 
46.2 


64.3 

46.6 


67.7 
46.0 


67.6 

43.0 


67.9 
46.7 


67.3 
50.0 


67. « 
46.3 


71.6 

47.1 


71.2 
41.2 


See  RefereQce  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1966 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIOHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
ST0CKBHID6E 
WEST  GRANVILLE 

ft      *      tt 
CENTRAL  0. 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  MB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

east  6rimfield  dam 
fitchbur6  2  5 
framinsham 
haverhill 
lawrence 

LOWELL 

READINQ 

SHEL8URNE  FALLS 

SPRINOFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


MAX 

85 

82 

87 

77 

57 

75 

MIN 

58 

53 

56 

54 

53 

47 

MAX 

79 

83 

85 

65 

60 

78 

Mm 

56 

57 

57 

50 

50 

50 

MAX 

85 

83 

84 

69 

55 

73 

Mm 

58 

54 

55 

53 

52 

48 

MAX 

87 

88 

87 

69 

56 

78 

Mm 

40 

49 

52 

54 

51 

49 

MAX 

8* 

86 

77 

56 

73 

72 

MIN 

56 

62 

53 

52 

48 

48 

MAX 

82 

86 

85 

66 

74 

75 

MIN 

56 

51 

50 

54 

55 

48 

MAX 

83 

85 

78 

58 

75 

75 

Mm 

59 

54 

58 

54 

55 

49 

MAX 

93 

83 

80 

62 

74 

73 

Mm 

61 

61 

56 

51 

53 

53 

90  88 

46  61 

84  88 

48  54 

92  69 

53  53 

87  84 

46  59 

90  68 


90   90 
60   60 


84   82   90 
58   60   60 


90 
56 


89 
56 

92 

57 

82 
58 

85 
56 

89 
56 

92 
57 

88 
55 

93 

50 

90 
60 

87 
52 

87 
62 

92 

60 

96   89   90 
56   51   53 


82  89  72 

55  55  57 

88  92  83 
58  55  59 

89  93  85 
55  55  59 


76   92 
63   66 


79   78 
49   52 


58   74 
50   49 


80   79 
54   52 


75   74 
54   42 


78   78 
59   61 


65   76 
52   55 


78   80 
58   58 


60   76 
52   56 


64   78 
50   53 


58   80 
51   52 


70   80 
53   59 


82   82 
57   55 


60   60   80 
55   55   57 


56   79 
52   51 


77   78 
54   52 


78   80 
56   55 


81   81 
59   57 


80   82 
57   53 


75   74 
56   57 


70   79   80 


75   69   74 
49   45   45 


70   75 
42   44 


48   44   47 


77   74   75 


71   75   74 
48   44   47 


72   73   74 


63 

61 

81 

77 

52 

58 

56 

54 

62 

81 

81 

77 

52 

57 

56 

52 

64 

81 

61 

■"7 

50 

54 

51 

46 

70 

58 

77 

77 

54 

52 

49 

46 

77   79 
44   45 


72   73 

45   46 


76   76 
41   49 


75   76 
41   43 


71   72 
56   55 


75   75 
49   52 


76   69 
49   36 


75   72   67 

50   54   44 


76 

71 

51 

40 

79 

72 

46 

37 

68 

70 

43 

38 

49   48   35 


72 

76 

54 

55 

63 

72 

56 

52 

75 

76 

46 

49 

77 

78 

47 

49 

78 

77 

54 

55 

78 

80 

51 

52 

77 

79 

54 

54 

76 

80 

53 

53 

76 

78 

47 

50 

74 

78 

44 

46 

76 

77 

53 

54 

75 

76 

46 

48 

77 

79 

47 

49 

75 

74 

48 

50 

77 

78 

46 

50 

79 

80 

46 

48 

72 

72 

54 

54 

72 

74 

60 

60 

76   74 
48   36 


78   69 
50   35 


72   71 
51   40 


79   72 
43   31 


71   71 
55   50 


60   74 
53   40 


76   70   59 
50   50   54 


71   61 
47   52 


73   63 
47   52 


70   70   70 
41   46   57 


71   67   66 
52   54   47 


71   70   65 
45   47   54 


80 

73 

63 

46 

60 

61 

57 

47 

81 

72 

51 

37 

87 

75 

56 

40 

85 

74 

60 

45 

78 

75 

60 

43 

79 

74 

55 

46 

73 

75 

53 

44 

74 

74 

42 

37 

80 

73 

49 

39 

73 

74 

54 

45 

84 

72 

60 

37 

72 

72 

48 

39 

73 

73 

55 

38 

75 

76 

54 

36 

82 

76 

56 

37 

69 

68 

52 

50 

74 

69 

56 

53 

49   54   57 


42   49   52 


77   76   69 


46   47   46 


75   73   66 
39   45   52 


74   66   75 
55   56   46 


39   49   54 


74   67 
57   57 


68   56 
40   40 


32   33   39 


61   70   75 
36   37   40 


60   70   73 
34   46   49 


68  73  77 
31  37  42 

69  61  70 
31  34  34 

66  74  78 

38  37  48 

64  72  75 


41   50   56 


39   40   44 


35  35  40 

66  73  76 

45  46  43 

72  68  73 

35  36  39 

64  74  76 
39  39  42 

65  75  78 
37  36  45 


66   71 
48   51 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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70   56 
48   36 


76   74   58 


76   61 
47   45 


59   51 
45   45 


75   60 
50   47 


74  58  52 

54  47  45 

73  72  55 

50  45  44 


76   69   62 
47   49   42 

74   69   59 


77   59   68 
56   56   46 


67   66   64 


77  66  62 

47  47  42 

77  64  57 

53  50  47 

77  69  58 

45  48  38 

75  63  57 


'1 

60 

50 

49 

73 

63 

51 

49 

67 

65 

43   46   37 


67   68   54 


68   63   62 
57   54   55 


52   44 
64   62 


62   60 

50   44 


60   64 
51   43 


58   52 
46   36 


62   56 
51   46 


59   54 
47   42 


44   63   44 


68 
43 


54  65  64 
47  51  43 

71  67  61 

55  49  45 

65  65  63 

45  62  42 

68  66  59 

52  47  43 

73  66  60 

54  51  42 

73  68  61 

54  54  48 


74   68   62 


56   59 
38   31 


39  36  33 

55  57  57 

40  33  31 

56  61  63 
34  29  29 

56  60  62 

36  33  31 


59   64 
33   31 


55   57 
39   32 


62   61   64 
43   39   30 


60   61 
41   40 


58   60 
42   33 


59  58 

45  41 

59  61 

37  34 

62  63 
42  33 

60  69 

42  36 

65  66 

43  39 

69  68 

44  41 

63  65 
42  40 

63  64 

38  35 

58  58 

36  32 

65  65 

42  41 

57  59 

36  31 

61  63 

37  35 


60  64  62 

35  30  29 

64  65  64 

36  32  29 

63  64  69 

36  34  30 

58  58  59 

39  40  37 


28   29   30   31 


65   61 
46   48 


62 

64 

60 

32 

48 

49 

63 

66 

63 

31 

44 

49 

64 

59 

62 

46 

49 

48 

63   62   54 

47   46   42 


74   67 
52   43 


68   63   69 
49   52   50 


60 
51 


67   63 
51   52 


66   68 
54   52 


60   66   62 
44   52   52 


67 
53 


71   64   69 


63 
52 


67   62 
42   50 


68   67   68 
39   52   55 


65   61 
43   50 


64   66 
43   51 


70  67  70 

46  51  53 

70  69  70 

48  51  52 

65  60  64 

47  50  50 


66   62   71 
54   55   55 


68.5 
45,7 


67.0 
45.9 


67,9 
45.1 


70.4 
43,6 


69,4 
45,4 


67.2 
46.5 


67.7 
48,3 


73,4 
45,3 


67,9 
43.7 


70,9 
46,6 


69.4 

43,7 


69.1 

51.8 


70.5 
47.5 


71.6 
52.5 


68.0 
50.4 


71.4 
44.7 


72,7 
47,1 


74,2 

49,6 


73,7 

50,3 


72,8 

50,6 


72,4 
49,6 


71,6 
45,1 


70,6 
44.6 


72,1 
50,4 


70,0 
44,4 


70.5 
46,7 


70,5 
47,2 


73,1 
47.4 


74,2 
47.3 


67,1 
49,3 


70.6 
56,2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
SEBTEMBER    1966 


Slallon 


HASS4CHU5ETTS 

apOCKTON 

EAST  WAPEHAM 

EDGABTOWN 

FALL  PIVER 

HINOHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCkPORT  I  E5E 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

HOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•      •      » 
NORTHERN  0 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  5SW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

»      •     • 

southern 
slackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


82   90 
59   51 


78   88 
60   54 


82   73 
63   56 


82   88 
60   61 


75   84 
62   48 


St   5* 

73   S3 
56   55 


71   81 
52   60 


69   77 
55   61 


67   70 
56   57 


71   81 
55   64 


68   80 
53   60 


62   76 
50   59 


70 
51 


81   74 
57   52 


50   47   48 


80   71   68 


62   79 
48   56 


70   70   72 
50   52   63 


78   91   76 


63   63 

78  72 
60   52 


73   89 
60   51 


75   89 
59   51 


72   89 
62   62 


72   82 

59   68 


63   71 
54   54 


63   78 
61   57 


65   70 
55   55 


62   71 
49   56 


64   78 
51   51 


7*   80 
58   60 


72   70 
55   57 


70   79 
55   63 


10  I  11  1  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  130131 


77   77   70 
59   59   59 

70 
53 


80   75 
50   48 


75   74   70 


81   78 

61   57   66 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


75   73   68 


78   82   70 


71   75   76 
47   49   50 


70   70 
51   48 


53   73 
49   45 


71   67   71 
55   56   5* 


72   71 
43   40 


71   72 
48   42 


80   72 
59   47 


75   73 
55   47 


70   70 
52   42 


75   68 
61   36 


82   71 
58   40 


70   69 
46   45 


7  7   74 
58   53 


79   78 
59   42 


79   72 
51   36 


82   74 
54   41 


71   70   69 
39   41   51 

71 


72   65 
50   53 


71   68 
46   47 


53   55 

74   70 


68   69   65 


72   65 
46   58 


66   66   70 
50   51   57 


65   74   76 
43   33   43 


72   76 
39   49 


66   66   71 
49   42   45 


67   74 
42   46 


58   62 

70   72 


71   68 
56 


77   75   73 
62   57   59 


71   75 
43   43 


72   67   76 


65   72   76 


67   67 
59   50 


78   71 
61   48 


70   70 
53   50 


72   72 

47   39 


71   72 
63   58 


69   69 
52 


70   71 
45   55 


65   66 
55   58 


71   70   66 
55   56   51 


72   67 
54   55 


71   67 
59   59 


65   72   75 
47   39   46 


65   68   70 
51   35   61 


70   76   78 
40   39   46 


63   68   70 
41   40   52 


66   74   78 
45   61   59 


67   64   75 
44   36   45 


65   68   70 
51   50   51 


68   66   72 
42   36   43 


59   67   69 
46   47   54 


69   69   71 
43   44   48 


72   76 
50   59 


75   65   66 
48   46   34 


77   65   68 


85   88   65 


47   49   45 


49   49   42 


86   88   77   69   79   79 
49   46   57  I  42   47   49 


50 

36 

36 

68 

62 

70 

46 

43 

40 

68 

72 

75 

40 

37 

37 

41 

51 

54 

35 

35 

46 

68 

65 

71 

44 

43 

44 

74 

71 

74 

46 

43 

46 

78 

73 

78 

44 

41 

42 

74 

76 

79 

44   45 
30   30 


67   62   65 
39   48   47 


65 

49 


65   73   77 
41   36   46 


71   76 
47   53 


70   61   61 
49   42   41 


74   60   59 
55   53   51 


76   74   59 
53   56   55 


75   59   62 
55   53   49 


65   62   59 
56   52   46 


74   63   58 
49   54   42 


76   61   58 
55   46   37 


70   56   60 
56   52   51 


76   60   66 
58   56   55 


74   70   60 
54   54   54 


75   64   61 
40   51   51 


77   74   59 
52   65   48 


62   60   60 
56   52   51 


70 

58   51   45 


74   60   64 
58   56   56 


77   74 

69   68 


72   59   62 

54   46   43 


73   65   60 
54   65   53 


72  67  61 

58  49  44 

69  67  60 

59  49  46 

66  70  68 

55  67  48 

72  66  61 
61  62  48 

73  68  61 


73 
55 


69   66 
59   53 


68   70 
62   54 


66   72 
56   56 


70  66  64 

66  56  51 

67  TO  68 
52  54  44 


66   65 
45   40 


65   63 
46   43 


64   64 
41   32 


65  61  70 

51  52  50 

64  59  69 

50  54  54 

61  61  60 

42  52  54 


63   59 
51 


53   53 

61   TO 


63   61 

51   46 


44   40   32 


62   65 
43   34 


68   66 
62   52 


64   60   74 
54   56   56 


44   45   46 


79   76   79 
46   45   47 


50   45 
36   37 


67   59 

40   50 


72 
43 


60   69   70 


68 

72 

67 

59 

55 

38 

42 

45 

44 

27 

62 

72 

73 

64 

57 

34 

36 

39 

37 

30 

66 

70 

63 

60 

68 

37 

44 

46 

39 

30 

50   49   37 


65 

37 


45   42   40 


63   64 
43   40 


49   46   44 


35   41 

16   32 


61   60 
37   38 


63 

30 


61  59  51 

47  46  34 

54  64  53 

31  49  38 

64  58  50 


45   43   34 


65   60 
51   63 


75   75 
54   54 


65   59 
50   53 


63   61 

50   54 


66   60 
52   56 


66   65 
45   51 


65   60   69 
51   54   54 


69 
52 


63   60 
52   55 


64   61   56 


41 
30 


40   47 

B2  74  73 
47  59  36 
See  Relerence  Nolea  FoUowing  Station  Index 


69  65  76 

35  33  37 

65  74  77 

40  36  45 

67  74  77 

29  32  36 


75   60   61 
47   45   30 


66   63 
51   40 


53 

31 


54   67 
27   25 


60   55   59 
40   33   45 


60   55 
35   35 


56   58 
35   46 


47   46   37 


36   35   29 


60   58 
31   26 


57   57   61 
30   26   30 


62 
30 


57 
35 


3S 

26 


61   65   59 
30   40   42 


68   61 
36   41 


57 
26 


63   62   63   69   60   66 
36   36   30   29   39   49   50 


65 
51 


52   63 
33   46 


70,8 
46,4 

69,6 
50,6 

70.1 
52,4 

71.6 
53,5 

70,5 
60.0 

70.0 
49,5 

72,7 
48,9 

47,7 
50,7 

72,4 
56,9 

70.7 
50.1 

71.1 
51.5 

71.4 
46.9 

67.2 
52.8 

71.7 
51.4 

70.6 
55.1 

71.4 
54.8 

70.6 
48.4 

70.5 
56.5 


64.2 

41.6 


65.6 
39.5 


63.7 
42.5 


64.3 
37.8 


62.6 
37.6 


65.6 
39.1 


42.4 
31.2 


61.9 
39, a 


67,6 
42.3 


69.5 

40.6 


69.8 
44.2 


67.7 


71.0 
43.7 


*  ^IMSfcj^y^''''i^Rtf^^SlM^^^Btl^y 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLmhO 
SEPTEMBER  1956 


NEW  HAMPSHIRE 
EAST  DEERING 

EPPINO 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2    S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  Z 

WINDHAM 

WOLFEBCRO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  oi  Month 


46   49   54 


MAX  sa   91   77 
MBJ   56   48   55 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


82   65 
56   56 


64   86 

55   50 


78   80 
52   51 


82   85 
52   50 


82   74 
57   54 


86   91 

54   50 


83   85   76 

53   54   52 


45   4B   52 


MAX  81   80   83 

MIN   57   49   51 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 


47   51   47 


56   79   76 
51   52   46 


56   74 
50   56 


56   73 
49   53 


58   50   70 
49   48   49 


60   78 
52   49 


56   71 
48   52 


59   78 
49   54 


74   76   72 
42   48   48 


56   75 
42   42 


81   87   65   61 
49   49   43   42 


82   85 
49   52 


80   80 
49   49 


73   83   72 
60   60   61 


80 
59 


78   76 
66   64 


79 
59 


69   60   84 
56   64   60 


43  40  42 

74  75  77 

41  40  40 

72  78  79 

45  42  43 


48   46   47 


78   78 
42   41 


65   68 

46   46 


76   74 
45   46 


72   67 
49 


75   77 
45   46 


75   77   78 
49   49   47 


71 
40 

71 
40 

75 
44 

75 
41 

73 
47 

77 
45 

74 
43 

72 

45 

75 
43 

75 
38 

76   76   79 
45   47   48 


52   51   54 


76   74   72 
47   52   56 


76   76   70 


79   69   70 
49   53   40 


79   68 
53   56 


79   75   66 
50   61   40 


79   81 
51   56 


64 

70 

40 

53 

70 

70 

46 

58 

65 

70 

51 

46 

75   65   76 
39   46   52 


44   49   52 


74   71   69 


76   75   66 
44   41   38 


80   72   69 


76   77   67 
45   44   33 


63   75   72 
55   53   38 


78   66   68 
51   53   39 


62 

72 

56 

54 

60 

79 

51 

52 

78 

75 

59 

60 

60 

74 

56 

50 

67   65   65 


70   70   62 


63   66 
43   44 


75   75   68 


69 
45 


66   71   70 
56   61   52 


69   70   70 
39   46   42 


64   73   75 


65   76   78 
37   34   43 


63 

72 

37 

40 

66 

60 

32 

34 

63 

73 

41 

42 

64   74   75 


66   58 
39   36 


70 
55 


75 
42 


60   67   73 
30   31   42 


67   61 
37   34 


71   72 
36   42 


70   63 
34   36 


63   66   72 
48   51   56 


38   49   53 


69   70   74 
49   46   54 


63 
43 


44   49   33 


62 

40 


69   56 
46   46 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


61   63   60 
46   48   37 


65   58   55 


64   58   51 
42   42   29 


61 
49 


64   62   55 

51   45   40 


62   58 
43   42 


60   62 

37   29   29   50 


'1   62   59 


62 
52 

56 


66 
57 


72   67   57 
47   50   42 


59   53 

46   38 


74   67   62 
52   54   50 


68 

66 

63 

38 

35 

40 

69 

69 

64 

69 

56 

49 

74 

67 

60 

60 

50 

42 

60 
29 


68   61 
33   30 


58   56 
39   37 


60   62 
37   33 


60 
36 


63 
39 


66   64   63 
49   49   42 


57   61 
45   45 


59   67 
44   47 


64   64 

40   47 


59   61 

41   49 


64   66 

49   50 


56   61 
46   48 


59   60 
42   46 


60   52 
42   48 


69   59 
47   50 


56   56 

44   47 


63 

67 

49 

49 

60 

65 

41 

45 

56 

61 

41 

46 

63 

51 

38 

41 

59  67 

44  4  7 

66  61 

43  46 

65  53 

36  39 

62  68 

45  53 

54  62 

42  45 

59  64 

35  45 


59 

67 

56 

58 

61 

52 

61 

69 

54 

53 

59 

68 

55 

54 

64   60   69 
52   54   54 


69.9 
40.9 

71.0 
42.9 

67.7 
45.5 

72.0 
43.5 

66,5 

47.5 

67,1 
43.3 

63.3 
43.5 

70.1 
45.0 

65.5 

45.8 

70.3 
44,4 

70.8 
45.1 

66.7 
39.9 


68.9 
41.9 


72,4 
45,2 

66.1 

45.3 
67.1 
41.1 


68.2 
56.5 


71.0 
50.0 


70.7 
56.2 


70.9 
51.7 


e  Notes  Following  Station  lode: 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1966 


Day  of  Month 


VERMONT 

•     •     • 
NORTHEASTERN        01 
8L00MF1EU0 
CHELSEA 

EN05BURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
M0RRI5V1LLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATER6URY  1  NNE 

WEST  BURKE 


4    5   6    7    8   9   10   11   12   13   14   15 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

»      •     • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOwS  FALLS 

CAVENDISH 

READ5B0R0  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


82   80 
50   49 


81   80 
53   i*. 


76   6T 
<.8   51 


81   79 
50   52 


63   62 
'•8   46 


80   66 
53   52 


74   63 
51   51 


79   75 
56   54 


82   84 
51   52 


81   81 
51   54 


64  58  70 

43  47  41 

70  55  75 

51  49  47 


70   60 
53   50 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


80   80 
54   53 


80   T9 
38   50 


70   57 
53   50 


56   72 

48   50 


66   76 
49   52 


52   58 

35   40 


56   74 
48   50 


53   68 

48   50 


60   73 
50   51 


74   57 
49   50 


62   75 
48   51 


71   67 
48   48 


67   56 
50   45 


41   45   30 


71   77 

48   47   47 


68   76 
47   45 


70   70   70 
32   36   48 


70   70 
42   55 


16   17   18   19   20   21 


66   64   74 


72   73 

45   42 


74   76 
46   42 


58   59 
45   33 


74   76 
42   43 


77   67 
51   38 


70   72  1  72 
44   42 


82   85 
59   59 


81   68 
55   52 


34   80 
55   51 


82   62 
62   48 


86   82 
52   55 


82   75 
63   53 


62   75 
52   54 


75   78 
42   44 


71   75 
45   43 


61   73   68 
53   60   54 


66   75 
52   53 


MAX 

77 

78 

MIN 

52 

46 

MAX 

85 

90 

MIN 

60 

52 

MAX 

80 

82 

MIN 

55 

49 

65   71 
52   51 


66   75   73 
53   55   46 


65   75   75 
55   58   59 


67   55   81 
53   53   51 


72  74  77 
53  43  44 

68  72  75 

1,7  44  44 

68  73  77 

51  46  46 

73  76  80 
46  42  42 


74   76   78 
47   45   44 


67  i  72 
35  I  38 


77   71   74 
47   34  I  39 


65   71 
40   36 


57  I  60 

I  44 

75 


43 


76   80 
46   44 


67   73 
45   43 


68   74 
39   36 


I 

63   62  I  64 
43   36  1  38 


70   71 
46   33 


79   71 
50   36 


77   78   64 
36   45   28 


74   67 
46   54 


63   62 

50   39 


73   63 
49   45 


57   52 
46   33 


69   62 
53   44 


62   60 
47   42 


66   63 
49   46 


72   63 
43   49 


TO   67 
49   53 


72   65 
53   57 


72   68 
J2   42 


70   63 
35   35 


64   64 
32   36 


59   68 
33   35 


62   70 
30   41 


46   54 
28   34 


62   67 
34   44 


56   64 
37   37 


62   73 
30   36 


64   62 
33   33 


62   72 
31   37 


59   62 
34   39 


62   61 
26   28 


73   60 

45  i  48 


76   72 

44   47 


65   67 
44   36 


58   65 
46   33 


62   58 
33   28 


62   61 
35   30 


60  i  59 
44   42 


76   60 
42   37 


66   62 
32   31 


78   66   69 


74 

74 

50 

45 

57 

72 

52 

47 

59 

66 

49 

39 

57 

79 

54 

49 

56 

73 

49 

45 

71   74   77 


44   44   42 


79   76   79 


47   47 
73   70 


79   75   70 


71 
50 


83   72 
50   41 


72   71 
53   35 


70   63 
43   33 


83   72 
51   40 


79   68 
50   35 


45   51   48 


72   70   64 


42   47   54 


74   69   70 
41   45   57 


40   44   50 


67   68   57 
36   46   46 


73   73 
43   48 


64   77   75 


67   64 
42   32 


65   63 
38   31 


56   62 
44   32 


60   64 
29   24 


67   62 
50   37 


62   61 
50   35 


63   56 
46   37 


48   37 
35   28 


54   48 
42   35 


25   26   27 


28   29   30   31 


60 
31 


63   59 
49   36 


61   56 
49   38 


65   65   61 


73   69 
38   38 


63   72 
31   32 


65 
39 


65 
39 


77   73 
47   50 

72   63 


61   56 

50   45 


61   55 

46   40 


59   54 
46   43 


64   63 
49   40 


62   56 

46   44 


64   56 
52   45 


60   55 
52   44 


58   57 
35   32 


58   56 
33   31 


63 

2a 


60   66   62 
32   40   40 


61   61   61 

32   40   40 


28 

61 
37 

44 
29 

59 
29 

52 
32 

54 

31 

55 
31 

59 
28 

60 
32 

56 
31 

59 
30 

59 
29 

55 

39 

57 
30 

59   59 
36 


61   59 
45   44 


58 

45 


54   56 

34   46 


60   60 
37   46 


63   60 
38   39 


56   56 
27   25 


42   46   28 


68   62   72  1  74   72   59 


63   55 
31   31 


73   70 
37   40 


70   74   62  !  69   63   74 
39   44   49  I  32   35   39  i 


57 
31 


64   60   62 
40   36   47 


60   60 
39   47 


24   29   28 


57   65   67 
39   52   43 


66   54 
42   40 


68   62 

40   30 


64  60 

49  51 

52  63 

43  50 

49  60 

42  44 


67   67 
52   42 


58   64 
48   50 


56   57   59 
44   44   40 


41   31   31 


60   58 
35   29 


53   56 
41   33 


47   50 
38   31 


58   58 
36   34 


66 

49 

63 

46 

61 

50 

61 
51 

61 

37 

57 
51 

60 
40 

61 
36 

58 

47 

59 
33 

61 
39 

60 
49 

64 
43 

60 
39 

58 
48 

65 
46 

63 

39 

60 
51 

61 
49 

62 
42 

59 
52 

55 
45 


59   67   64 
34   44   50 


65.3 
36.5 


68.1 
38.9 


69.0 
43.2 


67.1 
42.9 


64.2 
41.2 


68.6 
43.2 


52.9 

37.3 


65.9 

41.6 


60.9 
41,6 


67.2 

42.6 


68.0 
41.8 


69.4 
42.6 


66.2 

44.4 


66.) 
34.2 


69.1 

47.0 


66.3 
45.4 


69.3 
44.6 


67.1 
44,0 


66.2 
50.1 


71.2 
45.4 


66.6 
42.4 


67.5 
43.7 


62.4 
39.9 


71.5 

45.7 


68.6 
42,2 


<f    MAXIMUM 


AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Belerence  Notes  Following  Slation  Indei 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1966 


Stabon 

Tinu- 

Day  of  moQth 

« 

and  Depth 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,    R.     I. 

*    INCHES 

MAX 
MIN 

73 

6S 

73 
68 

72 

68 

72 
67 

71 
67 

71 
67 

70 
65 

69 
65 

66 

64 

70 
62 

69 
64 

67 
62 

67 
61 

64 
62 

65 
63 

65 

60 

65 

59 

65 

60 

66 
61 

62 

61 

61 
59 

61 

50 

61 

60 

60 
57 

59 
56 

58 
54 

57 
54 

59 
57 

58 

57 

60 
57 

65.2 
61.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

73 

72 

73 
72 

73 
72 

72 

71 

72 
70 

71 
69 

70 
68 

69 
68 

69 
67 

70 
66 

69 
67 

67 
66 

67 
64 

66 
65 

66 
64 

65 

64 

65 
62 

65 
63 

66 
64 

65 
64 

64 
61 

63 
62 

63 
62 

62 

60 

61 
59 

59 
57 

59 
57 

60 
57 

60 
59 

61 
59 

66.2 

64.4 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

68 
66 

68 
67 

67 

67 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
.65 

66 

66 

66 
65 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

63 

63 

63 

63 

64 
63 

63 
62 

62 

61 

62 

61 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

59 
57 

57 

56 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

63.9 
53.2 

24    INCHES 

5   PM 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

53 

53 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

65.7 

KINGSTON,    R.     I. 


■  Li«S"h™S,S"-  .--is-n^isissr;  .sn?,s3i..f  srss  !;■;?;  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


CONNECTICUT 


•        •        • 
NORTHWEST 


NORFOLK    2    Sw 


ft        • 
NORTHERN 


CARIBOU   WB   AIRPORT 


MASSACHUSETTS 


ft        ft 

COASTAL 


NEW  HAMPSHIRE 

ft    ft    ft 
SOUTHERN 

LAKEPORT  2 


MASSA8ESK  LAKE 
RHODE  ISLAND 


KINGSTON 

VERMONT 


WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WI 
MAX 
MIN 


NO 


EVAP 
WINO 

MAX 
MIN 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.14  .15  .16  .05 

10  10  U 

92   91  91 

64  64  56 


" 


.12  .13 

2 

81 
61   96 


.1*  .14 
25 

77 
56 


.18  .16 

52   73 


.30  .15 
2121  86 


,07  ,04 
10 
72  62 
59   59 


,15  ,15 

82 


.06  .14  ,09 
157   92   43 


80   76 
57 


,02;  ,08 
12|   13 

68l 


,10  ,04 
10 
63  62 
42   53 


,12  ,02  ,04|  .08 

234  156  131   87 

57;  53  53|  61 

45  42  42i 


.08 


,02 


08 
50 

ill   -  ;   73 

491 


.05  .21 


691   67 
51 


,14 

24j 
681 
42' 


•10  .12  ,03  ,07  .01 

23,   12  12|  21 

65|  69   61  681  61 

42   391  39  521  54 


20 
61 
35!  35 


.07  .10  .17 


.051  .06  .12'  .12|  .12!  .11 

60  31   391  451  30!  35 


.17  .24  .1*  .05  .10  .10  .16  .11  ,16 
34  189  175  156  163   99   51   42 


,09|  .04 
11   22 


.00  .12  .11 

50   33  39 

60   71  76 

41  43  52 


.11 

.06 

45 

35 

79 

60 

52 

47 

43   371  33 
67   59   60   62   59!   59 

42l   44i   52   44i   43:   43 


.06 

.02 

.02 

22 

40 

67 

1 

.09 

.11 

.061 

34 

60 

29 

64 

62 

65 

40 

42 

43 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


2.55 
325 

73.0 
54.2 


3,55 

2500 
69.7 
49.1 


3.14 

747 


25  750 
59  69.1 
45      46.7 


3.54 
892 


3.71 
2391B 


.05  i  3.29 

83  I  1457 

6l|  I  70.9 

44;  49.6 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW    HAMPSHIRE 

ft         ft         ft 
NORTHERN                            01 

MOUNT    WASHIN5T0N 
PINKHAM   NOTCH 

SNOWFALL 
SN   ON   6ND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.1 

T 

,7 

1 

1.6 
3 

T 

2 

2 

1 

.2 

1 

.3 

1 

See  refereoce  aotes  ioUowing  StatloD  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECIICUI 


BAK.ERSVlLLt 


atJULS    BRIDGE    D> 
eURLINCTON 
CAKDLEwOOD    LAKf 

COCKAPONSET    RA( 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    I 
COVENTRY 
CREAH    HILL 

DAWSON    LAKE 
EASTFORO 
EASTON    LAKE    fig; 
FALLS    VILLAGE 

GROTON 


HARTFORD  BRAINARD  FLi 
HARTFORD  W8  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOWN  <•  W 
MiLFORD 

MOODUS  RESERVOIR 


ROUND  POND 

TUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

FFORO 

FFORD  SPRINGS  i 

STAMFORD  S  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  yAM 

TORRINOTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URT  RADIO  WWRY 

■-*£PAWAUG  RESERVOIR 

WESTBRODK 

WEST  HARTFORD 

WEST  Thompson  dam 

rfHlGvlLLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOOJeURY 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
QANGOR  DOU  FIELD 
HAft  HARiJOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMaN  dam 
URASSUA  DAM 
SRIDGEWATER 
BRJDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARlbOU  W8  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKt  2 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  i    SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRA.1D    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

MAYNESVILLE 

IRAM 

OULTON  FAA  AP 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

HACHIAS 

MADISON 

DOLE  DAM 

LLINOCKET 

LLiNOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
JOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
OOUOSSOC 
'ORONO 

RONO  2 

ATTEN  1  S 
PORTLAND 

PORTLAND  W8  AIRPORT 
PRESUUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFURD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 


SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  : 

SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 


VAN  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  : 
WEST  BUXTON  2  NNl 


WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
DDLESEX 


MEW 


■AVEN 


NEW  LONDON 


CHFIELO 
HARTFORD 
TOLLAND 
OLLAND 


FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 


KENNEbtL 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCuCh 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK. 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
WASHINGTON 
PISCATAOUIS 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 

PISCATAUUIS 
AROOSTOOK 
OXFORD 
AROOSTOOK 
1  AROOSTUUK 
SOMERSET 

WASHINGTON 

ANuROSCOGGir< 

SOMERSET 


WASH. 


.TON 


SOMERSET 

OXFOKiJ 
PENOBSCOT 
PENOaSCOT 
SOMERSET 


CUMBtRLAND 

PEN09SC0T 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAUUIS 


OXFORD 
OXFORD 
YORK 


SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAUUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 


*!  07 
"tl  32 
41  3S 


73  08 

71  57 
73  29 

72  3b 


72  31 
72  IT 
72  56 
72  21 


72  5* 

72  05 

73  15 
73  22 


72  26 
72  54 
72  53 


72  26 
7}  26 

73  32 
73  21 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


71  54 

72  57 

73  OB 
72    57 


68    26 

70    26 

70    29 
70    09 


69    U 
69    07 


6B    08 
68    20 

70    59 


605{ 


OBSERVER 


ANSONIA    WATER    COMPANY 
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and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshii 

._._._    ew  England  (Connecticut  and  I 

Tdata  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


NEW   ENGONO 
SEPTEMBER    1966 

Vermont,    and 
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of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipllatu 
DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  m  T.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wmd  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
a'"thesS!!stf  the  negative  de^rtur^  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wmd  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
7:00  a.m.,   E.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
e  for  the  24  hours  ending  al  time  of  observation. 


OBSERVATION  TIME'       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  a;.  -, 

tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground     table,   when  published,  a 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  othe 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


hown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table 


Max  and  Mir 


sle' 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of 

for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may 

the  "Seasonal  Snowfall"  table 


:  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno- 


nd"  table.   . 


and  sleet,     Entr 


niles  and  direction  from  the  post  office. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW.    indicate  ■ 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatmg  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  buUetir 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Sno- 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tt        Mount  Washington,   New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Sectic 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  stat 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  d 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


"Evaporation  and  Wind"  table 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


lund"  table,   and  the  Static 


is  not  equipped  with  an  i 

ibution  unknown. 


■  fas 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

:ord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily 


ord.     Degree  day  data,  if  c 


■led  for  this  static 


R      Amounts  fri 


ording  gage.       {The: 
too  small  to  measu 


unts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  th-' 


ounts  to  be  published  late 


V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
■ne  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 

-^  -!---:— -=:iir  r^==^r.rb:  ^^f^:  ^irJir^^-M^'^^^r^^iii^^trr're^o^C'^^ 


AR      This  entry  i 


Ihi 


tecording  Rain  Gage  Static 

'Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  s 
Hourly  Precipitation  Data"  buUetir 


eparate  r 


-recording  gage. 


ept  where  indicated  by  i 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  i 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  i 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sur 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

H  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gr 


regula 


d/or  snow  on  ground  in  that  i 
■  published  in  the  July  or  Aug 


;  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publi 


;  that  the  thermometer; 


building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ; 


ved  t 


late 


eluded  . 


1  thiJ 


■  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  c 
Oeneral  weather  conditions  in  ..eu.  S.  for  eacn  mont.  are  described  in  t^epublioa^ns  MO™  W--     ^  w.  „oNT„LV  CLIMATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARV,  and  STORM  DATA.  al.  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washmgton,  D.  C.  2040Z.  ^  ^       ^^^ 

the  address  shown  above. 


al.    $2.50  per  ye. 


Subscription  Price;        20  cents  per  copy,   monthly  and 

of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  b 


■arly  subsi 
ent  to  the  Supi 


ptK 


includes  the  Annual  Sumi 
endent  of  Documents,   Gc 


nary  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  I 
vernment  Printing  Office,    Washmgton.   D.   C.    20402.        J 
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CONNECTICUT 

•         •         * 
NORTHV^EST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SHEP4U6  BAM 

WISWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

«    *    ft 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  MB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIODLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

DIVISION 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  we  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WEST8R00K 

DIVISION 

MAINE 

•    ft    ft 
NORTHERN  0 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAn 

long  falls  dam 
middle  dam 
millinocket 
millinocket  faa  ap 

oquossoc 
patten  i  s 
presque  isle 
ripogenus  dam 
st  francis 

squa  pan  dam 
telos  dam 

VAN  9UREN  2 


DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


Temperature 


63.4 
60,1 
62.9 
55.? 
62.0 

62. S 


61.9 
62.8 
61.7 
62.6 
62.; 

64.1 
62.6 
59.5 

63.0 
65.0 

63.4 
6S.« 
63.0 


64.3 
62.1 
62.2 
64. J 
65.3 

64.  6M 


53.2 

55. 6M 
50,; 
51. 7M 


52.9 
53.8 
56, 9M 
54.3 


55. OM 

53.0 

54.6 

54,5 

55,5 

53.4 

54. 6M 
53.4 
53.0 
51.7 


58.2 

58.0 
61.4 
58.2 
57.3 

59.9 
60.0 
58. 4M 
61.2 
59.4 


35. OM 

39.8 

35.5 

36,3 
37,8 

37.0 


35.3 

34.4 
31.8 
38.3 
38.6 

39.6 
33.2 

40.4 
38.2 
37.2 

40.5 
36.3 
32.4 


45.5 
39. S 
41.8 
39,0 

37,9 

37, OM 


31,3 
32. 8M 
34,5 
32, 4M 


33,5 

32.0 
30. 7M 
34.5 


31.4 
32.1 
29.6 
33.1 
36.4 

30.5 
35. 4M 
35.2 

34.0 
30.3 


53.3  I  29.7 

53. IM   32. OM 
51.8 


38.3 
37.9 
37,5 
34,3 


31.8  [ 
33,8 
35. 5M 
31.4  ' 
38.3 


49. 2M 

50.0 

49.2 

46.1 

49,9 

49,8 

49.0 


48.6 
48,6 
46.8 
50.5 
50.6 

51.9 
47,9 

50.0 
50.6 
51.1 

52.0 
50.9 
47.7 

49.8 


54,9 
51,0 
52.0 
51.8 
51.6 

50. 8M 

52.0 


42,3 
44.  2M 
42,7 
42, IM 


43.2 
42.9 

43. 8M 
44.4 


43. 2M 

42.6 

42.1 

43.8 

46.0 

42.0 
45. OM 
44.3 
43.5 
41.0 

41.5 
42.  6M 


48.3 
48.0 
49.5 
46.3 
46.1 


45.9 
46,9 

47. OM 

46.3 

48.9 


1.5 
1.2 


1.4 


1.3 


.3 

2.1 


-  1.7 


1.8 
2.0 


18 

31 

15 

31 

14 

31 

17 

31 

12 

31 

16 

31 

13 

31 

21 

31 

24 

31 

17 

31 

16 

31 

19 

31 

11 

31 

14 

31 

18 

31 

22 

31 

21 

31 

22 

"  1 

16131 
18:31 


80 

10 

16  31 

76 

9. 

16  31 

i8;3i 

79 

10 

15  31 

78 

9 

23  31 

484 
460 
484 
576 
460 

464 


498 
499 
560 
4*3 
441 

398 
621 
461 
438 
424 

393 

430 
530 


308 
427 
393 
405 
411 

431 


669 
677 
652 
631 


650 
688 
702 
650 
579 

707 
612 
635 
660 
738 

721 

691 


512 
521 

i  *74; 
575' 
577 

585 
551 

5501 
574  i 
4911 


0  13  0 

1  19  0 
0  0 
0  13  0 


0   1 
0   0 


Oj  13 

01  12 


PrecipiUtioi 


4,72 
4.08 
4.88 
4.99 
4.51 

4.60 


4.29 

3.44 
3.70 
4.51 
3.28 

4.23 
3.15 

3.84 
3.56 
3.95 

3.29 
5.83 

3.07 

3.86 


3.74 
3.28 
3.71 
4.59 
5.13 

3.87 

4.05 


3.53 

4.16 
3.47 
3.69 


3.72 
4.37 
4.31 
4.22 


3.04 
2.76 
2.66 
3.75 
3.67 

2.89 
5.06 
3.60 
4.52 
4.36 

4,04 
3.59 

5.14 


4.56 
3.22 
3.79 
3.81 
4.82 

4.03 
3.91 
3.08 
4.12 
3.84 


See  Reference  Notes  Following  Stjtion  Index 


.63 

1.70 


1.05 
.15 


.26 


.06 
.11 


.05 


1.96  20 
1.44  1 
2.20  20 
2.24  20 
1.43    20 


2.80 


2.05 
1.17 
1.45 
1.75 
1.75 

2.08 
1.37 
1.35 

1.40 
1.75 

.99 
1.88 
1.40 


2.30 
1.89 
2.18 
2.12 
2.17 

1.80 


1.41    20 
1.99    20 


20 


1IHIVEP.SITY  OF  ILLINOIS 


1.92 
2.10 


2,25 
2.70 
1.12 
1.79 


1.35 

1.32 
1.50 
1.32 
1.91 

1.56 
2.55 

1.92 
1.66 
1.38 

1.42 
1.53 
1.80 


1.78 
.84 
1.90 
2.07 
2.70 

2.26 
1.80 
.54 
2.10 
1.79 


T 

.0 

.4 

1.0 


T 
3.8 

T 

T 


T 

.0 
.0 
T 

T 

.0 

.5 

.0 
.0 

1.0 

.0 

T 
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MAINE 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELO 

WOODLAND 

DIVISION 

•   •   • 

COASTAL  ' 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


//R 


MASSACHUSETTS 

•   •   • 
WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
H005AC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITT5FIEL0  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  O; 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


59.3 

S8.6 
55. » 
57. » 
57.5 

57. 6M 

58.7 

61.7 

59.6 

58.3 

60. ZM 


58.9 
61.1 
58.2 
55.9 
58.2 

57.7 
59.2 

58.1 
58.9 

58.8 
63. 4M 
62.9 


58.6 
58.0 
58.1 
61.7 
58. <t 

62.7 
59.7 
59.9 


63.7 
58.8 
62.6 
60.5 
61.7 

61.2 
65.1 
61.9 
61.* 
64.2 

65.0 
6*. 7 
63.1 
63.5 

63.0 

61.0 
63.0 
59.1 
61.9 
62.6 

64.4 
65.9 
58.7 


35.9 
34.2 
34.5 
34.5 
35.4 

33. 6M 

34.7 

37.1 

32.5 

32,3 

38. 9M 


40.5 
37.7 
38.3 
40.4 
38.2 

36.3 
39.2 

40.9 
35.? 

38.0 
39. 6M 
31.8 


47.6 
46.4 
45.0 
46.1 
46.5 

45. 6M 

46.7 

49.4 

46.1 

45.3 

49.  6M 

♦7.0 


49.7 
49.4 
48.) 

48.2 
48.2 

47.0 
49.2 

49.5 
47.1 

48.4 
51. 5M 
47.4 


33.7 
37.4 
33.6 
32.9 
34.7 

34.9 
35.0 
38.8 


35.9 

32.3 
36.1 
33.7 

42.0 

34.9 
42.4 
39.4 
33.3 
35.6 

37.9 
40.3 
40.2 
39.5 
34.5 

33.0 
40. OM 
33.1 
35.9 
35.2 

35.4 

36.5 
39.2 


.0 
1.5 


1.1 


.2 


2.6   75 

1.1 


46.2 

47.7 
45.9 
47.3 
46.6 

48.8 
47,4 
49,4 

47,4 


49,8 
45,6 
49.4 
47.1 
51.9 

48.1 
53.8 

50.7 
47.4 
49.9 

51.5 
52.5 

51.7 
51.5 

48,8 

47.0 
51, 5M 
46,1 
48,9 
48,9 

49,9 
51.2 

49.0 

49.7 


.3 


.3 


1.5 


3.3 

1.5 


1.6 


2.0  77 
75 
79 
74 
78 


.8 


1.0 
1.5 

2.5 

1.7 

1.5 

.9 

1.7 


2.7 
3.5 


1.8 
1.5 


2.7 


21  31 
20  31 


31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 
31 
31 
17  31 


532 

569 
610 
>78 
569 

592 
559 
476 
580 
6o3 


467 
478 
510 
516 
S12 

549 

483 

471 
549 

S07 
412 
539 


575 

528 
588 
540 
563 


31  496 
31  540 
31    479 


Precipitation 


463 
596 
478 
548 
397 

519 
345 
438 
539 
463 

409 
379 
406 
410 
497 

550 
422 
578 
491 
490 

461 
420 
489 


3.83 
3.33 

2.91 
3.78 
3,76 

3.75 

4.04 
4.38 
4.04 
4.10 


3.86 


4.16 
4.01 
3.30 
3.74 
3.80 

4,07 
3,43 

3.67 
3.61 

3.17 
3.23 

3.63 


12 
2 

4 
0  15 
0      9 


.63 
.55 


.31 


.89 


.16 


•      ,22 


,12 

,03 


,*l 


3,74 
4,31 
3,99 
4,37 
3,39 

4,42 
4,16 
4,85 

4,15 


4,51 
4,36 
3.15 
3.65 
3.36 

3.41 
2.60 
3.46 
3.49 
3.82 

2.87 
3.13 

3.17 
3.22 
3.09 

3.87 
4.05 
3.90 
4.35 
2.88 

2.88 
2.86 
4.13 


.52 


.14 


1.23 

1.05 


1.46 


•      .39 


.20 

.89 


1.28 


.26 


2.46 
.83 

.95 
1.90 
2.06 

1.14 
.83 

2.63 
1.66 
1.02 

.81 


1.58    20 

1.43   20 


1.34 
.95 

1.06 

1.07 
1.41 

1.42 
1.51 

.87 
1.60 
1.46 


1.35   20 


1.86 
1.70 
2.22 

1.44 

1.94 
1.38 
1.32 


1.41 

2.05 

1.31 

.95 

1,47 

1,55 

1.44 
1.07 
1.47 
2.01 

1.48 
.93 
1.23 
1.18 
1.11 

1.86 
1.75 
1.72 
1.54 
1.26 

1.13 

1.04 
1.53 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  224   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


MASSACHUSETTS 
•    •    • 
COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROC<TON 

EAST  KAREHAM 

EOSARTOWN 

FALL  RIVER 

H  INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETQWN  I    N 
ROCHESTER 
ROCKRORT  I  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 
TAUNTON 
WOODS  UOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FAaYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  Ap 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


<Z 


62.7 
63.0 
60.7 
62.1 
62,3 

63.3 

62.2 
66.0 
59.8 

63.* 

60.6 
63.0 
63.* 
60.0 
59. SM 

63.4 
62.* 
62.5 

62.8 


56.9 
56.9 
55.5 


53. 8M 
58.2 


35.7 

5*. 3 


59.7 
60.1 
62.1 
59.1 
62.* 

59. 6M 
62.6 
62.* 
58.6 

63.1 

58.1 
58.9 
61.6 
62,* 
57.9 

61.9 
61.9 
57.1 
58.5 

61.8 

59.3 
59.5 

62.7 
58.0 
58.* 


59.2 
62.6 
63.* 
61.3 
62.8 


*6.2 
33.* 
39.2 
42.6 
*3.5 

39.0 

*0.4 
39.8 
*2.7 
*7.0 

38.8 
**.* 
37.0 
*3.0 
**.5M 

**.7 
*6.2 
35.9 

*7.2 


33.5 

32.0 
3*.* 


29. 9M 
28.8 


21.3 

30,* 


32.7 
30,5 
33.9 
30,5 
33.9 

32. 9M 
31.0 
31.9 
3*. 9 
33.5 

37.3 
32.0 
33.3 
35.2 

36.6 

3*.l 
35.3 

32.3 

30.6 
31.6 

31.2 
31.3 

3*. 2 
36.3 
30.8 


*6,* 
38,9 
36,5 
♦  5.$ 

39,9 


5*. 5 
*8.Z 
50.0 
52,* 
52,9 

51,2 
51.3 
52.9 
51,3 
55,2 

*9.7 
53.7 

50.2 
51,5 

52, OM 

5*.l 
5*. 3 

*9,2 

55,0 

52,1 


*5.2 

**,5 
*5,0 

42,9 

41, 9M 
43,5 

28.5 

*2.* 

*3.6 


*6.2 
*5.3 

*8.0 
**.8 
*8.2 

*6,3M 

*6.8 

47,2 

*6,8 

*8,3 

*7.7 
*6.5 

*7.5 
*8,8 
*7,3 

*8.0 
*8,6 
**,7 
**,6 
*6,7 

*5,3 

*5.* 
*8,5 
*7,2 
**,6 

*6,7 


52.8 
50,8 
50,0 
53.6 

51.* 

51.7 


.5 

2.9 
1.5 


3.0 

.7 


3.3 

1.6 


1.5 
1.9 


.9 


2.* 
2.* 


•  2.0 


.7 
1.0 


1.7 
1.5 
1.5 


2.3 


2.4 

2.4 
1.8 
2.4 


66  10 


322 

513 
*58 
385 
366 

*22 

416 
368 
420 
297 

468 
3*3 
*53 
*13 
399 

333 

327 

*8* 
299 


60* 
631 
612 


659 


U2* 
69* 


57* 
601 
520 
618 
515 

57* 
556 

5*6 

557 
511 

532 
598 
537 
*9* 
5*2 

517 
503 
620 
627 
556 

60* 
602 
507 


371 
*32 

*57 
3*7 
*17 


5**1  0 
625|  0 

1   I 


Precipitation 


2.62 
3.61 
2.86 
2.80 
2.16 

3.50 
1.97 
2.76 
3.51 
3.19 

2.92 
2.3* 

3.06 
3,1* 
2,33 

3,00 
l.*3 
3,39 

3.29 

2.8* 


2.17 
2.5* 
2.69 


3,98 
3,65 


5,*7 
3.78 


3.20 


.3.03 
3.*4 
3.31 
3.61 
3.73 

3.6* 
3.*7 
3.31 

2.1* 
4.26 

3.03 
2.15 
3.4* 
3.39 
3,68 

3,53 

3.*5 
4.0* 
3.*4 
3.14 

4.1* 
3.*0 
3.30 
3.39 
3,18 

3.39 


2.*0 
3.37 
2.71 

2.77 
2.60 

2.77 


•3 
S  ° 
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•      .52 
.52 

-  .58 

-  1.07 


.58 
.19 
.1* 


.11 
.*9 


.58 
.*9 


.20 


.72 

l.*6 


.*2 


.65 
.56 


.32 

.68 
l.*7 


.55 


.22 


.38 


.58 


1,13 
2,16 
1,71 
,98 
t,*0 

1,70 

,*8 

,72 

1,18 

1,79 

2,02 
1,01 
2,36 
1,30 
,76 

1.36 

.62 

1.9* 

1.09 


1.23 
1.25 
1.2* 


1.22 
2.02 


l.*8 
1.88 


1.70 
2,20 
1,07 
1,43 

1,30 

I. 11 
1.05 
1.50 
.85 
2.21 

1.56 
.86 
1.73 
1.60 
1.93 

1,72 
.92 
1.13 
2.23 
1.06 

2.23 

1.65 

.95 

1.10 

1.60 


1.82 
1,38 
l.*l 
1.60 
1.52 


T 

T 

2.0 

3,4 

5,0 
T 

13,3 
,5 

1.6 


No.  of  D«yf 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


Continued 


NORTHEASTERN       pi 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
tfMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATEHBURY  I  NNE 
MEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

«    ♦    • 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


^2 


56.2 
59.1 

59.2 
59.0 

56. 1 

5a,9 

43, 9M 

56.7 

53.0 

S9.9 

S8.8 
60.0 
57.8 
56.6 


60.1 
58.5 

57.0 
60.2 
58.9 

60.5 
58.3 


61.2 
60.1 
58. <> 
53.7 

62.0 

58. 5N 


27.7 
29.3 

33.1 
32.5 

32.8 
33.5 
28. 5M 

34.1 

33.2 

31.7 
32.0 
35.0 
26,0 


36,4 
38.8 

36.9 
36,6 
33.0 

36.1 
42.7 


42.0 
44.2 

46.2 
45.8 

44.5 
46.2 
36. 2M 
45.8 
43.6 

46.6 
45.3 
46.0 
46.4 
41.3 

44.9 


48.3 
48.7 
47.0 
48.4 
46.0 

48.3 
50,5 

48.2 


47.7 
45.8 
46.0 
41,9 
47.9 

44. 6M 

45,7 


4,5 
2,1 


,5 

2,3 


,6 
1,8 


1,1 
2,5 


80   9 
76  10 


3.0   78 


31 
31 

31 
31 

31 
31 

30 
31, 
18  31 


20  31 
25  30 


703 
640 

577 
590 

629 

574 
888 
590 
659 

562 

603 
581 
569 
727 


Sl2 

501 
551 
507 
583 

508 
444 


529 

585 
581 
710 
520 

634 


Precipitation 


I    24 

0    18 


10     0 
3     0 


a  t 


2.63 

2.47 

2.04 
1.34 

1.37 
1.61 
5.80 
1.76 
1.86 

1.65 
2,64 
1.97 
1.82 
2.37 

1.96 


3.40 
1.70 
1.41 
1.37 
4.60 

2.05 
1.06 


3.62 
2.65 
4.49 
4.09 
4.38 

2.49 

3,62 


•      ,82 
.      .68 


.    1,42 


1,12 

,78 
1,09 

1,08 

1.29 


•    1.56 


.T2 
.73 
.92 
.09 
I. 37 

.»T 

.25 


1.16 
1.26 

1.06 
.42 

.47 

.60 

2.87 

.65 

.99 


.63    20 
.90    20 


1.43 
.60 
.43 
.63 

1.20 

.68 
.48 


2.02 
.91 
1.72 
1.33 
2.40 

1.43 


2§ 


13 


20 


.0 
T 
T 
.5 

,0 

T 
.1 


12* 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:         82*    ON    THE    lOTH    AT    FITCHBURG    2    5,    MASS 

LOWEST    TEMPERATURE,         -2'    ON    THE    30TH   AT    MOUNT    WASHINGTON,    N    H 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:       5.83    INCHES    AT   WATERBURY    RADIO   WBRY,    CONN 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:       1.06    INCHES    AT    SAINT   ALBANS    BAY,    VT 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       2.87    INCHES    ON    THE    20TH    AT    MOUNT    MANSFIELD,    VT 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       13.5    INCHES    AT    MOUNT    MANSFIELD,    VT 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF   SNOW  ON  GROUND:    g    INCHES   ON   THE   20TH  AT   MOUNT   MANSFIELD,   VT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 


NORTwwEST 

BAltERSVlLLE 
BARKHAMSTED 
8ULLS  6RI0GE  DAM 
CREAM  HILL 
PALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  5w 
ftOCKY  RIVER  DAM 
SHEPAuG  0AM 
T0RHIN6T0N 
WIGWA"  RESERVOIR 


02 


NOOOBURY 


CENTRAL 

ANSON r A  1  NE 
BALTIC 

brooklyn 
Burlington 
cockaponset  ranger  5ta 

colchester 
collinsville  1  s 
coventry 

DAnBUOY 
OAwSON  LAKE 

EASTfORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLFTOwN  <.  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAuCHAUG  FOREST 

PROSPECT 
ROUND  POND 
SAuGATuCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

wEPAwAUG  RESERVOIR 
*EST  HARTFORD 
■VEST  THOMPSON  DAM 
»iHlGVlLLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  W3  AP 
6R0T0N 

lake  konomoc 
milForo 

NEw  HAvEN  WB  AIRPORT 

north  branford 
norwalk  gas  Plant 
Putnam  lake 
stamford  ^  n 

WESTBROOK 


northern 

bingham  wyhan  dam 
8rassua  dam 
bridgewater 
caribou  wb  airport 
Clayton  lake  2 

EusTis  2 

Fort  fairfield 

fort  kent 

greenville 

haynesville 

houlton  faa  ap 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MlLl-INOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OQuOSSOC 
PATTEN  I  S 

PRESOuE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SOuA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5£ 

j  FARMIN6T0N 

I   GARDINER 

I  GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


Day  of  Month 


3.6' 
3.56 
3.3< 
3,95 

3.52 

3.65 
4.56 

4.07 

3.60 
3.67 
3*2<9 
3.92 
5. S3 


.«0 

.09 

,!•> 

.15 

.34 

.24 

•  44 

.42 

.57 

,46 

.48 

.43 

.!\ 

.08 

.PO 

.61 

• 

.SI 

T         1.00 

.16  1.0a 

.flO      .20 
.94 


.04  1.00 
.04  1,01 
.62  ,36 
.17       .99 

T  1.29 
.06  .97 
.52       .63 


b.03 
3.91 
3.08 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


1.02 
1.00 
.99 


.03 

.22 

.U 

.11 

.16 

.04 

.16 

.30 

.55 

.18 
.54 


T 

.43 

.29    1.42 

.11 

.23 

.52    1.87 

.40 

.99      .75 

.13 

2.08      .67 

.65 

1.50    1.88 

.22 

.01 

1.09    1.30 

.22 

.27 

.35    2.10 

T 

.38 

.25    1.40 

.30 

.34 

.36    2.06 

.38 

.40 

.21 

.24 

.50 

.96 

.87 

.02 

.21 

.20 

.23 

.24 

.44 

.45 

.85 

43 

.37 

46 

.65 

SO 

.31  1.45 
1.75  ,98 
1.08    1,32 


2.06  .71 

1.75  ,19 

2.08  ,39 

,22  1,03 

.33  1.37 

.95  1,35 

1.40  ,92 

.73  1,27 

1.75  ,73 


29      30      31 


68  1.68 

16  2.12 
1,23  2,15 

17  1,27 


,54   2,27 

1,41  1,23 
7  1.99  ,37 
,16  1,92 
.14   2,10      ,10 


,85 
2.25 
2.70 
1.12 


.92 

1 

.78 

.48 

.B4 

.54 

•  90 

.30 

.07 

.23 

.70 

.26 

.53 

80 
50 

10 

.92 

79 

.03      ,11      T 
7  T 

.22      T 


.03      .15 

.04      .08 
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DAILY  PRECIPITATION 


Old  Tni*n  ^f^i.    sirport 

OBONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFOBO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VftNCEBORO  NO.  2 

W*TERVILLE  OUWP  STA 
WEST  9UXT0N  2  NIMW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAH  HARBOR 

BELFAST 

BHuNSvICK 

eastport 

Ellsworth 

J0NES90R0 

HACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  Gloucester 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIR 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMHIN6T0N  HRL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIElO  wB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  E6BEH0NT 
STOCKRRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 
AMHERST 

ashbubnham 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

belchebtown 
birch  hill  dam 
blue  "ill  w6 
boylston 

eUFFUMVlLLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRlMFlELO  DAM 

EAST  PEPPEHELL 

FITCH9URG  2  S 

FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 

HAROWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAwRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MIL.F0OD 

NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

pelham 

petersham  3  n 
ouabbin  intake 

READING 

shelburne  falls 

S0UTH8RID6E  3  Sw 

springfield  armory 
sterling 
tully  dam 
Turners  falls 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST    MEDWAY 
WESTON 


Day  of  Month 


U       12       13       14       15    '    16       17 


3. S3 
3.33 
2.91 
3.78 

3.7i 

3.T5 
4.06 
4.3S 

4.0- 

<>.io 


4,U 

.11 

.63 

4.01 

•  14 

.45 

3.3C 

.se 

.02 

1.7« 

.18 

.55 

3.80 

.03 

.62 

4.07 

.04 

.6' 

4.21 

.20 

,54 

3.43 

.25 

.3<» 

3.74      ,65    1.02 

2.02 
4.33       .52    1.10 


3.90 
3.65 
3.36 


,44  1.21 
1.32  .42 
.54    1.25 


l.H 

.26  1.08 
.92  .58 
1.09      T 

1.18 
.09    1.19 


.90 


2.87 
3.31 
3.84 
3.41 
4.06 

3.13 


.28  1.23 

.36  1.10 

,10  ,06 

1.18  .02 


2.97 
4.99 
2.68 
2.8 

4.75 
3.40 
3.95 

3.09 
3,87 

3,78 


,26    1,25 

.11       .04 
.49    1.12 


.30  1.08 
.18  1.13 
1.54      .07 


1.06 
1.25 

.04 


.13 

.06 


,87  ,19 
.75  .11 
,20      .05 


.30 

T 

.23 

T 
.06 


19   20   21   22   23   24   25   26   27 


.50 
.19 


.40    2.46 

.43       .83 

.14      ,95 

.10 

.73    1.90 

.63    2.06 

7         1,14 

.25 

.05      .83 

.25 

.48    2.63 

.10    1.66 

1.07 
.13  1.07 
.49  1.41 


.12    1 

35 

2.75 

25 

.26    2 

24 

.43    1 

86 

.21    2 

24 

.19    1 

.70 

.18    2 

.22 

.33 

.91    I 

.41 

.23 

.02    1 

.81 

.24 

.06    1 

.43 

■  10 

.20 

.04    2 

.05 

.20 

T 

1.31 

.41 

.17 

.19 

.18    1 

.61 

.25 

.75 

.95 

.73 

1.47 

.23 

.26 

•         1 

.78 

7 

.26 

.23    1 

.55 

.18 

7         I 

.44 

.17 

.01 

1.07 

.83 

.06 

.22 

.25    1 

.47 

.25 

.04    1 

.91 

.17 

,03    2 

.01 

.94 

.05 

1.38 

.68 

.92 

.07 

1.31 

.30 

1.88 

.22  t.62   .03 


.19  2.40 
.09  1.91 
1.23   .43 


.15  1.73 
.07  .45 
.15  1.86 


.05  1.74 

.25  2.55 

1.13  .49 

14  .48 


C0A57AL 

BEECHWOOO 
B0S70N  WB  A!RP( 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  wAREhAM 

edgartown 
fall  river 
hatchville 
hingham 
hy4nn1s  2  nne 


4.40 
2.62 
3.61 

1.79 


1.35 

T 
.02 


.12  1.71 

.06  .98 

1.40  .25 

.05  1.29 

1.70  .35 

.48  .34 


lea  loUow 
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DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 


IPSWICM 


HOCKPPRT     1     ESE 

SAlEM    CG    AIB    STAT  ION 

SAfgO»ICM 

SEGREGANSET 

SOUTH  wELUFLEET 


SPOT  POND 

TAUNTON 
MOODS  HOLE 


NORTHERN 


BENTON  5  Sw 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COlEBROOK  3  SSW 

OUVILLE    NOTCH 

ERROL 

FABfAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 

jeffershn  *  s 
lancaster 
milan  7  nnw 
mount  washington 
pinkham  notch 

west  rumney 
whitefielo 
yorh  pond 


SOUTHERN 

9LACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

center  harbor 
claremont  junction 

CONCORD  w8  AIRPORT 

conway  i  n 
Dublin 
Durham 
east  oeering 

EPPING 

FlTZwlLLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GIlMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOw 

massabesic  lake 

milford 
mount  sunapee 
nashua  2  nnw 

NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PEtERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN6URY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

wInOHAm 

wolfeboro 

woodstock 

phode  island 


Block  island  wb  ap 

greenville 

kingston 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 


WOONSOCKET 


Day  ol  Month 


3.U 
2.33 
3.00 
2.83 


3.33 
2.«(> 

3.57 
3.9 


3.36 
2.51 
3.31 


.40 
1.18 


.72 

T 
.01 


.09 
.02       .13 


■  ts 

62 

.^2 

.12 

31 

1.07 

T 

61 

.37 

.1? 

15 

.50 

.20 

75 

.46 

.22 

6* 

1.11 

.19 

3.30 
3.3'! 
3.1 


*..67 
2.U 

.48 
.34 

.17 

•..a 

.51 

.84 

3.0' 

.09 

.69 

2.95 

.01 

.73 

2.15 

•  39 

3.9! 

.35 

.23 

3.4* 

.12 

.21 

«.5r 

.35 

.80 

3.39 

.32 

.04 

4.«2 

1.74 

.30 

3.6! 

.76 

.21 

3.5! 

.16 

.26 

3.25 

.31 

.61 

3. '.5 

.70 

.45 

3.88 

.35 

.96 

•..IX. 

1.13 

.43 

.06 

T 

.05      ,04 


.02 
.02 
.14 
.04 


1'  I  12   '3  I  '<  I  '5   IS  I  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  I  29  I  30   31 


.43 

.13 
.12 


.05 

.02 

1.01 

.06 

1.30 

.76 

.47 

•  36 

•  88 

.02 

•  48 

1.94 

.74 

•01  1.29 
T  U24 
.37  1.76 


•  10  U52   •ll 


01 

K70 

07 

U87 

09 

2^20 

U98 

81 

.94 

96 

.80 

87 

1.43 

05 

1.74 

73 

1.10 

91 

.99 

80 

.88 

2.09 

45 

1.50 

«03  2.09   .21 


.08  1.92   .10 


Bs  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN 


bETHEL  *  N 

BLOOMPIELD 
CANAAN 
CmELSEA 
danville 

ENObBuRG  FALLS 

tilLMA^: 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MQNTPELIER  FAA  AJRPORT 

MORHISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
HEADING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSeURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAI^SFIELD  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

burlington  wb  airport 

chittenden 

cornwall 

dorset  i  s 

huntington  center 

manchester  center 

Rutland 

saint  albans  bay 

salisbury 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFAnE 
PERU 

REAOSBORO  1  SSE 
5EARSPUR6  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
wAROSBORO 
WHITINGHAM  2  W 

wOOOFORD 
WOODSTOCK  3  E 


2.67 
2.*7 

2.65 


2.25 

2.04 
U3A 
1,3 


Day  of  Month 


4 

O? 

' 

^^ 

2 

50 

<. 

3fl 

1 

44 

t. 

io 

• 

2 

.« 

.70 

.45 

.10 

.li 

.41 

.11 

.09 

,99 

.50 

.89 

.05 
.05 
.3S 


.40  l.l' 
.36  .'S 
.25   .55 


.10 

.23 

.11 

.4C 

.18 

.02 

.12 

.03 

.34 

.33 

.38  .37 
.13  .54 
.23 


.07 
.23 
.25 


11  1  12  I  13  I  14  I  15   16   17   18   19  |  20  |  21   22  |  23  |  24   25 


.10 

.05 
.13 


1.11 
1.16 
1.22 


1.03 
.02  1.06 
.02  .42 
.30   .47 


.04   .63   .09 
.13  1,36   ,21 


.13  1.18 
.24  .68 
.10   .48 


.11  2.02   .06 


.11 
.18  2.32 
,15  1,84 
,14  1,66 


.34  1.62   .09 


27   28   29   30   31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCf.  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


i-t  o 
3  « 


26 
26 


bUFFLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


5,0 
3.3 


6,7 
4.9 


S.   PEAK   GUST 


11.5 
9,5 


12.3 
12,4 


_  a 

o  -^ 


Relative    humidity   averages 
percent 


EASTERN  STANrARC  TlfE 
1  AM    7  AM    1  PM    7  ^'-1 


See  Reierence  Noloa  Following  Station  Index 
-    230    - 


Number  of  days  with  precipitation 


in 

<£  8.2 

ill 

. 

5.1 

61 

5.7 

71 

5.3 

- 

li.2 

64 

5,3 

67 

- 

6° 
68 

■5,1 

5.4 

5.3 
5.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  D*r4 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAU6  DAM 
WISNAM  RESERVOIR 

*     * 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURV  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL 


03 


BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  n 

WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIM 


Day  of  Month 


MAX  5'>   62   6.7 
Mm   43   35 


MAX 

58 

59 

Mm 

42 

35 

MAX 

61 

60 

Mm 

43 

36 

MAX 

60 

43 

Mm 

41 

38 

MAX 

63 

52 

Mm 

43 

35 

MAX 

60 

55 

MIN 

45 

37 

42   35   34 


61   65 
30   30 


62   66 
38   39 


61 
36 


43   38   34 


68   47   61 
44   32   29 


60 
48 

65 
44 

66 
44 

72 
59 

60 
45 

63 

41 

64 
39 

69 
46 

59 
43 

63 

40 

64 

38 

69 
57 

74 
48 

51 
46 

64 
36 

63 
40 

64 
48 

65 
35 

65 
34 

69 
39 

65 
45 

64 
34 

66 
33 

70 
36 

69   66   58 
51   39 


65   63   53 
45   49   38 


70   67   65 
38   51   41 


62   63   59 
36   50   38 


64   65   65 
40   53   42 


64   64   60 


63   66   64 
36   42   42 


68   67   55 
34   47   42 


67   65 
42   42 


65   55 
51   40 


69   66   57 
40   50   41 


69   67   58 
40   51   47 


68   65 
40   44 


64   66   62 
41   56   44 


68   67   57 
39   56   44 


72   71 
38   52 


64   63 
42   54 


64   67   63 
43   49   47 


67   66 
39   42 


66   72   75 


56   67 
34   40 


73   72 
3  7   44 


55   69 
38   35 


68   75 
31   36 


54   66 
30   33 


67   74 
32   43 


71   76 
37   44 


73   79 
42   45 


54   68 
29   31 


57   65 
36   42 


68   74 
31   40 


67   75 
35   40 


66   74 
38   45 


68   78 
36   38 


55   69 
29   35 


65   70   72 
37   51   51 


60   70   75 


65   71   73 
32   41   47 


65 

55 

59 

67 

70 

34 

38 

30 

35 

48 

62 

53 

56 

63 

64 

39 

39 

33 

42 

46 

64 

57 

58 

66 

68 

34 

42 

29 

33 

48 

60 

59 

47 

50 

61 

34 

38 

32 

37 

38 

64 

64 

51 

60 

66 

34 

41 

30 

38 

49 

62 

63 

54 

64 

64 

32 

43 

30 

37 

46 

67   67 
33   34 


65   55 
30   43 


66   65 
29   43 


65   56 
34   43 


66   55 
38   37 


69   55 
37   36 


68   66 
33   33 


64   62 
36   44 


66   57 
34   45 


67   59 
3S   39 


70   60 
35   40 


65   64 
30   41 


66   67 
32   34 


70   68   61 


66 
40 


78   69   68 
54   36   39 


58   62 
29   35 


65   67 
30   31 


58   64 
28   31 


66   68 
37   44 


66   68 
37   41 


66   69 
37   39 


56   65 
31   33 


56   62 
37   38 


64   64 
39   38 


66   66 
31   31 


62   64 
37   39 


64   67 
42   37 


56   65 
27   32 


64   65   65 
40   49   52 


59   61   63 
33   38   38 


60   62   63 
35   43   42 


60   63   64 
33   36   42 


63   66   64 
31   38   40 


63   66 
35   34 


72 

50 

54 

56 

57 

45 

35 

30 

45 

41 

65 

51 

51 

52 

57 

51 

43 

33 

40 

36 

68 

55 

52 

52 

56 

51 

45 

34 

43 

44 

63 

64 

44 

49 

52 

46 

42 

32 

34 

38 

67 

69 

50 

53 

56 

52 

39 

33 

45 

40 

67 

69 

53 

50 

55 

46 

38 

31 

46 

40 

66   70 
43   39 


66   58 
50   31 


70   51 
46   39 


72   53 
50   39 


66   68 
36   40 


62   66 
53   42 


69   59 
54   33 


67   54 
46   37 


69   67 
54   35 


67   66 
35   34 


64   73   68 


60   60 
40   30 


58   60 
43   32 


54   63 
44   32 


64   63 
46   35 


57   59 
43   28 


64   63 
45   40 


62   58 
41   37 


52   62 

41   28 


63   52 
45   32 


59   58   63 
48   47   31 


68   63   61 
46   46   29 


65   68   66 
28   37   41 


59 
42 


62   66   68 


64   67 
39   46 


68   65 
43   48 


62   70 
30   39 


70   61 
41   48 


69   63 
46   43 


63   70 
32   40 


58   64 
48   48 


67   63 
41   48 


70   69 
44   32 


67   66 
45   52 


70   68 
43   41 


65   70 
30   49 


62 

61 

64 

69 

47 

40 

45 

52 

63 

60 

62 

67 

43 

36 

35 

47 

58 

58 

62 

67 

45 

37 

40 

52 

63 

56 

62 

64 

45 

34 

32 

40 

63   68 
29   42 


67   61   64 
34   28   26 


66   64   60 
37   29   28 


64   60 
30   29 


69   63 
27   20 


65   58 
23   20 


59   63 
31   28 


59   62 
32   29 


61   64 
34   29 


65   59 
26   23 


59   60   56 
40   36   30 


61   61 
36   32 


63   62 
38   35 


64   66 
28   26 


65   59 
26   23 


58 
40 


41   37   32 


66   61   60 


68   65   63 


72 
27 

70 
30 

43 
20 

54 
IB 

63 
35 

4 
0 

68 
38 

65 
45 

46 
23 

48 
22 

60 
39 

1 
8 

69 
26 

65 
33 

49 
27 

63 

17 

62 
35 

9 

6 

65 

30 

61 
32 

60 
23 

33 

18 

55 
36 

9 
3 

65 
30 

72 
36 

67 
27 

45 
20 

62 
37 

0 
8 

66 
29 

68 
34 

66 
28 

52 

19 

62 

37 

5 
0 

70   71 
30   27 


71   50   60 
30   37   14 


70   64   44 


69   69   46   64 
29   33   30   21 


69   67   42   52 
31   36   27   24 


64   69   70   41 
25   26   29   16 


64   66   48 
40   29   22 


55   54 

30   18 


69   67   60   50 
34   39   28   26 


69   53   53 
33   28   U 


71   72   42 
26   26   14 


62 
37 

71 

40 

45 
30 

64 
45 

3 
5 

62 
32 

68 
36 

43 
26 

62 
39 

1 
8 

62 
33 

70 
35 

44 
27 

62 
41 

2 

8 

61   66   72   47 
31   33   32   23 


70   72   54   65 
30   34   30   22 


61.9 
35.3 


62.8 
34.4 


61.7 
31.8 


62.6 
38.3 


62.6 
38.6 


64.1 
39.6 


62.6 
33.2 


59.5 
40.4 


63.0 
38.2 


65.0 
37.2 


63.4 
40.6 


65.4 
36.3 


63.0 
32.4 


64.6 
37,0 


See  Reference  Notes  Following  SUtloo  Index 
-    231     - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


Continued 


Day  of  Month 


NORTHERN  0 

8BA5SUA  DAM 

BRID6EWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUST15  2 

FORT  KENT 

QREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRE5QUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  auREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUSUSTA  FAA  AIRPORT 
^SANGOR  DOW  FIELD 
8RID6T0N  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  5E 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEwISTON 

MADISON 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


56   56   52 
43   32   36 


5<i   58 
43   40 


52 
35 


52   53 

43   37 


55  56 

34  37 

62  55 

48  40 

58  50 

43  36 


27   44   37 


47  60  68 

37  36  3B 

64  67  65 

30  42  36 


56   57   66 


57   62 
27   49 


55   59 

40   34 


52   52 

40   38 


57   54 
42   38 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


50   52 
30   31 


64   66   69 


27   30   37 


50   50 
35   37 


58   60 
29   29 


57   62 
33   45 


58   58 
30   35 


59   55 
44   42 


68   60 
37   34 


57   51 
32   30 


56   56   44 


62   65 
37   45 


48   51 
37   39 


59   51 
32   40 


59   55 
35   41 


17 


45   46   49 


54   61 
25   36 


52   53 
33   31 


57   54   57 


57   56   57 
28   32   38 


58   55   60 
27   29   29 


51   55 
40   39 


52   51   52   56   55   56 
41   34   34  I  31   34   38 


64   70 
37   37 


54   71 
38   40 


55   61 
36   30 


45   46 
32   30 


48   51 
33   29 


48   50 
30   24 


49  53  66 
33  26  40 

50  52  63 
30  24  38 


52   38 
35   32 


59   58 
37   35 


54   45 
45   36 


40   47 
28   34 


51   49 
35   33 


41   45   47 
29   34   34 


57   45 
36   38 


73   55   56 
37   31   30 


74   59   59 


43   43  40 

45   64  71 

35  42  37 

67  63 

43  40 

61   60  64 

34   46  42 

47   61  66 

36  43  45 


56   51 
40   40 


70   57 
39   31 


61   48 
34   41 


60   58 
30   31 


59   57 
36   38 


57   53 
38   39 


65   53 
44   32 


56   60 
33   32 


53   62 
26   40 


50   50 
27   28 


48   52 
28   31 


52   50 
28   29 


54   44 
38   36 


54   47   39 
45   35   31 


56   46 
29   24 


53   50 
33   30 


39   45   51 


55   51 
33   30 


50   46 
38   29 


46   46 
34   30 


52   40 
36   31 


61   61 

30   30 


63   58 

27   31 


50   53 
33   27 


51   50 
30   30 


50   54 
24   24 


59 

42 


46   40   40 


MAX 

MIN 


66   55   58 


60   64   55 


48   59   64 


52   60   52 
35   42   41 


34   28   28   38   42 


59   59   61 
40   37   30 


63   52   57 
42   43   35 


65   48   60 
44   34   27 


60   60   65 
33   36   37 


66   75 
36   45 


62   74 
38   43 


70   78 
37   43 


62   75 
36   37 


67   73 
35   46 


66   76 
31   35 


52   70 
32   48 


68   77 
39   42 


65   78 
43   41 


66   65   59 
39   32   35 


65   63 
38   31 


56   60   58 


64   55 
35   40 


60   57 
31   36 


30   24   24 


46   52 
28   29 


51   52 
24   26 


63   53   43 

32   35   32 


62   54 
34   40 


50   41   36 


62   54   38 
33   33   31 


58   53   48 


37 

32 

33 

55 

46 

55 
37 

42 
33 

62 
32 

55 

36 

40 
32 

62 
32 

54 

37 

42 
34 

60 
36 

55 
35 

42 
35 

41   40 
30   32 


44   44   47 
29   34   33 


45   47   49 
31   32   30 


54   50 
26   34 


57   50 
34   33 


39  47  53 
33  33  28 

42  43  45 

31  34  33 

40  48  45 
31  38  32 

44  46  49 

33  34  34 

46  50  52 

36  36  39 


42   46   46 
28   34   32 


53   48 

39   31 


60   52 
30   25 


30   31 


!T   55   51 
25   22   21 


60   53 
25   22 


51   53 

26   29 


56   46   56 
26   22   26 


61   61   56   58   52   51 
26   26   25   24   24   27 


64   62   56 
30   29   27 


62   59 
36   31 


60   56   53 
31   38   30 


63   63 

38   28 


59   60 
30   31 


58   51 
23   24 


61   54 
25   22 


5«   62   47   30 
26   30   21   16 


49   32 
30   22 


48   37   3! 
35   19   15 


62   63 
26   29 


50   62   56 
28   29   32 


57   54 
36   31 


45   44 
27   30 


56 

29 


57   55 
32   27 


56 
29 


65 
33 


62   65 
30   31 


62   65 
43   39 


51 
42 


60   58   54 
49   42   35 


56   56 
50   40 


47   39   33 


44  45  47 

26  26  31 

42  46  44 

29  32  32 

42  45  48 
28 


51   62 
27   27 


61   53   54 

37   37   36 


56   51 
38   30 


47   62   62 
37   32   34 


45   5e   62 

30   30   23 


59   59   62 
23   24   35 


58   55   51 
26   24   J* 


60   57   52 
24   22   22 


44   43 
39   24 


46   31 
28   21 


60   S2 
27   28 


61   54   59 
26   29   32 


47   60 
27   26 


49 
40 


58   57   57   52 
35   48   36   32 


52   57   48 
41   43   38 


60 
51 

63 
33 
a  HetereDce  Notes  Following  Station  Index 
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55 
30 

62 
29 

63 
27 

60 
30 

58 
34 

62 
40 

57 
30 

61 
39 

55 
36 


51   46 
36   38 


47   57 
38   37 


46   60   58 
32   30   30 


47   62   50 
27   34 


56   49 

22   22 


57   58   54 
33   32   31 


51   55 
24   30 


59   !0   47   49 
J2   26   20   14 


53   66   36   40 

41   32   24   17 


60 

34   28   IT   12 


59   63   53   28 

36   30   21   16 


52   61   56   29 

22   25   19   13 


58   61   49   34 
33   30   24   21 


64   50   36   41 
36   32   27   24 


57   64   55   27 

27   29   19   17 


54   52   35 

42   22   12 


47   St 
24   16 


53.2 

31.3 


55.6 
32.8 


50.6 
34.5 


51.7 
32.4 


52.9 
33.5 


53.8 
32.0 


56.9 
30.7 


64.3 
34.5 


56.0 
31.4 


53.0 
32.1 


54.6 
29.6 


54.5 
33.1 


65.5 

36.4 


53   51   52 

29   28   28 


56   50 

23   20 


50   68   51 
24   20   20 


56   55   54 
32   24   29 


49   62   51 


50 
42 


49   51 


63 

62 

39 

43 

64 

59 

41 

39 

67 

67 

38 

46 

61 

56 

31 

36 

60 

58 

30 

35 

66 

66 

28 

28 

66 

62 

35 

42 

64 

64 

36 

41 

55   50 

44   38 


60   60   ♦*   35 
30   36   2*   19 


56   46   45   33 
30   35   23   U 


50  47   36 

33   23   I* 


49   36 

21   18 


55   45   48   35 


66 
29 

64 
36 

60 
32 

62 
37 

55 
33 

58 

34 

65 
37 

67 
34 

37 
27 

45 

22 

58.2 
38.3 

62 
32 

66 
31 

60 
31 

66 
37 

53 

34 

39 
28 

47 
21 

58.0 
37.9 

64 
33 

67 
33 

64 
30 

69 
35 

62 
35 

47 
25 

46 
22 

61.4 
37.5 

61 
29 

57 
26 

59 

27 

66 

31 

55 

33 

48 
26 

42 
16 

58.2 
34.3 

60 
27 

63 
30 

58 
26 

68 

37 

67 
33 

50 
23 

39 
18 

57.3 
34,9 

62 
26 

63 
23 

58 
23 

64 
27 

69 
28 

63 

24 

41 
16 

59.9 
31.8 

63 
29 

66 
26 

60 
25 

67 
28 

58 
34 

55 

26 

46 
16 

60.0 
33.6 

59 
35 

60 
36 

54 
28 

59 
29 

66 
36 

57 
27 

38 

18 

58.4 
35.5 

67 
29 

65 
26 

67 
22 

62 
23 

71 
29 

63 
23 

38 

15 

61.2 
31.4 

63 
35 

57 
34 

61 
30 

67 
32 

60 
36 

37 
28 

46 
23 

59.4 
38.3 

62 

29 

54 
28 

62 
26 

68 
29 

58 

32 

49 
26 

42 
19 

59.3 
35.9 

53.4 

30.5 


54,6 
36.4 


53,4 
36.2 


53.0 
34.0 


51.7 
30.3 


53.3 
29.7 


53.1 
32.0 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGL«plD 
OCTOBER    1966 


OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGf lELO 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
MEST  eUXToN  2  NNM 
WEST  ENFIELO 
MOOOLANO 

«     tt     • 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  SL0UCE5TER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORD  2  NNW 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


51   59 
<>6  3<> 


51   53 

42   38 


50   58 
<>3   36 


51   58 
45   36 


59   58 
39   42 


61   60 
45   38 


48   55 
42   34 


63   54 
43   41 


64   52 
46   42 


61 
47 

59 
43 

60 
45 

59 

47 

67 
47 

62 
41 

64 
36 

66 
34 

53 

47 

61 
40 

62 
36 

60 
47 

53 
45 

59 

43 

60 
39 

59 

41 

63 
43 

61 
42 

62 
34 

60 
33 

62 

44 

49 

41 

60 
31 

63 
33 

60 
45 

59 
39 

62 

36 

58 
45 

60 
41 


56   60   64 


61   48 

43   40 


61   48 
46   41 


51 

63 

49 

62 

41 

65 
53 

60 
43 

65 
41 

55 
32 

60 

30 

64 

41 

61 

43 

65 
43 

63 

53 

59 
44 

66 
54 

65 
42 

67 
45 

54 

40 

63 

51 

54 
42 

63 
54 

54 
44 

58 
44 

65 
40 

67 
55 

59 
40 

65 
48 

55 
43 

65 

43 

54 
34 

66 
53 

55 
42 

67 
56 

64 
44 

68 

54 

63   75   78 
37   38   41 


56   68   70 
36   39   40 


68   77   79 
43   37   40 


68   77   80 
38   39   41 


59   70 
36   37 


60   70   70 
33   36   38 


65   76   79 
37   41   42 


67   75 
32   42 


50   76   73 
35   40   39 


54   71   75 
38   39   43 


59   71   68 
43   46   43 


61   70   72 
36   42   40 


70   74   70 
42   42   42 


62   73   60 
38   43   46 


61   69   63 
38   39   44 


55   60   73 
36   41   42 


63   74   74 
37   42   45 


69   77   71 
43   48   48 


61   74   73 
35   41   40 


69   7fl   80 
29   48   39  I  30   35   32  I 


63   64   52 
38   34   39 


69   58 
40   35 


64 
32 


63 

38 


75   66   62 


67 

61 

55 

44 

42 

41 

63 

64 

63 

43 

37 

43 

60 

63 

56 

44 

36 

38 

57 

57 

52 

47 

44 

42 

73 

61 

53 

42 

40 

42 

69 

59 

58 

46 

42 

42 

63 

63 

55 

47 

38 

42 

61 

62 

55 

46 

41 

41 

61 

64 

55 

40 

34 

32 

63 

64 

54 

45 

38 

42 

78 

65 

60 

46 

41 

42 

78 

65 

62 

41 

29 

35 

59   49 
35 


56   61 
26   35 


57   64 
30   34 


54   63 
26   37 


59   57   60 
27   29   31 


55   52 
24   28 


57   57 
28   34 


59   61 
31   34 


57   56 
36   41 


48   38   34 


46   39   36 


56   54 
50   39 


60   56 
48   38 


58   57 
51   44 


60   55 

43   33 


62   56 
34   43 


63   60 
48   44 


63   56 
46   46 


50   45   34 


51   60 
35   39 


44   54 
34   35 


45   47 
36   37 


45   47 
38   37 


45   57 
30   3T 


46   58 
30   40 


51   53 
36   38 


49   50 
31   41 


46   56 
31   33 


52   58 
34   38 


54   65   56 
34   37   31 


50   53 
44   45 


65   59 
34   32 


60   60 
35   35 


31   31   34 


64   62 
32   38 


62   60 
41   36 


64   61 
36   43 


65   62 
39   44 


67   64 
36   39 


59   62 
30   32 


67   67 
43   44 


58   58 
31   43 


37   44   43 


62   56 
27   24 


55   55 
29   26 


61   55 
28   26 


61   54 
29   27 


60   56 
26   20 


65   55 
30   25 


56   61 
29   24 


57   62 
34   40 


64   63 
30   29 


62   54 

37   30 


63   61   59 


64   57 
35   30 


63   56   58 
36   31   32 


63   69 
28   30 


66   63   61   64 
36   37   36   24 


60   39   44 
36   27   17 


61   50   40 
33   2S   20 


56   3*   4J 
30   24   20 


56   3*   41 
32   2S   21 


58   53   41 
35   29   16 


60   52   40 

39   27   15 


63   53   45 

34   27   21 


66   39   46 
30   23   16 


60   59   36 
29   27   16 


57   44 
29   21 


51 
29 


3a   47 

24   U 


46   «3 
29   24 


50   44 
29   19 


47   40 
27   17 


52   44 
26   22 


56.6 
34,2 


57.6 
34.5 


57.5 
35.4 


57.6 
33.6 


58.7 
34.7 


59.6 
32.5 


58.3 

32.3 


60,2 
38,9 


58.9 
40.5 


58.2 

38.3 


56.9 
40.4 


56.2 
36,2 


57.7 
36.3 


59.2 
39.2 


58.1 

40.9 


58.9 
36.2 


58.8 
38. 0 


63.4 
39.6 


62.9 
31.6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1966 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 

»     »     • 
WESTERN 
AD4M5 

CUMMINOTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
P1TT5FIELD  WB  AIRPO 

SOUTH  EOREMONT 

ST0CKBRID6E 

WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  02 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBUR6  2  S 

FRAMINSHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  mEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


42   35   35 


66   46   60 


65   59 

48   37 


51   66   T4 


51   64 
39   43 


62   53 
34   32 


63 

30 


67   65   53 
40   49   39 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


66   61   65 
43   28   26 


64   43   56 
41   34   30 


55   62   66 
42   36   34 


61   56   63 
43   32   29 


53   60   65 
42   40   44 


67   45   59 
45   35   33 


66   60   66 
45   42   38 


66   46   63 
43   37   39 


70   59   62 
43   40   36 


62   65   68 
46   40   37 


57   60   63 
45   42   40 


57   64   67 
44   40   39 


52   63   66 
44   38   32 


64   46   62 
44   36   32 


57   62   66 
42   40   40 


65   44   56 
44   33   31 


52   62   66 

43   37   32 


66   68   62 
42   58   45 


61   65   61 
33   43   39 


68   67   56 
39   49   42 


66   65   58 
33   54   37 


64   67   62 
36   42   40 


66   64   60 
44   56   44 


62   67   64 


64   67   64 
32   41   40 


68   67   66 
38   43   39 


70   68   65 
39   43   44 


68   69 
41   57 


66   66   63 
43   53   44 


68   64   58 
42   48   42 


67   67   56 
37   41   36 


64   69   63 
33   40   43 


68   67   66 
44   49   44 


62   65   61 
33   41   39 


69   66   56 
38   48   38 


67   73   74 
36   35   36 


65   75   76 
39   44   46 


53   61   65 
44   35   30 


60   64   67 
45   36   29 


63   63   69 

44   37   31 


50   57   61 
40   38   40 


71   76 
33   41 


51   65 
34   39 


70   78 
40   46 


68   77 
41   61 


52   66 
33   37 


66   76 
40   50 


63   67 
42   46 


56   67 
36   40 


56   71 
33   39 


51   70 
36   43 


70   80 
40   49 


66   76 
40   40 


70   80 
40   47 


70   78 
36   49 


54   68 
36   33 


72   77 
42   46 


53   66 
36   37 


70   79 
38   37 


60   50 
29   37 


49   59 
36   40 


61   53 
32   35 


77   76 
39   49 


50   64   68 
34   32   47 


67   66   68 


63   62 

47   47 


67   66   54 
35   50   33 


67   68   58 
33   55   36 


68   67   57 
39   46   38 


65   64   50 
44   44   39 


68   68   57 
49   51   48 


69   76 
30   39 


72   79 
36   44 


64   73 
40   48 


30 

31 

67 
35 

56 
36 

62 
30 

66 

41 

66 
46 

55 
40 

66 
32 

65 
35 

66 
40 

62 
46 

67 
41 

63 
42 

65 
31 

64 
32 

67 
33 

66 
36 

70 
37 

68 
40 

69   58 
39   45 


73   63 
39   43 


67   56 
40   39 


67   56 
32   29 


63   65 
32   31 


66   56 
40   40 


63   61 
33   34 


66   54 
39   31 


66   56 
32   41 


68   56 
31   43 


66   60 
31   30 


75   63 
47   42 


70   76   78 
47   55   54 


62   51 
41   36 


51   62 
31   32 


56   64 
26   33 


51   55 
25   28 


57   62 

30   30 


54   62 
24   29 


57   61 
36   43 


62   55 
26   28 


56   62 
34   37 


62   57 
36   34 


54   55 
27   30 


66   62 
28   33 


56   60 
31   36 


62   61 
32   36 


60   63 
32   40 


61   64 
34   36 


59   61 
27   31 


53   55 
26   29 


56   64 
35   36 


52   55 
26   29 


61   63 
28   36 


57   63 
26   30 


58   60 
25   29 


61   66 
28   30 


53   60 
33   41 


70 

60 

48 

47 

43 

41 

61 

60 

48 

46 

39 

30 

65 

58 

51 

36 

44 

33 

66 

67 

51 

42 

45 

32 

62 

47 

51 

45 

40 

33 

67 

67 

51 

52 

44 

3i> 

52   46 
35   41 


53   49   49 


52 
43 


64   63 
29   37 


63   61 
40   45 


57   64   60 


52   53 

42   39 


62   50   51 

50   »0   38   42 


66   53   53 

50   41   30 


6l   53 
41   33 


63   51 
39   31 


67   54 
39   29 


52   54 
44   31 


52   51 
41   34 


66   52 

40   30 


66   S4 
42   3T 


64   54 
44   35 


68   49 
39   33 


49   53 

41   36 


52   51 

44   46 


28   29  30  31   ^ 


73   67   57 
51   48   47 


69   59 
43   34 


67   55 
42   36 


62   56 
41   36 


60   54 
45   39 


58   55 
45   36 


57   54 
38   30 


63   56 
46   33 


53   54 
42   36 


61   52 
43   32 


62   55 

44   40 


52   64   47 
32   43   32 


52   53   61 
44   36   28 


51   46   56 
43   44   32 


63   63   60 
45   38   35 


55   57 
32   45 


60   60   60  I 
46   46   37 


53   51   51 
36   45   34 


54   55   49 
35   43   33 


57   52   51 
35   42   32 


54   62   52 
36   46   35 


63   64   65 
26   36   44 


57   61   62 
28   31   44 


66   69   63 
33   46   44 


61   62 
27   25 


64   62 
43   35 


63   61 
29   27 


65   65 
28   25 


62   55 

30   27 


65   65 
27   24 


63   56 
27   25 


62   56 
43   36 


69   S7 
25   26 


67   65   63 
30   26   25 


60   62   56 
30   25   23 


65   56   62 


62 

30 


65 
26 


61 
23 


65 
26 


56.6 
33.7 


56.0 
37.4 


58.1 
33.6 


40   61.7 


19 


32.9 


58.4 
34.7 


62.7 
34.9 


59.7 
35.0 


68 

47 


49   59.9 
21   38.8 


71 


60   57   60 


55   55 
36   27 


61   56 
36   27 


65   55 

39   31 


50   53 
39   33 


67   55   51 


53 
45 

63 
36 

52 
46 

62 
35 

52 

40 

63 
35 

46 

53 
34 

62 
33 

64 
33 

50 
41 

48 
33 

52 

47 

52 

43 

62 
39 

52 

34 

50 

44 

46 
29 

50 
44 

51 

37 

62 
32 

52 

43 

63 
43 

59 
27 

52 
44 

63 
45 

62 
29 

51 
44 

52 
44 

63 
32 

61   62 
37   42 


70   65 
48   53 


59   63   69 
30   34   46 


66   72   70 
39   46   55 


60   65   65 
35   39   49 


60   62   66 
29   32   43 


64   67   69 
33   33   43 


61   68   71 
34   39   49 


69   66   62 
37   45   49 


66   67   61 
35   45   46 


67   69   63 

37   43   47 


35   27   26  I  30 

67 
25 


62   60   62 
27   22   18 


74   42 
33   21 


67   71 
34   45 


41       45       47       51        47       40 
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50   53   56 
43   37   35 


62   64   61 
46   45   42 


57   67   63 
28   29   34 


58   62   61 
29   29   »l 


66   64 
30   *3 


65   71   66 
30   45   49 


66    71     t-r 

30   43   52 


68   71   67 
35   44   50 


62   64   60 

37   40   48 


61   65   62 
44   39   39 


62   65   58 
38   30   26 


64   62   62 
46   38   34 


60   64   56 
37   30   31 


63   64   58 
34   26   24 


64   68   61 
32   27   29 


65   66   58 
43   34   29 


67   61   65 

38   30   30 


65   59   62 
40   35   32 


67   59   65 
39   33   32 


66   69   64 
32   27   25 


65   65   62 
29   26   26 


67   60   63 
45   35   34 


60   61   55 

30   2S   25 


66   59   63 

31   28   27 


63   57   62 
37   32   26 


66   60   65 
34   29   23 


64   65 
22   25 


62   56 
46   40 


66   71 
46   51 


40 
28 


71   68 
30   26 


74   63 
41   32 


72   70 
43   29 


TO   66 
28   25 


76   72 
38   29 


34  30 


74   56 

40   31 


45 
32 


72   *4 
38   29 


74   4* 
32   20 


43 

32 


26   27 


66   42 
31   24 


63 

29 


63.7 
35.9 


58.8 
32.3 


62.6 
36.1 


60.6 
33.7 


61.7 
42.0 


61.2 
34.9 


65.1 
42,4 


61.9 
39.4 


61.4 
33.3 


64.2 
35.6 


65.0 
37,9 


64.7 

40.3 


63.1 
40.2 


63.5 
39.5 


63.0 
34.5 


61.0 
33.0 


63.0 
40,0 


59.1 
33.1 


61.9 
35.9 


62.6 
35.2 


64.4 
35.4 


65.9 
36.5 


56.7 
39.2 


61   53   56 
47   43   41 


6»  73   »»  SI 
45   34  33   32 


62. T 
46.2 


DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  WAREHAm 

EBSAnTOWN 

FALL  RIVER 

HINSHAH 

HYANNtS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  HB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLVMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 

«     •     • 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

•     •     * 
SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 
CONCORD  W6  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


Day  of  Month 


62   66 
J*   39 


60   64 
«0   36 


SS   6« 
«4   '•2 


64   66 
*1   43 


62   65 
39   34 


62   61 
42   33 


62   65 
41   35 


61   63 
45   43 


64   67 

44   46 


52   51 
41   37 


64   65 
46   42 


53   63 
40   34 


65   55 
46   32 


62   55 

49   40 


59   59 
42   43 


61   62 
41   41 


66   62 
44   45 


65   66 
52   54 


62   65 

38   31 


61   65 

47   48 


MAX 

Mm 


67 

62 

53 

45 

65 

56 

52 

45 

65 

56 

55 

42 

65 

61 

56 

43 

67 

64 

58 

42 

63 

57 

50 

43 

66 

58 

52 

46 

62 

62 

52 

41 

65 

59 

58 

46 

67 

64 

46 

40 

64 

54 

54 

42 

63 

61 

44 

69   76 
29   41 


66   71 
36   46 


58   65 
39   43 


70   78 
33   48 


64   70 
32   53 


68   75 
38   51 


62   65 
40   55 


68   75 
45   55 


50   61 
34   45 


66   73 
45   53 


57   68 
34   38 


68   73 

42   51 


76   TO 
48   40 


68   58 
51   43 


66   62 
60   46 


66   55 
48   35 


68   62 
59   49 


41   34   34 


41   37   36 


60  59  48 

45  41  35 

60  61  56 

33  35  37 

59  58  45 

36  44  34 


66   74 
46   54 


55   72 
47   50 


69   75   75 


63   64 
50   57 


65   62 

28   44 


59   58   55 
36   40   34 


63   67   61 
31   38   40 


63   65   63 
30   39   40 


66   68   55 


63   73   75 
32   41   44 


47   67   76 
37   39   38 


65   73   77 


65   74   76 


45   62   71 


66   57 
33   29 


65   56 
42   36 


68   67 
48   47 


67   56 
44   44 


67   57 
37   41 


67   64 
43   46 


69   68 
35   45 


64   60 
47   40 


68   60 
51   45 


63   60 
39   43 


62   66 
52   43 


70   66 
39   40 


62   ,56 
42   44 


63   53 
44   46 


66   62 
46   42 


72   66 
48   48 


66   57 
37   31 


66   62 
41   53 


63   66 
25   33 


62   66 
35   41 


60   61 
35   37 


63   64 
39   43 


63   68 
32   35 


69   65 
30   56 


62   64 
33   32 


59   63 
36   42 


63   67 
45   53 


60   62 
32   35 


62   65 
32   54 


59   64 
31   34 


59   60 
41   44 


57   59 
42   57 


60   68 
41   46 


59   66 
39   46 


63   66 

30   36 


67   63 
44   46 


65   54 
48   36 


63   56 
50   43 


60 
34 


63   58   51 
46   34   36 


65 
38 

60 
28 

42 
35 

71 

65 
32 

57 

62 

38 

62 
25 

50 
39 

60 
32 


71 

78 

61 

40 

44 

29 

79 

81 

58 

34 

40 

29 

81 

67 

67 

38 

37 

32 

66   65 
48   44 


66   54 
52   44 


65   59 
51   43 


65   62 
59   44 


65   63 

50   44 


66   58 
53   44 


65   55 

52   47 


66   67 
43   42 


61   55 
46   42 


65   68 
45   39 


62   55 
48   44 


56   59 
51   46 


70   60 
52   44 


65   72 
51   52 


65   54 
46   42 


65   61 
42   46 


65   60 
43   29 


62   58 
42   37 


63   59 
49   42 


64   60 
43   38 


64   61 
45   33 


63   57 
50   38 


62   59 
46   35 


61   55 
44   41 


46 
26 

59 
28 

69 
34 

59 
40 

46 
34 

30 

45 
29 

52 
33 

66 

31 

53 
18 

58 
28 

61 
29 

63 

38 

53 

39 

37   42   47 
18   30   37 


64   63 
45   42 


65   59 
48   36 


62   56 
48   42 


64   59 
48   34 


55   57 

49   39 


66   60 
43   40 


64   56 
50   46 


65   60 
40   30 


63   61 

49   44 


62   66 
40   50 


60   63 
40   41 


62   67 
43   50 


66   71 
36   47 


30  49 

65  66 

38  47 

60  62 

47  51 

63  68 

48  54 

61  64 

37  44 

62  67 
48  51 

60  63 

34  38 

63  65 
42  42 

62  64 

45  50 

62  70 


63   57   64 
32   27   22 


69   70 

25    a 


54   58   63 
47   44   32 


56  sa 

37   23 


67   66   62 
39   30   30 


60   61   65 
24   31   34 


61   56   49 
33   41   36 


64   54   52 

49   44   40 


45   47   56 
36   34   30 


45   46   28 
24   12   11 


50   49   46 
37   41   33 


53   48   47 
37   40   30 


51   50   60 
44   42   33 


55   62 

44   51 


63   69 
33   43 


62   63 
50   53 


57   61   64 


55   56 

34   30 


59   62 

43   40 


59   55 

32   28 


57   59 
34   27 


60   57 
32   26 


51   55 

39   37 


56   58 

40   36 


55   5« 
38   38 


57   61 
30   24 


64   64   46 


61   61   60 
26   29   33 


72   72   70 
36   35   30 


60   60   44 
32   35   28 


66   66   47 
46   43   34 


60   TO   69 
28   38   28 


62   64 

43   42 


56   61 

45   40 


56   52   72 
27   20   25 


62   59   53 

26   23   23 


62   69   6B 
26   32   30 


60   70   47 
39   »2   32 


63   60   57 

45   45   31 


70   47   46 
4*   45   32 


56   58   65 

41   40   34 


67   66   42 
28   3*   23 


64   62   98 

44   39   35 


67   61   36   51 
32   35   20   12 


63   72   58   34 
25   30   21   16 


63.0 
33.4 


60.7 
39.2 


62.1 
42.6 


62.3 

43.5 


63.3 

39.0 


62.2 

40.4 


66.0 
39.8 


59.8 
42.7 


63.4 
47.0 


60.6 
38.6 


63.0 
44,4 


63.4 

37.0 


60.0 
43.0 


59.5 
44.5 


62.4 
46.2 


62.5 
35.9 


62.8 
47.2 


55   50   57   64   61   35   42 

30   25   28   34   34   18   16 


66   62   62 
23   28   32 


66 
29 


67   67   67 
28   39   36 


60   53   62 

21   18   16 


31   29   37 
20   21   27 


60 
28 


69   65   40   48 
20   26   23   10 


59   64   62 
26   35   13 


56.9 
32.0 


55.5 
34.4 


56.1 
29.7 


53.8 
29.9 


56.2 
28.8 


35.7 
21.3 


54.3 
30.4 


62 
27 

57 
25 

72 
27 

66 
26 

37 
17 

59 
32 

7 
7 

62 
23 

57 
23 

71 
27 

67 
25 

38 
5 

60 
30 

1 
5 

57 
25 

65 
25 

70 
32 

41 

20 

51 
14 

62 

33 

1 
9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1966 


Continued 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 

CONWAY  1  N 

OURHAW 

EAST  PEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORThwOOO 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTh  2 

MINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

*     «      tt 
BLOCK  ISLAND  wB  AP 

(jREENVlLLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  ol  Month 


MAX 


MAX 

MIN 


MAX 

mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


60  62 

45  36 

54  59 

42  34 


62   61   64 
40   35   29 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


60   67 
32   29 


67   65 
28   51 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


43 

36 

30 

33 

45 

51 
42 

63 
34 

67 
29 

71 
34 

66 
54 

48 
44 

58 
38 

61 
36 

64 
40 

60 
44 

48 
44 

56 
32 

64 
30 

67 
34 

59 

40 

57 
44 

44 
37 

54 
34 

67 
34 

67 
36 

65 

44 

55 

36 

60 
32 

64 
34 

68 
47 

53 

40 

55 
38 

60 
36 

65 
44 

62 

45 

55 
44 

60 
35 

64 
31 

63 
35 

67 
49 

58 
42 

58 
37 

66 
34 

65 
35 

64 
50 

50 
38 

55 

30 

56 
28 

62 
35 

61 
44 

64 
42 

47 
32 

58 
27 

61 
27 

63 
35 

54 
41 

61 
35 

65 

30 

65 
31 

66 
44 

69   78   81 
33   35   36 


40 

33 

36 

53 

67 

72 

36 

32 

38 

59 

70 

78 

39 

28 

35 

56 

70 

78 

37 

30 

35 

70   66 
43   29 


62   62   52 

45   28   38 


60   63 
31   31 


58   65 
27   28 


67   77   78 


57 

70 

32 

39 

55 

69 

32 

39 

64 

73 

41 

52 

68 

77 

32 

40 

65   57 
27   38 


62   57 
30   38 


60   49 
35   40 


63   64   51 
43   33   41 


63   50 
37   35 


62   63 
30   32 


64   67 
31   36 


60   53 
36   36 


61 
40 


55   51 

44   30 


64   62 
39   36 


61   58   52 
37   42   35 


54   57   61 
32   36   39 


67   65 
31   40 


46 

58 

34 

30 

48 

59 

33 

29 

62 

65 

31 

33 

58 

60 

36 

33 

59 

62 

30 

28 

62   65 
33   44 


63   62 
29   34 


55   37 
61   51 


62   48 
42   35 


73   74 
41   42 


33 

78  80 

37  36 

68  75 

32  35 


60 
36 


68   65 
39   31 


65 
33 


59   60 
27   28 


58   60 
31   34 


50   60 
37   36 


59   60 
27   32 


69   79 
31   41 


80 
37 

56   74   76 
39   46   43 

69   77   79 
27   32   37 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


58 
47 

60 
46 

61 
47 

65 
55 

55 

42 

61 
38 

66 
39 

68 
41 

67 
46 

61 

38 

63 
30 

67 
34 

65 
48 

63 

44 

63 

44 

67 

57 

67   65   55 
47   32   37 


59   59   47 
45   30   30 


78   59   62 
39   30   30 


70   68   57 
J9   29   34 


76   64 
38   34 


57   63 
29   29 


70   64   57 


63 

33   40 


62   49 
29   38 


60 
33 


53   58 
23   27 


52   47 
41   34 


59   55 

43   32 


50   49 
38   35 


44 
39 

47 
40 

58 

30 

49 
42 

50 
45 

59 
32 

45 
36 

48 
40 

58 
32 

50 
39 

52 
41 

60 
26 

49 
39 

49 

37 

60 
30 

65   66 
25   32 


66   61 
33   40 


64   65 
36   38 


65   60 
36   36 


64   57   63 
26   22   20 


57   64   63   62 
30   28   38   40 


49   49   64 
42   39   26 


62   50   48 
50   39   35 


63   58 
41   34 


63   57 
39   33 


38   33 
46   58 


53   60 
25   31 


59   58 
26   29 


33   48   49 


67   55   68   76 
50   39   38   43 


56  62 

27  31 

55  61 

24  29 

62  66 

30  32 


59 

32   34 


60   53 
42   41 


65   57   54 
44   40   34 


59   53 

36   32 


58   52   49 
45   39   28 


58   57   49 
38   43   36 


57   55 

36   28 


63   61 
43   41 


55   50   50 
35   42   30 


53   50 
42   46 


50   51 
43   42 


64   62   64 
34   43   39 


64   62 
37   32 


60   60   66 
28   27   38 


66   62 
39   40 


64   62 
33   41 


65   62 
38   41 


63   55 
25   22 


65   58   65 
26   22   20 


64   58   66 
25   22   22 


61   54   61 
27   24   25 


68   62   72 
26   23   22 


70   67   3»   *» 
25   27   2»   13 


72   70   »»   SO 

26   30   27   15 


71   70   48 
23   27   26 


68   52 

28   25 


64   45 


27   33   26 


61   54 
33   30 


58   55 
36   32 


46   43   33 


49   49 
38   34 


66   63   58 


68   65   57 
51   38   38 


55   63   66 


59   60   61 


51   58 
40   32 


45   51 
35   28 


36   40   31 


57   59 
36   31 


50   49   45 
30   42   26 


50   52   62 
42   43   28 


65   65 
38   42 


57   64 
20   22 


63   67   58 
33   30   27 


60   65   57 
10   27   26 


60   60   69 
28   39   40 


66   62 
25   37 


59   64   59 
26   28   38 


65   4«   51 

29   26   16 


54   60 
28   26 


57   65 
26   25 


56   64 
28   32 


54   61 
19   20 


61   55 

23   23 


64   55   67 

29   28   21 


63   63 

26   23   23 


68   65   36   47 
it,      33   24   23 


70   64   39   47 
26   31   19   I' 


65   71   70   42 
27   J«   2«   17 


63   70   70   63 
28   39   39   17 


47   45 
20   21 


46   49 
39   40 


45   48   58 


53   52 

47   44 


65   51 
46   41 


63   66 
41   47 


62   57 
48   45 


50   62 

44   40 


59 

65 

64 

28 

29 

38 

68 

66 

61 

28 

37 

44 

64 

bZ 

65 

33 

38 

42 

65 

64 

65 

25 

25 

38 

66   62 
26   22 


42   52 

23   17 


59.1 
30.5 


62.4 
33.9 


59.6 
32.9 


62.6 

31.0 


62.4 
31.9 


58.6 
34,9 


63.1 
33.5 


58.1 
37,3 


58.9 
32.0 


61.6 
33,3 


62.4 
35.2 


57.9 
36.6 


61.9 
34.1 


70   52   50 

36   25    9 


6*   «$ 

38   23 


66   59   62 
32   27   25 


56   63 
22   23 


64 

62 

55 

52 

70 

68 

45 

48 

67 

69 

36 

50 

64 

67 

53 

54 

71 

69 

42 

49 

62   71   66   »5 

23   26   23   15 


67   72   *0   49 
26   20   19   I* 


62   61   »S   3« 

23   27   25   16 


6J   69   66   3t 

22   28   2*   22 


72   72   52   52 
26   31   26  li 


66   65 
37   36 


62   46 

26   20 


66   40   43 

30   23   14 


56 
45 

54 
37 

56 
36 

61 

44 

60 
41 

41 
3* 

68 
45 

59 
35 

64 
31 

70 
35 

72 
39 

4S 
28 

66 

40 

59 

30 

66 
23 

67 
26 

68 
33 

67 
28 

61 
48 

57 
42 

58 
32 

62 
36 

63 

42 

55 
34 

63 

41 

60 
35 

61 
31 

65 
33 

71 
36 

*i 

29 

61.9 
35.3 


57.1 
32.3 


58.5 

30.6 


61.8 
31.6 


89.3 

31.2 


59.5 

31.3 


62.7 
34.2 


58.0 
36.3 


58.4 

30.8 


59.2 

46.4 


62.6 
38.9 


63.4 
36,5 


61.3 
45,8 


62.8 
39, « 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEASTERN 


01 


BUOOMFIELD 

CHELSEA 

EN0S9UR6  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1966 


Day  oj  Month 


60   53   53 
27   30   26 


MAX 

58 

MIN 

<>8 

MAX 

43 

Mm 

31 

MAX 

53 

MIN 

39 

MAX 

50 

Mm 

<.l 

MAX 

53 

Mm 

43 

MAX 

59 

Mm 

i>2 

MAX 

57 

Mm 

4<! 

MAX 

56 

Mm 

43 

MAX 

60 

Mm 

39 

WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNM 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

ft     •     * 
SOUTHEASTERN        03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

Mm 


51   58 
36   33 


55   57 
35   31 


56   59 
33   31 


57   61 
33   32 


40   46 
28   32 


57   61 
36   32 


59   64 
34   31 


49   59 

34   30 


60   62 
33   31 


53   57 
35   34 


54   55 
28   24 


58 
43 

60 
48 

58 
36 

60 
35 

53 
40 

58 
33 

55 
43 

62 
38 

54   58   61 


39   35   27 


60 
42 

43 
36 

53 

37 

40 
34 

66 

44 

46 
35 

61 
42 

48 
33 

60  60  57 

26  25  34 

63  67  57 

29  33  34 


60   60   64 


63   67 
36   42 


64   55 
38   40 


33   39   37 


49   48   35 


62   58 
38   39 


59   53 
37   39 


67   59 
32   40 


62   64 
39   45 


60   62 
25   32 


68   54 
48   39 


66   61   54 
48   51   39 


65   57 
50   44 


67   65 
35   47 


72   61 
38   48 


64   60   55 
52   49   40 


64  66  63 

34  40  41 

67  61  52 

30  45  37 


65   67   64 


48   63   74 
29   33   32 


69   76 
35   38 


74   76 
42   41 


76   76 
39   42 


60   60 
40   46 


76   75 
48   49 


69   70 
42   42 


77   80 
40   39 


66   75 
42   40 


77   79 
34   41 


68   76 
46   43 


69 
30 


79   60   59 


63 

31 


62   58   44 


67   75 
28   31 


67   72   75   65   61 
34   37   39   47   34 


45 
32 


67   61 
39   37 


60   56 
36   32 


63 

30 


77   64 
28   27 


71   74 
53   51 


68   59 

43   41 


66   72   74   66 
37   50   53   41 


66   72   75 
50   54   58 


32  35   38 

68   78   79 

33  37   37 


33   40   40 


42   28   29 

77   63   63 
42   36   36 


57   62 
29   36 


53   62 
27   39 


60   64 
34   40 


62   68 
33   38 


48   57 
31   34 


59   69 
33   43 


56   60 
33   43 


61   64 
35   37 


57   63 
25   35 


61   66 
31   39 


54   60 
36   44 


50   58 
22   30 


51   65 
31   35 


56   61   69 
29   39   46 


60   67 
40   52 


61 
40 


66   59   49 
45   39   35 


66   64 
42   40 


66   56 
43   40 


56   47 
47   35 


63   52 
51   37 


54   36 
35   23 


55   44 
43   35 


52   44 
44   36 


58   52 
50   37 


67   60 
36   40 


62   53 
53   37 


64   53 
43   37 


68   57 
32   35 


72   62 
41   50 


61   55 
48   37 


62   50   48 


55 
42 


64   61   58 
45   44   32 


49   45 
38   28 


47   42 
37   35 


43   56 
33   31 


44   57 
33   33 


44   54 
34   34 


46   68 
35   29 


46   41 
39   28 


45   59 
34   33 


45   49 
33   33 


45   45 
34   27 


55   58 
39   28 


46   46 
35   33 


46   46   56 
39   37   30 


50   50 
41   36 


35   43   29 

46   46   58 
40   37   27 


49   43 
43   29 


55   49   50 


55   64   63 
24   25   31 


60   65 
28   30 


59   66 
28   30 


63   64 
27   41 


66   66 
27   43 


64   66 
34   34 


66   67 
27   39 


57   67 
27   29 


64   64 
23   34 


56   66 
31   31 


57   63 
21   21 


67   63 
29   43 


64   63 
36   51 


62   64 
33   40 


63   67 
38   39 


66   63 
25   39 


67   65 
30   42 


62   65   62 
44   53   40 


64  65  62 

29  30  40 

64  64  63 

25  31  33 


63   61   54 
23   20   20 


61   56 
25   25 


58   54 
22   22 


52   61 
20   22 


54   62 
19   21 


38   47 
25   28 


53   62 

25   27 


49   55 
26   27 


56   64 
21   22 


60   57 
22   22 


57   60 
21   20 


57   54 
23   25 


58   52 
17   16 


70 
25 


60   66 
28   29 


64   70 
24   26 


68   61 
29   28 


68   64 
27   J2 


52   49 

37   23 


67   57 
39   2T 


60   56 
30   28 


70   65 

27   32 


62   69 

23   28 


68   69 
22   29 


61   6« 
32   36 


59   66 
16   22 


63   38 
25   13 


66   35 

24   17 


61   36 

29   16 


34   44 
18   16 


39   44 
23   13 


24  28 
8   12 


32   45 

IS   IB 


30   40 
21   18 


40   44 
23   16 


60   38 

23   17 


43   44 
14   13 


59   38 

22    la 


59   32 

20   9 


57 
34 


43   49 
28   20 


61   41 
37   22 


59   39 
33   23 


42 
24 


39   48 
29   26 


60   36 

25   25 


56,2 
27.7 


59.1 
29.3 


59.2 

33.1 


59.0 
32.5 


56.1 
32.8 


98.9 
33.5 


43.9 
28.5 


56.7 
34,8 


53.0 
34.1 


59.9 
33.2 


58,8 
31.7 


60.0 
32.0 


57,8 
35.0 


56.6 
26.0 


60.1 
36.4 


58.9 

38.8 


57,0 
36.9 


60.2 
36.6 


58.9 
33.0 


60,5 
36,1 


58.3 

42.7 


61.2 
34,2 


60,1 
31.5 


58.4 
33,6 


53,7 
30,0 


62.0 
33.8 


?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 


station 


CONNECTICUT 

•    •    • 

NOSTHWEST 

NORFOLK  2  5W 


NOSTHEBN  01 

BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

5QUA  PAN  0AM 

«    ft    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  OOW  FIELD 
RUMFORD  POWER  PLANT 

MASSACHUSETTS 

•    #    * 
WESTERN  01 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

tt    •    ft 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
FIRST  CONN  LAKE 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
WEST  RUMNEY 

•  •    • 
SOUTHERN  02 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

WOODSTOCK 

VERMONT 

♦  »    • 
NORTHEASTERN       CI 

CHELSEA 

MONtPELIER  FAA  AIRPORT 

SAINT  J0HNS6URY 


SNOWFALL  i    1 
SN  ON  GND    I 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

wTR  eouiv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6NI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNri 


SNOWFALL   !• 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  1 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ot  month 


llz       3!4       5617,8! 


11  I    12  !   13      14  !   15       16      17      18 


9    1.0 
1        3' 


I         I 


19      20      21  ;  22 


23  I  24      25  1  26  1  27  '   28  1  29  '   30   :  31 


Ml! 


3.8 

1 


1.0 

T 


I      ! 


T  i 


I 

I 
I 

2 


!      i 


T 

T 
l.J 


2.0 


3.1 

3|        3        1 


1.5      .6 

3      T  II 


1.8    3.2 

I         1         1 


T  I  j  3.0i 

T  !      I      la! 


T   i     T   I     T   I  '     T   I     T  I     T 

.5 


!       I 


i 


T 

I  j 

T   i     T 


I  I  I 
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.2       T 


t!   t 

I 
T 


Contlnuwl 

&1N 

u\ 

Nt 

Al 
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u 
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G 
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NEW   ENGLAND 
OCTOBER         1966 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8        9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

1 

•        •        • 

WESTERN                              02 

i 

1 

1 

BENNINGTON    2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

1 
1 

BURLIN6T0N    MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GNO 
wTR    EOUIV 

i 

T 

T 

T 

T 

T 

•        •        « 
SOUTHEASTERN                  03 

t 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   &N0 

i 
1 

1 
1 
1 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

READSBORO    I    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON    QNO 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KINGSTON,    R.    1. 

't    INCHES 

MAX 
MIN 

58 

55 

56 
53 

57 
52 

57 
52 

58 
57 

57 

54 

54 
50 

56 
52 

58 
53 

57 

54 

57 
53 

55 
54 

54 
49 

53 
49 

55 
51 

56 
55 

56 
55 

55 
51 

53 
49 

53 
52 

53 
52 

53 
49 

52 

48 

54 
50 

56 
53 

53 
51 

51 

48 

51 
46 

50 
45 

48 
46 

48 
45 

54.3 
51.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

59 
58 

56 

56 

57 

55 

58 
55 

59 
58 

58 
57 

57 

54 

56 
55 

58 
56 

57 
57 

58 
56 

57 

56 

56 
55 

55 
52 

55 
53 

56 
55 

55 

54 

54 
52 

54 
53 

55 
54 

54 
52 

52 

51 

54 
52 

52 

49 

55 
52 

54 
51 

51 

49 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

49 
48 

54.9 
53.3 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

58 
57 

57 
56 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
56 

56 
54 

55 

54 

56 
55 

56 
56 

55 
56 

56 
55 

55 
53 

54 
53 

54 
53 

55 
54 

54 

54 

54 
53 

53 
53 

53 

53 

53 
52 

52 
51 

53 
52 

53 
53 

53 
51 

52 

51 

51 

50 

50 
50 

50 
50 

50 
49 

50 
49 

54.2 
53.2 

24    INCHES 

5   PM 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53 

53 

56.8 

KINGSTON,    R.    I. 


MAX   AND  MIN  ARE   FOR   THE    24-HOUR    PERIOD   ENDING  AT    MIDNIGHT. 

SLOPE   OF  GROUNDi      LEVEL.      SOIL   TYPEi      BRIOGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND  COVERi      KENTUCKY    BLUEGRASS      CLIPPED   TO 
2    INCHES.       INSTRUMENTATION!      4   AND    8    INCH   DEPTH   -  THERMOCOUPLE   WITH   BENDIX-FRIE2    RECORDER.       12   AND   24    INCH 
DEPTH   -   STANDARD   SOIL   THERI«)METERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENSLtND 
OCTOBER    196' 


CONNECTICUT 

«    tt    • 
NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 

»   •   • 
CENTRAL  02 

COVENTRY 

MAINE 

NORTHERN  01 

CARIBOU  we  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 


NEW  HAMPSHIRE 

•   •   • 
SOUTHERN 

LAKEPORT  2 


MASSABEStC  LAKE 
RHODE  ISLAND 

KIN6ST0N 

VERMONT 
WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WIMD 
MAX 

WIN 


Day  Of  Montli 


.20!  .OA  .10  .13  .10  .11  ,1* 


EVAP  .03 
WIND 
MAX 
MIN 


* 

.wS 

.09 

• 

202 

'* 

• 

61 

58 

- 

Al 

A2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
MIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,02  .11 
55   27 

5A   68 

A3!   AO 


.06i  .12 

15»!  125 

60i  50 

50   A5 


.07  .07]  .09 
13  681  25 
68  67^ 
AC   A6   A3 


.13  .13  .03  .14 


.Oil  .11 
22|  37 
551  58: 
43'   41' 


.01,  .15 

136  178 


.08 


.06 


.12 


15 


.03  .03 

161   6 
50]  52 

40   42 


.05 


16 


17 


.04  .05  .04 
23  21  13 
6^   50   53 

47   3»   38 


02  .10  .04 


17   23 


50   50   54I 
46l   38   40 


13 


.03  .02 
26    5 

64|  59 
42   48 


29   30   31 


,04:  ,05|  ,02 

6    8 

58   52   51 

38   37   39 


.031  .03 

i      64 

53   56 

41   34 


,051  1.58 
28  522 
42  57.9 
33  43.3 


,0t|  .12  .09 
20|  15   25 

72|   55': 

44I  45   35! 


.04 


,06  .08  .06  .07  .09  .05  ,08  ,09  ,11  .05 


,10  .06 
421  19 
59I  58 
35   36 


10  ,04 


.07^  .08, 
79;   66: 

62:   571 
43!   *8,   401 


.04 

.09 

70 

92 

i  .15 

.15 

57!    61; 

70'      73 

49 

52 

.07  .03 
15    9 


.04 


.0^  .OS  .04  .03  .04  .02 
3l|   37   13:   39   70   20 


,10  .03  .06 
30   24    8 


u 


.0*  .07 


61,   59 

481   38: 


59;  62:  68   68 

37   38i  48   44 


.03  .04  .04 

8  15  16 

55  55  57 

37  35  34 


.16 

2Q   40 
43 

34 


.  !  .18 

751   30i 
54]   60 


01  .02: 
25    5 

54   62 
32   39   41 


.05  .11  .08 

10    5  10  15 

59   57  59  62 

31   29  29  JO 


,17  .02 
10  90 
59      - 


-      1.93B 
31      921 
45    61.8 
301  40.7 


2.48B 
961B 
56.9 
36.1 


02!   •°''    •°^ 

20|      26]      16| 


07      -      ,05    ,08    ,05    .04    .02    .06    .07    .05 

16|      121      35,      61,      29      13      18      10      IB      22|      151 


.05  .10 
13   64 


'6^  .0 


2.14B 
T91 


0^  .11  .00  .00 

25l   66  79  30   53 

66   57  52  46   45 

49   42  38  36   41 


.01  ,09 
16   41 


,06  .05  ,07l  .021  .01  .22  2.44B 

iy\     •  I  44  43  145   16l  2270 


.05  .Oe'  .11  .08' 

85   56   97  42 

42   55   58  63 

37   36   39  40 


.08  .08  .03 

39   47  34 

59   55  54 

38   37  35 


.09  .00 

47  146 

59  51 

40  32 


.13  2.29 

72  1888 

42  56.4 

32  40,4 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSONIA  1  HI 
SAKERSVILLC 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
6LO3MFIEL0 
rBRIOGEPORT  MS  AP 
BROOKLYN 

BULLS  SftlDQE  DAK 
BURLIHGTON 
CANDLcKOOO  LAKE 

COCKAPONSET  RANCEf 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENVR' 


CREA] 


HILI 


OANBURY 

OAWSON  LAKE 

EASTFOHO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORO 

HARTFORD   BRAINARO    FtO 

HARTFORO  WB  AIRRORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

KIDOLETOMN  4  W 

MILFORO 

•4OO0US   RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NEWINOTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRADFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PU3  UTIL  PLT 
PAUCMAUG  FOREST 


PUTNAM  LAKE 
VILLE 

rocky  river  dam 
round  pond 
saugatuck  reservoir 

she3aug  dam 

tle  meadow  pesvr 
ford  springs  2 

stamford  5  n 

stevenson  oaw 

STORRS 

THC^IASTON    DA" 

TOfiRlNGTON 

T9AP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

WEPAwAUG    RfcSERVOIf* 

WEST9R00K 

WEST  HARTFORO 

WEST  THOMPSON  DAM 

WMIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESEflVOIP 
WOODBURY 


AUG'JSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BAKGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 


BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 

aRlDCEWATE" 
BROGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  W8  4IRP0R 


lYTON  I 

WIN 


»;e  2 


EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

ELLSWORTH 

EUSTIS  Z    SSE 

EUSTi; 


•^ING 


=  OfiT 


AIR: 


I  ELD 


FORT  KENT 
GARDINER 
GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  AO 

HOULTON 

JACKMAN 

JO^ESS0R0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  flP 

MOOSEHEAO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
'OLD  TOWN  FAA  AlfiPORI 

OOUOSSOC 
lORONO 

ORONO  2 
■TEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

"'RESOUE  ISLE 
!IPOGENUS  DAM 

lOCKLAND 
ROCKLANO  I  W 
RUMFORD  1  SSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SACO 

ST  FRANCIS 
SANFORO  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANOOVER 
SOUTHWEST  H6R  3  SSE 


VANCEBOfiO  NO.  2 
'ATERVILLE  PUMP  STA 
EST  8UXT0N  2  NNW 


02  NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
LITCHFIELD 

HARTFORD 
FAIRFIELD 


NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


WINOHAf 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORO 
HARTFORO 
HARTFORD 

lEW  LONDON 


NEW 


TFORD 


FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 

NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 

TOLLA^D 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 


TOLLAND 
LITCHFIELD 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 


KENNEBEC 

KENNE3EC 
PENOBSCOT 


SOMERSET 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMCERLANO 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 


HIN' 


PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

OXFORD 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOVERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOCCI^ 

SOMERSET 


OXFORD 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
SO'^EflSET 


FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

YORK 


*1  21 

»I  50 
*1  37 


7    «1 

43 

5   fc 

39 

'   «■ 

57 

U    111 

08 

7    41 

?1 

7    4' 

48 

7  4; 

7    4' 

35 

18 

4    4^ 

16 

^  4; 

57 

5    4t 

44 

40 

4] 

37 

7    41 

33 

9    44 

19 

9    44 

19 

4i 

i    44 

23 

74 

5    46 

it 

46 

52 

4* 

37 

44 

55 

44 

32 

13 

44 

41 

4f 

48 

47 

15 

n 

11 

4^ 

28 

4-; 

50 

4^ 

08 

4^ 

38 

It 

39 

06 

45 

13 

44 

4-i 

44 

47 

4^ 

19 

44 

36 

4, 

57 

57 

58 

44 

57 

51 

41 

59 

41 

39 

39 

4% 

53 

44 

Oft 

44 

06 

3? 

33 

41 

30 

41 

28 

46 

35 

44 

14 

4<> 

25 

4fi 

33 

46 

09 

4'i 

21 

52 

14 

44 

43 

42 

4S 

15 

72  57 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 
73  21 
73  16 
72  49 

72  le 

73  33 


68  01 

69  32 
69  32 
69  13 


70  43 

67  47 

70  16 

67  39 

70  14 
70  12 
67  2B 

69  13 

70  55 


68  40 

6e  42 

68  41 


70  32 
70  33 
70  27 
68  54 


68  oe 

66  20 

70  59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


120 

5F 

51 

5f 

775 

B> 

360 

8A 

BA 

650 

9f 

250 

35( 

MIt 

MK 

707 

Mir 

MK 

5P 

5F 

MIC 

106f 

7) 

71 

45C 

6( 

(,t 

70 

MID 

MIC 

674 

HID 

MID 

6F 

Ifir 

Af 

6F 

7? 

54C 

5C 

5P 

74 

iwr 

1190 

tti 

Ht 

420 

6A 

BA 

300 

7A 

51C 

5C 

5F 

29{ 

I06( 

Mir 

IBf 

7t 

36C 

3> 

SJ 

Mir 

410 

f.e 

AF 

1180 

6A 

8A 

185 

7A 

7A 

U6C 

7t 

7t 

4C 

5F 

76f 

71 

9F 

36C 

HI 

HI 

io2e 

7A 

190 

56 

5F 

501 

8A 

8A 

;  17^ 

MH 

Mil 

1510 

115 

8A 
4t: 

8A 

17C 

5F 

5F 

7F 

965 

8A 

8A 

40 

6t 

6P 

70 

63C 

Mir 

Mir 

5K 

MIt 

MK 

5P 

51 

If 

;!B0 

5P 

5F 

660 

5P 

15 

440 

4P 

4E 

6IC 

71 

7A 

960 

7A 

It 

1484 

510 

l?*- 

,'J 

39C 

5F 

^F 

at 

150 

MID 

MIO 

160 
140 

8A 

8A 

ansonia  water  company 
water  bureau  hartforo 
baltic  mills  co. 

water  bureau  hartford 
eng.  dept,  hartford 
u.s.  weather  bureau 
donald  j.  fields 
conn.  light  ♦  power  co. 
metropolitan  dist  comm 
conn.  light  *  power  co, 

st.  park  ♦  forest  comm, 
raymond  j.  ruszala 
collins  company 
iversity  of  conn. 


CREAI 


JOSEPH  P.  SIMKO.  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPi 
HARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORO  ELEC.  LIGHT  CC 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAvEN  WATER  COMPAN 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
HER  BUREAU 


ENG.  OEP 


ORO 


CHILDS 
NEW  HAvEN  WATER  COMPAN> 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  -.  FOREST  COMM, 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANf 
GREENWICH  WATER  COMPAN 
ROCKVILLE  WTP.  *  AOUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
BUR.  ENG.  WATERBUR' 
WTR.  COMM.  NEW  BRI' 
BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  ■•■  POWER  CO. 
U.  OF  CONN 
CORPS  OF  El 


NGTON 


TER  CO. 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 

RADIO  STATION  WBRY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 

JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURV  WATER  COMPAN' 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
MRS.  ELEANOR  GILLETTE 


LLIAMSON 
ATION  AGENCY 
;  FORCE 


CENTRAL  MAINE  PWR. 
KENNEBECK  wTR.  PwR, 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J*  SANBORN 


WEATHER  Bureau 
lPO  LAvEROlERE 
:fiNATL  LOGGING  COR 
lOND  K.  PALMER 
,1AM  K.  LEE 

ELMER  J.  LELANO 
;0R  HYDRO-ELEC.  CO 

DOROTHY  s.  JONES 


JAMES  A.  5CH0FIELD 

JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRK 


MRS. 
MRS 
MRS.  C 


RGlNIA  ALORICH 


HERINE  HAMILTOI 
EO.  AVIATION  AGENCY 
ILLIAM  CUMMING 
ENTRAL  MAINE  POWER  CO, 


iTER  POWER  C, 
MAINE  POWER 
JORDAN 


MRS.  ARlENE  cole 

MAINE  FOREST  SERVICE 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARlO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
PERLEy  p.  HARRIS 
CITY  OF  PORTLAND 


AINE  EXI 


WEATHER 


ION 


NORTHERN  PAPER  CC 

OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER 
ARMAND  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER 
CENTRAL  MAINE  POWER 
THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORO  WATER  DISTRl 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ERWIN  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE 

FERNALO  K.  lINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H, 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRIC' 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 


STATION 


ADAMS 
AMHERST 

ASMBURNMAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  0AM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 


CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAt 
EAST  PEPPERELL 
EAST  wAREMAM 
EDGARTOWN 


■ALL 


:iVER 


ITCHBURG  2  S 


GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLi 


HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
MU6BAR0ST0N 


KNIGHTVILLE  RAH 

LAWRENCE 

LITTLEVILLE  dam 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENOON 

MIDDLE80RO 

MIDDLETON 

MILFORO 

NANTUCKET    wB    AIRP 

'NEW    BEDFORD 

NEwBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORThBRIOGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELO  we  AIR 


OUABBIN  INTAKi 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESI 
SALEM  CG  AIR 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHElBURNE  FALI 
SOUTHBRIOGE  3 
SOUTH  EGREMON' 
SOUTH  WELLFI 
SPOT  POND 
INGFIELO 


EET 


STERl 


INGTON  2 

WEST  BRIMFIELD 

I  ELD 

'EST  GRANVILLE 


JEST 


HEDWA' 


WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  we  AIPPOR 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

8LACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CA^'PTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 


VERETT  DAM 


,NOVER 

LLSBORO  2  1 

iPKINTON  DAI 
HUDSON 

lEFFERSON  4  : 

;eene 

.AKEPORT 
,AKEPORT  2 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 


NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
HAMPDEN 


IIRE 


HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 


3270  02  MIDDLESEX 
C2  WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

ESSEX 

HAVPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 


936 

02 

937 

01 

978 

02 

01 

992 

07 

068 

01 

069' 

31 

070 

0911 

099" 

02 

109- 

118' 

133' 

1552 

1590 

0? 

164' 

168: 

02 

1732 

02 

2136 

0? 

2174 

07 

2284 

02 

2842 

01 

2870 

07 

289! 

299< 

3024 

02 

31BZ 

02 

3367 

02 

3656 

07 

3850 

02 

4062 

C2 

421J 

4234 

02 

4399 

0? 

4475 

4568 

f)I 

46  56 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH    , 

ESSEX 

ESSEX 

3ARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

BRISTOL 
WORCESTER 
FRANKLIN 
NORFOLK 
PSHIRE 


SERk: 


HAMPDEN 
HAMPDEN 
HAMPDEN 
NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 


MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKlNGHAw 

COOS 

1ILLSBOR0 


CHESHIRE 
MERRIMACK 
IMACK 


2  39 

5|  42  24 

2  39 

2  15 


73    06 
72    32 

71    53 


2    28 

72 

56 

2    07 

72 

06 

2    40 

71 

15 

:    46 

70 

40 
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70 

11 

1    42 

71 

10 

2    36 

71    35 

3    21 

72    12 

1    37 

70    32 

42    42 

71     10 

47    16 

72    53 

47    39 

71    lo 

42    03 

71    12 

71    34 

41    53 

70    55 

4?    36 

71    01 

4?     10 

71     -^l 

41     15 

70    "4 

41    36 

70    56 

4?    50 

70    «5 

42    7fl 

72    21 

11 

77 

10 

2 

08 

2 

23 

,, 
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7] 

10 

M 

71 
71 

42 
43 

71 

4? 

72 

23 

71 

38 

71 

11 

71 

30 

7] 

71 

20 

70 

56 

71 

71 

ri 

71 

08 

71 
71 

39 

77 

71 

71 

40 

71 

39 

71 

71 

57 

71 

49 

^2 

f 

71 

56 

'1 

29 

7^ 

?Pl 

71 

28 

71 

34 

72 
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I  Wl 


OBSERVER 


M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  w 


.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  engineer: 
NORTHEAST  WEA.  SV< 
MASS. WTR. RESOURCES  COM^ 
METRO.  DIST.  wTft.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.*.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COM^ 
METRO.  DIST.  l»TR.  COMM. 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

FRANK  C.  HERRON 
U  1  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 


,NBEPR' 


TION 


HENPY  8.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST,  WTR,  COMM. 
MASS. WTR, RESOURCES  COM>- 
MASS. WTft. RESOURCES  COM^ 


lASS. WTR. RESOURCES 
'ASS. WTR. RESOURCES 
ASS, WTR. RESOURCES 


COWS 


HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  ROWER  Ct 
MRS,  SIDNEY  THCMPSO' 
CAPE  +  VNYPD.  ELEC, 


CO. 


MA5S. WTR. RESOURCES  COMN 
CORPS  OF  EVGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 
MASS, WTR. RESOURCES  COMf 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS, WTR. RESOURCES  C( 
OANVERS  WATER  WORKS 
MASS  WTP  RESOURCES  COM^ 


'VEAThEP  eUREAi 
ENGINEER 


CIT 

ESOURCES  <0M^ 
METRO.  OIKT.  WTR.  CO"", 
DELWYN  K,  BJRNES 
JOHN  R  ANDERSON 
MET°0.  OUT.  VTR.  CO^'M, 
"ASS. '^'TR. RESOURCES  CC*^' 
MASS, WTR. RESOURCES  CO'" 
DIR.  HARVARD  FOREST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAer. WTR. RESOURCES  CC-^' 
ALFOED  CAvlCCHI 


BRISTOL  CO,  AGR.  SCmoCI 
NEW  ENGLAND  OOWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAVID  A,  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
VETRO.  OIST.  WTR.  com:', 


TRC.  OIST. 


NCIANI 
I.  ?ANGS 


COM- 


lUNTON    WATER    WORKS 

IRPS   OF   E'JGINEERS 

MASS.    ELEC.    CO. 

iRKEP    N.     CHICK 

IHN    HftRSZY 

[S.    ■■•aRTHA    S.     3flRDN£R 

lA    E,    LAMB 

,SS. WTR. RESOURCES 

:*inY    C.    TURNER.    J\ 

'ANCIS    0,    DONOVAN 

WEKTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  C0«" 
MASS  WATER  RESOURCES  C( 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTN, 
U.S.    WEATHER   SUREAl 


JAMES  PAGE 

BROWN  PAPER  COMPANY 

FREDERICK  W.  BREBNER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 

PUOLIC  SERv.  CO.  N.H, 

ERflSTUS  DOLE 

AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETTE  SEMINARY 

JOHN  STOUC-HTOS- 


CORP! 
P03ER' 


WEATHER  3UREAU 
JOE  B.  D0D3E 
GERTRUDE  E,  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 
BERNARD  O.  GAuTHIEfi 
G.  E.  CAMPBELL 

U  <s  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO, 
MASS. WTR. OESOUPCES  CO' 
F.  J,  SOUTHMAyO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHLENBERG 
PHILLIP  K,  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOUPT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO,  N.H. 

u  s  CORPS  OF  engineer; 

PUILIC  SEPV.  CO.  N.H, 
MARK  A.  SWEENEY 
mERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  ! 
DONALD  E,  CRANE 
WILLIAM  POOR 
FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


d 

s 

z 

M 

U 

i 
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TIME  AND 

g 

D 

3 

6 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

3 

1 

OBSERVER 

[< 

i 

1 

^ 

ES 

is 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

<.73Z 

02 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  41 

810 

EDWARD  M.  CLARK 

MAC  DOWELL  0AM 

HlLLSBORO 

*2  54 

71  59 

965 

8A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

MANCHESTER 

02 

HILLSBORO 

4'*  00 

71  28 

17C 

7fl 

PUflLlC  SEPV.  CO.  N.H. 

02 

CMESHIR'^ 

5 

43  07 

72  12 

1180 

MASSA9ESIC  LAKE 

5211 

02 

HILLSBORO 

10 

62  59 

250 

eA 

BA 

8A 

MANCHESTER  WATER  tifORKS 

COOS 

1 

71  13 

1180 

ec 

UNION  WATER  POWER  CO, 

MILFORD 

5(.12 

02 

HILLSBORO 

10 

62  49 

71  39 

7P 

H 

ANDREW  E.  ROIHOVIUS 

MERRIMACK 

43  20 

72  05 

1260 

6P 

PKMARD  0.  PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

563R 

01 

COOS 

1 

6262 

MIC 

HJ 

MT,  WASH,  08S.  CORP. 

5712 

02 

HILLSBORO 

10 

42  67 

71  29 

140 

UP 

7; 

^ 

PENNICHUCK  WATER  WORKS 

NEW  DURHAM  3  NNW 

S790 

02 

STRAFFORD 

10 

43  29 

71  11 

640 

N.H.  FISH  +  GAME  DEPT. 

NEWPORT 

ss6e 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

900 

8* 

H,  P.  SHEPARD 

NORTHWOOD 

6369 

02 

ROCKINGHAM 

It 

43  12 

71  09 

57C 

5C 

OTTER  5R00K,  DAW 

6550 

02 

CHESHIRE 

9 

42  57 

72  14 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

02 

HILLSBORO 

10 

42  5] 

l'?20 

60 

bt 

G.  A,  MORlSON 

PINKHAM  NOTCH 

6618 

01 

13 

66  16 

71  15 

7fl 

7A 

Z    M 

GEORGF  HAMILTON 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6956 

COOS 

5 

W.    03 

71  23 

1350 

N.H.  WATEO  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

GRAFTON 

43  46 

71  60 

560 

7A 

GEORGE  S.  RICHARDS 

69B0 

''2 

ROCKINGHAM 

U 

70  67 

MIC 

MIC 

H 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  OANSunv 

7967 

02 

MERRl'-IACK 

10 

43  29 

71  53 

690 

7A 

EDNA  F,  POWERS 

SOUTH  LYNDE60R0 

8091 

02 

HILLSBORO 

10 

42  S3 

71  47 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

SOUTH  WEARE 

619^ 

02 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  43 

5P 

MRS.  £•  >*'    RICHMOND 

9502 

02 

5 

47  23 

72  05 

c 

WILLIAM  PlAINE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

02 

CHESHIRE 

5 

550 

SA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAMWORTH  2 

8610 

CARROLL 

13 

43  51 

7A 

WALPOLE  2 

8855 

02 

CHESHIRE 

72  26 

4  30 

8* 

H 

MRS.  MARION  W.  AVOROS 

43  55 

71  53 

700 

N.H.  FISH  HATCHERY 

WATEBVILLE  VALLEY 

8960 

02 

GRiFTON 

10 

43  57 

71  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  RUMNEY 

01 

GRAFTON 

10 

71  =.1 

56t 

7A 

ELVA  M.  CHIVELL 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44  23 

71  37 

1080 

PUBLIC  SEPV.  CO.  N.H. 

WINCHESTER 

9726 

02 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

650 

CABL  D.  GRUPE 

WINDHAM 

02 

10 

71  19 

6F 

6t 

HERMAN  £.  BAKER 

WOLPESORO 

9866 

CARROLL 

71  14 

732 

7P 

ROBERT  A.  BlERWElLER 

WOODSTOCK 

9960 

02 

63  59 

71  41 

720 

6P 

FRED  S.  BROWN 

YORK  POND 

9966 

01 

COOS 

^ 

71  20 

8A 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERY 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0896 

01 

NEWPORT 

ft 

61  10 

71  35 

110 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  3UREAU 

GREENVILLE 

3306 

01 

PROVIDENCE 

18 

41  53 

71  34 

620 

HENRY  J.  STEERS 

KI^GSTON 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

5P 

GH 

AGRI.  EXP.     STATION 

NEWPORT 

NEWPORT 

41  31 

71  19 

6P 

C  H 

CITY  OF  NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

669B 

0] 

KENT 

U 

71  26 

51 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  9UREAU 

WOONSOCKET 

9i.23 

01 

PROVIDENCE 

18 

61  59 

71  29 

160 

8A 

'  " 

NOPMANO  Rf>Y 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

0277 

03 

WINDHAM 

5 

43  07 

72  68 

UJC 

c 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

BELLOWS  FALLS 

WINDHAM 

43  oe 

72  27 

30!: 

8' 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2    NNW 

BENNINGTON 

42  55 

73  13 

6P 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  «  N 

43  53 

72  38 

VICTOR  R.  PFRKINS 

BLCOMFIELO 

0690 

o' 

eSSEK 

44  47 

71  35 

106. 

7/ 

C  H 

RENE  ROUTHlEP 

BRISTOL 

■^ 

MR5,  DIANE  HEFFERNAN 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

44  28 

73  12 

G 

BURLINGTON  W6  AIRPORT 

1091 

CHITTENDEN 

46  28 

33 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

i;i3 

c 

ESSEX 

71  32 

P.  e.  FEARON 

CAVENDISH 

12'.3 

0 

WINDSOR 

63  23 

72  36 

no 

6 

" 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

DORSET  1  S 
eSOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION  1  I 


H16H6ATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 


MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  Al 
MORRISVILLE 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 


NORTH  SPRINGFIELD  I 


READING  HILL 

READS80R0  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  SA' 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  STATU 

SOMERSET 

SOUTH  uONDONDERI 


SOUTl 


TYSON 

UNION  VILLAGE  DA' 

VERNON 

WAITSFIELO  2  WSW 

WARDSBORO 

WATER8URY  1  NNE 

WEST  BURKE 


FRANKLIN 

CHITTENDEN 
BENNINGTON 


LAMOILLE 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

WINDHAM 

ORLEANS 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WINDSOR 

WINDSOR 

BENNINGTON 


ORANGE 
WINOHAM 
WINDSOR 


WASHINGTON 
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TIME  AND 
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3i 


3    11 

5|  44   03 


MRS.  ELIZABETH  TAPLIN 

-PUBLIC  SERV.CO. 
DAVID  HASTINGS 

WITHERELL 
flICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
H.  POMEROY 
..  GILES  JACKSO'I 
iRENCE  '. 


GILI 


•AP£R 


lE  SHATTUCK 

todtschinocr 

I  DF  MANCHESTER 

glady5  e.  may 
england  power  ( 
:n  mtn.  power  copp. 
,  Aviation  agency 


miss  '^ary  e.  beattie 
milton  w.  drew 

AGO.  o^sEAPCH  SERVICE 
OOvMONP  F.  eELCING 

COPPS  '^F  ENGINEERS 
CORPS  OF  FNG1NEEB5 
iLOEN  C.  WIRES 
IICHARD  a.  MOORE 


T,  F.  oOWLEE 
NEW  ENGLAND  POWER 
RODNEY  L.  JOHNSON 
GEORGE  L.  K IRK 
RAVMONO  C.  SWEENY 
FAIRBANKS  MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC  SERV 
NEW  ENGLAND  POWER  C- 

NEW  England  pc^ei 

JAMES  TWITCHELL 


CO. 


cc. 


MA3EL    ! 


ilTNEY 


CORPS    OF    ENGnEEP' 
EDITH    cPAULDlNG 
COOPS    T    ENGINEE" 
NEW    ENGLAND    POWER 


.AND   POWER    CO. 


DRAINAGE  CODE.      ,-ANDROSCOGOD.    2-CHAMPLAIN    3-CHARl.ES    '""'^TAL^^-'f  ™^rR!,T,5fT°'ST6-^TA'^^iSE  tv"' 
10-MERRIMACK    U-PENOBSCOT  12-PRESUMPSCOT    13-SACO    14-ST.   CRODC    IS-ST.  JOHN    IS-ST.  LnwKt]w>.t 


REFERENCE    NOTES 


MZlchuscM^I  »,  R^rfoo?    n    ^    r     .        „  „ "'•"    T"  "'  °"""''  "^  ""■"'"«  '°  '""  *""•"  ^"'"""  =""'  CUn-.tolot'lst  tor  Northern  and  Central  Now  England  (Maine,  New  Ha 

^r  r^^n^fl^,     J.  ""O"  '        ■  y,-  ^„f^,   1°"  """"•  ''°°"'"-  M"""""""'  "2109.  or  lo  the  Weather  Bureau  State  Climalologlst  tor  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island 
ot  Connecticut,  Storrs.  Connecticut  06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Otfice  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND' 


pshlre,  Vermont,    and 
land)  at  Box  U-gT,  University 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othe 
arc  the  sums  of  the  negative  departur 
-ind  speeds  di^idfd  by  the  number  of  observations. 


indicated,  din 


»..,■,.        '°"°' """»''="'<'^'P*is  bulletin  are:       Temperature  in -F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  lotah 
rage  daily  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  tigures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  ot  wind  direction, 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observatit 


I  in  local  standard  t 


and  snow  on  Ground-  table  ..  at  observation  t.me  for  all  except  Weather'Bur;au;nd  VaA  stat^o^n^'  ZTeTeZZTA::ZnTri::7:.Ts  tltToT:Z'  VI't'^^ZTI^'-P  f""  °'?.  f  .T ' -^"rJ','  "''"°"'^" 
.    table,  -Daay  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  :n  the  -Snowfall  and  Snow  on  cTounTTable' wh^n  puMr;h:d:  Prefer  th:24  ho.;s  enCartlme  of'^^trrtltiln"''     '^'''  ^''^''''^ 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Ev, 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


and  Wind"  table.     Max  and  Mir 


nd  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Clixnatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  S 
sleet,  and  ice. 


pack  may  n 
d"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tabli 


■  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  ! 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


aporati< 
ents  are  taken  from  different  points 
nd  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DUISIONS.   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletir 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt       Mount  Washington.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/,'      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  in( 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


•  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
■cord  : 


sentially  accurate  but  t 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

:ipitati 


,ng.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 
1  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  prei 

"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  i 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measuremer 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


recessed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


I  ground  in  that  month. 


nade  at  irregular  inter\ 
is  observation  made  ne; 
ns    variable. 


;  published  in  the  July  or  August  i 


;  delayed  data  in  the  December 


Thermom 
building. 


;  generally  exposed  i 


shelter  located  a  few  feet  above  sod-i 


ered  ground;    howev 


*  indicates  that  the  the 


;  of  this  publication. 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


lived  too   late 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA     all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.  20402. 

eming  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
egular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Informatic 
info  r  malic 
the  addres 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402, 
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STATION       LEGEND 

©  Soil   Temperatures 

O  #  3  PreC'P'tOtion    only 

0  Prec'piiation.    storage 

_Q_      _^       -(^       Precipitation     ond      Temperature 
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Type    of    gage  O  Non-recording, 
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Double  circle    combinations   indicate  . 
detailed  meteorological  data 
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53. 2M 

54.5 

53.7 


53.3 
54,3 
53.8 
55.2 
55.2 

55.5 


31.0 
34.5 
31.6 
31.0 
34.8 

33.7 


32,1 
31.9 
29.3 
34.6 
35.9 

37.0 
31.6 
36.3 
35.3 
36.3 

35. 8M 
33.6 

30.4 


39.6 
37,3 
38.6 
33.4 
34.5 


42.5 

27.3 

44.0 

28.5 

41.6 

27.8 

43. IM 

26. 3M 

41.5 

25.9 

43.7 

28.1 

M 

M 

44.5 

28.7 

43.3 

29.9 

M 

25. 7M 

42.1 

27.4 

43.8 

26.0 

44.0 

29.1 

46.0 

31.5 

42.7 

26.6 

43.3 

30. OM 

42.6 

29.2 

42.9 

28.8 

40.9 

23.6 

42.2 

24,0 

43, 4M 

27, 5M 

41,5 

25,1 

46,7 

33.6 

46.5 

33.4 

48.2 

33.5 

46.0 

31.9 

45.7 

31.1 

46.5 

27.0 

48,6 

31.2 

47. 6M 

31. 2M 

49.9 

28.5 

48.0 

34.0 

42.9 
42.9 
42.9 
39.3 
44.7 

44.4 

42.9 


42 
43. 2M 
41.4 
44.2 
45,2 

46,2 
43,2 
44.1 
45.0 
46.2 

44. 5M 

44.1 

42.1 


46.5 
45.8 
46.2 


44.9 
45.4 


36.3 
34.8 
34. 7M 


36. 
36. 

M 
34.8 
34.9 
36.6 
38.8 

34.7 
36. 7M 
35.9 
35.9 
32.3 

33.1 
35. 5M 

33, 


40.2 
40.0 
40.9 
39.0 
38.4 

36.8 
39,9 

39. 4M 


1 
2.0 


60 

lU 

60 

11. 

60 

lU 

60 

4. 

61 

11 

60 

3 

60 

11. 

60 

11. 

60 

U 

62 

4 

61 

4 

62 

3 

60 

4 

59 

11. 

60 

11 

60 

11 

61 

11. 

60 

11. 

62 

3 

62 

4 

62 

11. 

62 

3 

62 

U 

61 

1 

61 

3 

61 

12. 

63 

11. 

62 

11 

65 

11 

60 

11. 

656 
655 
657 
761 

601 

613 


674 
640 
701 
617 
585 

554 
646 
622 
595 
558 

607 
625 
683 


549 
565 
557 
612 

597 

595 


894 

856 
899 
900 


930 
865 


843 
846 


898 

895 
847 
782 

902 
835 
867 
868 
976 

949 
883 

944 


739 
742 
717 
776 
790 

840 
749 
763 
769 
712 


Precipitation 


3.86 
3.97 
3.99 
5.02 
4.09 

3.6 


5.02 
4.46 
4.35 
3.59 
2.57 

3.82 

3.90 

3 

3.53 

4,66 

3.87 
4.21 
4.27 


3.12 
4.37 
2.89 
3.15 

3.34 

3.91 


4.16 
5.30 
3.60 
3.82 


4.41 
7.48 


3.60 

3.27 
5.33 
3.00 
7.43 
7.72 

3.58 

8.04 
5,08 


3.33 
3.39 


7.26 
6.24 
6.11 
5.13 
7.66 

6.31 
6.90 
4.36 
5.22 
6.92 


.90 
1.16 


.51 
3.32 


2. 
1.13 


1.81 
2.31 


.97 
1.S8 
1.21 
1.62 
1. 

1.75 


1. 

2.04 

1.63 

1.48 

1.19 

1.42 
1.60 

1.32 
2.06 

1. 

1.56 

1.18 


1.09 
1. 

.82 
1.16 
1.36 

1.78 


1.49 
2.65 
1.58 
1.48 


1.85 

3 

3.64 

3 

2.32 

3 

1.45 

3 

.85 

4 

1.87 

4 

1.23 

4 

3.52 

4 

5.08 

3 

.88 

4 

3.80 

3 

2.00 

3 

2.26 

4 

.90 

4 

2.40 

4 

1.52 

4 

1.67 

4 

3.66 

3 

3.55 

3 

3.09 

3 

2.82 

3 

5.03 

3 

2.93 

3 

4.22 

3 

2.50 

4 

2.02 

3 

3.08 

3 

5.1 

.0 


.0 
1.5 


1.1 
3.8 
7.1 
4.5 


7.0 
1.1 


3.7 
4.5 


2.0 
3.2 


4.9 
1.5 
5.0 

4.0 

3.3 

3.5 


T 

.8 
1.5 


1.3 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


Temperature 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5SE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  W8  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 

»    •    • 
CENTRAL  02 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


«  ^ 


DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST    WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL    RIVER 


'.6,7 
^.7.2 

*7,0 
46.6 

45. SM 

<t6.2 

48.9 

48.6 

46.5 

I      49. IM 


49.4 
50.1 

47.7 
48.8 

48.2 
47.5 

47.8 

48.9 

49.2 
52. IM 
50.6 


50.1 
50. 5M 
49, 7M 
53.4 
50.5 

54.3 
52.4 
51.2 


54.6 
50.6 
53.7 
52.3 
51.5 


53.1 
53.9 

53.0 
52,7 
54.4 

54.8 
53.7 
54,0 
54.0 
53.9 

52,0 
53.6 
50.0 
52,8 
53.1 

55.6 
55.5 
50.7 


53.3 
54.6 
51.7 
54.0 
52.8 


31.1 
31.6 
30.2 
30.4 
31.6 

28. 4M 

31.5 

33,4 

30.3 

28.4 

28. IM 


37.0 
35.4 

36.4 
35.1 

31.7 
35.0 

36.6 
33.3 

34,9 
36, 8M 
29,9 


30,4 
33, 6M 
30,6 
29,3 
30,8 

32.4 
31.4 
34.9 


33.6 
30.9 
32.7 
32.6 
37.5 

33.0 
39.1 
34.4 
30.0 
32.6 

35.3 
36.7 
37.0 
36.1 
33.1 

29.2 
36.4 
30.9 
32,8 
34,0 

33,0 
35,2 
35,4 


40.4 
35.1 
35.8 
39.0 
38,3 


38.9 
39.4 
36.9 
38.7 
39.1 

37. IM 

38.9 

41.2 

39.5 

37.5 

38. 6M 

39.1 


43.2 
42.8 


40.0 
41.3 

42.2 
41.1 

42.1 
44. 5M 
40.3 


40.3 
42. IM 
40. 2M 
41.4 
40.7 

43.4 
41.9 
43.1 


44.1 
40.8 
43.2 
42.5 
44.5 

43.1 
46.5 
43.7 
41.4 
43.5 

45,1 
45,2 
45,5 
45.1 
43.5 

40,6 
45,0 
40,5 
42.8 
43.6 

44.3 
45.4 
43.1 


46.9 
44.9 
43,8 
46,5 
45,6 


3,1 
2,4 


2,6 
2.5 


1.9 
2.0 


2.2 
1.5 


3.0 
3.9 


No.  of  Days 


777 
761 
835 
782 

769 

823 
777 
706 
761 
819 

784 


646 
660 

678 
685 

744 
704 

678 
710 

682 
609 
736 


733 
691 
714 
704 
722 

644 
685 
653 


622 
720 
649 
670 
610 

652 

550 
634 
700 
636 

592 
588 
576 
591 
637 

725 
594 
731 
660 
634 

614 
581 
649 


535 
595 
629 
546 
576 


18 
13 
18 
14 
0    14 


Precipitation 


5.53 
5.98 
5.61 
6.75 
7.02 

5.87 
5,91 
6.30 
5.62 
6. II 

6.72 


5.32 
8,06 

4,53 
4,88 

4,14 
6,69 

5,33 

5,01 

6,29 
6,40 
5,29 


2,37 
3.86 
3.89 
4.05 
2.87 

3.46 
3.29 
5.11 


3.48 
4,79 
4,27 
3,24 
4,93 

4,44 
4,51 
4,75 
4,50 
4,94 

4,67 
4,10 
4,31 
3,84 
4,87 

3,90 
3,98 
3,28 
3,22 
5,31 

4.02 
4.28 
4.93 


4.43 
4.73 
4,63 
5,01 
4,37 


1.61 
1.83 


3.00 


2.21 


1.69 

1.91 


1.89 

.34 

1.04 

.08 
.57 


3.32 
3.93 
3.85 
2.89 
3.08 

2.80 
2.00 
3.78 
2.23 
3.14 

3.47 


1.98 
4.60 

1.88 
1.93 

1.55 
3.96 

2,81 
2,38 

3.41 
2,85 
2.30 


.52 
1.51 
1.50 
1.68 

.90 

1.13 
1.19 
2.08 


1.28 
1.41 
1.37 
1.57 
1.56 

1.55 
1,18 
1.72 
1,32 
1.27 


1.30 
1.52 
1.36 
1.50 

1.28 
1.45 
.99 
1.32 
1.93 

1.83 
1.50 
2.00 


1.58 
1.69 
1.79 
1.90 
1,71 


1.3 

T 

T 
1,0 

,2 

T 

T 
T 

.0 
1.0 


.5 

9.0 
1.0 
1.5 


2.0 

T 
2.1 


T 
3.0 

.0 
2.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
T 
2.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
1.0 
.0 
T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


Ter 

nperature 

Preci 

jitotion 

•  i 
?  i 

II 

.  1 
0  E 

<  s 

< 

Q.  E 

">  2 

X 

1 

1 

1 

1 
o 

t 

1 

No.  of  Days 

1 

fl 

si 

1 

V 

o 

i 

Snc 

w.  Sleet 

No.  of  Doyi 

Slolion 

Max. 

w 

in. 

1 

tl 
S    ? 

1  0 

a 

4> 
O 

1 
o 

« 

1 

o 
o 
o 

s  * 

as 

'.2 

MASSACHUSETTS 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

NEW  BEDFORD 

53.5 
53.6 
54.0 
52.3 

54.9 

36.3 
36.6 
36.0 
39.4 
41.8 

44.9 
45.1 
45.0 
45.9 
48.4 

.0 
2.5 

71 
68 
70 
64 
71 

I 
11 
11 

3 
11 

17 
17 
18 
26 
26 

21 
21 

21 
21 
20 

596 
590 
591 
567 
493 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

10 

6 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.64 
5.62 
4.14 
6.95 
4.71 

,23 

2,90 

.73 

1.46 
2.00 
1.60 
4.93 
1,87 

3 
2 
3 
3 
3 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
7 
6 

3 

5 

2 
2 
3 

2 

2 
2 
1 

I 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

53.8 
53.0 
53.8 
50.1 
50.3 

35.9 
38.4 
35.3 
38.5 
39.0 

44.9 
45.7 
44.6 
44.3 
44.7 

-   .1 

71 
69 
69 
67 
69 

12 

11 

12, 

11 

11 

16 
20 
18 
24 
22 

21 
21 

21 
21 
20 

599 
574 
604 
614 
605 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

9 
14 

8 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
6.61 
4.73 
5,00 
3,76 

.29 

1,54 
4,10 
1,94 
2,23 
1,40 

3 
3 
3 
3 
6 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

5 
9 
8 
5 

4 
3 

3 
3 
2 

1 
2 
1 
1 
2 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

54.9 
53. If 
53.1 
54.5 

41.8 
39.5 
34,4 
41.9 

48.4 
46. 3M 
43.8 
48.2 

1.2 

72 
67 
68 
67 

11 
12 

3 
3 

29 
29 
13 
29 

21 
24, 
21 
21 

494 
548 
633 
495 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 

7 

14 

5 

0 
0 
0 
0 

5,18 
8,24 
4.24 
4,88 

-   .08 

2,60 
5,03 
1,63 
2,75 

3 

4 
3 
3 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

8 
10 

7 
7 

2 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
I 

DIVISION 

45.7 

1,6 

5.09 

.98 

,0 

NEW  HAMPSHIRE 

»    •    • 
NORTHERN           01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

48.3 
♦  5.5 
47.4 

47.9 

29.3 
27.3 
27.8 

27.6 

38.8 
36.4 
37.6 

37.8 

2,0 
3,2 

64 
65 
66 

64 

3 

11 

3 

10 

8 
9 
8 

5 

21 
21 
23 

21 

777 
853 
815 

811 

0 
0 
0 

0 

1 

2 

1 

2 

17 
21 

18 

18 

0 
0 
0 

0 

2.33 
3.29 

1.97 

4.45 

-  .17 

-  1.12 

1,35 

1,21 

,61 

2.28 

3 

4 
4 

3 

,7 
1,8 
2.5 

3.9 

T 

I 

2 
3 

30 
30 
17 

30 

5 

4 
6 

8 

1 
1 
0 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

44. 8M 
49.0 

33.3 
43. I 

25, OM 
27,1 

20,7 
26,3 

34. 9M 
38.1 

27.0 
34.7 

4,1 

6.7 
1.8 

64 
65 

48 
59 

11 
3 

3 
4 

5 
5 

-  2 
12 

21* 
22 

15 
16 

913 

800 

1132 
899 

0 
0 

0 
0 

4 
0 

13 
4 

21 

20 

25 
22 

0 
0 

2 

0 

2.47 
3.83 

5.79 
10.77 

-  1.47 

-  .82 
5.02 

.53 

1.92 

1.79 
4.40 

26 

3 

3 
3 

4.3 
1.0 

18.3 
6.0 

2 
T 

7 
4 

17 
6 

30 
30 

8 

11 
9 

0 

1 

1 

2 

DIVISION 

36,9 

3,3 

4.16 

,28 

2.9 

*    •    * 
SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

49.4 
49.3 
51.7 
4B.2 
51.8 

28.7 
28.1 
31.2 
27.9 
31.6 

39,1 
38,7 
41,5 
38,1 
41.7 

3,9 

3,1 

66 
67 
68 
64 
69 

11 
2 
10, 
ll» 
10 

12 
10 
10 
8 
14 

23 

21 

21 

23, 

21 

769 
780 
697 
803 
690 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

22 

20 
14 
17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.40 
4,19 
3,01 
5,71 

4,74 

-   .71 
.57 

1.26 
1.60 
1.35 
2.09 

1.75 

3 
3 
3 

3 
3 

1.0 
1.0 

T 

.3 

.0 

1 
1 
0 
T 
0 

6 
6 

16 

7 
7 
7 
9 
9 

2 
2 

1 
4 
3 

EAST  DEERINS 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

50, IM 

52.5 

51.0 

48.7 

52.7 

28. 3M 

29,9 

31,0 

31,1 

32,5 

39. 2M 

41.2 

41.0 

39.9 

42.6 

3,6 
3,4 
4,1 

64 
68 
66 
65 
68 

11* 

10 
3 
3 
3* 

8 
11 
12 
12 
11 

22 

23, 

23* 

22* 

22, 

766 
707 
714 
746 
666 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 
19 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4,68 
4,59 
3,24 
1,79 
2.85 

-  .79 

-  1.57 

-  .89 

2.00 

1.61 

1.68 

.83 

.75 

3 
3 
3 
3 
3 

5.0 
.0 
,5 

T 
1,0 

3 

0 
0 
0 

1 

6 
6 

8 
8 

5 
4 
7 

2 

3 
1 
1 
3 

0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

48.5 
48.8 
52.4 
51. 4M 
50.0 

32,8 
29.3 

30,0 
33, OM 
30,1 

40.7 
39.1 
41.2 
42. 2M 
40.1 

2,0 

65 
66 
67 
69 
*7 

3 

3 

11 

12 

3 

20 
8 
16 
15 
15 

22, 

22 

22 

23, 

20 

722 
772 
708 
668 
741 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
16 
18 
13 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.80 
2.21 
3.54 
3.47 
4.50 

-   .59 

.79 
.96 
.80 
.92 
2.40 

4 
3 

4 

3 
3 

,2 

T 

,0 
2,0 

T 
0 

0 

1 

17 
7* 

7 
6 
8 
8 

7 

3 
1 

3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 
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4* 
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39.2 
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68 
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11 
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21 
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0 
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17 
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4 

4 
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3.3 

66 
67 
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732 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:    72'  ON  THE  IITH  AT  SANDWICH,  MASS 

LOWEST  TEMPERATURE,  -2*  ON  THE  22+  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:   10.77  INCHES  AT  PINKHAM  NOTCH,  N  H 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   1.41  INCHES  AT  BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    5.08  INCHES  ON  THE  3D  AT  MILLINOCKET  FAA  AP,  ME 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   18.3  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND.   10  INCHES  ON  THE  7TH  AT  DUBLIN,  N  H 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NORTH  AND  CENTRAL  NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER   1966 


SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


GENERAL  -  November  was  generally  mild.  Tem- 
peratures averaged  about  normal  at  Nantucket 
and  from  2° to  6°  above  normal  on  the  mainland. 
The  largest  departures  were  in  the  northern 
portion.  Precipitation  was  extremely  variable 
over  short  distances.  Totals  were  frequently 
much  below  normal,  with  many  under  2  inches, 
in  the  northwestern  portion.  This  includes  western 
Vermont  near  Lake  Champlain  and  parts  of  New 
Hampshire  and  Vermont  in  the  upper  Connecticut 
River  Valley.  On  the  other  hand,  totals  ranged 
locally  to  8  inches  and  more  in  southeast  portions. 
These  heavier  amounts  fell  in  parts  of  Cape  Cod, 
east-central  New  Hampshire,  and  central,  south- 
ern, and  eastern  Maine.  Totals  were  so  variable 
that  cases  of  the  doubling  of  values  within  about 
25  miles  are  found  in  many  different  areas. 
Much  of  the  precipitation,  especially  in  areas 
of  the  heavier  totals,  was  due  to  a  single  storm. 

STORM  OF  NOVEMBER  2-3  -  Extremely  heavy 
rains  for  a  single  storm  fell  in  many  parts  of 
the  eastern  portion.  At  Nantucket,  for  example, 
the  storm  dropped  5.24  inches,  of  which  4.95 
inches  came  in  24  hours.  This  was  the  most  in 
24  hours  at  Nantucket  since  1889,  when  5.73 
inches  fell  on  August  14-15.  The  storm' s  greatest 
and  most  widespread  impact  was  in  central  Maine, 
where  resultant  flash  floods  broke  all-time  rec- 
ords on  many  streams.  Storm  rainfall  for  Maine 
is  displayed  on  the  accompaning  map.  The 
areas  of  heaviest  totals  are  shaded.  The  largest 
total  reported  in  Maine  was  6.41  inches  at 
Bingham  Wyman  Dam.  Only  about  50  miles  to 
the  west  of  Bingham,  totals  were  only  about 
1  inch.  Not  shown  on  this  map  are  some  adjacent 
very  localized  areas  in  New  Hampshire  where 
storm  totals  were  even  more  remarkable.  Pink- 
ham  Notch,  N.  H.,  for  example,  reported  8.06 
inches. 

The   U.    S.    Geological  Survey  gage  on  the  Pis- 


cataquis River  near  Dover- Foxcroft,  Maine,  in- 
dicated a  flood  flow  of  22,800  cubic  feet  per 
second,  the  most  in  the  entire  record  beginning 
in  1902  and  topping  the  1923  flood  by  1,300  cfs. 
Statistically,  this  is  calculated  to  be  a  165-year 
flood.  This  is  one  which  might  be,  on  the  average, 
expected  to  occur  once  in  165  years.  The  storm 
flood  pushed  the  total  November  run-off  past 
the  Dover- Foxcroft  gage  to  370  percent  of  the 
November  normal.  New  records  were  set  at  a 
number  of  other  USGS  gages.  Flash  floods 
were  especially  numerous  on  some  smaller 
streams.  Run-off  from  some  small  drainage 
basins  in  east-central  New  Hampshire  reached  as 
high  as  212  cubic  feet  per  second  per  square 
mile,  according  to  preliminary  USGS  reports. 
This  is  even  greater  than  the  maximum  of  180 
cfsm  reported  in  preliminary  figures  for  Maine 
drainage  basins. 

Major  damage  from  the  Maine  floods  was  washouts 
of  miles  of  highways  and  streets.  Some  small 
bridges  were  lost  or  damaged  and  numerous 
culverts  were  washed  out.  Damage  to  factories 
and  warehouses  occurred  in  the  Guilford,  Dover- 
Foxcroft,  Brownville,  and  Milo  area  and  about 
50  dwellings  were  flooded  or  partially  flooded 
or  moved  from  their  foundations.  Some  families 
were  evacuated  from  their  homes  by  boat.  Boats 
used  the  streets  as  canals.  Flooded  cellars  were 
common  through  much  of  central  and  southern 
Maine. 

Strong  winds  accompanied  the  storm  and  caused 
widespread  but  mostly  minor  damage  in  Maine 
and  eastern  Massachusetts.  Trees  and  limbs  fell, 
causing  utility  outages  and  some  damage  to 
buildings.  One  injury  occurred  in  Augusta,  Maine, 
from  flying  glass  from  a  broken  door.  Many 
boats  in  coastal  harbors  were  swamped  by  high 
seas.  Storm-surge  tides  battered  coastal  installa- 
tions. Many  lobster  traps  were  lost. 

Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts   02109 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Continued 


Day  of  Month 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
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COASTAL 

BAR  HARBOR 
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WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 
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FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAR05T0N 

LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 

MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOuTHBRIOGE  3  SW 

springfield  armory 

sterling 
tully  dam 
turners  falls 

walpole 

WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOO 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 

HINGMAM 
HYANNIS  2    NNE 


•  <»6 

3 

.93 

.27 

3 

.S! 

1.73 

2 

.B^ 

1.83 

3 

.OS 

.79 

2 

.80 

.57 

2 

.OC 

.*-0 

1.8! 

.72 

.73 

1.0! 

1.93 

.29 

.9« 

1.55 

.40 

1.9; 

.40 

.59 

3.9d 

.76 

2.81 

1.01 

2.3a 

.45 

3.41 

.02 

.70 

2.85 

.84 

2.30 

.01  1.92  .50 
.03  1.51  .51 
•04  1.82   .76 


.01  1.50   .50 


4.67 
:.27 
4.01 
4.3C 


5.03 

4.53 

3.50 
3.4< 
4,87 
3.90 

4.96 
3. 91 

5.1! 
3.26 
3.2: 


.03  1.41 

.07  1.37 

.02  1.26 

.11  1.27 


.05  1.40 

.02  1.03 

.69  1 

.03  1 


.04 

.54 

.59 

.2: 

.52 

.6^ 

.09 

t.Oi 

.03 

.79 

1.90 

.66 

.7) 

T 

.62 

.66 

.41 

2.00 

1.4C 

l.Oi 
1.21 

l.K 


13   14   15 


16   17   18 


19   20   21 


23   24 


25   26   27   28   29   30 


.17 

.04 
.09 


,10   .70   .46 


.07 

T 

.05 


,44   ,09   ,13 


lowing  Stabon    Ind.s. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 

IPSHICH 

MICOLEBOflO 

"loot  ETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEn  BCOFORO 

NEwBORYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 

PROVINCETONN  1  N 
ROCHESTER 

SOCKPOHT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANONICH 
SE0RE(3ANSET 
SOUTH  kELLFLEET 

SPOT  POND 

TAUNTON 
MOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SM 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

DUVILLE  NOTCH 

ERROL 

f  ABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

SRAFTON 

JEFFERSON  »  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNM 
MOUNT  MASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNEY 
MHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKHATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZMILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOM 

MASSASESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTMWOOO 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


Rhode  island 


BLOCK  ISLAND  WB  »P 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


HOON SOCKET 


2.3S 

3.01 
5.71 
3.9! 

».7« 
A.6« 

A. 59 
3.«! 
3.24 


3.5< 

2.0! 
3.A7 


♦  .51 

2.61 

3.11 
A. 32 
A.0« 
3.22 

s.oe 


.36  2 
.26  1.6C 
.32   .31  >.93 
.02   .72  1.61 


5.9! 
».2< 
A. SI 


3.2< 

1.97 
3.91 


21   .85   .03 


.03  1.35 

.01   .67  1.21 


.13 
.36  1.92 


.35  2.09 

.07  l.ll 

.61  1.7S 

•36  2.0G 


1 

.OC 

01 

.74 

25 

.61 

.92 

31    1 

.64 

30  2 

.AC 

.02  1.09   .66 


.10  1.4C 
.02  1.73 
.51  1.31 

.01  1.A5 


.33  1.35 
.35  1.61 
.20  1.79 


.36   .05   .07 


.04  1.51 
.79  1.95 
.15  2.10 


10    11    12 


13    14    15 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27 


28   29   30 


.02   .02   T 


•09   .04   .02 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NO«THEASTEHN 


BETHEL  't  N 
BLOOMFIELD 

CANAAN 
CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEB  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


3.2S 

2.9e 

2.4G 

1.76 


13 


14       15 


22      23       24 


25      26      27 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  I  SSE 

SEAH5BURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
MARDSBORO 
MHITINGHAM  2  W 
WOODFORD 
WOOOSTOCtt  3  E 


3.3« 

3.7e 

3.75 
3.6C 

2, It. 

2,92 


•  11  U35 
•oa  1.23 
.03    1.02 


■  lollowiag  Station    Indcs. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 

•  *  « 

NORTMNEST  01 

BULLS  BRI06E  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAOE 
NORFOLK  2  SW 
5HEPAUG  DAM 
WISklAM  RESERVOIR 

•     •     • 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
5T0RRS 

WATERSuRy  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 

*     «     * 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  NB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WEST6R00K 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


65   66   *5   52 
57   35   28   23 


44   48 
25   27 


46   61 
25   44 


52 
23 

65 
41 

64 
38 

65 
55 

51 
19 

64 
45 

67 
36 

62 

57 

69 
39 

68 
57 

69 
39 

69 
58 

53 
23 

66 

44 

60 
42 

64 
56 

63 
39 

65 
56 

66 
42 

69 
59 

49   50 
30   22 


50 
24 


61   58   68   63   54   45   49   45 
40   44,  42   44   37   24   l9 


56 
35 


61   61   48   44 
51   45   40   30 


46   54 
33   30 


*3   51 

32  I  27 


5l'  39 
29   27 


46   48 
38   28 


65 

48 

51 
39 

61 
45 

48 
37 

63 

48 

66 

43 

62   64   65 


68 
31 


64   62 
38   56 


52   67 
21   42 


63   63   64 
43   57   40 


62   65 
45   57 


66   65 
54   50 


45   52 
34   34 


46   52 
35   30 


49   49   49 


47   59 
30   42 


55   61 

38   47 


51   52 
28   41 


59   60 
40   49 


59   60 
41   52 


60   47   53 '    40 
28   24   27   28 


60   61 
43   53 


51   56 
34   43 


53   57 

38   SO 


58   59 
36   50 


55   63 
41   52 


55   58 
31   50 


50   56 
46   48 


50   56 

30   40 


49   58 
37   47 


58   51 
29   32 


48   59 
29   37 


53   58 

31   32 


58   67 
45   49 


65   62 

55   40 


59   66 

44   49 


66   62 
50   52 


68   63 
51   49 


70   63 
53   52 


61   68 
46   55 


63   64 
51   52 


66   63 
47   52 


66   65 

51   44 


50   44   46 
33   24   30 


48   44 
23   27 


48   43 
22   23 


46   47 
17   17 


56 
39 


46   58 
25   40 


54   43   49 
28   20   16 


54   40   45 
31   18   20 


58   41   46 
33   16   13 


58   35 
35   17 


67   40   44 
35   22   20 


58   42 
42   20 


50   53   62 

14   14   21 


*9   57   61 
25   29   37 


48   52   60 
12   12   19 


39   40   49 
17   17   19 


57   57 
19   26 


42   54   60 
16   Is   20 


56   49 
36   35 


53   57   48 


60   63 
53   53 


57   62 
43   34 


65   61 
51   50 


64   62 
38   48 


60   66 
47   53 


64   52 
39   26 


47   44 
24   31 


47   45 
26   30 


46   47 
26   30 


48   51 
22   26 


44   42 
23   32 


47   45 
25   31 


49   52 
27   29 


44   41 
25   33 


58   52 
22   26 


47   47 
21   25 


46   61 
26   42 


49   61 
25   41 


46   60   59 


61   44   40 


64   65   54 


66   65 
49   45 


67   64   57 


50   46 
35   33 


50   49 
31   26 


50   47 
33   28 


54   50 
39   27 


51   46 
29   26 


53   49 

28   25 


58 
49 


46  46   61 

24   20   44 


54 
20 

14 

45 
10 

60 
39 

43 

14 

42 

9 

54 
33 

39 
22 

45 
17 

54 
29 

41 
23 

45 
20 

55 
27 

43 
24 

47 

20 

60 
40 

45 
17 

42 
13 

56 
38 

40 
21 

36 
18 

58 
38 

41 
20 

45 
18 

57   43 
30   23 


55   40 

35   21 


55   45 
36   17 


39   40 
16   17 


47   55 

12   11 


42   48 
10   11 


45   54 
17   16 


46   51 
21   22 


48   51 
22   19 


64   58 
38   35 


42   34   31 


53   55 

34   37 


54 
35 


54   45 
34   32 


56   58   42 
37   34   32 


54 
40 


61 
37 


59   60 
44   41 


60   44   40 


55   43 
33   25 


45 
23 


43 
23 


47 
14 

47 
14 

54 
17 

61 
23 

56 

37 

40 
20 

41 
20 

47 
25 

56 
36 

53 
39 

46 
22 

53 

19 

60 
21 

56 
34 

59 

40 

48 
26 

55 

25 

61 
13 

60 
32 

62 
46 

47 
26 

54 
27 

63 
29 

58 
38 

63 
43 

50 
15 

57 
14 

67 
22 

58 
36 

59 
36 

45 
15 

46 
14 

55 

16 

60 
20 

59 

31 

56 
43 

54 
36 


56 
39 


58   51 
49   42 


45   49   52 
29   27   32 


47   53   55 
24   24   25 


47   50 
25   24 


56   55 

45   40 


56   55 
35   45 


60   59 
34   44 


56   44 
38   34 


57   43 
35   32 


59   47 
40   35 


54   47 
40   35 


54   50 
37   32 


53   51 
49   41 


54   51 
47   40 


54   51   44 
48   42   36 


54   47 
41   33 


54,7 
31.0 


SI. 3 
3*.  5 


5«.2 

31.6 


47.6 
31.0 


54.6 
34.6 


55.1 
33.7 


52.4 
32.1 


5*. 5 
31.9 


53.5 

29.3 


53.7 
34.6 


54.5 
35.9 


55.4 

37.0 


54.8 
31.6 


51.9 
36.3 


5«.6 
39.3 


56.1 
36,3 


53.2 
35.8 


54,5 
33.6 


53.7 
30.4 


53.3 
39.6 


54.3 
37.3 


53.6 
38.6 


55.2 
33.4 


55.2 

34.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


NORTHERN  01 

BRASSJA  DAM 

BRIDGEMATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAHE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESQJE  ISLE 

R1P06ENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

»     #     • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
4  BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNM 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


55   57   60 
34   53   SO 


57   60 
49   54 


49   57 
2B   48 


54   56 
35   52 


57   58 
36   53 


56   58 
39   53 


57   58 
34   53 


43   53 
22   41 


39   54 
27   38 


44   59 
25   44 


59   58 
39   53 


37   52 
25   30 


53   56 

34   48 


53   57 
33   52 


42   55 
23   41 


36   50 

16   27 


37   57 
14   34 


40   51 
21   33 


60   41 
35   28 


39   39 
27   26 


60   37 
30   27 


g  I  10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27  28  29   30  31 


25   27   34 


43   41 
20   20 


60   60   40 
S4   36   29 


58   59 
45   53 


60   60 
47   55 


57   57 
39   50 


61   58 
37   52 


60   56 
34   51 


40   56 
24   38 


59   60 
37   50 


46   57 
27   45 


48   63 
22   42 


59   58 
44   53 


58   58 
35   52 


49   41 
26   25 


58   40 
34   26 


62   40 
28   21 


61   45 
40   27 


50   43 
31   28 


60   37 
29   26 


59   38 
37   23 


59   39 
36   28 


58   43 
37   27 


61   42 
36   27 


60   44 
38   25 


60   42 
36   28 


62   42 
40   26 


47   45 
33   28 


49   45 
34   31 


54   47 
32   28 


59   44 
36   26 


60   43 
35   24 


61   46 
35   23 


59   47 
32   25 


60   49 
39   27 


64   41 
29   22 


41   50 
25   41 


50   60 
43   46 


55  1  46 
29   31 


60   43 
40   31 


59   60   40 
47   33   34 


38   47 
22   37 


42   43   47 


43   44 
21   22 


40   44 
21   23 


35   37 
26   26 


53   61   38 


59   60   43 
48   34   36 


60   48 
37   37 


33 

u 


30 
17 


411  35   41   45 
24  1  24   26   34 


39   *0 
23   24 


46   46 
24   26 


34   41 
25   29 


38   48 
18   25 


42   38 
20   26 


40   42 
24   27 


38   40 
20   21 


40   41 
18   19 


39   42 
20   24 


40   42 
17   22 


38  I  28   13   19 


39   45 
30 


50   47 
35   30 


52   46 
38   23 


46   48   53 

29   29   46 


60   54   46 
46   33   31 


61   50   47 
44   32   27 


60   59 
49   37 


61   47 

39   38 


59   49  I  47 
44   32   27 


32   34 
15   16 


31   37 
15   16 


38   35 
22   26 


38   36 
24   23 


34   31   31 


59   46   43 
38   36   31 


60   54 
44   35 


61   51 
44   26 


60   59 
47-  29 


61   55 

47   29 


48   46 
43   40 


53   60 

47   43 


44   50 
32   40 


44   49 
25   43 


41   47 
24   40 


47   45 
22   33 


46   51 
26   41 


46   60 
24   29 


48   47 
28   38 


48   53 
32   44 


44   47 
32   43 


60 
47 


58 
50 


51   60 
36   47 


56   63 
46   51 


60 

45 


61 
43 


31 

36 

15 

21 

34 

26 

26 

16 

33 

31 

24 

26 

35 

34 

23 

30 

35 

31 

16 

20 

37 

34 

24 

26 

36 

36 

18 

23 

40 

41 

26 

21 

35   42 

9   14 


30 
17 

34 
27 

41 
23 

26 
17 

29 
16 

41 
26 

42 
24 

27 

10 

30 
20 

32 
22 

41 
23 

31 
19 

33 
26 

40 
26 

42 
22 

36 

21 

30 
17 

38 
29 

40 
23 

40 
12 

36 
26 

34 
32 

34 
22 

36 
25 

24 
19 

32 
16 

37 
19 

31 
9 

28 
17 

32 
23 

38 
25 

32 

15 

29 
12 

29 

19 

37 
20 

27 
5 

27 
16 

25 

20 

35 
22 

29 

2 

28 
21 

36 
22 

30 
12 

26   26 

14   14 


45 
27 

36 
24 

40 
23 

43 
28 

39 
24 

37 
22 

46 
31 

42 
21 

40 
29 

44 
29 

36 

20 

38 
27 

45 
29 

37 
19 

35 

29 

53 

31 

42 

16 

40 
16 

49 
36 

41 
21 

40 
26 

50 
38 

43 
25 

40 
26 

63 
27 

44 
18 

42 
18 

46 
30 

41 
24 

39 
29 

46 
31 

42 
19 

32 

26 

31 
21 

46 

30 

31 

19 

39 
30 

31 
20 

50 
29 

30 
17 

35 
26 

33 

19 

33 

23 

39 
13 

28 
17 

33 

18 

49 
25 

36 

21 

34 
22 

39 
13 

35 

22 

32 
24 

50 
30 

30 
19 

35 

26 

36   31 
25    2 


38   33 
13   21 


40   43 
9   17 


46   49 
12   14 


42   44 
12   16 


46   42 
14   18 


42   45 
12   16 


41   44 
12   13 


39   35 
13   24 


41   44 
18   22 


41 
3 


35   30 

0    7 


39   44 
24   35 


39   43 
31   35 


37   40 
33   36 


40   46 
32   33 


32   33   35 


38   43   46 
24   35   36 


46   47   47 
21   38   34 


40   44   44 
19   33   34 


46   46   45 
35   39   40 


41   48   47 
21   35   35 


43   46 
28   32 


65 

46 


50 
38 


53 

43 


50   52   49 
41   41   34 


55 

46 


41   37 
21   22 


39   37 
19   20 


46   44 
21   19 


38   37 
15   17 


37   36 
16   17 


36   43 
17   12 


42   37 
15   15 


37   42 
31   36 


40   48 
26   34 


34   41 
28   32 


33   40   41 


34 

40 

16 

19 

45 

45 

13 

10 

44 

40 

23 

22 

45 

40 

16 

12 

42   47 
19   19 


41   45 
17   18 


42   50 
16   18 


40   45 
14   13 


42   47 
11   12 


40   46 
10   10 


47   49 
14   13 


37   42 
17   16 


46   47 
12   11 


44   49 
20   20 


45   46 
12   10 


48   46 
41   45 


43   48   60 
36   42   35 


47   49   SO 
34   41   32 


44   49   63 

39   42   46 


50   52   53 

44   48   40 


48   48 
38   43 


40   44   44 


51 
38 


40   48   5  3 
35   35   39 


52 

40 


45 
36 


43 

43 

65 

38 

50 
43 

47 
39 

47 
41 

46 
39 

46 
41 

46 
31 

48 
38 

48 
38 

49 
41 

47 
39 

46 
42 

47 
33 

56 
34 

50 
39 

50 
42 

49 
39 

48 

40 

49   61   44 


48 
44 

50 
42 

48 
42 

50 
42 

50 
43 

49 

40 

49 
41 

45 
35 

60 
43 

55 
42 

54 

44 

52 
34 

50 
43 

45 
36 

48 
40 

47 
36 

42.5 
27.3 


44.0 
28.5 


41.6 
27.8 


43.1 
26.3 


41.5 
25.9 


43.7 
28.1 


44.6 
28.7 


43.3 
29.9 


42.1 
27.4 


43.8 

26.0 


44,0 
29.1 


46.0 
31.5 


42,7 
26.6 


43,3 

30,0 


42.6 
29,2 


42,9 
28,8 


40,9 
23,6 


42.2 

24.0 


43.4 
27.5 


41.5 
25.1 


46.7 
33.6 


46,5 
33,4 


48,2 
33,5 


46,0 
31,9 


46.7 
31.1 


46.5 
27.0 


48,6 
31.2 


47,6 
31.2 


49.9 
28.5 


48.0 
34.0 


46.7 
31.1 


See  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


Slatton 

Dar  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAINe 

OLD  TOWN  F»A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

60 
54 

63 

SO 

50 
32 

45 
26 

42 

30 

46 
25 

48 
25 

53 

47 

1  '" 
50 

62 

40 

50 
37 

43 

j  ^'' 

40 
23 

37 
24 

30 
20 

37 

27 

34 

30 

38 
21 

39 

14 

37 
12 

42 
14 

46 
12 

51 
15 

50 
33 

48 
42 

47 
43 

51 

45 

54 
50 

54 
38 

47.2 
31.6 

ORONO 

MAX 
MIN 

56 

♦0 

S5 

48 

55 

45 

54 
31 

41 
26 

39 
28 

41 
26 

44 
26 

48 
44 

54 
45 

56 
39 

63 

39 

47 
26 

37 
22 

36 
22 

31 
18 

35 

28 

32 
26 

36 

20 

34 
16 

33 
15 

36 
16 

39 
15 

44 
18 

44 
28 

42 

38 

42 
39 

46 
41 

50 

45 

49 
36 

43.6 
30.2 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

52 
35 

59 

49 

62 

♦6 

47 
33 

44 
27 

35 

30 

45 
27 

44 
31 

48 
41 

62 
46 

63 
41 

53 

40 

45 
25 

41 
18 

35 
19 

28 

16 

42 
26 

40 
31 

42 
23 

40 
20 

43 
17 

48 
13 

51 
IS 

48 
21 

47 
31 

53 
35 

49 
38 

49 
44 

51 
37 

45 
36 

47,0 
30.4 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

51 
35 

59 

47 

62 

50 

52 

33 

44 
28 

37 
31 

45 
27 

44 
31 

49 
42 

61 
46 

63 
42 

52 
42 

43 
26 

40 
20 

36 
21 

29 

17 

42 
27 

37 
32 

42 
24 

39 
23 

42 
21 

44 
15 

46 
15 

45 
21 

48 
33 

92 
38 

49 
40 

49 
45 

51 

40 

44 
37 

46.6 
31.6 

SPRINSFIELO 

MAX 
MIN 

56 

36 

58 

51 

60 
56 

60 
38 

42 
24 

40 
26 

45 
20 

42 
21 

49 
40 

59 

47 

60 
41 

47 
32 

39 
19 

34 
18 

31 
12 

35 
24 

36 
25 

40 
27 

35 
11 

35 

10 

42 

10 

48 
12 

16 

48 
16 

46 
39 

44 
38 

49 
43 

55 

44 

45.8 
28.4 

VANCEBORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

55 

33 

57 
35 

59 
53 

59 
40 

43 
24 

40 
26 

44 
27 

43 
21 

49 

40 

69 
46 

61 
53 

55 

3« 

44 

39 
26 

34 
28 

32 
19 

36 

20 

35 
26 

44 
29 

35 
16 

35 

18 

40 
13 

47 
14 

48 
16 

43 
35 

46 
39 

48 
42 

48 
42 

50 
44 

57 
44 

46.2 
31.6 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

60 
39 

60 

54 

63 
54 

60 
35 

47 
28 

44 
33 

47 
28 

47 
27 

50 

44 

58 
42 

65 

50 

61 

45 

62 

37 

40 
23 

40 
29 

34 
19 

42 
28 

38 
28 

40 
30 

41 
16 

38 
15 

43 
15 

47 

15 

49 
20 

50 
31 

48 

41 

49 
44 

49 
45 

63 

47 

52 

41 

48.9 
33.4 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

62 
3T 

59 
51 

61 
43 

45 
25 

48 
22 

40 
32 

45 
29 

48 
30 

55 

42 

62 

50 

63 
47 

52 
35 

42 
25 

40 
20 

42 

20 

35 
16 

65 
31 

45 
35 

41 
22 

44 
17 

41 
13 

45 
12 

48 
12 

50 
18 

44 
27 

51 
39 

60 
41 

50 
45 

50 
40 

44 
33 

48.6 
30.3 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

46 
21 

61 
43 

59 
52 

61 
38 

55 

34 

48 
31 

39 
26 

44 
25 

47 
24 

50 

45 

59 

49 

60 
38 

48 
35 

41 
22 

40 
20 

38 

19 

32 
22 

36 
21 

37 
23 

39 

14 

40 
11 

37 
15 

42 
12 

47 
16 

47 
15 

48 

18 

46 
38 

45 
39 

49 
41 

53 

45 

46.5 
28.4 

WOODLAND 

»     •     • 

MAX 
MIN 

60 
42 

50 
36 

47 
33 

52 
29 

44 
23 

44 
23 

52 

34 

61 

41 

63 
29 

54 
30 

45 
24 

43 
13 

37 
16 

35 
13 

43 
28 

48 
27 

69 
18 

41 
17 

40 
17 

47 
10 

49 
12 

51 
36 

48 
41 

63 
43 

52 
38 

52 
39 

66 
46 

49.1 
28.1 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

57 
40 

59 
51 

55 

50 

58 
42 

54 
34 

44 
36 

47 

36 

45 
26 

54 
43 

62 

44 

63 
52 

54 
46 

60 
38 

40 
30 

40 
30 

36 
22 

50 
30 

52 

34 

52 
32 

40 
21 

38 
31 

39 
28 

46 
32 

45 
30 

46 
33 

50 
43 

50 
41 

50 
45 

51 

46 

55 
45 

49.4 
37.0 

BELFAST 

MAX 
MIN 

59 
41 

58 
50 

59 

54 

59 
38 

48 
32 

45 
33 

49 
33 

46 
29 

51 
44 

60 
47 

64 
55 

60 

45 

55 

39 

48 
26 

42 

30 

38 
21 

49 
29 

48 
34 

44 
33 

41 
20 

39 
18 

41 
18 

43 
19 

49 
22 

47 
31 

47 
43 

58 

44 

53 

44 

61 

45 

53 
44 

90.1 
39.4 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

64 
42 

59 
50 

61 
53 

57 

40 

47 
33 

44 
35 

44 
34 

45 
31 

52 
43 

56 
47 

61 

50 

54 
46 

48 
37 

41 
30 

37 
31 

34 
21 

46 
25 

48 
31 

49 
28 

38 

20 

36 
25 

39 
27 

43 
28 

43 
30 

45 
34 

48 
43 

47 
44 

49 
44 

51 
46 

55 

44 

47.7 
36.4 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

67 
38 

58 

50 

60 
52 

56 
42 

47 
27 

44 
31 

♦8 
35 

47 
30 

93 

46 

56 
48 

63 
49 

63 

44 

46 
35 

38 
33 

38 
29 

33 
22 

48 

30 

46 
33 

46 

30 

39 

19 

38 
19 

44 
19 

43 
19 

48 
20 

48 
32 

49 
42 

51 
44 

61 
45 

52 
47 

54 
44 

48.8 
35.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

47 

is 

57 
47 

57 

51 

57 
41 

47 
26 

48 
28 

43 
30 

46 
25 

47 
30 

52 

46 

57 
47 

65 
46 

54 
36 

47 
24 

41 
25 

40 
18 

41 
21 

48 
31 

47 
32 

37 
14 

42 
16 

38 
19 

44 
21 

49 
24 

48 
26 

50 
34 

46 
38 

48 
46 

51 
44 

S3 

47 

48.2 
31.7 

NEWCASTLE 

MAX 

MIN 

57 
*l 

56 
51 

58 

52 

52 
35 

46 
28 

40 
35 

47 
30 

46 
31 

54 
46 

55 

47 

61 
54 

56 

45 

46 
35 

40 
23 

42 
28 

33 
18 

SO 
30 

45 
36 

39 
30 

39 
18 

37 
29 

41 
20 

46 
23 

49 
24 

47 
32 

47 
41 

48 
44 

49 
40 

50 
46 

48 
38 

47.5 
39.0 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

57 
47 

60 
50 

58 

47 

47 
34 

45 
32 

43 
35 

45 
33 

49 
36 

55 

49 

67 
48 

63 

51 

51 
45 

46 
30 

38 
26 

42 
32 

38 
25 

61 
36 

46 
33 

46 
27 

40 
26 

37 
27 

39 
26 

43 
25 

47 
27 

46 
35 

SO 
42 

50 
46 

49 
46 

90 
43 

46 
39 

47, a 
36,6 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
45 

61 
51 

60 
45 

47 
29 

48 
27 

43 
33 

48 
30 

48 
32 

55 

47 

57 
46 

64 
47 

51 
41 

44 
28 

40 
26 

43 
27 

41 
19 

64 
35 

45 
36 

45 
26 

43 
18 

40 
15 

43 
17 

47 
18 

48 
20 

47 
32 

51 

43 

51 
47 

49 
47 

60 
40 

46 
33 

48,9 
33.3 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

58 
42 

55 
49 

58 
50 

51 
37 

48 
26 

43 
33 

50 
35 

47 
28 

54 
46 

58 
45 

62 
54 

55 
46 

48 
36 

42 
28 

43 
30 

33 

20 

52 
31 

48 

37 

46 
26 

44 
19 

41 
19 

43 
19 

46 

20 

53 
22 

47 
32 

49 
42 

50 
46 

50 
46 

50 
44 

51 
41 

49.2 
34.9 

SACO 

MAX 
MIN 

62 
44 

57 
49 

61 
52 

57 
34 

52 
40 

49 
31 

49 
32 

56 
46 

60 
47 

68 
54 

58 
47 

51 
36 

42 
26 

42 
30 

39 
22 

58 
35 

56 
36 

49 
21 

44 
21 

47 
22 

51 
23 

47 
32 

SO 
41 

62 
45 

49 
46 

52 

4S 

48 
38 

52,1 
36.8 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

65 
25 

60 
38 

59 
54 

56 
29 

47 
21 

48 
32 

48 
27 

50 
27 

67 
36 

61 
43 

65 

54 

57 

41 

60 
22 

42 
21 

41 
23 

36 

14 

55 

29 

48 
35 

43 
29 

44 
16 

42 
15 

46 
14 

50 
15 

51 

18 

44 
26 

52 

38 

53 

41 

51 

40 

50 
43 

46 
32 

50.6 
29.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


Continued 


MASSACHUSETTS 

•      «      ft 
WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  we  AIRPORT 
SOUTH  ESREMONT 
STOCKBRIOQE 
WEST  GRANVILLE 

ft      «      ft 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURC  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOMELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLT  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

ft     ft     ft 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


Day  Oi  Montli 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


«9   63 
26   3* 


«T   62 

30   41 


SO   6S 
2S   40 


53   67 

22   43 


65   64 
3«   57 


67   63 
37   48 


66   64 
38   92 


63   62 
41   55 


66   67 
34   52 


49   65 
26   47 


69   64 
33   54 


66   63 
41   56 


67   63 
47   58 


SO   66 
27   46 


69   64 
40   56 


50   66 
32   45 


50   65 
22   44 


53   69 
26   44 


53   70 
25   45 


66   62 
41   56 


68   68 
45   55 


68   66 
44   55 


67   64 
37   55 


52   65 

20   38 


68   68 
41   53 


49   64 
22   45 


66   66 
41   55 


68   66 
39   56 


69   67 
26   57 


70   66 
38   57 


64   60 
42   55 


67   63   68 
46   52   45 


42   49 
28   32 


39   46 
25   31 


40   48 
27   32 


45   52 
23   25 


46   37 
28   32 


50   45 
26   32 


48   44 
26   32 


48   42 
35   31 


51   48 
25   32 


42   41 
26   31 


52   45 
28   40 


47   41 
29   33 


44   50 
25   36 


50   90 
31   38 


45   90 
33   35 


44   50 
25   30 


47   51 
25   28 


48   54 
30   34 


53   43 
27   39 


51   46 
31   31 


52   43 
33   37 


52   43 
29   38 


44   52 
23   24 


52   43 
32   33 


43   48 
25   29 


52   42 
26   32 


91   43 
24   37 


53   47 
24   32 


53   53 

28   37 


47   39 
29   32 


39   48 
25   27 


35   43 
26   33 


39   44 
31   31 


38   48 
28   28 


45   56 
26   38 


50   60 
27   39 


48   58 

26   38 


45   55 
29   36 


49   57 
28   37 


35   45 

26   30 


47   56 
31   37 


46   55 
27   35 


44   51 

32  40 


39   50 
29   34 


48   54 
34   36 


38   48 
30   32 


38   49 
26   33 


38   51 
29   31 


42   49 
33   38 


50   55 
30   34 


49   52 
31   31 


90   96 
32   39 


49   56 
27   37 


42   47 
30   30 


50   59 
32   49 


38   45 
26   28 


56   66   90 
46   46   42 


66   52 
45   40 


64   48 
49   41 


69   64 
47   92 


95   64 
45   91 


64   63 
42   90 


69   66 
92   50 


48   52   47 
39   37   39 


60 
39 


48   54 
29   34 


50   58 
29   34 


49   56 
30   35 


46   53 

31   38 


66   65 
52   58 


57   68 
52   54 


58   66 
42   51 


60   70 
48   50 


60   70 
90   94 


69   69 
91   57 


39   45 
18   19 


43   41 
20   21 


46   46 
le   20 


50 
45   38 


45   41 
18 


43   40 
21   26 


45   43 
22   27 


42   42 
18   25 


45   43 
21   23 


42   40 
16   27 


41   41 
27   27 


45   45 
23   27 


44   40 
29   32 


61   90 
28 


44   96 
25   43 


48   57 
30   45 


41   58 
27   36 


43   62 
27   37 


55   58 
38   41 


59   59 
39   46 


57   57 
38   45 


58   59 
36   46 


57   37   40 
34   19   15 


35   40 
18   21 


69   68 

50   50 


70   69 
92   47 


67   62 
53   43 


54   62 
42   50 


47   54   60 
35   45   51 


63 
49 


67   66 

50   49 


68   68 

50   50 


64   61 
49   48 


46   44 
23   26 


44   46 
19   23 


45   47 
23   27 


46   46 
26   28 


45   46 
27   29 


46   42 
30   33 


45   42 
29   29 


46   43 
21   23 


49   49 
19   20 


45   45 
26   30 


41   41 
20   22 


69   36   36 
35   17   17 


62   40   44 
38   14   13 


41   40   45 
20   14   14 


58   42   48 
33   20   14 


54   40   45 
27   17   15 


56   40   43 
30   18   22 


42   46 
15   16 


17   16   20 


49   55 
16   16 


50   53 

12   13 


62   57 
24   42 


64   53 

43   41 


65   58 
23   42 


45   44 
21   25 


44   43 
24   25 


48   46 
24   26 


42   43 
23   28 


42   39 

24   25 


68   69   55   48   45   46 
52   53   47  1  35   32   33 


42   60 
23   40 


39   41 
20   26 


43   63 
19   38 


40   55 
21   35 


42   60 
24   42 


42   46 
22   27 


42   60 
28   40 


43   46 
25   28 


42   45 
19   22 


43   48 
23   27 


43   48 
27   28 


44   59 
23   41 


43   60 
27   41 


43   62 

27   40 


43   62 

20   42 


43   40 
23   22 


47   60 
28   42 


39   41 
23   27 


40   60 
23   36 


42   62 
21   38 


44   63 
20   39 


44   62 
21   38 


39   58 
22   38 


45   62   62 
31   46   49 


43   45 
20   15 


37   42 
17   12 


42   46 
21   15 


42   46 

20   10 


38   41 
22   26 


42   42 
20   15 


39   44 
25   26 


44   40 
20   19 


41   42 
16   13 


42 
17 

16 

43 

41 

22 

19 

44 

49 

21 

20 

42 

44 

25 

24 

44 

46 

23 

22 

44 

46 

17 

16 

42 

44 

17 

15 

42 

45 

24 

27 

38 

39 

20 

14 

43 

48 

20 

16 

38 

44 

19 

13 

44 

47 

16 

11 

43 

46 

16 

15 

39 

43 

21 

28 

46   55 
22   28 


48   49 
14   16 


46   48 
14   13 


45   51 
16   16 


48   55 
9   10 


41   50 
28   31 


46   47 
16   17 


46   60 
26   26 


45   46 
19   18 


45   46 
13   14 


49   50 
19   17 


45   46 
21   21 


♦7   90 
21   21 


46   62 
23   22 


47   54 
21   21 


48   54 
16   16 


46   46 
14   14 


47   60 
22   22 


42   44 
14   14 


49   48 
16   15 


43   50 
20   17 


46   57 
13   14 


58   61 
42   33 


57   57 
37   41 


67   54 
42   42 


67   68 
42   33 


54   49 
43   46 


58   57 
35   43 


30   39   36 


63 

43 


44   34   31 


55   44 

43   36 


59 
45 

57 
45 

51 

46 

63 

46 

52   52   45 

44   42   34 


49   45 
39   32 


52   47 
34   33 


48   41 
40   30 


48   53 

26   28 


69   40   45   44   47   52 
30   27   30   30   32   32 


54   50 
45   46 


59   58 
35   43 


59   56 
32   33 


52   60 
36   43 


60   57 
35   46 


55   54 

42   44 


57   54 
45   46 


58   66 
42   46 


56   63 

44   40 


69 

46 

50 
46 

65 

48 

58 
42 

56 

45 

55 

47 

50 
46 

51 

47 

53 

45 

52 


53   48 

45   40 


55   58 
41   35 


58   62 
43   42 


65   55 
35   35 


69   55 
36   39 


56   66 

44   43 


56   54 

44   44 


56   56 

45   44 


48 
39 


53   47 
36   34 


49   45 
41   36 


45 
34 


50   54   62 
40   47   47 


46   43   36 

48   48   41 
44   39   32 


50   54   46 
47   45   39 


50,1 
30.4 


60,5 
33.6 


49.7 
30.6 


53.4 
29.3 


50.5 
30.8 


54.3 
32.4 


52.4 
31.4 


51.2 

34.9 


50.6 
30.9 


53,7 
32,7 


53.1 
33,0 


93.9 

39.1 


93.0 
34,4 


92,7 
30,0 


54,4 
32.6 


54.8 
36.3 


63.7 
36.7 


54.0 
37.0 


54.0 
36,1 


53,9 
33,1 


52,0 
29,2 


53.6 
36,4 


50,0 
30,9 


52,8 
32,8 


53,1 
34,0 


55,5 

35,2 


50,7 
36,4 


53,3 

40.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLAND 
NOVEMBER   1966 


Station 


Day  Of  Month 


10      11      12      13 


IS     16      17      18      19     20     21      22     23     24     25 


27  28  29   30  31 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  KAREHAM 

EOSARTOWN 

FALL  RIVER 

HINSHAm 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEN  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

»     •     • 

NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

ORAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHIN6T0N 

PINKHAM  NOTCH 

•     »     » 
SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 
MIN 


MAX 
HtN 


MAX 
MIN 


(MAX 
MIN 


51 
26 


*7   51 
36   3$ 


71   68   68   50   54   44 
38   55   50   30   27   *0 


65   60   51   52 
«4   40   42   30   22   26 


66   67   62 
43   53   55 


61   60   64 
51   54   45 


63   64   67 
54   58   45 


56   67   68 
30   55   59 


62   62   62 
47   55   54 


53   69   66 

27   51   59 


60   60   60 
42   52   49 


57   51   51 
35   27   39 


50   56 
35   47 


47   52 
33   40 


45   53   59 

34   31   SO 


49   54   56 
30   33   48 


54   52 
38   37 


67   47 
30   30 


49   50   46 


51 
33 


55 

46 


50   56 
28   48 


48   53 
35   42 


50   54 
34   50 


56 
42 

56 
SO 

59 
50 

50 
37 

49 
35 

44 
40 

47 
33 

53 

41 

54 
49 

67 
50 

67 

60 

68 
52 

52 
37 

55 
36 

54 
42 

50 
40 

55 

40 

62 
54 

32 

65 

54 

64 
55 

57 
39 

47 
38 

50 
37 

46 

34 

45 
32 

53 

44 

67   67   68 
37   57   40 


63   65   67 
49   54   54 


57   60   64 
38   50   50 


42   56 
22   33 


57   64 
38   52 


56   58 

38   48 


61   60 
35   40 


40   41 
29   29 


53   59 

37   51 


53   58 

41   51 


44   58   55 


50   40 
28   28 


52   45 

25   18 


49   64 
22   41 


46   67   64 


43   54 

29   39 


47   44 
29   27 


65   44   46 
27   23   27 


66   44 
28   22 


66 

42 

64 
54 

68 
44 

46 
29 

50 
21 

41 
35 

55 

33 

56 
43 

64 
53 

53 

29 

46 
24 

37 

31 

65 
31 

59 

48 

62 
55 

55 

30 

50 
21 

42 
35 

38 
22 


48   56 
27   39 


70 
43 


63 
54 


68 
53 


71 
53 


60   71 
52   40 


69   58 
48   42 


64   69 
55   40 


67   54 
53   45 


69   57 
57   47 


72   56 
51   47 


64   67 
55   47 


66   65 
46   40 


64   63 
56   38 


61   62   47 
48   35   34 


64   62 
46   35 


26   28   38   42   45   40 


41   48   44 
29   29   36 


49   64   56 
43   47   37 


68   66   52 

49   43   39 


47   44   50 

23   35   34  1  45   40   37 


49   55   56   69   65   49 
31   30   43   40   49   35 


45   62 
26   44 


47   45   44 
33   29   30 


48   43 
35   33 


49   48 
40   31 


48   41 
35   27 


42   40 
29   34 


37  31 
22  13 


43 
23 

39 

14 

34 
20 

41 
21 

40 
13 

32 
17 

43 

12 

38 
17 

45 
26 

40 
13 

35 

25 

25 
6 

28 
13 

14 
.  2 

49 
27 

33 
16 

34 
20 

50 
30 

39 
U 

42 
19 

51 
31 

39 
16 

42 
21 

43 
23 

43 
17 

41 
27 

44 
21 

41 
U 

36 
23 

47 

29 

44 

20 

44 
25 

46  42 
30  22 


59 

40 


56 

41 


46   63   61 


58 
40 


46   56   54 


52   62 
32   48 


39   61   55 
26   39   49 


47   58   60 
30   47   52 


44   61   58 


27   41   55 


35   35   57 

20   25   31 


34   33   57 
15   23   30 


40   59   54 
18   34   43 


39   58   49 
17   34   41 
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56   38 
27   17 


50   38 
27   23 


55   49 
44   31 


52   40 
29   22 


56   39 
34   24 


66   40 
40   33 


43   42 
34   21 


53   39 
35   27 


56   42 
31   26 


61   44 
43   24 


54   43 
38   32 


60   44 
43   23 


55   37 
32   26 


49   39 
38   22 


54   42 
32   30 


58   45 
44   32 


53   39 
27   18 


57   40 
40   35 


54   37   40 


50   36   44 
31   19   14 


43   35   46 
29   18   10 


52   44 
27   20 


42   45   43 
20   11    8 


50   44   45 
29   15   14 


45   54 
20   17 


44   48 
24   23 


48   45 
34   36 


44   51 
27   26 


44   50 
21   19 


43   47 
34   23 


49   62 

20   19 


45   49 
37   32 


48   53 
32   33 


46   44 
30   21 


44   49 
34   26 


45   45 
22   22 


42   43 
30   28 


46   49 
27   26 


44   49 
34   32 


45   44 
29   34 


44   50 
21   18 


46   48 
31   33 


59   58 
29   43 


57   53 

30   42 


54   53 

27   36 


56   52 
35   43 


55   49 
33   45 


64   52 
30   43 


51   55 

37   44 


53   54 
33   41 


56   55 

41   48 


60   59 
19   31 


53   46 
45   42 


54   51   42 
44   41   35 


46   44   37 


59 
32 


50   50   47 


49   49 
45   47 


56   51 
47   44 


43   46   44   50   52   50 
12   13   24   34   36   31 


42   48   51 
10   11   13 


40   42   46 
10    8   10 


46 

50 
8 

45 

20 

53 

32 

50 
38 

51 

30 

55 
39 

57 
36 

37 
32 

35 

47 
10 

53 

19 

51 
40 

32 

51 

51 
45 

49 
32 

47 

53 

6 

58 
15 

47 
26 

54 
33 

51 
28 

48 

45 

50 
29 

40 
28 

45 
15 


46   47 
13   12 


47   48 
11   11 


45   50 
11   11 


46   48 
10    8 


47   50 
18   15 


41   50   47 
23   32   37 


55   48 
34   35 


55   46 

42   42 


48   54   55 
45   45   36 


46   36   34 


50 
43 


49   52   46 
47   42   42 


54   52 

47   41 


53   54 

47   46 


40   41 
32   30 


50   43   59 
28   31   31 


60 
34 


54 
33 


45   57 
27   40 


58 

43 


55 

46 


49   51 
46   34 


54   47 
39   34 


54,6 
35.1 


51.7 
35.8 


54.0 
39.0 


52.8 
38.3 


53.5 

36.3 


53.6 
36,6 


54.0 
36.0 


92,3 

39.4 


54.9 
41.8 


53.8 
35.9 


53.0 
38.4 


53,8 
35,3 


50.1 
38.5 


50.3 
39.0 


54,9 
41,8 


53,1 
39,5 


53,1 

34.4 


54.5 
*1.9 


48.3 
29.3 


45,5 
27,3 


47,9 
27.6 


44.8 
25.0 


49,0 
27.1 


33.3 

20.7 


43.1 
26,3 


49.4 
28,7 


49,3 
28,1 


51.7 
31.2 


51.8 
31.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENSLAND 
NOVEMBER   1966 


NEW  HAMPSHIRE 
EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNM 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  I  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  Of  Month 


63   59 
38   SI 


63   62 
38   50 


63   6ft 
39   46 


68   65 
42   56 


63   61 
42   51 


64   63 
39   49 


51   66 
19   42 


52   65 
34   51 


63   60 
38   39 


66   64 
37   55 


64   60 
35   45 


63   59 

36   45 


61   58 
39   48 


50   65 
27   43 


45   57 
24   38 


67   63 
35   55 


62   61 
38   49 


59   60 
32   43 


62   64 

57   45 


68   63   66 

42   54   46 


64   63   66 
39   56   51 


45   37 
21   28 


49   45 
19   31 


50   40 
23   32 


45   41 
25   34 


50   44 
26   32 


46   38 
28   33 


47   39 
25   33 


48   52 
24   23 


46   49 
23   35 


44   40 
28   32 


50   41 
27   36 


48   45 
21   33 


44   36 
23   28 


43   45 
20   20 


48   43 
21   29 


43   47 
22   30 


44   46 
23   30 


52   42 

20   34 


37   38 
28   32 


53   45   42 

27   23   30 


4S   49 

40   42 


46   41   42 
30   29   35 


51   52 

30   23 


8   9   10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26  27 


46  52 
22   27 


49   55 

24   27 


49   48 
29   30 


42   48 
34   36 


49   56 
27   38 


50   56 
27   36 


48   52 
29   29 


44   51 
22   29 


48 
26 


56 
30 


46   47 
26   33 


47   41 
30   27 


53   58 

46   S3 


64   50  I 
49   37  I 


53   56 

42   42 


51   54   63 


65   50 

50   42 


64   51 
45   42 


62   50 
40   35 


67   64 

48   43 


67   69 
54   43 


63 

50 


44   49   41 


65 

50 


65 
55 


43   41 
26   13 


66 
54 

56 
39 

48 
26 

44 
16 

63 
41 

52 
39 

48 
30 

43 
19 

62 
39 

51 
39 

45 
26 

40 
18 

37!  36 
28  16 


46   47 
30   17 


42   40 
26   22 


40   42 
19   15 


51   43 
29   20 


49   43 
28   18 


44   41 
27   17 


45   4ft 
25   20 


45   44 
27   22 


45   41 
27   11 


51   39 
32   16 


45   41 
26   20 


48   39 
31   17 


52   43 
28   IS 


47   45 
27   20 


46   39 
32   Is 


53   61   51   45 

41   38   35   28 


39   35 
15   25 


60   68   56   52   47   47 
54   54   46   41   32   36 


64   68   56   50   48 
50   48   43   33   29 


56   57 

30   42 


59   52 
32   40 


54   47 
30   42 


45  50 
34  32 


57   59 
37   40 


52   42 
31   40 


45   59 
35   41 


52   55 
30   40 


33   50 

22   30 


60 
41 


40   56 
28   38 


59   61 
35   45 


50 
29 


31   42   41 
14   26   35 


46   57   57 
28   44   50 


64 
47 


54   42 
27   15 


49   43 
33   14 


47   45 
29   19 


58   36 
23   14 


40   45 
30   17 


47   42 
22   21 


50   40 
18   12 


59   42 
40   21 


56   40 
35   21 


54   39 
24   15 


58   43 
25   17 


52   43 
29   20 


51   41 
22   10 


47   42 
29   19 


51   38 
20   14 


58   37 
33   20 


44   38 
32   14 


57   44 
31   21 


41   40 
28   20 


43   42   45 
21   19   U 


46   51 

8    9 


40   42 
12   13 


44   47 
20   21 


43  46  44 

8  9  19 

46  47  53 

16  17  17 

43  44 

15  15  18 


46   49 
16   16 


46   50 
15   14 


48   52 
17   21 


43   45 
10   10 


43   45 
14   14 


43   46 
10   11 


43   45 

10   10 


49   54 
14   15 


42   47 
17   18 


45   51   53 

11   12   20 


44   50 
36   33 


53   62 

23   25 


56   52 

34   32 


57   53 

36   41 


60   55 
33   32 


46   45 
37   34 


60   53 
36   30 


52   54 
39   34 


48 
35 


60   56 
39   42 


29   30  31 


47   56 
29   30 


51   53 

37   41 


46   57 
34   34 


55 

45 


55 

41 


48   41 
31   26 


51   53   48 

43   43   31 


57   52   43 
45   38   30 


54   51   36 
43   33   32 


53   50   45 
48   40   32 


50   42 
37   33 


44   30   31 


52 
33 


52 

33 


43   30   30 


49   51   46 
47   33   32 


51 
42 


52   49 

34   46 


40 
29 


48   '1   46 
43   36   31 


50 
36 


51   55 

42   38 


46 
36 


50.1 
28.3 


52.5 
29,9 


51.0 
31.0 


48,7 
31.1 


52.7 
32.5 


48.5 
32.8 


48.8 
29.3 


52.4 

30.0 


51.4 
33.0 


50.0 
30.1 


52,8 

31,8 


51,3 
31.7 


49.1 
27.8 


47.9 
27.4 


50.1 
29.3 


50.2 
29.5 


48.0 
27,0 


53,7 
32,2 


47,9 
32,0 


48,0 
28,6 


52,4 
42.2 


53,7 

36,1 


54,6 
34.8 


53.3 

40.2 


54.2 
36,8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

enosbjrg  falls 

mc  inooe  falls 

middlesex 

montpelier  faa  airport 

morrisville  2 

mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTMFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

•  •     » 
WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

*  •     « 
SOUTHEASTERN        03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSaoRO  1  SSE 
SOMERSET 

VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


22  43  56 


66   42   43 
33   26   29 


46   62   68   69   46   47   41   47   SO 
23   43   49   30   26   27   33   35   40 


39   47   49 
33   35   39 


54   60 
34   49 


61   63 
35   40 


63 

34 


59   65 
36   43 


52   60 

37   48 


44   58 
15   27 


MAX 

MIN 

67 
45 

68 
53 

MAX 
MIN 

64 
42 

66 
41 

MAX 

MIN 

62 

43 

66 
41 

MAX 
MIN 

63 
41 

61 
42 

MAX 
MIN 

65 
38 

62 

45 

MAX 
MIN 

64 

40 

68 

47 

MAX 
MIN 

»1 
46 

66 
42 

MAX 

MIN 

51 
23 

65 

44 

MAX 
MIN 

62 
34 

61 
40 

MAX 
MIN 

49 
25 

64 
37 

MAX 
MIN 

44 
25 

61 

40 

MAX 
MIN 

51 
28 

65 

44 

MAX 
MIN 

47 
25 

63 
39 

42 

25   29 


43 
24 


43   39 
30   30 


65   41   42 
24   17   17 


33 

43 
29 

34 

40 
33 

41 
26 

40 
33 

43 
30 

41 
32 

45 
30 

42 
31 

46 
30 

41 
36 

43 
32 

41 
35 

46 
28 

49 
31 

47 
28 

39 
32 

38 
27 

47 
24 

33 
24 

41 
31 

44 
25 

41 

51 
30 

4"i 

40   45   48 
34   37   40 


33   38   44 


56   64   49 


57   66 
44   49 


54   68 
48   48 


43   48 
33   38 


42   45 
33   34 


45   46   54 
34   35   44 


47   45   52 


63   62 
52   42 


57   57   45 
48   40   34 


61   63   50 
50   45   36 


57   60 
41   51 


54   56 
39   51 


56   57 
42   51 


53   55 

37   48 


54   59 
37   47 


52   57 
38   49 


52   56 

40   51 


67   66   49 
57   46   43 


57   44   42 


38   48   56 


44   48 
33   33 


38   44 
30   29 


40   43 
30   31 


68   66 

52   44 


66   66 
46   42 


70   66 
50   49 


65   64 
54   45 


54   62 
50   51 


59 

41 


42   51   42 


49   54   63   53   51 
39   44   50   38   30 


49   35   39 

27   13   16 


54   50 
39   31 


35   40 

18   20 


33   40 

15   22 


38   33 

13   17 


38   36 
14   27 


34   23 
12   8 


38   33 

16   16 


36   31 
18   18 


41   37 
15   25 


40   42 
19   20 


40   39 
10   23 


34   36 
16   28 


32   29 
12   12 


49   39 
17   29 


41 

18   26 


37   51 
22   36 


35   42 
23   32 


43   57 
30   37 


40   57 
25   34 


35   42 

20   32 


42   53 
30   33 


38 
20 


46   41 
16   27 


46   45   40 
29   18   30 


42   44 
20   21 


42   38 
15   26 


42   44 
20   20 


34   43 
15   15 


44   45 
21   23 


37   46 
28   36 


43   58 

30   37 


34   55 

24   32 


39   50 
27   35 


39   52 
23   34 


30   38 
13   27 


47   55 

34   34 


36   41 
15   22 


39   39 
22   27 


36   58 
16   29 


37   39 
22   28 


32   43 
15   23 


42   43 
22   29 


28 

8 


56   32 

27   10 


55   33 

28   14 


60   30 
29   13 


40   36 
15   U 


57   36 
23   12 


42   22 
6    2 


37   34 
19   13 


36   36 
18   14 


59   40 
22   12 


58   33 
28   14 


50   38 
27   12 


57   33 

25   14 


48   27 
24    6 


59   41 
25   15 


55   43 
23   21 


40   36 
18   15 


53   37 

24   11 


58   44 
25   13 


59   42 
22   15 


50   36 
26   19 


58   38   41 
35   20   16 


58   41   43 

25   12    8 


58   37   45 
34   17   15 


53   29 

28   16 


60   41 
38   19 


34   41 
15   25 


52   59   34   39 


45   41 
U   14 


43   44 
13   U 


44   44 
15   24 


48   43 
13   24 


50   45 
32   36 


52   44 

23   37 


40   36 
18   25 


47   43 
14   24 


49   50 
11   U 


47   41 
13   21 


44   46 
18   28 


45   48 
5    8 


48   49 
24   33 


54   50 
17   26 


43   47   43 
14   14   U 


48   49 
14   15 


43   49   58 
7    9   14 


46   43   47 
13   13   16 


41   42   44 


38   53 

25   34 


47   53 
26   33 


41   58 
25   35 


45   54 
31   38 


53   52 
35   38 


55   50 

37   37 


45   44 
37   32 


54   48 
38   38 


45   46 
33   3a 


54   52 
35   34 


52   58 

22   36 


51   53 

34   40 


52   54 
37   42 


40   50 
24   32 


53   55 

32   34 


59   50 
34   32 


54 
38 


39|  28   12   10|  10   10   14 
9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  mOHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


55   60 

30   30 


51   55 
35   45 


55   51 

34   33 


60   58 

40   32 


55   51 

46   31 


52   34 
28   32 


56   49 
47   32 


55   37 
35   32 


48   36 
34   34 


52   43 

41   32 


55   51 

33   46 


55   56   48 


48   61 
39   39 


SS   42 
41   33 


57   38 
35   32 


57   37 
33   32 


55   39 
39   30 


50   42 
42   32 


55   43 

42   34 


58   43 

41   36 


49   54   48 
35   43   34 


50   50   42 
43   34   31 


46.5 
22.7 


48.6 
2T,9 


49.2 
29.2 


47.5 
29.7 


46.9 
28.9 


50.1 
31.0 


39.0 
24,4 


47.0 
30.4 


43.2 

29.7 


49.9 
30.7 


49.5 
28.8 


49.3 
29.4 


48.1 
32.1 


45.9 
22.9 


9}.0 
34.3 


51.5 
33.3 


49.2 
31.9 


50.5 

32.0 


52.6 
32.2 


53.0 
34.4 


50.7 
35.8 


50.3 
31.1 


50.5 
29.4 


50.1 
29.6 


46.4 
27.2 


51.6 
31.0 


48.1 
28.6 


See  Reference  Nolea  FoUowliig  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENSLAND 
NOVEMBER   1«66 


CONNECTICUT 

»    ft    tt 
NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 

ft    *    ft 
CENTRAL  02 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

MAINE 

ft    ft    ft 

northern        01 
brassua  dam 

caribou  wb  airport 

fort  kent 
sreenville 
moulton  faa  ap 
long  falls  dam 
millinocket  faa  ap 

ftlPOSENUS  DAM 

SOUA  PAN  DAM 

ft    ft    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ft    ft    ft 
COASTAL  03 

EASTPORT 
ELLSWORTH 
MACHIAS 
ROCKLAND 

MASSACHUSETTS 

ft    ft    ft 
WESTERN  01 

ADAMS 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  OTIS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Day  ofmontli 


1.1 
1 


1.5 

1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Condnuwd 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1966 


SUtlon 


MASSACHUSETTS 

ft    *    « 
CENTRAL  ( 

AMHERST 

HOLVOKE 

MILFORD 

SOUTHBRID&E  3    SW 

5TERLINS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAV 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

*    ft    « 
NORTHERN  0 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEV 

ft    ft    ft 
SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

EAST  DEERIN6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
ft    ft    ft 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Da;  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  &ND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


•Tjio.a 

7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW   ENGLAND 

Continued 

* 

D&7  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VESKONT 

tt         tt        * 

NORTHEASTERN                  01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

T 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

.8 

1 

•  2 

T 
T 

.3 

T 

1.3 

1 

2.8 
2 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

i7 

1 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1«0 

1.0 

1 

T 

1.0 
I 

•        *        tt 
WESTERN                               02 

BENNINCTON    2    NNM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

T 

T 

.2 

2.2 

T 

T 

T 

T 

T 

MANCHESTER    CENTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

SAINT    ALBANS    BAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

l.O 

1 

»        »        « 
SOUTHEASTERN                  03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

1>2 

1 

T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

<itO 

1.0 
3 

2 

T 

T 
T 

READSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

US 

2 

.3 

1 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

1>C 

I 

UO 
1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 

*8 

^^ 

')') 

51 

49 

47 

48 

49 

51 

52 

54 

52 

50 

46 

45 

45 

46 

48 

47 

46 

42 

40 

41 

40 

42 

45 

46 

47 

47 

46 

47.4 

MIN 

46 

48 

53 

49 

44 

46 

45 

46 

48 

50 

51 

50 

48 

45 

43 

41 

45 

46 

46 

42 

39 

39 

i1 

37 

40 

42 

45 

46 

46 

45 

44.9 

8    INCHES 

MAX 

48 

•>2 

55 

52 

50 

49 

48 

49 

50 

52 

54 

52 

52 

50 

48 

46 

47 

48 

48 

47 

45 

42 

41 

41 

43 

45 

46 

47 

47 

46 

48.0 

MIN 

47 

48 

52 

50 

48 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

52 

50 

48 

46 

44 

45 

47 

47 

45 

42 

41 

40 

40 

41 

43 

45 

46 

46 

45 

46.4 

12    INCHES 

MAX 

49 

51 

53 

51 

51 

49 

48 

48 

49 

50 

51 

51 

50 

50 

48 

46 

46 

47 

47 

47 

46 

44 

43 

42 

42 

43 

45 

45 

46 

46 

47.5 

MIN 

47 

49 

51 

51 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

50 

48 

46 

46 

45 

46 

47 

46 

44 

43 

42 

41 

41 

42 

43 

45 

4b 

45 

46.4 

KINGSTON,  R.  I. 


SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE.   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


EVAPORATION  AND 

WIND 

Dar  Of  Month 

IsS 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 



28 

29 

30 

31 

|2    « 

NEW   HAMPSHIRE 

SOUTHERN                            02 

MASSABESIC   LAKE 

EVAP 
WIND 

15 

ft 
10 

.04 
62 

.09 
50 

.07 
34 

18 

49 

.04 
3 

.02 
5 

.02 
I 

.01 
38 

.06 
6 

.01 
8 

.04 
36 

.00 
22 

.04 
19 

.04 
9 

17 

41 

56 

6 

0 

10 

ft 

18 

3 

11 

4 

46 

12 

609 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 


J  SLOOMf II 
I  BROOltlTI 


COLCMESTEfi 

collinsv:li 
coventry 


lARTFOfiD    WB    AIRPORT 
lEdETT    CITY 
.*«,£     KONOMOC 

<*^CH£STEH 

fANSFIELO  HOLLOW  DAM 

IIDOLETOWN  4  M 


NORWALK  GAS  Pi 
NORWICH  PU9  U 
PAUChAuG  FORE 


RIVER 


ROOND    POND 
SAUGATUCtt    BESER' 
Shepaug  dam 

SHUTTLE  HEADOW  I 
STAFFORD  SPRING: 


thohaston  dam 

trap   falls   RESERVOl 
watersurv  radio  was 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
W£ST8ROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 

WHIGVlLLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
MOOOBURY 


AUGUSTA 
AUGUSTA  FAA 
BANGOR  DOW  f 
BAR  HARBOR 


I    W8  AIRPORT 


AN6EHVILLE    5    SE 


JONESBORO 


OOUOSSOC 

JRONO 

JRONO    2 

PORTLAND 

PORTLAND   WB    A 

RPORT 

PRESOUE     ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

tOCKLAND     1     W 

lUMFORD    1     SSE 

RUMFORD    POWER 

PLANT 

SACO 

ST    FRANCIS 

SANFORD    2     NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH    ANDOVER 

SOUTHWEST    H6R 

3    SSE 

SPRINGFIELD 

SOUA    PAN    DAM 

'ANCE80RO    NO.    2 
lATEBVILLE    PUMP    ST> 
>EST    BUITON    2    NNW 


COUNTY 


NEM  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 


||  02    TOLLAND 


018    02;  MIDDLESEX 


56ftl|  02    NEW 


FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 


9007  02  I 
■  9067'  03.  I 
I  9162]  02l  I 


LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


266  8,   0 

1     AROOSTOOK 

2878    C 

1    AROOSTOOK 

3353    C 

,    PISCATAOU 

3651    0 

l|  AROOSTOOK 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 


»N0ROSCOG6I( 


CUMBERLAND 


OXFOfiO 

YORK 

AROOSTOOK 


AROOSTOOK 
WAShINGTOI 
KENNEBEC 


*!  35 
1.1    18 

41  18 


4*  58 
44  52 
44  5  3 


73  25 

72  04 

71  51 

72  57 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 
73  21 
73  18 
72  69 


73  10 

72  15 

73  03 
73  07 
73  09 
73  02 
73  02 


72  57 

73  OB 
72  57 


69 

17 

1000 

69 

32 

toot 

69 

1-) 

36C 

69 

?? 

540 

24 

28 

117C 

70 

29 

n9c 

70 

09 

420 

67 

46 

300 

69 

53C 

69 

47 

140 

70  32 
70  33 
70  27 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


lATER  COHPAN' 


RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  MILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKOt  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CC 


GROION  PI 
ENG.  DEP 
SEWAGE  T1 


Lie  I 


riL. 


.BTFORD 
lENT  PLAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEwETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORK 
MANCHESTER  WATER  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAvEN  WATER  COMPANY 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  OEPT,  HARTFORD 
EDWARD  C.  CKILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAQ' 
COmPAN' 


LIGHT 
PUSLl 


GREENWICi 
ROCKVILL 


UTILiT 
FOREST  COMM. 

R  COMPAN' 
R  COMPAN' 
*  AGUE. 
POWER  CO, 
ER  SUPPLY 


CONN 

RIDGEFIELI 
BRIDGEPORT  HYDRAUL 
eUR.  ENG.  WATEfieufi' 
WTR.  COMM.  NEW  8Rr 
fER  COMM 
ISEUM 


CONN.  LIGHT  ♦  POWEft  CO, 
U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
RADIO  STATION  wBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAI 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER: 


WTR.  COMM.  NEW  I 

.(ATERBuRi'  WATER 
ilTn.  COMM.  NEW  I 
IRS.  ELEANOR  Gil 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 

STRICT 


CEnTI 
KENNEBECK 
MURRAY  FO 
ANDREW  J. 


AINE 


CO. 


HER  BUREAU 
AvEROIERE 
L  LOGGING  CORP 


BANGOR  HVORO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 


.MES  A.  SCHOFll 


'ED.  AvIAT ION  AGENC 

rENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

IRVING  C.  MASON 
JNION  WATER  POWER  CO, 
:ENTRAL  MAINE  POWER  CC 
<1LL [AM  JORDAN 

;ennebec  PVR  p  ♦  p  CO 


ALLS  POWER 

lAlNE  POWER 

MC  HUGH 


FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTflIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 


VEAU 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEEChwOOD 

BELCHERTOWN 

BLUE  HILL  WB 

(BOSTON    WB    AIRPOf 
BOYLSTON 
BRIOGEWATER    M    C 


IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LITTLEVILLE  DAM 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

middlesoro 
middleton 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

'NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBfilDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 


AlNFlELD 

OVINCETOWN  1  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STAT 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBUflNE  FALLS 

HBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 


j  WASHINGTON  2 

T  BRIMFIELD 

TFIELD 


WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  All 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  5W 

BERLIN 

bethlehem 

blackwater  dam 
bradford 

BRISTOL 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTI 

CLEAR  BROOK 
COLEBROOK  3  SSW 
CONCORD  WS  AIRP( 


EAST  DEERINS 


ERROL 

EVERET' 


HILLS80R0  2  W 
HOPKINTON  DAM 

HUDSON 
JEFFERSON  4  S 


LAKEPORT 
LAKEPORT 
LANCASTER 


COUNTY 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 


MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 


SSEX 

RANKLIN 
WORCESTER 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 


ISTABLE 
2  WORCESTER 
lODLESEX 
03  PLYMOUTH 

ESSEX 
03  ESSEX 
03  BARNSTABLE 

03  BRISTOL 
FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 


HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 


STRAFFORD 
HILLSBORO 
ROCKINGHAM 


ILLSBORO 
MERRIMACK 

ILLSBORO 
COOS 
CHESHIRE 
BELKNAP 
BELKNAP 
COOS 


42    15 

71    26 

72    02 

42   28 

71    17 

42    13 

70    A9 

^7 

07 

72    59 

24 

72    51 

71    09 

24 

?8 

72    56 

40 

71     35 

42  17 
42  OS 
42  35 


42  11 
42  24 
42  01 


16 

72    15 

22 

73    09 

72    16 

07 

72    42 

05 

72    56 

08 

71    26 

23 

71    19 

10 

73    09 

41 

72    03 

43  28 
43  26 
43  34 


71  25 
71  25 

71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
70  55 
72  36 
72  58 
72  00 
70  16 

70  52 
72  52 

71  10 

72  53 


70  56 
70  55 
72  21 


70  49 
73  04 

72  11 


71  06 
70  55 
70  36 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


15 

52 

22 

04 

50 

12 

00 

52 

55 

08 

70 

71  17 

72  11 
71  40 
71  39 
71  22 
71    57 

71  49 

72  17 

71    56 


43    33 

71 

7fl 

43    32 

n 

7n 

44    29 

71 

34 

C.  STEWART 
METRO,  OIST.  WTR,  Cl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 

S. WTR. RESOURCES  COMJ. 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S,  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM, 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 

Y  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  COAST  GUARD 
OAVIO  W  PaRRETT 
MASS, WTR, RESOURCES  COM* 
METRO,  DIST,  WTR.  COMM. 
METRO,  DIST,  wTR,  COMM, 

FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS,  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STAT 
HENRY  8.  HOUGH 
RICHARD  C,  8HI6HAM 
OEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  01  ST.  WTR.  COMM, 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
MASS. WTR. RESOURCES  COM^ 

MASS, WTR, RESOURCES 
Ass. WTR, RESOURCES  COMW 
A5S. WTR, RESOURCES  COMh 
ARL  F.  SMITH 
ASS. WTR, RESOURCES  COMI- 
.  ROBERT  SKILL  INC 
HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  C 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JB 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC. 

MASS, WTR. RESOURCES  COMI^ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROP.  LOCKS  +  CANALS 
ASS. WTR. RESOURCES  COMf 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR, RESOURCES  COM!" 
DANVERS  WATER  WORKS 

S  WTR  RESOURCES  COMh 

.  WEATHER  BUREAU 

r  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMH 
METRO,  DIST.  WTR.  COMM, 
DELWVN  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO.  OIST.  wTR.  COMM. 

). WTR. RESOURCES  COMf' 
MASS. WTR. RESOURCES  COM!" 
DIR.  HARVARD  FOREST 


lASS.l 


'ICCH 


ELEC.  CO. 
METRO,  DIST.  WTR,  COl 

LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
R.  M.  BARKER 
COAST  GUARD 
,.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAvIO  A.  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


,RMORV 


R.  COMM, 


NESei 


BANGS 


TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1ASS.  ELEC.  CO. 

:ER  N.  CHICK 
JOHN  HARSZY 

.  MARTHA  S,  GARDNER 
E.  LAM8 

i. WTR. RESOURCES  COM* 
HENRY  C.  TURNER.  Jfi. 
FRANCIS  D,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 

^. WTR. RESOURCES  COMC 
MASS  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN.  INS 
WEATHER  BUREAU 


JAMES 


■AGE 


!  COMPANY 

:rick  w.  brebner 

i  of  engineers 

S,  MOORE 
public  serv.  co.  n.h, 
erastus  Dole 
austin  macaulay 

I  salette  seminary 
john  stoughton 

corps  of  engineers 
;rt  w.  young 

WEATHER   bureau 
JOE   6.    DODGE 

rTRUDE    E.    NASH 

DUBLIN  SCHOOL.  INC. 

NIvERSITy  of  N.H. 

rodney  l.  gilbert 
bernard  0.  gauthier 
>.  e.  campbell 

'  s  corps  of  engineers 
dwight  a.  danforth 
new  england  power  c( 
wtr. resources  com^ 

SOUTMMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHLENBERG 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR,  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H, 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV,  CO.  N 
MARK  A,  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  8C 
DONALD  E.  CRANE 

I  POOR 

'lATlON  AGENCY 


STATION  INDEX 


_^ 

~1 

e 

OBSERVATION 

1 

d 

K 

U 

u 

1 

TIME  AND 

1 

z 

O 

O 

p 

TABLES 

1 

STATION 

1 

1 

COUNTY 

< 

I 

1 

< 

OBSERVER 

i 

Eb 

i 

if 

NZV    HAMPSHIRE 

LINCOLN 

473Z 

02 

GRAFTON 

10 

66 

03 

71  61 

610 

c 

EDWARD  M.  CLARK 

MAC  DOWELL  DAM 

5013 

02 

HILLSeORO 

lo 

62 

56 

71  59 

965 

SA 

c 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

MANCHESTER 

507Z 

HILLSBORO 

10 

'.? 

71  Z8 

170 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H, 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

63 

7Z  12 

HASSABESIC  LAKE 

5211 

02 

HILLSBORO 

10 

59 

71  26 

250 

6A 

BA 

8A 

MANCHESTER  WATER  WORKS  | 

MILAN  7  NNW 

5fc00 

COOS 

1 

71  13 

UNION  WATER  POWER  CO.   | 

MILFORD 

5412 

02 

HILLSBORO 

62 

69 

71  39 

300 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

MOUNT  SUNAPEE 

5629 

02 

MERRIMACK 

5 

63 

20 

72  05 

1260 

6P 

6P 

RICHARD  0.    PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

1 

16 

71  18 

6262 

MIO 

MID 

C  HJ 

NASHUA  2    NNW 

5712 

02 

HILLSBORO 

10 

62 

67 

71  29 

160 

IIP 

7A 

H 

PENNICHUCK  WATER  WORKS 

NEW  DURHAM  3  NNW 

5780 

02 

STRAFFORD 

10 

63 

29 

71  11 

660 

C 

N.H.  FISH  +  SAME  OEPT. 

NEWPORT 

5668 

02 

SULLIVAN 

5 

63 

22 

72  10 

900 

H.  P.  SHEPARD 

63 

71  09 

MARY  R.  STRACHAN 

OTTER  SROOK  DAM 

CHESHIRE 

72  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETERBORO  Z    S 

6697 

OZ 

HILLSBORO 

10 

62 

51 

71  57 

102C 

6P 

6P 

G.  A.  MORI  SON 

PINKMAM  NOTCH 

6816 

01 

COOS 

13 

16 

71  15 

2000 

7A 

7A| 

C  H 

GEORGE  HAMILTON 

5 

65 

71  23 

1350 

C 

N.H.  WATER  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  E 

6965 

02 

GRAFTON 

10 

66 

71  60 

560 

7A 

7A 

GEORGE  S.  RICHARDS 

PORTSMOUTH 

6980 

6 

06 

70  67 

60 

MID 

MID 

OEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  DAN6URY 

02 

MERRIMACK 

10 

63 

29 

71  53 

7A 

EONA  F.  POWERS 

SOUTH  LYNOEeORO 

8081 

02 

HILLSBORO 

10 

62 

53 

71  67 

666 

7P 

MARRY  W.  HOLT 

SOUTH  wEARE 

819*. 

HILLSBORO 

10 

63 

03 

700 

5P 

MRS.  £.  M.  RICHMOND 

8502 

5 

23 

72  05 

1030 

c 

WILLIAM  PLAINE 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

8539 

02 

CHESHIRE 

63 

00 

72  19 

8A 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAMWORTH  ; 

8610 

CARROLL 

13 

51 

71  16 

500 

7A 

7A 

S  F  DAMON 

WALPOLE  J 

8855 

CHESHIRE 

5 

05 

72  26 

8A 

^ 

MRS.  MARION  W.  ANDR05 

8885 

GRAFTON 

10 

55 

71  53 

700 

N.H.  FISH  HATCHERY 

WATERVILLE  VALLEY 

02 

GRAFTON 

10 

63 

71  30 

1500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  RUMNEY 

9Ma 

o! 

COOS 

5 

11 

23 

71  51 

71  37 

1080 

7A 

" 

ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV,  CO.  N.H. 

WINCHESTER 

9726 

02 

CHESHIRE 

5 

62 

46 

72  23 

650 

CARL  0.  GRUPE 

WINOHAM 

9760 

02 

ROCKINGHAM 

10 

62 

67 

7119 

176 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

WOLFEBORO 

9866 

CARROLL 

10 

-•S 

36 

71  16 

732 

ROBERT  A.  eiERWEILER 

WOODSTOCK 

9960 

02 

GRAFTON 

10 

59 

71  61 

720 

6P 

H 

FRED  S.  BROWN 

YORK  POND 

9966 

01 

COOS 

5 

66 

30 

71  20 

1590 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERY 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  fiP 

0896 

01 

NEWPORT 

i. 

61 

10 

71  35 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

01 

PROVIDENCE 

u 

61 

53 

71  36 

62< 

8P 

8P 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

WASHINGTON 

61 

29 

71  32 

100 

5P 

5F 

GH 

AGRI.  EXP.  STATION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

61 

31 

71  19 

20 

6P 

:  H 

CITY  OF  NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

669B 

01 

KENT 

66 

71  26 

51 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOONSOCKET 

9623 

01 

PROVIDENCE 

16 

61 

59 

71  29 

160 

8A 

:  H 

NORMAND  ROY 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

0277 

03 

WINOHAM 

5 

63 

07 

72  68 

1130 

: 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

BELLOWS  FALLS 

0699 

0; 

WINDHAM 

5 

63 

08 

72  27 

300 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

BENNINGTON 

62 

73  13 

7A 

PAUL  W.  eOHNE 

BETHEL  <.  N 

0661 

0] 

WINDSOR 

5 

53 

72  38 

660 

VICTOR  B.  PERKINS 

9L0OWFIELD 

0690 

71  35 

1060 

7A 

:  H 

RENE  RDUTHIER 

BRISTOL 

0922 

02 

ADDISON 

2 

66 

09 

73  05 

560 

7P 

MRS.  DIANE  MEFFERNAN 

BURLINGTON  U  OF  Vl 

1076 

CHITTENDEN 

73  12 

UNIVEfl<;TTY  Of  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

02 

CHITTENDEN 

; 

66 

26 

73  09 

332 

HID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1213 

ESSEX 

65 

71  32 

CAVENDISH 

03 

63 

23 

72  36 



6P 

" 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

^ 

e 

1 

OBSERVATION 

d 

z 

M 

^ 

TIME  AND 

z 

0 

0 
< 

1 

3 

p 

TABLES 

STATION 

1 

p 

COUNTY 

1 

i 

5 

OBSERVER 

if 

Q 

a 

2 

i 

1 

s 

VERMONT 

CHELSEA 

1360 

01 

ORANGE 

63 

56 

72  28 

750 

7A 

H 

MRS.  ELUA6ETH  TAPLlN 

CMITTENOEN 

1633 

Oi 

RUTLAND 

63 

42 

72  57 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  -^ERV-CO, 

ORANGE 

02 

72  17 

lUO 

DAVID  HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

02 

ADDISON 

43 

57 

73  13 

360 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

1715 

CALEDONIA 

72  06 

7A 

OTIS  F,  BRICKETT 

DORSET  1  S 

1786 

02 

BENNINGTON 

43 

15 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

EN0S6URG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

55 

72  66 

6P 

bt 

L.  H.  POMEROY 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

2863 

o: 

CHITTENDEN 

44 

31 

73  07 

344 

eA 

MRS.  GILES  JACKSON 

GAYSVILLE 

3Z68 

WINDSOR 

72  63 

770 

c 

CLARENCE  W.  RALPH 

OILMAN 

3361 

01 

ESSEX 

64 

Z5 

71  63 

850 

GILMAN  PAPER  COMPANY 

GRAFTON 

3600 

03 

WINDHAM 

63 

U 

72  37 

1190 

AVERY  H.  PARK 

3916 

FRANKLIN 

56 

73  03 

150 

C 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

6052 

02 

CHITTENDEN 

66 

17 

72  58 

700 

8A 

MAUDE  SHATTUCK 

MANCHESTER  CENTER 

6862 

BENNINGTON 

73  02 

660 

SA 

PAUL  TODTSCHINOER 

MANCHESTER  DEPOT 

6887 

Oi 

BENNINGTON 

63 

10 

T3  03 

700 

TOWN  OF  MANCHESTER 

MAYS  MILL 

03 

WINOHAM 

6Z 

45 

72  46 

825 

7A 

MRS.  GLADYS  E.  MAY 

5066 

CALEDONIA 

72  06 

680 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

18 

72  41 

6  59 

8A 

GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

MONTPELIER  FAfi  AIRPORT 

5276 

WASHINGTON 

1126 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORRISVILLE 

5366 

01 

LAMOILLE 

44 

36 

72  36 

680 

c 

WATER  ♦  LIGHT  DEPT. 

MORRISVILLE  2 

5376 

01 

LAMOILLE 

44 

36 

72  36 

680 

5(> 

5P 

HOWARD  N  TERRILL 

MOUNT  MANSFIELD 

5616 

o: 

LAMOILLE 

66 

32 

72  69 

3960 

WCAX  BROADCASTING  CORP. 

NEWFANE 

5692 

63 

72  38 

8A 

c 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

5562 

01 

ORLEANS 

16 

56 

72  12 

766 

Mia 

MID 

:  K 

MluTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

28 

72  07 

1140 

MIC 

MIO 

AGR.  RESEARCH  SERVICE 

7A 

NORTH  HARTLAND  OAM 

5766 

0 

WINDSOR 

63 

36 

72  21 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

5962 

03 

WINDSOR 

72  30 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERU 

6335  03 

BENNINGTON 

63 

16 

72  56 

1660 

H 

ALDEN  C.  WIRES 

PLYMOUTH  UNION 

01 

WINDSOR 

5 

63 

32 

72  46 

1220 

RICHARD  B.  MOORE 

READING  HILL 

6766 

01 

WINDSOR 

5 

63 

31 

72  34 

1660 

5P 

T.  F.  HOWLEE 

REAOSBORO  I  SSE 

BENNINGTON 

'. 

6Z 

45 

72  56 

6A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

ROCHESTER 

6893 

o: 

WINDSOR 

51 

S3( 

H 

RODNEY  L.  JOHNSON      | 

RUTLAND 

72  56 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

SAINT  ALBANS  BAY 

7026i  OZ 

FRANKLIN 

4b 

68 

73  10 

no 

H 

RAYMOND  C.  SWEENY 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

01 

CALEDONIA 

25 

72  01 

699 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

7096 

43 

54 

570 

8A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

SEARSBUflG  STATION 

7152 

03 

WINDHAM 

52 

72  55 

1560 

8A 

z 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

6Z 

72  57 

20B0 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.   1 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

03 

WINDHAM 

11 

72  49 

1030 

JAMES  TWITCHELL 

SOUTH  NEweURY 

7666 

01 

ORANGE 

66 

03 

72  05 

470 

I'i 

MRS.  ISABEL  WHITNEY     j 

TOWNSHEND  DAM 

6628 

0 

WINDHAM 

63 

03 

72  42 

510] 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS     | 

TYSON 

6512 

01 

WINDSOR 

63 

27 

72  62 

1070| 

EDITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

03 

ORANGE 

63 

SAl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

e60c 

WINDHAM 

6Z 

66 

72  31 

225 

8A|   BAJ 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WAITSFIELD  2  WSW 

8666 

01 

WASHINGTON 

11 

72  51 

620 

"t 

HENRY  J.  PERKINS 

WARDS80R0 

03 

WINOHAM 

43 

03 

72  67 

980 

73 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

8815 

WASHINGTON 

21 

72  65 

12H  iz^i 

RADIO  STATION  WDEV 

WEST  BURKE 

9099 

0. 

CALEDONIA 

44 

39 

71  59 

900 

82   Oa] 

GILMAN  w.  FORD 

WH| I  INGHAM  2  W 

9735 

0 

WINDHAM 

42 

67 

72  55 

1450 

'1 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WOODFORD 

9953 

03 

BENNINGTON 

42 

53 

93  02 

2240 

.J 

MRS.  MARGARET  MORGAN 

WOOOSTOCK  3  E 

WINDSOR 

63 

SAJ   8A 

CENT, VT. PUBLIC  SERV.CO. 

t      DRAINAGE  CODE       1-ANDROSCOGGIN    2-CHAMPLAIN    3-CHARLES    4-COASTAl.    S-CONNECTICUT    6-CONTOCOOK    7-HODSATONIC    8-HtJDSON    9-KENIIEBEC 
*  10-MERMMACK    11-PENOBSCOT  12-PRESUMPSCOT    13-SACO    I4-ST.  CRODC    IS-ST.  JOHN    16-ST.  LAWRENCE    17-THAME5    IB-BLACKSl 


BLACKSTOME 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  H.p.b. 

) 

RelAli 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 
III 

1 

Hi 

SUtion 

**  a 

a 

il 

t 

< 

h 

1-5? 
&      I 

• 

4 

11 

EASTERN  STANDARD  TI 

1  Am   7  Am   1  pm 

ME 
7  PM 

8 

it 

8 

3 

? 

A 

$ 
A 

S 
1 

8 

N  9 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

28 

2.4 

11.3 

30+t 

11 

28  + 

82 

85 

70 

76 

3 

5 

6 

1 

1 

0 

15 

- 

5.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

25 

1.7 

9.0 

26 

NW 

19 

71 

74 

53 

52 

' 

10 

3 

0 

2 

0 

19 

51 

5.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

25 

E 

28 

- 

82 

6S 

- 

4 

4 

8 

1 

0 

0 

17 

60 

5.9 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

89 

79 

86 

5 

5 

8 

0 

1 

0 

20 

- 

8.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

22 

1.0 

5.3 

33 

SE 

03 

85 

84 

67 

80 

2 

6 

6 

0 

1 

1 

18 

41 

6.7 

MASSACHUSETTS 

BL,Ue  HILL  WB 

- 

- 

54 

SSE 

03 

- 

- 

- 

- 

4 

7 

4 

1 

2 

0 

18 

52 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

27 

1.6 

12.6 

35 

S 

U3 

73 

75 

64 

72 

6 

7 

3 

1 

2 

■^ 

19 

57 

5.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

36 

1.1 

13.1 

42 

N 

06 

85 

83 

73 

81 

4 

3 

5 

1 

0 

1 

14 

33 

7.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

10 

5 

2 

0 

0 

19 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

26 

2.5 

8.5 

29+  + 

29 

18 

74 

74 

58 

55 

4 

9 

2 

3 

0 

1 

19 

- 

5.9 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

21 

a.& 

5.5 

26 

NW 

19  + 

80 

79 

52 

73 

3 

10 

6 

0 

1 

0 

20 

43 

6.3 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

98  % 

SE 

03 

- 

- 

- 

- 

2 

9 

7 

3 

1 

0 

22 

30 

7.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

3 

1 

1 

o 

12 

- 

6.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

26 

1.2 

9.5 

33++ 

14 

03 

79 

81 

52 

73 

5 

5 

" 

0 

2 

0 

16 

55 

5.9 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

19 

4.3 

10.5 

35 

SW 

10 

82 

83 

69 

76 

5 

12 

2 

1 

0 

0 

2^ 

33 

7.7 

a  PEAK  GUST 


REFERENCE    NOTES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1966 
Additional  InformaUon  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire    Vermont     end 

Boston,  MaasachuBetts  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologint  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  leland)  at  Box  U-87.  University 

-*  '■ contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 


Maaaachusetts)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  Housi  .  

of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  da 


DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions 


and  speeds  divided  by  the  r 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  s 
tion"  table.   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hourp  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S'  T.     Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Preclpita- 


WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measur. 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic< 


;  of  i 


wfall  m  the  "Climato logical  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table 


1  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carrie 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  I^ta"  table  and  the  "Daily  Tempjerature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt       Moimt  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  r 


and  sleet.     Entr: 


;  of  this  bulletin. 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


Ground"  table,  and  the  Static 


snowfall. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


sentially  accurate  but  r 


issing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  <. 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


•ied  for  this  static 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfa 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  simset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howe' 


I  ground  in  that  month. 


published  in  the  July  or  August  is 


!  delayed  data  in  the  December 


Static 


Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 

s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either 


>  of  this  publication. 


1  shelter  located  c 


smg  c 


ceived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.   20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


of  Docu 


rice:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALEXANDER  B  TBOWBBIDGE    Aciioo  S.ci.t.ty 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


HiVPSJTY  OF  IU1H0I& 


Temperature 


CONNECTICUT 

•    •    • 
NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  0AM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAOE 
NORFOLK  2  Sw 
SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

•    •    • 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  4  w 
MOUNT  CAHMEL 
NORWICH  Pub  UTIL  PLT 

STORRS 

waterbury  radio  WBRY 
west  thompson  dam 

division 


COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 


WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIP06ENU5  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNw 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


39.7 

37.4 
31.9 
36.8 

39.6 


38.2 
39.6 
38.9 
38.1 
39.4 


37.7 
40.1 


40.0 
41. S 
40.8 
42.4 


29.8 

31. 7M 
27.6 
27. 9M 


29.8 
28.8 

31.2 
30.8 

30. 2M 
29.2 
28.7 
31.8 

31.8 

28.6 
29, 6M 
29.4 
30.0 
28. 6M 

29.2 
29.2 
28,9 


33.4 
33.6 
34.8 
32.5 
32.1 

33.3 
34.9 
32. 5M 
36.5 
34.4 


17.1 
21.4 
19.7 
17.4 
20,6 


28.4 
28.2 
28.6 
24.7 
28.7 


20.9    30.3 
28.2 


19.3 
18.5 
17.0 
22.7 
22.9 


40.0  23.6 

40.1  18.1 
38.0  23.6 
40.8  I  22.5 

23. 2M 


23.0 
15.9 


27.5 
24.2 
25.8 
22.2 


42. 9M   20. 9M 


13.4 
15. 2M 


14.1 
14.7 

15.3 
16.8 

U.3 
12.4 
9.1 
15.7 
18.4 

12.1 
15. OM 
14.7 
13.6 

9.3M 

11.5 
11,8 
10.7 


18.5 
19.6 
18.8 
16.0 
16.7 

13.1 
15,9 
16, 8M 
12.7 
19.9 


28.8 
29.1 
28.0 
30.4 
31.2 

31.8 
29.1 
30.8 
31.7 
33. IM 

30.4 

28.0 


33.8 
32.9 
33.3 
32.3 


31. 9M 
32.8 


21.6 
23. 5M 
21.1 
19. 4M 


22.0 
21.8 

23.3 
23.8 

20. 8M 

20.8 

18.9 

23.8 

25.1 

20.4 
22. 3M 
22.1 
21.8 
19. OM 

20,4 
20.5 
19.8 


26.0 
26.6 
26.8 
24.3 
24.4 

23.2 
25.4 

24. 7M 


1125 
1133 
1122 
1244 
1116 


1117 
1110 
1140 
1065 
1040 

1019 
1105 
1055 
1024 
991 


No.  of  Doys 


1063 
28   1140 


Precipitation 


8  24 
28 
26 
25 


961 
987 
976 
10Q5 


29.  1339 

24.  1281 

20»  1354 

20  1407 


1327 
1332 

1288 
1271 

1350 
1363 
1423 
1271 
1228 

1377 
1313 
1326 
1331 
1437 

1376 
1370 
1394 


1200 
1184 
1174 
1258 
1249 

1288 
1219 
1242 
1246 
1166 


19  30 
14  29 

20  29 

14  29 

15  28 


3.08 
2.89 
2.76 
4.02 
3.19 

3.36 

3.21 


3.15 
4,04 
3.17 
3.64 
3.68 

3.60 
2.77 
3.87 
3.61 
4.02 

2.70 

2.81 


2.80 
2.85 
2.89 
2.84 


2.98 
2.87 


2.17 
0  2,62 


2.55 
2.00 

2.61 
2.52 
2.60 
2.55 
2.72 

3.07 
2.35 
1.88 
2.14 
D  3.16 

2.54 

3.28 

0  2.23 


2.86 
3.09 
2.60 
2.77 
2.82 


.71 
1.13 


2.73 
3.35 


2.64 
3.21 


1.09 
1.10 


1,07 
1.18 


.93 
1.52 

.73 
1,43 
2,11 

1.30 
.77 
1.55 
1.92 
1,03 

1,20 


•  99 
,98 
.91 
.91 


.79 
,96 


1,00 
,50 

1,03 
,81 
1,09 
1,01 
1,08 

,76 


.46  25 

.54  30 
D  1.00  23 


.90 
.94 
.80 


.98 


.95 
1.00 

.89 
1.10 

.99 
1.40 
1.10 

,75 
1.13 


23.0 
21.5 
32.5 

20.4 

16.5 
22,8 


17.3 
15.7 
15.5 
15.0 
9.8 

20.0 

9.0 

15.3 

11.9 


14.0 

6.2 

12.5 

10.0 


10.2 
10.6 


24.2 
32,4 


27,3 
23.1 


25.7 
21.5 


23.0 
21.0 

23,8 

19.0 
17.5 
29.0 
37.0 

22.0 

21.3 

24.2 


20.6 
17.7 
18.5 
19.0 
23,0 

20,3 
17,5 

20.9 
16.0 


25   7 

24  8 

25  7 
6 


17  31» 
21  30» 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEN  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS  " 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  O; 

AMHERST 

BARRE  FALLS  0AM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 


32.3 
33.5 
32.5 
32.6 
32.5 

32. 6M 

32.8 

3'>.8 

35.1 

33.0 

35.1 


38.6 
37.8 
35. « 
36.2 
35.* 

35.4 
35.1 

36.3 

36.0 

I  36.5 

37. 9M 
I  36.5 


34.8 
33.3 
32.8 
36.1 
33.9 

37.5 
35.9 
35.2 


37.5 

3*. 7 
39.0 
35.1 
38.1 

37.6 
'tO.3 
38.4 
37.3 
38.9 

40.  4 
39.4 
40.1 
39.4 
40.1 

35.7 
39.0 
34.4 
37.2 
39,6 

41.2 
41.1 
35.1 


40.7 
41.2 
39.5 
42.9 
40.6 


16.6 
18. I 
18.4 
15.2 
17.7 

14. 3M 

17.3 

18.1 

14.3 

14,4 

17.0 


26.1 
20.5 
18.5 
23.5 
20.9 

18.3 
19.3 

22.9 

17,4 

21.9 

20. 3M 
16.3 


19.3 
18.7 
17.4 
16.4 
17.6 

20.5 
19,2 
20.5 


24.5 
25.8 
25.5 
23.9 
25.1 

23. SM 

25.1 

26.5 

24.7 

23.7 

26.1 

25.1 


32.4 
29.2 
27.0 
29.9 
28.2 

26.9 
27.2 

29.6 
26.7 

29.2 
29. IM 
26 


27.1 
26,0 
25.1 
26,3 
25.8 

29,0 
27.6 
27.9 


18.4 
15.5 
18.9 
17.0 
23.7 

17.9 
26. 3M 
20.8 
15.4 
19.0 

21.7 
23.7 
21. 9M 
22.0 
20.0 

17.1 
22.0 
15.5 
18.5 
20.5 

20.5 
22.0 
20.9 


27.6 

22. OM 
24.1 
27.8 
26,1 


Temperature 


28,0 
25,1 
29,0 
26.1 
30,9 

27,8 
33, 3M 
29.6 
26.4 
29.0 

31.1 
31.6 
31. OM 
30.7 
30.1 

26.4 
30.5 
25.0 
27.9 
30.1 

30.9 
31.6 
28,0 


34,2 

31,6M 
31.8 
35.4 
33.4 


2.6 
2.4 


4.0 
2.1 


53  11 
55  11 


1.5 
.7 


1.1 


20 
16 
16 
20 
24 

0  16 
5  20. 


1248 
1206 
1220 
1268 
1228 

1293 
1232 
1189 
1240 
1272 

1199 


1003 
1104 
1175 
1081 
1135 

1175 
1165 

1087 
1181 

UOl 
1125 

1188 


No.  of  Doys 


3 
1  31 

0   4 
1 

2 

0 


6  28 
9  29 


1168  0 

1197  0 

1228  0 

1193  0 
1210 


13  25 

14  27 


1110 
1154 
1143 


1142 
1230 
1109 
1197 
1046 

1146 
974 
1090 
1191 
1110 

1047 
1029 
1054 
1055 
1075 

1187 
1061 
1232 
1146 
1075 

1051 
1028 
1141 


950 

1028 

1021 

911 

972 


27 
2 

27 
14  28 
16  28 


10  27 

8  25 

10 

25 

26 


Precipitation 


a  u: 


2.61 
2.95 
2.12 
2.54 
2,62 

2,95 
3,70 
3.17 
3.20 
2.51 

3.91 

2,92 


3,13 
3.45 
2.98 
2.86 

3.41 

3,30 
3.74 

3.31 
3.46 

3.89 
3.37 
3.37 

3.36 


2.64 
2.36 
2.75 
2.55 
3.34 

3.89 
3.06 
3.85 


.52 


2.22 
1.96 
1.98 
2.37 
3,56 

2,85 
1,83 
3,07 
3.24 
2.36 

0         2.46 
0         3.19 


-    1.07 


1.00 
.71 
.76 
.98 

1.01 

.86 
1.47 
1.16 
1.48 

.82 

1,27 


,90 
1,32 

.90 
1,13 
1,05 

1,18 
1,67 

1,73 
1,78 

1,56 
1.92 
1.65 


1.20 
.75 
,64 
.65 
.77 

1.24 

.95 

1.71 


1.05 
.82 
.93 
.79 
.86 


D  2.81 
2,72 
2.82 

2.54 
D  3.31 
2.51 
3.20 
2,98 

2,41 
1,75 
3.05 

2.66 


3.03 
2.87 
2.47 
3.15 
2.44 


.81 

1.81 

.43 

.73 

1.22 

1.27 

1.35 

.88 

1.42 

.80 

.12 

1.16 

.42 

1.42 

,88 

1.22 

.84 

1,36 

.62 

,19 

.55 

,20 

.83 

.79 

.81 

1,62 

.70 

,54 

1.81 

,94 

,60 

.85 

.43 

.71 

1.73 

.78 

.97 

1.64 

.63 

21.8 
11.5 
11.0 
24.8 
21.6 

20.0 
17,8 
27.0 
15.0 
14.8 

17.7 

ie,8 


10.0 
5.1 

17.0 
3.9 

10.1 

5,5 

16.5 


14.7 
10.7 


22.8 
17,3 
25.0 
19.3 
27.7 

28.0 
24,5 
21.6 


11.0 
12.5 
10.0 
17,5 
13.8 

15 
7.9 

14.5 
9.5 

10.5 
13.6 

12.0 
14.4 

21,0 
12,5 
16,0 


8,3 
15.5 
13.6 

13.0 


9.9 
6.1 
5.7 


No.  of  Doys 


3    15* 
3    28* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


MASSACHUSETTS 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SOUTH  WELLFLEET 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


f  - 

<  s 


'•l.kM 

<>2,1 
42.6 
<>3.0 

42.0 
'.I. 5 
'•1.8 
39.2 
36.4 

*3.9 

'•'•.3M 

<>0.6 

<>2.3 


32.0 
30.6 
30.1 


27. 6M 
33.5 


20.9 
30.0 


3<..3 
34.7 
35.8 
34.9 
37.7 

35.2 

37.9 
34.9 
32.5 
36.4 

33.0 
33.0 
37.2 
36, SM 
33. OM 

37.9 
36.6 
36,5 
32.2 
36.5 

33.5 

34.4 
38.8 
33.2 
33.3 


41.5 
39,4 
41,9 
41,8 
41.1 


25.0 
27. IM 
23.5 
29.6 
28.9 

23.7 
29.6 
22.2 
27.4 
25.9 

30.2 
30.0 
21.1 
29.1 


13.6 
13.1 
13,3 


9.8M 
12.6 


5.9 

13.0 


15.7 
14.1 
16,6 
13,0 
18.7 

14,4 
17.7 
17.3 
16.2 
17.4 

18.7 
13.7 
17.8 

18. OM 
16, 5M 

17,7 
18.0 
16.9 
13.9 
16,9 

13,0 
12,8 
18.8 
19.1 

14,9 


31,0 
22,2 
22,1 
29,0 
24.4 


33.2 
34. 3M 
32.8 
36.1 

36.0 

32.9 
35.6 
32,0 
33,3 
32,2 

37,1 

37. 2M 

30,9 

35,7 

34.0 


22.8 
21.9 
21,7 


18. 7M 
23.1 


13.4 
21. S 


25.0 
24.4 
26.2 
24,0 
28,2 

24,8 
27,8 
26.1 
24.4 
26.9 

25.9 
23.4 
27,5 
27, 4M 
24, SM 

27.8 
27.3 
26.7 
23.1 
26.7 

23.3 
23.6 
28.8 
26.2 
24,1 

25.8 


36.3 
30.8 
32.0 
35.4 
32.8 

33.5 


.0 
1.2 


1.7 
1.4 


4.6 
1.6 


1.5 


1.6 

1.5 

.6 


No.  of  Doyi 


978 
946 
992 
888 
892 

989 
908 

1019 
976 

1010 

860 

847 

1052 

901 


1301 
1333 
1333 


1431 
1292 


1595 
1340 


1232 
1253 
1196 
1263 
1130 

1241 
1144 
1196 
1252 

1175 

1206 
1284 
1154 
1157 
1232 

1144 
1161 
1180 
1294 
1179 

1286 
1277 
1114 
1196 
1259 


883 
1053 
1016 
908 
994 


Precipitation 


3,67 
0  2.98 
2,60 
3.02 
2,51 

3,12 
3,07 
2.65 
3,13 
3.78 

3,05 
2,58 
2,66 
2,99 

2.94 


2.24 
2.72 
3.13 

3.13 

3.97 
2.99 

6.66 
3.48 


2.89 
3,09 
2,42 
2,86 
3.13 

3.01 
3.13 

3.10 
3,58 
2,71 

2.87 
2,69 
2.47 
2,55 
3,63 

2,74 
D  3,81 
2.21 
2,52 
2.90 

2.51 
3.18 
2.67 
2.35 
2.94 

2.88 


2,49 

2, 

2,92 

2,60 

3.04 

2.77 


»  i 


-  1,03 

-  .91 

-  1.13 


.21 

.85 


.35 

1.30 


-    1.07 


1.10 
.86 
.58 
.94 


1.25 
.90 
.95 
.95 
.62 

1.45 
.68 

1.09 
.90 

1.50 

.95 
.69 
.58 
.64 


1.69 
.99 


.61    30 
.68 


1.25 
1.27 
1.53 

1.21 
1.52 
1.22 
1.36 
.79 

.66 
.81 
.93 
.70 
1.57 

.81 
2.00 
.78 
.65 
.92 

.55 

1.06 

1.17 

.95 

.97 


.73 
.84 
.90 
.90 
1.11 


8.3 

4,9 

12.3 

6.4 
4.6 

2.0 
.5 

5.7 

10.0 


2.5 
4.0 
6,5 


23,3 
19,5 
25,0 

33.0 

49.5 
22.9 

37,0 
25,2 


22,3 
18,2 
14.3 
21.2 

10.1 

21.3 

21.5 
27.3 
21.5 

19.9 
19.1 
11.3 
12.1 


10,8 
16,0 
17.0 
19.5 
12 

22.4 

20.2 

9.5 

21.0 
20.0 

17.8 


7.0 
3,5 
7,2 

5.2 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

*  «   * 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•  «    » 
SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


0  .i 


30.3 
32.3 

33.7 
31.1 

29.5 
32.2 
2<>.6 
30.2 
26.9 

32.9 

32.5 
31.9 
32.4 
2S.6 


3<>.l 
31.* 
32.7 
35.5 

35.6 
33. <• 


3*. 7 
33.3 
33.5 

29.5 
3S.8 

32.3 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


Temperature 


9.7 

10. e 

14.5 
13.9 

12.5 
1*.3 
7.5 
13.7 
15.1 

15.0 
13.* 
15.* 
15.3 
8.1 


17.3 
15.* 
17.5 
17.0 

ie.8 

18.5 


16.2 
1*.9 
16.9 
12.6 
16.3 

12.9 


°  i 


20.0 
21.6 

2*.l 
22.5 

21.0 
23.3 
16.1 
22.0 
21.0 

2*.0 
23.0 
23.7 
23.9 
18.* 

22.2 


25.7 
23.* 
25.1 
26.3 

27.2 
26.0 


25.5 
2*.l 
25.2 
21.1 
26.1 

22.6 

2*.l 


.2 

1.1 


1.9 
.5 


.3 

U* 


No.  of  Days 


1385 
1338 

1261 
1309 

135* 
1287 
1511 
1327 
1358 

1261 
129* 
1272 
1268 
1**0 


1209 
1285 
1229 
1193 

1162 
120* 


1217 
1261 
1226 

1355 
1198 

1308 


19  28 
16  27 
17 
19 


22 


Precipitation 


e  i 


27      5 

29  3 

30  12 


13    28 


1.32 
2.79 

2.51 
2.69 

2.73 
3.82 
*.72 
3.27 
2.89 

D  3.51 
3.77 
3.15 

D  3.06 
3.33 

2.99 


3.57 
2.82 
2.20 
3.09 

2.06 
3.05 

2.80 


1.32 
.26 


1.06 
.*8 

.56 

.28 
.*1 


2.90 
2.68 
3.*7 
*.16 
2.61 

2.98 

3.17 


.21 
.78 

.55 

.66 

.78 
.98 
.91 
.81 
.32 


1.21 

.99 

D      .80 

.70 


1.90 
.61 
.75 

l.*3 


1.03 


.9* 
1.01 
1.06 
1.22 

.70 

.97 


31.0 
2*.* 

20.0 
30.1 

2*.l 
28.0 
*7.3 
28.0 


29.3 
26.8 
27.0 
31.7 
27.5 

27.5 


23.0 
36.2 
21.0 
26.8 

26.0 
26.0 


25.2 
28.8 
26.5 
38.8 
21.5 

28.5 

28.2 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   72*  ON  THE  9TH  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,  -22-  ON  THE  27TH  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   6.66  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   1.22  INCHES  AT  CHATHAM  LT  STA,  MASS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   2.27  INCHES  ON  THE  29TH  AT  SAUGATUCK,  CONN 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   *9.5  INCHES  AT  FIRST  CONN  LAKE,  N  H 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   30  INCHES  ON  THE  31+  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VT 


No.  of  Days 


30' 


25 
31*      6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


02 


northmest 

bakersville 
barkhamsteo 
Bulls  bridge  dam 
creah  hill 
falls  village 

norfolk  2  sm 
rocky  river  dam 
shepaug  dah 
torrington 

alGKAH  RESERVOIR 
MOODBURY 


CENTRAL 

ANSONIA  I  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARO  FLD  //R 

HARTFORD  MB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLO"  DAM     R 
MIDOLETOMN  4  M 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  PONO 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAOG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOHOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  9  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

PACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 

presque  isle 
ripogenus  dam 
st  francis 
south  anoover 
soua  pan  dam 

telos  dam 
The  forks 

upper  dam 
van  buren  2 


SOUTHERN    INTERIOR      02 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

3ANG0R    DOW    FIELD 

3R1DGT0N    I    NNW 

:ORINNA 

iAST  SANGERVILLE  5  SE 

■ARMINGTON 

jAROINER 

iRAND  LAKE  STREAM 

4IRAM 

.EWISTON 


Day  of  Month 


3.87 
3.61 
3.03 


13   14   15 


16   17   18 


.12 

.07  ,05 

.03  T 

.03  .01 


19    20    21 


22   23   24 


25   26   27 


3.0A 
2.6A 
3.21 


.07   .28   ,01 


.03   .02   T 


•  •2 

t«2 

U0« 
1.10 


1.07 
1.06 
1.02 


28   29   30   31 


730 

.05 

.67 

51 

1.43 

JO 

1.47 

1.69 
1.0} 
1.20 


1.66 
1.49 
2.27 
.«3  1.09 


1.03 
.72 

1.09 


T   D  .400  .20 


.50 

.12  ,67 

.05  .81 

•48  ,02 

.09  1,01 

.08  T 
,13 


,79 


2,00 
.78 
D  .SOD  .20 


es  following  Stat 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued^ 


-  MAINE _ 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUNFORD  1  bSE 

RUHFORO  POUER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUNP  STA 
HEST  BUXTON  2  NNU 
HEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL  I 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

HACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUHHINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  E6REM0NT 
STDCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLTOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDSE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  NEDWAV 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


Day  of  Month 


3.91 
3.34 
3 


2.!7 

2.09 

}  2.81 


A 

46 

3 

03 

2 

87 

I 

22 

2 

47 

3 

15 

? 

•  44 

2 

.72 

3 

.67 

>    2 

.98 

10   11   12 


13 


U   15   16   17   18 


19   20   21 


22   23   24 


.92   .06 

. lOD  .20 

•     .49 


.02   T 

T 
.03   .01 


DOI«s  foUowing  SlaboD    Indsx. 
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25      26      27 


T  T  .35 


T  T  T 


.01 
.10 
.04 


.48      .25 
1.27 


1.01 

>    .10      .85      T 

OS      ,70      . 
1.16 
1.48 
.02      .82 


.18 


.04    1.24 


1.32 
.90 
1.13 


1.09 

i.ie 


>1.20D    .20      T 

.18 
1.06 

.72      T 
1.02       .32 


•  36 

• 

1.24 
.35 

1.27 
.66 
1.00 


1.78 
1.96 
1.92 

1.69 


.17 

.20 

1.33 

.54 

.35 

.75 

.23 

.92 

.42 

.44 

.37 

.50 

.40 

.72 

.70 

.74 

.03 

• 

.94 

1.01 

.95 

T 

.25 

.39 

1.71 

1.05 

.41 

.55 

.28 

.65 

.10 

.82 

.93 

^22 

.34 

1.35 

• 

.02 

.52 

.83 

.87 

.36 

DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 

IPS«ICM 
MlDDLEBOftO 

MIDOLCTON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEm  BEDFORD 

NEhBURyPORT 
PEMBROUE 
PLTMOUTM 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 
SACEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  WEULFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
MOODS  HOLE 

NEk)  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  St. 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNM 
MOUNT  WASHINGTON 
PlNKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONWAY  I    N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 

KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NOHTHMOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURV 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


2.60 
3.02 
2. SI 


Day  of  Month 


3*06 
2.66 
2.99 


3.00 
6.66 
3.46 

2.76 
D    3.SS 

3.25 


WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  Wfl  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 


MOONSOCKET 


11    I  12       13      U      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


i.is 

U44 
1*45 


•02      .09      .63 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEtl  ENGLAND 

Continued 

DECEMBER   19" 

1 

Day  of  Month 

Station 

1  1 

2  1 

3 

4   5  1  6 

7  1 

8  1 

9~[ 

10  1 

U  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17   18 

19  I  20 

21 

22  I  23  I 

24 

25  I  26  1  27 

28   29  I  30 

31 

VERMONT 

•   •   • 

NODTHEASTERN       01 

BETHEL  «  N 

3.5* 

.23 

.14 

T 

T          T 

.03 

.43 

.04 

.23   T 
.15   T 
.33   T 

.13 

.10   .13 

T 

T 

T 

T     T 

T 

T 

1.14 
.20 

.05 

.17   .06 

•24   .78 
.21   .02 

T 

BLOOHFIELD 

1.32 

.07 

.14 

T 

.05 

.05 

.15 

•  05 

T 

.02 
T 

.02 

.01 

.47 

.57   .07 

T     .07   .43 

T 

CANAAN 

3.19 

.13 

.36 

T 

T          .09 

.02 

.54 

•  06 

T 

.05   .10 

T 

T 

T 

.78 

•  02   T 

T     .27   ^54 

T    . 

CHELSEA 

2.79 

.25 

.13 

T 

.02        T 

.06 

.44 

T 

•  65 

.55 

•20   ^82 

.03  . 

DANVILLE 

3.94 

.18 

.46 

.04 

.05 

.15 

.50 

.01 

.28 

ENOSBURG  FALLS 

- 

. 

. 

. 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

.22   T 
.23 
.36 
.25   T 

.24 
•04   •OS 

•  01 
.05   T 

.03 

T 

■ 

" 

" 

■ 

•  46 

.14   .01 

•08   .38 

&1LMAN 

MC  INOOE  FALLS 

2.60 
2.S1 

.08 
.13 

.14 
.02 

.19 
.02 

•  08 
.04 

T 
.08 

.55 
.55 

.03 
.01 

T 

T 
T 

.52 

.66 

•  01   T 

•  02   T 

.25   .54 
.35   .46 

T    . 

MIDDLESEX 

2.69 

.17 

.12 

.04 

.03 

.18 

.28 

T 

T 

T          T 

T 

T     .01 

.39 

.46 

T     T 

•  78   •Ol 

T    . 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

2.73 

.04 

.22 

.02 

.02   T 

.29 

.19 

M0HRI5VILLE  2 

3.82 

.26 

.05 

.35 

.37 

•  64 

T 
T 

.60 

T 

T 
•03        .19 
.15 
•  10 

T 

.07 

T     .09 
,06   .22 

T 

.98 
.91 

T 

•36   .06 

.80   .05 
.05   .67   .43 

T    . 

MOUNT  MANSFIELD 

A. 72 

.13 

.43 

.41 

.28 

•  05 

.36   T 
.27 

T 

.04   T 

•  28 

.45 

.04   .02 

.01   .81   .17 

T 

NEWPORT 

3.27 

.17 

.06 

.01 

.02   .02 

.41 

.25 

T 

•  04 

•06   •OS 

•  37 

.38 

•  04 

.82   .02 

NORTH  DANVILLE 

2.89 

.12 

.15 

.01   .04 

.20 

.33 

.08 

.94 

•    1.03 

NORTHFIELD 

3  3.51 

.16D 

.40 

.03 

.14 

.35 

.27 

PLYMOUTH  UNION 

3.65 

.20 

.20 

.02 

.04 

.08 
.24 

.41 
.38 

.02 

.01 

.22 

.13   .23 

.28 

.12   .07 

.05 

•02   •O* 

.08 
•  05 

•  01 

•  41 

.86 
.54 

•  24 

.46   .44 
•  51 

READING  HILL 

2. '.7 

.06 

.45 
.28 
.13 

T 

1.21 

•  07 

•47   ,46 

ROCHESTER 

3.77 

.18 

.20 

T 

.11 

.43 

T 

T 
T 

T 

T 

.82 

•  04 

•99   ^04 

SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

3.15 
2.06 

.02 
.20 

.21 

T 

.07 

T 

.04 

T 

.14 
.21 

.45 
T 

.10 

.7* 

.05 

•18   ^39 

MAITSFIELD  2  WSW 

3.84 

.18 

.14 

.03 

T         .11 

.14 
.21 

•  06 

.68 

T 

.45 
.04 
.42 

.01 

T     T 

T 

T         T 

T 

.01 

T 

T 
T 

T 
T   D  .14 

•  01 

1.10 
3  .800 

.20   T 
.51   T 

•25   •SS 

•60   .11 

T    • 

WATER6URY  I    NNE 
WEST  BURKE 

D  3.06 
3.33 

.03 
.17 

.11 
.22 

.02 
.03 

.06 
.05 

.43 
.51 

.19 

.01 

.09 

•  04 

.50 

.12   .04 

.15   .70 

.03  . 

WESTERN             02 

BENNINGTON  2  NNW 

_ 

_ 

, 

. 

... 

. 

. 

- 

- 

.70 
.61 
.39 

.41 

. 

T 

- 

- 

• 

• 

>1.90 

- 

.56 

■    • 

BRISTOL 

)  3.57 

T 

.01 

.17 

.23 

.05 

T 

T 

T     T 
T     .04 

J 

.01   T 

T 

•  07   T 

•  18 

.54 

.01   .01 

T     .49   T 

T    . 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

2.82 

.25 

.13 

T 

T    .01 

.46 

•  02 

T 

T 

1.04 

T 

.18   .37 

CHITTENDEN 

3.27 

.30 

.27 

T 

•  08 

■  08 

.50 

T 

•  02 

.75 

•  53 

CORNWALL 

2.20 

T 

.02 

.20 

.27 

DORSET  1  S 

3.09 

.30 

.21 

.22 

.35 

.69 
.36 
.15 
.95 

•  18 

T 

T 

T 

.04 

• 

1.43 

1.44 

.12   T 

•  40 

•19   .15 

HUNTINGTON  CENTER 

3.92 

.28 

.22 

.06 

•  06 

.20 

.47 

T 

•25   •OS 
•  09 

.01 

T 

T 

T 

1.25 

.15   T 

.80   .07 

MANCHESTER  CENTER 

3.89 

.05 

.03 

.11 

•  68 

• 

1.41 

RUTLAND 

2.06 

.24 

•  17 

T 

1.03 

T 

.44 

SAINT  ALBANS  BAY 

3.05 

.17 

T 

.26 

•  20 

T 

SALISBURY 

3.38 

.30 

.08 

.07 

.20 

.40 

.45 

•  03 

.02 

1.06 

.22   .55 

• 

•    •    • 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

2.90 

,08 

T 

•  01 

•  25 

•  12 

.02 

T 

.11 
.07 
.28 
.18 
.22 

•36   •OS 

•  39 

•43   ^03 
•30   ^04 
.22   .04 

T 

.01 

T 

•  02 

•  10 

T     T 

.09 

.94 
.90 

T 
.05 

•51   .54 

1.01 

; 

CAVENDISH 

2.88 

T 

.04 

T 

•  11 

T 

•  0! 

.95 

.09 

.42   .64   T 

MAYS  MILL 

NEHFANE 

PERU 

3.32 

2.67 
3.86 

.04 
.05 
.10 

.03 

T 

.22 

.01 

•  02 
T          ^03 

T 
•  04 

•  34 
.15 

.44 

.01 
.01 

.03 
T 

T 

.02 

•  03 

•  1' 

T 
T 

T 

.95 
.93 

.01 
.35 

.47   ,45       . 

T     ,60   .49 

BEADSBORO  1  SSE 

3.47 

.02 

T 

.02 

.54 

T 

T 

.25 

.54 
.41 
.20 
.10 

•29   ^02 
•26   .01 
.19   .06 
.22 

.05   .10 

•  02 

•  03 

.03 

•  04        T 

T 

1.06 
.70 

.34   .0 
.36   .0 

T     ,38   ,49   T 

T     .39   ,46   .02  . 

SEARSBUR6  STATION 

3.47 

.05 

.05 

.01 

•01        •02 

.01 
•  07 

.50 

•  0. 

•  01 

•  09        T 

1.22 

.41   T 

T     .56   .5 

• 

SOMERSET 

4. It 

.05 

.10 

.01 

.45 

T 

1.03 

.40 

.20   .091       . 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.4'5 

.10 

.20 

.03 

T 

T 

T 

.85 

T 

.30   .38| 

UNION  VILLAGE  DAM        R 

2.8S 

.25 

T 

•  05 

.80 

VERNON 
NARDSBORO 
tlHITINGHAM  2  W 

2.6 
3.0( 
3.4- 

.01 
.01 
T 

.03 
.09 
.03 

T 

•  01        •O 

.03 
.01 

.25 
.15 
.55 

.0< 
.0 
.0 

.20 
.22 
.35 

.44   .03 
.33   .02 
•23   .04 

•  02 
.02 

•  01 

•  OS 

.05        T 

T 
T 

.70 
.82 
.94 

.02             .38   .50 

1.02   .20       . 
•25   •Ol   T    .45   .47   T   • 

HOODFORO 
•OODSTOCt  3  E 

2.9 

.17 

.13 

•  0 

.04 

.40 

.0 

T 

.11 

.16   .05 

T 

1       ' 

.97 

T 

1       .52   ..l| 

StaUoii 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  we  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WR  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


30 
31 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


7.1 
*.3 


7.9 
5.2 


30 
PEAK   GUST 


14.2 
10.0 


15.4 

15^4 


I     . 

.3^ 


g      1 


29 

100    « 


^1 


RiUtive    humidity  averages  - 
p«TC«nt        


EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM  7    AM  1    PM  7    PM 


74 
75 


76 

79 


Number  ol  dayi  v»ilh  precipiUtion 


16 
17 
18 

23 
15 

14 
16 
18 
22 
17 

14 
20 

14 
15 


6^4 
7^0 
6^4 

7^5 
6^6 


6^1 
7^6 


6^5 
7^4 


6^4 
5^8 


S«e  rDl«ienc*  Doles  (oUowing  Slaboc 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 

•  •  < 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SM 
SHEPAUG  DAM 
NI6NAM  RESERVOIR 

•     •     • 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURV 

HARTFORD  8RAINAR0  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *   M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 

WATERBURT  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 

•     •     » 
COASTAL  09 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


Day  Of  Month 


22   20 


37   35 

28   18 


*l   37 
26   20 


3«   35 

27   20 


♦  I  *l 
28   21 


*3   *2 
28   22 


44   44   29 
27   25   II 


45   42   22 
25   18   10 


15 
•  1 


26   33 
5    7 


38   60 
21   36 


40   60 
28   39 


40   58 
23   35 


24   28   33 


42   44 
24   27 


45   47   42 


26   36 
2    0 


23 
•  2 


24   34 
7   10 


34 

44 
26 

20 

45 
30 

12 

34 
10 

40 
30 

42 
22 

25 

13 

45 
27 

43 

24 

26 
15 

47 
29 

46 
23 

26 

16 

43 
29 

40 
22 

26 
13 

44 
25 

45 
26 

37 
11 

46 
37 

46 
26 

26 
14 

45 
31 

47 
23 

25 
15 

45 
35 

47 
24 

26 
15 

27   36 
10   10 


28   36 
7    6 


30   40 
9    9 


40   54 
24   38 


58 
45 


59   45 
45   26 


32   30 
27   25 


30   30   32 


36   35   36 


38   50   52 

11   17   21 


33   44   48 
17   24   37 


37   47   51 
e   15   25 


28   32   42 
9   12   20 


34   43   46 
12   IS   28 


38   42   49 
11   20   29 


45   61   55 

26   44   39 


63 
38 


45   39 
30   28 


26   28 
4  "  2 


29   38 
13   IS 


25   41 

10   12 


29   38 
13   15 


29   31 
10   11 


38   40   48 


44   45 
21   30 


40   53   60 

25   40   42 


44   47   65 
18   26   35 


34   46   44 


59   60 
45   42 


48 
34 


46   60 
21   39 


64   61 
39   49 


58   58 
40   39 


67   61 
35   53 


57   59 
41   36 


63   64 
49   36 


60   62 
38   44 


61   59 
43   41 


59   62 
45   35 


58   56 
45   36 


60   61   58 
37   45   24 


48   39   29 


56   60   41 


60 
35 


37 
23 


37   38 
33   22 


39   36   35 
16   20   24 


43   37 
24   26 


38   38   39 
20   32   29 


36   39 
12   U 


40   50 
10    8 


35   38 

8   16 


38   46 
14   23 


39   51 
16   26 


39   50 
16   24 


36   40 
12   15 


34   41 
16   25 


39   50 
16   22 


42   52   59 


36   46 
16   27 


36   40   49 
9   12   25 


41   49 
21   27 


38   39 
14   12 


44   24 
14   10 


47   28 
17   12 


45   20 
15    8 


48   26 

17   13 


50   28 
20   13 


30   29 
11   12 


32   30 
12   19 


29   32 
14   19 


2e   32 
16   25 


34   30 
16   17 


35   32 

18   16 


30   34 
15   19 


28   33 
14   22 


34   33 
15   23 


48   37   33 


32   29 
15   22 


53   31   32 
20   13   15 


35   34 
16   25 


37   31 
12    5 


31   26 
21   13 


27   28 
20   11 


33   28 
8   10 


32   34   34 
20    8   10 


30   34 
16   14 


35   30   28 


30   33 
6    0 


35   31 

19   11 


34   31 
15   14 


36   32 

16   11 


32   34 
13    5 


32   32 
20   12 


35   32 

14    9 


39   33 
15   14 


32   28 

20   17 


30   36 
15    7 


30   31   30 


24   25 
13   15 


23   29   27 
21   19   17 


22   23   24 

11   11   13 


23   27   28 

16   18   10 


25   30 
12   18 


26   30 
12   18 


31   31 
18   12 


28   30 
18   15 


31   30 
21   15 


32   30 
22   14 


33   32 

24   19 


29   31 
19    0 


29   30 
20   19 


31   31 
21    8 


35   32 
21   11 


28   26 
19   15 


25   28 
15   17 


30   43   35   37 
7   22   12    5 


25   35   31   31 

14   15   24   14 


25   37   32   33 
15   16   25   10 


19   28   34   25 
13   14   20   11 


27   40   42 
6   19   25 


39.7 
17,1 


34.9 
21.4 


37,4 
19,7 


31,9 

17.4 


36,8 
20.6 


32   40   42   40   39.6 
6   25   25   10   20,9 


29   27   42 
12   16   25 


48   34 
15   22 


27   45   49 
4   10   26 


26   46   33 

2   22   26 


28   42 
10   21 


27   39   36 
14   22   28 


28   45 
-  I    1 


27   46   41 
11   21   27 


30   48   40 
5   22   27 


29   51   38 
12   22   27 


26   46   35 

15   17   25 


30   43   49   35 

6  -  5   25    7 


35   48   49   37 


41   36   28   33   35 

10    4   10   20   20 


38.2 
19,3 


39,6 
18,5 


38,9 
17,0 


38.1 
22.7 


39.4 
22.9 


40,0 
23.6 


40,1 
18.1 


38.0 
23,6 


40,8 
22.5 


42,9 
23.2 


37.7 
23.0 


40.1 
15.9 


40.0 
27.5 


41,5 
24.2 


40.8 
25,8 


42.4 
22.2 


32   50   40 
2   24 


42.9 
11   20.9 


S«o  Roler.nce  Note,  Following  SUUon    Ind.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EN6I.ANB 
DECEMBER   1966 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDSEWATER 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

L0N6  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

00UOS50C 

PATTEN  I  S 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

»     «     tt 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
; BANGOR  DON  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


44   3S 

32   20 


31 
5 


33   21 
11-2 


33   28 

0  •  6 


37   27 
26   11 


43   34 
33    9 


45   34 
32   17 


41   36 
32   20 


36   22 
18    2 


53   35 

33   23 


41   33 

33   15 


38   35 

30   18 


44   35 
35 


46   35 
33   15 


47   35 

32   22 


55   37 
26   13 


55   37 

32   22 


49   35 

32   18 


56   35 

34   8 


22 
3 


18   25 
2  •  1 


23   27 
2   21 


18   28 
0-3 


26 

3 


19   27 
■  5-4 


15   24 
0-2 


30   34   43 
21   22   32 


19   20 
2    2 


23 

2 


16   20 
0    1 


20   22 
•  5-2 


36   39 
31   34 


34   46 
28   32 


50   60 
34  34 


43   54 
39   29 


52   30 

28   15 


17   23 
2  -  1 


13   21 
■  5-2 


17   20 
■2-3 


37   43 
32   34 


37   40 
30   34 


35   36 

22   33 


34   38 
22   32 


35   37 

23   32 


34   35 

25   32 


36   43 
33   35 


34   34 
24   32 


36   41 
23   34 


35   38 

29   34 


38   22 
12    7 


39   20 
16    8 


38   22 
21   11 


39   21 
20    0 


40   22 
22    2 


40   28 
26    2 


40   26 
21    5 


44   30 
29    8 


46   35 
29    5 


38   22 
21   14 


40   20 
19    1 


18   20 
2    1 


24   22 
0  -  1 


22 


22  27 
8    2 

23  27 


34 


20   22 
7    5 


26   34 
12   10 


33   36 

23   32 


33   35 

24   29 


33   35 

24   32 


34   35 

22   31 


33   38 

24   32 


33   39   44 
24   33   33 


53   54 

34   27 


46   58 

41   32 


45  58 
38   40 


59 

34 


44  -  55 
34   35 


55 

34 


44   57 
32   33 


IS 


41   51 
36   36 


43   56 
37   36 


45   64 
35   39 


35   41 
25   35 


32   40 
24   31 


32   38 
15   32 


33   37 

20   30 


38   35 
16   24 


35   39 

12   29 


30   34 
26   27 


40   35 

19   25 


35   41 
24   33 


32   34   39 
16   31   30 


51   60 
38   31 


59   33 

31   20 


59   39 

38   24 


57   35 
35   25 


58  40 
38  23 


55   57 

30   23 


60   45 
39   22 


60   60 
35   14 


60   35 
33   26 


30   31 
13   11 


32 
12 


16 


17 


30   29 

20    3 


28   28 
18    2 


31   29 
14   8 


29  31 

11   IS 


31   30 
9   16 


29   27 

11   11 


31   31 
23   10 


30   31 
12   13 


29   27 
14    5 


28   32 

15    9 


28   33 
8    3 


26   30 
8    5 


39   55   38 
33   35   20 


27   31 
13    5 


24   29 
19   4 


31 
27 


31   31 
25    8 


30   28 
23   15 


30   30 
20   13 


31   33 

12   20 


17 
-  2 


17   10   20 
■  3-3    5 


35   13 

1  -  6 


37   39 

27   30 


40   38 
28   30 


34   38 
5   15 


26   42 
4   25 


28   40 
9   23 


27   37 
10   27 


38   40 
27   32 


30   39 
U   27 


39   13   18 
1-5-3 


42   14 
4-1 


43   15 
2-2 


22 

15 


25   17 
11-2 


19   15 
5-2 


39   33 

11   20 


33   29   26 
23   23   21 


29   29 
6   15 


22   23   20 


26   22 
19    8 


35   36 

21   30 


35   10   20 
3-2    8 


26   36 
10   27 


27   35 
2   25 


31   38 
8   30 


35   32 

19   26 


29   30 

17   13 


39 
20 


37 
20 


39 

20 


32   40 
8   30 


40   25 
7  -  I 


12   12 
-5-5 


39   14   13 
8-5-2 


28   20   13 


24   20 
17   10 


22   22 

15   12 


25   23 

15   14 


22   24 
11   12 


24   24 
18   19 


28   25 
23   11 


22   22 
14   13 


26   23 
12   16 


24   24 
15   12 


21   23 
8   15 


22   26 
0   11 


22   24 
9   16 


22 
15 


26   25 
11   11 


25 

13 


29.8 

13.4 


31.7 
15.2 


27.6 
14,6 


27.9 
10.9 


22   29.8 
14.1 


28.8 
14.7 


29   29 
19   23 


23  21 

12    4 


20   28 
11   15 


26   24 
-  3   19 


32 

-  4 


40   51 
25   31 


33   20 

10   6 


43   23 
15    6 


38   16 
11    2 


37   15 
10   0 


47   23 
12    2 


40   19 
14    5 


41   30 
20    2 


50   27 
12    3 


41   20 
14   10 


38   29 
13    5 


29 
18 


27 
16 


33   27 
20   23 


28   30 
15    8 


29   20 
13   12 


25   20 
7    2 


33   36 

17   18 


26   27 
19   19 


28   20 
U    6 


26   25 
16   13 


33   26 

20   22 


34   22 
12   13 


31   28 
12   20 


33   27 

19   19 


30   23 
13   14 


20   11 
10-5 


33   27 
18   19 


35   28 

22   18 


29   32 

16   17 


33   32 
18   12 


32   32 

IS   12 


29   31 

5   15 


34   29 
15   14 


32   41 

9   18 


28   29 
5   18 


31   27 
18   18 


33   29 

14   18 


25   36 
U   16 


28   34 
22   21 


20   19 

7    0 


20   20 
0-3 


26   27 
14   14 


24   35 

15   20 


26   33 

11   19 


24   30 
10   U 


26   23 

12   10 


26   23 
12   12 


27   30 
8    5 


20   30 

-4   7 


16 

25 

8 

24 
8 

32 
13 

25 
3 

34 
22 

27 

7 

29 
18 

29 

15 

29 

17 

24 
6 

30 
2 

20 
2 

34 
25 

27 

10 

31 
14 

28 
8 

28 
18 

19 
5 

32 

17 

30 

6 

33 
18 

23 

6 

31 
20 

22 
-  1 

26   25 

20    0 


30   26 
20    5 


29   22 

18    1 


32   30 
20  .12 


35   29   28 

12   13   13 


42   29   27 
IB   13   15 


31   31   33 

17   15   10 


34   33   26 

2   17    4 


32   33   26 

6   17    7 


32   27 
15    8 


31.2 
15.3 


30.8 
16.8 


30.2 
11.3 


29,2 
12,4 


28.7 
9.1 


31.8 
15.7 


31.8 
18.4 


28.6 
12.1 


29.6 

15.0 


29.4 
14,7 


30.0 
13.6 


28.6 
9.3 


29.2 
11.5 


29.2 
11.8 


28.9 

10.7 


33.4 
18.5 


33.6 

19.6 


34.8 
18,8 


32.5 

16.0 


32.1 
16.7 


33.3 

13.1 


43   37   30 
5   18   11 


30   39   30 
13   25   10 


28   34   33 

-3   12   11 


33   30   30 

12   16   13 


33   32 
6   16 


34,9 
15,9 


32.5 

16,8 


36.5 

12.7 


34,4 
19,9 


32.3 

16.6 
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ConHaawl 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MAINE 

OLD  TOUN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORC  I  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•     •     » 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORO  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1«66 


Day  Oi  MoDth 


♦0  38 
32   U 


40   37 
3S   14 


22 
•  2 


*5   40 
29   24 


43   41 
33   24 


46   37 
31  le 


55   47 

34   30 


24 
-  I 


30   32 
I   27 


29   30 
6   25 


31   38 
4   IS 


30   36 
7   21 


27   29 
•  &   21 


27   31 
0   17 


31   36 
3   26 


32   40 
5   24 


23   28 
•2-2 


52   48   27 
35   27   16 


47   43   27 
33   26   10 


43   39 
31   17 


48   43   27 
35   25   13 


45   42 
30   25 


49   45 
32   33 


44   39   23 
31   23    9 


47   40   23 
36   23   15 


24   33 

4    0 


45   40 
33   18 


46   42   25 
31   25   14 


48   45 
33   28 


48   42 
29   24 


34   43 
21   34 


32   40 
22   31 


32   38 

20  -31 


31   37 
20   31 


32   39 
23   30 


32   39 
21   31 


34   38 
19   31 


32   45 
20   30 


32   35 
21   22 


42 

32   35 


23   32 
12   16 


20   32 
11   13 


20   21 
3   4 


36   38 
15   32 


35   39 

15   28 


44   45 
33   40 


35   45   47 
27   34   34 


35   45   50 

23   20   33 


45   47 
36   35 


36   46 
24   36 


43   50 
25   36 


35   48 

18   30 


54   42 
30   20 


61   31 

30   21 


55   49 

42   24 


61   43 
41   22 


55   56 

39   23 


59   48 
42   25 


30   30 
26    5 


28   27 
24   7 


33   32 

25    5 


35   33 

26   11 


29   29 

16   9 


32   32 

26   19 


16 


46   55   42 

38   42   22 


52   59 

37   34 


52   60 
35   30 


46   54 
42   43 


50   58 

32   41 


34   32 
28   0 


29   30 
13   13 


31   32 
14   15 


31   33 
23   27 


33 

4 

31 
6 

26 

4 

27 

7 

29 

-  1 

25 

2 

29 

4 

31 


42   46 
29   31 


39   42 
27   34 


38   45 
25   26 


39   45 
25   30 


38   41 
27   34 


38   40 
22   31 


39   47 
25   31 


43   48 
23   25 


28   41 
3   28 


35   20   27 

9    5   20 


42 
8 

26   23   26 


18   24 
4   18 


3*   44 
7   32 


34   34   43   47 
20   12   34   40 


35   38   34 


33   33 

19   27 


31   32 
20   25 


32   31 

17   27 


33   33 

28   24 


30   22   27 

10    7    9 


38   24   24 

13-1   12 


39   19   26 

10    1   II 


44   20   29 
14   6   13 


36   22 
15   6 


43   46 
32   32 


41 
24 


38   36 
19   28 


34   34 
12   25 


36   43 
10   32 


43 
23 

47 
31 

42 
31 

45 
33 

30 

51 

43 
26 

50 
29 

40   22   22 
14   2    5 


43   22 

21    4 


24   33 

11   24 


22   33 

7   15 


21   27 
8   17 


22   29 

8   20 


21   29 
6   20 


23   24 
3   4 


19   27 

5   U 


29   30   24 
24   14   4 


26   26   24 
21   13    8 


30   26 
22   13 


25   26   22 


27   25   21 
21   16    3 


32   30 
24   18 


36   31 
15   8 


39   22 

18   11 


40   21 
17    9 


38   29 
14    4 


29   29   28 
20   19    2 


30   28   29 
8   19    7 


32   31 
28   16 


33   28 

21    5 


35   34   25 

26   20   13 

35   31   25 


36   35 

26   24 


35   27 

20   19 


32   26 
20   19 


30   27 
18   17 


30   26 
20   19 


34   33 
12   17 


34   30 
17   16 


29   30 
20    5 


25   35 

2   15 


24 
-  6 


42   29 
15   14 


38   35   33 

17   13   13 


42   34 
25   28 


40   35 

20   19 


32   29 

20   15 


40   33 

22   22 


39   31 
19   19 


40   39 
6   21 


37   29 
18  .  16 


32   30   29 
6   12   10 


33   31   27  I 

6   13   14 


33   37   32 


33   36 

15   21 


35   34   29 
8   19    4 


35   33 
12    7 


30   37 
15   22 


30   42 
16   26 


42   34 
25   24 


44   44 
30   26 


45   45 
11   24 


45   33 
19   17 


43   44 
25   22 


35   43 
18   28 


44   37 
12   21 


24   44   33 

16   19   22 


41 
21 

30 
19 

34 
16 

29 
13 

45 
19 

39 
21 

30 
20 

30 
21 

31 
U 

28 
6 

44 
13 

35 

28 

28 
10 

28 
11 

30 

3 

28 

-  4 

39 

3 

33 
23 

33.5 

18.1 


32.5 

18.4 


32.6 
15.2' 


32,5 

17.7 


32.6 
14.3 


32.8 
17.3 


34,8 
18.1 


35.1 

14.3 


33.0 
14.4 


35.1 

17.0 


38.6 

26.1 


37,8 
20.5 


35.4 

18.5 


36.2 
23.5 


35.4 

20.9 


35.4 
18.3 


35.1 

19.3 


36.3 

22,9 


36.0 
17.4 


36.5 

21.9 


37.9 
20.3 


36,5 

16.3 
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Continued 

D 

AI 

LY 

TJ 

EW 

[PE 

;r/ 

VI 

UK 

bS 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 

Station 

Day 

Of  Month 

o 
n 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 

»     »     » 

WESTERN            01 

ADAMS 

MAX 
MJN 

40 
32 

40 
21 

25 
12 

18 

4 

21 
5 

35 

8 

39 
27 

47 
33 

52 
37 

65 

37 

63 
44 

49 
25 

32 
18 

33 
18 

35 
26 

29 

11 

35 

15 

45 
28 

49 
13 

21 
12 

26 

14 

32 
22 

30 
21 

27 

16 

28 
15 

24 
15 

25 
12 

23 
12 

26 
13 

36 
23 

28 

10 

34.8 
19.3 

CUMMINGTON  HILL 

MAX 
MIN 

37 
28 

35 

16 

22 
5 

16 

3 

24 

10 

35 

22 

38 
25 

47 
28 

60 
45 

66 

43 

58 
39 

40 
21 

32 
18 

36 
25 

36 
21 

32 

12 

35 
23 

43 
28 

46 
12 

24 
9 

22 

14 

28 

12 

29 
16 

23 

10 

19 

11 

17 
14 

22 

10 

25 

10 

27 
22 

33 

20 

26 
9 

33.3 

16.7 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

39 
33 

40 
21 

23 
10 

17 
3 

22 

4 

34 
9 

37 
24 

34 
30 

42 
33 

52 

37 

61 
39 

48 
25 

33 

17 

33 
20 

37 
22 

32 

10 

36 
14 

43 
28 

47 

17 

25 
12 

26 
13 

30 
18 

29 
21 

25 
12 

24 
15 

21 

13 

22 
8 

22 

10 

23 

10 

34 
U 

26 

1 

32.8 
17.4 

KNIOHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

41 
30 

40 
23 

25 

9 

21 

0 

31 
2 

35 
5 

35 
30 

35 

30 

53 
34 

65 
36 

62 
39 

51 
22 

38 
16 

34 
18 

35 

27 

35 
8 

38 
11 

48 
20 

51 
IS 

29 

S 

28 

14 

30 
12 

31 
11 

26 

4 

24 
14 

25 
15 

28 
5 

27 

7 

28 
U 

39 
24 

30 
5 

36.1 
16.4 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
29 

30 
12 

17 

4 

22 

1 

33 

4 

38 
24 

43 
27 

53 

38 

61 
36 

61 
43 

61 
28 

33 
19 

33 
15 

33 

28 

30 
9 

34 

6 

44 
20 

48 
26 

26 
9 

26 
12 

29 
21 

27 
21 

23 
9 

25 
13 

22 

11 

22 

14 

23 
13 

25 

14 

33 
16 

26 

14 

31 

11 

33.9 
17.6 

SOUTH  E&REMONT 

MAX 
MIN 

41 
29 

41 
20 

21 

5 

25 
5 

36 
2 

40 
28 

40 
24 

54 
39 

56 

35 

61 
41 

62 

35 

37 
27 

35 
17 

34 
30 

34 
18 

39 
5 

48 
16 

51 
40 

48 
16 

28 
13 

32 
22 

34 
27 

30 
7 

31 
16 

26 

14 

26 
19 

28 
17 

28 
16 

34 
IS 

31 

24 

32 

10 

37.5 
20.5 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

39 
29 

38 
13 

IB 
2 

23 

0 

34 
3 

37 
27 

44 
24 

55 

40 

60 
36 

62 

42 

61 

32 

34 
24 

34 
17 

36 
28 

33 
14 

35 

e 

46 
19 

49 

31 

31 
13 

28 
11 

32 
23 

30 
22 

26 
10 

29 

20 

25 

14 

25 

20 

26 

14 

27 
15 

35 
17 

29 
18 

32 

8 

35.9 
19.2 

WEST  GRANVILLE 

•     »     • 

MAX 

MIN 

38 
27 

35 

18 

20 
6 

20 

4 

30 

15 

37 
27 

38 
26 

61 
36 

70 
47 

57 

46 

58 
32 

36 
23 

30 
21 

34 
26 

34 
23 

34 
14 

46 
23 

48 
37 

45 
15 

24 
9 

27 
15 

29 

IS 

25 
15 

21 

10 

23 

13 

23 

17 

25 

15 

28 
15 

37 
13 

29 

20 

30 
10 

35.2 
20.5 

CENTRAL             02 

AMHERST 

MAX 
MIN 

44 
30 

41 
24 

26 
12 

27 

7 

33 

7 

45 
29 

39 
23 

54 
32 

49 

34 

56 
41 

61 
41 

41 
22 

36 
20 

35 

28 

37 
28 

36 

7 

44 
IS 

51 
23 

47 
19 

30 
13 

31 
22 

30 
15 

30 

7 

26 
B 

26 
14 

28 
20 

30 
-  3 

26 
-  5 

36 
9 

35 
24 

32 

0 

37.5 
18.4 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

41 
30 

42 
25 

25 

4 

20 

4 

25 
0 

32 

4 

40 
18 

45 
30 

56 

34 

64 
36 

61 
49 

52 
24 

35 

15 

32 

18 

33 

24 

34 
5 

35 
9 

42 
25 

48 
15 

26 

7 

23 
14 

26 
16 

31 
11 

26 

7 

21 

11 

23 
5 

21 

4 

26 
-  6 

25 

8 

34 
25 

30 
8 

34.7 
15.5 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

46 
31 

41 
15 

25 

9 

27 

6 

38 
5 

44 
24 

41 
25 

61 
35 

70 
33 

60 
39 

61 
32 

39 
21 

37 
18 

35 

31 

36 
15 

36 

15 

47 
29 

55 

34 

38 
14 

27 
12 

29 

20 

37 
19 

32 

10 

26 

10 

27 

21 

28 
17 

27 

8 

22 

-  1 

48 
10 

34 
18 

36 
12 

39.0 
18.9 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

41 
32 

38 
22 

23 

9 

23 
2 

31 

0 

40 
28 

36 
15 

49 
34 

60 
34 

58 
40 

57 
40 

45 
24 

33 

14 

33 

28 

33 

25 

33 

2 

41 
28 

47 
36 

43 
15 

26 

7 

28 
20 

32 

14 

29 
3 

21 

4 

22 
15 

26 

17 

25 
2 

22 
-11 

34 

4 

31 
25 

29 

0 

35.1 

17.0 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

45 
30 

40 
18 

23 
12 

25 

9 

35 

19 

42 
32 

43 
32 

62 

43 

68 
52 

56 

45 

57 
34 

36 
26 

38 
23 

36 
31 

34 

22 

36 
18 

47 
30 

53 

38 

38 
17 

28 

17 

27 

23 

34 
21 

30 
16 

32 

15 

32 
IS 

28 

17 

26 
11 

21 

10 

47 
20 

32 
21 

31 
16 

38.1 
23.7 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

43 
29 

43 
30 

30 
13 

23 
6 

28 
5 

35 
8 

44 
20 

46 
29 

62 
38 

58 

39 

60 
49 

55 

24 

39 

19 

34 
22 

34 
25 

36 
10 

38 

13 

48 
23 

51 

21 

31 

14 

29 
15 

30 
16 

32 
9 

28 
12 

22 

25 

18 

28 

4 

27 

-  4 

27 

-  1 

48 
26 

31 
6 

37.6 
17.9 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

44 
34 

42 
27 

28 
17 

25 

12 

37 
14 

42 
33 

40 
30 

60 

40 

67 
50 

65 
46 

60 
48 

43 
29 

36 
26 

36 
34 

34 
30 

38 
18 

46 
30 

54 
38 

50 
22 

27 

18 

28 
22 

34 
24 

34 
22 

30 
13 

32 

20 

29 

21 

27 
14 

27 

49 

46 

14 

32 
18 

40.3 
26.3 

CLINTON 

MAX 
MIN 

45 
32 

44 
30 

31 
14 

26 

9 

26 
9 

36 
14 

46 
24 

42 
29 

60 
42 

69 

43 

63 
45 

61 
28 

38 
21 

34 
22 

34 

22 

36 
14 

38 
18 

46 
30 

51 
21 

30 
14 

27 

16 

30 
23 

34 
17 

33 

15 

24 
17 

26 

17 

30 
12 

29 

6 

23 

8 

44 
18 

35 

14 

38.4 
20.8 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

42 
28 

42 
26 

29 
8 

22 

5 

21 

2 

35 

5 

42 
18 

48 
28 

60 
35 

66 
37 

61 
50 

It 

38 
16 

35 

18 

34 
22 

35 

7 

37 
10 

46 
27 

50 
16 

28 

10 

29 
14 

30 
13 

32 

10 

28 
5 

23 
9 

25 
15 

28 

I 

27 
-  7 

31 
-  2 

45 
23 

31 
5 

37.3 
15.4 

FITCHBUR6  J  S 

MAX 
MIN 

46 
31 

45 
28 

30 
12 

24 
8 

31 
8 

36 
10 

43 
21 

37 
28 

58 
35 

71 
45 

62 

47 

57 
26 

41 
16 

35 

23 

36 
23 

38 
9 

48 
16 

47 
27 

53 

19 

29 

12 

30 
15 

31 
21 

37 
16 

30 
12 

25 

16 

25 
16 

30 
12 

31 
0 

25 

3 

40 
21 

34 
12 

38,9 
19.0 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

47 
31 

46 
33 

37 
16 

25 

9 

27 
10 

38 
12 

44 
23 

49 
29 

64 
39 

71 
40 

64 

50 

59 
28 

40 
23 

38 

24 

35 

28 

36 
12 

40 
18 

48 
28 

54 
22 

29 

17 

27 
17 

29 

24 

36 

20 

32 

14 

30 
18 

30 
18 

29 
11 

30 
6 

35 
8 

47 
28 

35 

16 

40.4 
21.7 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

46 

34 

40 
26 

29 

14 

30 
10 

37 
12 

43 
32 

39 
30 

53 

37 

62 
38 

58 

40 

61 
45 

45 
26 

36 

20 

34 
31 

39 
26 

36 
15 

46 
30 

52 
37 

44 
21 

27 
15 

29 
21 

39 
24 

37 
19 

27 

15 

26 

20 

33 
20 

32 

14 

25 

10 

44 
9 

38 
27 

35 

17 

39.4 
23.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

46 
35 

42 
20 

27 
16 

28 
11 

37 
12 

43 
13 

40 
33 

58 

34 

67 
38 

60 
42 

62 

43 

43 
29 

38 

23 

38 

29 

38 
29 

37 
17 

45 

53 

46 
18 

27 
16 

30 
16 

38 
19 

33 

21 

28 

15 

27 
18 

32 

17 

30 
13 

26 

11 

46 
10 

46 
19 

32 

18 

40.1 
21.9 

LOWELL 

MAX 
MIN 

47 
33 

41 
19 

25 

13 

29 
11 

37 
12 

44 
29 

39 
30 

56 

35 

68 
37 

59 

40 

63 
34 

40 
26 

36 
22 

35 

31 

36 

20 

38 

15 

46 
30 

53 

34 

39 
16 

27 

15 

30 
22 

39 

24 

33 
19 

26 

15 

28 

10 

33 
19 

31 

14 

25 
9 

47 
12 

37 
22 

35 

15 

39.4 
22.0 

READING 

MAX 
MIN 

47 
32 

41 
18 

27 
12 

29 

8 

37 

8 

44 
26 

41 

28 

61 
41 

71 
35 

59 

41 

62 

34 

40 
19 

37 
17 

35 

31 

38 
13 

37 
11 

45 
29 

11 

38 
15 

27 

14 

28 
22 

39 
22 

34 
13 

31 
9 

29 
19 

34 
13 

32 

6 

26 
-  1 

48 
12 

37 
21 

35 

15 

40.1 
20.0 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

44 
34 

44 
24 

28 

23 

4 

28 

4 

34 
6 

43 
26 

35 

26 

47 
35 

56 
31 

62 

37 

51 
24 

39 

17 

33 
18 

38 
28 

36 
9 

34 
12 

45 
22 

46 
21 

28 
14 

29 
15 

32 

19 

34 
11 

26 
13 

24 
17 

22 

18 

26 
3 

28 

3 

28 

8 

35 

20 

30 
0 

35,7 
17.1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

43 
32 

43 
19 

25 
14 

26 

U 

35 
U 

45 
21 

40 
32 

59 
38 

60 
37 

61 

46 

62 
33 

40 
27 

35 

24 

37 
31 

38 
22 

37 
19 

48 
18 

53 

18 

40 
17 

32 
16 

31 
16 

35 

20 

32 
18 

25 
17 

30 
19 

31 
16 

32 
12 

27 
17 

38 
24 

34 
21 

34 

17 

39.0 
22.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

41 
32 

41 
26 

27 

9 

20 

3 

24 
3 

32 

6 

38 
21 

44 
28 

49 
36 

52 

37 

60 

43 

51 
26 

35 
18 

34 
18 

34 
26 

33 

7 

34 
10 

41 
25 

48 
15 

23 
10 

26 

15 

29 
14 

33 
5 

27 
6 

24 

13 

23 
16 

27 
-  2 

25 

-  8 

27 
-  4 

34 
25 

30 

0 

34.4 
15.5 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

44 
34 

46 
15 

24 
10 

27 

5 

33 
6 

44 
24 

41 
24 

44 
37 

45 
38 

58 
40 

60 
32 

38 
23 

34 
19 

36 
29 

39 
14 

35 

10 

43 
25 

53 
23 

37 
14 

32 
12 

32 
24 

36 

18 

30 
10 

26 

8 

26 
22 

30 

10 

30 
-  2 

26 

-  1 

36 

14 

35 

22 

32 

14 

37.2 
18.5 

WALPOLE 

MAX 

MIN 

45 
28 

41 
23 

25 
12 

26 

7 

36 
5 

44 
27 

41 
21 

62 

40 

68 

40 

56 
44 

59 

41 

41 
25 

38 
19 

38 
31 

36 
23 

37 
13 

47 
25 

56 

37 

40 
20 

29 
16 

29 

24 

37 
15 

33 
14 

31 

6 

32 
19 

31 
19 

28 

5 

23 

0 

48 

5 

36 

18 

34 

14 

39.6 
20.5 

WEST  MEBWAY 

MAX 

MIN 

46 
29 

43 
24 

28 
12 

30 

7 

38 
5 

47 
26 

42 
24 

66 
36 

70 
38 

57 
40 

63 
39 

42 
27 

38 
18 

37 
31 

40 
22 

40 
11 

50 
25 

55 
35 

44 
20 

29 
16 

30 
22 

38 
20 

34 
15 

28 
9 

32 

19 

32 

20 

33 
0 

27 
-  6 

48 
12 

36 
25 

34 
13 

41.2 
20.5 

WESTON 

MAX 
MIN 

46 
31 

41 
25 

26 
13 

26 
5 

38 
5 

45 

34 

40 
24 

64 
38 

72 
41 

64 
46 

63 

47 

47 
28 

37 
17 

37 
31 

38 

27 

37 
11 

47 
28 

55 
36 

49 

20 

26 
14 

27 
22 

38 
19 

33 

18 

27 

8 

38 
IS 

32 

20 

31 
8 

27 
3 

48 

5 

39 
28 

35 

13 

41.1 
22.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

*     tt     * 

MAX 
MIN 

41 
29 

36 
12 

18 
9 

24 

7 

32 
14 

40 
29 

39 

27 

61 
39 

66 
47 

58 

50 

59 

30 

35 
24 

31 
23 

33 
28 

33 

21 

34 

17 

43 
25 

49 
33 

34 
15 

23 
13 

27 

18 

31 
19 

26 
12 

20 
12 

23 
15 

25 
16 

25 
11 

21 

10 

43 
13 

29 
19 

28 
12 

35.1 
20.9 

COASTAL            03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
36 

45 
24 

27 

30 
14 

38 

19 

45 
36 

44 
36 

63 

43 

70 
46 

59 

47 

61 
37 

40 
30 

40 
26 

38 
34 

38 

27 

38 
23 

48 
35 

55 

41 

42 
22 

31 
21 

31 
25 

36 
27 

33 

23 

34 
20 

33 

21 

31 
22 

29 
IS 

23 
15 

47 
22 

35 
26 

32 
22 

40,7 
27,6 

S—  R«l«renc»  Notaa  Following  Station   Index 
-    282    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  MAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINOHAM 

HVANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANOMICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•  •     » 
NORTHERN  01 
BENTON  ;  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

6RAFT0N 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

•  •     » 
SOUTHERN  02 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  I  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   196« 


D>y  0<  Month 


♦  5   ♦♦ 
26   20 


45   48 
30   30 


45   43 
34   24 


47   43 
32   25 


46   48 
30   28 


46   44 
33   28 


46   50 
34   27 


46   48 
34   25 


45   46 
30   32 


47   45 
37   28 


45   47 
27   29 


45   42 
33   25 


45   40 
35   30 


48   49 
36   24 


37   46 
11   32 


40   42 
17   31 


29   45 
20   24 


40   44 
18   32 


38   44 
10   33 


35   42 

21   33 


36   45 
10   32 


41   44 
29   29 


54   47 
37   38 


46   44 
27   21 


46   48 
35   30 


33 
14 


45   47 
24   34 


28   39 
13   19 


36   44 
18   34 


29   38 
11   14 


37   40 
18   33 


37   43 
16   35 


42   44 
24   37 


45 
22   25 


38   44 
7   22 


38   46 
25   37 


32   15 

14-2 


40   36 
28   19 


13-5 
■  8  -14 


43   42 
31   27 


38   40   34 
30   26   6 


16   36 
■5-1 


14   19 
1    0 


59   61   40 
46   37   22 


50 
30 

56 
46 

62 

44 

63 

48 

64 
41 

70 
43 

55 

41 

60 
38 

61 
37 

72 
38 

52 
45 

58 

42 

60 
49 

65 

48 

50 
33 

52 

43 

55 

42 

62 

44 

49 
27 

62 
37 

51 
41 

55 

44 

58 
45 


33   35 
24   33 


59   61 
49   38 


58   61 

47   45 


52   57 
46   48 


62   61 

40   49 


53   52 

44   41 


57   60 
51   38 


66   60 
41   49 


55   55 

46   49 


67   60 
38   49 


55   57 

42   46 


52   58 

45   45 


61   64 
50   42 


64   61 
47   48 


59   60 
43   32 


56   56 

32   41 


22   26   31 
4   12   14 


34   39 
13   32 


35   42 

23   34 


31   39 
IS   30 


38   33   40 
23   28   30 


38   33   36 

18   27   31 


49   41   25  I  30   34  42 
30   25   10    5    7   27 


55   60 

33   37 


39   39 
32   24 


40   35 

34   23 


43   43 
36   35 


38   37 
33   25 


39   38 
33   30 


42   38 
38   32 


37   39 
31   28 


46   36 
38   28 


41   39 
36   27 


40   39 
24   32 


40   39 
36   30 


40   39 
26   31 


38   38 
34   30 


36   36 
32   30 


42   40 
40   32 


54   43 
37   35 


39   38 
33   18 


42   40 
37   33 


50   58 
25   37 


41   47   52 
17   28   37 


45   50 
25   33 


49   53 

27   42 


45   52 
30   36 


48 
34 


44   30 
20   20 


37   38 
21   21 


47   31 
24   22 


47   33 
29   28 


44   37 
28   30 


43   37 
24   24 


93   60   55 
33   35   22 


61 

30 


30 

7 

33 

21 

28 

7 

22 
5 

33 

7 

33 

15 

32 

10 

32 
25 

32 
15  • 

27 

15 

29 

14 

19 
3 

28 
12 

30 
13 

31 
20 

33 
13 

31 

15 

34 
26 

33 

9 

32 

14 

34 

27 

33 

10 

35 

30 

34 
2  - 

34 
9 

35 

25 

35 

8  - 

35 

15 

35 

30 

37 
22 

30   40 
5   28 


27   27   45 


39   42 
23   37 


32   40   46 


34 

27 


56   34 
27   20 


43   31 
26   24 


46   30 
28   28 


39   31 
19   18 


50   34 
26   26 


37  32  36 

20  8  4 

33  31  39 

22  14  10 

39  36  33 

26  18  17 


32   36 
21   19 


35   33 

14    8 


32   33 
19   18 


37   31 
19   11 


35   48 

22   25 


34 
3 

33 
7 

43 
27 

50 
14 

34 

3 

37 
11 

38 

21 

44 
12 

35 

1 

45 
27 

50 
36 

36 
13 

30 
3 

40 
18 

45 
26 

41 

7 

34 
6 

45 
24 

51 
24 

44 

20 

32 

24 

25 

4 

-  3 

15 

39 

12 

20 

2 

-  6 

4 

43 

23 

29 

9 

-  I 

13 

35   41 

23   23 


35   32 

19    7 


33   34 
25   23 


35   33 
14   11 


30   26 
20   15 


32   32 
22   19 


35   41 

22   21 


35   33 

26   21 


36   37 
27   18 


27   28 


38 

5 

24 

-  1 

29 
U 

27 
18 

23 

10 

22 
-  1 

19 
12 

20 

4 

21 

4 

45 

7 

18 
0 

23 
3 

24 
12 

26 
16 

22 

2 

26 

4 

20 
14 

22 
6 

39 

4 

20 
0 

35 
9 

25 
16 

22 

9 

21 

0 

20 
14 

21 

10 

25 

0 

17 
-  I 


24.  25 

4   10 


24   27 
-  1    5 


20   12 

10-4 


32   30 
18    7 


32   28 

20   15 


33   34 

25   20 


30   30 
22   16 


32   29 
21   14 


33   30 
25   17 


31   33 
21   12 


33   31 
26   19 


33   33 
22   21 


30   32 
21   12 


33   34 
25   23 


30   32 
22   14 


30   29 
22   17 


30   29 
20   15 


35   34 

24   20 


31   31 
25   23 


32   28 

19   13 


32   31 
25   23 


29 

20   20 


26 
3 

26 

-  4 

0 
-  9 

15 

-  4 

25 

17 

19 
2 

33 
18 

29 

4 

32 
14 

28 

2 

30 
8 

25 

1 

31 

7 

21 

0 

33 
13 

25 
6 

24   49 
3   16 


22   49 
12   13 


30   41 
17   17 


25   49 
14   16 


28   48 
14    9 


32   48 
8    8 


29   48 
13   28 


27   51 
20   24 


30   40 
8    8 


29   48 
17   18 


32   39 

10    9 


24   46 
17   20 


23   44 
13   14 


28   51 
17   23 


31   39 
20   22 


24   48 

4   15 


29   50 
22   18 


35   34 

24   19 


36   31 
25   20 


49   38 
31   23 


35   33 

25   20 


37   34 
24   19 


44   34 
29   20 


41   35 

28   16  I 


38   33 

27   24 


38   36 
28   24 


50   32 
29   18 


43   34 
31   24 


49   37 
29   20 


37   32 
28   19 


36   32 
27   19 


39   38 
28   24 


50   37 
30   23 


35   33 
23   18 


41   41 
23   24 


30   26 
-  1   10 


24   24   29   20 
5    3   20   10 


10 
8 

10 
-  9 

15 
-  1 

22 
2 

24 
10 

24 

5 

24   22 
15   17 


27   27 
19    4 


28   28 
19   15 


27   29 

20   20 


19   33 
-11  -  5 


27   22 
8    3 


28   27 
21  -10 


5    5 

■  12  -  9 


41.2 
22.0 


39.5 

24,1 


42.9 
27,8 


40.6 
26.1 


41.4 
25.0 


41.4 
27.1 


42.1 
23.5 


42.0 
23.7 


41,5 
29.6 


41.8 
22.2 


39,2 
27,4 


38,4 
25,9 


43,9 
30,2 


44,3 
30.0 


40.6 
21.1 


42.3 
29.1 


26   25   34 
I    2   20 


30   38   33   28 
-7    1   24   0 


24   39   33   31 
6   11   19   4 


25   33   32   32 

-10  -  2   17   10 


27   43   35   32 
4    5    7   13 


32.0 
13,6 


30,6 
13,1 


30,1 
13.3 


30.8 
11.4 


27.6 
9.8 


33,5 
12,6 


20,9 
5,9 


30,0 
13.0 


34.3 
15.7 


34.7 
14.1 


35.8 

16.6 


34.9 
13,0 


37,7 
18,7 
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Continued 

DAILY 

TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 

Day  Of  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

-^ 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  HAMPSHIRE 
EAST  DEERING 

MAX 

MIN 

«1 
28 

36 
21 

23 

8 

28 

0 

32 

0 

38 
24 

32 
18 

44 
30 

63 

30 

58 
35 

62 
32 

34 
20 

31 
11 

33 
25 

33 

16 

33 
-  2 

43 
25 

48 
26 

42 

10 

22 

1 

28 

11 

33 

20 

29 
13 

23 

1 

23 

13 

27 
13 

28 

3 

24 
-10 

36 
-  2 

33 
23 

30 
3 

35.2 
14.4 

EPPINO 

MAX 
MIN 

44 
27 

43 
21 

26 

6 

30 
2 

35 

6 

42 
28 

37 
23 

46 
32 

56 
31 

57 

34 

62 
42 

43 
24 

35 
13 

35 

28 

38 

15 

35 

4 

46 
23 

52 
23 

44 
19 

26 

8 

29 
19 

36 
19 

28 

13 

25 

5 

26 

18 

28 
19 

32 

3 

27 
3 

44 

3 

38 
24 

31 
15 

37.9 
17.7 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

43 
30 

38 
22 

25 

10 

27 
8 

31 

4 

38 
25 

32 
23 

40 
32 

54 
30 

49 
35 

58 
36 

40 
23 

32 
13 

15 

27 

34 
23 

30 
3 

41 
20 

51 
22 

43 
14 

25 

4 

31 
19 

33 
23 

30 
15 

23 
2 

23 
18 

27 
18 

26 
10 

25 

-  6 

32 

2 

32 
23 

32 

8 

34.9 
17.3 

HANOVER 

MAX 
MIN 

40 
31 

37 
IS 

20 
8 

22 
2 

31 
5 

36 
26 

33 

24 

40 
32 

48 
37 

52 

42 

61 
31 

33 

20 

29 

13 

33 

24 

32 
12 

31 
6 

39 
29 

46 
30 

36 
U 

25 
5 

28 
19 

32 
19 

27 
12 

23 

6 

24 

16 

26 

10 

21 

-  3 

18 
-  1 

30 

7 

29 

14 

25 
•  2 

32.5 
16.2 

KEENE 

MAX 
MIN 

40 
30 

36 
20 

23 
8 

28 
2 

35 

3 

41 
28 

33 

20 

45 
33 

51 
37 

55 

40 

63 

38 

38 
24 

33 

15 

36 
29 

37 
24 

35 

5 

44 
30 

52 
22 

40 
16 

29 
8 

33 

22 

37 
16 

29 
9 

25 

8 

28 
17 

29 

15 

30 
-  6 

24 
-  8 

30 
18 

35 
20 

33 

-  3 

36.4 
17.4 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

41 
33 

36 
17 

21 

10 

26 

9 

32 

10 

36 
25 

33 
25 

41 
32 

51 
35 

56 
37 

59 
29 

32 
23 

32 
18 

34 
28 

32 
12 

29 

11 

41 
27 

49 
17 

25 

10 

23 

8 

28 
17 

31 
23 

26 
15 

24 
11 

26 
19 

24 
16 

26 
13 

22 
9 

33 

15 

28 

14 

27 
U 

33.0 
18.7 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
32 

33 
15 

20 
3 

21 

-    1 

35 

1 

38 
23 

34 

21 

43 
33 

47 
37 

62 

42 

62 

30 

33 

15 

26 

9 

32 

26 

33 

4 

32 

4 

40 
28 

46 
25 

25 

6 

26 

3 

28 
17 

32 

18 

26 

10 

24 

4 

21 

16 

26 

1 

26 
-  5 

23 
-  3 

31 
14 

28 

4 

27 
-  6 

33.0 
13.7 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

46 
32 

46 
29 

33 

U 

26 

8 

29 

6 

36 

7 

41 
22 

35 

30 

45 
32 

53 

34 

63 
38 

57 
27 

37 
17 

35 

17 

35 

23 

35 

8 

35 

10 

47 
30 

53 
20 

28 
12 

26 

14 

30 
26 

36 
18 

36 
8 

26 

9 

25 
19 

30 
13 

30 

1 

24 
3 

39 
17 

35 

11 

37,2 
17.8 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

43 
29 

45 
28 

30 
11 

24 
8 

28 
5 

35 

12 

40 
26 

36 
31 

44 
32 

52 
35 

60 
38 

55 

24 

36 
16 

35 
22 

34 
25 

36 
9 

34 
15 

45 
26 

51 
17 

28 
9 

25 

15 

30 
22 

36 

18 

31 

7 

26 
14 

30 
8 

30 
-  I 

31 

4 

39 
28 

34 

7 

36.8 
18.0 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

37 

30 

32 

18 

18 

6 

21 

1 

33 
6 

32 

11 

35 
22 

55 

31 

59 
36 

60 
37 

55 
36 

36 
19 

32 

16 

32 
25 

32 

14 

30 

36 

42 

30 

4 

30 

30 

28 
16 

24 
9 

21 
13 

22 

14 

24 
5 

19 

3 

31 
10 

27 
21 

26 

10 

33.0 
16.5 

NASHUA  2  NNW 

MAX 
MIN 

45 
26 

41 
14 

25 
9 

29 
6 

36 

4 

43 
24 

36 

24 

48 
33 

55 
33 

61 
36 

63 
33 

38 
22 

35 
16 

34 
30 

38 

14 

36 

8 

47 
27 

52 
27 

39 
12 

28 
9 

31 
21 

37 
20 

30 
12 

27 
9 

27 
20 

31 
19 

31 
8 

25 
-  3 

40 

7 

35 

22 

33 
8 

37.9 
17.7 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

42 
2S 

40 
20 

27 

7 

21 

5 

32 
8 

38 
25 

34 
23 

47 
31 

62 
38 

56 
38 

60 
42 

49 
22 

34 
16 

35 

28 

38 
23 

31 

5 

45 
20 

50 
31 

45 
13 

24 

7 

27 
12 

34 
19 

31 
15 

24 

5 

25 

7 

27 
18 

28 
10 

24 
6 

41 

4 

34 
22 

31 
11 

36.6 
18.0 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

38 
28 

36 
19 

28 

5 

28 
.  2 

33 

I 

33 
26 

32 
12 

56 
32 

65 

40 

62 

46 

64 
40 

42 
22 

36 
12 

33 

28 

39 
22 

34 
2 

44 
27 

55 

32 

34 
12 

28 
2 

29 
17 

34 
16 

34 
10 

22 

6 

21 
12 

25 
16 

25 
6 

23 
0 

36 

3 

31 

24 

32 

8 

36.5 

16.9 

PLYMOUTH  I  E 

MAX 

MIN 

38 

30 

41 
27 

29 

7 

19 
5 

22 
2 

31 
2 

35 

19 

32 
27 

37 
31 

50 
33 

58 
32 

55 

22 

31 
14 

32 

14 

33 
25 

34 
2 

30 

5 

35 

20 

42 
11 

20 
2 

24 
2 

29 
17 

31 
12 

28 
12 

28 
5 

22 
13 

25 

10 

24 

2 

23 

4 

32 
20 

27 

4 

32.2 
13.9 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

44 
28 

40 
16 

24 
9 

26 

5 

33 

7 

41 
25 

40 
23 

46 
29 

52 
31 

55 
31 

60 
25 

41 
19 

36 

14 

35 

28 

35 

15 

35 
8 

45 
26 

50 
29 

37 
14 

25 
12 

29 

18 

35 
19 

31 
13 

21 

8 

27 
17 

28 

12 

28 

4 

23 

0 

45 

11 

34 
17 

30 
12 

36.5 
16.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

41 
29 

41 
26 

29 
6 

18 

4 

22 

I 

32 

4 

37 
20 

36 
26 

42 
34 

50 
36 

62 

39 

50 
22 

33 
15 

34 
18 

34 

24 

32 

3 

33 

8 

41 
22 

50 
13 

21 

4 

26 

10 

30 
13 

34 
6 

28 

4 

25 

10 

23 

11 

27 
-  5 

24 

-  9 

21 
-  5 

32 
20 

32 
-  5 

33.5 

13.0 

TAMMORTH  2 

MAX 
MIN 

39 
33 

41 
28 

30 
8 

22 

1 

29 
2 

32 
3 

39 
21 

33 

26 

40 
30 

50 
32 

62 
37 

57 
17 

36 
12 

33 
12 

35 

26 

33 

-  1 

32 

0 

40 
26 

48 
20 

29 

1 

22 

7 

29 
17 

35 

17 

27 

3 

28 

8 

26 
11 

27 
0 

28 
-  6 

23 
-  2 

31 
13 

29 

-  4 

34.4 
12.8 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

46 
29 

40 
22 

27 
8 

30 
8 

35 
5 

43 
26 

35 

27 

55 

33 

65 
33 

57 
37 

63 
42 

42 
25 

35 

18 

33 

30 

39 
23 

35 

8 

45 
27 

53 

24 

41 
18 

26 

11 

29 

20 

39 
22 

34 
10 

26 
6 

26 

18 

33 
18 

33 

6 

21 
-  5 

43 
1 

38 
27 

36 
5 

36.8 
18.8 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

41 
32 

34 
22 

22 
12 

24 

6 

32 
9 

36 
23 

33 

24 

42 
33 

50 
36 

58 
36 

52 
35 

35 

23 

31 
15 

34 
26 

33 

21 

29 

8 

40 
21 

48 
31 

44 
17 

21 

7 

26 
15 

31 
20 

27 
20 

21 
12 

26 
15 

25 

16 

25 
12 

21 
8 

31 

7 

29 

19 

27 
11 

33.2 

19.1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

38 
28 

38 
18 

22 

9 

26 
6 

31 
3 

36 

19 

33 
17 

36 
29 

50 
31 

57 
34 

58 

32 

35 

21 

32 
U 

36 
24 

32 

18 

28 

4 

35 
19 

36 
23 

38 
10 

25 

0 

32 
11 

30 
20 

27 
14 

26 
3 

28 
11 

24 
11 

26 
9 

26 
3 

32 

1 

31 

13 

28 
11 

33.3 

14.9 

RHODE  ISLAND 

*     »     • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 
39 

48 
26 

26 
19 

28 
17 

43 
23 

43 
35 

50 
38 

55 

50 

56 

49 

55 
60 

55 
37 

40 
32 

42 
32 

40 
34 

38 
31 

44 
27 

50 
36 

52 

44 

44 
25 

36 
25 

35 
29 

35 

28 

32 
25 

39 
25 

39 
25 

33 
26 

29 
24 

31 
24 

52 

31 

36 
29 

34 
25 

»1.5 
31.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

45 
29 

42 
22 

23 
12 

26 
8 

37 
10 

45 
29 

42 
24 

63 
42 

67 

47 

59 

45 

60 
38 

38 
27 

36 
22 

35 
31 

36 
23 

38 

14 

48 
21 

55 

36 

44 
18 

32 

16 

28 
22 

32 

19 

32 

13 

32 

13 

28 

19 

29 
18 

28 
12 

26 
8 

48 
IS 

34 
22 

33 

14 

39,4 
22.2 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

45 
26 

46 
26 

28 
15 

28 

10 

38 

8 

45 
33 

44 
23 

62 
23 

66 
39 

57 
41 

59 

45 

49 
29 

38 
22 

39 
21 

38 

29 

40 
15 

49 
25 

55 

47 
28 

36 
19 

33 

25 

34 

10 

31 

6 

32 
19 

35 
19 

36 
21 

30 
6 

31 

0 

50 
18 

41 
28 

37 
15 

41.9 
22.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

46 
35 

48 
27 

29 
18 

28 
16 

41 
20 

46 
35 

47 
28 

57 
46 

58 

47 

53 

47 

58 
45 

46 
32 

41 
27 

40 
34 

39 
32 

42 
23 

49 
34 

51 
45 

47 
26 

36 
21 

34 
32 

36 

25 

33 
24 

34 
22 

38 
22 

33 
24 

32 
20 

29 
21 

50 
20 

39 

30 

35 

22 

41.8 
29.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
31 

43 
22 

27 

15 

29 
12 

38 
14 

46 
27 

47 
25 

64 
43 

65 
42 

59 

46 

62 
36 

40 
26 

40 
26 

37 
33 

38 
24 

41 

20 

51 
29 

57 
36 

40 
22 

34 
19 

31 
25 

34 
21 

32 
12 

35 

13 

35 

21 

31 
22 

29 
16 

27 
12 

47 
21 

36 
26 

33 

18 

41.1 
24.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURQ  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURr 

WATERBURr  1  NNE 

WEST  BURKE 

•     •     • 
WESTERN  02 

BENNINOTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 

»     •     » 
SOUTHEASTERN       03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  EN&LANO 
DECEMBER   1966 


Dar  Of  Month 


37 
17 


40   43 
31   23 


37   38 
30   21 


36   33 

27   12 


37   37 
32   16 


36   23 
22   7 


37   36 
30   17 


36   27 
23    5 


35   20 
16  e 


36   24 
17   5 


17   U 
-3-4 


21   21 

■3-2 


17   17 
3    3 


15   17 
-5-5 


12   27 
-7-3 


16   29 
•3-1 


29   31 

-  7   16 


15   2$ 
0   0 


34   33   20 


34   40   60 


35   35 

29   17 


42 
27 


20   26 
5    2 


22   28 

■  5    0 


20   25 
4-2 


18   30 
5-2 


17   23 

•  4    2 


15   18 
•  6-6 


32 

40 
32 

46 
29 


63   54 
38   21 


57   47 
42   20 


32   33 

13   13 


27   30 
10   12 


37   34 
20   31 


22  32 

3  6 

15  31 

-3  5 

19  30 

-  1  7 

23  39 


22   36 

-  1    4 


56   64 
38   47 


43   56   61 
32   42   53 


23   25   33 

7    5    6 


60   35 

34   20 


68   59 
39   17 


58 
25 

26 
11 

30 
9 

32 
23 

59 

29 

31 

17 

30 

8 

35 

23 

50 
18 

21 
3 

24 
6 

27 
18 

58 
23 

24 
12 

32 
11 

35 

25 

60 
26 

30 
14 

26 

12 

30 
24 

58 
31 

32 

18 

31 
9 

36 
29 

57 
39 

51 
20 

33 
12 

30 
13 

56   41 
34   19 


61   65 
36   42 


57   63 
25   42 


42   54 
28   40 


39   35   45 

22   29   34 


58   60 
46   32 


29   33 

10   21 


27   30 
10   22 


66   61   36 


14   27   35 


11 
-  6 


20   21 
-  2    1 


32   45   52 

17   30   36 


60   29 
28   20 


60 
43 


34   28 
26   16 


34   28 
27   14 


34   30 
25   17 


34   32 
28   19 


34   32 
29   22 


33   30 
25   17 


34   42 
13   28 


33   48 

19   29 


45   44 
30   16 


42   46 
23   38 


26   29 
17   21 


41   43 
32   13 


34   37 
26   18 


41   46 
30   35 


37   46 
10   34 


39   45 
26   35 


40   46 
20   20 


29   41 
8   25 


40   15   35 
4-2    4 


45   20   25 


54   23   29 


16   25 
3   7 


24   29 
-  1    9 


37   31   34 
18   18   27 


31   35   35 

10   25   18 


35   32   37 

16   17   24 


28   30   32 
12   13   20 


38   32   36 
19   19   28 


35   43 
11   32 


34   43 
15   34 


32   36 
12   31 


38   45 
7   34 


37   44 
10   34 


36   41 
15   35 


24   27 
0   18 


19   22 
6   14 


25   28 

3   19 


24   29 
3   15 


19   25 
2   15 


15   23 

-4    0 


21   19 
13-2 


22   26 
I  -11 


22   25 
12    0 


20   22 
15-7 


25   40   20   25 


29   26 

20   15 


29   26 

10   12 


32   30 
11   14 


35   33   41 

8   11   26 


30   40   49 
2   22   23 


34   37   44 
7   12   25 


25   32   40 
-  1    9   28 


35   34   43 
8   12   23 


30   32   43 
4   12   25 


25   28 
8    5 


49   25 

15   10 


27   25 

21   16 


24   21 

21    4 


6   10 
-10  -22 


21   20 
11  -  1 


26   25 
11-6 


20   21 
12-3 


26   22   25 

20   10    6 


28   28 

20   14 


28   27   28 
23   19   13 


28   26 

20   10 


28   35   31 
18   12    9 


43   23   28 


47   26 
15   11 


42   20   20 


52   27 
18   10 


48   20 
10    5 


30   26 
18   14 


28   28 

19   21 


24   23 
17   15 


30   36 
19   11 


28   32 
16   17 


20   24 
-6   6 


15   27 
2   15 


18  20 
-6  0 

16  28 

0  9 

19  25 
6  12 

22  27 

0  4 

23  23 


23   27 
6   4 


29   28 
15  -14 


32   25 

20-2 


29   24 
18-7 


26   24 
9-3 


30   22 

10-7 


17   13 

■1-4 


22   20 

12   10 


28   29 
12-6 


30   27 
20-9 


28   26 

15    0 


20   21 
■10  -  6 


28   19 
17    0 


30   22 
12-8 


18 
-  2 


22   25   22 

17   16    I 


22   29   24 
12   13-8 


21   22   24 
12   13-8 


24   24   24 
13   16-4 


22   23   23 

10   16    7 


26   24   28 
11   16    0 


21   24   24  I  24 

13   15  -  9  I-  9 


29   26 

4  .  1 


30.3 
9.7 


32.3 

10.8 


33.7 
14.5 


31.1 
13.9 


29.5 
12.5 


32.2 
14.3 


24.6 
7.5 


30.2 
13.7 


26.9 
15.1 


32.9 
15.0 


32.5 

13.4 


31.9 
15.4 


32.4 
15.3 


28.6 
8.1 


29   25 

•  3  -10 


17   27   29 


28   26 

20-5 


32   25 

13    4 


30   31 
23-9 


24 
13 

20 
14 

23 

3 

24 
6 

23 
12 

20 
8 

14 
6 

17 
-  1 

19 
-  2 

20 
5 

25 
15 

24 
IS 

31 
-  3 

30 
-  5 

29 
-  3 

24 
9 

22 
15 

24 
-10 

24 
-  8 

20 
-  2 

30   23 
18  -  1 


35   34 
14  -  I 


32   27 
18  -12 


34.1 
17.3 


31.4 
15.4 


32.7 
17.5 


35.5 

17.0 


35.6 

18.8 


33.4 
18.5 


34.7 
16.2 


33,3 

14.9 


33.5 

16.9 


29.5 
12.6 


35.8 

16.3 


32.3 

12.9 


?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  raCHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM   ENGLAND 
DECEMBER      1966 


Day  of  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

It         *         n 

NORTHWEST           01 

NORFOLK  2  5W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

3.; 

4 

.5 

3 

.5 

3 

3 

T 
2 

2 

T 

5.S 

6 

.8 
6 

T 
9 

4 

4 

3 

3 

3.0 
6 

T 
6 

6 

T 
9 

12.9 
17 

.9 

16 

.6 
19 

.7 
19 

3.3 

17 

.8 
16 

T 
16 

WOODBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

.3 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

1.4 
2 

1.4 
3 

3 

2 

9.0 

7 

2.9 

10 

9 

9 

8 

T 
6 

5 

4 

•    •    * 

CENTRAL            02 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 

T 
T 

3.9 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

.8 
2 

1.2 

3 

3 

3 

3.9 

6 

4.0 
9 

9 

9 

9 

2.0 

9 

9 

9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.3 

2 

1.6 

I 

1 

T 

1.9 

2 

.1 

1 

1 

1 

3.9 

1 

.2 

4 

2 

2 

T 
2 

1.2 

3 

2 

2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.9 

4.0 
9 
.9 

4 
•  9 

4 

3 
.9 

2 
.3 

T 

4.0 

T 

.6 
9 

.4 

4 
.3 

3 
.2 

6.2 

3 

.2 

.7 

10 

1.9 

9 
1.7 

9 

1.7 

T 
8 

1.6 

1.8 

10 
1.7 

8 
2.1 

8 
1.7 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1.0 

I 

1 

1 

1 

T 

2.0 
2 

2 

1 

1 

4.0 

4 

T 
4 

4 

4 

1.0 
3 

2 

2 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

2.3 

2 

T 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

2.7 

3 

2 

2 

2.1 

4 

2.8 
6 

6 

6 

6 

2.0 

4 

4 

4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

; 

I 

; 

I 

; 

I 

- 

; 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

z 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

. 

T 

T 

T 

. 

T 

- 

• 

. 

- 

- 

• 

- 

3.0 

- 

. 

. 

- 

- 

• 

3.0 

T 

- 

- 

9.C 

- 

T 

- 

1.9 

- 

- 

•    •    • 

COASTAL            03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

3.2 

T 
1 

T 

T 

.7 

1.4 
2 
.3 

1 

T 

6.9 

T 

.9 

8 
1.3 

7 
1.3 

6 
.9 

.2 
9 

.9 

.7 

4 

l.l 

1 

T 
1 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.9 

T 

.7 

1 

1 

1 

3.9 
3 

1.9 
2 

1 

1 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

T 

T 

2.8 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

.9 

1.3 

2 

.1 

1 

1 

9.4 

1 

1.7 

7 
1.0 

6 
.8 

9 

.6 

T 

4 
.9 

.7 

1 

T 

T 
T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.9 
3 

3 

2 

.7 
3 

9.0 

7 

6 

6 

1.0 

3 

3 

3 

MAINE 

ft    It    It 

NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

■  9 

. 

. 

. 

,7 

T 

.4 

. 

. 

- 

T 

T 

• 

T 

. 

.9 

- 

T 

T 

.3 

.3 

1.3 

- 

6.0 

2.7 

- 

.2 

.8 

9.0 
14 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.3 

1>8 

2 
.1 

2 
.1 

1 

T 
1 

I.* 
2 
.1 

1.0 

2 

.1 

3 

.2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

.8 

.8 

1 

1.2 
1 

1 

.2 

1 

T 
1 

.8 
1 

1.9 
3 

.2 

3 
.2 

3.4 

4 
.4 

1.1 
8 
.8 

T 

8 
.8 

.6 

8 
.8 

8.6 
8 
.8 

.3 

17 
1.6 

17 
1.9 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

2.1 

3 

1.1 

4 

2 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

.9 

T 

T 

T 

T 

T 

3.1 
3 

T 
2 

7.7 
10 

2.4 

11 

T 
11 

.8 
11 

7.1 
18 

1.0 
18 

16 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

•  2 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

.9 

2 

2 

1 

.2 

1.6 

2 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

6.1 
8 

T 
8 

T 
7 

T 
7 

11.3 
16 

T 
19 

14 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

2 

2 

2 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

2.9 

.1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

t' 

2.C 

T 

1.2 
2 

T 
2 

9.2 

9 

1.0 

7 

T 
7 

1.0 
8 

10.0 
8 

T 
17 

17 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  3 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

9.0 
5 

4.0 

9 

T 

T 

1.0 

*• 

10.0 

T 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1 

1.0 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

T 
1 

T 
1 

1.0 
t 

8.C 

6 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

8.0 
10 

T 
18 

16 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

1.0 

. 

_ 

. 

2.0 

_ 

.5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1.0 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

4.G 

9.0 

2.0 

.9 

l.C 

12.0 

20 

SOUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

I 

1 

1.0 
2 

2 

T 
1 

T 
1 

T 

.9 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 
1 

l.O 
2 

2 

4.C 
6 

9.9 

11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

9.0 
20 

20 

ft    tt    ft 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

1.2 

1 

T 

T 

T 

4.0 

1 

4 

l.C 
3 

4 

3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.6 

T 

4.1 

4 

T 
6 

9 

T 
9 

9.7 

t 

T 
8 

T 
7 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

1 

2 

2 

2 

1.7 

T 
3 

1 

1.0 

1 

,7 

1 

1 

T 

T 

T 

1.8 

9.1 

2 

T 
4 

T 
4 

T 

4 

4.9 
• 

« 

6 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

6.0 
6 

6 

! 

T 
4 

2 

2 

2 

T 

!    2 

2 

2 

4.C 
t 

6 

t 

e 

8.i 
IS 

14 

13 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

_ 

1.9 

_ 

. 

_ 

1.7 

, 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

1.5 

. 

. 

.7 

. 

. 

. 

- 

! 

- 

- 

7.2 

- 

- 

- 

8.< 

- 

- 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

2 

2 

2 

T 
3 

3 

1 

T 

1.2 

1 

l.C 

1 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.0 

2.C 

! 

T 
9 

T 

4 

.3 

4 

2.C 
• 

e 

6 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN.ON  GNO 

.8 

T 

2.8 

T 

T 

i 

l.C 

6.! 

10.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


MAINE 

•    «    ft 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDOE 

WEST  OTIS 

*   «   ft 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BEDFORD 

BLUE  HILL  WB 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

MILFORO 

READING 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
EAST  WAREHAH 
FALL  RIVER 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PROVINCETOWN  I  N 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T        T 

T 


2{   3.4 

T 


2.1 
2 


2.0 

3 


2 
1.3 


2.0 
1 

.6 


T 
1.9 


2.2 
3 


«.0 
5 


2.5 
2 


3.0 
3        3 


>1    1.2 

T  1 


T 
T 

11.9 


2.0 

13 


e.o 


7.0 
U 

11.8 


T      2.5 
10      11 


2.5 

12 


3.0 

10 


3.0 
13 


1.1 
3 


3.9 

2 


4.6 
5 

2.0 
6 

2.6 

7 

5.5 


2.2 

6 


2.1 

5 


T 
.1 


6.0 


2.0 


3.2 
3 


2 

4.5 


3.0 
3 

1.5 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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3.1 
6 

4.5 


5.1 
7 
.5 


1.7 
5 

1.4 


1.7 

4 

T 


2.3 

7 


T 

5 

2.0 


1.5 
5 

1.1 


2 

1.0 


1.2 
3 


1.0 

T 


3.0 
3 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1966 


NEW  HAMPSHIRE 

»    •    # 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

•   •   • 
SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

HILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
»   •    • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND| 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


Day  of  montH 


9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20      21      22     23     24     25     26      27 


3>0 
3l 


:      5 

2         1 


6|        « 
3 


3         2 


T 


13.6 
lA 

7.0 

7 

7.0 

7 

IS.l 
22 


1      T 


10. C 
12 


19.0 
21 


5.5 

12 


6.0 
I* 


«.5 
28 


4.0 
14 


1.5 
28 


.5 

20 


2.5 
21 


7.0 
13      12 


2.2 
11 


10.0 
19 


11 
1.7 


4.0 
17 


4.2 
8 
.8 


2.3 

41        4        6 


5.0 
12 


5.5 

13 


8.01     T 
11      11 


7.5 
15 


4.7 
10 


1.7 
12 


5.4 
12      14 

3.4 

8 

3.0 

7 

2.5 


1.9 
5 

11 
13 
14 
9 
11 
13 


4.0 
12 


3.5 

12 


2.0 
13 


3.0 
14 


9.5 

14 


T 
3|       3 

T 

4 
.9 

2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   288    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM  ENGLANU 
DECEMBER   19*6 


Station 

Da? 

oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

1 

•   •    • 

NORTHEASTERN        01 

SLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

. 

8.0 

T 

. 

. 

2.0 

. 

. 

. 

_ 

_ 

T 

. 

^ 

. 

T 

6.0 

5.0 

3.0 

6.5 

.5 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

1.6 

2 

T 
2 

•| 

2 

.2 
2 

T 
1 

I 

1.0 

1 

1.0 

2 

2 

2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

10.4 
10 

.8 

11 

T 
10 

T 
9 

2.5 
11 

6.2 

17 

T 
14 

NONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

1.0 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

5.0 
5 

7.0 
10 

T 
10 

T 
10 

10 

8.0 
13 

T 
14 

T 
14 

NEHPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 
4 

.7 

4 

.1 

4 

.3 
3 

.2 

3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.9 

1 

T 
1 

T 

T 

.6 

1 

T 
1 

4.2 

5 

6.4 
10 

.5 

10 

.3 

10 

.1 
10 

9.6 
16 

2.0 
18 

T 
17 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 

3 

3 

2 

T 
2 

I 

1 

1.6 

I 

1.3 
2 

2 

1 

14.7 

15 

1.0 
15 

15 

15 

4.C 
17 

3.0 
IS 

18 

SAINT  J0HNS8URY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.S 

* 

l.O 
3 

3 

.S 

3 

3 

2 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
T 

10.0 
10 

T 
9 

7 

7 

10.0 
16 

1.0 
15 

14 

•    «    » 

t*ESTERN            02 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4.2 

4.8 
6 

.4 

T 

6 
.3 

J 

.2 
3 
.3 

.3 
3 

.2 

I 

T 

T 

T 

.S 

T 

T 
T 

T 
T 

2.2 

T 

T 
1 

4.3 
1 

10.6 

U 

1.1 

.3 

13 
1.3 

.9 

10 

1.5 

T 

10 

1.2 

7.8 

10 

1.2 

.1 

14 

1.9 

T 

13 
1.9 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

. 

. 

; 

; 

, 

; 

; 

I 

; 

. 

; 

; 

2 

-_ 

- 

; 

; 

; 

- 

- 

- 

I 

; 

- 

; 

; 

- 

- 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2.0 
2 

2 

15.0 
14 

11 

10 

9 

'I? 

12 

12 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

16.0 
16 

16 

T 
16 

16 

8.0 
24 

24 

24 

SOUTHEASTERN        03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

T 

.7 
1 

T 
1 

1 

I 

T 

4.7 
5 

4 

4 

2 

1 

1 

T 
1 

1.4 
2 

T 
2 

T 
2 

2.0 

4 

10.2 
12 

1.0 
11 

10 

9 

8.8 
17 

15 

15 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

4.0 

4 

T 
3 

T 
3 

2 

1.0 
3 

2 

2 

4.0 

4 

1.0 

4 

3 

3 

2 

T 

2.0 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

12.0 
12 

3.0 
15 

13 

T 
11 

5.0 
15 

5.0 
15 

15 

READ5B0R0  I  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

4.3 

4 

.3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

12.3 
12 

3.0 
15 

15 

15 

3.3 

18 

2.7 
21 

21 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

6.0 
6 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

.5 

3 

2 

2 

2 

10.0 
12 

.5 

12 

12 

12 

3.5 

13 

1.0 
12 

12 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Time 

Day  of  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KINSSTON,  R.  1. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
41 

42 
41 

41 
38 

38 
35 

35 
34 

36 
34 

37 
35 

41 
37 

43 
41 

45 
43 

47 
45 

45 
41 

41 
37 

40 
39 

40 
38 

38 
35 

38 
36 

40 
36 

38 
34 

36 
35 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
34 

35 
35 

35 
33 

34 
33 

33 
32 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

38.4 
35.4 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

45 
44 

44 
43 

43 
40 

40 
38 

38 
36 

36 
34 

37 

35 

41 
37 

♦3 
41 

45 
43 

47 
45 

45 

43 

43 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
37 

38 
37 

40 
38 

39 

38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

36 

36 
35 

35 
35 

35 

34 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

33 

33 

36.9 
37.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

45 

44 

44 
43 

43 

41 

41 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

41 

39 

43 
41 

44 
43 

44 
43 

43 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

36 

36 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

38.9 
38.1 

24  INCHES 

5  PM 

48 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

43.2 

MNGSTON,    R.    I. 


SLOPE   OF  GROUND,      LEVEL.      SOILTYPEi      BRIOGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND  COVER.      KENTUCItv    BniFrpAcc      ^,  ,»„..„   , 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Temperature 


CONNECTICUT 

*    »    « 
JUNE  1966 
MIDDLETOWN  4  W 
*    *     » 
JULY  1966 

COVENTRY 

NORWICH  PUB  UTIL  PUT 
«     »     » 

SEPTEMBER  1966 


MAINE 

»     »     » 
JUNE  1966 

EA5TP0RT 

•    •    » 
AUGUST  1966 


»     »     • 
OCTOBER  1966 
HOULTON 

•    »    » 
NOVEMBER  1966 


VERMONT 

«    «    » 


JUNE  1966 

BRISTOL 


B3.9 
86.0 


58, 9M 


66.7 


68.2 

72. 5M 


46.0 


52.9    65.5 


27*   236 


No.  of  Days 


582 


Precipitation 


'..30 
2.86 


-2.61 


.40 


1.51 
1.17 


3.00 


.62 


.45 


.0  0 


\ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 


Day  of  Month 


12        3        4        5 


CONNECTICUT 


AUGUST  1966 
MANCHESTER 

SEPTEMBER  196 


JUNE  1966 

EASTPORT 

AUGUST  1966 

MOULTON 

OCTOBER  1966 
HOULTON 

NOVEMBER  1966 
BRUNSWICK 


MASSACHUSETTS 


JUNE  1966 

6EECMW00D 

FRANKLIN 
GARDNER 
MARDWICK 
MANSFIELD 

NEWBURVPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

AUGUST  1966 
JEFFERSON  *  S 


JUNE  1966 
BRISTOL 


7    \    e    \    9       IQ  I  U  p  12"  13   H   15   16   17   18   19  I  20  |  21  |  22 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


59   .<tO   ,87 


.09  1,25 

•32  1,45   .01 


1.52        .04   .41 


5.69       U69  2.05 


05   ,10   .62   .07 


T     ,65   .3C 


•16   ,07   ,0f 


1.78 
2.20 
1.84 


•92        T     .26 


•01   .13   ,42 


.01   .27   ,12 
.05   .53   .06 


.01  1.42   ,12 


.01   .20   ,01 


10        T     .11   ,71 


01   T     ,09   .01   .16   ,0<,  1,07   ,10 


,06   ,12   ,01 


•06   ,07   T 


,02   ,08   T 


11   T     ,48   .01 


•10   T     ,08   ,42   ,72 


.24 

.09 

13 

.13 
.01 
.22 

17 

.09 

,0t> 

.05   .02   .30 


.35  1.69      I   T     .17   T 


.03        T 


.09        ,05 


See  Releience  Notes  Following  Station  index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
JUNE  1966 

MIDOLETOWN  4  W 

JULY  1966 

COVENTRY 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
»    ♦    • 

SEPTEMBER  1956 


COVENTRY 

• 

* 

MAINE 

• 

* 

JUNE  1966 

EASTPORT 

* 

« 

AUGUST 

1966 

HOULTON 

» 

* 

OCTOBER 

1966 

HOULTON 

NOVEMBER  1966 


JUNE  1966 

BRISTOL 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Day  Ot  Month 


67   62   69 
46   41   42 


86   96  100 


59   63   62 


95   86   85 
59   50   55 


90   89   82 


61 

62 

76 

42 

39 

43 

B2 

79 

75 

53 

59 

55 

57 

56 

58 

45 

40 

37 

54 

58 

59 

46 

51 

47 

63 

67 

77 

36 

35 

43 

89   85 
52   44 


69   70   77   76   72   74 
54   53   53   41   45   44 


64   79   67 
43   47   49 


76   79 
56   59 


75 

66 

54 

47 

79 

76 

53 

47 

59 

55 

50 

40 

47 

41 

30 

32 

81 

84 

56 

59 

10   11   12 


48   48   52 
30   30   45 


79   61   62 
59   44   43 


83   85   B7 


IS 


53 

42 


74   80   77 
61   61   65 


56   62   50 

47   44   37 


63   65   74 
49   43   39 


IE 


17 


68   78 
42   58 


40   45   46 


es    92 

57  51 


63   56   61 


84 
58 


29   31   38 


75   67   65 
46   47   43 


73   75   Tgj  74   69   80   62   78   73 
50   48   50;  59   59   67   62   52   49 


S8 
28 


42   40   42!  40   50   42 
27   24   25!  21   36   36 


83   85   76 
49   58   56 


66   74   77 
56   48   46 


76   76   59 
47   48   48 


44   52   58 


46   43   40 
26   20   19 


84 
55 


54   58   62 


76   84   84 
46   47   46 


72   71   66 


73   68 
47   48 


46   49   47 
20   20   21 


79   86   86 
44   56   65 


58   63   62 
31   27   27 


70   59 
54   57 


49   SI 
41   46 


85 
61 


73   81   76 
67   46   50 


77   87   77   84 
66   61   60 


36   50   49 


79   69   75 
47   51   50 


67   72   80 

47   40   54 


77.9 
55.5 


83.9 
52.4 


86.0 
56.9 


70.7 
43.8 


SO  51  4S 
46   44   3S 


75.0 
53.8 


53   54   39   39l  55.1 
41   39   25   IBi  36.9 


48.0 
3S.7 


78.1 
52.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

M 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

3U 

31 

CONNECTICUT 

«    «    *> 
JULY  1966 

COVENTRY 

EVAP 
MIND 

.26 
52 

.24 

43 

.26 

36 

.29 

45 

.21 
56 

.31 

56 

.14 
80 

.21 
56 

.28 
40 

.27 

37 

.04 
102 

.41 

47 

.28 
36 

.27 
57 

.25 

42 

.26 
38 

.21 

68 

.29 
21 

.25 

8C 

.08 
97 

.26 

62 

.26 

37 

.23 

34 

.23 
41 

.25 

48 

.27 

48 

.23 
32 

.22 
52 

.02 
27 

.36 

62 

.IC 
38 

7.34 
1592 

SEPTEMBER  1966 
COVENTRY 

EVAP 

MINE 

.20 

.13 

.22 

.11 

- 

.1! 

.20 

.13 

.12 

.05 

.17 

.21 

.13 

.11 

.05 

.03 

.2! 

.IC 

.U 

.1! 

.o; 

.0! 

.06 

.16 

.09 

.11 

.11 

.06 

.01 

.04 

3.64B 

See  Reference  Nolea  Follovrlng  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY     5 


SECTICOT 


dARi^HAMSTED 
' BLOOmFIELD 
•BSIPGEPORT    Wl 

BROOKLYN 


COLCHESTER 
COLLINSvrLl 

COVENTRY 


0961 
0973 
1093 

14S8  02 
1499  02 
1536  02 


LAKE  ReSERVOrR 


I JEwErr  CITY 

LAKE    ICONOMOC 

I HANCMESTER 


'  «OOOUS  RESeR' 
MOUNT  CARMEL 
.  NEW    HAVEN    MS 


P4UCHAUG    FOflfS 


MEN  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 


03 

NEW    LONDON 

)2 

HARTFORD 

)2 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW    LONDON 

)3 

NEW    LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

VILLE 

Y  RivEn 
0    POND 


•UTTLE  MEADOW  HESVI 
•FFORO  SPRINGS  2 
■AMFORO  5  N 


6131 

02 

66%% 

01 

6966 

7002 

07 

7157 

/373 

07 

r959 

7970 

0  31 

HAR 

TFOftD 

LIT 

:mfield 

NEl. 

HAVEN 

FAI 

"FIELD 

LONDON 

NEW 

LONDON 

NEW 

HAVEN 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

:hfielD 

FAI 

AFIELD 

HFIELD 

HAW 

FORD 

WEPAWAUG    RESERVOIR 
WESTQROOK 
WEST    HARTFORD 
WEST     THOMPSON    DAM 

9067    t 
9368    0 

2]  NEW    HAVEN 
h  MIDPLESex 
7,   MABTFORO 
2     WINDHAM 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

9508'  0 

Z\  HARTFORD 

WIGWAM    RESERVOIR 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759|  0 

ll  LITCHFIELD 
2    NEW    HAVEN 

GARDINER 
GREENVILI 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 


Mi  DDL 

E    0AM 

MlLLl 

lOCKE 

JOCKE 

MOOSEHEAO 

NEWCA 

SILE 

NEW    G 

LOUCE 

Old  t 

3WN    ft 

OOUOS 

OHONO 

ORO^O 

2 

SACO 

POWER 

ST    FRANCIS 
SANFORO    2    NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH    ANDOVER 
SOUTHWEST    HBR 

SPRlNGFI 

ELD 

SQUA    PAN 

^OAM 

ANDROSCOGGIN 
SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 


CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 


AROOSTOOK 


73  04 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  oa 

71  57 
73  29 

72  56 

73  28 

72  31 

72  17 

72  *6 

72  21 

73  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7? 

79 

'3 

OS 

72 

26 

54 

'2 

53 

73 

75 

77 

71 

51 

72 

^7 

38 

72 

1R 

33 

in 

15 

07 

^b 

67    39 
70    14 

70    12 


70 

1<i 

7n 

19 

00 

69 

11 

69 

07 

69 

07 

70 

32 

841^ 


OBSERVER 


ANsONIA  WATER  COMPANY 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEf 


DOnALI 
CONN, 
METROPOLT 
CONN.  LIG> 


iTHER  f 


POWER  CO, 
01  ST  COMM 
POWER  CO, 


ST,  PARK  +  FOREST  COMM, 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN, 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CC 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 


ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

beechwood 

belchertown 
birch  mill  dam 

BLUE  HILL  we 

'BOSTON  WB  AIRPOf 
BOYLSTON 
BRI06EWATER  M  C 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 


JEWET' 


TER  CO. 


NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 


0  NEIL 


U.S.  WEA 

ENG, 


FORD 


PEPPEREL 


EDWARD  C.  CHI 

NEW  HAvEN  WATER  COMPAQ' 
I  NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
I  CONN,  LIGHT  *  POWER  CO, 
I  OEPt.  PUBLIC  UTILITIES 
;  ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM, 

!  NEW  HAVEN  WATER  COMPAN" 
.  GREENWICH  WATER  COMPANY 
I  ROCKVILLE  WTR.  +  AOUE. 
I  CONN.  LIGHT  +  POWER  CO, 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPL' 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
I  BUR.  ENG.  WATERBURy 
I  WTR.  COMM.  NEW  BRIT. 

OUGH  SEWEP  COMM 

MFQRD  MUSEUM 


OF  CONN.  AGR.  OEP 


I   RADIO    STATIC 

I   NEW    HAVEN    WATER    COMPANy{ 

I   JAMES    RINTOUL 

WATER    BUREAU    HARTFORD      I 
I  U    S    CORPS    OF    ENGINEERS  1 


AIN 


R.  COMM,  NEW  I 
,TERBURY  WATER 
R,  COMM.  NEW  I 
S.  ELEANOR  Gil 


ATION  AGEr 
FORCE 


U  S  WEATHER  BUREAU 
GERARD  LAVERDIERE 
INTERNATL  LOGGING  CORP 
lAYMOND 


EA 

EAST 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 


HAVERHILL 
HEATH 
H  INGHAM 
HOLY OK E 

hoosac  tunnel 
hu6bardst0n 
hyannis  2   nne 


I4ILLIAH    f 


LEE 


ELMER 

SANGOR    HYDBO-ELEC.    CO 
MRS.    DOROTHY    S,    JONES 
MRS    BETTY    WING 
DENNIS    C.    PIKE 


MES  . 


SCHOFIELO 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRI 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  PHYLLIS  A.  HOWE 
MRS  VIRGINIA  ALDRICM 
IRS.  CATHERINE  HAMILTi 
FED.  AVIATION  AGENCY 
I'lLLlAi"!  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  C< 

IRVING  C.  MASON 
JNION  WATER  POWER  CO, 
:ENTRAL  MAINE  POWER  CO, 
KILLIAM  JORDAN 
CENNEBEC  RVR  P  * 
tlOt*    WATER  POWEI 


GREAT  NORTI 


,P£R  CC 


FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONIAGNE 
MRS.  ARLENE  COLE 

MAINE  FOREST  SERVICE 

fed.  aviation  agency 
arlo  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
PERLEY  P.  HARRIS 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 


RUMFORo  I 
CENTRAL  I 
THOMAS  R 


ALLS  POWER  CO, 
aiNE  POWER  CO 
MC  HUGH 


SERV 


IPSWK 


LITTLEVILLE  DA 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENOON 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  A 
'NEW  BEDFORD 

EwBuRYPORT 

EW  SALEM 
NOPTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

ELHAM 

EMBROKE 


PROVINCETOWN 
OUA98IN  INTAKI 
READING 
ROCHESTER 


SEGREGANSET 
SHELBURNE  FAI 
SOUThBRIDGE 
south  egremoi 
SOUTH  WELLFLI 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  I 
STERLING 
STERLING  3  Nt 
STOCKBRIDGE 

TAUNTON 
TULLY  Dam 
TURNERS  fall; 
WALPQLE 


WEST  MEOWAY 

WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  I 


HIRE 


.EHEM 


JNCT 


FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.» 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  ( 


RONALD  CROMAf 


BETI 

BLACKI 
BRADFORD 
BRISTOL 
CAMPTON 
CANNON  MOUN 
CENTER  MARBl 
CLAREMONT  Jl 

BROOK 
COLEBROOK  3  SSl 
CONCORD  W3  AIRl 
CONWAY  1  N 

NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 
EAST  OEERING 

ERfiOL 

EVERETT  DAM 


GILMANTON  2  E 
GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 

HILLseORO  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 
LEBANON  FAA  AIK 


COUNTY 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
HAMPDEN 
HAMPSHIRE 
SUFFO 
02 

SHJRE 
02  WORCESTER 
ODLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 
BRISTOL 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 


MIDDLESEX 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 
PLYMOUTH 
HAMPDEN 
BERKSHIRE 


ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 


PLY! 


STOL 
ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

WORCESTER 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

03  BRISTOL 
'2  WORCESTER 
02  FRANKLIN 

NORFOLK 
HAMPSHIR 


berk; 


HIRE 


NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


GRAFTON 
COOS 

MERRIMACK 
CARROLL 
COOS 
CHESHIRE 
STRAFFORD 
HILLSeOHO 
ROCKINGHAM 
I  COOS 

HILLSBORO 
COOS 
COOS 
CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 


42  13 

42  22 

42  21 

41  57 

42  03 
42  07 
M  40 
42  18 


42  39 
42  03 
42  05 

41  53 


41  38 

42  50 
42  26 

42  07 


71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72  07 

71  07 


72  59 
72  51 
71  09 


71  25 
71  25 
71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 


72  36 
72  58 
72  00 
70  16 


70  04 
70  56 

70  55 
72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70  49 

73  04 


OBSERVATION 
TIME  AND 
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70 

12 

72 

1" 

71 

ro 

55 

7f> 

/o 

52 

70 

30 

71 

07 

72 

05 

/i 

25 

71 

06 

72 

35 

OBSERVER 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST,  WTR,  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTfi. RESOURCES  COMK 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTfi.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-  ,  COAST  GUARD 

JD  W  PARRETT 

MASS. WTR. RESOURCES    COMW 

lETRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

IETRO.    OIST.    WTfi,    COMM. 


15 

09 

42 

56 

26 

.   C.   MERRON 
ORP^   OF   ENGR 
MARY    E.    DAVIS 
,£RfiT    EXP.    STAT 
'    8,    HOUGH 

Rd  c.  brigham 
public  works 

'.  0I<;T.  WTR.  COMM, 
WTR. RESOURCES  CO•^h 
COM*! 


MASS. WTR. RESOURCES  COMf 
MASS. WTR. RESOURCES  COMP- 
MASS. WTR. RESOURCES  COMC 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  COM!" 
F.  ROBERT  SKILLING 
HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  Jfl 
NYRO.  ELEC.  CO. 


CAPE  ■ 

MASS. WTR. RESOURCES  COMC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI- 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COM^ 
DANVERS  WATER  'VORKJ 

ES  COM* 


WEATHER  BUREAU 

ENGINEER 

RESOURCES  COM^ 
ST.  WTR.  COMM, 
OELWYN  K,  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI- 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
DIR,  HARVARD  FOREST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR, RESOURCES  COMf- 
ALFRED  CAvICCHl 
CAPE  *  VNyRO.  EUEC.  CO. 
METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 
R.  E,  LAUTZENHEISER 
lEw  BEDFORD  WATER  WORKS 


METRO. 


^£V.  I 


BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

DAvID  A.  HUNTER 

CAPE  COD  NATL  SEASHORE 

METRO,  DIST,  WTR.  C 

U.S.  ARMORY 

METRO.  DIST,  WTR.  COMM. 

NUNZIO  LAnCIANI 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

w,  MASS.  ELEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 

JOHN  HARSZY 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

INA  E.  LAMB 

MASS. WTR. RESOURCES  i 

HENRY  C.  TURNER.  JR 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS, WTR. RESOURCES  COMW 
MASS  WATER  RESOURCES  1 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTN, 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


james  page 

brown  paper  company 
frederick  w.  sre8ner 
corps  of  engineers 
ruth  s.  moore 
public  serv.  co.  n.h, 
erastus  Dole 
austin  macaulay 

LA    SALETTE    seminary 
JOHN    STOUGHTON 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ROBERT   w.    YOUNG 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
JOE    B.    DODGE 
GERTRUDE    E.    NASH 
DUBLIN    SCHOOL.     INC. 
UNIVERSITY    OF    N.H. 
RODNEY    L.    GILBERT 
BERNARD    0.    GAuThIER 


G.    E.    CAI 


SBELI 


U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
OWIGHT  A.  DANFORTh 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf- 
F.  J.  SOUTHMAVD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L,  UHLENBERG 
PHILLIP  K,  BROWN 
MR,  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H, 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.l 
MARK  A.  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BC 
DONALD  E.  CRANE 
POOR 


■ED.  AVIA 


ION  . 


CONTINUED 


NEW  HAMPSI 

LINCOLN 
MAC  OOWELL 
MANCHESTEfl 

lARLOW 

lASSABESIC 
MILAN  7  UN' 
MILFORO 
MOUNT  SUNAl 
MOUIHT  WASH 
NASHUA    2    Ni 


NEW    DURHAM     3     NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 

:r  eflooK  OAM 

PETERBOnO  2    S 
HHAM  NOTCH 
TSeURG  RESERVOIR 
MOUTH  1  £ 


SURftv  MOUNIl 
TAf WORTH  r 
WALPOLE  Z 


WINCHESTER 
wrNOHAH 
WOLFESORO 
WOODSTOCK 
YORK  PONO 


NEWPORT 
PROVIDENCE  I 
WOONSOCKEI 

VERMONT 


SLOOMFIELD 
BRISTOL 
BURLINGTON  I 
LINGTON  1 
CANAAN 


STATION  INDEX 


COUNTY 


:  GRAFTON 
HILLSeOfiO 
HILLSBORO 

CHESHIRE 
LSeORO 

LsaoRo 

■  MERRIMACK 
COOS 
HILLSBORO 

STRAFFORD 
SULLTVAN 
ROCKINGHAM 
CHESHIRE 

LSBORO 
COOS 
COOS 
;  GRAFTON 


8081  ( 
819*1  ( 
8^02  ( 


CHESHIRE 
fiOCKINGHAI 
■    CARROLL 


NEWPORT 

PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

KENT 

PROVIDENCE 


ESSEX 

AODISON 
■  CHITTENDEN 
;  CHITTENDEN 

ESSEX 
NOSOR 


71  11 

72  10 
71  09 


72  26 

71  53 

71  30 


41    10 

71    35 

41    53 

71    34 

41    29 

71    32 

OBSERVATION 

TIME  AND 
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EDWARD  M.  C 
U.  S.  CORPS 
PUBLIC  SERV 


OF  ENGINEE 


FISH  *  GAME  DEP 


GEORGE  S.  RICl 
DEPT.  PUBL IC  1 
EDNA  F.  POWER' 


E.  BAKEt 
A.  BIERV 
SROWN 


EILER 
MATCHER 


WEATHER  BUREAU 


P  OF  ENGINEERS 
LAND  POWER  CO. 
eOHNE 


(EFFERNAN 

If  VERMONT 

BUREAU 


■tlGHGATE    FA 

LLS 

IANCHESTER 

CENTER 

MANCHESTEO 

IC    INDOE    FA 

LL^ 

MIDDLESEX 

lONTPELlER 

MORRISVILLE 

MORRISVILLE 

MOUNT    MANSi 

I  ELD 

NEWPORT 

iORlH    OANV 

LUE 

-lOPTHFIELD 

^orth  mart 

NORTH    SPPI 

GFIEL 

SEARSeuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 


south  newbury 
townshEno  dam 

UNION    VILLAGE    DA 

VE 
WE 

PNON 

JTSFIELD    2    WSW 
RDS80R0 
TERBURV    1     NNE 
ST    BURKE 
ITIN&HAM    2    W 

WOODFORD 
WOODSTOCK    3    E 

COUNTY 


ORANGE 
RUTLAND 
ORANGE 


MNDHAM 


LIN 
CHITTENDEN 
BENNINGTON 
BENNINGTON 
WINOHAM 
CALEDONIA 

NGTON 
TON 


UASHIN 
-AMOIL 


WINDSOR 
WINDSOR 
BENNINGTON 
WINDSOR 

WINDSOR 

BENNINOTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

WINDHAM 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDHAM 

WINDSOR 

ORANGE 

WINOMAM 

WASHINGTON 

WIN 


MNGTO 


OBSERVATION 

TIME  AND 
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OBSERVER 


MRS.    EL 

ZABETH 

CENT.VT 

PUBLIC 

DAVID    H 

STUART 

OTIS    F. 

BRICKE 

MAUDE 
PAUL 
TOWN 

SMATTUCIC 
OOTSCHINDER 

NEW    E 
GREEN 
FED. 
WATER 

NGLANO  POWER  CO, 
MTN.    POWER    CORP. 

AVIATION  AGENCY 
♦    LIGHT    DEPT. 

HOWARD    N    TERRILL 

WCAX    BROADCASTING    CORP 

MISS    MARY     E.     BEATTIE 

MILTON    W.    DREW 

A&R.    RESEARCH    SERVICE 

RAYMOND    F,    BELDING 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RICHARD    6,    MOORE 

T.    F.    ROWLEE 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
RODNEY    L.    JOHNSON 
GEnnGE    L.    KIRK 
RAYMOND    C.    SWEENY 
FAIRBANKS    MUSEUM 
CENT.VT. PUBLIC    SERV.CO, 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
JAMES    TWITCHELL 


CORP 

S    OF    ENGINEERS 

;ngland  power  co. 

HFNB 

y   J.    PER" INS 

MRt,. 

EDITH    PLIMPTON 

RAD  I 

)    STATION    WOEV 

OILMAN   W.    FORD 

NEW 

ENGLAND    POWER    CO. 

MARGARET    MORGAN 

CENT 

.VT. PUBLIC    SERV.CO 

DRAINAGE  CODE: 


;-CONTOCOOK    T-HOUSATONIC    8-HUDSON    9-KENNEBEC 


MERRIMACK    U-PENOBSCOT  12-PRESUMPSCOT    13-SACO 


CORRECTIONS 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


W6ITSFIELD  2  1 
BRISTOL 


MONTHLY  TOTAL  3.27,  AMOUNT  ON  1ST  .55 
TOTAL  DEGREE  DAYS  20 


REFERENCE    NOTES 

Addition*!  Information  regmrdlng  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire  Ve^^onr^rnd" 
Maa.achusotts)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House.  Boston,  Masaachusetts  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologiat  for  Southern  New  England  {Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-B7  UniUrfllty 
ot  Connecticut.   Morrs,   Connecticut  06268.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground    table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion    table.      Daily  Temperature     table.      Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  oublished.  are  for  th«»  24  hrti.«  AnHin^  a.  tim^  nf  nh««^^»t(««       ' 


EVAPORATION  i 


sured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
efer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic( 


i  of  £ 


1  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Sno 


pack  may  result 
d"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


on  the  ground.     Samples  for  obtaining  r 
pparent  inconsistencies  in  the  record. 


elude  snow   and  sleet.     Entr 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "DaUy  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt       Mount  Washington,   New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.   Vermont,   not  used  in  computing  Di' 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  m 
♦      Amount  included  in  foUowing  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to 

i  than  10  days  record  is  mlssii 


■ages  for  the  State  or  Section, 


•  fastest  mile  data. 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R',  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  Ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  In  the  July  or  August 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

'-  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thi 


,s  delayed  data  in  the  December 


;  of  this  publication. 


I  shelter  located  on  the  roof  of  a 


ceived  too  late  to  be  included  in  this  I 


#       Thermometer: 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  c 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscri 
of  Docu 


20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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25,1 
29.0 


1.3 
1.4 

-  .5 

-  .1 


47. IM 
44.3 
47.8 
45,7 
48. T 

46.7M 

50.8M 

47.9 

46.2 

48.3 


45.6 
49. 8M 
45.4 


48. 7M 
49. 9H 
46.6 


50.6 
49.4 
49. OM 
49. 6H 
47.9 

52.4 
49. S 
50.0M 
46.3 
46.5 


46. 3K 

43.8 

48,2 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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T«bl«  l-Co&tuau*d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BtNTON  5  Sh 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  i    SS« 
fABTAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


SOUTHERN 

BLACKUATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  L  N 

DORhAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MA5SA8E5IC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
W0LFE8ORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE    ISLAND 


BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 


NORTHEASTERN 


6L00MFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 
MORRISVILLE    2 
tHOUNI    MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH    DANVILLE 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURY 
WATERBURY    I    NNE 
NEST   BURKE 

DIVISION 


BENNINGTON    2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET    I    S 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 


BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
READS80R0    I    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    3    E 

DIVISION 


February 

s 


22 

IM 

18 

5 

23 

5 

21 

7H 

20 

6 

20. 3M 
22.5 
21. S 


27. IM 

23.9 

22.1 


25.9 
28.7 
3D.S 
28.8 


13. 9M  ' 
15.2  . 
15.5 

16.1 
15.7 

Ik.l 
15.6 
9.0i 
13.5 
lA.l 


3*r 

7 

34 

6 

30 

5 

35 

1 

34 

3M 

6|   37.3 

37.8 

31  39.8 


19.1 
13. IH 
16.9 


15.5 

18.6 
19.6 

20.7 

16.4 

18.5 


7|  17.9 
21.5 
21.7 


16.5      -    2.6 


J1.7J 


22.0 

33.5 

20.6 

.6 

31.0 

20. A 

30.6 

15.8 

.A 

25.9 

23. A 

34.1 

17.3 

-  2. A 

30.0 

19.9 

.1 

30.9 

April 


May 


41.3 
41.5 
42.8 


29.7H         2.3 


49.3 
50.7 
50.0 


48,3    '  -    3.6 


50.6 
53.4 
50.8 
52.8 


July 


61.8 
63.3 
62.2 


63.3 
63.2 
66.8 
63.5 
65.1 

62.7 


66.2 
65.1 
2.3    66.7 


42.2 
43.7 

45.7  . 
44.4 

43.8  I  .    3.4 


37.9  I  .    3.0 


37.9 

40.9 

29. OH 

39.2      .    l.l 


65 

,9 

63 

.8 

65 

.2 

64 

,7 

63 

,8 

65 

I 

65 

8 

62 

2 

62 

5 

63 

2 

62 

6 

61 

6 

65 

9 

64 

2 

62 

7 

August 


65.6 
66.6 
65.3 

63.0 


64.2    I  -    1.5 


68.2 
67.3 
72.2 
67.1 
69.6 

67.5 
68. 8M 
69.3 
68.5 
70.0 


62,3 

67. 7M 
66.8 
63.8 
67.4 


0.2 
9.4H 


38.9  ,   .    2.1 


•    1.5 
■   2 


35.0  I   .    3.0 
41.8 

39.1  I  .    3.9 
39.6      -    2.5 


46.6 

-  6 

48.1 

•  4 

51.3 

50. 5> 

60.1 

48.2 

51.4 

39. 9K 

49.2 

-  4 

47.3 

n 

49.  2« 

51.8 

-  3. 

50.4 

46.0 

49.2   I  -    4.3 


71.2 
70.7 
66.0 


66.0 
70.9 
68.3 
65. 5M 


70.1 
70.9 
72.7 


61.4 
64.8 
53. in 


65.1 
63.4 
58,6 


63.9 

62.9 

kS.6  ,   •    4.2|   58.7 

64,7 

50.2  '  -   4.7|  62.8»<  -    1.0 

50.2  I   -    3.8    63.1 


65.9 
66.4 
69.6 
65.7 
67.21 

65. 9« 
O6.0 
67.8 
67.2 


65.9 
66.8 
b7.7 
65.4 


Saptember 

« 
I 

I 

a 

— — U 


53 
52 
53 

0 

1 

51 

I 

50 
52 

2M 

4 

I    57.0 

0    56.6 

57.8 


65.6 

68.6 
66,8 


66,9M    -    1,4 
67,3    i  - 


45.2 
44.5 
45,0 


60. 5M 

59.0 

63,0 


-  1,6 

-  3,2 

-  1,9 


50.8 
50.0 
53,6 


38.8 
36.4 
37.6 

37.8 

34. 9M 


2,4 
2,4 

1,8 


64,  9M 
65,4 


55,0 
54,9 
56.1 
55,3 


53.9   ,  -    3.5 


-  1 

-  2,9 


55, 4M   .   3,2 
55,8    '  ■    2.0 


39.1 
38.7 
41.5 
38.1 
41.7 

39.21 


22.8 
21,9 
21.7 


42.1 
41.9 
41.9 


42.0 
26.9 


44.7 
46,8 
45,5 


23.4 
27.5 
27. 4M 
24. 8M 

27,8 
27.3 


28.8 
26.2 

24.1 


30.8 
32.0 
35.4 
32.8 


39.4 
40.1 
34.4 


43.7 
42.4 
40,6 
41.3 
42.4 


40.7 
40.0 
39.9 
36.8 
41.3 

38.4 


21.0 

24.0 
23.0 
23.7 
23.9 
18.4 

22.2 


43. 9M 
43. 2H 
38. OH 


1.9 

43 

.8 

.5 

45 

,3 

44 

2 

1.6 

46 

6M 

46 

OH 

1.0 

45 

3 

45.5 
43.8 
43.5 
39,1 
45,6 


)  Notes  Following  Slatloo  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CENTRAL 

ANSONIA  1  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  ST, 


COLCHESTER 

COLLINSVlLLE 

COVENTRY 

OANBURY 
DAMSON  LAKE 


EA5TF0R0 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BHAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

ROUND  POND 
SAUOATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVH 

STAFFORD 

STAFFORD  SPRINGS  1 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  W6RY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WtST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL 

BRIDGEPORT  W6  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORTH    BRANFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
PUTNAM    LAKE 
STAMFORD    5    N 
WESTBROOK 


S«*  B»l«r«ii^  NotM  FoUowtng  SUUoa  Indax 
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T«bl*  2-CoDtiDu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN 

BINGHAM  taYHAN  QAH 
BRASSUA  DAM 
BR10G€mATER 
CARIBOU  MB  AIRPOHT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORI  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREE.NVILLE 

HAYNE5VILLE 

HOULTON  FAA  AP 

hOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
HILLINOCKET  FAA  Ap 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

PRE60UE  ISLE 
RIPUGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 
SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
8RIDGT0N  1  NNh 
CORINNA 

East  sangerville  s  se 

farmington 

gardiner 

grand  lake  stream 

HIRAM 
UEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OHONO 

RUMFOHD  I  SSE 

HUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 

WATtRVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNh 
WEST  ENFIELD 


WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 
bRUNS«ICK 

eastport 
ellsworth 

JONfcSeOHO 

MACMIAS 

NEWCASTLE 

Ntw    GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    wB    AIRPUHT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD    2    NNW 


Bm  SatoNBct  NolM  Following  SuOon  lad«a 
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Table  2-CoDtinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMhINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHIVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  «6  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HlLL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 
EAST  PEPPERELL 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK. 

HAVERHILL 
HOLY OK E 
HUBBARDSTON 
LAWkENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUAbBIN  INTAKE 
READING 
SHEL6URNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Srt 
SPRINGFIELD  ARMOKY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

WINCHENOON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOD 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEweURYPORT 
PEMtiROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 

WOODS  HOLE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Tabla  2-C<>alii>u*<l 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NtH  HAHPSHIRL 


NORTHERN 

SENTON  5  5M 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSM 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNM 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACtCWATER  0AM 

BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAHEHONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONMAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEEfiINO 

EPPING 
FIT2W1LLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  Z    E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOw 

MASSA6ESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNh 
NEWPORT 
NOHTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 
WALPOLE  2 

MINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  mB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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Tabl*  2-Contuiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


VERMONT 
NORTHEASTERN 


BETHEL  4  N 

BLOOKFIELO 

CANAAN 

CHEUSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILNAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 
ItMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 


WAITSFIELD  2  WSW 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


DIVISION 
WESTERN 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  I  SSE 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
MOODFDRD 
WOOOSTOCK  3  E 


2.54 
1.66- 
1.96 
2.17- 


1.91 

i.ei, 
i.a6k 


UAL 

3.17 
1.68 
;  3.37 
1.65 
2.2A 

1.80 


1.3A 
1.92 
1.93 


2.2Br    1 
3.0Si 
3.92h 
3.73f- 
1.651-    i.^a 


April 


1.22 
.93 
1.26 
1.05 
1.03 

.66 


1.97 
2.36 


•"h 


1.37 
l.OAW    2.73 
1.13k    3.28 


1.75 
1.83 
1.59 


1.62k    2.7. 

2.57[.    2.11 

.63^    2.6< 


3.58 

3.68; 

2.a3p 


.^  .1 


2.A9I- 

3.01 

3.88 

3.70 
A. 26 
2.69 
2.61 
2.A6 

3.62 


2.90U  . 
2.5A-  1. 
3,78h  . 
3.A6 

3.A2'^ 

3.64 


4,45 
2.05k    1.71 
3.22: 
3.49i 


3.25 
2.67 
3.67- 


2.45 
2.63 
3.22 


3.21 

1.42 
2.27f-    1.69 


luly 


August 


3.40-      .72 


1.26 

.25 
2.20 


6.17 
9.77 
4.47 
5.47 


1.06- 
3.64 
1.85- 
4.22- 


2.62 
2.06 


1.771-    1.77 


2.40 
2.63- 
2.67 
2.47. 


2.25-      .4 
2.04 
1.34 
1.37 

1.61 
5.80 

1.7<J.    1.4 
1.66 
1.6V    1.1 


2.37.    LOG 


3.291-      .40       1.96.    1.29 


.49 
.55 

1.33 


6.54      1.89 


2.ia 

3.34 
2.0^. 
l.Oti 


4.3S 
3.44 
4.5^ 

2.4' 


1.37 
.74 


1.781-    1.47 


2.34- 

2.3q- 

3.1l! 

2.96^-      .90 
2.40^      .75 


2.6G 
2.51 
2.69 
2.73 


2.46-    1.5* 
3.0^- 
4.11- 
3.33 


2.9^-    1.0' 
4.44, 
4.l2h      .5 

2.3^-    1.3 
3.03I-    1 


3.5: 
3.5 
2. 82 


35.59 

56.27 
33.77. 
30.63 


41.76 
35.03 

44,09         .94 
31.18-    4.ai 


41.71 
36.29 
37,04-   2.34 

l|      34.06-    3«3a 


34,16 

•  69l  26,5' 
38,4 
33,0 

45,2 
36,9 
45,01i 
30, 7q. 
32,2 


34, oa-    3. 41 


36,491-  4.19 
34,64-  8,50 
41,37^-10.62 

40, OU 
50,2^ 

44,14j-  4.10 
44,911-  9.«1 
45, 9U-   7.«0 


32,76.-10.41 
39.091 
45,23i-    6,36 


oe       3,17-      ,33       37,8 


averages    In   the   an 


al    Issue    Include   delayed   and 


corr*ct«d  data   and  may  differ   slightly   fr 


alues   published    in 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  In  1966  was  included  in  the  January,  February,  September, 
November  and  December  issues  of  this  publication. 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


CONNECTICUT 
1«66 


Statton 


CONNECTICUT 


BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  hILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Sw 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
NIGNAM  RESERVOIR 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

waterbury  radio  WBRY 
WEST  Thompson  dam 


BRIDGEPORT    WB   AP 

GROTON 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORWALK    GAS   PLANT 

STAMFORD    5    N 

WESTBROOK 


7-   3 
7-    3 

e-ll< 


7-    3 
7-    4 


2-    7 

2-20 
2-  7< 
2-20 


2-20 
2-  e 
2-  7 
2-  7 
2-20 


2-20 
2-20< 


2-20 
2-20 
2-    7 


2-20 
2-20 
2-20 
2-20< 
2-   7 


Last  spring  minimum  of 


16' or 
below 


3-28 
3-29 
3-28 


3-29 
3-28 


3-29 
3-29 

3-30 
3-28 
2-27 


3-28 
3-28 


3-29 
3-29 


2-21 
3-28 
2-21 
2-21 
3-28 

3-28 


20"  or 
below 


4-  1 
3-29 
4-13 
3-30 


3-30 
3-30 


3-29 
3-29 
4-  6 
3-29 
3-28 

3-28 
3-30 
3-29 
3-29 
3-28 

3-29 
3-29 
4-    1 


3-29 
3-28 
3-28 
3-28 
3-28 

3-30 


24°  or 
below 


4-14 
4-  1 
5-11 
4-   9 


3' 

4-13 
5-11 
4-  1 
3-29 

3-29 
4-18 
3-30 
4-  5 
3-30 

3-29 


3-29 

3-30 
3-29 
3-30 
3-30 


32"  oi 
below  below 


19      4-15    23 


5-11 
5-11 


5-U 
5-11 


5-11    26 

5-11 

5-11 

4-12 

4-12 

3-30 
5-11 
4-   9    27 
S-U    28 


4-17 
5-11 
5-    3 


4-    5 
4-15 

4-     1 


5-11 
5-12 
5-15 
5-11 


5-16 
5-14 


5-U 
5-14 
5-30 
5-11 
5-11 

5-11 
5-16 
5-10 
5-11 


5-11 
5-11 
4-18 
5-11 
5-11 


First  fall  minimum  of 


32' or 
below 


9-26 
30  10-30 
32  9-26 
27    10-13 


28°  or 
below 


10-22 
10-30 
10-21 
10-27 


9-27 
9.26 

9-12 
10-  7 
10.21 

10-27 
9-26 
10-27 
10-  7 
10-13 

10-30 
9-27 
9-26 


32     10.30    30 
31     10.27    32 

10.30 

10.18 

10-   7 


10-   7 


10-13 
10-13 
9-26 
10-27 
10-30 

10-31 
10-13 
10-31 
10-21 
10-27 

10-30 
10-13 
10-13 


11-20 
10-30 
10-30 
10-31 
10-31 


24    or 
below 


10.30 
10-30 
10.26 
10-30 


10-13    30    10-30    27    10-31    20 
10.11    32    10.27    28    10.31    19 


10.31 
10.27 
10.13 
10-31 
10.31 

10-31 
10.27 
10.31 
10.31 
10.31 

11-16 
10-31 
10-27 


12-  3 
10-31 
10.31 

10.31 
10.31 

10-31 


20°  or 
below 


10-30 
11-20 
10-31 
10-31 


10-31 
10-31 


10-31 
10-27 
10-27 
11-21 
11-21 


24 

11-21 

23 

10-31 

22 

11-21 

18 

10-31 

21 

11-24 

24 

12-  3 

18 

10-31 

23 

10-31 

12- 
12- 


16°  or 
below 


Number  of  dayi 
between  dates 


12- 
12- 
U- 

3 

3 

21 

10- 

31 

11-21 
12-  3 
11-20 
12-   3 


12-    3 
11.22 


11.22 
10.31 
10-31 
12-  3 
12-    3 

12-  3 
10-31 
12.  3 
12.  3 
11.24 


11.21 
10.31 


12. 
12- 


238  212 
249  236 
237  201 
215 


172  15o 
169  ISO 


139 
135 

105 
149 
163 

169 
133 
170 
149 


172 
136 
135 


172 
169 
195 
160 
149 


See  reference  notes  following      Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


MAINE 
1966 


Station 


BRAS5UA  DAM 
BRIDGEhATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAICE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALL5  UAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCt-ET 

millinocket  faa  ap 

oouossoc 
patten  i  s 
pre5que  isle 
rip0genu5  dam 
st  francis 

5qua  pan  0am 
telos  dam 
van  buren  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOM  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN&ERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 


WOODLAND 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD    2    NNW 


7-  h 
5-2* 
5-2'. 


7-  3. 
7-  3 
6-27 
5-25 
6-27. 

7-    * 


5-25. 
5-25 


7-13 

e-i? 

6-27 

8-20 
7-    3 


6-27 
7-  3 
7-    3 


Last  spring  minimtim  of 


16°  or 
below 


2-20 
2-20' 


2-20 

2-20* 

1-27 

2-20 

2-21 

2-21 

2-20 
2-21 
2-19 
2-20 
2-19 

2-2K 
2-20 


2-20 
2-20 


2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 
1-13 
2-20 
2-20 
2-20 


2-21 
2-20 
2-20 
2-21 
2-20 


2-20 
2-21 


3-30 

5-  e 


3-30 
3-30 
3-30 


4-27 
3-31 
5-  8 
3-30 
3-30 

*-28 
4-27 
4-27 
4-28 
5- 

5- 


3-29 
3-29 
3-29 
3-30 
3-30 

3-31 


3-30 
3-29 


20°  or 
below 


3-29 
3-29 
3-30 


3-29 
3-30 
3-29 
3-29 
3-30 

3-30 


3-29 
3-29 


3-30 
3-29 


5-   8 
5-   8 


5-  8 
5-    8 

4-27 
5-    8 

5-  8 
4-26 
5-  8 
5-  9 
5-    9 


24°  or 
below 


3-30 
3-30 
3-31 

4-  7 

5-  8    19 


3-31 


3-29 

3-30 
3-30 
3-30 
3-30 


5- 
5' 
3-30 
5-  3 
5-   8 

4-27 


3-30 
3-30 
3-30 
3-30 

3-30 
3-30 

3-29 
3-29 

3-30 

4-27 


5-12 

5-  8 
5-   8 

5-  9 
5-  8 
5-12 
5-  8 
5-    8 

5-12 
5-  8 
5-    8 


5-14 


4-27 
4-27 
4-27 
5-    8 


5-   8 

4-18 


28°  or 
below 


5-12 
5-12 
5-12 
5-12 


5. 
5-   8 


4-  7    22 

5-  3 


4-27 
4-16 


3-29 
5-    3 


4-27 
5-    3 


5-14 
5-  6 
5-12 
5-12 
6-11 

5-15 
5-14 


32°  or 
below 


First  fall  TninimnTn  of 


5-  3 
5-12 
5-14 

5-  9 
5-  8 
5-12 
5-14 
5-   5 

5- 

5-12 

5-12 

5 


5-15 
5-12 
5-  8 
5-12 
5-   9 

5-12 


5.12 
5-    3 

4-27 
5-   3 

5-    3 

4-27 
5 


6-12 
6-12 
5-13 
6-12 


5-15 
6-12 
6-12 
5-14 
5-12 


6-  I 
6-  1 
6-13 
5-12 
5-12    30 


6-12 

5-12 
5-31 
6-12 

6-12 
5-16 


32°  or 
below 


5-14 
5-31 


5-14 
5-14 
5-14 
5-12 
5-12 

6-12 
6-12 
5-14 
5-16 
5-14 

5-12 


5-11 
5-12 
5-14 

5-14 
5-12 
5- 

5- 
5- 


28°  or 
below 


9-19 

9-12 
9-    5 


9-12 
9-24 
9-20 
9.27 

9-2o 
9-27 
9.20 
9.25 
9.19 

8.29 
9.25 


10.30 
9.21 
9-27 
9-20 
9-20 

9-12 
9-21 

10-14 
9.26 

10.27 

9-27 
9-20 
9-20 
9-26 
9-21 

9-12 
9-21 
9-21 
9-21 
9-12 


10-30  29 
32 
10.22 
10-30 
9-27 


9-20 
10-25 


9-29 

9.20 
9-12 


9-20 
9-27 


10.25 

9.27 
10.29 
9.20 
9.27 
9.20 

9-12 
10-14 


10.30 
10.30 
10-30 
9-27 
9-21 


24°  or 
below 


9-20 

9-27 
30    10-27 
28 
30    10-30    28 


9-26 
10-26 


10-27 
9-16 


10-26 
10-14 
10-14 
10.25 
10-26 

9-20 
9-27 
10-26 
9-27 
9-27 


10-31 
10-31 
10.30 
10.31 


10.26 
10.26 
10.30 
9.20 


10.25 
10-14 
9.27 
10.26 
10.26 

10.25 
10.26 
10.25 
10.30 
10.31 

10. l* 
10.29 
10.26 
10.30 
9.20 

9.21 
10.26 


10.31 
10.31 
10-31 
10.31 
10.30 

10.26 
10-31 
10.31 
10.27 
10.31 

10.31 
10.26 
10-31 
10-30 
10-31 

10-26 
10.31 
10-31 
10-27 
9.27 


20°  or 
below 


10-31 
10.31 
10.30 
10-31 
10-27    28    10-31 


10-30 
10-30 

10-31 
10-13 

10-30 
10-31 
9-21 


10-31 
10-31 
10-31 
10-30 


10-31 
10.31 
10-30 
10-31 
10-31 

10-30 
10-31 
10-30 
11-16 
11-16 

10.30 
10.30 
10.31 
10.31 
10.27 

10.26 
10.31 


11.22 
11.16 
11-16 
10-31 
10-31 


16°  or 
below 


23  10-31 
10-31 
10-31 
10-31 
11-22 


10-31 
10-31 

12-  2 

10.30 

10.31 
11-16 
10-27 


10.31 
10.31 
11.16 
10.31 


11.16 
10.31 
10.31 
11-19 
11.16 

10.31 
10.31 
10.31 
11.21 
11.22 

11.14 
10.30 
10.31 
11.16 
10.31 


Number  of  days 
between  dates 


10-31    14 
11-16   14 


10.31  19 
10.31 
10-31 
10.31 

11.14 


10-26 
10-31 
11-16 
10-31 
10-31 


12-   3 

10-31 
10-31 
11.20 
19    10-31 


12.  2 
12.  2 
12.    3 

10.31 
11.20 

10-31 
10-31 
12-  3 
10-31 
12-   3 

11-20 
11-20 
11-20 
11-16 
11-22 

10-31 
10-31 
11-20 
10-31 
10-31 

11-15 


175 


234    167 
231    187 


84 
130 


176    166  137    127 

176    159  129 

138  123 

171  136 

171  155 


10-31    17 
11-16 


12-    3 
10-31 


12- 

3 

12- 

3 

12- 

3 

12- 

3 

12- 

3 

U- 

20 

12- 

3 

12- 

3 

11- 

21 

12- 

3 

12- 

4 

10- 

31 

85 
121 
131 


187    180 
187    175 


180 
138 

130 

134 
142 
168 
135 
178 

171 
155 
155 
170 
171 

128 
138 
171 
138 
141 


95 
103 
103 
131 
138 


131 
117 
99 

76 
132 


172 
13* 
13« 
129 
129 

123 
130 
153 
118 
172 

136 
129 
129 
137 
132 


101 
1^0 
126 
121 


175 
1*2 

164 
171 
136 

135 
167 

172 
136 

1*2 
172 
123 


See  reference  notes  following     Station  Index- 
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Tible  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


MASSACHUSETTS 
1966 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
UNISHTVILLE  DAM 

pittsfield  »a  airport 

SOUTH  E6REM0NT 
ST0CKBRID6E 
"EST  GRANVILLE 


AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRiMFItLO  DAM 

FITCHBUR6  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
MALPOLE 

WEST  MEDWAY 

»ESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH    WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS   HOLE 


7-    4 
7-   4 


6-24 

7-    3 
7-    3 


7-    3 
7-    3 


7-13 
7-    3 


7-    3 
7-    3 

7-12 
7-    3 


8-20. 
7-    3 


■15 


Last  spring  mmimum  of 


16°  or 
belov? 


2-20 

•  11  2-  8 
2-20' 
2-21' 
2-  8 
2-20 

2-21 
2-20 
2-20 
2-21 


2-20. 
2-20 
1-13 

2-    8. 

2-20 


2-20 
2-21. 


2-20 
2-20 
2-21 


2-21. 
2-20 
2-21 


3-29 
3-29 


3-26 
3-28 


3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-29 

3-29 
2-22 
3-29 
3-29 
3-29 

Z- 

2-23 

2-23 

2-23 

3-29 

3-29 
2-21 
3-29 
3-29 
3-29 


2-22 
2-22 


2-23 
3-17 
3-17 


3-29 
2-22 

2-22 
2-22 
2-22 


20°  or 
below 


3-29 
3-29 
3-29 

3-30 
3-30 

3-30 
3-30 


3-29 
3-30 
3-29 

-.-is 

3-29 

3-29 
3-29 
3-29 
3-30 
3-29 

3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-29 

3-29 
3-28 
3-29 
3-29 
3-29 

3-29 
3-30 
3-29 


3-29 
3-29 

3-28 
3-29 
3-30 
3-29 
3-28 

2-22 
3-29 

3-29 
3-29 

3-29 
3-29 
3-30 
3-29 
2-22 


24°  or 
below 


5-10 

4-  5 

5-  3 
5-    3 

1.-18 


1.-13 
5-  3 
3-29 


*-15 
4-    1 


4-15 
5-  3 
3-30 


3-30 

3-29 
3-29 
4-19 
3-29 
3-29 

3-29 
3-29 
3-29 
4-  7 
3-29 


28°  or 
below 


5-11 
5-11 
5-11 
5-12 
5-U 

5-11 
5-11 
5-10 


5-11 
5-11 
4-27 
5-14 
4-    1 


.11    28 

•  1    24 

•  13  27 
4-19  27 
5-    3    26 

4-    7 

4-13 

4-27 

28 
25 


5-    3 
4-27 


4-17 
4-17 

3-29 
4-19 
5-    3 


29 


3-29 
3-29 
3-30 
5-  3 
3-29 


32°  or 
below 


5-31 
5-11 
5-14 
5-15 
5-14 

5-31 
5-31 
5-11 


5-14 
5-16 
5-11 
5-16 
5-10 

5-14 


5-10 
5-16 
5-11    31 


5-10 
5-    3 

5-14 

5-14 
5-  3 
5-14 


5-16 
5-11 
5-11 


5-    3 

5-    3 

4-15 
5-11 
5-  3 
5-11 
4-2  3 


4-27 


4-29  29 
4-10  32 
5-  2  32 
5-11  32 
4-    I 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


9-25 
9-27 
lO-U 


9-16 
9-16 
9-27 
9-12 
10-30 

9-27 
10.30 
10-26 

9-27 

10-13 

10-13 
10-13 
10-13 
10-27 
9-27 

9-26 
10.30 
9-26 
9-27 
9-26 

9-26 
9.27 
10.29 


10-31 
9-26 


10.13 
10.27 


10-30 
9.27 


10.27 

10.31 
10.13 
10.13 
9.27 
10.30 

10.30 
10.30 
10-31 
9.27 
10.31 


28°  or 
below 


10-25 
10-  3 
10-21 
10-13 
10.26 


10-21  28 
10-21  27 
10-30  24 


9.27 
9.27 

10-21 
9-27 

10-30 

10-13 
10-31 
10-31 
10-13 
10-13 

10.31 
10.31 
10.31 
10.31 
10-13 

10-13 
10-31 
10-13 
10-13 
10-13 

10-13 
10-13 
10.30 


11.20 
9.27 


10.27 
10.31 


10.31 
10.27 
10-13 
10.31  19 
10-30  28 


24°  or 
below 


11-20 
10-27 
10-27 
10.27 
10.31 

11-16 
10.31 
10.31 
10.13 
12.    3 


10-31 
10-30 
10-31 
10-27 
10-30 

10-26 
10.31 
10.30 


10.31 
10.27 
10.30 
10.13 
11.16 


10.31 
10.31 

11.14 
10.27 
2b  10.31 


10.31 
10.31 
10.31 
10.31 
10.30 

10.31 
11-19 
10.31 
10-30 
10-31 

10-27 
10.26 
10.31 


10.31 
10.31 

11.20 
10.31 
10.13 
10.31 
10.31 

12.  3 
10-31 
10.31 
10.31 
10.31 

11-20 
12.  2 
12.  3 
10.27 
12.   3 


20"  or 
below 


10.31 
10.31 
10.31 
10.31 
10.31 

10.31 
10-31 
U-20 


10-31 
10-31 
10-31 
10-27 
12-    2 

10-31 
12-  3 
11-20 
10-31 
10-31 

11-21 
11-21 
12.  2 
12.  2 
10-30 

10-31 
12-  2 
10-31 
10-31 
10-31 

10-31 
10-31 


16°  or 
below 


11-23 

U-20 
11-20 


10-31 
12.    3 

12.    3 

10.31 
10-31 
10-31 
12-27 

12-  3 
10-31 
11-21 
10-31 
12-    3 

12-  3 
12.  3 
12.  4 
10-31 
12.  4 


11-21  14  238 
11.21  15  238 
12-3   6   - 


11.21 
10.31 
11-21 
10.31 
12.    3 

11.21 
12-  4 
12-  3 
11-20 
11-21 

12-  3 
12-  3 
12-  3 
12-  3 
10-31 


11-21 
11-21 
10-31 

10-31 
11.20 
12.   2 


12-  4 
10-31 

12-    3 

NONE 

12-  4 
12-  4 
10.31 
12-  3 
12-28 

12-  4 
11-21 
NONE 
12.  4 
12.    4 

12.  4 
NONE 
NONE 

11.21 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


119 
145 
136 
124 

136 

117 

119 
153 


125 
123 
139 
119 
173 


186 
169 
134 
155 

163 
163 
156 
177 
136 

135 
180 
135 
136 
135 

133 
139 
171 


216 

135 

163 
177 

198 
139 
147 
139 
187 

213 
155 
163 
136 
186 

184 
203 
182 
139 
213 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3 — Conttoued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEN   HAMPSHIRE 
1966 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 


BENTON  5  5W 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

6RAFT0N 

LANCASTER 

MOUNT    HASHINCiTON 

PINKHAM  NOTCH 


BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  hB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEER  INC 

EPPIN& 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPtE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WD  AIRPORT 


7-    3 
7-    3 


7-    3 
7-    3 


7-  3 
7-  3 
7-    3 


2-20 
2-20. 


1-27 
2-20 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


2-20 
1-13 
2-20 
1-26 
1-17 

2-20 

2-20 
2-20 
2-20 

2-20< 
2-20 
2-21 
2-20 
2-20 


2-  7 
2-21. 
1-13 

2-20 
2-20 


2-20 
2-20 
2-  9 
2-20 
2-20 


3-30 

3-30 

3- 

3-30 

3-29 

3-29 

3-29 
3-29 
3-29 

3-29 
3-29 

3-30 
3-29 
3-30 

3-29 
3-30 
3-29 
3-30 
3-29 

3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-30 


2-21 
3-29 


20°  or 
below 


5-10  le 

4-27    19 
5-    8    20 


5-13 
5-  a 


<.-  7 
3-29 
3-29 

3-29 
5-    3 

3-30 
3-30 
3-30 

3-29 
3-30 
5-  3 
5-    3 


3-29 
5-    3 

3-30 
3-30 
5-    3 


3-28 
3-29 
3-2B 
3-28 
3-29 


24°  or 
below 


5-11 
5-  7 
5-   8 


5-12 
5-12 


5-31 
5-   8 


5-  3 
5-11 
5-12 
5-    3 

5-  3 
5-   3 

5-  3 
5-  3 
5-    3 

3-30 
5-    5 

*-15 
5-    3 


5-   * 
5-    3 


5-11 
5-    3 


3-29 
3-29 
3-29 
3-30 
3-30 


5-12 
5-12 
5-12 


6-    1 
5.31 


6-11 
5-12 


5-  5 
5-1* 
5-11 
S.l". 


5-1 
5-13 
5-U 
5-11 


5-12 
5-  * 
5-  9 
5-13 

5-11 
5-  3 
5-1* 
5-12 
5-16 

5-1* 
5-1* 
5-11 
5-    3 

5-1* 


3-29 

*-15 
*-10 
3-30 


32°  or 
below 


5-31 
5-31 

5-1* 


6-12 
6-12 


6-11 
5-31 


5-31 
5-31 
5-16 
5-31 
5-16 

6-12 
5-16 
5-31 
5-1* 
5-1* 

5-12 
5-31 
5-1* 
5-1* 
5-13 

5-16 
5-12 
6-12 
5-31 
6-    I 

5-1* 
5-31 
5-16 
5-11 
5-31 


*-17 
5-11 
5-19 

*-17 
*-18 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


9-21 

9-12 
9-16 


9-17 
9-12 


9-21 
9-21 
9-2  6 
9-16 
9-26 


9-12 
9-12 
9-25 
9-26 
9.16 


10-13 
9.26 
9.27 
9.26 
9-27 

9-27 
10-  7 
9-12 
9.21 
9.27 

9-26 
9-12 
9-2  6 
9-21 
9-21 


10.31 
10-18 
9-19 
10-27 
10-27 


2B°or 
below 


9-21 
9-27 
10-13 


9-27 
9-12 


9-15 
9-28 


24°  or 
below 


10.26 
10-26 
10-30 


10-26 
9-27 


2*      9-15 
28    10.21 


9-27 
9-26 

10-13 
9-21 

10-13 

9-21 
9-26 

10-13 
10-13 
9-27 

10-30 
9-27 
10-13 
10-13 
10-26 

10-13 
10-13 
9-12 
9-27 
9-27 

9-27 
9-21 
10-13 
10-13 
9-21 


12-  2 
0-30 
10-  7 
10-31 
10-31 


20°  or 
below 


10-26 
10-31 
10-30 


10-27 
10-13 


10-13 
10-13 
9-27 
10-27 


10-13 
10-13 
10-26 
10-26    2* 
10-26   23 


10-30 
10-13 
10-31 
10-31 
10.30 

10.30 
10-31 
10-13 
10.26 
10.27 

10-13 
10-1* 
10.31 
10.30 
10-13 


12-  3 
10-31 
10-27 
12-  3 
10-31 


10-31 
10-31 
10-30 
10-27 
10.31 

10-31 
10-27 
10.31 
10.31 
10.31 


11-21 
10-26 
10-31 
10.31 
10-30   20 


16°  or  ^ 

below 


Number  of  days 
between  dates 


10-31 
10.31 
10-31 


10-31 
10-31 


16  16  10-  6  16  1*7 
15  10-21  15  10-21  15  205 


10-31  17 

10-31 

10-26 

10-31 

10-29 


186  172 
210  161 


10.31 
11.1* 
10.31 
10-31 
10-31 


12-  3 
10-31 
10-31 
12-  3 
11-21 


11-21 
10-31 
10-31 
10-31 
10-31 

10-31 
10-31 
10-31 
11-20 
10.31 

12.    3 

10.31 
U-22 
11-22 
11-20 

11-21 
10.31 
10.31 
10.31 


10.31 
U.l* 
10-31 
12-  3 
10.31 


NONE 
12-  3 
10-31 
12-  * 
12-    3 


U3 
10* 
125 


113 
113 
133 

108 
133 

92 
119 
117 
135 
125 


116 
136 
135 
137 

13* 
l*t 
92 
U) 
11* 

139 

10* 
133 
133 

113 


197 
160 
123 
193 
192 


See  reference  notes  following      Station  Index. 
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Tabls  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


VERMONT 
1966 


NORTHEASTERN 


BLOOMFIELO 
CHELSEA 

EN058URG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURy  1  NNE 
"EST  BURKE 


BENNIN6T0N  2  NNW 
BRISTOL 

SURLINtTON  KB  AIR 
CORNWALL 
DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
READ5B0R0    I    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    3    E 


93 

7- 

3 

98 

7- 

3 

98 

7- 

3 

97 

7- 

3 

9* 

7- 

h 

97 

7- 

3 

95 

7- 

3 

1-26 
1-U< 
1-26 

2-20 
1-26 

1-26 
2-20 


■  22      2-20 
■20 

■  18 
•30 


2-20 
1-26 


Last  spring  minimum  of 


IS"  or 
below 


16 
15 

15 

3-29 
3-29    13 
5 

3-30    16 
3-30    12 


15 
10 
3-29  10 
5-    <)    16 


20 'or 
below 


3-28 
96-70 


3-29 
3-29 


4-27 
3-31 
3-30 


4-  4 

5-  3 


3-29 

5-10 


3-26 
3-29 


5-    3 

3-30 
5-11 
3-29 


24°  or 
below 


5-12 
5-11 
5-10 
5-  3 
5-11 

5-10 
5-  8 
5-13 


28°  or 
below 


5-  4  23 
5-12  22 
5-10  24 
5-14    24 


5-    3 

5-11 
5-12 


4-  9 
5-11 

5-  3 
5-11 
5-    3 


5-14 
5-31 
5-14 
5-12 
5-14 


5-14 
5-14 


5-11 
5-12 

5-31 

5-U 
5-    7 


5-11 
5-31 
5-11 
5-31 
5-11 


32°  or 
below 


6-    2 

5-15 
5-31 

6-  1 
6-  2 
6-U 
6-  1 
6-    1 


6-    2    32 
6-    1    32 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


5-14 
5-10 


5-31 
5-14 


9-12 
9-12 


9-26 
9-26 
10-12 
9-16 
9-16 


28°  or 
below 


2        E 

a 


9-21 
9-21 


10-13 
10-13 


9-21 
10-13 


24°  or 
below 


2b    10-22 
■27 


-20    32    10-25 
-21    30    10-13 


9-21 
10-13 
10-13 
10-13 

9-12 


10-21 
10-21 
10-26 
10-21 
9-27 

10-21 
10-30 


10-13 
9-21 


9-27 
10-13 


-27    27 


10-30 
10-26 

10-13 
10-25 

10- 

10-30 

10-30 

10-13 
10-26 
10-22 
10.26 
9-21 


10-31 
10-31 
10-3U 
10-21 
10-26 

10-30 
11-14 


10-31 
10-13 
11.  6 
9-27 
10-31 

10-13 


20°  or 
below 


10-26 
10-26 

10-31 
10-31 

10-26 
10-26 
10-18 
10-30 
10-31 

10-31 
10-31 
10-27 
10-31 
10-25 


10-31 
10-31 
10-30 
10-31 
10-31 

10-31 
11-16 


10-31 
10-26 
11-14 
10-21 


16°  or 
below 


10-31 
10-31 

11-16 
10-31 

10-31 
10-31 
10-30 
11-14 
11-16 

10-31 
U-16 
10-30 
11.14 
10.27 


11-20 
11-21 
11-20 
11-14 
10-31 

11-20 
12-    3 


11-21 
10-31 
11-21 
10-31 
11-21 


15    10-31    15 
I 


Number  of  day8 
between  dates 


16  231 
16  215 

216 
216 
176 
229 
231 


215  205 
176  155 
229  187 
163  139 
237  216  181 


135 
108 


HI 
112 


HI 
107 
112 


151 
127 
106 

136 
169 


135 
108 
136 
105 
136 


See  relerence  notes  following      Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

Febniajy 

March 

Apnl 

May 

June 

July 

Auguat 

September 

October 

November 

December 

Armuol 

Station 

and 
Depth 

1 
1 

a 

1 

1 

s 
a 

1 

a 

1 

a 
1 

s 

0 

a 

1 

s 
a 

1 

a 
1 

1 

% 

a 
1 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

c 

< 

"C 

< 

< 

< 

<: 

< 

< 

— 

KINGSTON,  RHODE  ISLAND 

t*    INCHES 

32.7 

38/30 

31.5 

33/29 

36.0 

46/31 

42.3 

51/35 

54.2 

65/44 

65.8 

75/56 

71.9 

79/65 

69.6 

75/64 

63.4 

73/54 

52.7 

58/45 

46.2 

66/37 

37.4 

47/32 

50.3 

79/29 

e  INCHES 

32.9 

36/31 

31.5 

32/31 

35.7 

43/31 

42.7 

50/37 

53.4 

62/46 

65.8 

73/58 

72.9 

77/69 

71.4 

74/68 

65.3 

73/67 

64.1 

59/48 

47.2 

55/40 

38.3 

47/33 

50.9 

77/31 

12  INCHES 

33.1 

37/31 

31.6 

32/31 

34.8 

40/31 

41.3 

46/37 

51.8 

59/46 

62.7 

68/57 

70.0 

73/68 

68.7 

70/67 

63.6 

69/66 

53.7 

58/49 

47.0 

63/41 

38.5 

45/33 

49.7 

73/31 

24  INCHES 

34.2 

38/33 

32.5 

33/32 

35.7 

42/33 

42.5 

47/39 

51.9 

59/47 

64.0 

69/59 

69.6 

72/68 

69.0 

70/68 

65.7 

71/61 

56.8 

60/53 

- 

— /— 

43.2 

48/39 

- 

72/33 

KINGSTON,    R.     I. 


MflNTHiy    AVERAGES    (4    AND    8    INCHES)    ARE    OBTAINED   BY    TAKING    THE    AVERAGE    Of    DAILY    MAX    AND  MIN  VALUES,     12    AND    24    INCHES    BY    TAKING   THE 
aSeR^E    5f    s?SIlE    MR?  OBSERVATIONS    a¥   5    P.M.       SLOPE   OF   GROUND,       LEVEL.       SOIL    TYPE,      6RI DGEHAMPTON    SILT    LOAM.       GROUND   COVER, 
KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED  TO    2    INCHES.       INSTRUMENTATION, 
24-lNCH    DEPTH   -    STANDARD   SOIL    THERMOMETERS. 


-AND    8-INCH    DEPTH   -    THERMOCOUPLE    WITH    BENDIX-FRIEZ    RECORDER. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian, 

Feb. 

Mar. 

Apr 

May 

June 

July 

Aua. 

Sept 

OoL 

Not. 

Dm. 

Anntial 

CONNECTICUT 

.   •   ♦ 

NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

: 

; 

: 

3.79 
327 
67.7 
45.3 

4.75 
161 
87.0 
59.9 

6.03 
218 
90.5 
84.4 

4.74 
229 
87.2 
63.0 

2.55 
326 

73.0 
64.2 

1.58 
522 
57.9 
43.3 

'- 

: 

; 

... 

CENTRAL  02 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 

- 

; 

; 

- 

4.90 
2270 

6.42 
1430 

7.34 
1592 

5.80 
1233 

B  3,64 

e  2.91 

■ 

- 

- 

MAINE 

... 

NORTHERN  01 

CARIBOU  W6  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

\ 

! 

\ 

\ 

5.71 
3200 
69.2 
47.0 

B  6.07 
2467 
79.7 
57.2 

6.98 
2616 
82.5 
60.4 

B  4.53 

79.3 
59.3 

3.55 
2500 
69.7 
49.1 

I 

; 

; 

: 

... 

COASTAL  03 

NEW  GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

; 

\ 

\ 

B  6.46 

B  2060 

67.9 

46.8 

5.41 
1058 
84.5 
61.9 

I 

; 

; 

I 

; 

; 

1 

MASSACHUSETTS 

... 

COASTAL  03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

: 

I 

B  2.89 

B  1201 

58.0 

38.2 

4.33 
1313 
68.4 
46.6 

4.94 
799 
83.4 
58.0 

6.64 

839 

89.6 

62.2 

4,61 
702 
84.8 
61.9 

3.14 
747 
75.7 
52.2 

B  1.93 

921 

61.8 

40.7 

; 

I 

; 

NEW  HAMPSHIRE 

... 

SOUTHERN  02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

; 

'- 

: 

: 

6  5.83 
730 
80.0 
53.2 

B  7.07 
825 
84.1 
68.2 

B  6.07 
840 
81.5 
66.6 

B  3.83 

750 

69.1 

46.7 

B  2.48 

B   961 

56.9 

36.1 

; 

I 

; 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
DEP 
WIND 

: 

- 

- 

2.69 
822 

4.57 
.03 
1021 

5.09 

-   .14 

824 

6.51 
.50 
861 

5.68 
.64 
784 

3.54 
.15 
892 

8  2.14 

-   ,15 

791 

609 

I 

: 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

I 

- 

- 

- 

4.96 
3307 

B  6.27 
2326 

7.65 
2365 

5.05 
B  2259 

3.71 
B  2391 

B  2.44 
2270 

■■ 

- 

= 

VERMONT 

... 

WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

: 

: 

: 

e  4.40 

6  2012 

65.7 

46.3 

6.44 
1614 
81.7 
67.3 

7.34 
1642 
86.0 
61.7 

6.21 
1377 
81.8 
59.4 

3.29 

1457 
70.9 
49.6 

2.29 

1888 
66.4 
40.4 

\ 

z 

; 

STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSONIA  1  Nt 
BAKERSVlLLE 
BALTIC 
aA4KHAMSTE0 
6L00MF1CLD 
•BRIDGEPORT  WB  ftp 
BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
6uRlI\GT0N 
CANDLEWOOD  LAKF 

COCKAPONSET  RANGEI 
COLCHESTER  1  t 
COLLlNSVILLE  1  S 
COVEMTRY 


CREA' 


DAN6URY 

OAtiSOH    LAKE 

EA5TF0R0 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  uRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITV 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  h    W 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  W6  AIPPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  SRANFOHO 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVIL 


ROCK 


RIVER  DAM 


ROUND  I 

SALISBURY 

5AUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD 

STAFFORD  SPRINGS  2 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON  DAM 
TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  wSftY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
'WEST3R00K 

WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY 

MAINE 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

9RASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

8RID6T0N  1  NNW 

BRUNSWICK 


IRPORT 


ILLS  5  SE 


CARIBOU  W6  i 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT 
EAST  SANGERN, 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 
FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELI 
FORT  KENT 
GARDINER 
GRAND  LAKE  STI 
GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  Al 

HOULTON 

JACKMAN 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  0AM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MJLLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
*OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
*ORON0 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 


PORT 


flNO 


PORTLAI 
PRESOUe  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 


30RT 


ROCKI 


1 


RUMFORD  1 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  HBH  3  SSE 

SPRINGFIELD 

SOUA  PAN  OAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

VANCE30R0  NO.  2 
WAIERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


County 


C8U 

01 

0B3: 

01 

ce*.*. 

0934 

03 

1175 

01 

1^.72 

01 

1*79 

0] 

162{ 

0? 

2'>26 

03 

24*2 

02 

262C 

03 

2700 

01 

2702 

01 

2765 

02 

2868 

01 

2B7( 

01 

3C*6 

02 

326] 

0? 

335; 

01 

365] 

0] 

3794 

->? 

3892 

01 

389- 

01 

4086 

01 

4183 

03 

4566 

0? 

4781 

01 

487( 

03 

4921 

0? 

5261 

5304 

01 

530? 

01 

546C 

01 

5675 

03 

5656 

01 

642  5 

■)? 

6427 

01 

6430 

02 

6435 

0? 

6593 

01 

690C 

01 

6905 

03 

5937 

0] 

7174 

01 

725C 

03 

7255 

03 

7325 

0? 

7335 

0? 

7349 

03 

7407 

01 

7479 

03 

7B?7 

07 

7940 

0] 

9301 

03 

8353 

02 

8398 

01 

9641 

02 

8688 

01 

8721 

.11 

6942 

01 

8965 

H9/4 

02 

9314 

02 

9360 

02 

9891 

02 

NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW   LONDON 

LITCHFIELO 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 


HARTFORD 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 
WINOHAM 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORD 

HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 

MIDDLESEX 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW  LONDON 

NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
TOLLAND 


TOLLAND 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 


HARTFORD 

WINOHAM 

HaRTFORO 

LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 


:ENNEBEC 
CENNEBEC 
>EN03SC0T 


AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 
FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 


SOMERSET 


FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PEN06SC0T 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

PENoescpT 

AROOSTOOK 
OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 


73  04 
73  02 
72  06 

72  57 

72  ** 

73  06 

71  57 
73  29 

72  56 

73  2 

72  31 

72  19 

72  56 

72  2 

73  19 


72  05 

73  15 
73  22 

72  03 
72  42 
72  39 


.1  5 

.1  20 

a  23 

.1  07 
,1  32 
17  41  35 

41  30 

41  05 

41  52 

41  35 

*1  18 


73  2 
72  04 

71  51 

72  57 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 
73  2 
73  21 


69  32 
69  32 
69  13 


66  26 

70  2 
70  29 


67  39 

70  1 
70  12 
67  2 


70 

15 

70 

IS 

66 

oc 

69 

u 

69 

07 

69 

17 

70 

1? 

'0 

31 

70 

27 

68  08 

68  20 
70  59 

69  08 


Years  of 
record 


140       40       49 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 

to 
tables 


1    2    3 

1    2    3 
1    2    3 


Station 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

SEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

SLUE  HILL  WS 

ffBOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRIDGEWATER  M  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
ED6ART0WN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
F RAM INGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H  INGHAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HU6BARDST0N 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LITTLEVILLE  DAM 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIOOLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
ffNEw  BEDFORD 
NEW8URYP0RT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

QUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHEL3URNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  OAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 

WEST  BRIMFIELO 

WESTFIELO 

WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON  NO  2 

WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK  3  SSW 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 


EVERET 
FA6Y, 


OAM 


=IRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  OAM 

GILMANTON  2  E 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

M1LLS80R0  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LE3AN0N  FAA  AIRPORT 


County 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


BERKSHIRE 


HAMPSHIRE 
ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 


HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 


berk; 


HIRE 


.MPDEN 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 


SULLIV 


STRAFFORD 
HILLSBORO 
ROCKINGHAM 
COOS 

HILLSBORO 
COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 


HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


e  42  39 
42  23 
42  39 


42  1 
42  36 
42  13 

42  22 
42  21 

41  57 

42  03 
42  07 

41  6' 
41  41 


42  34 
42  17 
42  05 

42  35 

42  36 
42  21 

*1  37 


71  28 

72  02 
71  1 


42  03 
42  05 
41  53 


41  15 

41  36 

42  50 
42  2 
42  07 
1.2  11 
42  2 
42  01 
42  25 

42  32 


42  10 

42  07 

42  05 

42  08 

42  23 

42  10 


42  55 

43  08 
43  04 
43  02 


71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
70  55 
72  36 
72  58 
72  00 

70  16 
70  52 
72  52 


71  34 

70  55 

71  01 


70  56 

70  5 
72  20 


73  1 
72  55 
70  40 
70  12 


73  25 
69  59 

71  06 

72  35 


72  13 
72  33 
71  15 


72  03 

70  40 

71  52 


Years  of 
record 


71 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 
71  03 
71  08 

71  39 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


5'S 


Refer 

to 
tables 


12    3 
1    2    3   C 
12    3 


1    2    3 
1    2    3 

12    3    1 


1    2    3 
1    2    34 

1    2    3    C 


1    2    3   C 
12    3 
12    3 


STATION  INDEX 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  OAM 

MANCHESTER 

MARUOW 

MASSABESIC  LAHE 

MILAN  7  NNW 

MILFORO 

MOUNT  SUNAPEE 

MO'JNT  WASHINGTON 

NASHUA  2    NNW 

NEW  DURHAM  3  NNW 

NEWPORT 

NOBTHWOOD 

OTTER  BROOK  Dft'^ 

PETER80R0  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URV 

SOUTH  LfNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SUNAPEE 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  Z 

WALPOLE  2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  RUI'NEY 

WHITEFIELO 

WINCHESTER 
WINDHAM 
W0LFE90R0 
WOODSTOCK, 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWP09T 

PROVIDENCE  WB  AIRPOR 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NNW 
BETHEL  '.  N 
atOOMFlELD 
BRISTOL 

BURLINGTON  U  OF  VT 
BURLINGTON  wa  AIRPO" 
CANAAN 
CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 

DANVILLE 

DORSET  I  S 

ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

GAYSVILLE 

OILMAN 


4732 
S013 

5072 
51S0 
5211 
5A00 
bi*\. 
562' 


6956 
6945 

6980 
7967 


9471 

9611 

9726 
9740 
9666 

9966 


County 


GRAFTON 

HILLS80R0 

HILLS80R0 

CHESHIRE 

H1LLS30R0 

COOS 

HILLS80R0 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

STRAFFORD 


SULL 


t/AN 


ROCKINGHAM 
CHESHIRE 

HRLSBORO 

COOS 

COOS 

GRAFTON 

ROCKINGHAM 

MERRIMACK 

HILLSeORO 

HILLSeORO 

SULLIVAN 

CHESHIRE 

CARROLL 

CHESHIRE 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 


NEWPORT 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
NEWPORT 


WINDHAM 

WINOHA'^ 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

ADDISON 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

CALEDONIA 

BENNINGTON 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

WINDSOR 

ESSEX 


71  39 

72  35 
71  18 


Years,  of 
record 


72  1 
Tl  1 
72  26 
71  53 
71  30 
71  51 

71  37 

72  23 


71  35 

71  34 

71  32 

71  19 

71  26 

71  2' 


12 

09 

32 

36 

?B 

57 

n 

OE 

06 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


^■gj^d-o 


Refer 

to 
tables 


1  2  34  G 
1  2  3 

1  2  3  C 


I  2  3  C 

2 

I  2  3 

1  2  3 


1  2 


VERMONT 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 
MAYS  MILL 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  A| 
MO'PISVILLE 


NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

NORTH  HARTLANO  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  SAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARS8UR6  MOUNTAIN 

56ARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

T0WN5HEN0  DAM 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELO  2  WSW 

WARDS30H0 

WATER6URY    1    NNE 

WEST    SURKE 


HITl 


County 


WINDHAM 
FRANKLIN 

CHITTENDEN 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

WINDHAM 

ORLEANS 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WINDSOR 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 


CALEDONIA 

ADDISON 

8ENNINGT0N 


WINDSOR 
ORANGE 
WINDHAM 
WASHINGTON 


JINOHAM 

JENNINGTON 

WINDSOR 


Years  of 
record 


73  03 

72  5 

73  02 

73  03 


72  36 

72  4 

72  3 

72  I 

72  07 

72  3' 

72  21 


72 


72  3 
72  56 
72  4« 


72  55 
93  02 
72  26 


Opened 
or  closed 
diiring  yr. 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
1  2  3 
1    2    3 


1  2  3  C 
I  2  3  C 
1    2    3    C 


t    »™.c.co..    ;--Hoscocc™  .c^^P.^^^  .c^^^^^^^^  \^^^^n^T^^^ 


NEW   NAME 

CONNECTICUT 

COLCHESTER  1  E 

MASSACHUSETTS 

SOUTH  WELLFLEET 

VERMONT 

WOODFORD 

CONNECTICUT 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


COLCHESTER 


CAMP  WELLFLEET 


SEARS6URG 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


DATE  -  1966 


AUGUST  16 


FEBRUARY  1 


DECEMBER  16,  1965 


MAINE 

FARMINGTON 
FARMINGTON 
JONES BORO 

PRESOUE  ISLE 
VAN  BUREN  2 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

EAST  PEPPERELL 
NEW  SALEM 
PELHAM 
PLYMOUTH 
SOUTH  EGREMONT 
WEST  GRANVILLE 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

EPPING 
EPPINO 

PINKHAM  NOTCH 
SOUTH  OANBURY 

YORK  POND 

RHODE  ISLAND 


EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  22  FEET  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  260  FEET  EAST 


EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  S 

EQUIPMENT  MOVED  8  FEET  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  S 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  3.2  MILES  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  S 

EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  E 

EQUIPMENT  MOVED  ,2  MILE  SSW 


EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  E 
EQUIPMENT  MOVED  193  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  6  MILES  ENE 


JUNE  23 
SEPTEMBER 
AUGUST  18 
SEPTEMBER 
AUGUST  25 


JUNE  3 

NOVEMBER  28 
MARCH  1, 
NOVEMBER 

APRIL  25 

APRIL  20 

APRIL  21 

SEPTEMBER 


SEPTEMBER  21 


VERMONT 

MOUNT  MANSFIELD 

NORTHFIELD 

SOUTH  LONDONDERRY 

WAITSFIELD  2  WSW 

WOODFORD 


EQUIPMENT  MOVED  124  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  NNE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .7  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  375  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  W 


SEPTEMBER  26 
MAY  27 

AUGUST  1,  1965 
JULY  7 

DECEMBER  16.  1965 


REFERENCE    NOTES 


NEW   ENGLAND 
1966 


Hal';ri:"'vr:^r  ::TMllLZ:lTs;TLl::,Totl'  T'cnUTr'  ''nT'  V  ^r'*-"  °"''="  ^""=  CUmatologls.  for  Nc^hem  and  central  New  England  (Maine,   New 

<co,nnecucu,  and  Rhode  .Und,  a.  ^::7^"^^^ror'i;Jn^^'i::::::  c"o°n":cu "ro^^  rr,^"^"^^::'!'';!,!:-'^-,^::-"  ^^^  ^"T.-'-- '-  ^--^-  -« -«-< 


in  "HOURLY  PRECIPITATION  D ^TA  NEW  'ei^GL^D''        ^°"'""='"'"' ■  S""-"-   Connecticut    06268.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained 
DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dln^enslonal  units  used  in  this  bulletin  are:       Ten^pe.a.u.e  in  -K.   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  n,oven>ent  in  .lies 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  deoartupes  from  l„n„  f„™  „  u       ^ 

years  which  are  used  in  place  of  normals.  relers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWTNC.. 

tt  Mount  Washington.   New  Hampshire,   and  Mount  Mansfield,   Vermont,  not  used  in  computing  averages  for  divisions. 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missmg.     See  monthly  Climatological  Data  for  detaile.d  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

*  Z\ZZT:Z1  o'f'a";id'in7°"'  "  ^  '"'"^^  '°'"''  ^  '^^  '''•  ^""^^  ^"^  ^°"^"'  ^"^°""'-      *'™^""'   "-^  ^^^^^^-^  *-<"-'-  ''-^*  ^'-^  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

^  thfa^Lwrsufo?  ?ourf;?rrci;«"ion"'DaTa!^'  '"'  '''''''  '^''"''^  '""  ''""'^'^^^  '"  "°"^'^  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  ^ 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.       Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 


Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  i 


arriving  at  the  totals  shown. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations 
publication  may  be  obtained  from  the    Supi 


'rr^^ptw^f  .?,1'1'^"1"!.^°"?'^  l''i  "Y.5!  '"r-^.^  *"«  publication  "Substation  History"  for  this  State.     That 


puoiication  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents     Government  Print  na  Offr^T  wHh     J*         ^    r-^LZ    ,  puoiicaiion    substation  History"  for  this  State.     That 

stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  ClimTlogic^al  Data     obtTrd"!  mdic:;eLbove'^°prtce-  Is'  cents    '   '°'  '"  "'"''■      '"""^^  '"'°™^"°"  '°^  "^"^^  ^^=«'-  «"-- 


"-—   ^"=1-^-=-— —rre^^-^^^^ 


D.   C.     20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLK- 3/21/67-1350 
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1 
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I 
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Waterbury    1   NNE  /  \      *    ^  O 

fc^    j-v  /  xX«iltefleld 


tBurlluston  ™  *P     I    ?\. 

waterbury    1   NNE 
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1.19 
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2.01 
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1.55 

1 

0    1.57 

1.91 

2.05 


2 
1.94 


1.29 

1.69 

1.40 

.83 

.94 

1.37 

1.25 


2.23 
1.86 


2.01 
2.26 


2.01 
1.57 
2.61 


2.85 
1.78 
1.26 

1.78 
1.85 

1.77 

2.40 

1.81 

D    1.46 

2.08 

2.33 

D    1.62 


1.43 
2.17 
1.67 
1.71 
1.82 

1.68 

2.03 
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1.51 

1.93 


1.33 
1.46 


1.91 
1.78 


1.02 
.72 

.60 
1.14 

1.07 
.85 

1.08 
.88 
.98 

1.1 

1.07 


.92 

.64 


.61 
.72 


.73 
.45 
.56 


.50 
.50 

.58 

.76 

D      .50 


.73 
.55 

1.04 
.50 
.56 


•  90 
.70 


3.5 
3.5 


6.0 
5.1 


.3 

1.0 


3.0 

3.0 

.6 

.5 

1.3 

1.0 

T 
1.2 


1.8 

1.8 

1.4 

.3 

.1 


27.8 
24.5 


23.1 
24.2 


17.5 
15.2 


25.3 
23.0 
24.8 

20.0 
21.0 
17.4 


10.1 
11.8 
9.0 
5.5 

14,0 

11.0 
11.5 

9.0 
9.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIUPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSt 

RUMFORD  POWtR  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORC  NO.  2 
WATEHVlLLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  I    NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
5T0CKBRICGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0. 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHbURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


Temperature 


31, 
30, 
30 
31. 2M 
31.9 

31. 3M 

29.9 

33.3 

34.0 
2b. 't 

32.6 


3S.5 
35.'. 
3'..b 
33,6 
33.6 

33.5 
33.5 

34.8 
33.7 

36.1 
37. 9M 
36.5 


DIVISION 


11.5 
10.2 
12.0 

9.9M 
14.2 

6.4M 
10. 4 
14,0 
10.4 

6.2 

12.3 


19.8 
18.4 
15.8 
18.9 
16.5 

14,5 
18,3 

20.8 
15,0 

20,1 

ie,8K 

14,1 


36.0 
34.0 
34.2 
36.5 
35.8 

38,4 
37,5 
37,5 


39,3 
35,6 
39,5 
36,9 
39,3 

38,0 
41.4 
38.4 
37.7 
39.1 

40.8 
39.8 
40.5 
40.0 
40,6 

36,6 
39,3 
36.0 
37.2 
40.2 

42, 3M 

42.9 

36.2 


21 
20 
21 
20, 6M 
23.1 

18, 9M 

20,2 

23,8 

22,2 

17.3 

22.5 


27.7 
26.9 
25.2 
26,3 
25,1 

24,0 
25,9 

27,8 
24,4 

28,1 

28,41 
25,3 


18,7 
19,4 
15,7 
15.5 
16.7 

20.  5M 

18.3 

21.1 


19.2 
17,6 
20,6 
18,6 
25,2 

19.5 
26.5 
21.6 
17.5 
20,0 

22,7 
23,6 
22, 9M 
22,8 
21,0 

15,5 
23,2 
14, 5M 
17,2 
22.8 

22.6 
22.7 
22.6 


27.4 
26,7 
25,0 
26,0 
26,3 

29. 5M 

27.9 

29.3 


29,3 
26.6 
30.1 
27.8 
32.3 

28.8 
34.0 
30.0 
27.6 
29.6 

31.8 
31,7 
31. 7M 
31.4 
30,8 

26,1 
31,3 
25, 3M 
27,2 
31,6 

32. 5M 

32 

29 


3 
1.2 


4.2 
3.8 


3.2 
2 


5.1 
5 


-22 

-20 
-12 
-17 
-24 


47  26.  - 
51  26   -  6 
59  24   -12 


19 
19 
19 
19 
19 

19 
19 

1  19 
-  7  19 


1346 
1373 
1332 
1371 
1294 

1426 
1384 
1271 
1322 
1472 

1310 


1151 
1175 
1227 
1194 
1232 

1264 
1203 

1146 
1254 

1134 
1122 
1220 


57  25 
64  24 


1157 
1179 
1232 
1203 
1192 

1093 
1145 
1097 


1102 
1183 
1076 
1145 
1009 

1116 
955 
1078 
1151 
1091 

1024 
1023 
1023 
1031 
1050 

1200 
1039 
1239 
1167 
1032 

997 

992 

1097 


Precipitation 


5    29       1 
2 
31       3 


27 
26       0 
26       0 


1,46 

2 

1.57 

1.64 

2.17 

2.57 

1 

1,52 

2.36 

2.41 


3,07 
1,60 
1,34 
2,94 
2,52 

3,29 
2.39 

2.51 
2,52 

3,59 

2.02 

2.53 


1,83 
1,11 


-  1,17 

-  1,46 


,77 

,97 

1,27 

1,22 

1,74 

1,28 
,81 

,84 


1,37 
1,55 
2,22 
1,04 
1,96 

1.94 
2.07 
2.02 
2.06 
1.76 

2.15 
1.86 
1.79 

i.eo 

2.25 

1.47 
1.75 
1,07 
1.68 
1.71 

1.65 
2,37 
2,38 


2,61 

2,60 

1.23 

1.99 
2.46 


2.03 


1.94 
2.31 


1.93 
1.85 
1.79 
2,22 


2.33 
1.89 


1.23 
1.33 


.94 
.60 
.25 
,80 
.58 


1.30 
.92 


1.69 
.87 


.51 
.54 
.75 


.99 
.66 
1.15 
.50 
.82 

.92 
.86 

1.08 
.95 

1.16 

1.05 
.95 
.90 
.87 
.81 

.86 
.85 
.54 
.53 

.50 

.53 

.73 
.97 


No   of  Days 


13.0 

14.6 

13.0 

10 

11.2 

13.0 
14.7 
11.5 
11.0 
17 

15.6 


17.0 
17.8 
10.7 

20.3 
10.7 


12.4 
9.0 
14.5 
13.4 


11 


8.5 

7 
14 

3.2 
12.5 

4.5 
3.3 
2 


3.0 

3.0 

.5 

5.0 
2.4 

3.0 
.5 

1.6 
1.9 
3.0 


2.0 
1.4 


7.0 
.5 

3.0 


.3 
.5 

2.5 


29* 


19      4 


2    31* 
4    31* 
5 
7* 

30 


7* 

31* 

7* 

7* 

5* 


0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JANUAhr    1967 


Temperature 

Preci 

pilation 

.  i 

s  i 
<  1 

«  1 

<  s 

•1 

«>  i 

1  2 

S.  1 

in 

1 

1 

1 

Q 

No.  o(  Day) 

■c 

1  z 

a  £ 
«  2 

Q 

1 
6 

Q 

Snc 

w,  Sleel 

No.  of  Doys 

Slalion 

Max. 

Min. 

1 

si 

1  i 

1 

1 
s 
s 

o 

% 
o 

1 

1 

'1 

Si 

S  > 

Si 

ol 

MASSACHUSETTS 

1 

COASTAL              03 

BOSTON  WB  AIKPORT      //R 

BKOCHTON 

EAST  hAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

'tU* 
'>2.0 

41.3 

26.7 
23.5 
23.5 
26.5 
27.2 

35,1 
32.8 
32,0 
34,7 
34.3 

5,2 
3,0 
4.6 

62 
63 
63 
65 
53 

23 
24 
24 
25 
24 

7 
5 
6 
11 
7 

19 

19, 

19 

20 

19 

921 
993 
1014 
931 
944 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
5 

1 

4 

20 
24 
25 
21 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

2.28 
1.95 
2.34 
2,03 
1,84 

-  1,55 

-  1,50 

-  1,96 

-  2.28 

1.04 
.84 

1.04 
.52 
.61 

27 
27 
28 
28 
27 

.5 

T 

.5 

.3 

1 

0 

1 

T 

29* 
29 

29* 

7 
6 
7 
5 
5 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLLTON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

NEW  BEDFORD 

41.9 
42.7 
42.2 

42.7 
44.0 

25.5 
2b. 2 
23, r 
27.6 
30.8 

33.7 
34.5 
33,0 
35.2 
37. ". 

5.7 

53 
64 
61 
53 
56 

24 
24 
24 
24 
24 

5 

9 
3 
9 

10 

19 
7 
19 
19 
19 

951 
939 
986 
919 
848 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 
2 

23 
21 
25 
22 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

2,23 
2,43 
1,98 
2,36 
2,31 

-  1,94 

-  1,85 

-  1,53 

,69 
,72 
1,12 
,73 
,91 

26 
28 
28 
27 
27 

.5 

.0 
T 

.7 
.4 

4 
0 
4 

T 

T 

I 

1 
30* 
31 

5 

7 
5 
5 
5 

1 
1 

1 

3 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

PLYMOUTH 

PkOVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

RUCKPGRT  1  tSE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

42.3 
42.1 
41.7 

40.5 

23.1 
26.8 
23.3 

26.7 

32.7 
35.5 
32.5 
33,6 

1,8 

63 
62 
55 
60 

25 
24 
25 
24 

5 
9 
5 
5 

19 
19 
19 
19 

995 
909 
998 
955 

0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
4 

25 
20 
25 
22 

0 
0 
0 
0 

2,35 
2.14 
2.33 
3.57 

-  1,86 

1,04 

,75 

1.15 

1.45 

26 
28 
28 
28 

.0 

T 

.3 
2.0 

0 
0 
T 
2 

30* 

1 

6 
7 
5 
6 

1 
1 
1 
2 

1 

0 

1 
I 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

44.9 
41.7 
41.3 
42.2 

29.7 
26.2 
22.9 
29.5 

37,3 
35,0 
32.1 
35.9 

3.5 

55 
58 
53 
58 

24 
25 
24 
24 

12 

10 

5 

14 

19 
30 
19 
19 

854 

925 

1015 

894 

0 
0 
0 
0 

1 
6 
3 
2 

20 
20 
25 

20 

0 
0 
0 
0 

2.47 
2.75 
2.13 
2.43 

-  1,54 

1.15 

1.21 

.66 

.73 

28 
26 
27 
28 

1.0 
1.0 

T 

1 
1 
T 

30* 

1 
20 

6 
6 
6 

7 

I 
1 
1 
1 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

34.3 

4,3 

2.33 

-  1,71 

.5 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN              01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 

32.6 
31.0 
31. 9M 

14.3 

9.9 

13. 6h 

23.6 
20.5 

22, 8M 

4,* 
5,9 

52 
52 

48 

24 
25 
24. 

-16 
-20 
-18 

19 
19 
19 

1275 
1375 
1302 

0 
0 
0 

18 
18 
17 

31 
31 
29 

4 
7 
5 

1.16 
1,67 
1,35 

-  1,25 
.44 

.58 
.77 
.29 

28 
28 
28 

12.7 
11.0 
13.0 

14 
13 
15 

5 
1 

6 

4 
5 
7 

I 
1 
0 

0 
0 
0 

FABYAN 

31.5 

9.5 

20,5 

50 

24 

-24 

19 

1372 

0 

19 

30 

9 

1,70 

,54 

28 

16.4 

18 

5 

6 

1 

0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINICHAM  NOTCH 

26. 2M 
33.6 

16.4 
29.9 

4,7M 
9.9 

1.4 
10.5 

15, 5M 
21,6 

8.9 
20.2 

4,'t 

2.6 
3.4 

44 
56 

35 

53 

24 
24 

25 
25 

-25 
-20 

-29 
-15 

19 
19 

18 
19 

1532 
1335 

1738 
1384 

0 
0 

0 
0 

23 

14 

28 
20 

31 

30 

31 
31 

9 
10 

12 
6 

2,17 
1,15 

4.92 
2.56 

-  ,94 

-  .52 

-  2.14 

,55 
,53 

.70 
.84 

26 
28 

30 
28 

29.0 
9.6 

30.9 
15.5 

20 
17 

4 

21 

31» 

7 

29* 

15* 

3 

17 
8 

1 
1 

2 

I 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

20.7 

4.9 

1,68 

-  1.29 

15.3 

•    •    » 

SOUTHERN            02 

SLACKWATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

34.5 
33.2 
35.9 
33.7 
37.1 

12.5 
10.2 
13.6 
11.2 
17.9 

23,5 
21,7 
24, b 
22,5 
27.5 

3.6 

4.0 

50 
59 
57 
50 
60 

25 
25 
24 
24 
24 

-10 
-14 

-  8 
-18 

-  6 

19 
19 
19 
19 
19 

1277 
1334 
1241 
1316 
1153 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
11 
15 

e 

31 
31 
30 
30 
29 

5 
7 
4 
7 
2 

1,36 
1,93 
1.23 
1.80 
D  1.91 

-  2,00 

-  1,62 

.62 
,42 
,49 
,72 
1,00 

28 
2 
27 
28 
28 

9.6 
12,7 

8,3 
12,5 

5,9 

16 

9 

16 

5 

8» 

6* 
12» 

14* 

4 
7 
3 
6 
5 

1 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

35.1 
37.6 
35.7 
33.5 
37.5 

15. U 
16,7 
14.0 
14.5 
17,6 

25.1 
27.2 
24.9 

24.0 
27,6 

4.0 
4.8 
4.8 

55 
50 
59 
53 
60 

24* 

24 

24 

24 

24 

-  8 

-  6 

-  9 
-15 

-  7 

19 
19 
19 
19 
19 

1232 
1163 
1238 
1253 
1153 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
8 
9 

12 
8 

30 
30 
30 
31 
28 

2 
2 
4 
4 
2 

1.44 
1.99 
1.26 
1.05 
1,17 

-  2,04 

-  1,82 

-  2,18 

,60 
1,00 
,70 
,44 
,63 

28 
28 
28 
28 
26 

8.9 
3.1 
6.6 
10.0 
7.5 

12 
2 

16 
11 

7» 
26 

12 
5 

3 
6 
3 
3 

2 

1 
1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

32.7 
33.7 
36.4 
36. 3K 
34.3 

15.4 
11.9 
15.2 
15. 6M 
17.8 

24,1 
22,8 
25,8 
26, OM 
26,1 

2.1 

57 
55 
61 
59 
57 

24 
24 
25 
25 
24 

-  4 
-15 

-  1 

-  2 

-  8 

19 

19 

20. 

19 

19 

1253 

1303 
1206 
1201 
1201 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
13 
10 
10 
15 

31 
31 
31 
31 
27 

2 
5 
2 
2 
2 

1.23 
.94 
1.46 
1.40 
1.05 

-  2.31 

,44 
,17 
,63 
,85 
.62 

28 

28* 

28 

28 

28 

11.0 

15.1 

4.4 

5.7 

8.0 

14 
14 

9 

8 
5 

6* 

5 
5 

4 
3 
2 

0 
0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

37.6 
37.1 
36.4 
31.7 

17.1 
17.3 
18.0 
10.4 

27,4 
27,2 
27,2 
21,1 

3.6 

61 
59 
55 
54 

24 
24 
24 
25 

-  1 

-  6 

-  5 
-14 

19 
19 
19 
19 

1160 
1165 
1155 
1355 

0 
0 
0 
0 

8 

9 

11 

16 

31 
28 
26 
31 

1 
2 

1 
6 

1.81 
D  1.35 
D  1.34 

1.51 

-  1.84 

1.15 
.66 
.75 
,48 

28 
28 
28 
26 

4.5 
11.0 

4.7 
10.9 

6 
12 

10 
14 

5 

8» 

5. 

15» 

5 
4 
3 
7 

1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

34.7 
33.0 
39.1 
32.5 
33.8 

10.8 
10.1 
16.0 
15.4 
12.7 

22,8 
21,6 
28,6 
24,0 
23,3 

57 
57 

50 
55 
53 

25 
25 
24 
24 
24 

-  9 
-15 

-  1 

-  8 
-12 

19 
19 
19 
19 
19  ' 

1303 
1343 
1121 
1265 
1281 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 
6 
17 
12 

31 
31 
31 
29 
31 

7 
6 
1 
2 
5 

1,19 
1,68 
1,50 
1,27 
1,30 

.55 
.68 
,69 
,46 
,42 

28 
28 
26 
28 
23 

8.7 

10.4 

5.5 

u.o 

10.2 

14 
15 
8 
11 
IS 

6» 
6 
7 
4 
13* 

5 

4 
5 

5 
4 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 

24.9 

3.3 

1,43 

-  2.01 

8.8 

»    »    » 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

DIVISION 

42.4 
40. 3M 
43.3 
42.9 
41. ( 

29.2 
23. 7M 
24.3 
26,6 
25,5 

35.8 
32. OM 
33.8 
35.9 
33.7 

34.2 

3.7 
4.6 
4.5 
3.9 

56 
63 

65 
65 
65 

24 
24 
24 
24 
24 

12 

2 
4 
9 
8 

19 
19 
19 
19 
19 

698 
1011 
950 
896 
963 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
1 
2 
3 

19 
25 
24 
22 

24 

0 
0 
Q 
0 
0 

1,90 
1.77 
1.64 
1.72 
1.60 

1.73 

-  1.94 

-  2.43 

-  2.21 

-  2.2i 

1.24 

.66 
.41 
.68 

27 

28 
26 
27 

.5 

.0 
1.1 

T 
1.3 

.6 

T 
2 

T 

T 
T 

29» 
5* 
27* 
12 

30» 

3 

4 
6 

4 

1 
1 

0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  ^4otes  Following  Station  Index 
-   3    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1967 


CONTINUED 


VERMONT 

*         *         * 
NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BUR<E 

DIVISION 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

»    «    » 
SOUTHEASTERN        03 


BELLOWS  l-ALLS 
CAVENDISH 
READSBORC  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 


WOODSTOCK  3  E 
DIVISION 


Temperature 


?  ,i 


<  s 


29.9 
33.3 

33.7 
31.5 

30.* 
33.0 
22.  m 
30.'. 
27.7 

35.2 
35.1 
S't.O 
33. 5M 
29.6 


38.2 
3'..7 
32.2 
33.0 
37.* 

36.* 
3*.l 


35.6 
35.5 
3*.L 
30.5 
36.2 


7,5 
7.1 

12.5 
12.6 

11.8 
13.3 

7.0M 
11.1 
12.6 

1*.2 
12.6 
1*.* 
15.3M 
*.5 


20. B 
16.6 
15.6 
17.6 
17.5 

19.5 
16. BM 


18.7 

20.2 


23.1 

22.1 


21 
23 
1*.9M 
20. B 
20.2 

2*. 7 
23.9 
2*. 2 

2*.*M 
17.1 

21.8 


29.5 
25.7 
23.9 
25.6 
27.5 


28.0 
25. 5M 


13.9 

2*. 8 

12.7 

2*.l 

I*. 6 

2*.* 

12.0 

21.3 

1*.3 

25.3 

8.2M 

21. OM 

23.5 

5.* 
3.9 

1.9 
*.* 


23 
2* 
25* 
*9  2* 
*7  2* 

57  24 
55  2* 
53  2* 
51  25 


50  25   -31 


-1 
-19 

-19 
-2* 
-21 
-23 
-18 

-13 
-1* 
-23 
-15 


No.  of  Doys 


-17 

-  7 
-11 

-  5 

-17 


1*27 
1382 

1293 
1325 

135* 
1291 
15*8 
1366 
138* 

12*0 
1267 
1255 
1253 

1*80 


1093 
1212 
1269 
121* 
1158 

11*2 
1217 


12*0 
1263 
1253 
13*9 
122* 

1359 


19  31 
15  29 
31 


Precipitation 


U    11 
13 


D    1.36 
1.23 

.91 
l.*8 

l.*0 
2.61 
5.39 
l.*3 
1.09 

1.78 
2.18 
1.11 
1.76 
1.59 

1.53 


1.36 
2.16 
1.65 
l.*l 
1.71 

1.23 
1.50 


1.23 
1.33 
1.76 
2.37 
l.*3 

1.11 


1.10 
l.*0 


1.09 
1.26 

.57 

.97 

l.*6 


2.06 
2.11 
2.33 
2.26 
1.9* 


.33 
.BO 

.52 
1.35 
.8* 
.2* 
.25 

1.02 
.90 
.32 


18 
12.8 

11 
19.9 

ll.O 
21.0 
53.8 
15.5 


16.2 

16.0 

10.0 

2* 

1*.0 

15.9 


10 

16.5 

20.5 

23.5 

8.5 

10.0 
15.0 


10. 0 
12.3 
20 
21.5 
8.0 

U.5| 

13.9 


1  0 
I  0 
1       0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:  68*  ON  THE  25+  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE.   -32'  ON  THE  19TH  AT  VAN  BUREN  2,    ME 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   5.39  INCHES  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   .63  INCH  AT  WIGWAM  RESERVOIR,  CONN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   1.9.  INCHES  ON  THE  28TH  AT  HUNTINGTON  CENTER.  VT 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   53.8  INCHES  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VT 

oQ  iKiruF^  nw  THF  30TH  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VT. 
GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  39  INCHES  ON  THE  30IH  «i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    4    - 


DAILY  PRECIPITATION 


NEM    ENGLAND 
JANUARY         1967 

Station 

1 

Day 

of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1 

5 

6 

7     1 

8 

9 

10         11 

12 

13  1 

14 

15 

16      17       18 

19  1  20  {  21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29   { 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHHeST                          01 

BAKERSVlLLe 
BARKHAMSTEO 
BUI.LS   BRIDGE    DAM 
CREAM    MILL 
fALLS   VILLAGE 

1.39 
1.21 
1.91 
1.07 
)    1.12 

T 

•  04 
.01 

.09 

•  01 

•  01 
.03 

.11 

.49 

.26 

.30 
.19 
.18 

.07 
.05 
.10 

.09 

C 

7 
.0 

•  01 

7 

•  03 

.01 

.03 

•  05 

•  04 

•  04 
.02 
.02 

.20 

•  69 

•  79 

•  88 

•  42 
.97 

.07 
.05 
.16 
.05 
.20 

.01 

NORFOLK    2    5m 
ROCKY    RIVER    0AM 
SHEPAUG    0AM 
TORRINGTON 
HIGNAM    RESERVOIR 

1.57 
1.13 
1.38 
1.20 
.«9 

T 

.02 

.01 

.01 

.10 
.03 

.22 

.28 

.49 
.52 

.09 

•  09 

•  07 

•  05 

•  04 

.0 

.04 
.01 
.03 
.01 

.01 

.03 
.05 
.03 
.03 

.01      7 

7 

T 

.69 

.70 
.70 
•  48 

.30 
.02 
.05 
.09 
.97 

.04 
.03 

7         . 

WOODBURY 

1.21 

.10 

.02 

T 

.20 

.25 

7 

.0. 

•  09 

•  56 

7 

7 

. 

CENTRAL                                  02 

AN50NIA     I    NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

1.15 
1.3* 
2.09 
1.79 
l.*0 

.02 

T 

.11       T 

T 

.02 

.07 

T 
T 

T 
T 
T 
.05 

7 

.04 

T 

.15 

7 

.18 
.13 
.48 
.53 

.26 

•  11 

•  04 

.09 
.18 

7 
7 

.01 
.01 

.02 
.06 

.08 

.05 
.08 

•  96 

•  19 

•  73 

•  05 
1^14 
1.02 

.83 

.03 
.01 
7 

.04 
•  04 

7         . 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 
COVENTRY 

DANBURY 
DAMSON    LAKE 

l.»6 

1.19 
1.98 

.03 

.03 

: 

T 
T 

: 

.12 

.07 

.36 

.17 
.22 

.06 

7 
.19 

-           ' 

7 
7 

.02 

.06 
.02 

.21 

:     :     : 

7 

: 

: 

: 

: 

: 

•  18 

•  60 

.72 

.22 

.88 

.02 
•  04 

.05 

;   : 

EASTFORO 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

HARTFORD    BRA[NARD    FLD    //R 

HARTFORD    MB    AIRPORT              R 

MANCHESTER 

1.89 
1.0<. 
1.79 
2.01 
1.20 

.01 

T 

.01 

T 
T 

.08 

.04 

T 

.06 

.02 

7 

.05 

.02 

.02 

7 

.30 
•  28 

•  62 
.26 
.09 
.15 
.28 

.04 
.20 

.03 

7 
7 
7 

7 

.06 
.10 
.04 
.05 

.02 

.06 

7 

T 

•  67 

•  14 
U14 

U07 

7 

•  34 

•  48 

•  13 

•  26 

.50 

•  03 

7 

•  02 

•  10 

•  OS   '. 

•  07   . 

MANSFIELD    HOLLOW    OAM            R 

MIDDLETOMN    4    w 
MOUNT    CARMEL 
NORTH   GUILFORD 
NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

1.63 
1.55 
1.36 
1.68 
3    1.57 

.01 
.06 

.07 

T 
.06 

.03 

.04 

T 

.07 

.03 

.03 
.02 

7 

T 
7 

7 
•  14 

.27 
.27 
.29 
.23 

.13 

.21 

.09 
.01 
.24 

0 

7 
.03 

7 
7 

.20 

.03 
.07 

.02 

.07 
.02 

7 
.10 

7 

7 

7 
•  10 

.98 

.85 
1.08 
.88 
.68 
•  06 

.10 

7 
7 
.09 

.09 

•  12    • 

PAUCHAUG    FOREST 
PROSPECT 
ROUND    POND 
SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHUTTLE   MEADOW   RESVR 

1.27 
1.65 
l.*t 
1.06 
1.56 

.02 

.03 
.01 

.01 

T 
.06 

T 
.01 

.02 
.03 

.02 

7 

.02 
.02 

.01 

.04 
.20 
.34 
.25 
.34 

.29 

.19 
.19 
.01 
.08 

7 

7 
.03 

.10 

.03 
.10 
.09 

.03 

7 

•  19 

7 

•  86 
.98 

.79 
.50 
1.03 

7 

.02 

.02 

7 

.01 

.10 

STAFFORD    SPRINGS    2 

STEVENSON    DAM 

STORRS 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

HATERBURY    RADIO   wBRY 

1.96 
1.27 
1.91 
1.29 

T 

.03 
.0* 

.10 
.03 
.03 
.01 

T 

.04 

7 

.47 
.16 
.43 
.28 

.18 

.17 
.04 
.09 

7 

.14 

T 

.08 
.05 

.14 
.09 

7 

•  12 
.13 

.85 

.76 
1.18 
.62 

.04 
.03 
.03 

7 

•  11    '. 

XEPAWAUG   RESERVOIR 
niEST    HARTFORD 
WEST    THOMPSON    DAM 
WHIGVILLE    RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 

1.16 
1.78 
2.05 
1.97 
2.07 

.05 

T 
.13 

.02 

.02 
.05 
.02 
.02 

•  01 
7 

•  05 

•  06 
.06 

7 
.04 

.19 

.46 
.37 
.62 
.43 

.13 
.11 
.29 
.07 
.19 

.01 

7 

7 

.02 

.04 

•  08 

•  05 

•  08 

•  09 

•  07 

7 

7 

7 

.01 

.69 

1.07 
1.07 
.97 
1.20 

.07 
.05 
.08 
•  07 

COASTAL                               03 

BRIDGEPORT    WB    AP                     R 

6H0T0N 

LAKE    KONOMCC 

MILFORO 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT            R 

1.29 
1.69 
l.«8 
1.26 
I. to 

.03 
.10 

.01. 

T 

.05 
.05 

.01 

.03 
.06 

.02 
.01 

T 

.01 
.02 
.01 

T 

.05 
.06 

.03 

.14 
.24 
.09 

.20 

7 

.19 

.29 

T 

7 
.03 

.02 

.03 

.08 
.10 

.05 
.08 

•  09 

•  05 

7 

.03 

7 

.01 

.01 

T 

.87 

.87 

.89 

.02 
.05 
.98 
.76 
.03 

7 

•  03 

•  03 

7 

.02 

•  04    • 

•  14    • 

•  07    • 

NORTH    BRANFCRD 
NORWALK    GAS    PLANT 
PUTNAM    LAKE 
STAMFORD    5    N 
WESTBROOK 

1.37 
.83 

.9* 
1.37 

.02 
.05 

.05 
.0* 

T 

T 
•  04 

.03 

7 

- 

7 

.14 
.11 

.01 
.22 

.20 
.01 

-          - 

.09 

.03 

7 

.09 
•  08 

•  10 

•  09 

•  01 

•  05 

-           -           - 

.03 
7 

.01 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

.39 
.35 

.79 
.61 

.41 
.46 

•  03 

•  01 

•  01 

•  03 

- 

-         '• 

MAINE 

NORTHERN                            01 

BINGHAM    WVMAN    DAM 

BRASSUA    DAM 

6RIDGEWATER 

CARIBOU    WB    AIRPORT            //R 

CLAYTON   LAKE    2 

1.72 
2. ".2 

2.23 
1.86 

.09 
T 

.11 

.12 
.22 

.11       .01 

.05 

.02 
.20 

.02 

.01 
.02 

.02 

.06 

•  09 

•  13 

.13 
.10 

.02 
.06 

7 

.02 
.09      .01 

.01 
.05 

.04 

.02 

7 

•  04 

7 

7 

•  10 

.12 

.09 

7                        7 

7            .03 
.03 

7           7            .05 
7            .05 

7 
,05 

.24 
.16 

.38 
.64 

.57 

7 

.23 
.16 

•  11 

7 

.23 

7 

.66 
.63 

•  92 
.52 

,39 

7 

.02 
.02 

-         ] 

EUSTIS    2 

FORT    FAIRFIELD 

FORT   KENT 

GREENVILLE 
HAYNESVILLE 

1.75 
2.01 
2.26 

.09 
.19 

.24      .02 
.16 
.13      T 

.01 
.06 
.01 

.10 

.17 
.13 
.02 

7 

.11 

7           7 
.02      .01 

.06 
.08 
.01 

.12 

.21 
.06 

7           7           .03 
.04      ,03 

7           .04 

,10 
,10 

7 

.33 

.70 

.32 

.07 

7 

7 
.19 

7 

7 

.17 

.13 
.61 
.72 

.33 

.08 

7 

.02 

7 

• 

HOULTON    FAA    AP 

HOULTON 

2.»5 

.16 

.22       .01 

.02 

.05 

.04 

.09      .03 

.01 

•  01 

.18 

7           ,01 

7           7           7 

,02 

.53 

.01 

.06 

7 

1.00 

7 

7 

JACKMAN 

LONG   FALLS    DAM 

MIDDLE    DAM 

2.85 

1.78 
1.26 

.16 

T 

.12 

.10 

.01 

.04 

.03 
.01 

.06 

.11 

.08 

7 

.01 

7           .01 
.02 

•  03 

•  03 

.07 

•  02 

•  02 

•  08 

•  03 

.08 
.08 

.23 
.04 
.21 

•  78 

•  31 

•  09 

.82 

.73 

« 
.22 

1.26 

7 

T 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET    FAA    AP 
M005EHEA0 
0QU05S0C 
PATTEN    I    S 

1.78 
1.85 
2.32 
1.77 

.17 

T 

T 

.28 

.12      T 
.27 
.09 

.01 
.09 

7 
.04 

.06 

.05 
.06 
.07 
.08 

7 
7 
7 

.03 
.03      7 
7            .02 
7            .01 

7 

•  03 

•  12 

•  07 

.21 
.13 

•  17 

•  07 

7 
7 
7                        7 

7                        .01 

7 

7 

.01 

7 
7 
7 

.10 
.56 
.18 
•  12 

•  49 

•  02 

•  91 
.31 

.06 

•  07 
7 

•  09 

.01 

.40 
.55 

.68 
.76 

,18 
7 

,33 
.08 

7 
7 
7 

PRESOUE    ISLE 
RIPDGENUS   DAM 
ST    FRANCIS 
SOUTH    ANOOVER 
SOUA    PAN    DAM 

2.«0 
1.81 
1.46 
1.60 
2.08 

.01 
.01 

.22      .02 

.26 

T           .16 

.05      ,01 

.25      T 

.01 
.18 

.01 

.06 
.03 

7 

7 

.05 
.07 
.10 
.16 
.08 

7 

.02      .06 
.04 
7 

7           7 

.07 

•  02 

•  03 
7 
.02 

7 

•  12 

•  15 
7 

•  10 

•  12 

,04 
.03 

0   .10 

7 
7                        7 

T           ,03 

7 
7 

.08 

.10 

7 

.07 

•  42 

•  12 

•  18 

7 

.09 

•  90 
7 

•  01 

•  98 

.11 

.02 

7 
7 

7 

•  11 
.12 

7 
7 

.98 
.28 
.30 
.81 
.31 

.11 
.20 
.50 
.01 
.45 

7 

.20 

7 

TELOS   DAM 
THE    FORKS 
UPPER    DAM 
VAN   6UREN    2 

2.33 
1.99 
1.26 
1.62 

.06 
.02 

.20 

.01. 

T 

7 

.06 

7 

.10 

.02 

,01 

7 
.09 

•  12 

•  05 

•  08 

7           7      0    .16 

7 
,20 

.03 
D 

•  04 
U05 

.28 

•  38D 

•  76 

7 

•  90 

7 

7 

7 

.66 
.88 
.65 

D 

.36 

.09 
.30 

T 

SOUTHERN    INTERIOR      02 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    I    NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVIl'lE    5    SE 

l.*3 
2.17 
1.67 
1.71 
1.82 

.21 

.»0 
.02 
.0« 

T 

•  20      7 
.20      T 
.08      7 
.41 
.38 

.06 
.01 
.15 

T 

7 
7 
•  01 

.03 
.13 

7 

T 
.02 

•  20 

•  09 

•  08 

7 

7           T 
.01 

.02 

7 

7 
•  03 

•  02 
,07 

T 

•  08 

•  29 

•  41 

7 
7 

7 

,01                   7 

7 

7 

.01 
.55 
.16 
.30 
.32 

7 
7 
7 

7 

.01 
.02 
.03 

.17 
.16 

.73 
.49 
1.04 
.50 
.56 

7 
.01 

.08 
.04 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND   LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

1.68 
2.03 
2.06 
1.51 
1.93 

.08 
.03 

.22 
.35 

.40 
.12 
.20 

T 

•  04 

T 

•  13 

•  08 

•  02 

•  14 

7 
.18 

.16 

.19 

7 

.15 

.18 

7 
T 

7 
7 

7 

•  05 

•  11 

•  14 

•  21 

,06 

T 

7 

7 

7 

7 
.20 

.13 
.21 

•  18 

•  72 

7 
.03 

.03 

7 
7 

•  16 

.46 
1.01 
« 

.90 
.70 

.42 
7 

.73 
•  07 

7 

7 
7 

'S  following  Station    Indos. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORO  I  5SE 
RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NN« 
WEST  ENFIELD 

MOOPUANO 


COASTAL  f 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  W6  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  0AM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CKBRID6E 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ashburnham 

ASHLAND 

barre  falls  dam 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 
60YLST0N 
6UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIElD  OAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH6URG  2  S 

FRAMINCHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTHBRID6E  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  OAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
MARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


3.07 
1*60 
1.3^. 
2.94 


3.29 
3.17 
2.39 


2.02 
2.06 
1.6* 
1.76 


1.22 

UB6 
1.42 
1.35 
1.79 
1.60 


.06 

.09 

.0? 

.16 

.16 

.06 

.10 

.03 

T 

.u 

10   11   12 


.02   7 

T     T 
.07   .05 


13 


14   15 


.05   .Ofi 
.03   .0! 


16   17   18 


19   20   21 


22   23   24   25   26   27 


.16 
.29 


1.22 

1.30 


s  loUowing  Station     Indas. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEW  EN 
JANUARY 

5LAND 
1967 

Station 

H 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

3  1 

9 

10  1  11  1  12 

13 

14  1 

15 

16  1  17   18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1 

24 

2S  I  26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

MASSACHUSETTS 
COASTAL             03 

BEECHWOOD 

BOSTON  MB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  MAREHAM 

2.«2 
1.96 
2.3A 

.25 

.22 
.23 

.02 
.21 

.02 

.35 
.23 
.23 

.19 

T 
.01 

.24 

T 

.15 
.19 
.13 

.37 
.26 
.33 

.10 

T 
.4 

T 

T 

.04 
.08 

.05 
.11 

T 

T 

.07 

.11 

. 

T 

1.04 
.84 

1.05 
.11 
.11 

1.04 

.10 
.05 
.01 

.04 

.01 

T    . 
T    . 

E06ART0WN 
FALL  RIVER 
MATChVILLE 

HIN&HAM 
HYANNI5  2  NNE 

2.03 

i.e* 

2.21 
2.23 
2.«3 

.24 

T 
.06 

.20 

.24 
.17 
.26 

.24 
.17 
.15 
.28 
.34 

.37 

T 

.29 

.07 
.27 

.04 
.04 

.28 

.44 
.18 
.36 
.47 

.4 
.3. 

.1' 

T 
T 

T 

.22 

.05 
.15 

.17 

T 

.03 

T 

T 
.09 

T 

.61 

.38 
.05 

•  52 

•  09 

•  86 

•  69 

•  72 

.01 
.03 

I 
.04 

T 

IPSWICH 

MIDDLE60R0 

MIOOLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT     R 

NEM  8E0F0R0 

2.67 
2.15 
1.9a 
2.36 
2.31 

T 

.19 

.08 

.24 
.32 

.16 

T 

T 
T 

I 

.02 

.11 

.69 

.36 

.29 
.27 
.10 
T 

T 

T 

T 
.07 

.24 
.28 
.34 
.50 
.42 

.1! 
.2< 
.0' 
.0! 

.0. 

T 
T 

.04 
.03 
.12 

.08 
.10 
.02 

.02 

.02   T 

T 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.73 
.91 

U50 

•  90 
U12 

•  13 

•  26 

.07 
.04 
.01 
.05 
.04 

.01 

T   '. 

NEwBURYPORT 
PEMBROKE 

PLYHOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 

2.39 

2.<.a 

2.36 
2.1* 
2.33 

.24 
.15 
.20 
.30 
.21 

T 

.09 

.09 

.21 

.08 

.20 
.29 
.31 
.33 
.21 

T 
T 

.26 
.23 
.19 
.21 
.15 

.ot 

.3t 
.4C 
.2 
.3! 

T 
T 

T 

T 
.11 

.03 
.10 
.12 
.01 
.16 

.09 

T 

T 
T 

T 
T 

U37 
1.20 
1.04 
.75 
1.15 

•  09 

•  06 

•  01 

•  01 

•  02 

.03 

T 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEOREGANSET 
SOUTH  WELLFLEET 

3.57 

2.*7 
1.99 
2,76 

.05 

.30 

.20 
.34 
.30 

- 

.20 
.22 
.32 

T 

.26 
.18 
.21 

- 

.04 

.66 

.15 
.25 

.08 

.32 
•  33 

.46 

-    -    - 

- 

.10 
.06 

.05 

•  09 

•  12 
.12 

-     -     - 

T     T 

T 

.16 

- 

T 

.35 

1.46 

1.16 
.77 
1.21 

.18 
.01 
,06 

- 

■        l 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

2.35 
2.13 
2.«3 

.30 

.25 
.24 

.01 
.17 

.2a 

.21 
.17 

.19 

.29 
.33 

.40 

.26 
.02 
.28 

T 

.02 

.10 
.15 

.06 
•  02 

.02 

.10 

T 

.02 

•  86 

•  09 

1.10 
.08 
.73 

.05 
.04 
.01 

T 

.04  ! 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN             01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

l.ia 

1.67 
1.36 
1.97 

T 
.09 

.12 
.13 
.24 
.27 

T 
.09 

.01 

T 

.13 

.06 
.12 

.05 
.08 

.03 
T 

.04 
.12 

.11 

T 
.02 

.01 

T     •Ol   •OS 
T     T     .02 

.02   .05   .04 

T 

.05 

.18 

•  02 

•  05 

•  05 

•  15 

T     T 

.05        .01 

T 

.17 
.10 
.14 
.11 

.13 

T 

T 
T 

T 
•  02 

.58 
.77 
.29 
.83 

.02 
.07 
.16 
.09 

.02 
.10 
.11 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

1.92 

l.«» 
1.70 
2.17 
1.15 

T 
T 

.15 
.OS 
.19 
.15 
.16 

.01 

T 

.09 

.02 

T 

.07 

.06 
.03 
.16 
.06 
.09 

.06 
.10 

.16 

.10 

.10 

.12 
.03 

T 
.15 

T     T     .16 
•06   •OS 
•04   ^02 

•  01   •Ol   •U 
•  06 

.05 

.13 

T 

T 

.06 
.08 
.02 

•  03 

.05   T 

.03   T 

•  05   T     •Ol 

T 

.08 
T     .07 

.21 
.03   .25 

.22 

.17 
.OB 

.06 
.40 

7 

T 
•  10 

T 

.58 
.45 
.64 
.55 

.53 

.40 
.02 
.08 

T 

.05 

.06 
.18 

.02  . 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

PINKHAM  NOTCH 

i.;b 

1.42 
«.92 

2.56 

.30 

.22 

T 

.20 

.11 
.23 
.27 

.05 

7 

.12 

.11 

.13 

.17 
.37 
.23 

.16 
.16 

T 
.37 

.12 

T 
.23 

T 

.08 

T 

T     .04   .02 

T     .26   .1« 

T     T 

.05 

.41 
.10 
.05 

.13 

•  03 

•  14 

•  03 

T 

.24 

•  02        T 

T          .07 

.2B 

.35 

.10   .02 

.04 

.34 

T 

T 

.50 

T 

.30 

.49 
.84 

.09 

.38 
.43 
.19 

.02 

.70 
.05 

T    ', 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 

1.49 
.99 
1.44 

.22 

.19 
.12 

T 
T 
T 

.26 

.03 
.06 

.03 

.18 
.10 
.11 

T 

T 
T     .02 
T     T 

.13 
.03 
.06 

•  06 
.06 
.04 

T 
•  02   T 
.02        T 

T 

.09 
.02 
.14 

.13 
.20 
.11 

T 

T 

T 

.42 
.13 
.64 

I 

.09 

.08 

T 
.01 

SOUTHERN            02 

■ 

BLACKWATER  DAM            R 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

1.36 
1.42 
1.93 

.97 

.12 
.10 
.42 
.29 

.05 

.03 

T 

.05 

.03 

.07 
.18 
.18 

.08 

.02 

T 

.14 

.25 
.28 

.32 

.04 

T 
T 

.03 

T 
T 
.13 

T 

.07 
.03 
.05 
.12 

T 

T 

.05 
.06 
.20 
.30 
.01 

.06 

.01 
.01 

.01 
.04 

T 

.62 
.52 
.40 
.51 
.55 

.13 
.18 
.11 

.04 

.01 

T 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

1.23 

i.eo 

1.46 
1.91 
1.44 

.09 
.02 

.05 

.03 
.09 
.16 
.17 
.07 

.02 
.03 

.01 

.07 
.14 

.13 

T 

T 

.05 

.06 

.06 

.10 

.01 
.01 

.20 
.22 

.01 

T 

T 

.13 
.31 
.17 
•  22 

T 
.05 

T     T 
T     .03 

T          T 

T 

.01 
T 

.03 

T 

.02 

.03 
.09 
.06 
.02 

T 
T 

T 

T 

.08 
.21 
.06 
.10 
.07 

T     T 
.02 

T 

T 

.49 
.10 
.02 
.05 
.09 

.21 
.72 
.47 
l.OOD 
.80 

T 
T 
.25 

.05 
.05 

.02 

.01  . 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM       R 

GILMANTON  2  E 

1.99 
1.15 
1.26 
1.33 
1.26 

.06 

T 

.17 

.OS 
.15 

.17 
.49 

T 
.03 

.14 

.05 

T 

.08 
.08 
.07 
.06 
.10 

.02 

T 

.20 
.20 
.19 
.20 
.06 

T 

T 

.03 
.04 

T 

.04 

T 

.03 
.05 
.04 

.12 

.06 
.06 
.OB 
.04 

T 

T    T 

T 

.13 

1.00 
.70 
.70 
.55 

.04 

.03 

•  03 

•  13 

•  49 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

1.32 

1.05 
1.17 
1.23 
.9a 

.01 

.06 
.10 
.09 
.20 
.IS 

T 

.06 

.03 
.02 

.04 
•  09 
.06 
.07 
.05 

.02 

T 

.08 

.20 
.03 
.22 
.19 

.14 

.IC 
T         T 

T 

.01 

.01 

T 

.04 
.04 
.04 

T 

T 

.01 

.02 
.12 
.12 

T 

.01 

.06 
.03 

T 

.98 

!63 
.44 
.32 

•  01 

•  08 

•  05 

•  12 

•  10 

.02 

.01 
T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  OOWELL  DAM            R 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSA6ESIC  LAKE 

.94 
1.53 
1.46 
1.20 
1.40 

.11 
D 

.01 
.OS 
.15 
.20 
.16 

T 

.07 

T 

.02 

.01 

.07 
.10 
.10 

.08 

T 

.17 

T 
.25 

.13 
.40 
.11 

T 
T 
T 

.IC 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.06 

.06 

T 

T 

.03 
.06 
.08 

.07 

T 

.14 
.04 
.02 

.17 
.75 
.83 
•  40D 
.85 

T 

•  20 

•  04 

•  20 
.06 

.03 

.04  . 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

1.45 
1.05 
1.81 
1.12 
1.35 

T 
D 

.08 
.09 
.16 
.06 
.20 

T 
.09 

T 
T 

.09 

.05 

.09 
.12 
.13 

T 

.07 
.04 

.20 

.08 
.09 
.20 
.16 
.15 

.01 

T 

.01 
T 

.03 

T 

.01 
.01 
.02 
.07 

T 

T 

.05 
.04 
.11 
.05 

.03 

T 

.31 

T 

.72 
.62 
1.15 
.54 
.66 

.01 
T 

.02 
.13 

T 
.01 

T 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

1.31 
1.34 
1.51 

1.31 

- 

.10 
.11 
.17 

.16 

- 

.04 

T 

.05 
.08 
.12 

.18 

.04 

T 
T 

- 

.18 
.25 
.19 

.16 

- 

T 

T 

.10 

.10 

.02 

.02 
.01 
.04 

.03 

. 

. 

.05 
.07 
.16 

.06 

.04 

.03 

T 

T 

.64 

.750 
.46 

.48 

.18 
.05 
.14 

.14 

.05 

T 
T 

.  ! 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

1.53 

1.51 
1.19 
1.6e 
I.IB 

.05 
.08 
.10 
.16 
.07 

.02 

T 
.07 

.09 
.08 
.10 
.09 
.10 

T 
T 
.07 

.12 
.01 

.OB 
.17 
.20 
.25 
.25 

T 

T 
T 

.07 

T 

.03 

T 

.02 

T 
.02 

T 

.05 
.04 
.05 
.08 
.01 

.12 

.07 

.28 

T 
.02 

•  02 

•  83 
1.09 
.55 
.68 
.63 

.02 
.15 

.09 

T 

T 
.01 

WINOHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

1.60 
1.27 
1.30 

.02 

T 
T 

.15 
.23 

.20 

T 
.04 

.07 
.12 

.06 

.05 

T 

.07 

.03 

.12 
.09 

T 

.15 

T 
.26 

T 

T 

T 
T     T     .12 

.01 

T 

.04 

T 

.01 
.07 

T     T 

.06 
.10 
.42 

T     T 

T 

.03 

.16 
.25 

.69 

.48 

T 

.07 

T 

RHODE  ISLAND 

•  .  . 

Block  island  we  ap     r 

SBEENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

1.90 
1.77 
1.64 
1.72 
1.60 

.02 
.15 
.04 
.15 
.15 

.01 

.03 
.14 

T 
T 
T 

T 

.23 

.16 
.21 
.19 

T 

.19 

.03 

T 

.01 

T 

.09 

.24 
.60 
.37 
.26 
.16 

.02 

•  05 

•  04 

T 

T 
T 
T 
T 
.01 

.02 

•  07 
.05 
.05 

.oa 

.05 

.01 

T 

T 

T 

T     T 

1.24 
.59 
.05 
.40 
.88 

.01 
.38 

•  68 

•  41 

•  03 

.01 
.02 

.03  . 

T    . 

.02  , 

W00N50CKET 

1.74 

.13 

.05 

.10 

.24 

•  18 

.05 

.98 

.01 

• 

s  loUowtng  Slalion    Ind«z. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


NORTHEASTERN 


BETHEL  <•  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEwFANE 
PERU 

READSBORO  I    SSE 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WARDSBORO 
WHIT  INGHAM  2  W 
WOODFORD 
WOODSTOCK  3  E 


Day  of  Month 


•200    .40 

.07 

.04 


1.81 

u* 

1.99 


l.*3 
UTl 
1.97 


.32      .2fc      .8*      .07 


10     n     12 


13 


14       15 


16      17       18 


';* 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


.77      ,05      T 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 
(Speed  - 

d 
B.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  oi  da 

y»  with 

precipi 

ation 

111 

1 

Station 

a  0 

e9T3 

1 

s 

> 

< 

1  . 

■21 

« 
§   1 

a    1 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  Am    7  Am    1  PM    7  PM 

5 

8 
1 
s 

01 

A 

cp 

8! 
I 

^1 

CM  a 

H 

.  is 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  Wfl  AIRPORT 

30 

5.2 

11.6 

38  +  + 

q 

27 

77 

78 

70 

72 

5 

7 

1 

1 

0 

u 

14 

- 

6.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

31 

3.0 

8.2 

28 

NW 

29 

76 

75 

62 

70 

3 

5 

3 

0 

1 

0 

12 

48 

7.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

27 

SW 

28 

- 

81 

66 

- 

4 

9 

1 

1 

0 

0 

15 

54 

6.B 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

73 

79 

8 

14 

4 

1 

0 

u 

27 

- 

8.0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

30 

3.1 

6.2 

30 

NW 

30 

78 

79 

66 

73 

5 

3 

6 

1 

0 

0 

16 

42 

6.7 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  WB 

- 

- 

- 

43 

NE 

27  + 

- 

- 

- 

- 

8 

5 

4 

1 

0 

0 

18 

48 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

28 

6.8 

13.9 

34 

NE 

28  + 

69 

68 

50 

64 

6 

4 

6 

0 

1 

0 

17 

49 

5.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

27 

4.8 

13.7 

38 

SW 

26 

81 

81 

65 

78 

6 

4 

2 

3 

0 

0 

15 

46 

5.7 

PITT3FIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

9 

5 

0 

0 

0 

16 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

27 

6.3 

10.5 

29+  + 

31 

18 

78 

79 

65 

74 

6 

7 

3 

2 

0 

0 

18 

- 

6.9 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

31 

3.2 

5.7 

34 

W 

30 

77 

80 

64 

71 

9 

7 

3 

0 

0 

0 

19 

44 

7.0 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

103  H 

NW 

31  + 

- 

- 

- 

4 

4 

15 

2 

0 

0 

25 

22 

8.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

9 

2 

0 

1 

0 

15 

- 

6.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

28 

S.2 

9.8 

29++ 

23 

21 

75 

75 

61 

70 

7 

6 

3 

1 

0 

" 

17 

53 

6.7 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

2n 

2. It 

9.5 

31 

S 

17 

78 

78 

69 

74 

13 

8 

3 

1 

0 

0 

25 

*9 

8.3 

Sm  rataraDC*  ooim  tollowtng  SuHon    tndu 


ms^- 


CONNECTICUT 

•  •  • 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  0AM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SU 
SHEPAU6  DAM 
KIGNAM  RESERVOIR 

<•     •     * 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEST  THOMPSON  DAM 

«     •     • 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 
6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1967 


36   44 
14   18 


32   39 
20   28 


35   40 
17   29 


27 

33 

11 

25 

34 

39 

16 

29 

36 

40 

20 

30 

35   32 

25   U 


33   30 

28   18 


36 
24 


35   42   41 


37   42 
26   22 


37   36 
30   29 


34   32 
24   28 


38   35 

28   29 


40   36 
29   32 


34   34 
29   21 


14   19   15 


35   43 

22   31 


37   45 
25   25 


35   43 

23   12 


36   42 
25   28 


37   44   40 
28   24   22 

43 
23 


39   45 
27   25 


37   38   45 
11   17   22 


37   44 
19   28 


37   46 
24   29 


37   36 
33   30 


36   35 
32   29 


39   36 
36   30 


38   37 
21   32 


36   33 
30   31 


36   36 
31   31 


39   39 
34   30 


35   34 
32   29 


37   36   34 
35   30   25 


49   37 
33   23 


45   42 
8   24 


47   44 
25 


47   42 
28   26 


29   31 

14   11 


42   48   44 
10   42   22 


47   38 
38   25 


38   32   36 


34   37 
21   18 


41   37   47 
18   26   26 


39   38   40 
22   27 


40   39   44 
20   22   28 


29   36  1,0 
21   22 


35   39   44 

17   22   31 


39   40   40 
18   28   30 


22  I  23  I  24  '  25  I  26  I  27   28  j  29  1  30  |  31 


H 


32!  ^1 

3;   I 


32   15 
-  1 


19   34   47 


44   39   40 
12   14   16 


30   43   38  46   33   40 


20   25   27  21   16 


40   42   47 
16   25   28 


32   41 
18   21 


30   42 
21   U 


40   39 
33   32 


38   38 
34   32 


42   39   36 
30   33   19 


39   37   36 
33   31   22 


40   37   36 
35   32   26 


48   39 
37   24 


46   39 
30   23 


46   47 
21   29 


46   46 
24   26 


49   44 
27   26 


52   42 

41   24 


49   49 
42   29 


49   47 
9   26 


34 
21 

37 
17 

32 
21 

43 
27 

37 
30 

32 

19 

37 
14 

41 

30 

36 

30 

38 
20 

33 

12 

32 

20 

43 
24 

35 
23 

34 
19 

39 
26 

42 
27 

34 
21 

37 
19 

35 

17 

43 
25 

41 

27 

36   38 
23   18 


33   33 
22   21 


36   44 
20   10 


38   41 

25   17 


14  17 
4-3 

15  31 
1    9 

16  32 


47  35 
35   19 


48   45   52 


39 
29 


45   46   40 
23   40   28 


50   50   43 
15   42   23 


48   48   41 
19   39   26 


38   49   49 
20   20   26 


45   46   40 
19   35   25 


41   48   46 
15   37 


43   42 
21   27 


15   36   45 
-3    8   25 


19   36   45 
4   16   26 


20   38   45 
7   16   30 


20   39   47 
6   15   29 


24   18   38 

1    3   10 


18   28   39 
3   12   28 


18   39   44 
4   11   25 


52 

60 

62 

25 

30 

30 

47 

57 

58 

32 

37 

41 

49 

58 

59 

24 

27 

29 

42 

wu 

55 

25 

28 

39 

46 

52 

58 

27 

29 

32 

47 
27 

53 

58 
1? 

51   47   37   32 


32   32   34  I  28 

52   43   40 i  32 
35   36   31  I  29 


59   46   46 


59   50   50 

32   33   33   32 


28 
17 

32 

18 

35 

14 

1  40.1 
19.1 

25 

13 

24 

9 

33 
8 

36.3 
22.5 

30 
16 

27 
14 

33 

7 

38.9 
19.7 

31 
15 

IS 

7 

IB 
6 

33.2 
18.3 

33 

16 

25 
13 

31 

13 

38.4 
20.6 

34 

17 

27 

13 

u 

39.8 
21.5 

48   34   44 


34 

38 

32 

26 

26 

23 

36 

38 

35 

23 

16 

21 

36 

40 

34 

24 

23 

24 

41 

36 

40 

23 

22 

23 

35 

39 

34 

22 

20 

20 

36 

41 

36 

14 

17 

41   40   43 


44   45   50 
22   28   32 


26   32 

34   46 


43   44 
34 


35   40 
25   25 


37   46 
19   17 


42   49 
28 


45  39  47 

20  29  31 

45  43  49 

22  27  36 


37   43 
19   23 


40   48 
10   21 


16   36   46 
2   13   27 


19   39 
1   13 


47   50   60 
28   29   38 


50   58   63 
27   28   42 


51   61 
30   33 


53   58   65 
27   35   35 


51   60   65 
35   38   43 


47   50 
27   26 


46   50   56 
35   30   39 


54   59 
28   31 


53   59 
29   31 


48   60   60 
37   36   47 


49   51   63 
27   24   37 


24   34 
10   21 


36   44 
21   33 


28   24   39 


38   43 
12   20 


35   34   35 


54   50   43  I  35 
43   38   35   29 


48   50 
39   37 


47   54   43  I  39 

43   38   38  I  32 


60   47 
39   36 


38   35   24   27 


57   52 
36   35 


33   34   34   30 


29   33 

19   18 


30   29 
17   16 


32   32 

20   17 


35   28 
23   14 


32   24 
23   16 


32   32 
21   15 


32   33 

16   15 


31   26 
18   13 


37   28 
21    7 


38.5 
20.7 


40.3 
21.4 


35   40,3 
14|  24.9 


39.9 
24.2 


40.3 
25.3 


38.8 
25.0 


41.8 
24.1 


43.7 
24.4 


39.9 
25.2 


40.3 
18.1 


28   35   40 


45   57   60 

30   29   40 !  39 


57   60   66 


55   57   68 

27   28   34;  37 


49 
36 

44 
37 

38 
29 

29 
21 

34 
19 

34 
19 

39.7 
27.8 

49 
37 

46 
36 

41 
31 

32 
17 

32 

16 

39 
15 

42.3 
24.3 

50 
38 

45 
38 

39 

30 

30 
21 

35 

20 

36 
17 

41.7 

27.0 

46 
36 

56 

38 

43 
35 

38 

24 

29 
21 

36 
16 

42.3 
24.4 

54 
33 

50 
37 

44 
30 

38 
23 

36 
22 

37 
13 

42,7 
24.6 

50 
36 

47 
38 

39 
33 

36 
21 

34 
12 

39 
15 

43.3 
24.4 

See  Reference  Notes  Following  Station    Indej 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENQLAND 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRID&EMATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

6REENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  I  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
d  BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMIN6T0N 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


27   28 
19    7 


30   26 
23    9 


27   27 

u      e 


29 

20 


25   33 
-IS 


9  I  10  I  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 


26   24   16 
21-2-6 


29   33   29 
3   22   11 


23   26 
10   19 


26 

20 


29   27   26 

14   15    0 


15   32   34 
•12   15   16 


24   26 
6   16 


24   26 
9   20 


19 

-  4 

27 

-  1 

23 

4 

31 

16 

22 

.  4 

26 
10 

31 
24 

29 
4 

29 
23 

26 
11 

31 
20 

30 
6 

30 
23 

29 
16 

31 
24 

27 
3 

32 
21 

3? 

29 

4 

25 

19   17 
3-3 


21   17 
9-5 


25   25   21 
.10    2 


34,  36 

24'   7 


22   26   24 
•1-1-15 


31   30 

1  -  5 


12   15 
-11  -14 


30   34   34 


35   26 
-2-3 


35 
16 


24   29 
-7-1 


36   36   41 
16   16   30 


24   26 

7 


26 

-  9 


36 

24 


25   23 
15    9 


26   27 
16    9 


29   26 
21   13 


29   27 
8   16 


30   27 
21   10 


27   22 
14   12 


33   26 

24    4 


12 
-12 


27   19 
■  2    6 


29   25 

3   10 


33   23 

10    7 


23   25 

1   10 


32   26 
11   15 


27   20 
9    9 


31   23 
7    5 


31   24 
-2-2 


23 
-  2 


31   37  41 
12   20   4 


32   35 
13   16 


4   17    8 
28  -14  -17 


7   20 
19  -11 


>   21 
-23  -  5 


16   17 
-5-5 


11   11 
.  7  -13 


31 
24 

34   30 
24   15 

30   28 


16   26 
.  6   16 

21   29 


39 
24 


26   40 
8    2 


30   30 
23    3 


-  3 

19 

-  3 

16 
■  7 

15 


16 
-13 


30   27 
12   16 


26   25 
15 


30   34   26 


29   26 

4-3 


23   33 
-6-4 


29   31 
-14  -  5 


29  26  24 

3  7 

34  24  31 

3  0  7 


36   35 

13   16 


36   43 
12   25 


34   36 
11   17 


37   42 
17   30 


33   36 

19   31 


32   34 
19   19 


33   36 

16   21 


35   34 

6   22 


33   35 
16   24 


30   36 
16   20 


39   38 
22   23 


37   40 
20   19 


44   36 
17   18 


13   26 

-20  -10 


•  15  -  3 
13   22 


6   17 
-10  -  3 


23   17 

-  6  -  I 


14 

-20 


20 
-  5  - 


34   37 
20   20 


35   40 
27   20 


39   44 
21   30 


38 

19 

7 

3 

39 

22 

20 

-  2 

36 

24  1 

21 

-10 

37 

22 

21 

IS 

19   20 
6-5 


25.5 

7.0 


23.3 
5.r 


23.8 
3.4 


20   21 
14    6 


23   22 
15    8 


21   21  I  22.6 
10    4    3.4 

16 


27 

-  1 


11 
-11 


15 
-  6 


6 
-19 


9   16 

-19  -  9 


12   24 
-  5   11 


32   20 
15   14 


39   39 
15   15 


42   36 
22   20 


48   35 
25   22 


30 
14 

18 
14 

37 
11 

39 

14 

21 
14 

39 

15 

25 
11 

39 
25 

36 
19 

40 
29 

43 
26 

38 
19 

22 

10 

33 
12 

27 
5 

38 
22 

23   37 
0   21 


20 
5 


27.0 
6.0 


22   20 

14    5 


22   14 
-  9    0 


27   27 
16    2 

27   34 


34   30 
10   12 


29   26 
3-2 


37   36 
16   15 


30   36 
11   11 


42   40 
19   11 


25   37 
2    6 


42   39 
21   16 


39   36 
13   14 


35   33 

9-4 


36   30 
12-3 


29   26 
6   13 


26   20 
8   13 


17   15 
-3    5 


28   22 
12   10 


16   16 
-19  -  3 


34   36 
6   15 


20   37 
.7-6 


26   35 
■11  -  3 


34   36 

0   10 


28   21 

6    7 


26.6 

5.4 


26.2 

8.0 


29.2 

7.7 


26.5 

9.0 


27.4 
9.2 


28.2 
T.3 


27. 5 

10.2 


23.2 
6.9 


25.0 
5.9 


20   20   23   20 


16 
-13 


25   20 
-2    3 


24   20 
-3-3 


11   26 

-16  -10 


15 

-10 


11   24 
-11    1 


36   33 

13  -  1 


26 

-  1  1-17 


15   31 
-13    2 


30   38 
10   14 


31   32 
22   19 


26   35 

19   19 


36   35 
29   26 


34   40 
19   17 


32   40 
16   15 


43   33 

24   16 


37   36 
21   15 


30   20 
17   15 


27   23   43 
-5   13  I  12 


46   38 
26   26 


33   37 
24   21 


36   44 
20   21 


34   42 
24   32 


37   40 
20   32 


31   48 
26   28 


36   42 
20   28 


36   36 
18   23 


44   34 
20   26 


34   46 
13   32 


36   38 
10   16 


40   37 
25   26 


32   45 
25   30 


39   43 
23   26 


-  5    I 
20   21 


20l  23.7 
-  1  I-  1.0 


19;  24.8 
-  3    4.0 


37   26 
24   18 

24 


27   25 
14   11 


27   22 

16   11 


27   25 

16   10 


25   23 
15    9 


23   22 

16    8 


26 >  22.9 
2    1.2 


30.6 
14.8 


30.3 
13.5 


33.5 

15.6 


27  1  30.1 

6  1   9.7 


24   29.2 
S   11.1 


41   28 
23   12 


28   25   21!  29.9 


37  I  25 

23!  17 


27   25 
17    7 


24   25 

19    8 


36  \    26 
23;  18 


32   26 

19-6 


27   22 
16   13 


33.3 

11.6 


29.3 

9.0 


34.1 
6.5 


33.1 

16.0 


23   24 
15   10 


30   31.2 
10   11.5 


S«e  Ralstence  Nolea  FoUowtag  Sl.Uon   Index 
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Conlliiu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MAINE 

OLD  TOkN  F»A  airport 

ORONO 

RUMFORO  1  5SE 

RUHFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•     •     • 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
J0NE5B0R0 
NEWCASTLE 
NEW  0L0UCE5TER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORD  2  NNW 


Day  Of  Month 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    191,1 


33   34 

10    7 


33   32 

14   13 


28   37 
6   17 


28   36 
9   21 


34   33 

4   11 


30   33 

0   27 


29   37 
12   27 


30   40 
7   10 


27   30 
15   13 


33   35 

14    8 


30   27 
21    5 


35   29 

21    3 

35   30 


30   28 
19    9 


35   28 
15-7 


32 
23 

37 
32 

33 
20 

33 
14 

38 
30 

36 

11 

36 
14 

40 
19 

32 
9 

36 
18 

36 
31 

33 

23 

34 
9 

36 
29 

31 
13 

29 
13 

36 
19 

34 
18 

32 
15 

35 
27 

30 
16 

35 

38 

34 

35 

38 

34 

20 

28 

21 

33 

39 

33 

13 

15 

11 

36 

38 

34 

15 

31 

21 

32 

40 

39 

18 

25 

14 

29 

40 

38 

6 

19 

8 

36   33 
26   29 


35   35 

19   24 


13 

-  4 


26 
-  3 


35   35   28 

28   21    6 


34   31   27 
30   25   13 


33   33   28 

23   19   15 


33   29 
23   17 


32   32   26 
25   22 


29   37 
20   10 


28   36 
19   13 


30   35 

12    4 


30   34 
16   10 


38   35 
8   29 


26   38 
13   24 


32   38 
20 


19   28 
■17   18 


41   43 
6   32 


46   40 
20   30 


40   39 
22   31 


33   38 
22   15 


43   37 
17   30 


39   37 
21   26 


42   42 
•  4   31 


32   35 
21   27 


24   29   25 
6    3-2 


32   29 

U   10 


26   32 
6    2 


27   32 
U    7 


29   27   25 
-2    7-1 


32   26   24 
10   19    5 


32   33   29 
12    9    2 


38   40 
12    9 


25   26  27  28  29   30   31 


34 

15 

38 
16 

42 
32 

39 
9 

39 
15 

34 
11 

44 
27 

28 
-  2 

40 

35 

44 

30 

34   34 
7-6 


36   31 

^  -  5 


10  26 
-16    3 

11  25 


14   27 
•11  -  6 


36   37   41 
16   20   32 


24  I  36   35   34 


28   35 
10    0 


36 

-  1 


30 
0    3 

31   29 


26   33 
8   23 


33 
23 


25   34   40 


22 
-  7 


37   33   30 
19    9 


32   30 
24   18 


37   34 
21   16 


28   35 
18   11 


34   34 
23   22 


29   30 
22   14 


38   31 
24   14 


28   32 
20   13 


36   37 
11    5 


41   39 
12   15 


42   38 
18   14 


29   39 

5    8 


31   37 
I    9 


34   31 
18   17 


35   37 
18   10 


36   33   14   26   29 


18   17   17 


44   32   52  I 


33   32 

-  5  -  5 


30   24 
•22  -  4 


24,  32   27 


-  6  I  16   17   15 


32   38   34 


24   23 
-3    5 


40   41   44   41 
21   20   35  23 


42   41   45 
19   14   33 


43   42   47  31 
20   14   30  11 


37   40   44 


40   41 
25   25 


40   39 
19   14 


40   41 
21   18 


40   40 
11    6 


40   36 
9-3 


9   23   35 
-20  -  6  -  I 

13   30   27 
-12    6   10 

13   30   45 
-17    4    7 

15    9   26 
-21  -24  -15 

19   25   25 
-10  -10    5 


12   13   14 


34   39 
19   17 


38 
11-2 


29   42 
11   15 


11 
-  7 


20   22 

■9-7 


36   44 
21   14 


46   40   40 


43   40 
12    4 


14   30   42 


15   32   46 
•  1   13   17 


15   30   45 
■7   10   12 


21   33 
-4    9 


16   34   49 
-6   10   15 


15   31 
-12    2 


37   34 
22   22 


39   33 
26   18 


35   35 

25   24 


32   33 
22   21 


36   36 
25   17 


37   33 
23   19 


35   36 

30   21 


34   41 
19   29 


35   40 
25   30 


35   41 
27   32 


36   40 
0   27 


30   39 
8   28 


37   45 
24   29 


34   48 
26   27 


33   37 
20   15 


40   40 
19   29 


36   45   39 
19   35   24 


21   30   26 


39   45   36 
24   34   25 


32  ,  29 
22      19 


33   29 
19  I  19 


36   28 
11   16 


36   28 
14  I  15 


38   27 
24   19 


32   31 
24   21 


40   30 
24   24 


29   41 
22   23 


25   28 
12   10 


46   36 
34   28 


39   44   37  .  32   32   25   32 
30   34   25;  23   17   13    8 


42   36   33   37   45   36 
30   28   26   27   31   25 


42   34   34  I  38   47   38 
28   30   25   25   34   27 


48   42   40  I  39   51   48 
33   31   30  I  29   33   30 


46   40   59   46   46   44 
28   26   28  i  26   30   23 


31   28   26   32 
23   15    9    6 


35   33   26   31 
27   23   12   10 


30.6 
10.2 


30.8 
12.8 


31.2 
9.9 


31.9 

14.2 


31.3 
6.4 


29,9 
10.4 


33.5 

14.0 


34,0 
10.4 


28.4 
6.2 


32.6 
12.3 


34.8 
20.8 


33,7 
15,0 


36,1 

20,1 


37,9 
18,8 


34   34   25   30  I  36,5 
17   19    9    0   14,1 


See  Hetorence  Notes  Following  StaUon    Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    H67 


MASSACHUSETTS 

•     •     » 
WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNISHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  KB  AIRPORT 
SOUTH  E6REM0NT 
STOCK  BRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

•     •     » 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  BAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBUR6  2  5 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

»     •     • 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


DarOl  Month 


26   3* 
U  le 


32   38 
2*   25 


26   33 
S  !'• 


31   35 
S   15 


32   *0 
9   16 


37   Al 
17   26 


34   »0 
10   22 


3*   39 
20   28 


7   8   9   10   11   12   13   U   15  16   17   18   19   20 


3*   33 
30   18 


29   IB 
33   25 


33   29 
27   16 


4   29 


U   251  16   20 


MAX 
MIN 


37   *2   *0 
10   33    9 


28   34   38 
12   23    8 


35   41   34 
13   18   U 


34   38   36 
5   22 


35   39   35 
25   31   29 


31   38   40 
12   24   12 


34   40   39 
22   32   21 


34   36   41 
14   20   17 


30   36   40 
13   19    8 


33   37   42 

12   20   15 


33   37   42 
18   25   18 


35   41   36 

16   30   16 


38   41 
17   29 


35   43   36 
19   24   17 


37   43   37 
14   20   14 


31   36   42 
I   13   10 


37   44   36 
21   26   21 


30   34   39 
2   15 


32   45   36 
9   19   16 


36   42   36 
16   30   15 


37   43   33 
15   26   14 


36   43   38 
18   31 


33   38 

20   28   25 


36   36 
29   30 


33   33 
14   24 


36   35 
29   23 


34   34 
31   26 


34   32 
32   27 


32   34 
14   28 


34   34 
30   30 


32   35 
18   28 


35   35 

9   24 


34   35 
16   26 


35   36 

19   29 


37   37 
31   29 


36   37 
31   27 


45 

1 

391 
27 

46 
29 

35 
14 

44 
28 

38 
27 

48 
32 

35 

16 

46 
31 

41 
25 

37 
17 

37 
26 

21   22   23  24   25   26  27   28  29   30 


28 1  36 
14   17 


34   34 
13    7 


37   37 
32   27 


45   45 
19   26 


49   38 
32   21 


45   37 
22   25 


48   41 
41   26 


49   48 
13   25 


49   44 
31   30 


48   44 
11   28 


49   47 
6   25 


34   35 

11    5 


34   30 
13   11 


36   40 
IS   25 


33   39 

21   30 


35   38 

16   20 


38   34| 
18   231 


37   43i 
20   241 


40   43 
25   30 


40   44 
18   28 


38   44 
26   3l! 


39   46 
15   31 


36   36 

18   22 


43   29   38 
25   11   15 


28   38 
8   16 


25   35 

9   10 


35   38   35 

17    8   10 


40   38   29 
14   14    5 


38   38 
20   13 


43   40 
19    9 


42   29 
20   10 


32   34 
12   30 


37   34 
28   27 


35   35 

9   26 


33 
20 

37 
19 

32 
20 

41 
21 

36 
19 

48 
26 

35 
14 

43 
15 

31 

10 

33 

3 

30 
19 

36 
25 

40 
14 

43 
35 

40 
23 

36 
10 

32 
25 

35 

21 

31 

20 

41 
26 

42 
32 

45 
33 

34 
25 

43 
23 

37 
19 

32 
11 

34 

14 

31 
20 

39 

20 

39 
29 

44 
20 

31 
12 

35 
24 

34 
24 

34 
22 

42 
23 

42 
27 

47 
35 

43 
28 

44 
21 

37 
21 

31 

20 

36 
21 

31 
23 

40 
25 

40 
27 

45 
25 

35 

18 

24   36 
0   21 


19   37 
2   12 


21   31 
-2    9 

16   38 


33   45 
9   23 


28   46 
10   24 


33   47 

7   19 


36   45 
10   22 


18   35 

•  2    5 


19   15 
•5-2 


14 
-  5 

16 

•  4 

18 

■  6 

18 


31   33   28 


58 
27 


16   36 
1   13 


15   33   44 


16   37 
3   17 


49   48 
10   26 


50   50 
15   30 


38   41 
29   29 


43   40 
30   28 


44   40 
27   23 


48   41 
31   20 


31   40 
4   26 


36   33 
31   28 


35   36 

31   28 


36   39 
31   30 


36   36 
31   28 


32   33 
30   25 


45   40 
12   25 


42   44 
3   26 


38   37 
23   13 


49   41 
34   25 


50   42 
32   26 


49   37 
28   19 


36   33 
15   14 


38   32 
18   19 


39   34 
21   21 


32   37 
21   17 


33   37 
22   14 


33   38 

21   19 


33   38 
18   14 


36   30 
12    9 


32   37 
21   19 


34   31 
14    3 


29   36 
9    5 


34   36 
20   18 


38 
21   15 


42   45 
16   18 


33   42 
27 


38   42   37   36 
28   34   26   33 


47   35 

35   23 


19   40   32 


35   41 
IS   301 


39   371 
20   26 


40   5ll 
24   291 


36   47| 
22   341 


39   49 
21   21 


40   49 
25   32 


40   48 
22   26 


43   30 
18   10 


47   34 
24   14 


47   34 
25   13 


39   42 
25   16 


41   42 
21   18 


36   42 

20   19 


36   45 
17   16 


22   19 


19   36 
6   15 


24   20 
5    4 

22   21 


22   19 
2    3 


54   59 
25   38 


46   56 
27   40 


60   61 
30   35 


55   55 

26   46 


61   60 
39   34 


47   62 
26   36 


62   60 
35   47 


43 
30 


47 
35 


50 
37 


24 
8 

19 
3 

22 


36.0 
16.7 


34.0 
19.4 


34.2 
15.7 


31   36 
19   17 


31   32 
23   18 


38   38 
16   21 


37   46 
30   31 


37   37 
16   23 


35   49 
15   25 


42   46 
22   32 


43   50 
21   33 


46   49 
21   24 


38   42 
25   29 


41 
32 


45   30 
22   10 


32   41 
20   19 


44   30 
21   10 


25   21   36 


16   36 
3   13 


33   40 
11   12 


36   43 
23   15 


39   45 
22   IS 


37   43 
24   19 


29   38 

20   18 


19   38 
3   16 


19   38 
3   15 


19   37 

3   14 


20   17 
.4-4 


20   36 
7   16 


19   14 
-4-2 


14   40 
-4    2 


17   36 
4   12 


19   40 
3   13 


37   38 
5    2 


16   33 

1   14 


48   58 
32   40 


47   60 
24   41 


51   45 
35   33 


43   51 
34   31 


34 
29 

35 

21 

25 

8 

27 

4 

36.5 

15.5 

32 
21 

21 
9 

22 

5 

35 

7 

35.8 

16.7 

40 
28 

29 

17 

28 
10 

34 

7 

36.4 
20.5 

35 
25 

27 
13 

23 
8 

33 

7 

37.5 
18.3 

34 
19 

25 
12 

21 
3 

35 
6 

37.5 
21.1 

50 
37 


47   53 
36   35 


54   52 
40   34 


46   57 
33   33 


47   52 
31   32 


49   63   61 
29   39   33 


50   63 
30   39 


58   59 
33   32 


60   61 
34   42 


51 

26   26 


45 
26 


36   36   37 


59   44 
37   33 


56   40 
37   33 


58   39 
37   32 


59   38 
37   33 


36   35 

26   24 


32   31 
27   19 


36   30 
30   14 


32   27 
26   19 


39   27 
27   13 


35   35 

31   23 


38   36 
30   24 


35   35 

30   23 


35   34 
26   20 


35   35 

26   22 


38   40 
30   23 


37   33 
29   24 


39   35 

30   21 


38   29 
28   13 


36   30 
29   14 


28   36 
12   10 


30   36 
12   13 


28   35 

10   12 


25   26 
12   12 


29   42 
16   18 


26   29 
11   12 


25   28 
6   10 


28   29 

10   11 


29   30 
11   14 


30   35 

13   14 


30   34 
12   12 


31   37 
12   15 


31   36 
12   14 


39.3 
19.2 


35.5 
17.6 


39.5 
20.6 


36.9 
18.6 


39.3 
25.2 


36.0 
19.5 


41.4 
26.5 


36.4 
21.6 


37.7 
17.5 


39.1 
20.0 


40.8 
22.7 


39.6 
23.6 


40.5 
22.9 


40.0 
22.8 


40.6 
21.0 


46   46 
13   28 


47   47   56 


37   43   36 
28   29   12 


58   42 
33   32 


62   60  , 
27   42 


63   68 

49   41 


54   49 
32   33 


54   43 
38   34 


42   49 
35   33 


53   37 

32   31 


58   42 
36   33 


60   50 
37   34 


50   37 
33   33 


51   35 
35   30 


35   35 

29   22 


37   30 
26   15 


37   30 
26   14 


38   33 
31   20 


39   35 

31   20 


37   35 

30   24 


32   25 
25    9 


27   27 

11    7 


30   36 
13   14 


26   25 

8    8 


29   38 

7   10 


29   35 

10   12 


32   39 
11   10 


31   37 
U   10 


24   31 
8    9 


36.6 
15.5 


39.3 

23.2 


36.0 
14.5 


37,2 
17.2 


40.2 
22.8 


42.3 
22.6 


42.9 
22.7 


36.2 
22.6 


37   50 
23   30 


50   62   61 '  45   60 
37   36   36'  36   40 


40 

36  1 


41.4 
2S.7 
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Conttnu«(i 


DAILY  TEMPERATURES 


SUHon 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDSARTOMN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

HIODLETON 

NANTUCKET  NB  AIRPORT 

NEW  SEOFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•  ♦     • 
NORTHERN  01 
BENTON  5  Sw 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

•  •      » 
SOUTHERN  02 
BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
-JANUARY    ISAJ 


Day  Of  Month 


38   43 

23   3» 


20   22   18 


*0   *2   38 


38   41   38 
20   33   18 


40   43   40 
15   34   18 


35   43 

16   27 


43   43   43 
30   27   27 


42   44   40 
32   33   31 


34   39   43 
18   27   11 


40   43   40 
29   35   25 


34   39 
19   25 


39   40   36 
25   31   26 


45   41 
31   27 


37   37 
32   30 


37   34 
31   29 


40   37 
24   34 


37   36 
33   31 


36   35 
33   31 


37   37 
36   34 


38   38 
32   29 


40   36 
34   30 


40   37 
35   33 


39   38 
20   32 


37   36 
35   32 


39   37 
18   31 


50   40 
40   25 


49   50   44 
17   44   28 


49   42 
40   28 


50   46 
38   32 


38   38 
36   31 


40   38   37 
37   32   22 


47   45 
41   23 


52 

10   30 


48   46 
35   34 


48   40 
37   28 


38   38 
23   16 


35   37   32 

22   20   21 


41   33   38 
25   28   23 


36   36   32 
26   25   23 


34   38 
23   19 


21  19  19 

37  39  39 
24  25  25 

38  39  34 
31  28  26 

46  35  38 


37   37 
24   28 


44   44 
28   28 


43   43 
25   24 


37   44 
23   27 


43   44   49 


42   35 

21   20 


10   21 
26   30 


17   17   12 
4    8    6 


23   27   29 

9   15    7 


31   39 
13    6 


32   32 
0   11 


28   40 
4   11 


29   38 
2   16 


30 

20 


13   42   23 


43   49   48 
19   29   35 


30   31   29 
14   22    3 

33   33   30 


14    5 
2  -10 


29 

21 


30   33   34 
15   26   15 


35   35 
30   20 


32   36 

24   18 


30   42   35   34   35   29 
7   25   12   30   22   20 


40   31 
24   16 


35   36   32 
27   22   21 


39   36   38 


44   45 
26   31 


45   46 
32   36 


33   45 
23   20 


42   40   48 
31   24   38 


33   44 
21   24 


38   38 
18    6 


44   32 
17   11 


38   46 
19   26 


43   36 
21   12 


46   40 
17   17 


45   41 
15   IS 


42   42 
29   29 


47   46 
32   33 


28   26   24 


36 

20 

28 

13 

25 
-16 

42 
23 

28 
11 

5 

•  20 

34 
-12 

19 
-  5 

32 
17 

33 
10 

30 

4 

29 
11 

12 

4 

25 

'    4 

33 

4 

41 
21 

25 

0 

27 
6 

34 
24 

21 

8 

25 

3 

32 
20 

26 

2 

35 
25 

36 
6 

18 
12 

29 

15 

38 
16 

25 
2 

35 
24 

39 
27 

27 

7 


27   38   22 


29 
-  2 


23 

-  1 


30   32 
•  5-6 


28   23   22 


36   27 
5    0 


35   29 

4-4 


43   41   40 


45   36 
31   16 


46   28 

28   14 


38   44 
14   25 


46   41 
20   22 


38   47 
15   24 


44   39 
21   IS 


45   33 

12   11 


20   39 
5   12 


24   36 
3   U 


29   40 
10   23 


23   37 
9   22 


22   36 
6   18 


37 
16 

30 
12 

40 
22 

31 
26 

31 
11 

30 
U 

35 
8 

21 

5 

37 
15 

42 
25 

28 
14 

36 
21 

59   63 
27   34 


49   63 
29   33 


27   28   29   30   31 


47   60   42   41   31   32 
39   39   34   29   16   13 


51  62  63 

32  28  44 

48  53  64 

30  28  43 

48  58  61 

34  30  36 

50  49  63 

28  34  38 

53  54  66 

38  40  50 

48  51  57 

28  24  42 


53 

40 


49   62   43 


55 

40 


46   49 
38   37 


48   56   60 
37   36   34 


36   40   40 


49   48   53 
36   34   42  i 


51   55   63 
27   27   35 


28   37   41 


56 
42 


30   31 
18   U 


52   36   31 
35   26   14 


39'  42,0 
15i  23.5 


36  I  40,5 
15j  23,5 


32  1  42.8 
16   26.5 


40   41.3 
17  I  27.2 


36   41,9 
16   25,5 


33!  42.7 
17   26.2 


36   40   35 


53   33   33 
33   19  le 


55   41 
36   25 


45   37   30   34 


36   26   16 


45   35   28   32 

30   20   14   15 


42.2 
23.7 


42,7 
27,6 


44.0 
30,8 


42.3 
23.1 


42.1 
28.8 


41,7 
23,3 


40,5 
26.7 


37   35 

15   20 


36   33 

0-4 

26   37 
-3    5 

34   32 
0  -12 


18   31 
-11  -  2 


12   29   44   43 


48 
38 

56 

40 

51 
38 

55 
33 

34 
22 

34 
18 

40 
20 

44,9 
29.7 

58 
38 

47 
39 

53 
37 

52 
36 

40 
24 

32 

10 

30 
11 

41.7 
28.2 

48 
35 

55 

35 

42 
36 

41 
29 

30 
16 

30 
14 

37 
15 

41,3 
22,9 

48 
39 

47 
37 

42 
37 

53 
28 

38 
27 

32 

18 

37 
20 

42.2 
29.5 

9 

-20 


34   39 
1  -  6 


31   40 
14   10 


11    2 
-  3  -29 


38   19 
9-2 


45   28   40 
12    3   10 


25   44   331  44   28   38 


27   30 
6-2 


34   46 
9   30 


41   36   46 
19    6   20 


32   41   34 


30   37   31  !  41   35   46l  39   40   37 
12    3    71  26   14   33l  14    9   11 
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12 

23 

46 

-24 

-  6 

4 

•  2 

14 

18 

■26 

-23 

3 

13 

29 

48 

■20 

-15 

-  4 

4 

6 

23 

18 

-  7 

6 

5 

17 

21 

16 

-11 

9 

17 

12 

32 

10 

-  6 

-  5 

14 

16 

31 

14 

-11 

-10 

14 

35 

48 

8 

-  3 

5 

15 

32 

38 

18 

-  6 

2 

17 

34 

49 

6 

6 

9  I 

50 

52 

43 

41 

32 

31 

28 

30 

28 

30 

26 

24 

42 

48 

52 

38 

40 

27 

26 

31 

27 

29 

26 

18 

46 

48 

41 

36 

33 

32 

27 

34 

28 

29 

24 

23 

40   48   50 
30   25   33 


45   44   56 
36   25   24 


24   35   31 
14   20   19 


40   40   50 
13   23   31 


48   48   54 
7   28   32 


44   45 
1   25 


49   46   57 
29   31   27 


28   17   21   32.8 
8    4    3   14,3 

30   21   151  31.0 


15   20 

2-4 


43   37   32'  31   28   13   22] 
27   30   22   21    6    3  -10 


36   33   24 


53   52   38 


33   29   23 


•18  -18  -14 


60   43   47   33   33   25   23 
32   29   30  ;  22   22    9    8 


59   36   45  1  33   34   24   20 
24   29   31  I  29   21    8    6 


41   48   38   35 
36   31   26   27 


30   26 
13   12 


47   36 

33   26   29  1  28 


36   32   31   22 
20|  20   15   11 


48   44   60  I  40   51   42 
34   27   29  i  28   32   31 


33   30   28 
24   22   12 


9.9 


31.9 
13.6 


31.5 
9.5 


26.2 

4.7 


16.4 
1.4 


29,9 

10. S 


34,5 
12,5 


33.2 

10.2 


35.9 
13.6 


33.7 
11.2 


37.1 
17.9 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EN6LAN0 
JANUARY    1*67 


MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHU*  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

QREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

EPPING 

MAX 
MIN 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

HANOVER 

MAX 
MIN 

KEENE 

MAX 
MIN 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


39  31 
25    5 


45   34 
28    6 


38   30 
15    4 


37   33 
19   18 


42   35 

18 


36   30 
16   10 


38   33 
11   15 


30   40 
9   11 


32   40 
11    7 


36   30 
23   13 


43   30 
20   10 


38   34 
25   12 


41   36 
26 


29   37 
I   13 


29   28   39 


43 
26 


32   34 
27   21 


34   36 
29   26 


33   37 
27   25 


35   35 
31   28 


36   34 
32   30 


33   34 
28   22 


34   34 
30   24 


32   36 
11   26 


33   35 
16   23 


33   30 

28   22 


35   36 
27   24 


33   33 
27   25 


34   33 
28   20 


30   32 
16   26 


43 
33 

44 
26 

36 
26 

40 
24 

40 
24 

43 
33 

43 

26 


44   34 
15   23 


35   39 
23   24 


32   38 
17  le 


34   33 
17   16 


36   34 
21   25 


33   33 
23   12 


33   35 
21 


29   35 
10   26 


45   34 
15   26 


34   38 
22   15 


10   II   12   13 


27   33   29 


31   36 

10    5 


28   35 

4  -  1 


28   31 

10    7 


31   37   33 


26   31 
12    9 


27   32 
7    1 


33   28   37 


33   35   33 


40   37 
20   27 


45   38 
17   12 


26   30 

0   21 


32   37 
2 


24   32 
0   16 


37   41 
24   23 


38   28 
10    1 


28   28 
12   17 


29   38 
12    3 


31   33 

13   11 


29   32 
9   10 


35   27   30 


35   42 
12   23 


35   47 

13   31 


33   46 

10   31 


35   42 

19   27 


37   46 
14   31 


33   43 
13   28 


35   43 

15   26 


17 


18 


41   35 

14   22 


36   42 
17   30 


35   47 
17   27 


35   45 
12   30 


40   43 
19   33 


40   33 
12   20 


19 


20 


38   32 
3    9 

40   37 


38   37 

3 


39   34 
4  -  1 


37   31 

7-2 


39   26 

4  -10 


34   39 
11   15 


33   40 

9   17 

37   31 


13   32 

■  a       2 

17   34 


13   33 
.9-6 


14   30 
•15  -  3 


18   38 
-7    2 


55   55 

27   37 


49   46   60 


39   46 
27   32 


12   30   44 


36   28   34   29   38   33 
1   12   19 


17   33 

■  I    6 


25   33   34 
-6   16   17 


33  27 

5  3 

32  38 

12  5 


28   40   35 

5   10   19 


43   38   49 
26   16   30 


27   31   29'  37   36   43 
13   10   111  16   16   30 


26   29   24 
6    3    5 


40   37   34 
35   32   25 


35   35 

32 


37   36 
32   23 


40   36   36 
27   32   26 


37   34 
31   20 


50   50 
25   42 


48   51 
17   41 


38   36 
28   26 


35   32 

21   20 


41   33   42 
17   13   27 


45 
37 


43   42   46 
25   26   32 


44   45   49 
30   31   39 


44   44 
26   27 


40   35 
11    6 


36   33 

9    9 


24   36 
-  1    9 


45   30   36 
11    5   15 


44   28   36 


37   41   37 
18   10   11 


33   35 

15    5 


16   32 
-16  -  4 


23   16 
■1-1 


14   29 
-6    9 


19   32 
-6    4 


17   33 
-  5   10 


36   33 
10-2 


50  44 
36  27 


45 
19 


46  44  55 

26  28  26 

49  52  49 

12  31  31 


44   51   42 
27   30   31 


28   43 
-10    5 


14   34 
.6    0 


16   14   30 
15  -11    2 


15 
'  1    6 

12   28 


37   51 
6   10 


13   31 
12  -  6 


34   36   45 
12   23   36 


37   48 
13   29 


37   47 
13   12 


26   37   45 
9   20   32 


39   48 
16   27 


52   57 
33   39 


36   41 
31   32 


50 
35 


36   42   34 
32   32   20 


40   41 
31   32 


61   40 
30   30 


35   30   30 


41   55   36 
31   30   26 


49   51   41 


28   25 
18    6 


31   26 

20   10 


34   23 
16   11 


29   21 

12    7 


35   30 

26    9 


34   29 
24   11 


30   27   22   27 


56 
27 


35   29   33 


44   36   53 
27   26   28 


40   41 
30   32 


57   46   45 
26   30   31 


45   43   33 

29   30   22 


26   30 
14   10 


31   26 

16   10 


29   26 

20    6 


34   24 
21    8 


24   26 

4-2 


27 
11 


44   44 
29   30 


35   32   38 

13   13 


49   49   56   51   47   50 


39   41   38   36   36   32   17   17   19 


28   27 
7    7 


35.1 

15.0 


37.6 
16.7 


35.7 
14.0 


33.5 

14.-^ 


37.5 
17.6 


33.7 
11.9 


36.4 
15.2 


36.3 
15.6 


34.3 
17.6 


37.6 
17.1 


37.1 
17.3 


36.4 
18.0 


31.7 
10.4 


34,7 
10.6 


33.0 
10.1 


39.1 
16.0 


32.5 

16.4 


33.6 

13.0 


60   32   37   36 


SO   60   63 
33   31   45 


54   65 
26   36 


52   47   65 
30   33   41 


52   59   65 
29   31   44 


46   66   40 
36   38   34 


59   53   49 
37   37   36 


61   50   47 
36   39   37 


46   52   43 
37   37   37 


40   37   33   39 

32   23   14   14 


43   35   32   39 

34   24   16   17 


42.4 
29.2 


40.3 
23.7 


43.3 

24.3 


42.9 
28.6 


40   32   32   40 

30   17   14   15'  25,6 


S«e  Reference  Note.  FoUowlng  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELO 

CHELSE* 

EN0SBUR6  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

HORRISVILLE  Z 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSeURr 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

•  •      » 
WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINQTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

•  •      • 
SOUTHEASTERN        03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 

VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  EN&LAND 
JANUARY    1967 


Day  Oi  Month 


27   28   39 


24   32 

>  2   13 


25   31 

10   17 


28   34 
15   17 


30   32 

21   17 


22   26 
12   18 


27   41 
8   20 


28   31 
•  9   14 


27   35 

11   23 


27   32 
11   22 


22 
-  8 

28 
11 

33 
16 

35 

14 

39 
30 

37 
25 

31 
20 

39 
22 

37 

21 

30 
22 

32 
23 

35 
26 

29 
19 

3S 
23 

35 
22 

36 

11 

39 
29 

36 
18 

32 

18 

37 
28 

38 
24 

31 
23 

37 
27 

39 
16 

29 

0 

30 
13 

40 
12 

28 

2 

39 
23 

34 
8 

25 
3 

34 

14 

38 
5 

21 
5 

30 
16 

33 
6 

34 
0 

31 
15 

38 

7 

32   37   32 


35   42 

22   29 


34   34 
25   30 


33   30 
28   18 


32   33 
23   29 


23   24 

18   17 


35   33 

30   17 


31   30 
25   20 


35   35 
29   28 


35   35 

20   22 


36   34 
29   29 


33   33 

29   29 


32   36 
12   24 


37   29 
28    3 


33   27 
26    3 


10   34   40 
18  -12   25 


21   27   36 


16 
-  9 


22 
-15 


10 
-20 


27   41 
•  3   23 


38   33 
2   25 


33   21 
14   10 


40   30 
26    4 


41   35 

18   20 


44   40 
-  5   24 


37   34 
20   24 


29   38 
•10   24 


35   25   25 


31   31 

0-2 


34   28 
27    1 


36   35   29 


29   31   30 
10   23    9 


31   35 
9   30 


38   35 

8i  18 


36   36 
25-4 


42   48 

1   30 


30   41 
'  8   29 


39   40 
•  9   32 


23   39 
■10   21 


32   42 
•  4   31 


32   40 
■  9   31 


27   27 

0    2 


34   29   28   29 


30   29   26 


26   23   29 


30   25 

7    7 


18   14   14 


29   24 
6   12 


25   24 
10   10 


32   32   25 


33   34   31 


32   28 
10   12 


31   29 
•5-2 


32   29 
19   17 


31   29   27 


37   38 
21   26 


38   39 
19   29 


35   40 
24   19 


40   41 
18   29 


28   27 
18   19 


39   38 
29   13 


34   36 
20   17 


36   41 
21   21 


40   40 
17   20 


37   43 
20   31 


40   40 
21   23 


39   37 
9   20 


45   24 
U    2 


25   47 

0    2 

17   43 


30   34   36 


21   33 
•12  -  4 


19 

29 

15 

20 

26 

20 

16 

28 

6 

29 
19 

31 

20 

25 
16 

33 

13 

30 
25 

29 
13 

33 
17 

32 
22 

28 
18 

32 
14 

29 
22 

27 
9 

38 

10 

31 

4 

36 
6 

29 

4 

36 

1 

27 

7 

30 
8 

31 
11 

29 

13 

26 

4 

29 
6 

24 

9 

37 
10 

28 
8 

38 
8 

33 

I 

28 

0 

32 

2 

36   43   42 
26   18   32 


40   39 
28   28 


36   39   40 
28   31   21 


37   36   37 
23   33   33 


38   41 
26   15 


39   44 
19   34 


31   38 

7-3 


17   32   22 
0    4  -11 

S3 

11 

42 
15 


33   40 
1 


37   36 
10  -  I 


32 
2 

39 
9 

36 
-  1 

33   36 


24   25   26   27   28 


3   15 
-27  -25 


23   41   40   41  I  48   40   35   32   30   20 


12   14   31 
■23  -17  -  9 


■19  -15  9 

10   25  44 

■19    8  9 

14   23  45 


25   33!  27   26   24 


161  29.9 
6-4    7.5 


18   35 
-10  -  6 


33   48 
19   12 


21   34 
2   19 


31   39 
13-2 


35   39 
17   10 


39   41   41   27 
26   30   18    8 


13   19 
■14  -12 


15   26 


-2  3 


■15    5 

2   10 
-31  -26 


22   32   47 


15 

-14 


13 
-13 


20  33  49 

■8  11  14 

20  31  44 

•6  10  13 

17  23  40 

■10  15  13 


30 
11 

40 
16 

33 
19 

47 
14 

31 
9 

42 
16 

18 
-  6 

16 
-  5 

40 
20 

33 
8 

43 
22 

36 

10 

41 
-  3 

36 

5 

14 
-17 

32 

-  8 

33 
16 

34 
10 

38 
18 

41 
24 

26 
5 

38 
14 

14 
-  7 

20 
-  5 

27 
9 

29 
5 

38 
17 

35 

18 

21 
-  1 

34 
8 

10 
-U 

14 
-11 

30 
16 

38 
17 

33 

20 

46 
17 

33 
10 

39 
18 

21 
-  5 

15 

-  4 

38 
8 

40 
8 

44 
9 

26 

0 

40 
10 

13 
-17 

11 

-11 

46   42 
12   35 


41   63 

28   29 


44   48 
34   26 


26   40 
22 


37   48 
26   27 


38   40 
28   28 


48   63 
35   29 


47   45 
30   28 


43   45 
34   29 


46   41 
34   26 


48   51 
32   29 


47   51 
30   29 


49   37 
30   29 


50   42 
36   28 


38   39  1  32   34 
28   28  I  24   17 


23   21 

7-7: 


43   43   40   35   23   20 


28   26   19 


37   30 
27   23 


42  41  21 

23  13 

40  40  30 

27  23  19 

34  34  30 

28  26  23 

36  43  33 


50'  51 
371  29 


53   51  39 

29   35  28 

48   39  34 

29   33  26 

46  37 


32   21 

20    9 


30   19   12   20 


-12 

20   13 
7    6 

16   14 


32   21 

3   10 


34   22 
19    8 


34   31   18 


28 
-  2 


35   21   23 


40   50 
29   24 


32   32   20 


57   52 
38   37 


49   49 
30   30 


48]  49   44   29 
30   30   26   21; 


35   26 
25   15 


44   46   51   46   47   46 

34   35   34   24   30   20   27   12 


26 
6  - 

19   22 

5-4 

16   22 
6-4 

29   21   22 


32   28   36 


55 

30 


59   49   37!  29   28 
30   37   27   21   13 


49   45   36   32   30 
33   33   28   28   14 


25   30 
5-4 


20   27 
7  -  1 


46   40   56 
13   26   32 


49   48   34 
27   30   20 


31   32   30 


39   45   38 
27   31   28 


51   45   42 
33   32   30 


33   23   17   25 

20   12  -  2    0 


33.3 

7.1 


33.7 
12.5 


31.5 
12.6 


30.4 
U.6 


33.0 
13.3 


22.7 

7.0 


30.4 
U.l 


27.7 
12.6 


35.2 
14.2 


35.1 
12.6 


34.0 
14.4 


33.6 

16.3 


29.6 

4.5 


38.2 
20.8 


34.7 
16.6 


32.2 
16,6 


33.6 

17.6 


37.4 
17.5 


36.4 
19.5 


34.1 
16.8 


35   37   27 


27   24 

35   30 
23   15 


46   40   52  I  47   46   391  27   27 
26   26   39]  33   33   27   22   13 


50 

52 

27 

31 

45 

43 

26 

27 

68       42       48 i     34 


27      29      29'    24 


26      36.6 
7)     13.9 


35.5 
12.7 


34.1 
14.6 


30.5 
12.0 


36.2 
14.3 


33.7 
8.2 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Relerence  Nolee  Following  StalloQ    Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM  ENGLAND 
JANUARY    19*7 


CONNECTICUT 

»    *    • 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  SW 


CENTRAL  02 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

•    •    • 
COASTAL  0- 

BRIDGEPORT  WB  AP 

6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WESTBROOK 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONQ  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

«    ft    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
\  SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 


10   10 
1.2 


T   T 


28  29  30  31 


.1 


T 
9        5 


17 
.6  1.2 


5.0 


9.» 

22 

3.7 

<>.6 
24 

7.5 

2* 

10. 0 
18 


1.7 


1.0 
1 


1.0 

3   2 


1.0 
1 


T   T 


.1 

11   10 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1967 


StaUon 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

•    *    « 
COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

1 

,5 

2.5 

2 

2 

Z 

1.0 

I 

T 
1 

1.0 
2 

1.0 
1 

l.S 
2 

2 

T 
2 

2 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.2 

1 

7.2 
8 

8 

8 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

1.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

I 

T 
T 

T 

3.8 

4 

T 
4 

T 
3 

3.8 
3    3    5 

T 
3 

3 

3 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 
6 

.2 

6 

5 

2.0 
6 

6 

5 

4 

* 

4 

1.2 

4 

4 

1.0 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

.8 

4 

4 

4 

4 

1.3 

5 

j 

5 

5 

1.7 

7 

.5 

7 

T 
7 

6 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.6 

3 

2.0 
2 

T 
2 

.S5.0 

T 
7 

IT* 
7,   2;   1 

2.0 
3 

T 
3 

3 

1.5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

.3 

2 

1 

1 

3.0 

4 

4 

T 

4 

2 

2 

1.5 

2 

•  4 
2 

T 
2 

2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOuIV 

US 

3 

1.1 

1.7 

S 

l.« 

T 
3 

1.3 

3.0 

3 

1.3 

T 
6 
l.S 

6 

1.; 

l.l]  T 

b!   7    7 
1.5|1.8  1.8 

7 
1.8 

7 
1.7 

T 
7 
1.7 

1.6 

6 
1.6 

6 
1.6 

4 
1.5 

4 
1.5 

4 
1.5 

T 
4 
1.5 

4 
1.5 

4 
1.4 

3 

1.3 

3 

1.3 

2 

1.3 

2 

1.3 

2 

1.3 

1.0 

2 

1.2 

2.4 

4 
2.4 

1.7 

4 

2.5 

5 

2.6 

5 
2.6 

ROCKLAND 

MASSACHUSETTS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

3 

T 
2 

2 

2 

2.0 

4 

4 

T 
4 

.5 

2 

I 

1 

1 

I 

'l 

1 

T 

2.0 
2 

2 

1 

2.5 
2 

.3 

2 

2 

2 

ft    ft    ft 
WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

2.0 
U 

12 

T 
11 

l.S 
12 

1.5 
12 

11 

1.0 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

.5 

2 

T 
2 

2 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I.* 
10 

1.1 
13 

10 

.5 

10 

2.5 
11 

13 

.3 

12 

8 

T 
5 

5 

1.0 
5 

1.0 
6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

.8 
T 

1.5 

I 

1.0 
3 

2 

1.4 
2 

ST0CKBRID5E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

10 

T 
10 

1.0 
11 

11 

T 
9 

7 

7 

7 

T 
7 

.8 
8 

B 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

6 

4 

4 

3 

1 

T 

1.0 
1 

.5 

1 

T 
1 

1 

T 
1 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ft 

1.5 

ft    ft    ft 
CENTRAL            02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

T 
6 

1.0 

7 

T 

7 

.2 

7 

.3 

7 

6 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

1 

1.5 

2 

2 

2 

2 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

I 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

4 

1.4 
3 

T 

4 

4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

.6 

1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
6 

T 
5 

.3 
5 

5 

T 
5 

4 

4 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,    and 
Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02X09,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University 
of  Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mir 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  rei 


e  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
1  apparent  inconsister 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  : 
sleet,  and  ice. 


the  record, 
lude  snow  and  sleet.     Entr 


i  of 


"Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  fx)ints 
snow  on  ground  include  snow. 


ntry. 

averages  for  the  State 


r  Section. 


of  this  bulletin. 


1  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  m  the  July  issi 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Static 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  nf 
It       Mount  Washington,   New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Divisic 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water   equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

s  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  statw 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  er 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  ma; 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


lightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


1  Ho 


rly  Precipitation  Data.) 


I  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  ? 


C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  late  .  ^^^^^t^  nublished  fro 

*  " -  '■ gpt  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  puDlisnea  iro. 


"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


eparate  non-recording  gage 


are  published  i 
cording  gage  ir 


1  of  data  in  any  month  indicate 


snowfall  and/o: 


an  ground  in  that  month, 
published  in  the  July  or  August  iss 


■  as  delayed  data  in  the  Dec 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omii 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregula 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  n 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sot 
building, 
stations  appearing  in  the  Index,  but  tor  which  data  are  not  Usted  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  monU,  are  described  i„  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
Which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  ^^^S  may  be  found  m  the  publixaU^^ 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  pubUcations  m  y 
the  address  sliown  above. 


■ed  ground;    howe 


this  refer 


ndicates  that  the  thermomete 


;  of  this  publication. 


shelter  located  on  the  roof  of  a 
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34,9 
3*. I 

34.0 
33.5 

36.7 
36.5 


35,1 
36,6 
35,6 
36,2 
38.5 

39,1 


10. 3M 
12.4 

n.o 

7.5 

13.0 

13.3 


11.6 
12,1 
9,6 
15.6 
15.4 

15.0 
9.3 

15.9 
13.8 

15.3 


19.6 
16,9 
19.1 
15.0 
16.9 

15.6 


18.6 
19.0 


20.3 
21.6 

21.5 
21.5 

19. 4^ 
19.5 
21. 0^ 
21.0 
22.3 

20.2 
21.8 
20.2 
20.0 
17.4 

19.1r< 
19.5)' 


25.7 
25.5 
30.6 
26.3 
24.4 

25.4 
30.3 
23,9 
30, 3> 
28,8 


-    5.2 

-10.4 


6.3 
4.8 


-  7,9 

-  5.3 

-  4.7 

-  7.5 

•  I.IM 

•  4.3 
.  9.8 
-14.0 

•  16. 3^' 
•12. 8f 


3.5 

2.3 
5.5 

-  1.6 

-  1.4 

-  6.9 

•  .8 

•  3.1 

•  5.9 
5,1 


22. 6K 

22.0 

22.5 

17.3 

23.8 

24.5 

22.1 


22.4 
23.4 
20.8 
25.3 
24.8 

24.5 
21.4 

26.3 
25.2 


3.5 
3,7 


27,4 
26,8 
27,4 
25.6 
27.7 

27.4 

27.1 


6.7 
4.3 


5.9 
6.9 


8.4 

3.6N 
5.5 

6.6^ 
7,9 
8.8 

6.4 
10.4»< 
8.0 
5.1 
1.7 

1.4K 

3.4^' 


14.6 
13.9 
18.1 
12.4 

11.5 

9.3 

14.8 
10.4 

12, 2f 
17,0 


3.7 
2.6 


6.6 
8.5 


60  15 
55  15 
59 


No,  of  Days 


1184 
1196 
1183 
1327 

1147 

1132 


1185 
1160 
1232 
1106 
1123 

1126 
1216 

1077 
1110 

1118 

1247 


1047 
1065 
1046 
1099 
1038 

1044 


1629   0  25 
1698   0  26 


•21  19. 
•22  14 
•20  14 
-32  13 
•12  14, 


1651 
1625 

1605 
1584 

1717 
1666 
1628 
1595 
1570 

1637 
1528 
1595 
1674 
1772 

1779 
1722 


1407 
1425 
1307 
1471 
1493 

1557 
1401 
1526 
1461 
1337 


Precipitation 


24    28 

24    28 


2.95 
2.83 
2.62 
3,68 
3.13 

2.44 


2.50 
2.44 
2.07 
3,08 
1,87 

2.00 
1.83 

2.20 
2.07 

1.89 

1.90 

2.17 


2.52 
2.65 
2.87 
2.91 
3,09 

2.94 


1.75 
2.05 


2.02 
2.18 

3.43 
2.14 

1.82 
1.30 
1.67 
2.55 

1.74 

1.66 

1.51 
1,70 

1.75 

1.30 
2.28 
1.17 

1.91 


3,48 
3,23 
3,73 
2.10 
2.26 

2.59 
5,34 
3,02 
3,76 
4.66 


1.10 
.94 


-    1.03 


.39 
2.05 


.92 
,81 
.58 
.85 
,82 


.76 
.96 
,53 

.90 
.57 

.63 

.40 

.60 


.50 
.57 


1,13 
,73 
,78 
,96 

1.19 

,82 


.70 

,60 
,52 


,70    16 
,57    23 


,71 
,50 

.52 

.43 
.49 
.78 
.36 

.56 

.56 
.52 

.80 

,23 
.66 
.35 


1.17 

1.55 

.65 

.61 

.55 

1.00 
2.52 
,75 
1,75 
1,68 


31.0 
31.0 
48.4 
32.2 

28,0 

34.1 


32.1 
33.2 
31.8 
31.6 
20.5 

25,2 
25.0 

24.6 


28.0 


24.0 
13.4 
25.3 
24.3 
25.3 

27.6 

23.3 


26.0 
23.5 


20.4 
31.6 


33.1 
29.2 


23.1 


29.0 
26.4 


18.0 
32.0 
28.0 

16.5 
30.0 
17.1 

25.0 


39.8 
30.6 
35,0 
24.3 
23.6 

23,5 

45.6 

41.2 

43.4^ 


No.  of  Doy. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1967 


CONTINUED 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUHFORD  I  5SE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

J0NES6OR0 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    119. 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 


DIVISION 


02 


CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 


03 


Temperature 


5  i 
<  S 


2S.6 
25.5 
27.* 
26.5 
26.3 

25.3)1 

25,5 

29.8 

29.6 

2'i.'> 

26.9 


30.5 
33.7 
29.1 
26.6 

29.0 

26.'* 
30.4 

31.3 
29.5 

31.1 
33. 4^ 
33.1 


29.2 

30. OK 
29.9 
31.8 
29.1 

3*. 3 
31.9 

31.5 


3*. 5 
29.1 
33.1 
31.6 
32.3 

31.6 
35. Of 
32.3 
31.8 
32.4 

33.4 
34.8 
34.6 
34.3 
34.4 

30.9 
33.6 
29.3 
33.0 
34,5 

36.5 
36.6 
29.6 


33.9 
36.0 
34.7 
36.6 
35.3 


■  1.4 

•  1.7 
2.1 

•  1.7 
3.5 

•  6.1M 

■  2.1 
2.5 

■  .5 

■  10.1 

.    6.3 


8.3 

7.41' 

4.7 

9.9 

5.1 

1.9 
7.1 

12.4 
4.9 

6.3 
10. 3f 
4.6 


6.0 

10. 5f 

7.1 

6.3 

7.4 

11.1 

6.6 

12.5 


10.5 

6.8 
10.6 

8.4 
14.6 

7.5 
17. 7M 
10.6 

7.0 

10.1 

12.3 

l'>.7 
14. 2M 
13.9 
11.0 

6.1 

14, 6f 
5.1 
8.1 

11.6 

12.7 
13.7 
11.4 


16.8 
13. Of 
15.3 
19.7 
17.7 


t  Z 

Li 


12.1 
11.9 
14.8 
12.4 
14,9 

9.6M 
11.7 
16.2 
14.6 

7.2 

10.3 
12.9 


19 
20. 6K 
16.9 
19.3 
17.1 

14.2 
16.8 

21.9 
17.2 

19.7 

21.9^' 

18.9 


16.6 
20, 3f 
18,5 
19.1 
16.3 

22.7 
20.4 
22.0 

20.0 


-  7,3 

-  9.1 


5.5 


5,1 


•   5.1 
-    4. 


22.5 
18.0 
22.0 
20.0 
23.5 

19.6 

26.4^l 

21.5 
19.4 
21.3 

22.9 
24.6 
24. 4»' 
24,1 
22.7 

16.5 
24. If 
17.2 
20.6 
23.2 

24.6 
25,2 
20.5 


26. 
24. 5K 
25,0 
26.2 
26.5 


4.6 
4.6 

4.0 

3.4 
3.3 


-    5.4 


2.6 
3 


4.9 
5.6 


5.4 


3.6 

4.4 


3.9 
4.1 
3.7 


16 
15 
49l  IS 
47  16 
49    16 


-26 
.24 
•  16 
-23 
.15 

-29 
-27 

.20 
.30 
-30 

.23 


-16  13 
.18  14 
.16  13 
.16  13 
-19    14 


52 
52 
53 

55  16 

56  15 

55  16. 

56  15 
55    15 


-19 
-16 

.13 
.22 

.17 
.18 
.25 


.1 
.1 
.1 
.1 

.1 

-20 
-15 
.10 


No.  of  Days 


.    3 

.17 


1479 
1461 
1401 
1468 
1397 

1540 
1490 
1364 
1407 
1619 

1525 


1270 
1225 
1341 
1275 
1337 

1420 
1264 

1200 
1330 

1261 
1197 
1287 


1291 
1256 
1296 
1260 
1300 

1177 
1245 
1196 


1182 
1312 
1201 
1254 
1160 

1266 
1073 
1214 
1269 
1216 

1173 
1116 
1137 
1141 
1179 

1295 
1140 
1333 
1238 
1166 

112 

1107 

1242 


1075 
1124 
1114 


1 

11 

1 

1 

2 

01    19 
0|    18 


Precipitation 


28 
26 
26  12 
26  7 
28 


15  28 

16  26 


2  14. 


11  28 
18  27 
11 


15 

14 

14 
10 
11 
11 
12 

12 
9 
10 
12 
12 

01  17 
0|  12 


1025^ 
1070 


2.18 
2.42 
1.66 
1.99 
1.92 

2.37 
3.65 

2.69 
3.93 
2.19 

4.56 

3.05 


4.34 
3.37 
4,72 
3.76 
3.63 

3.36 
4,46 

4.24 
4.63 

4.94 
4.81 
4,00 

4.19 


2.16 
2.99 
3.61 
2.66 
3.35 

3.06 
3.26 

3.04 

3.02 


2.69 
2.69 
3.05 
3.06 
4,79 

2.65 
4,09 
3,55 
2,62 
3,36 

2,60 
3.66 
3.34 
3.49 
3.64 

3.42 
3.00 
3.62 
3.00 
3.20 

2.66 
3,14 
3.15 

2.26 


4.05 
3.78 
2.66 
3.52 
2.64 


1.35 
.12 


,36 
.48 
.64 

.55 

.71 


.17 

.59 

.93 

1.26 

.33 


.16 
.23 


.73 

.67 

.   .93 

-   .57 


.43 
.79 
.76 
.79 
.64 

.74 
1.18 

.60 
1.63 

.6 

.75 


.65 

.76 

1.90 

1.68 

.81 

.60 
1.20 

1.15 
1.60 

.75 
1.15 
1.01 


.74 
.58 
.74 
.65 
.90 

.70 
.85 

.74 


.76 
1.11 
1.09 

.55 
1.51 

.77 
1.60 
.71 
.64 
.98 

.83 
1.36 
1.02 
1.25 
1.50 

.79 
.80 
.97 
I. 00 
.92 

.95 
.62 
.93 


1.35 

1.03 

.53 

.61 
.75 


26.6 
25.0 
23.0 
26.2 
22.0 


26.9 
29.5 
42,0 
20,1 

37,0 


43,0 

37,0 
31,5 
24.2 

42,3 
50.9 


45,8 
39.6 
48.0 
40.3 


38.0 
40.0 
45.9 
27.5 
35.0 

33.0 
31.5 
30.6 

35.2 


24,3 
35,5 

24,2 
39,0 
45,2 

35.6 
25.9 
31.5 
37.0 
37.5 

22.9 
33.1 

30.5 
33.5 

36.0 
25.3 
33.6 

30.6 

21.6 
27.6 
35.5 

31.7 


23.5 
21.3 
26.4 


29 


10 


10 


See  Reference  Notes  Following  Station  IncJex 
-   24    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY      U67 


Temperature 


MASSACHUSETTS 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCHPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  i   SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
C0LE6ROOK  3  SSW 
FA6YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


35.7 

37.9 
35.8 
35.9 
37.4 

3S.8 
37.3 
35.8 
33.9 
34.8 

36.1 
34.6 
35.4 
38.8 


<  s 


15.1 
20.5 
13.3 
22.0 
20.9 

12.9 
21.6 
13.6 
17.1 
16. 0 

22.4 
21.6 
13.1 
23.5 


26,8 
24.1 
<~6.0 

25.5 

22, OW 
28.8 

8.1 
22.8 


26.4 
29.4 
30,3 
30,3 
33,5 

29.5 
33.2 
31.9 
28,1 
32,4 

27.9 
27.6 
31,3 
30,6 
29,1 

33.0 
32,8 
30,4 
26,0 
32,0 

28.0 
28.0 
3*. 5 
29.4 
29.1 


35.4 
I 
40.3 
37.1 
34.8 


1,6 

-  5,7 
!,'• 

-  3,1 

•  9,5M 

-  ,^ 

-11,2 

-  1,9 


1,6 
3,9 
*,7 
.1 
8.1 

4,9 
7,6 
4.6 
3.3 

7.4 

4,6 
.1 
5,6 
5,1 
7,6 

8,1 
7,7 
7,8 
1,3 
7,7 

.6 
2.6 
6.3 
5.7^ 
1.9 


22.0 
I 
17.6 
20.9 
16.5 


25.4 
29.2 
24.6 
29.0 
29.2 

24.4 
29.5 
24,7 
25,5 
26,4 

30.3 
26,1 
24,3 
31,2 

27,0 


1'>.2 

9,2 

13,7 

11,2 

6,3M 
14,2 

.  1,6 
10,5 


15.0 
12,6 
17.5 
15.1 
20,6 

17,2 
20,4 
16,3 
15,7 
19,9 

16,4 
13,8 
16.5 
17.9 
18.4 

20.6 
20.3 
19.1 
12.4 
19.9 

14.3 
12.7 
21.4 
17, 6C 
15.5 

17,3 


29,0 
29,0 
25,7 


2,4 
2,5 


-  5,1 


8,0 
4.6 


7.2 
7.1 


5.6 


3.6 


3.9 
5.2 
*.3 


5.5 


2.2 


•  4.0 
-  2.4 


57  15 
54  16 
56  15 
50  16 

58  15 


■Id  13   1133 
13    986 


15 


No.  of  Day, 


1101 
998 
1125 
1003 
995 


•  16  13 

•  16  13 


13 

13 

13 

6 

ISl  13 


■  19|  13 
13 


■  16 


1120 
1099 
1074 

967 
1028 
1136 

942 


1416 
1559 
1434 


1620 
1413 


1662 
1524 


1393 
1460 
1323 
1393 
1231 

1332 
1241 
1303 
1374 
1256 

1355 
1433 
1299 
1314 
1299 

1235 
1247 
1277 
1467 
1256 

141 

1456 

1216 

1327 

1376 


1004 
1001 
1093 


9 

6 

8 

0|    10 


9  24 

12  27 

11  27 

6  23 


Precipitation 


H  28 
28 
28 


2.99 
2.91 
3.45 
4.70 
3.35 

3,06 
3.33 
3.53 

*.71 


2.96 
2.61 
2.66 
«.ll 

3.40 


1.66 
2.29 
2,36 

2.51 

1.79 
2.42 

7.26 
3.71 

2.42 


3.02 
3.27 
2.36 
3.96 
2.79 

3.33 
4.09 
2.79 
2.35 

3.05 

3.24 
2.19 
2.51 
3.21 
2.13 

3.56 
5.11 
3.20 
2.82 
5.25 

2.66 
3.89 
3.55 
D  *.01 
3.01 

3,25 


2,16 

2.51 
2.76 
2.51 

2.49 


I. 01 


2.07 
.26 


.07 


1.11 
.67 
.59 
.77 


.63 
.98 
.62 
.9* 
1.02 

.90 

.97 

.93 

1.62 


.55 

l.U 

1.01 

.88 


.64 
1.01 
1,07 

,65 

.76 
.66 

2.34 
1.20 


.83 
1.05 

.61 
1.27 

.70 

.95 
1.20 

.76 
1,00 

.83 

.99 

.71 
,80 
,91 
,60 


,78      2 

,78    24 

1.95    23 


.70 
1.52 
1.12 
1.65 

,55 


26,1 

23,6 
26.6 
21.1 


27.5 
32.0 


19.3 
23.3 


24,6 


26.9 
16.2 
30.0 

37,0 

26,5 
34,7 

52,1 
40,2 

30.5 


39.2 
36.3 
32.6 
39.2 
34.6 

34.4 
36.6 
34,4 
25,3 
35,5 

39,3 
32,2 
27,9 
35.9 
34,0 

26,5 
38.3 
37.0 
39.1 
36.4 

34.5 
<>2.3 
35,2 

49,0 
40,8 

36,1 


15.6 

22.0 
16.0 
23.1 


No.  of  Doyi 


23 

28* 

25* 


19   23 
27   25- 


See  Reference  Notes  Following  Station  IncJex 
-   25    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEH  ENGLAND 
FEBRUARY   196T 


Temperature 


VERMONT 

•  •        • 

NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURT  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

•  •   • 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  MB  AIRPORT   R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•  •   • 
SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


<l 


M 

E  J 


23.6 
26.6 
27.5 
25.6 

2*. 7 

22.3 
27.6 
15.9 
23.3 
22.0 


26.3 
27.8 
25.9 
22.* 


31.0 
26.6 
22.7 
25. 6X 
29. BX 

30.1 
26.2*< 


29.6 
30.7 
28.9 
2*.9 
30.8 

26.6 


9.7 
7.5 
<>.6 
<..0 
*.7 

2.6 
l.<> 
3.7»' 
*.2 
.3 


■  3,3 

.6 

2.6 

.13.7 


8.0 

1.8 

.6 

3.6X 
4. Of* 

6.1 
1.0 


1.9 
1.7 
S.O 
.1 
2.8 

3.9 


7.0 
9.6 

u.s 

10.6 
10.0 

9.6 

13.1 

6. II 

9.6 

10.9 


12.5 
1«.2 
I*.* 


19.5 
1«.2 

11.7 
1<>.6)< 
16. 9N 

18.1 
13. 6H 

IS. 5 


15.8 
16.2 
17.0 
12.5 
16.6 

11. <> 

15.0 


.10.6 
.  7.6 


-  7.1 


.  5.7 
-  7.1 


•  <>.5 


6.1 


51 


.31 

.3<i 
.30 
.26 

.30 


13 
13 
12 
27|  13 
22  13 


43  15 
47  16 
41  16 


.  3.7   45 
56 

.  6.3   52 

.  4.8 


.26 
.30 
.28 
-37 


.21 
.25 
.25 

.2 

-27 

-21 
.22 


.19 
.28 
.17 
-25 
.1 

.31 


1622 

1549 
1494 
1509 
1536 

1542 
1449 
1664 
1549 
151 


S* 


2   0 


1462 
1419 
1411 
1697 


1268 
1416 
1490 
1408 
1346 

1307 
1422 


1373 
1362 
1341 
1466 
1346 


28 
28 
28 
28 
26 

26 
28 
28 
19|  28 
23  28 


Oi  16  27 
21  28 
20  2 
23  28 


Precipitation 


21 
21 
2i 
2 
15|  2 


g.1 


1496|     0|   18{  26    18         1.88 
3.13 


1.45 
1.68 
1.26 
1.69 
1.30 

1.34 
1.61 
4,04 
1.62 
1,83 


2.30 

2.09 
1.44 
2.16 

1.69 


3.56 
1.04 
.77 
1.27 
2.97 

1.79 

.90 

1.76 


2.88 
2,85 

3,90 
4,08 
3,21 


,63 


.50 


1.02 


.27 


.36 


.40 
.60 
.22 
.54 
.32 

.44 
.40 
.67 
.46 
.70 


.73 
.40 
.29 
.60 


.93 
.33 

.27 

.41 

1.10 

.55 

.20 


.77 
.77 
.94 
.9 

.871 


.70   24 


37.0 
21.6 
29.0 
26,8 
23.1 

18.6 
28. 

34. 
17. 


28.1 
23.5 

21.6 
26.0 

29.0 


36.5 
14.5 

12.6 
21.5 

29.5 

22.8 

14,0 

21.6 


42.0 
36.0 
47.7 
49.4 
39.0 

28.3 

40.4 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,  60*    ON    THE    15TH   AT   4   STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,  -43*    ON   THE    18TH   AT   SOUA    PAN    DAM,    MAINE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,        7,23    INCHES    AT   MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

LEAST   TOTAL    PRECIPITATION,         .77    inch   AT    BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         2.52    INCHES    ON    THE    24TH    AT    GARDINER,    MAINE 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  53,7    INCHES    AT    CANNON    MOUNTAIN,    N.    H. 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF   SNOW  ON  GROUND,        61    INCHES   ON    THE   28TH   AT 

MOUNT    MANSFIELD,    VT. 


No.  of  Doyj 


20   28 
20   28*1 
61   28 
15   26 


26   28 


11 


35   28 


10 


3     I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW      ENGLAND 


FEBRUARY      1967 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


GENERAL:  New  England  experienced  many  as- 
pects of  severe  winter  weather  this  February. 
These  included  severe  cold,  heavy  snowfall, 
blizzard,  damaging  wind,  and  glaze. 

TEMPERATURE:  Temperature  seemed  especial- 
ly cold  this  month  as  it  followed  an  exceptionally 
mild  January.  January  had  averaged  mostly  2°  to 
1°  above  normal,  but  February  was  below  normal 
by  an  even  greater  departure.  Most  deficits  were 
from  3°  to  11°.  The  greater  deficits  were  in 
Maine.  One  or  more  days  with  zero  or  lower 
reading  were  experienced  nearly  everywhere. 
Exceptions  were  southern  off-shore  islands  and 
similarly  protected  spots.  Most  inland  areas 
even  in  the  southern  portion  had  multiple  bouts 
with  zero  weather.  In  much  of  the  north,  zero 
days  predominated.  A  reading  of  -43°  on  Febru- 
ary 18  at  Squa  Pan  Dam,  Maine,  was  within  1° 
of  the  February  Maine  low  temperature  record  and 
was  also  only  5°  from  Maine's  record  low  of 
-48°  set  in  1925  at  Van  Buren. 

PRECIPITATION:  In  most  areas  February  pre- 
cipitation was  well  within  the  usual  range.  It 
was  somewhat  below  normal  in  parts  of  the 
north,  somewhat  above  normal  over  much  of 
New  England,  and  somewhat  below  normal  again 
In  the  south,  with  some  substantial  deficits 
locally  in  the  south. 

SNOWFALL:  Precipitation  occurred  almost  en- 
tirely as  snow.  This  is  common  for  February  in 
extreme  northern  portions,  where  this  February's 
snowfall  remained  within  the  usual  range,  not  far 
from  average.  But  in  coastal  and  southern  areas, 
snowfall  totals  ranged  up  to  well  above  average 
even  where  total  precipitation  was  below  normaL 
The  variation  of  snowfall  totals  may  be  seen  on 
the  accompanying  maps.  Much  of  the  central  and 
southern  portions  received  more  than  double  the 
average  quota  of  snow  for  February,  and  some 
stations  received  much  more  than  twice  the 
average.  A  major  snowstorm  was  that  of  Febru- 
ary 23,  when  totals  of  about  18  inches  fell  in 
southwestern  Maine  and  in  adjacent  parts  of  New 


Hampshire,  where  transportation  and  business 
was  practically  paralyzed  and  where  many  travel- 
lers were  forced  into  emergency  lodgings.  This 
was  also  a  major  snowstorm  for  much  of  Massa- 
chusetts, though  totals  ranged  down  to  practically 
none  over  Cape  Cod. 

BLIZZARD  OF  FEBRUARY  7:  A  full-fledged 
blizzard  struck  Connecticut,  Massachusetts, 
Rhode  Island,  and  some  of  southern  New  Hamp- 
shire. This  was  a  combinationof  damaging  winds, 
extreme  cold,  and  heavy  snow.  Snowfall  totals 
were  mostly  from  5  to  10  inches  in  these  States, 
but  ranged  up  to  16  inches  or  more  locally  in 
Connecticut  and  Massachusetts.  Winds  piled  the 
snow  into  huge  drifts  which  stalled  or  slowed  air 
and  highway  transport  and  closed  schools  in 
many  areas  for  2  days. 

D_AMAGING  WIND:  Strong  wind,  with  speeds  of 
35  m.p.h.  or  more,  was  notedon  several  occasions 
during  February,  but  the  outstanding  windstorm 
was  that  of  February  16.  It  affected  the  entire 
New  England  area  and  brought  gusts  up  to  full 
hurricane  velocity  in  local  areas.  A  speed  of 
66  m.p.h.  at  Bradley  Field,  Connecticut,  tied 
the  record  for  that  station.  Widespread  effects 
included  toppled  signs  and  trees,  downed  utility 
lines,  broken  chimneys  and  roofs,  smashed  plate 
glass  windows,  and  even  overturned  aircraft. 
Many  people  were  injured  by  direct  action  of 
the  wind.  Some  were  hit  by  flying  objects.  Others 
were  bodily  blown  down,  and  some  from  staging 
or  roofs. 

GLAZING:  Glazing  from  freezing  rain  was  re- 
ported in  various  areas,  on  February  2,  16, 
and  23.  Most  widespread  effects  were  on  the 
23d,  when  freezing  rain,  wet  snow,  and  sleet 
caused  severe  glazing  in  southeastern  sections. 
Many  highway  accidents  occurred.  Ropes  of  ice 
and  snow  on  wires  and  lines  built  up  to  5  inches 
in  diameter.  Heavy  ice  loading  caused  utility 
failures,  as  well  as  extensive  damage  to  trees 
and  shrubs. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts  02109 

Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut  06268 


TOTAL  SNOWFALL  February  i967 


TOTAL  SNOWFALL  February  i^ei 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


NORTHMEST 

BMERSVILLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAOE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  0AM 
SKEPAUG  DAM 
TORRINGTON 
WIGWAM  RESERVOIR 

WOODBURY 


CENTRAL 


02 


lA  I  NE 


ANSON I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  I  E 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
OANBURY 
DAMSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  / 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MIDDLETOWN  <•  W 
MOUNT  CARHEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORBS 

TRAP  FALLS  RFSERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEWI5T0N 


2.<>6 
2. AS 
2.99 


Day  ot  Month 


2.20 
3.23 
2.07 


3.17 
2.91 
3.<>A 
3.09 
2.94 


13      14      15 


16      17       18 


25      26      27 


.03      .09      .07 


.3a 

.17 
.27 
.23 


3 
3 

23 
73 

2 

10 

2 

26 

2 

59 

5 

3A 

3 

02 

3 

76 

A 

.66 

.27 
.J2 

.^% 

.2T 
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DAILY  PRECIPITATION 


•MINE 

HaDISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

nuMFORD  POMER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
"ATCKVILLE  PUNP  STA 
NEST  BUXTON  2  NNH 
MEST  ENFIELD 

■OODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

J0NE5B0R0 

MACH1A5 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUHNINGTON  HILL 
HEATH 

H005AC  TUNNEL 

KNISHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CK8RIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHEL6URNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 
HTANNI5  2    NNE 


Day  of  Month 


2. IB 
2. 42 

I. 88 
1.99 
1.92 

2.37 
3.89 
2.69 
3.93 

2.19 

4. 96 


*.?2 
3.T6 
3.63 


A. 63 

«.<A 
6.81 


.02   ,39   .09 


3.21 
2.69 
3.09 


3.06 
A.T9 
3.21 
2.69 


.08   .02  1.06 


3.96 

3.34 

3.49 

3.04 

2.76 

3.10 

2.96 

3.10 

3.29 

3.99 

3.43 

3.84 

3.42 

3.44 

>    3.00 

3.98 

3.62 

3.00 

3.20 

3.H 

2.21 

2.66 

3.14 

4.03 

3.19 

3.07 

4.09 

3.78 

2.66 

2 

.66 

92 

84 

90 

99 

91 

"    I   '^       13  I   14   I   15       16  I   17  I   18      19  I  20  I  21      22  |  23  |  24      Z5{26|27      28|29|3o|31 


See  Relerence  Notes  Followtng  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


station 
mASsachuseYts 


IPSMICH 

HIDOLEBORO 

MIODLETON 

NANTUCKET  W6  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPOHT 
PEMBROKE 
PLYnOUTH 

PBOVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  I  E5E 
SALEU  CO  AIR  STATION 

SANDMICH 
SECREGANSET 
SOUTH  KEULFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  »  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKMAM  NOTCH 


3.70 
3<A1 
3.45 


3.64 
3.A7 
3.06 
3.33 
3.93 

A.71 

2.96 

4.17 

>  2.61 

4.2S 

2.66 
4.U 


WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  PONO 


SOUTHERN 


BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 


LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

HASSABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURy 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


Day  of  Month 


2.51 
1.7? 
2.42 


2.66 

7.2 
3.71 

2.99 
1.67 
2.72 


3.96 
3.70 
2.79 


2.51 

)  2.55 

3.21 


02 

.28 

.4? 

31 

.27 

- 

.17 

22 

.02 

23 

.06 

D5 

.12 

66 

.08 

24 

.18 

53 

66 

.62 

.61 

06 

.56 

.31 

22 

.10 

10 

.83 

13 

•  85 

11 

.61 

• 

71 

.07 

81 

.03 

65 

.08 

08 

1.02 

65 

.15 

73 

.19 

61 

.58 

54 

.6C 

76 

.19 

.12   .02   .83 


.18 
.33 

.70 


.13 

.58 

T 

.11 

.12 
.10 

.IC 

.57 

.25 

.85 

.05 

13   14   15 


16   17   18   19   20   21 


.11 

.10 
.05 


22   23   24 


.06   T    1.50 


.09  1.14 
1.30 


2S2627282930      31 


.64  .12 
1.01 
1.07 


3.55 

>  4.01 
3.01 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


S««  B«l«r«DC«  NoleB  FoUowliig  Sl&Uon  Index 
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Continued 


NORTHEASTERN 


eeTHEL  *  N 

SLOOHFtELO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

EN0S8URG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEMPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  ONION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIEl  D  2  WSM 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


BENNINGTON  2  NNM 

BRISTOL 

BURLINGTON  M8  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHE«STERn 


HEAOseoRo  1  sse 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAN 

VERNON 
MARDS80R0 
MNITINGHAM  2  H 
HOODFORD 
HOODSTOCK  3  t 


Day  of  Month 


2.et 
2. a; 

3.01 
3.96 


.04      T 
.02      T  T 

.02 


II    I   12       13  I   14   I  15       16  I   17  I   18      19  |  20T2I      22|23|24|2s|2fi|^l7|MNa|-»< 


.09 

.09 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Station 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
dONCORD  WB  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  W3  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


25 
!••   PEAK  GUST 


S««  RafertDc*  NolM  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLANO 
FEBRUARY   1«»7 


CONNECTICUT 


NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

•     •     • 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER  1  E 
COVENTRY 
DANBURY 
.HARTFORD  6RAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDBLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 
•     *     * 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


1*   14   12 


23   27 

40 


25   29 
29 


40   38 
11 


36   37 
25   a 


3S   41 

25   23 


38   42   41 
24   26   13 


37   42 
13   27 


42   45 
25   24 


34   41 
15   23 


40   44 
25   26 


43   42 
28   30 


44   38 
27   34 


36   42 
14   19 


3S   44 
8 


31   40 
10   27 


35   42 
3   29 


16   32 
S   15 


31   41 
6   26 


36   41 
10  27 


25   38 

•  8-9 


12   23 
5  -16 


17    8   16 
•  1  -11  -U 


40   40 
30   13 


37   40   41 


41   47 
28   28 


<.4   51   34 


43   48 
30   31 


37   45 
17   27 


45   50 
24   26 


35   44 

18   23 


43   35 

18   15 


36   42 
18   22 


44   34 
29   12 


44   31 
28    9 


45   31 
29   10 


38   45 
20   23 


24   26   31 
6-6-5 


15 


24   22 

.1,-9 


35   20   39   53 

9    8   33 


37   41 
19   25 


36   42 
20   16 


28   36   41 
.3    3   24 


28   20 
10-5 


23   12 
8  -18 


13   26 

9-4 


12  24 
3-6 


13   23 
-  2  -13 


26   13 
9  -16 


36   45 
18   32 


39   48 
15   30 


38   45   34 
25   32   15 


37   47 
16   28 


23   31   17 


28   3S 

1  -  4 


32   36 

0    1 


26   32 

0   10 


34   37 
4   24 


37   44 
22   27 


39   46 
23   22 


35   45 

22   22 


42   41 
25   26 


36   42 
22   27 


24   18   30   35 

6-6-10-5 


17   31 
11-6 


14 
.10 


12 
-11 


20 
•  15 


20 
-10 


43 
0 


18 


17 


39   44 
25    6 


1 

26 

40 

2 

42 
16 

21 

10 

45 
11 

45 

3 

58 
31 

18 
■  6 

45 
18 

44 
10 

58 
35 

43 

9 

57 
35 

45   57 
7   35 


19   45 
•  13    8 


43   58 
8   27 


43   55 
8   33 


42   27 
27    6 


45 
28 


15   21 
21  -17 


24   40 
.  2   18 


19   4* 
-9    9 


21   41 
.  3   15 


19   22 
.6-7 


23   45 

-11   10 


20   46 

i-15    3 


38   34 
25   20 


26   34 
11   16 


37   36 
11   20 


25 

9 


31   37 
23   26 


38 

23   27 


28   36 
17   20 


40   38 
20   20 


30   37 
17   25 


38   36 
26   22 


37   35 

24   22 


38   36 
24   23 


30   39 
19   26 


23   26 


35   29 
15    3 


»3   27 
25   2 


35   32 

25   11 


37   32 

27    8 


20   28 
9    5 


18   20 
5    4 


21   25 
9    5 


21   34 

7    6 


23 

23 

19 

52 
22 

26 
20 

27 
11 

52 

24 

28 
21 

27 
16 

59 
35 

55 

21 

30 
12 

54 
32 

32 
22 

31 
18 

52 
33 

36 

20 

27 
17 

34   35   33 

16   19   12 


34   27   25 

12   18   10 


34  35   34 

18   13    9 


35   26 

26   13 


43   38 

16   23 


37   36 
20   26 


28   38 
10   22 


34   32   31 
17   21   12 


36   35   29 

20   22    9 


33   37   36 

18  23   13 


34   35   31 

12   25   15 


34   30 
13   21 


33  30 

24   12 


28  21 
6    8 


19  25 
5   3 


26   16  22 
8    4    5 


20   26   37   43 
9    9    6   27 


18   26 
10   10 


17   27 
10   11 


17   26 
7    3 


19   34 
9    4 


21   30 
3   5 


24   32 
5    9 


34   37   34   30   20   28 
12   17    8    6    4-4 


38   28 

24   18 


40   30 
24   18 


36   29 
22   18 


37   41 
22   17 


40   34 
28   16 


38   35 
25   15 


22   29 
13   13 


22   29 

9    9 


22   28   34 


22   32 
12    9 


25   31 

11   13 


26   29   35 

11   10    6 


34.8 

10.3 


31.6 
12.4 


33.9 

u.o 


27,1 
7.5 


34.6 

13.0 


35.6 
13.3 


33.1 

11.6 


34.6 
12.1 


32.0 

9.6 


34.9 
15.6 


34.1 
15.4 


34,0 
IS.O 


33.5 

9.3 


36.7 
15.9 


36.5 
13.8 


34.4 
15.3 


33.9 

6.9 


35.1 

19.6 


36.6 
16.9 


35.6 

19.1 


36.2 
15.0 


38.5 

16.9 


39,1 
13.6 


See  Relerance  NotM  Following  Slalion  Inde 
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ConUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


MAINE 

*     •     • 

NORTHERN  0 

BRASSU*  DAM 

BRIOGEWATER 

CARIBOU  NB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

SREENVILLE 

MAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

L0N6  FALLS  DAM 

MIOOLE  0AM 

MILLJNOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

•     •     • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
? BANGOR  DOW  FIELD 
BRIOGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1«67 


Day  Of  Month 


21  27  28 
.3    S  -  9 


23   12 
«  >11 


19   19   10 
.  «  .  1  .  3 


2T   27 
.  2   9 


17   25 

■22  -  7 


20 
.2S 


18   37 
■2*   17 


3    »   17 
16  -12  -I* 


6   U 
-11  -  7 


23   37   13 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


26   28   14 
.  7   10  -U 


25   28   17 

-  7   12  -12 


21   22   28 

■  3    5-4 


21   29   27 
I    9    1 


23   29   28 
.  1   15-6 


25   27   29 

11    4    4 


26   29   17 
.  1   10  -13 


22   28   27 
'  1   15-2 


21   28   20 
3   3.4 


20   22   16 
•5   12-5 


23   25   28 

.2    9-5 


22   23   18 
■  10-8-5 


22   23   22 

•  14  -10  -  7 


21   24  21 

'6    1-11 


27 
-21 


24   35 

■21   17 


27 

7 


15   25 

-22  -14 


22   27   35 

■9-4-20 


4   15 

■15  -19 


7 

-  9 


21   26 
-17  -15 


28   38-3 

•6-4-22 


25   37 
-7   6 


-17    5 
-22  -29 


3   14 
21  -25 


36   30    3 
23  -12  -33 


10   30 
•30  -  2 


27    I 
1  -13 


34    6    8 
0  -15  -29 


10   22 
■31  -26 


17   22 
■29   12 


24   37 

-4    0 


37 
-10 


30   30   22 
15   19    3 


21   26 
16  -  1 


20   36 
■  13   20 


19   35 

•21   17 


15   29 
■15    0 


17   28 
■24  -15 


27 
-17 


16   30 

•22  -18 


5   18 
-  8  -II 


5   20 
-  4  .11 


20   28 
-  9  -10 


7   18 
■16  .13 


20   25 
-  5  -  3 


14 
-10 


3   20 
14  .10 


-11 
-18 


29   19 
15  .  6 


28   41 

■   7  22 


24   20 
15    1 


38   29 
8    9 


30   32 
14   14 


2S   28 
15    7 


33   39 
>13   23 


20   40 
•  20   20 


4   15 
■22  .22 


9 
-  6 


33 

-  4 


23   24 
19  -14 


22  45 

20  16 

13  34 

14  .  8 


24   42 
10   21 


11   29 

4-5 


6   21 
11  -16 


8   20 
-  8  -12 


12   12 

■  18  -16 


14   24 

10  -20 


22 

■13  -25 


21   31 

-  7  -18 


23  28 

-7    2 


26   32 
-  5   17 


22   29 
■  2    3 


27   37 
■  3    3 


24   32 
0   9 


25   35 

3   18 


20   38 

>  6   18 


23   25 
2    8 


22   28 
•13  -  8 


19   27 
•15  -12 


20 
-28 


24   33 
-26   17 


15   22 
•30  -25 


6   20 
-25  -24 


10   22 

-20  -20 


7   20 
-22  -19 


3 
-23 


8   18 
38  -39 


10   13 
-39  -39 


13   24 

-26  -30 


30   24 
4  -12 


35   33 

22  -11 


40   33 

15-6 


11 
-26 


39  i-14 
•22  -24 


13 
-20 


-17 
25 


16 
-22 


25   32 

-  7  -  2 

15   30 
-15  -18  -  7 


41   11 
11  -18 


43   11 
11  -17 


40   33 

22-7 


40   32 
21  -14 


5   14 
•29  -16 


6   19 

•28  -24 


32   36 
20-6 


38   33 

17-3 


32    6 

2  -10 


33   32 
22  -  8 


31    8 
-  5 


24   12 
2  -15 


38   28 
16  -U 


35   16 

3  -13 


32   20 
6  -15 


32   24 

9  -15 


22   24 
-33   14 


16   24 
■31   16 


U   20 
-34  -27 


12   18 
•25  -22 


16    7 

>  4  -  4 


6   17 
6-3 


l4   25 
-19  -13 


12   23 

-24  -19 


12 

-30 


12 

-20 


13  20 
-17  -15 


12   23 
17  -19 


37 
24 

32 

-16 

34 
9 

41 
-15 

43 
12 

39 
-  9 

31 
12 

39  . 
-  8  • 

35 

14 

42 
-  8  - 

42 
25 

26 
-  9  - 

41 
23 

33 
-12  - 

8   15 
21  -26 


14    8 
-  1  -11 


10 
-29 


21   27 
•27   U 


13   22 
•21  -11 


U   25 
-16   15 


14   20 
-26   14 


13   24 
•25  -13 


12   16 
-35  -11 


10   20 
-40  -36 


8   20 
-30  -25 


30 
6 

31 
16 

23 
3 

26 

7 

29 

15 

23 
7 

24 

7 

29 
12 

24 
10 

22 

0 

28 
10 

30 

10  ■ 

27 
5 

28 
6 

30 
14  - 

27 
•  2 

30 
0 

28 
12  - 

26 

10 

28 
8 

28 
19 

26 

8 

29 

8 

25 

8 

14 
11  -  I 


23   29 
1  -22 


13  26   27 

8  6-15 

16  25   28 

5  3  ■ 


17   19 
10-5 


17    6 
3-3 


18    7 
5-6 


27   28 
I    5 


23   28   25 

6   10   15 


26   28   24 
6   11   11 


26   27   29 
6    5   14 


23   12 
2    3 


12   23 

2    6 


U    6 

■5-5 


16   24 
6-2 


24   32 
6  -12 


23   13 
-  2  -  6 


-32  -28  -12 


IS   18   46 
-26  -22  -  6 


13   10 

■12  -22 


14   10 
•  9  -24 


40   14 
1  -21 


25   16 

-  4  -10 


45   14 
•  3  -14 


47   25 
•4-5 


20   12 
7-5 


19   31 
-10   15 


32   32 

■13   15 


18   30 
-  2   14 


24   30 
-22   23 


20   28 
4-2 


14   22 
•  2    6 


15   12 
■5-5 


20   15 
•3-1 


20   15 
■3-3 


15   10 

.5-5 


28 
-  5 


30 
-15 


32 
-12 


30   32 
12   22 


28   34 
13   22 


37   30 
10   19 


30   32   28 


-23 

14 

20 
-20 

19 

-1! 

19 

-13 

32 

14 

10 
-19 

30 
-11 

26 

-  7 

22 
3 

20 

-  4 

31 
16 

16 
-17 

29 
15 

29   30 
10   10 


34   34 
10   11 


29   29 
9    7 


33   33 
3    8 


34   33 
14   20 


14   25 
5    6 


20   29 
3   3 


30 
-14 


22 
3 


24 
-13 


35   33   29  1 


28   27 
3  -12 

16   27 


-20  -15 


19.5 

12.1 


18.6 
5.2 


19.0 
10.4 


20,3 
-  8.5 


21.6 
•  7.8 


21.5 
-  6,3 


19.4 
■12,2 


19.5 
'  8.6 


21.0 
-  7.9 


21.0 
5.3 


22.3 

■  4,7 


20.2 
•  7.5 


21.8 
■  1.1 


20.2 
•  4.3 


20.0 
■  9.8 


17.4 
14.0 


19.1 
16,3 


19.5 
12.8 


25,7 
3,5 


25,5 

2.3 


30.6 
5.5 


26,3 
-  1.6 


24.4 
-  1.4 


25,4 
-  6,9 


30,3 
■   .8 


23.9 
■  3.1 


30.3 
>  5.9 


28.8 
5.1 


25.6 
'  1.4 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  F*A  AIRPORT 
ORONC 

RUMFORD  1  5SE 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NOi  2 
WATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

•     •     • 
COASTAL  0! 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  &LOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENSLAND 
FEBRUARY   1967 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


25   29 

2   1« 


24   28 

7   16 


33 

•21 


3ft   3<> 
10   27 


25   29 
-3   9 


28   31 
10   19 


26  '  2'> 

-10  1-18 


27   23 

I  -  9 


30  27 

8  U2ft 


«0   23 

23-5 


37   36 
22-2 


42   17 
15-6 


40   20 
20-3 


32   32 
10   12 


27   23 
.  3    5 


23 
-19 


20 
-24 


36   36 
19    0 


8   19 

-10  -16 

11  20 
-6-4 

12  27 
-8-9 

13  26 
•  3   0 

7   20 
-19  -17 

7   20 
•13  -12 


29   42 
1   13 


28   39 
5   13 


34   42 
-3    5 


32  41 
9    8 


15 


16 


26  27 

-  6  I-  4 


44 
16 

40 
5 

IS 
-IS 

24 
•12 

31 

.  6 

30 

9 

43 
20 

49 
22 

26 
13 

13 
-  6 

23 
•21 

32 
.  7 

32 
9 

44 
8 

34 
■  20 

39 

0 

13 
-21 

•15 

19 
•  15 

29 

-  6 

30 
5 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


31   20 

6  -15 


11   21   36 

.17  ^24   14 


10   22   36 
•  15  •U   17 


15   25   44 
■16  ^23    6 


13   24   45 
-14  -IS   10 


20   18   38 

.20  -28   17 


35  '   7   17   35 

-11  -21  -24   14 


39   17   19   41 
.  9  -20  ^20   12   23 


21   18   28   53 

-18  -30  -17   17 


17 


16   13 
-  6  -16 


14   12 
3^9 


20    9 
■15  ^29 


27    9 
■12  •U 


38    5 
-24  -30 


12   20 
-29  -17 


33   32 

14   19 


30   39   37 
12   29   10  I 


30   29 

17    7 


31   32   31 
15   20    6 


28   35 

15   11 


33   33 
IB    9 


39   38 
17   20 


32 
•  1 


36 
16 


13   10   30 
.23  -20  •21 


35   34   35  :  32   44 
12   21    9      29 


30   35   24 ;  37   42 

13   16  -  4  1-  8   24 


28   32   29   28   39   34 
14   21   11  !   8   27   7 


30   28   30   40   31 
16    7  1-12   29    9 


18   28   34 
6-8-7 


40   40 
24  -  9  " 


40 
•  17 


41 
25 


11   24 
.1-8 


29   29 
12   15 


39   39 

1   10 


14    8   21 
6-4-6 


25   43   36 

0   22    8 


44   29   14   20   32 


44   37 
31   10 


30   46 
0   30 


42   39 
24    8 


2 

2 

14 

12 

20 

33 

2 

•  11 

2 

12 

26 

34 

1 

-  3 

6 

20 

25 

33 

4 

•  9 

12 

16 

26 

32 

-  3 

•14 

.  8 

11   34   48 
■16  -13   25 


24   25   51 
.16  -18   19 


17 
•  14  • 


39   38  1 
27  -12 


25   12 

0-8 


37   12 
-  9  -25 


46   15 
-19  -12 


42 
24 


30   34 
3   22 


31   45 

16   24 


34   43   35 

22   27-4 


33   43   20 

14   20  -13  -22 


34   43 
17   20 


17   33 

-18  -  7 


19   28 
.25  -13 


15   32 

■20  ^20 


13   29 
-12  -13 


19   18 
.16  -18 


la   17 
I  8  -10 


13   20 
29  -27 


12   20 
27  -25 


20   19 
-14  -15 


21   20 
-12  -  7 


11   16 
.28  -29 


13   15 
•  17  -17 


48   30 
28    4 


50   40 
30-2 


15 
18 

22 

-14 

49 
13 

9 
16 

33 

-  6 

42 
30 

12 
17 

27 

-19 

44 
24 

2 

19 

12 

•16 

34 

•  7 

16 

16 

25 
-  8 

47 
18 

24 
■  13 

32 

1 

54 
23 

16 
.22 

30 
-U 

51 
16 

20 
3 


47   25 

24    3 


49   24 
22    0 


45   47 
32    2 


47   26 
26    3 


49   26 
18    9 


10    6 
48   21 


15   30 
•  3  •  5 


20   30 
-10 


12 
-  3 


34   15 

8  -  I 


34   26 
19   13 


32  31 
19   13 


30   25 
14    9 


29   25 
16   11 


30   27 
12   18 


30   27 
5   19 


35   30 

15   21 


33   28 

17   12 


32   32 
2   20 


15   26 
1    1 


23   23 

6    5 


13   23 
I    7 


12   21 
2    8 


20   24 
'  2    6 


20   24   33 


32   35 
1   25 


23   23   33 
-9-3   17 


24   27 
0   2 


23  28 
.  4   2 


24  31 
4   S 


20   28 

0-6 


22   24 
5-8 


35  30 

16   20 


35   34 

13   21 


36   29 
24   12 


32   30 

21   21 


32   25 

17   20 


31   32 
12   21 


33   29 

20   16 


30   17 
2    2 


24   28   29 
4   5    1 


24   32   33   34   32 
9   22   15   27   17 


32   36   27 
8   22   11 


35   30 

18   18 


37   36   32 
14   25   15 


36   34   34 
11   18   12 


20   26 
10   10 


15   27 
3-5 


19   31 
6    1 


33 
•  5 


29   33 

8    0 


16   28   32 
1    4  •!! 


20   29 
3   4 


31 


31   33 
5   12 

26   29   35 


25.5 

■  1.7 


27.4 
2.1 


26.5 

'  1.7 


26.3 
3.5 


25.3 

•  6.1 


25.5 

■  2.1 


29.8 
2.5 


29.6 
•   .5 


24.4 

10.1 


26.9 
•  6.3 


30.5 
8.3 


33.7 

7.4 


29.1 

4.7 


28.6 

9.9 


29.0 
5.1 


26.4 
1.9 


30.4 
7.1 


31.3 
12.4 


29.5 
4.9 


31.1 
8.3 


33.4 

10.3 


33.1 
4.6 


See  Belerence  NoIob  Following  Station  Index 
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ContlBu*<l 


DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

•  •  » 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  MILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNISHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
MEST  SRANVILLE 

•     •     » 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  0AM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIEUD  DAM 
FITCHBURG  1    S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

»     »     » 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1967 


Day  Of  Month 


3*  37  35 

9   30    5 

36   3*   33 


36 
J9 


40   40 
«   2S 


20  if 

3   19 


26   33 

7   16 


26   32 

6    8 


40   39 
28   28 


38   38   25 


40 
26 


36   41 

17   29 


36 
30 


33   40 
8   21 


33   42 

.  3   30 


33   40 
'  1   28 


30   40 
10   28 


22 
•  2 


29 
•  6 


44   35 

23   15 


31   38 
12   IS 


42   30 
20    6 


38   30 
24   15 


36   41 
16   20 


40   40 
18   11 


34   44 
14   20 


35   42 

15   19 


14   23 
-13  .13 


12   22 

■13  .14 


13   28 
'15  .13 


19   32 
■12  -  5 


25   37 

■20  .10 


23   34 
■14  .  6 


25   34 

■  10    9 


30   38 

3   24 


20   29 
5  -23 


18   10 
3  -10 


43 
28 


34   40 
25   24 


20 
.12 


20   46 
-15   17 


30   49 
3   30 


37   39 
11   16 


14   25 
5  -15 


15   26 
2  -11 


21   26 

S    2 


21   12 
7  -12 


18   24 

9 


41   38   33 
29   33   19 


33   43 
14   18 


35   43 

17   20 


46   38 
31   15 


45   34 
31   13 


45   30 
28    6 


45   29 
29    7 


29   42 
6   18 


44   31 
13    8 


31   40 
11   15 


40   32 
28    7 


44   32 
31   13 


45   33 

29   15 


45   41 
30   15 


38   25 
25    5 


43 

33 


21   12 

7-5 


21   11 
2  -17 


21  15 

6    0 

22  14 


15   30 
7-3 


13   28 
7-2 


14   31 
4  -15 


22   14 
4  -12 


12   22 

4    0 


16    9 
2  -15 


10   26 
2  -19 


14   29 
6-8 


15   34 
9  -14 


18   30 
7-4 


34 
-  2 


49   40 
22  .  I 


34   40 
22    2 


45   20 
16-2 


40   31 

27    I 


43   21 
21-3 


38   43 

24    4 


41   41 
3 


36   41 
22    6 


37   41 
22    2 


38   44 
23    5 


19 
-U 


20 

-15 


21   47 
-12    8 


22   45 

-14    5 


40   56 
0   38 


43   55 
3   37 


42   56 
0   30 


42   55 

6   36 


52   49   19 
33   10    9 


52   48 
32 


20   39 
-11    1 


8   18 
'18  -13 


19   40 
-15  -  4 


20   39 
'25  -U 


18   40 
-10   U 


10   20 
'21  -15 


53   49   23 
32   10    8 


51   28 

14   10 


49   22   22 
12    9    7 


55   26   26 

21   12   15 


50   24   26 
16   10   13 


50   24 
18   10 


22   24   34   32 
U 

27 
9 

30 


9 
23 

23 

31 

6 

19 

25 

32 

7 

16 

25 

33 

10 

20 

30 

14 

35 

20 

34 

16 

34 

17 

34   30 
13   12 


36   31 
7   15 


37   31 
10   11 


31   23 

15    9 


32   28 

24    2 


32   26 
18    1 


30   23 
22    8 


24   42   54 


12   18   42 


44   35 
28    4 


24   24   34 


31 
-  6 


45   31 
2 


46   22 
21  .  1 


46   21 
21  -  4 


39   45 

20    4 


45   18 
15    0 


36   43 
21    3 


46 

17 

18 

-  4 

41 
26 

37 
2 

46 
27 

35 

5 

44 

27 

40 
7  . 

40 
16 

16 
-  6  • 

46 
?4 

24 

7  1. 

8   21 
-20  -11 


11   25 
13-7 


14   22 

■  12  -  6 


20   39 
-7    4 


19  42 

.  7    4 

20  42 


22   43 

-14  -  2 


9   17 
12  -12 


20   45 
5   16 


8   18 
22  -18 


21   41 
■13  -  2 


18  42 

19  -  4 


24   45 

'20  -  2 


27   27   23 
16   10 


50   25 
11    9 


23   23 
11    7 


26   18 
U    9 


53   27 

15   12 


34   26 
15   12 


51   27 
13   12 


53   28 
13   10 


55   30 

16   10 


29   22 

14    9 


28   24 
12    9 


17   14   10 


20  44  58 

14  5  33 

17  40  52 

12  6  30 


29   18 
14    5 


50   26 
8   10 


27   23 
IS   13 


51   26 
12    8 


28   23 
IS    0 


31   24 
16   13 


32   27 
14   12 


25   15 
11    8 


40   58   54   28   20 
2  i-  3   15   37   22   18   13 


25 
5 

24 

2 

23 

8 

20 
3 

24 
9 

16 
6 

23 

4 

20 
5 

18 

7 

28 
6 

26 

8 

25 

7 

26 

4 

26 
5 

29 
15 

20 

4 

25 

6 

26 
-  2 

28 

1 

25 
3 

24 


27   34 
14   22 


23   35 

9   20 


37   34 

20   20 


32   35 
8   24 


37   36 
21   18 


27   38 
14   23 


32   37 
20   28 


33   36 

13   20 


29   37 
15   22 


26   34 
12   19 


27   38 
14   25 


34   36 
13   27 


37   35 
17   19 


37   34 
la   19 


36   35 
22   21 


23   33 
8   22 


33   34 
16   19 


36   37 
18   22 


38   39 
19   23 


34   36 
19   27 


34   34 
5   21 


32   32 
10   13 


35   36 

IS   21 


33   31 

8   24 


35   35 
15   17 


33   35 
13   15 


36   34 
20   18 


34   34 
12   17 


33   35 

11   15 


34   38 
11   15 


13   21 

5    5 


24 
8 

25 

6 

36 

7 

42 
25 

16 

4 

22 

6 

36 

1 

41 
21 

18 

5 

20 
3 

34 
11 

34 
22 

35   34 

17   16 


34   39 
16   20 


37   37 
14   25 


37   39 
15   20 


38   37 
16   20 


36   37 
10   20 


36   33 
20 


34   32 

12   15 


36   32 

4   13 


38   37 
10   23 


37   38 
13   24 


38   36 
13   25 


24   26 

9    2 


24   15 
7  -  1 


19   23 

7    1 


16   26 
5    4 


25   15 
7    5 


25   27 

9    7 


28   20 
10    5 


33   41 
14 


26 

-  7 


32   31 
12   16 


28   18 
8    7 


20  29 

12  10 

20  30 
8  8 

21  31 
7  7 

25  17 


18   30 
9   10 


19   29 
7  -  1 


20   30 
7    4 

23   31 


24   39 
8    5 


12   23 
2    2 


35   36   27 
22  I  22   23   19 


29.2 

8.0 


30.0 
10.5 


29.9 
7.1 


31.8 
6.3 


29.1 

7.4 


34.3 

U.l 


31.9 

a.« 


31.5 

12.5 


34.5 

10.5 


29.1 
6.8 


33.1 
10.8 


31.6 
8.4 


32.3 

14.6 


31.6 
7.5 


35.0 
»7.7 


32.3 

10.6 


31.8 
7.0 


32.4 
10.1 


33.4 
12.3 


34.8 
14.7 


34.6 
14.2 


34.3 
13.9 


34.4 
11.0 


30.9 
6.1 


33.6 
14.6 


29.3 
5.1 


33.0 
8.1 


34.5 
11.8 


36.5 

12.7 


36.6 
13.7 


29.6 
11.4 


33,9 
18.8 


See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEa^ERATURES 


NEW  CN6LAND 
FElRUARY      1967 


Conttnaad 


Station 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINSHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEOFORO 

PLYMOUTH 

PROVINCETOKN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDMICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

•     *     * 
NORTHERN  01 

BENTON  ;  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

»     •     • 
SOUTHERN  C 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


**  45 
27   32 


*J   *7 

27   32 


38   46 
20   30 


43   41 
21   30 


50 
35 


43 
26 


40   44 
16   30 


39   37 
22   32 


42   36 
28   35 


46   55 

34   34 


36   41 
22   28 


43   47 
29   32 


46   49 
32   35 


45   32 
29   11 


45   29 

28   13 


43   48 
30   29 


45   34 
33   15 


g  I  10  I  11   12   13   14   IS   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27  28  29   30  31 


45   43 
34   19 


46   34 
31   23 


48   34 
34   14 


40   42 
24   24 


45   42 
34   19 


39   46 
22  25 


42   33 

33   17 


43   36 
29   12 


50   34 
32   20 


42   43 
29   25 


26  30 
12   5 


31   28 
19   13 


24   29 

10    6 


24   30 
10-2 


25   40 
20   14 


19   30 
17  -15 


30   31 
23   21 


27   27 
14    8 


25   26 

14-5 


33   30 
20   21 


45   27 
26-7 


43   28 

28    1 


38   44 

30   15 


43   27 
27    4 


45   43 
36   22 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


31   29 
26  -  1 


32   32 

15  -  2 


32   31   28 

5   23  -  2 


27   25 
11    3 


22   23 

12    6 


22   28 
8    3 


29   32 

20   12 


25   28 
19   21 


24   28 
10-6 


28   40 
21   21 


47   34 
30    6 


43   40 
33   14 


44   40 
27    6 


40   31 
30    7 


44   29 
29    4 


36   45 
29   10 


44   38 
30   12 


37   44 
30   11 


46   31 
31    4 


45   34 
29    6 


42   29 
29    6 


40   36 
29   19 


46   26 
25  -  1 


36   37 
24   27 


27   38 
6   22 


26   27 

14  .  7 


26   37   22 
.4   22-8 


5   20   29 

-11  -20    I 


9    5 
17  -22 


5   17   27 

-14  -16  •  2 


28   27 

23-3 


26   27 
18-3 


32   29 
27    3 


IS    8 
6-7 


33   26 
15    3 


-22  -30  -13 


27   40 
.20   19 


14   15-1 
-2-9-17 


35 

23 


26 
10 


47   44 
33   17 


21   43 
.17  -  5 


18   40 
.  6    3 


19   27 
2    2 


18   43 

■  4   U 


22   43 
,  5    0 


22   39 
.2-3 


19   42 
13  -  1 


18   40 
5   10 


24   45 
-  1   17 


18   22 
10  -  5 


20   37 


17   23 
.6-2 


17   40 
.4    6 


19   40 
-  5   13 


24   44 
2   14 


27   29 
11   21 


19   43 
-14    0 


20   42 
4   15 


29   23 

17    1 


51   28 
21   21 


28   24 
18   11 


26   24 
17   15 


42   25 
20   21 


32   29 

14   10 


28   28 
21   16 


27   41   40 
5   20   21 


27   40   36 
.3   19   20 


26   30   42 
10   10   29 


30   42   39 
8   21   21 


23   36   39 
.  1   17   25 


26   36   41 
12   20   29 


29   26 
22   15 


54   28 
15   18 


38   29 
19   20 


54   38 
IS   18 


26   23 
14   14 


27  22 
15   19 


30   27 
22   20 


50   25 
19   15 


28   23 
18    2 


40   28 
21   22 


33   37 

10   30 


40   39 
25   23 


29   43   40 

14   21   24 


30   29   41 
-4    7   25 


27   35   40 
14   20   29 


24   31 
•  3    9 


35   38 

13   19 


36   39 
IS   22 


37   37 
20   21 


39   38 

20  29 


38   37 
15   25 


34   41 
19   29 


35   37 

10   25 


23   38   38 

7   12   21 


23   36   39 
11   22   27 


32   44   40 
14   26   23 


22   20 
16   14 


28   41   39 
.2   21   21 


32   40   42 

15   22   30 


34   42 
22   26 


38   40 
25   25 


36   38 
12   20 


35   44 

22   10 


35  37 

15  20 


35   38 

19   28 


35   36 

19   29 


36   40 
22   29 


35   »• 

21   26 


37   39 
16   19 


35   40 

27   22 


30  39 
9   2 


29   33 

8    7 


22   32 

10   1) 


30  35 

9   14 


31   36 
8    9 


30   34 
11   12 


30   35 

7-2 


33   37 

11   IS 


20   31 
7    3 


30  34 

12   17 


21   31 
6    6 


27   32 
8   12 


28   33 

9    7 


)4   36 

U  IT 


29   22 
12   19 


36   23 

22  -16 


33   37 

7  -16 


34   36   26 
10   23  -18 


18   29   32 


6   14 
.26  -27 


5   20   29 

-  5  -20  -12 


-5-9-10 


6   IS 
■14  -13 


28 
-16 


42   28 
15-7 


33   32 

14  -  2 


9   36   47 
.25  -12  29 


-6   13   27 
.22  -20  -13 


26   49 
-  9   23 


38   17   11   36   46 
17  -20  -35  -21   22 


31        9 
1-27  -28 


30   34 
18  -16 


13   10   26   32   37   42 
1-11-9-3   IS  -  5 


9   27 
-22  -19 


25   30 

-17  -  7 


13   24 
.16  -24 


13   29   35 

•1-18-1 


-  5   10  -10 


33   44 

12   19 


11   33   51 

32  -22    S 


.   i      21 
33  -  5 


42   13   13 
5-2-10 


39   15 
-  3  -14 


44   11   12 
2-5-9 


44   12   12 
2-4  -14 


39   41 
25  -11 


27   30 
-  5   13 


19   17   25 

-15  -14  •  8 


27   26 

-  5   12 


31 
-25 


17   17 

0-6 


2   18   31 
.16  -15  -  7 


13   21   33 

.20  -20  -  5 


15   33   53 
-23  -16    9 


35   39  28 

6   23  -U 


37   44   40 
14   23-2 


32 

-20 


19   33 

-19  -11 


45   36   15 
30-3  -11 


54   47 
U    5 


50   42 
15-6 


24 
-  2  -10 


24   27 
-13   10 


10   25 
0 


20   20   30 
•  12  -10   19 


•6   17   17 
13  -  9  -12 


29   33   42 

12   12   28 


29   27 
23    3 


29   33   28 

6    8   14 


33   27 
22    7 


20   24 
-9-1 


21   27 
-13  -U 


24   26 
-3    5 


25   16   32 
-U  -10   12 


95   24 
23   10 


28 

21 


IS   13 

14  -  2 


20   33 

-2-7 


20   10   20 
2-2-14 


17   34 
-5-4 


IS   34 
-  3  -19 


16   22 
1  -  2 


3   12 

•  17  -  7 


15   10 
.4-9 


35   36   27 

14   27   15 


30   29 
14   15 


13   24 
4  -10 


18   23 
2  -11 


17   25 

7    7 


29   35 
5  -15 


34 
-10 


See  Belerenco  Nolee  Following  Station  Index 
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>6.0 
13.0 


34.7 
15.3 


16.6 

l«.7 


J9.3 

17.7 


35.7 

15.1 


17.9 
20.5 


35.8 
13.3 


35.9 

22.0 


17.4 
20.9 


35.8 

12.9 


37.3 
21.6 


39.8 

13.6 


13.9 

17.1 


34,8 

18. 0 


18.1 
22.4 


34.6 

21.6 


19.4 

tl.l 


18.8 
21.9 


26.8 
1.6 


24.1 
.   9.7 


26.0 
1.4 


29.9 

■   3.1 


22.0 
>  9.9 


e.i 

-11.2 


22.8 
.    1.9 


28.4 
1.6 


29.4 
-   1.9 


30.3 

4.7 


30.3 
■      .1 


33.5 

8.1 


CenllBind 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 

:Ri 

^T 

UB 

ES 

1 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1967 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12   13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEN  HAMPSHIRE 

EAST  DEERING 

MAX 

MIN 

38 

10 

12 
23 

30 

7 

27 
-12 

42 

IS 

27 
8 

•  1 

26 
•12 

32 
•  5 

35 

10 

42 
16 

16 
•  5 

19  36 

-27  -12 

52 

27 

48 

14 

21 
6 

17 

0 

23 
-  5 

19 

0 

32 
17 

35 

7 

30 
22 

26 

10 

14 

4 

21 

0 

37 
-  8 

40 
24 

29.5 
4.9 

EPPIN6 

MAX 
MIN 

3» 
1} 

34 
25 

32 
12 

31 

-  6 

44 
28 

40 
10 

14 

28 

•14 

35 

12 

36 
13 

45 
19 

30 
-  2 

19   33 
-16  -12 

55 

12 

65 

20 

23 
10 

20 
5 

24 

•  4 

31 

2 

32 
23 

35 

2 

35 
21 

32 
12 

22 

8 

29 

35 

-  8 

42 
26 

3».2 

7,6 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

3a 

12 

38 
28 

33 

a 

33 

-12 

42 
18 

28 
6 

10 

25 

-  9 

35 

-  6 

38 

10 

43 
10 

33 
-  5 

18   30 
-16  -15 

56 
8 

45 
18 

20 

5 

19 

0 

25 

•  7 

23 

-  4 

32 

20 

38 
U 

32 

20 

32 

11 

21 
5 

25 

38 
-12 

42 
25 

31.9 

4.6 

HANOVEi; 

MAX 
MIN 

JT 
1* 

34 
29 

31 

2 

28 

-  7 

40 
26 

27 
-  3 

-  7 

17 

-18 

30 
•  3 

34 
9 

39 
17 

18    9   34 
-13  1-26  -14 

50 
19 

42 
9 

19 
•  2 

16 
-  2 

19 

-  4 

24 

-  1 

32 
15 

34 

2 

31 
23 

26 
12 

16 

1 

23 

35 
-11 

39 
25 

28.1 
3.3 

KEENE 

MAX 

MIN 

IT 

17 

33 
23 

26 

9 

31 

-  6 

42 
26 

33 

10 

14 

26 

•18 

33 

•  6 

40 
13 

44 
21 

30 

I 

20   40 
-20  -  8 

53 

21 

44 
19 

28 
9 

23 

7 

25 
2 

32 

8 

32 
23 

38 
6 

32 
25 

31 
9 

17 

7 

27 

34 
-11 

41 
23 

32.4 

7.4 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

39 

17 

32 

28 

28 

-  6 

29 

•  10 

40 
21 

21 

1 

10 

24 
-11 

30 

1 

35 

10 

40 
15 

15 

-10 

16   23 

-14  -10 

53 

13 

43 

8 

19 
5 

16 

0 

22 

-  4 

21 
-  2 

31 
16 

35 
9 

30 
21 

23 
12 

12 

3 

23 

36 

0 

40 
22 

27.9 
4.8 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 

16 

32 

20 

20 
-10 

28 

-14 

42 
17 

17 

-  8 

-  8 

23 
-22 

33 
•  5 

35 

7 

40 
14 

14 
•  17 

12   35 

•27  •IS 

50 
16 

43 

7 

19 
-  2 

19 
-  3 

21 
-  6 

23 
-  3 

30 
15 

34 

.  4 

30 
21 

24 
12 

12 

-  4 

24 

34 
-16 

38 
19 

27.6 

-   .1 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

35 

12 

41 
24 

34 
9 

29 

I 

31 

4 

46 
14 

18 

13 

-  1 

28 
.  6 

36 
2 

37 

20 

42 
2 

8   22 
-14  -12 

35 
-  5 

65 
19 

56 
U 

24 
8 

19 
2 

26 

4 

25 

11 

32 
12 

39 
12 

34 
14 

28 

11 

17 

28 

-  4 

37 
-  3 

31.3 

5.6 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

33 

16 

38 

22 

33 
11 

26 

* 

30 
10 

45 
12 

17 

11 
-20 

28 
-13 

35 
0 

37 
14 

44 
1 

7   20 
-15  -12 

36 

0 

55 

22 

64 
9 

24 
6 

18 
2 

25 
6 

28 
16 

34 
8 

37 
19 

34 
12 

26 
9 

17 

28 
-10 

37 

4 

30.6 
5.1 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

3* 
13 

33 

25 

29 

2 

26 
.  4 

38 
24 

32 

5 

-  3 

21 
-12 

28 
5 

35 

15 

36 
25 

33 
-  9 

13   37 
-15  -10 

50 
34 

48 
15 

17 

3 

17 

2 

20 
1 

23 

e 

31 
18 

35 

9 

32 
22 

28 
9 

18 

4 

22 

35 

3 

38 
22 

29.1 
7.6 

NASHUA  2  NNW 

MAX 
MIN 

*1 
23 

34 

30 

32 
3 

32 
-  1 

44 
23 

30 
5 

10 

30 
-18 

36 
.  3 

39 

16 

46 
20 

23 

-  2 

21   40 
-19  -  9 

56 
21 

55 
15 

27 
12 

17 

4 

25 

1 

27 
10 

34 
19 

38 

5 

34 
22 

27 
11 

18 

7 

31 

37 
-  5 

41 
28 

33.0 
8.1 

NORTHMOOO 

MAX 
MIN 

38 
12 

32 
24 

32 

10 

32 
•  2 

43 
28 

36 

7 

U 

28 
•  3 

33 

-  1 

38 
13 

42 
22 

32 
-  5 

16   30 
•  15  -  7 

53 

19 

52 
20 

40 
5 

20 
1 

25 

-  4 

32 
2 

31 
15 

36 
11 

32 

20 

27 
15 

25 

8 

25 

36 
•  5 

40 
23 

32.8 
7.7 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

35 

14 

34 
28 

31 
5 

28 

.  7 

42 
25 

31 
8 

11 

26 
-11 

31 
2 

39 
13 

39 
25 

29 

-  4 

10   35 
-19  -  3 

53 
26 

49 

le 

23 
8 

20 

4 

18 
-  2 

30 
6 

31 
20 

35 
5 

30 
23 

29 
8 

18 
5 

23 

34 

1 

38 
22 

30.4 
7.8 

PLYMOUTH  1  E 

MAX 
MIN 

25 

9 

33 

17 

31 
5 

20 
-12 

27 
-  5 

41 
2 

10 

7 
-  6 

22 

-  7 

30 
-  7 

37 
12 

41 

•  9 

-  5   11 
-15  -16 

27 
-11 

51 
11 

41 
2 

24 
-  5 

18 

-  8 

20 
-  7 

23 
5 

30 

7 

37 

7 

31 

10 

25 

2 

11 

23 
-  8 

37 
-  5 

26.0 
-  1.3 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

22 

35 

28 

30 

2 

37 

0 

44 
26 

29 

4 

13 

24 
-  8 

34 
5 

35 

14 

45 

20 

22 
•  8 

18   30 
-13  -  8 

56 

12 

54 
12 

23 

9 

15 
2 

22 

I 

34 
8 

33 
16 

35 

8 

36 

20 

28 
12 

19 

4 

29 

36 
-  5 

43 
26 

32.0 

7.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

30 

1 

34 
25 

33 

6 

20 
-  9 

30 
2 

41 

7 

14 

8 
-18 

22 

•  17 

33 

.  4 

37 
19 

43 
•  2 

4   U 
-23  -19 

38 
-  I 

52 

20 

44 

7 

23 
5 

19 
-  1 

22 
5 

31 
15 

32 
-  1 

34 

8 

30 
2 

26 
6 

14 

24 
-11 

34 
-  2 

28.0 
.6 

TAMWORTH  2 

MAX 
MIN 

30 

2 

36 
17 

30 
10 

30 
-13 

25 

-  I 

42 

9 

20 
-  8 

13 
-19 

24 
-16 

32 
8 

37 
12 

40 
•  7 

0   19 
-31  -31 

28 
-10 

52 
IS 

41 
3 

23 
-  8 

16 
-13 

23 

-  9 

19 
2 

33 

11 

36 
13 

31 
15 

23 

4 

18 

30 
-13 

35 
-12 

28.0 
-  2.6 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

*3 
11 

34 
25 

33 

12 

32 
.  2 

47 
27 

35 

10 

13 
5 

31 
•12 

37 
-  5 

37 
15 

45 
15 

33 

-  I 

22   40 
-18  -10 

57 
17 

55 

22 

30 
12 

20 

10 

22 

-  I 

33 

8 

34 
23 

38 

1 

30 
20 

31 

10 

22 

10 

32 

36 
-  4 

43 
27 

34.5 
8.3 

WOLFEBOHO 

MAX 
MIN 

34 

31 

28 
-  5 

31 

41 
25 

28 
6 

13 
•  3 

27 
•  9 

30 

4 

33 

13 

42 
18 

28 
-10 

18   28 
-15  -  9 

53 
15 

48 
14 

17 

4 

15 
-  1 

21 

-  5 

20 

31 

20 

34 
10 

30 
23 

30 
15 

15 

3 

22 

35 
2 

40 
23 

29.4 
5.7 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

34 
8 

34 
26 

31 
3 

24 
•  10 

41 
20 

29 
-  2 

11 
-  8 

27 
-15 

33 

-  6 

34 

7 

39 
10 

30  1  17   29 
-13  -14  -16 

48 
13 

40 
8 

17 
2 

19 
-  8 

22 
-  9 

19 
-  8 

31 
16 

34 
5 

31 
20 

29 
9 

19 

•  1 

21 

0 

34 
-  6 

38 
23 

29.1 

1.9 

RHODE  ISLAND 

•     •     • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

43 
31 

49 
33 

34 
24 

43 
25 

46 
32 

33 

17 

27 
IS 

24 
13 

33 
24 

37 
29 

40 
29 

29   21   43 

5)221 

47 
39 

50 
22 

27 
21 

26 

20 

30 
16 

42 
30 

38 
24 

35 

24 

39 

26 

27 
23 

23 

11 

28 

11 

38 
19 

40 
30 

35.4 

22.0 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

40 
28 

41 
30 

32 
12 

33 
9 

42 
28 

29 
10 

14 
9 

30 

2 

33 

10 

38 
22 

43 
27 

2B 
3 

21 

-10 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

44 
26 

49 
25 

49 
20 

35 
11 

45 
31 

43 
15 

43 
11 

32 

4 

34 
15 

39 
22 

44 
30 

42 
9 

29   43 
-18    3 

56 
33 

53 
33 

33 
21 

37 
16 

32 

4 

40 
24 

42 
28 

42 
18 

39 
29 

35 
16 

40 
10 

31 
8 

36 

19 

41 
31 

40.3 
17.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

45 
18 

48 
33 

44 
23 

35 

19 

47 
34 

39 
17 

26 
12 

28 

11 

36 
18 

38 
26 

44 
33 

42 
10 

18   42 
1   15 

46 
36 

52 

30 

30 

20 

28 

18 

31 
12 

41 
23 

39 
29 

34 
22 

39 
32 

35 

19 

27 
12 

31 
10 

34 
19 

41 
32 

37.1 
20.9 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
30 

44 
31 

34 
16 

35 

12 

46 
31 

32 
11 

17 
10 

26 
2 

33 

2 

39 
26 

44 
25 

26 

0 

18 
-  5 

43 
12 

56 
33 

54 
22 

30 
19 

24 
11 

28 
8 

40 
23 

38 
22 

36 
21 

39 
23 

27 
17 

19 

9 

29 
8 

34 
12 

41 
30 

34.8 
16.5 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
FEBRUARY   1967 


Continued 


NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENosBURQ  Falls 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

•     •     » 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  W8  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 

»     «     • 
SOUTHEASTERN       03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


Day  Ol  Month 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


27   30 
.  <>   IS 


30   36 
.  6   21 


33   3* 

.  6   13 


25   32 

.  2   17 


23   34 
.  1   20 


31   30 
13   10 


33   32 

7   23 


20   20 
8   17 


31   33 

15    S 


30   28 
12   12 


32   35   30 

1   19  -  * 


31   31 
25  -  1 


33   30 
26-3 


32   31 
13-3 


14 

.  4 


22 

.  9 


17 
-11 


27 
-11 


35   40 

4  -10 


29   42 
.8-2 


38   24 

22  -14 


31   40 
.6-2 


30   38 
.4-4 


38   27 

24  -10 


21   10 
10  -14 


34    8 
8  -12 


25   34   39 

-13  -  9   0 


27   42   29 
11   25-5 


26   36   38 
-3   20-7 


17 
-19 


36   38 

20   31 


35   32 

12   12 


32   31 
22    8 


36   33 

10   17 


35   35 

15 


38   37 
15   18 


28   29 
.10  -  9 


33   39   28 


15    5 
■23  -24 


8    3 

•  15  -26 


2   22 

•27  -28 


8    5 

'12  -18 


6    2 
.16  -25 


2   14 
19  -25 


2   18 
■20  -29 


1   20 
21  -21 


6   14 
14  -15 


15    7 
■  13  -22 


20   21 
.23  -  2 


35   36 

4  -20 


33 
-  3 


38   43 

9  -10 


38   39 

12  -10 


37   31 
28  -20 


33    0 
0  -14 


.10   12 
•31  -31 


■  2   16 

■  34  -33 


13   37 
■  30  -15 


.  8    8 
.26  -26 


5   33 

■  29  -16 


8   32 

•37  -17 


2   24 
•32  -  7 


8   31 
■27  -16 


U   28 
.22  -12 


20 
-21 


2    4 
■15  -20 


5    2   18 
■  25  -30  -30 


38 
26 


13   50 
-26  -25  -  3 


10   31   43 
.30  -18   17 


37   35 

27  -18 


10   19 
-28  -11 


28 

-  8 


35   35 

14   14 


41   23 
21-6 


37   27 
27-5 


41   31 
28  -  1 


39 
20 


37  i  42   39 
.  1   19   23 


.10   12   31 
-37  -37  -19 


42   40 
25  -12 


50   41 
15-5 


44   U 
1  -  9 


48   48 
22-3 


45   47 
25    0 


47    9 
4-3 


46   11 
5-7 


15 
-17 


17 
-15 


5 

-11 


20   26 
-8    2 


17   23 
-5-2 


41   14 
7-2 


47   30   12 


41   38   10 

19  .15  -18 


25   27 
11   10 


19   24 
■  I  -  1 


20 
-10 


12   17 
9-4 


25   32 

.6-6 


33   36 

.6-6 


37   30 
5   7 


35   35 

0    2 


29   33 

■  1    2 


29   27 
2   19 


33   33 
■  3   19 


20   20 
10 


30   35 
■  3   19 


27   28 
7   20 


19 
-  3 


8   21 

4  -18 


11   23 
-  5  -15 


29   39 
.  5  -12 


11   19 
2  -11 


11   20 
2  .11 


6 
-16 


11   28 
-19    8 


14   26 
-20   11 


35   35 
14   15 


19  !   9   38 

-17  1-25  -14 


32   35 

13    1 


13   28  I  33   37 


29    8 

-13  1-27 


19   31  I  39   36 
-26    2   11   24 


37 
.  9 

34 


43 
0 


21   32 
-20    3 


25   29 
-8-1 


27 
-  1 


20 
-20 


43 
21 


28 

4 

27 


18    7   25 
0  -17  .17 


IS   12 
-  2  -16 


10    8 

■  8  -20 


20    8 
2  -19 


40  I  11 

1  -10 


40   40 
14   27 


IB   42 
-21  -  1 


36   38 
12    3 


35 
-  6 


35   41 
12-9 


50   19 
13    8 


48   12 
6.2 


■  19  -11  -15 


34   34 
e   17 


42    9    6 
5-3-7 


42   14 
10-3 


52   19 
12    4 


14   12 
2  -  1 


14   34 
■  28  -16 


-  1 
-17 


0 
-24 


-  1   10 
-31  -22 


40    9 

7.4 


52 

20  - 


44 
9 

26 
5 

19 
3 

20 

-  4 

48 
6 

23 

6 

43 
1 

17 
-  2 

50 
U 

28 
8 

49 
■  3 

20 

-  4 

15 

-  6 

11 

-  6  ■ 

12 

-  5 

20 
•  2 

18 
0 

14 


30   32 
-  2   14 


30   30 
-  4   14 


27   29 
.  4   16 


32   33 
4   17 


23 
5 


15   31 

-  4  -10 


19   37 
2  -12 


35 
-25 


37 
.  5 


17   34 
.2-5 


17   30 
2-5 


20   22   34 
■  2  .  5  '12 


19 

-  7 


26 
-  3 

25 


21    9 

■  4  -10 


16   23   40 

6-5    5 


10   18   30 
1-1.5 


24   28 
-2-5 


17   26 
3  -  1 


18   23   38 
3    3-3 


22   33 
5    4 


28   17   27 


15 
-  I 


27   19 
9-6 


23.6 
9,7 


26.6 
■  7,5 


27,5 

•   4,6 


25.6 

■  4.0 


24,7 
■  4,7 


22,3 
<   2.8 


27.6 
>  1,4 


15,9 
.  3.7 


23,3 

.  4.2 


22,0 
>  .3 


21.3 
>  3.3 


25,9 
2.8 


22,4 

■13.7 


31.0 
8.0 


26,6 
1,8 


22,7 
,6 


25,6 
3,6 


29,8 
4,0 


30,1 
6,1 


26,2 
1,0 


29,6 
1,9 


30,7 
1.7 


28.9 
5.0 


24.9 
.1 


30.8 
2,8 


26.6 
■  3.9 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1967 

Statiou 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

«   *    • 

NORTHWEST          01 

NORFOLK  J  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

1. 

3 

0   . 

i 

1  2. 
9 

7   . 

i 

i    1. 
i 

I    1. 

7 

2  1. 

a 

316. 
9   2 

D 
I      2 

3   1 

B   1 

i      1 

I      . 
S   19   I 

7   .1 
S   14 

io{ 

I 

9 

3  1. 
9 

I    2.2  2.6  2.5  9.5   .1   T       9.2 

)   11   13J   19   24{   23|  22   2o{   24 

WOODBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  SN 

T 
3   T 

1. 
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32 
32 

33 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32.5 
32.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

35 
33 

33 

31. 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

32.6 
32.2 

24    INCHES 

5  PM 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35.9 

KINCSTON,  R.  I. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  SROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDCEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   *  AND  6  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  2»  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSOMIA   1    NC 
SAKCRSVILLE 

BALTIC 

a«RICHAN5TE0 

etOOMFIELD 

SROOKLTf* 
eULUS    BRIDGE 
SURLtNGTON 
CANDLEMCX)0    L 

COCKA^ONSET 
COLCHESTER     1 
COLLmSVILLE 
COVENTHV 


m»    • 


.KE    RESERVOK 


GROTON 

HARTFORD    SRAINARD 
HARTFORD    KB    AIRPOI 
JEWETT    CITY 
LAKE    KONOHOC 
MANCHESTER 
MAf45PIELD   HOLLOM    I 
MIDOLETOHN    <•    H 
I MILFQRD 

MOOOUS    RESERVOIR 

MOUNT    CARMEL 

NEM    haven    WB    A1RP( 

NEHINGTON 

NORFOLK    2    SW 

NORTH    8R6NF0R0 
I  NORTH    GUtLFORO 

NORWALK    GAS    PLANT 
!  NORWICH    PUB    (JTIL    f 


ROCKVILLE 


I  ROCK' 


RIVER 


I  ROUND    POND 

I SAUGATOCK    RESERVOIR 

, SHEPAUG   DAM 

;  SHUTTLE    MEAOOl*    HESvH 

STAFFORD    SPRINGS    2 
I  STAMFORD    5    N 

STEVENSON    DAM 
iToRRS 

MO^ASTON    DAM 
TORRINGTON 
lAP    FALLS    RESERVOIR 
ITERBURV    RADIO    WBRY 
WEPAMAUC    RESERVOIR 
[EST BROOK 


WES 


FORD 


WEST  THOMPSON  DAM 

■HIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 
MOODeURY 


caribou  ws  i 
clayton  laki 
Clayton  laki 

CORlNNA 


I OQUOSSC 
ilORONO 
ORONO   ; 


SANFORD    2    NNW 
SKOW MEGAN 

fH    ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR 


VANCEBORO  NO.  . 
WATEBVILLE  PUMI 
WEST  auxTON  i     I 


COUNTY 


NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW    LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


3*56)  02|  HARTFORD 
385T    02|  NEW    LONDON 
I  J9«9|  03'  NEW    LONDON 
I  ***3|  02:  HARTFORD 


6966 

01 

7002 

02 

7157 

02 

7432 

n? 

79  5S 

7970 

6065 

07 

ei3fi 

02 

01 

9*36 

01 

8<.se 

0? 

8916 

07 

9067 

9162 

9368 

02 

9508 

02 

9568 

(11 

9759 

02 

9775 

01 

0273 

0? 

0275 

02 

RFIELO 
'  LONDON 
'  LONDON 


FAIRFIELD 

FAIRFIELD 
TOLLAND 

LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
MIDOLESEl 
HARTFORD 
WINDHAM 

HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


KENNEBEC 
PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
WASHINGTON 
CATAOUIS 


lNCOCK 
lANKLIN 


AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

OXFORD 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 


PENOeSCOT 
PENOBSCOT 
SOMERSET 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 


*1  30 

*l  24 

tl  16 

41  42 

41  58 

41  20 

41  23 


41  23 

17l  41  48 
7  41  42 


44  23 

44  24 

45  04 


43  53 

46  oe 

46  08 


73  04 
73  02 
72  06 
72  57 


41 

48 

72    56 

41 

^9 

73    28 

41 

26 

72    31 

41 

34 

72    19 

«I 

48 

72    56 

41 

54 

73    28 

41 

22 

72    59 

72  26 

73  26 
73  32 


73  10 

72  15 

73  03 


68  12 

69  54 


70  28 
70  29 
70  09 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


UD    MID 
110    Ml 


ANSONIA   WATER    COMPANY 
WATER   eUREAU  HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO, 
WATER   BUREAU   HARTFORD 
ENG.    DEPT.    HARTFORD 
U.S.   WEATHER   BUREAU 
DONALD    J.    FIELDS 
CONN,    LIGHT    +    POWER    CO, 
METROPOLITAN    01  ST    COMM 
CONN,    LIGHT    ♦    POWER    CO, 

ST,    PARK    +    FOREST    COMM 
RAYMOND    J,    RUSZALA 
COLLINS    COMPANY 
UNIVERSITY    OF    CONN. 
CREAM    MILL    FARM 
JOSEPH    P.    SIMKO.    SR. 
NEW    HAVEN    WATER    COMPAN' 


groion  public  util, 
eng.  dept.  hartford 
sewage  treatment  plant 
u.s.  weather  bureau 
jewett  city  water  co. 
new  london  water  works 
manchester  water  dept. 
corps  of  engineers 
kornEl  bailey 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 


FRANK  P,  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STAT 


EDWARD  C.  CHILDS 


.TER  COMPAM 


NEW  HAVEN 
CONN,  LiGl 
DEPT.  PUBl 


GREENWICH  I 
ROCKVILLE  I 
CONN.  LIGH 
RIOGEFIELD  WATER  SUPPL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
BUR,  ENG,  WATERBURY 
WTR.  COMM,  NEW  BftlTA 
BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 


AGUE. 


POWER  CO, 


CONN.  LIGH 
U.  OF  CONN, 
CORPS  OF  ENGINEERS 


NEW  HAVEN  WATER  COMPAf 

JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HAfiTFOPO 

u  s  CORPS  OF  engineer; 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAP 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR,  COHM,  NEW  e'RIl 
MRS.  ELEANOR  GILLEl 


FED,  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 


NE  PWR.  CO. 


r.ENNEBECK 
■1URRAY  FO 
SNOREW  J. 


U  S  WEATHER  BUREAU 
GERARD  LAvERDIEHE 
INTERNATL  LOGGING  CORP. 
RAYMOND  K.  PALMER 
WILLIAM  K.  LEE 
MRS.  ELMER  J.  LELANO 
BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  SETTY  WING 
DENNIS  C.  PIKE 

JAMES  A.  SCHOFIELD 


GARDINER  I 


ISH  f 


,T£R  I 


TCHER 


MRS.  PHYLLIS  A.  HOwE 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
MRS,  CATHERINE  HAMILTON 
FED.  AVIATION  AGENC 
WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER 


IRVING  ( 


IAS  ON 


:ENNE6EC  RVR  I 


iTER  POWER  CO. 


>1RS.  ARLENE  COLE 
>1A1NE  FOREST  SERVICE 

=ED,  Aviation  agency 
*rlo  copp 

JNIVERSITy    of    MAINE 
HAROLD    HAMLIN 

;ITY    OF     PORTLAND 
J.S.    WEATHER    BUREAU 
■lAINE    EXP.    STATION 
3REAT    NORTHERN    PAPER    CI 

)LIVER    W,    HOLMES 

:entral  MAINE  POWER  CO. 

IRMANO  VIOLETTE 

(UMFORD  Falls  powER  co, 

:EnTRAl  MAINE  POWER  CO 
fHOMAS  R,  MC  HUGH 


IFORD  WATER 


lENTfiAL  I 


RIC 


NE  POWER  I 


FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  C 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF 
BANGOR  HYDRO  ELE 


MRS.  MARTI 


YORK 


CO 


POWER  CO, 
GORDON  L  OILMORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


RONALD  CROMAN 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  MILL  0AM 

BLUE  HILL  WB 


CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 

CHBURG  2  S 


GROTON 

HAROWICK 
HATCHVILt 
HAVERMILI 
HEATH 

hOLYOKE 
HOOSAC  H 
HUBBAR0S1 

IPSWICH 

KNIGHTVIt 

LAWRENCE 


LEVILLE  0AM 


mansfield 

mendon 
middleboro 

middleton 

MUFORD 


NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 


PROVINCETOI 
OUABBIN  IN 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT 


I  C6  AIR  STATl' 
WICM 

SEGREGANSET 
SMEL6UHNE  FALLS 

OUTHBRIDGE  3  SW 

OUTH  EGREMONT 
SOUTH  WELLFLEEI 

POT  POND 

PRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 


ING  : 


ST0CK8R1DGE 


WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  All 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 


CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREHONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 
COLEBROOK  3  SSW 

CONCORD  WS  AIRPORT 

DUBLIN 
DURHAM 
EAST  DEERING 


ERROL 

EVERET 


GILMANTON  2  E 


KINTON  D, 
HUDSON 

EFFERSON  4 

EENE 

AKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

ANDAFF 

EBAnON  FAA 


COUNTY 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTASlE 
HAMPDEN 


LESEX 


9923 

02 

0681 

01 

069C 

070- 

01 

0741 

09K 

099f 

02 

118-1 

01 

1331 

1552 

02 

1590 

07 

1647 

01 

1683 

1732 

02 

2136 

0? 

2174 

2284 

02 

2800 

2842 

01 

2870 

02 

2898 

01 

2999 

3074 

02 

3182 

3367 

02 

3530 

3656 

3650 

02 

4062 

02 

4218 

4734 

07 

4399 

02 

4475 

02 

4480 

4556 

4568 

4656 

MID 
PLYMOUT* 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 


BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


NORFOLK 

'SHIRE 
BERKSHIRE 
HAMPDEN 
HAMPDEN 
HAMPDEN 
NORFOLK 


AFFORD 
LSBORO 

ROCKINGHAM 


LSeORO 
RIMACK 
LSBORO 


42  22 
42  10 
42  07 
42  05 


43 

52 

71 

Ifl 

44 

10 

71 

47 

n 

76 

43 

22 

72 

44 

04 

71 

38 

44 

50 

71 

33 

43 

12 

71 

30 

47 

39 

73   06 

42 

Si 

72    32 

47 

39 

71    53 

15 

71    28 

42 

28 

47 

13 

70    49 

17 

72    21 

38 

72    07 

42 

13 

71    07 

47 

22 

71    02 

42 

21 

71    43 

41 

70    57 

42 

71    00 

71    54 

V? 

ta 

69    57 
72    59 

47 

72    51 

42 

20 

71    09 

42 

24 

71    41 

47 

28 

72    56 

42 

07 

72    OS 

42 

40 

71    35 

47 

36 

71 

01 

42 

10 

71 

31 

41 

70 

04 

41 

70 

56 

47 

77 

42 

71 

47 

77 

42 

4? 

73 

42 

72 

47 

73 

42 

72 

71  25 
71  25 
71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
70  55 
72  36 
72  58 
72  00 
70  16 


47 

32 

70 

57 

41 

46 

70 

30 

41 

50 

71 

07 

72 

47 

03 

77 

05 

09 

54 

4? 

27 

n 

OlS 

42 

0/ 

72 

35 

72  03 

70  40 

71  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


71 

03 

140 

'1 

08 

1200 

71 

39 

435 

71 

27 

1620 

71 

166C 

fz 

118C 

71 
71 

11° 

n 

aoc 

71 

84C 

83C 

72 

603 

71 

6O0 

71 

44C 

71 

160 

n 

72 

490 

n 

560 

NEW  ENGLAND  POHEft  CO. 
TOWN  OF  AH1ERST 

M,  C.  STEWART 
METRO.  OIST,  WTR,  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA,  SVC. 
MASS, WTR. RESOURCES  COM!- 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U,S,  COAST  GUARD 
OAvIO  W  PaRRETT 
MASS, WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM, 
METRO.  DIST,  WTR,  COMM. 

=  RANI 


,  CORP' 


ENGR 

MRS.  MaRY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATI 
HEnRV  B.  HOUGH 
RICHARD  C,  BRIGHAM 
DEPT, PUBLIC  WORKS 
METRO,  OIST,  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMP- 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf- 

MASS. WTR. RESOURCES  COMI- 
MASS. WTR. RESOURCES  COMV 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

EARL  F.  SMITH 

MASS. WTR. RESOURCES  COMK 

F.  ROBERT  SKILLING 

HARMON  £  FREEMAN 

NEW  ENGLAND  POWER  ( 

MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JR 

CAPE  •■  VNyRO,  ELEC, 

MASS. WTR. RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COM!" 
OANVERS  WATER  WORKS 
MASS  WTR  RESOURCES  COM* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES  COMI* 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM 

OELWYN  K.  BARNES 

JOHN  R  ANDERSON 

METRO,  DIST.  WTR,  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

DIR.  HARVARD  FOREST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WIR. RESOURCES  COM* 
ALFRED  CAvlCCHl 
CAPE  +  VNYRO.  ELEC, 
METRO,  DIST.  wTR.  Ci 
R.  E.  LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORK* 
REV.  R.  M.  BARKER 


BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  England  power  co. 

CHESTER  R,  SPIELVOGEL 
DAvIO  A.  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORI 
METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 


lETRi 


lRMORY 
OIST, 


COMM 


TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W,  MASS.  ELEC.  CO, 

PARKER  N.  CHICK 

JOHN  HARS2Y 

MRS.  MARTHA  S,  GARDNER 


MASS. I 


LAMB 

R. RESOURCES  COMf 
HENRY  C.  TURNER.  Jl 
FRANCIS  D,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS, WTR. RESOURCES  COM* 
MASS  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN,  INS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


james  page 

brown  paper  company 

frederick  w.  bre8ner 
corps  of  engineers 
ruth  s.  moore 
public  serv.  co.  n.h, 
erastus  dole 


TIN 

LA  SALETTE  SEMINARY 
JOHN  STOUGHTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  YOUNG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  e.  DODGE 
GERTRUDE  E,  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N,H, 
RODNEY  L.  GILBERT 
BERNARD  0,  GAUTHIER 
G,  E.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DWIGHT  A.  OANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
F.  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHLENBERG 
PHILLIP  K,  BROWN 
MR,  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 


PUBLIC 


;  OF  ENGINEERS 


PUBLIC  SERv. 

lARK  A,  SWEENEY 

lERTON  T.  GOODRlCl 

ENNETH  E.  GOULD 

.H,  WATER  RESOURCES  BC 
DONALD  E.  CRANI 
'ILLIAM  POOR 

ED.  AVIATION  J 


STAHON 


LINCOLN 

HAC  DOWELL  DAI 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSASEStC  LAK 

MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  i     NNW 

NEW  DURHAM  3  r 

NEWPORT 

NORThuOOO 

OTTER  BROOK  0 

PETERBORO  2    S 

P1NK.HAM  NOTCH 

PITTSBURG  RES 

PLYMOUTH  1  £ 

SURRY  MOUNT) 
TAMWORIH  Z 
WALPOLE  2 


INChESTER 

INOHAH 
WOLFEBORO 
WOOD STOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W6  A 

tfOONSOCKET 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    0 
BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NN 


BURLINGTON    U    Of 
BURLINGTON    WS    I 

CAVENDISH 


MILLSBORO 
H1LLS80R0 

CHESHIRE 
MILLSBORO 


MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 


ROCKINGHAM 

CHESHIRE 

MILLSBORO 


ROCKINGHAM 


HILL580R0 
HILLSBORO 

SULLIVAN 


COOS 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 

GRAFTON 

COOS 


WINDHAM 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

ADDISON 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 


STATION  INDEX 


43    29 
43    2! 

43    12 
42    57 


71  28 

72  12 
71    24 


71  n 

72  10 

71  09 

72  14 


71  35 

71  34 

71  32 

71  19 

71  26 

71  29 


43  08 
42  55 

73  13 

72  38 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


EDWARD  M,  CLARK 
U.  S.  CORPS  OF  ENGINEEI 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WATER  WORKS 


NION  I 


■  TER 


!  CO. 


INDREw    E.    HOTHOVIUS 
(ICHAPO    D.     PARKER 
4T.    WASH.    OBS.    CORP. 
>ENNICHUCK    WATER    WORK 


CORP 


,  OF  ENGINEERS 


EARNEST  YOUNG 

GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 
OEPT.  PUBLIC  WORKS 
ANNIE  L.  WALKER 

HARRY  W.  HOLT 

MRS.  E.  M,  RICHMOND 

CORPS  OF  ENGINEERS 


S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
ELVA  M,  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.M 

CARL  D.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  BIERWE1LER 


U  S  CORP  OF  ENGINEER 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
PAUL  W.  SOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
RENE  ROUTl 


MRS. 


-    HEFFERl 


STATION 


CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 


IGHGATl 
lANCMES 


MOUNT     MANSFIELD 


NORTH    DANVIL 


SAINT     ALBANS     BAY 

SAINT     JOHNSaUPY 

SAL (SBURY 

SEflRSBURG    STATIOl 

SOMERSET 

SOUTH  LONOONDERR 


AlISFIELD  2  WSW 
ARDSBORO 


COUNTY 


ORANGE 
iDDISON 
EOONh 


ENNINGTON 
ENNINGTON 
INOHAM 
ALEDONIA 
NGTON 


TON 


WASHIN 
LAMOILLE 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

WINDHAM 

ORLEANS 

CALEDONIA 

WASHINGTO 

WINDSOR 


WINDSOR 
BENNINGTON 
WINDSOR 
RUTLAND 
FRANKLIN 
CALEDONIA 
ADO I  SON 
W INOHAM 


WINDSOR 
ORANGE 
WINDHAM 


44  25 
43  II 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MRS. 

ELIZABETH 

TAPL 

N 

CENT 

VT. PUBLIC 

SFRV 

CO 

DAVID  HASTINGS 

STUA 

T  T.  WITHERELL 

OTIS 
RUFU 

"s.^GILBE 

\ 

L.  H 

POME ROY 

MRS. 

SON 

CLARENCE  W.  RA 

.PH 

GILMAN  PAPER  COMPANY 

AVERY  H.  PARK 
ORIN  HARRIS 
MAUDE  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINDER 
TOWN  OF  MANCHESTER 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  mTN.  POWER  CORP. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WATER  ♦  LIGHT  OEPT. 


WCAIi  BROADCASTING  CORt 

MISS  MARY  £.  bEATTIE 

MILTON  W.  OWEW 

4GR.  RESEARCH  SERVICE 
YMOND  F.  SFLDING 
IRPS  OF  ENGINEERS 
IRPS  OF  ENGINEERS 


LDEN 


PES 
lARD  B.  MOORE 

T.  F.  ROWLEE 
NEW  ENGLAND  POWER  ( 
RODNEY  L.  JOHNSON 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C,  SWEENY 
FAIRBANKS  MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC  SEP' 
NEW  ENGLAND  POWER  < 
NEW  ENGLAND  POWER  • 
ITCMEUL 


JAMES  T 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDITH  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
hEnRY  J.  PERKINS 
MRS.  EDITH  PLIMPTON 
RADIO  STATION  WOEV 
GILMAN  W.  FORD 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 


t    °— ™    \^A'i^r.li'=^.^^.lf^^^^^°^!^fco'^^^^^  '^'^^^r'^^^ir.^ 


REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  cltmate  of  P 
Masaachuaetts)  at  Room  1000, 
of  Connecticut,  Storrs,  Conneci 


ing  the  cltmate  of  New  England  may  be  obtained  bv  wrltinc  to  the  WMth*.r  R,.r«.,  <!*»♦-  r-n .   y      ,   .  ,       ^,    ^^  .  FtBRUA 

,  U.  S.  Custom  House.  Boston.  Massachusetts  02109    or  to  the  We^^^  New  Hampshlr..  Vermont. 

cticut  06268,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  ne«r  vau       ahhu.        i  7  u   f.        f      Cllmatologlat  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87     Unlv 

.   wi   lu  any  w eamer  Bureau  urnce  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  tn  "HniiRi  v  i>nf r^ioi-r a'ti/^k,  r^*.r..     ..,,..,  ^ „  '    ""'^ 


and 

Unive  rally 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherw: 
are  the  sums  of  the  negative  departures 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


indicated,  dime: 


ontained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND' 

mU 

the  vector  sum  of  wind  dli 


™.  a.u.  .e.pe..r^r^?:=  rsr^^„.:^^:^^;:^.^r:s'^i;;r^':'^:r  ^s^:^r  'r='r.';Lr"-  "-'^'^ '"--  -^  ^^^ 


OBSERVATION  TIME:        The  Stati  _^^^  ^^ 

and  FAA  stations.     For  thi 

for  the  24  houi 


,  „  '  ■"■'«''  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durinc  the 

and  Snc»  on  Ijround"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bui 
tion    table.   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and 


EVAPORATION 
refer  to  extremi 


lonths  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
,     „  '°"s  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extn 

TaU  m  the     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  , 


"  table,   "Daily  PrecipiU- 
nding  at  time  of  observation. 


1  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


i!.!.^",^"'.'-'^^'^'^'" .'"'""  '»""-'-■''"  «>e  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground      Samples  for  obtaining 
sequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  i^conBis.rc'es  i"he  rec^l 


SNOWFALL: 
sleet,   and  ic 


?  observations, 
Entr 


A-fall  i 


the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


sments  are  taken  from  different  points 
lude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  m  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.   "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tT       Mount  Washington.   New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  i 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  i 
♦      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
R      Amounts  from  recording  gage,       <These  s 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

alues  E 


erages  for  the  State 


;  fastest  mile  data. 


ore  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
1  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitatic 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  se 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin. 


;  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daUy  amounts  are  published  i 
-ecordmg  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  if 


1  of  data  in  any  month  indicates 


wfall  and/o 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om: 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

-e  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    how 


1  ground  in  that  month. 


egular  inte 


published  m  the  July  or  August  is 


i  delayed  data  in  the  December 


Thermom 
building. 


;  indicates  that  the  the 


;  of  this  publication. 


1  shelter  located  < 


n  is  sing  c 


'  received  too  late 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were 

whrch"ma7r.^^t!rn.^r;^!;i,\"h         "•   ^■^''y%^\'^^"^  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL,  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA     all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Supermtendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402.  i-^rvivi  i^^i/i,   an  oi 

mfn^^.t.        f  ""^^  Z^  ^!!^°'Z  °^  ^^^^^^  ^  locations,   elevations,   exposure,   etc..   of  substations  through  1955  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 

mformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  pubUcations  may  be  obSmed  from  the  Sup;rLendent  of  D;cum";;fs  at 


Information 
rmation 
address  shown  above. 


o?  nor'i!SIl°„';/"r'    J"  ""'=  P"  "'•''■  """'"ly  and  annual^    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
oi  ijocuments.     Kemittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALEXANDER  B   THOWBBi[)t;t     AcUag  S.r..i..y 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  ENGLAND 

THE  UBRAKY  OF  Tllt„^„,„  ,^, 

MAY     1^    l*«ime79        No.  3 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


mm:^^  uf  »l^*nois 


Temperature 


CONNECTICUT 

•  «    • 
NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAUG  DAM 

WIGMAM  RESERVOIR 

DIVISION 

#  •    » 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  *  M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURV  RADIO  WBRV 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  5 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I    NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


<>2.6 
36.5 
*1.9 
35.9 

'•I. 5 

<>2.6 


40.5 
<>0.8 
39,5 
<>2.3 
'•1.3 

'•l.T 
39,9 
42.3 
44.2 
43.7 

41.7 


40.7 
41.6 
41.6 
42.9 
45.7 

44,4 


30,0 
30,5 


32.0 
32.7 

31.5 
31.1 

31.6m 

30.6 

32,1 

32.1 

33.0 

32.3 
32.7 
30.6 
31.4 
30.0 

29.8 

29. 5M 


34.4 
32.9 
39.5 
35.6 
34.9 


16. 4M 

21.2 

19.2 

16,8 

18,5 

19,2 


20,9 
20,4 
17.1 
22.4 
22,7 

24,8 
19,0 
23,7 
23.6 
23.3 

23.5 

18.6 


26.4 
24.0 
25.7 
24.3 
23.2 

21.6 


4.7 
1.9 


2.4 
7.6 

3,3M 

5,8 

5.3 

9.7 

8.9 

5.9 
11.8 
5.7 
3.3 
-   2.5 

•    8.2 

.       ,7M 


16,7 
14,6 
18,3 
11,9 
12,8 


29, 5M 

29,9 

30,6 

26,4 

30.0 

30.9 

29.6 


30.7 
30.6 
28.3 
32.4 
32.0 

33.3 

29.5 
33.0 
33,9 
33,5 

32,6 


33.6 
32.8 
33.7 
33.6 
34.5 

33.0 
33.5 


17.4 
16.2 


16.4 
19.3 

17,0 
19,4 

17,5m 

18,2 

18,7 

20,9 

21.0 

19,1 
22,3 

18.2 
17.4 
13,8 

10,8 

14, 4M 

17,6 


25.6 
23.8 
28.9 
23.8 
23.9 


2.7 
2,9 


.    1,6 


.    3.9 
-    3.2 


6.5 

6,1 


.15    19      1080 


1107 
1081 
1059 
1188 
1077 

1050 


1058 
1060 
1128 
1007 
1017 

976 
1094 
983 
955 
968 

995 


968 
991 
962 
965 
939 


1468 
1509 


1500 
1411 

1484 
1407 

1466 
1442 
1431 
1360 
1357 

1417 
1320 
1444 
1470 
1584 

1676 


1215 
1270 
1110 
1271 
1269 


Precipitation 


4,71 
4,48 
3,79 
5.15 
4.30 

4.64 

-•.Si 


5,56 

5,38 

4,96 
4,70 
4,97 

4,43 
4,52 
5,31 
5.09 
6.72 

5,58 

4.15 
5.11 


6,44 
6.86 
5.35 

6.20 
6,44 


28      2        5. 84 
6,19 


1,07 
,83 


1.12 
.75 

1.01 
.80 

.63 
,62 

,91 
,78 


1,40 


,82 
,84 


,79 
,71 
,83 


1.95 
1,18 
1,34 
1.12 
.94 


.63 

,70 


2,19 
,73 


2,25 
1,31 


2,70 

1,89 

2,02 

2.12 
2,44 


1.52 
1.97 


2.05 


1.49 
1,00 
1,35 
1,44 
1.02 

1.67 


1.36 
2.02 
1.66 
1.73 
1.48 

1.39 
1.68 
2,00 
2,01 
2,00 

1,80 

1.45 


1.94 
2.49 
1.97 
2.08 
2.03 

2.44 


.48 

.40 


.38 
,18 

,23 

.30 

.13 
.20 
.23 
.19 
.16 


.37 
.16 

.50 

.18 

.50 


.90 
.29 
,43 
,49 


,40    14 


31,5 
32,0 
46.5 
35.5 

31.9 

35,5 


34 

36.0 

30,5 

22,0 

33,5 

33,2 
36,5 
31.6 
20 


37.5 


21,8 
18,5 
21.2 
23.5 
26.8 

25.3 

22.9 


10,5 
9.5 


6.9 
8.2 


10.4 
9.4 


8.0 
7.6 


8.1 
18.5 
5.0 

4.0 

6.7 

8.6 


11.1 
9.2 

12.0 
8.0 
8,0 


No.  of  Dayi 


13 

22 

19 

22 

35 

14* 

40 

2* 

33 

13« 

34 

1 

44 

1 

40 

16« 

35 

8 

21 

9« 

35 

U* 

40 

3» 

45 

16« 

26 

8 

26 

2 

46 

10« 

30 

9* 

30 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY    ON    PAGE  53 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperoture 


MAINE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESbORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


//R 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam 

blue  hill  wb        / 

buffumville  dam 
Chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


35.8 
37.7 
33.0 
38.7 
37.0 

35.9 

32.6 
3<>.6 
37.0 
36.3 

35.6m 
3*. 3 
38.7 
37,6 
33.7 

35.1 


35 
39. 2C 
36.4 
32.8 
35.2 

33.1 
36.7 

36.5 
36.0 

36.2 

A0.2M 
39.8 


8,7 
11.5 
10.1 

8.9 
16.* 

14.6 
9.2 
13.9 
10,9 
15.7 

7.1m 

9,5 

15,8 

11,3 

6,4 

8.9 


18.5 
16, IM 
17,5 
19,* 
16,2 

13,4 
18.1 

21.5 

16.9 

19.6 
20. 8M 
1*.7 


I  36.3 

36,9 

37.5 

1  39.0 

37.1 

'.0.9 
I  39.7 
I  39.9 


*2.1 
36.* 
39.* 
39.6 
37.5 

38.9 
*U3 
37,8 
39,5 
39,7 

*0,1 
*1.3 
*1,2 
*0.9 
*0.6 

39.* 
*1,6 
38,7 
*0.6 
*1.2 

*2,* 
*2,5 
36.3 


22.3 
2*. 6 
21.6 
23.8 
26,7 

25,3 

20,9 
2*, 3 
2*.0 
26,0 

21, *M 
21,9 
27.3 
2*. 5 
20.1 

22,0 
23,9 


27,1 
27. 7M 
27.0 
26.1 
25.7 

23.3 
27.* 

29.0 
26.5 

27.9 

30. 5M 
27,3 


IB. 5 
18. 7M 
16.* 
16.2 
17.7 

17.8 
17.8 
21.0 


18,0 
17,5 
21.5 
16,3 
2*,2 

18,* 
25,2 
20.9 
17.* 
19.3 

22.9 
23.5 
21.3 
23.* 
20.1 

17.* 
2*.7M 
15.7 
18.* 

21. e 


7.* 
6.0 


3,7 
9.6 


6.6 
6.1 


■  5.2 


-  *.7 


■  3 

•  9 

.  5 

.  2 

.  6 

.  9 

.  8 


56  11 
S3  11 


27, 
27, 8M 
27,0 
27.6 
27.* 

29.* 
28.8 

30,5 

28,2 


30.1 
27.0 
30.5 
28.0 
30.9 

28.7 
33.3 
29,* 
28.5 
29,5 

31,5 
32,* 
31,3 
32.2 
30,* 

28.* 
33. 2M 
27.2 
29.5 
31.5 


No.  of  Days 


0  19* 
.10  19 


21.5  32,0 
23,0  32.8 
21.3    28.8 


*.* 
*.5 
3,3 

3,* 

3,5 


3.9 


*.8 
5.1 

5.7 

5.3 

*.7 
*.0 
3.9 


*.0 
*,8 


3.7 

*.0 


1320 
12*5 
13*2 
1271 
1178 

1223 

1360 
1255 
1265 
1203 

1323 
1328 
1162 
12*9 
1385 

1326 


1166 
1151 
1173 
1199 
1211 

1288 
1159 

1110 
1187 


11 


31 
30 

30 
29 

1*1  31 


2  lU* 
19  1057 
19   1161 


■  18 


19 
19 
19 
19 
2  19 


12 


31 
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Precipilotion 


10    D 
8 
5 

10 
1* 


16    31 
10   30 


0      5 


1156 
1157 
1172 
11*9 
1157   0 


1098 
1117 
106* 


1075 
1172 
1063 
11*1 
1052 

1119 
979 
1097 
1125 
1095 

1033 
100* 
1038 
1013 
1065 

1129 
979 
1166 
1092 
1029 

1019 

990 

1115 


13 


29 

31 
9  30 
7  30 
11  30 

28 
29 


0   5 
0  12 

0 
0 
0 


0 
0 
0  12 


,70 
1,*7 
1.82 
1.19 
1.52 

.66 
1.60 
.61 
.65 
.68 

l.*8 
1,35 
,86 
1,72 
1.29 

2.03 

1.25 


1.96 
2.01 
2.18 
1.53 
1.71 

1.97 
1.95 

1,53 
2,16 

2.05 
2.02 
2,32 

1,95 


1,9* 
2,11 
2,63 
3.25 

3.10 

3,56 
3.38 
5.05 

3.13 


3.27 
2.92 
*.05 
2.69 
6,17 

*.27 
*,58 
*,33 
*.26 
3,03 

*,33 
3,31 
D  2,89 
2,88 
3.95 

2.75 
*.59 
2.8* 
2.8* 
D  5,80 

5,26 
2,*9 
3,73 

3,79 


3.15 
2.28 


2.61 


.  2,62 

.  1,6* 


.  2,76 


.  2,09 


.  1,*5 
■  2,20 


2.*3 


2.15 
2.05 


2.18 


.  1.53 
-  1.37 


1.63 


.*2 
.10 

1.3* 

.12 

,51 

,96 

1.3* 


1.38 
,83 


.   ,8* 


l.*0 
.38 


.30 


51  1* 


.59 
.67 
,95 
.51 
.53 

.68 
.58 


.*5  16 
.8* 


,72 

,83 

l.*0 


,70 

,85 

.88 

1,15 

1.1* 

1.25 
1.25 
1.79 


1.50 
1.17 
1.91 
1.10 
2.05 

1.50 
1.50 
1.8* 
1.65 
1.26 

1.63 
1,53 
1,2* 
1,35 
1,76 

.98 
1.35 

.95 
1,25 
2,65 

2.39 

.68 

1.27 


s  8 


2.5 

10.8 

13,5 

9,0 

*,7 
12,7 
6.0 
7,6 
6,7 

8,0 
9,5 
7.5 
17,0 
9,8 

8,5 

9,1 


12.7 
*,0 
18,0 
19,* 
11,0 


12,3 

17.5 
13.1 
18.0 
1*.0 


21,5 
22,0 
27,5 
30.0 
27,2 

29,5 
27,5 
32,7 

27.2 


22.5 

27.8 
2*.* 
28.5 
*1.0 

32.2 

30.0 
28,* 
30,6 
25.0 

27.1 
26.5 

26.0 
30.1 

23,8 

31,0 
23.0 

30.* 

3*. 5 

25.* 
3*. 6 

28.7 


3* 


23* 


21  2** 
21   B 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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Temperafui 


MASSACHUSETTS 


COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOHN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SOUTH  WELLFLEET 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5    SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


//R 


See  Reference  ^■c;^3  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW 

ENGLAND 

mwTiMi  tpn 

MARCH              1967 

Temperature 

Precip 

ration 

J 

No.  of  Days 

s| 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

o" 

Max. 

Min. 

■£  -D 

» 

1 
0 

0 

i 
1 

0 

1 

»  1 
II 

o    1 

a)  'c 

<  s 

01 

< 

1  z 

X 

S 
o 

Q 

CI 

11 

s  > 

si 

1 

1 

|z 

g.  1 

S 

1 
o 

1 

1 

1  % 

a 

0 

■ -1- 

VERMONT 

ft       «       ft 

NORTHEASTERN                 01 

BLOOMFIELO                                           1 
CHELSEA                                                  1 
ENOSBURG   FALLS                                  i 
MC    INDOE    FALLS 
MIDDLESEX 

3*. 6 
36.* 
39.2 
36.* 
35.5 

*.* 

7.2 
11.8 
11,2 
11.5 

19.5 
21.8 
25.5 
23.8 
23.5 

-    7.6 
.    5.6 

58 
63 
65 
6* 
55 

28 
12 
31 
12 
11 

.23 
-21 
.22 
.15 
-15 

19 
19 
2 
19 
19 

1*0* 
1332 
1215 
1269 
1279 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

7 
12 

11 

31 
30 
29 
30 
29 

1* 

10 

7 

9 

8 

.23 
1.16 
.58 
.82 
.77 

.   2.12 
.    l.*8 

.05 
.23 
.18 
.27 
.22 

6* 
28 

12.0 

10.5 

12.0 

8.5 

9.0 

22 

18 
19 
18 

9* 

1 

9* 

8 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 
MORRISVILLE   2                                    i 
tt MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT                                                           1 
NORTH    DANVILLE                                     I 

32.7 
38.2 
23.9 
35.2 
35.5 

12.7 
12.0 
11. 6M 
10.0 
12.2 

22.7 
25.1 
17. 8M 
22.6 
23.9 

-    3.7 

5* 
61 
*8 
59 

60 

31. 

31 

31 

31 

11 

.18 
.17 

.17 

.20 

19 
2 

9 
19 

13ol 
1229 
1391 
1308 
1273 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
8 
23 
12 
12 

29 
29 
31 

30 
31 

8 

7 

7 

10 

8 

.8* 
.89 
D    2.18 
.67 
.75 

.    1.77 

.25 
.*7 
.35 

.1* 
.21 

13.2 

12.0 

25.9 

6,8 

26 

2* 
73 
17 

9* 

7 
I 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURY 
WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

36.2 
37.6 
38.2 

35.4 
35.8V 

1*.7 
12.0 
13.9 
1*.9 
1.6M 

26.5 
2*. 8 
26.1 
25.2 

18. 7M 

•    2.1 
.   3.3 

63 
60 
57 
5* 
55 

11 
12 
31 
11 
11 

.16 
.1* 
.18 
.11 
.26 

19 
19 
19 
19 
19 

use 

1239 
1200 
1229 
1*29 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
8 
11 
10 

29 
30 
29 
29 
31 

6 
6 
7 
6 
13 

1.07 

1.23 

.85 

.69 

.71 

.    1.36 

-  2.21 

-  1.59 

.    1.92 

.23 
.29 
.27 
.22 
.23 

16 
16 

13,8 

12.9 

9.0 

7.1 

8,0 

20 
21 
19 
1* 
29 

8 

10* 
7 
8 
9* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

23.6 

.    3.8 

.80 

.    1.69 

10,* 

ft        ft        ft 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON    WB   AIRPORT         R 

CORNWALL 

DORSET    1    S 

39.* 
36.0 
3*.* 
35,5 
38.3 

18.9 
1*.2 
16.2 
16.5 
17,6 

29.2 
25.1 
25.3 
26.0 
28.0 

•    1.* 
■    5.2 

63 
60 
61 
59 
62 

31 

3U 

31 

31 

31 

-1* 
.12 
.11 
.10 
.18 

19 

18 

9 

2 

19 

1103 
1228 
1225 
1203 
11*0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
13 
11 
12 

26 
29 
28 
28 
28 

* 
5 
6 

5 
* 

2.16 
.56 
.51 
.68 

1,78 

.    1.60 

.59 

.18 
.16 
.2* 
.65 

7 

6 

27 

1* 

7 

2*.0 
3,5 

6.1 
9,0 
I*. 5 

25 

B 
5 

16 
17 

2* 

9* 

8* 

5 

* 
2 
3 
6 

I 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

38.8 
37,3 

18,5 
17,* 

28.7 
27.* 

-   3.0 

65 

60 

31 
31 

.12 
.    1 

19 
19 

1120 
1160 

0 
0 

9 

7 

27 

30 

* 
* 

1.15 
.26 

-   1.37 

.37 
.11 

1* 
6 

11.5 

2.0 

U 

8 

7 
8* 

* 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

27.1 

-    3.7 

1.01 

-    1.62 

10.1 

ft         ft         ft 

SOUTHEASTERN                 03 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    I    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

39,1 
38.7 
36.0 
32.5 
39,7 

15,3 
13.* 
1*.6 
11.8 
1*.* 

27,2 
26,1 
25,3 

22.2 
27.1 

•  3.: 

•  2.E 

61 
62 
6C 
5- 
6! 

12 
11 
12 
12 
>    12 

-12 
-23 
.1! 
-K 
.1< 

19 

19 

19 

1    19 

)    19 

116< 

120C 

122; 

132C 
117( 

e 
t 

13 

)  n 

)      ! 

3C 
2S 
3C 
3C 
>   3C 

( 
I 
'. 

■ 
■ 

1.76 
1.7t 

>         2.7'; 

t         2.8C 

r      2.8' 

.    1.52 

.  i.e< 

.    l.*l 

.   2.02 

.      .      .73 

,63      7 
.61      7 
,89      7 
.55      6 

1.02      7 

19,8        26      8        5      1 
17,0         30      7         7      1 
29.0        57      8        6      1 
38.0        *9      8         7      2 
25.0        26      9*      6      2 

0 
0 
0 
0 

1 

WOODSTOCK    3   E 

36,3 

10.6 

23.5 

•   6. 

>       6( 

)    12 

.2 

>    19 

128( 

)    ( 

)  li 

'   3 

i         1.3< 

.      -   2.0 

.31      7 

1*.*        *2    lo 

5      0      0 

DIVISION 

25.2 

•    3. 

i 

[_ 

2.2: 

!      -    1.5 

I 

' 

23.9 

' 

1 

1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       72°    ON    THE    12TH  AT   NORWALK   GAS    PLANT,    CONN 

LOWEST    TEMPERATURE,  -33'    ON    THE    18TH    AT    SQUA    PAN    DAM,    ME 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,     7.22    INCHES    AT    KINGSTON,     R       I 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,      .23    INCH    AT    BLOOMFIELD,    VT 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION,     3.39    INCHES    ON   THE    7TH   AT    PAUCHAUG   FOREST,    CONN 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,     *6.5     INCHES    AT    NORFOLK    2    5W.    CONN 

-,0     tki^Ljcc    nw    THF    1    ^T    AT    MOUNT    MANSFIELD, 
GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,     73    INCHES    ON    THE    1    ST    A  I    riuu 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND  -  MARCH  1967 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


GENERAL:  March  continued  some  of  February's 
severe  winter  aspects.  These  Included  severe 
cold,  and  in  some  areas,  heavy  snowfall  and 
glaze. 

TEMPERATURE:  March  was  the  second  month  in 
a  row  with  an  unusually  large  deficit  from  normal 
temperature.  The  March  deficits  nearly  matched 
those  of  February  in  many  of  the  climatic  divi- 
sions. Deficits  averaged  mostly  from  3°  to  5°, 
but  exceeded  7°  in  Northern  Maine.  March 
brought  the  average  for  the  first  quarter  of 
1967  down  to  around  r  below  normal  in  southern 
portions  and  to  near  5°  below  normal  in  the  ex- 
treme north.  Many  stations  set  new  daily  tem- 
perature records.  On  the  19th  some  new  records 
for  so  late  in  the  season  were  broken.  An  example 
is  Portland,  Maine,  where  -10°  was  recorded  on 
the  19th. 

PRECIPITATION:  March  ranged  from  very  dry  in 
the  north  to  very  wet  in  the  extreme  south, 
especially  in  Rhode  Island.  This  was  the  fourth  dry 
month  in  a  row  in  Northern  Maine  and  Northern 
New  Hampshire,  but  the  second  averaging  above 
normal  in  Coastal  Massachusetts  and  Northwest 
Connecticut.  The  precipitation  for  the  first  quar- 
ter of  1967  averaged  from  2  to  4  inches  less  than 
normal  except  in  Coastal  Massachusetts,  Con- 
necticut, and  Rhode  Island,  where  nearer  normal. 

SNOWFALL:  The  extraordinary  distribution  of 
March  snowfall  is  displayed  in  the  accompanying 
maps.  The  ordinary  tables  were  turned,  with  very 
light  amounts  in  the  north  where  March  snowfall 
is  usually  quite  substantial  and  very  heavy  amounts 
in  the  south  where  March  snow  is  generally  much 
less.    Areas  with  even  less  than  5  inches  of  snow 


this  March  are  found  in  some  northern  areas. 
Many  northern  areas  received  less  than  50  percent 
of  average  snowfaU.  At  Squa  Pan  Dam,  Maine,  the 
total  was  less  than  20  percent  of  average.  In  the 
south,  however,  totals  commonly  were  double  the 
average,  and  even  triple  in  some  areas  with  local 
totals  to  four  times  the  average.  The  heavy  accum- 
ulations were  due  principally  to  three  major 
storms,  on  March  6-7,  15-16,  and  22.  The  first 
dropped  mostly  10  to  16  inches  from  northern  Con- 
necticut to  southern  New  Hampshire.  Some  local 
totals  were  even  greater.  This  was  the  deepest 
snowfall  of  the  season  in  much  of  this  area.  To 
the  southeast  of  this  heavy  snow  band,  amounts 
decreased  to  little  or  none  in  southern  Rhode 
Island  and  on  Cape  Cod.  There,  precipitation  fell 
mostly  as  rain,  with  totals  of  2  to  4  inches.  Many 
streets  and  basements  flooded,  with  much  damage. 
The  second  storm  covered  nearly  the  same  area 
as  that  of  9  days  before.  But  this  time  the  heavy 
snow  extended  out  over  Cape  Cod,  Yields  general- 
ly ranged  from  6  to  15  inches.  The  final  major 
snowstorm  occurred  on  the  22d,  bringing  its 
major  effect  again  to  the  same  general  areas. 
Most  amounts  ranged  from  6  to  12  inches,  but 
with  more  localized  extremely  heavy  yields 
from  12  to  20  inches  in  parts  of  eastern  Con- 
necticut, southeastern  Massachusetts,  and  Rhode 
Island.  All  three  of  these  storms  caused  trans- 
portation delays,  closed  schools,  and  provided 
conditions  contributing  to  many  accidents. 

GLAZING:  Many  southern  and  central  portions 
experienced  glazing  from  freezing  rain  on  March 
3,  5,  and  6,  with  the  glaze  extending  northward 
into  New  Hampshire  on  the  6th.  Roads  became 
hazardous  and  many  highway  accidents  occurred, 
especially  in  northeastern  Connecticut  on  the  3d. 

Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts   02109 

Joseph  J,  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 
Box  U- 87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut   06268 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BAHERSVlLLE 

BARKMAM5TED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
5HEPAUG  0AM 
TOKRINGTON 
MIGMAM  RESERVOIR 


MOODBURY 


CENTRAL 


NE 


ANSONIA 
BALTIC 
BROOKLYN 

BURLINGTON 
COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  I  E 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //H 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  QAM 
MIDOLETOWN  (•    W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCMAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BHASSUA  DAM 
BRIOGEMATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCkET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOvER 
50UA  PAN  DAM 


5.31 
S.56 

5.«0 


5.09 

5.82 

3  6.72 


S.06 
4.15 


6.44 
6.86 
5.05 
5.47 
5.35 


.51:  1.4'. 

.55{  1.34 
,79  1.02 


.01   .94 
.07  l.Ol 


TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUR EN  2 


n? 

.77 

1.96 

06 

.SI 

1.70 

?5 

•  IC 

1.95 

06 

.BO 

1.30 

1.66 
1.73 
1.87 


13   14   15 


16   17   18 


1.02 
.88 

1.24 
.46 
.77 


1.03   .10   .04 


19    20    21 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


.40 
.23 
1.00 


.701  1,90   .47 


2.06 
1.75 
1.45 


.64   .02   .04 


.05 

.13 

.96 

•  '•O 

1.05 

.25 

.39 

.36 

.20   .1^ 

T     .36   T 


.37   T   I   T 

.02 

0    .50 


1.21 


.9« 
.75 


« 

1.22 

.37 

.30 

• 

.46 

.30 

T 

.55 

.31 

•01   .36   .07 


.92 

1.00 
.20 
.30 


.39 
.33 
.33 


.02   .23   .13 


T     T     T 

T  .0 

T     T     .01 


.42 

.31 

.15 

.It 

.36 

.0* 

.35 

.22 

.1* 

.35 

.0! 

.38 

T 

.<>2 
.35 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUCiUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOM  FIELD 

BRIDGTON  1  NNM 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 


.06 
.11 
.30 


.19 
.06 
.07 


tes  loUowing  Sislion     Indvs. 
-   56    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NED  ENSCAND 
M«I>CH      1967 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2 

L^ 

4    S 

6 

7  1  8 

9  '  10  1  11  1  12   13 

14  1  15 

16] 

17  1  18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  1  28   27  1  28  1 

29  I  30 

31 

MAINE 

; 

MADISON 

old  town  fa*  airport 
orono 

RUMrORD  I  bSE 
RUMFORD  PONES  PLANT 

.6 

1   .« 

(   .6 

0  .02   T 

1  .07 

5 
B 

T 
,13 

T          ,09 
.Ol!       .08 

.1 

.3 

.1 

.1 

B   .25 
8   .35 

J   .15   7 

.20 
3   .20 

T 

1 

.13 

.12 

.31  7 
.15 

.10  .0) 
.06   .03 

.04 
.11 
.07 
.06 
,06 

7 

7 

7 

7 

7 
.02 

7 

.04 

7 
7 
7 

7 

7 

7 

.07 
.09       7     .03 

.04   ,08 
.01   .09 

SPRINOFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 

"ATERviLLE  Pump  sta 

-ES>T  6UIT0N  2    NN* 

-EST  Enfield 

1.3 

.a 
\.i 

1.2 

>)  .20 

3 

i       T 
!   .07 

.32 

T 

.2 
.2 
.0 
.2 

.41   7 
.16   .03 

)   .12   .15 

!   .65 

I      .02   .26 

1 

1       7 
.01 

1   .03 

\ 

.47 
.64 

.04   .2C 

.63   .01 

)  ,10 
.09 
.26 
.20 
.02 

.03 

.01 

.05 

7 
7 

7 
.04   .15 

.01   7     7 

.30 
.03 
.10 
.01 
.01 

.12 

7 

nOODLAND 

2.0 

)   .16 

.1 

(   .07   .37 

I 

.51   .32 

.11 

.10 

7 

.1 

]   7     .06 

7 

.04 

. 

COASTAL            03 

1 

BAR  HAR80R 

BELFAST 

bRUNSWICK 

EASTPORT                  R 

ELLSnORTH 

1.9 
2.0 
2.1 
1.5 

1.7 

.04 
.08   T 

.21 

.4 
.6 
.2 
•  2< 
.2 

.59   .08 

.58 

.95 

.34   .07 

.02   .53 

1 
7                 1   .05 

7     7     7       1 

.51  7 

.45 

.16   .16 

.51 

.11   .42 

.26 
.25 

.15 
.10 
.17 

7 
.06 

7 

7 

.08 

7 
7 

7 

7 
.11 

7 

.0 
.0 
.0 

.07 

.05 

7 

.02 

.06 
.15 
7 
.02 

.01 

J0NES80R0 
MACMIAS 

NEWCASTLE 

NE«  GLOUCESTER 

PORTLAND 

1.9 
1.9 
1.9 

1.5 

.05 
.15   T 
.02 

T 

7 

7 
.01 

7 
.11 

.4C 

.4C 

.20   .66 
.48   .05 
.56   .04 

.30 

7         7 

.05'             '     7 

.19 
.55 
.45   7 

.09   ,09 

.33 

.15 
.29 

.45 

.20 

7 

7 
.03 

.01 

.06 

7 

7 

.0 

.1 

.0. 
7 

.06   .18 
.10 

.01 
.12 

IlO 

7 
.03 

* 

PORTLAND  MB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFOHO  2  NNto 

2.K 
2.0- 
2.0. 
2.3. 

T 
7 

7 

.38 
.03 

.IC 
*4« 
.52 

.0! 

.84 

.72   .03 
.83 
1.40 

.04 
.06 

.03 

.20   .23 
.43   .01 
.23  7 
.26   ,10 

.19 
.33 
.31 
.29 

7 

.02 
.03 

7 
7 

7 
.02 

.03 

7 

7 

.10 
.04 

7 
7 

.03 

.13 

.10 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

1.94 
3.S9 
3.9« 
2.11 
3.46 

.01 

7 
7 
7 

.04 

7     .02 
.31 
.01 
T 

.07   .02 

.24 
.58 

.44 
.38 

.47 

.70   .06 
1.36 
1.42   .20 

.85   .02 

1.02   .30 

.02 

7 
.04 

7 

.02   7 

.59 

.07   7 
.13 

.02 

.21 

.92 
.29 
.62 

7     .03 

7 

.29 
.62 
.47 
.12 

.46 

.01 

.14 
.02 
.12 

.02 
.03 

7 
7 
7 

.25 

.40 

.29   7 
.30 
.32 

HOOSAC  TUNNEL 
UNIGHTVlLLE  0AM 
PERU 

2.63 
3.25 

.06 

.02 

.04   .02 

7 

.35 

.50 

.66   .22 
1.15   .25 

.03   .02 

7 

7     7 

.38 
.50 

.03 

.27 
.40 

.05 
.10 

7 

.03 

7 

.23 
.35 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT    H 
PLAINFIELO 

3.10 
3.5» 

T     7 
.04 

.06 
.02 

7     .27 

.02 

.40 
.41 

1.14 
•    1.45 

.01 
.04 

.10 

7     .27 

.05 

.17 
.65 

7     7 

.03 

.02 

.26 
.41 

7 
.06 

.12 

.26 
.36 

SOUTH  EGREMONT 
STOC<BRIOGE 
MA5H1NGT0N  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 

3.56 
3.38 

3.00 
5.05 

.08 

7 

.04 
.02 
.05 
.28 

.10 
.29 

.03 
.13 

.47 
.36 
.36 
.61 

1.25   .25 

1.25 

.97   .40 
1.79 

7 
7   ' 

7 

,04   .55 

.05 

.03   .61 

.71 
.19 

.49 
.37 

7 
7     7 
7     7 

7 

.29 
.32 
.12 
.62 

.03 
.05 

7 

.02 

7 

.42 

.34 

.39   .01 

.41 

*    •    » 

CENTRAL              02 

AMHERST 

ASHBURNHAH 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

3.27 
3.56 

♦  .90 
2.92 
».05 

.04 

7 

7 

.24 

.54 
.42 
.60 
.31 
.67 

1.50 

.98   .52 
1.77   .43 
1.17   ,23 
1.91 

1 

.02|  .09 

.Oli  .01 
.03 

.02 
.02 

7     .24 

,04   .03 

.07   7 

.13 

7     .66 

.24 
.78 
1.03 
.47 
.19 

.02 

.36 

.19 
.14 
.14 
.16 

.14 
.57 
.04 
.03 

.02 
.03 

7 
7 

.02 
.01 
.01 
.03 

7 

.35 

.23   .03 
.27   .01 
.33   .02 

.14 

BELCHERTOwN 

BIRCH  HILL  Dam         r 

BLUE  HILL  WB          // 

BOYLSTON 

BUfFUMVlLLE  DAM 

4.30 
2.69 
6.17 
3.92 
4.27 

T 
7 

.02 
.02 

7     .01 

7 
.40 

7     7 

.51 
.43 
.76 

.48 

1.45   .31 
1.10   .05 
2.05 

•    2.03 
1.50   .41 

7  : 

.03i 

7   1 

7 

7 

.07   7 
7     .13 
.05  1.17 
.08 

7 

.95 

.42 
.51 

.86 

7 

.61 

.04 

.42 

.16 

.75 

« 

.25 

.19 
.05 
.16 

.46 

.02 

.65 

7 

.01 

.02 
.05 
.02 

7 

.33   7 
.25 

.27 

»     .35 

.24   .03 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

4.56 
4.33 
4.26 
3.06 
3.03 

7 

.02 

7 
7     7 

.50 
.63 
.48 
.49 

.42 

1.50   .09 
1.84   .01 
1.65   .32 
1.11   .15 
1.26   .17 

:o5i 
.04' 

.09   7 
.02   .29 

.05 
.03 
7 

1.24 
.57 
.77 
.75 
.62 

.15 
,01 

.06 
.35 

.22 

.12 
.17 

.46 
.29 
.33 

.08 
.07 

7 
.03 

7 

.16 

.03 
.02 
.04 
.04 

.23   .06 

.30 

.29   .02 

.25 

.26   .02 

FRAHIN6HAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 
HARDWICK 

4.33 

4.79 
3.64 
3.97 
3.99 

.01 

7 

.54 
.53 

.45 
.43 

.50 

1.63   .46 
2.00   .22 
1.13   .46 
1.36   .47 
1.26   .35 

,  7 
.02: 

7   !   .04 

1 

,01   .03 

,04 

.04   .01 

.06 

.05 

.82 
.93 
.73 
.62 
.93 

.10 
.11 
.30 
.19 
.36 

.40 
.74 
.16 
.11 
.17 

.01 

.04 
.03 
.05 

.10 

.02 

.03 
.08 
.04 

.24   .05 

.18   .04 

.24 

.25   .03 

.26 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU6BARD5T0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

3.31 
4.12 

3.34 

3  2.S9 

2.88 

7     7 

T 

7 

7 
.01 

.02 

T 

.04 
7 

.28 
.26 

.59 

.49 
.47 
.46 
.35 

1.53 

1.56   .33 
1.02   .32 
1.24 
1.35 

.04         :  7 

7 

.02  7 

.02          7 

7                 ,   .03 

.06   .29 
7     7 
.17 

.030  .35 
.02   .43 

.45 
.75 
.68 
.14 
.14 

.01 

7 

7 
.04 

.05 
.31 
.23 
.09 
.01 

.04 
.28 
.09 
.01 

.03 

7 
7 

.03 

7 

.03 

.03 

.04 

.23 

.33   .01 

.27   .01 

.22 

.21 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 

NORWOOD 

4.07 
4.61 
4.12 
4.86 
4.70 

7 

.34 

7 

7 

.01 
.03 
.04 

.01 

.01 
7     7 

.37 
.66 
.45 
.69 
.53 

1.37   .35 
1.28   .96 
.52  1.30 
1.62   .45 
1.37   .63 

1 
1 
1  7 

.02   .01 

.04   .02 

.12 

.02 

7     .03 

.94 
.72 
.67 
.89 
.93 

.02 

.10 
.07 
.12 
.22 
.03 

.68 
.54 
.14 
.63 
.69 

7 

.03 
7 

.02 
.03 
.08 
.01 
.01 

.17   .02 
.18   .06 
.34 

.22   .08 
.16   .09 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N            R 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

SHtLBURNE  FALLS 

3.39 
2.60 
3.93 
3.95 
2.75 

7 

7 
T 

7 

.02 
.02 

7 

7 

.15 

.01 

.29 

.01   .01 

.37 
.30 
.52 
.42 
.34 

1.10   .43 

.95 
1.39   .21 
1.76 

.98   .27 

'  7            ' 

• 
7                 1 
.01                 .10 
7     .02 

.14   7 
.10   • 
.04   7 
.02   .60 
.02 

.56 
.55 

.86 
.26 
.46 

.01 

.20 

.21 
.10 
.42 
.16 
.25 

.19 

.05 
.07 
.04 
.07 

.03 
.02 

7 

.04 

.02 

7 
.01 

.32 
.20 

.33   7 
.25 

.30 

SOUTHBRIOGE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

5.17 
4.59 
4.19 
2.S4 
2.94 

7 

7 

7 
.14 

7 

.25 
.02 

7 
.23 

.58 

.88 

.41 
.21 

1.62   .64 
1.35 

•    2.26 
.95   .27 
1.25 

7 

.01   .01 

.01               ,   7 

.03   7 

.65 

.15 

.03   7 
.02   .40 

1.07 
.20 
.94 
.64 
.15 

7 

.26 

.72 

.16 
.27 

.60 

.47 
.06 

.02 

7 

.01 
.10 
.04 
.05 
.08 

.27   .07 
.30 
.29 

.23   7 
.22 

WALPOLE 

WARE 

"ESTFIELD 

)  5.80 
4,90 

.01 

7 
.03 

.03 

7     T 

.89 
.33 

2.65 
1.93   .56 

7                 1  T 
T     7 

.04   .59 

.03   7 

.56 
.96 

7 

.64 
,29 

.12 

.40 

.01 

}  .01 
.02 

.25 

.31   .02 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

5.26 
2.49 

T 

7 
.05 

.94 
.62 

2.39 
.68   7 

7     .37 
.06   .30 

.32 

.13 

,89 
.35 

.07 

7 

.28 
.30 

WINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.60 
3.73 

.02 

7 

.01 

.34 

.40 
.50 

.91   .90 
1.27 

,04 

T                 1   .01 

.04   7 
.05   .44 

.57 
.18 

7     7 

7 

.40 
.60 

.03 
.02 

.01 

.01 
.01 

.27   7 
.30 

COASTAL             03 

1 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREhAM 

4.57 
4.67 
5.17 

5.60 

.02 
7     7 

.05 

.08 
.01 

7 

.01 

.42 
.35 

.03 

.57 
.58 
.77 

.59 

1.80   .91 

1.91 

1.92 

2.41   .92 

7   1 

.03 
.01 

.02   .02 
.04   .85 

.01  1.14 

.08 

.71 
.23 

.24 

.85 

.01 

7     .08 

7 

.29 
.41 

.14 
.05 
.03 

.24 

.02 
.01 

.01 

7 

.14 
.01 

loi 

.12 
.25 

.29 

lu  T20 

EDGARTOWN 
fALL  RIVER 
HATCHVILLE 

H INGHAM 
HYANMS  2  NNE 

4.40 
5.09 
3.61 
4.97 
4,44 

•  09 

.05 
7     T 

7 
.02 

.01 
.32  1 
.03 
.09 

.38 
.92 
.85 

.91  1.09 
1.76 

1.03   .96 
2.11 
2.00 

1 

.03 

7 

.07 

.07   .64 
.04   .01 
.04   ,51 
.06   .16 

.62 
.13 
.60 
.45 
.40 

.17 
.04 
.02   .06 

7 

.58 

.18 

0 

.72 
7 

.36 
.17 

.60 

.01 

7 
.16 

.01 

7 
.02 

,08   .20 

.25 

.12   .14 

.28 

.37 

DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 

IPShICH 

MIDDLEBORO 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

rjEw  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  I  £SE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SOUTH  UELLFLEET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
HOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  A  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN  I 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEER  INS 

EPPING 

F1T2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

6ILMANT0N  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEP0R7 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOwELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  £ 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURy 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


WINOHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


Day  of  Month 


3  5.2A 
3.''! 
4.71 

A.AO 
A.76 
5.4A 


U08 
1.00 
1.36 
1.A2 
1.6e 

1.57 


1.9* 
2.06 
1.96 


1.6A 
1.63 
1*66 


.37  1.23 
.S2  1.0; 
.43  1.10 


13      14      15 


.62 

.97 
1.27 


22      23      24 


.OS 
.03 
.09 


25      26      27      28      29      30 


.02 
.03 


.20 

.24 
.17 

.12 


.27 
.12 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


S.28 
!.20 
7.22 
5.47 
5.49 


.10  .77 

.50  .59 

.05  1.03 

.09  1.00 

.35  1.13 


.01 


.65 


.12 

I. 00 


^  following  Station    lodsi- 


DAILY  PRECIPITATION 


no   ENSLANO 

Continued 

HAUCH              11«7 

_ 

Day  of  Month 

Station 

f2 

1      1 

2    1 

3 

4    1 

5    1 

6 

7    1 

«l 

9 

10    1   11    I   12 

13       14   I 

15 

16  1   17 

1     '^ 

19  I  20      21 

22  1 

23   I 

24 

2S  1  28   1  27 

28  1 

29   1  30 

31 

VtRMONT 

•       •       • 

NORTHEASTERN                  01 

BETHEL    *    N 

1.21 

T 

T 

.07 

T 

.22 

.15 

.24 

T 

.11 

.05 

.21 

.08 

T 

.08 

T 

eLOOMFlELO 

.23 

.OA 

.05 

.05 

.04 

.03 

T 

.02 

CANAAN 

1.0* 

.25 

.08 

.12 

.01 

.22 

.19 

.06      T 

T 

.11 

CHELSEA 

1.16 

T 

T 

T 

.08 

.19 

.lA 

.23 

T 

T 

.09 

.10 

.18 

T 

T 

T 

.15 

T 

DANVILLE 

1.0« 

.10 

.20 

.10 

.31 

.02 

.04 

.16 

.01 

.10 

ENOSBURO    FALLS 

.SB 

.16 

.10 

T 

.OA 

.02 

.08 

T 

.18 

OILMAN 

•  AT 

.02 

.16 

.02 

.03 

.07 

.17 

»C    INOOE    FALLS 

.S2 

T 

T 

.27 

.09 

.15 

.03 

.09 

.10 

.10 

nIDOLESEA 

.77 

.08 

.01 

.22 

.06 

.15 

.01 

.OB 

.06 

.10 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

.S« 

T 

T 

.02 

.14 

.06 

.25 

T 

T 

T           .03 

.13 

.09 

T 

T 

01 

T 

•  06 

.05 

MORRISVILLE    2 

.89 

.08 

.05 

.08 

.47 

.OA 

T 

T 

.17 

MOUNT    MANSFIELD 

>    2.18 

.29 

.33 

T 

.35 

.25 

.13 

.13 

.04 

.14 

.05 

0    .10 

04 

.33 

NE«PORI 

.67 

T 

.06 

.06 

.lA 

.02 

.12 

.09      .01 

T 

.12 

.05 

T 

NORTH    DANVILLE 

.75 

.18 

.06 

.21 

.05 

.01 

.09 

.11 

.04 

NORTHFIELD 

1.07 

.05 

.21 

.16 

.16 

.06 

.05 

.23 

04 

.11 

PLYMOUTH   UNION 

1.^7 

.12 

.01 

.33 

.2Z 

.20 

.18 

.02 

.03 

.28 

.02 

.27 

10 

.03 

.06 

.10 

READING   HILL 

1.60 

.12 

.20 

.2A 

.52 

.19 

.05 

.16 

.12 

ROCHESTER 

1.23 

.03 

.0* 

.18 

.17 

.22 

T 

T 

.14 

.29 

09 

T 

.07 

SAINT    JOHNSeuRY 

.es 

T 

T 

T 

.03 

.25 

.27 

.08 

.09 

T 

.13 

SOUTH    NEWBURY 

1.52 

.OA 

.31 

.15 

.18 

T 

.03 

.18 

.33 

.30 

WAITSFIELD    2    WSm 

1.3» 

.U 

T 

.10 

.23 

T 

.31 

.02 

.12 

.14 

T 

.05 

.25 

KATERBURY    i    NNE 

.69 

.02 

T 

.02 

.22 

.14 

.05 

.07 

T 

T 

.03 

7 

.14 

T 

nEst  Burke 

.71 

.06 

.05 

.23 

.08 

.04 

.03      .02 

.02 

.17      .01 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NN. 

2.16 

.07 

T 

.01 

.06 

T 

.30 

.59 

.24 

.03 

.08 

.01 

.03 

.45      .01       .03 

T 

.05 

T 

.01 

.18      .01 

BRISTOL 

.56 

.18 

.11 

.13 

.02 

.01 

:\l 

BURLINGTON    WB    AIRPORT         R 

.51 

.02 

T 

.03 

.08 

.01 

.13 

T 

T 

T           .03 

T 

.02      T 

T 

T           T 

.03 

T 

T 

CHITTENDEN 

1.<.6 

.U 

.23 

.18 

.08 

.19 

.30 

.11 

.20 

.03 

CORNWALL 

.68 

T 

T 

.13 

.21 

.24 

T 

.03 

.07 

DORSET    I    5 

1.78 

.25 

T 

.22 

.65 

T 

.10 

T           .25 

T 

.31 

I 

T 

T 

HUNTINGTON    CENTER 

.98 

.06 

.05 

.06 

.12 

.12 

.06 

.08 

.22 

.05 

.16 

MANCHESTER    CENTER 

2.39 

.26 

.03 

.16 

T 

.18 

.34 

.47 

.14 

.03 

.09 

.34 

T 

.19 

.03 

.13      T 

RUTLAND 

1.15 

.02 

.09 

.03 

.10 

.24 

.01 

.37 

.04 

.22 

T 

.03 

SAINT    ALBANS    BAY 

.26 

.11 

.05 

.10 

SALISBURY 

l.U 

.03 

.1' 

• 

.28 

.14 

.20 

.23 

T 

T 

.09 

SOUTHEASTERN                   03 

BELLOWS    FALLS 

1.76 

.01 

.05 

.20 

.63 

.23 

T 

.01 

T 

.40 

.04 

T 

.05 

.14 

CAVENDISH 

1.76 

T 

T 

.16 

.02 

.02 

.2A 

.61 

.13 

.07 

.16 

.15 

T 

.07 

.14 

MAYS    MILL 

3.47 

T 

.02 

T 

.52 

.88 

.58 

.06 

.02 

.82 

T 

.22 

.15 

T 

.04 

.16       T 

NEWFANE 

2.07 

T 

T 

.31 

.65 

.15 

T 

.50 

.20 

.05 

.04 

.17 

PERU 

2.70 

.18 

T 

T 

.23 

.AA 

.42 

.29 

Io2 

.05 

.U 

.08 

.33 

T 

.21 

.08 

.01 

.06 

.18 

READ5B0R0    I    SSE 

2.79 

.09 

.02 

.02 

T 

.A3 

.89 

.21 

.01 

.05 

.01 

.45 

.05 

.28 

.05 

.02 

.02 

.19 

SEARSBuRG    STATION 

2.77 

.lA 

T 

.03 

T 

.09 

.55 

.70 

.22 

.02 

.01 

.01 

.50      T 

.01 

.24 

.05 

.01 

.02 

.17 

SOMERSET 

2.80 

.21 

.OA 

.09 

.01 

.55 

.50 

.29 

.02 

.03 

.01 

.47      T 

T 

.30 

.06 

.02 

.02 

.16 

SOUTH   LONDONDERRY 

2.19 

.10 

T 

.10 

.A2 

.10 

.80 

.10 

T 

.26 

.31 

T 

UNION    VILLAGE    DAM                  R 

1.55 

T 

.10 

.15 

.15 

.20 

T 

.29 

.20 

.30 

T 

T 

.20 

T 

VERNON 

2,8« 

T 

T 

.3A 

1.02 

.44 

.01 

T 

.60 

.17 

.02 

.03 

.21      T 

WAROSBORO 

3.01 

.11 

T 

T 

.05 

.35 

.Al 

.73 

.23 

.04 

.43 

.40 

.01 

T 

T 

.25 

WHITINGHAM    2    w 

3.10 

.12 

.03 

.OA 

T 

.53 

.83 

.26 

.02 

.04 

.02 

.54      T 

.03 

.33 

.07 

.02 

.04 

.18 

WOODSTOCK    3    E 

1.3A 

T 

T 

.02 

.2A 

.31 

.10 

.01 

.17 

.07 

.24 

05 

.07 

.06 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  average*  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

1 

Statioo 

a  0 

Is 

SI 

OS 

1 

> 
< 

h 

1        ^ 

s    1 

(3J 

EASTERN    STANDARD     T 
1    Am          7    am          1    PM 

ME 
7    PM 

i 

8 
1 
s 

9 
A 

s 

k 

1 

il 

•3 
3 

Hi 

<iS  8 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AlPPOPT 

35 

U.i* 

12.7 

37  +  » 

32 

ul 

76 

80 

67 

67 

4 

2 

4 

3 

2 

0 

15 

- 

6.2 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

36 

3.6 

10.2 

28 

NW 

ul 

73 

77 

58 

60 

10 

3 

3 

3 

1 

u 

20 

58 

6.9 

NEW    HAVEN    WR    AIRdqRT 

- 

- 

- 

26 

NW 

u7  + 

- 

81 

66 

- 

3 

2 

4 

3 

1 

u 

13 

59 

6.6 

MAINE 

CARIROU    W^     AIRPOPT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

50 

55 

7 

5 

3 

0 

0 

u 

15 

- 

6.3 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

35 

2.5 

6.9 

27 

NW 

ul 

68 

68 

55 

63 

6 

4 

6 

1 

0 

u 

17 

54 

7.3 

MASSACHUSETTS 

t^LUE     HILL    WH 

- 

- 

- 

40 

NW 

ul 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

3 

3 

I 

14 

43 

- 

ROSTON    Wfi    AIRPORT 

35 

4.3 

14.4 

29 

NW 

Ul 

66 

6S 

62 

64 

5 

5 

4 

2 

u 

17 

49 

7.1 

NANTuCkET     WP    AIRPORT 

35 

5.2 

14.0 

38 

N 

17 

84 

82 

72 

81 

5 

2 

6 

3 

u 

17 

54 

7.6 

OITTSFIELH    V-^    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

3 

8 

0 

0 

19 

- 

- 

W1PCESTER    WR    AIRPOPT 

3^ 

3.7 

9.9 

30*  + 

29 

U4  + 

69 

69 

56 

62 

5 

5 

4 

2 

u 

17 

- 

6.6 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORO    WR    AIRPORT 

33 

2.7 

6.3 

31 

W 

ul 

76 

82 

62 

65 

6 

6 

4 

1 

0 

u 

17 

55 

6.7 

MOUNT     WASHINGTON 

- 

- 

97    » 

NW 

Ul 

- 

- 

_ 

- 

5 

7 

7 

1 

0 

u 

20 

37 

7.9 

RHODE     ISLAND 

RLOCK     ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

5 

2 

0 

1 

11 

- 

6.4 

PROVIDENCE    WH     AIRDORT 

34 

4.6 

11.0 

26  +  + 

31 

Ul 

71 

71 

59 

61 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

14 

48 

6.6 

VERMONT 

RURLINGTON    WB    AIRPORT 

29 

1.2 

10.2 

34 

5 

13 

70 

65 

55 

58 

11 

7 

2 

0 

0 

u 

20 

67 

7.1 

DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENQLAND 
MARCH      196T 


CONNECTICUT 

ft      »      ft 
NORTHWEST  01 

BULLS  BBIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  V1LLA6E 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAU&  DAM 
WlOWAM  RESERVOIR 

tt      «      ft 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER  I  E 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
STORRS 
WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  Thompson  dam 

ft    ft    ft 

coastal  03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  wB  AIRPORT 

NORwALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


Day  Of  Month 


25   35   54 

1-5   15 


27  <>e 
2   23 


35   32   48 
12   15   15 


36   13 
3-2 


41   21   48 


40   20   52 
7-5   18 


43   21 
9    0 


33   32 

5-9 


42   22 

10    7 


34   34 
10    0 


23   33 
11   U 


25   34 

14   10 


42   23 
12    5 


43   24 
10   10 


39   34 

10    7 


28   37 
8   14 


37   31 
9    8 


43   26 
10  .  1 


MAX 
MIN 

26 

15 

34 

MAX 
MIN 

30 
14 

MAX 
MIN 

26 

15 

MAX 
MIN 

44 
14 

MAX 
MIN 

39 

14 

MAX 
MIN 

40 
14 

40   33 

19   26 


41   30 
25   20 


53   42 
26   24 


42 
24 


35   37 
26   30 


33 
26 


54   38   33 
26   26   26 


53   42   33 

28   25   25 


35   40 
29   32 


IS 


35   38   48 

16    7   20 


31   39 
12   24 


33   35   46 

28    2   19 


33   28 

26   12 


35   31 

29    3 


36   37   40 


62   64 
20   28 


56   59 
30   43 


59   61 
18   25 


39   56 
26   29 


54   60 
19   29 


54   57 
22   30 


45   43 
26   28 


32   35 
15   17 


37   45 
10   20 


33   34 

6   18 


38   47 
16   21 


38   46 
16   24 


35   44 
16   26 


34   36 
10   22 


33   38 
19   16 


39   46 
15   22 


39   47 

n    22 


35   42 
17   25 


52   65 
30   33 


44   61 
17   26 


65   41 
33  I  27 


52   40 
30   20 


66   44 
31   17 


51   40 
36   30 


52   38 
33   26 


48   40 
31   25 


50   47 
33   28 


39   41 
26   31 


50   50 
33   31 


52   53 

32   31 


42   54 
28   34 


54   40 
30   25 


16 


17 


33   28 


62 
33 


67   48 
32   20 


63   42 
33   25 


60   40 
35  I  28 


41   54 
33   33 


23 

23 

40 
17 

46 
21 

38 
20 

45 

24 

36 
21 

38 
23 

40 
17 

48 
21 

40 
14 

45 
20 

63 

69 

26 

30 

60 

50 

34 

34 

59 

52 

30 

30 

61 

50 

33 

33 

64 

72 

33 

36 

70 

55 

32 

33 

60 

56 

29 

31 

58   40 
35   26 


45   43   52 
16   27   30 


57   43 
35   28 


56   40 
38 


32   26 
13    6 


26   19 
17    6 


30   23 

20    7 


32   26 
17    5 


32   30 
20   12 


32   28   24 


25   39   34 

•3   10   21 


26   41 
■9-1 


10   25   35 

•7-1   14 


37   39 
-  2   16 


30   24 
11    2 


23   18 

10   10 


31   22 

7  -18 


22   17 
10  -  I 


24   17 
10 


25   17 
13    2 


29   22 

10    3 


29   22 

10    5 


28   21 

10    8 


25   25 

10  -  I 


35   22 

9-3 


24   38 

-11    0 


16   29 
•  6   12 


15   27 
■  24  -  7 


27   42   34 


23 

14 


34   22 
19   12 


36   34   22 


37   30 
25   12 


30   43 
•  4   13 


29   42 
•  6   12 


14   24 
•16  -  2 


20   35 

1   14 


27   43 
>  6   10 


31   43 
4    3 


24   38 
■  3   12 


34   44 
0   16 


26   36   34 

4   19   28 


25   40   37 
0   12   24 


39   36 
20   28 


21 
-  2 


29   40 
5   23 


30   44 
-6    9 


28   42 
-10   6 


35   39   42 

20   12   12 


35   35 

17   20 


33   39   41 
26   10   22 


32   30   34 
21   13   14 


36   38 
10   12 


39   39 
16   14 


31   38 
20   22 


35   40 
22   18 


30   36 
21    5 


39   40 
17   21 


37   42 
24   19 


36   43 
26   27 


32   37 
24   13 


35   42 

24   27 


38   41 
22   25 


37   46 
26   21 


33   40 
23   24 


38   30   35 
25   20   19 


32   36   40 
28   25   25 


36   44 
26   23 


38   42 
26   23 


36   34   40 
28   23   29 


35   40   44 
28   17   17 


35   40   47 

29   24   16 


48   56   45 
12 


44   50   45 
24   24   29 


48   54   49 
22   17   22 


35   42   52 
16   17   21 


44   48   53 
27   19   22 


41   46   SO 
18   21   24 


42   52 
25   25 


47   47 
27   23 


51   51 
33   29 


45   49   47 
26   20   23 


45 
30 


50   40 
25   28 


53   50   58   59 

28   24   28 


45 
36 


52   50 

30   28 


51 
34 


53 

39 


54 
28 


52   46 
35   23 


50 
31 


38   53   43   54 
31   32   23   27 


45   50 
35   37 


51 
32 


50   52 
34   36 


55   50 

30   29 


49 
36 


42.6 
16.4 


38.5 

21.2 


41.9 
19.2 


35,9 

16.8 


41.5 
18.5 


42.6 
19.2 


40.5 
20.9 


40.8 
20.4 


39.5 
17.1 


42.3 
22.4 


41.3 
22.7 


41.7 
24.8 


39.9 
19.0 


42.3 
23.7 


44.2 
23.6 


*3,7 
23.3 


41.7 
23.5 


41.2 
18.6 


40.7 
26.4 


41.6 
24.0 


41.6 
25.7 


42.9 
24.3 


54   45,7 
31   23.2 


46   48   56 


44.4 
21.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    60    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH      1967 


StaHon 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINE 

ft      •      » 

NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

33 
10 

IS 

•  6 

22 
.  3 

40 
9 

19 
-17 

24 
-15 

30 
15 

28 
.  3 

21 
.23 

36 
-23 

45 
5 

42 
10 

23 
.12 

30 
-  5 

31 
-  2 

35   22 

0.9 

12 
.22 

9 
.15 

24   30 
-10  -  6 

35 

.  4 

33 
12 

34 
15 

40 
20 

40 
27 

50 
20 

42 
25 

40 
31 

46 
22 

41 
10 

31.4 
1.8 

BRIDGEhATER 

MAX 

MIN 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

2A 
.  3 

20 

-  7 

37 
13 

24 

0 

18 
-17 

32 

10 

27 

7 

17 
0 

28 
.19 

36 

10 

27 

0 

15 
.  6 

31 
.20 

34 
9 

30 

-  4 

18   14 
-  2  -12 

14 
.  7 

23 

.11 

33   33 

10   0 

32 

3 

39 
12 

39 
17 

37 
29 

43 

26 

44 
21 

37 
31 

46 
32 

35 

16 

42 
9 

30.0 
4.7 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

30 

0 

21 
-11 

33 
11 

29 

5 

30 
-27 

20 
10 

28 

10 

23 

0 

28 
.30 

35 
6 

31 
27 

28 

-10 

20 
.25 

30 
18 

32 

.20 

24   11 
9  -20 

10 
.31 

20 
-20 

20   22 

5  -14 

34 
10 

32 

-  1 

39 

4 

39 
22 

49 
23 

50 
19 

47 
33 

47 
30 

39 
16 

44 
8 

30.5 
1.9 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

29 
3 

22 

.  8 

36 
16 

32 

4 

20 
-27 

32 
12 

28 
.  5 

24 
-  6 

29 
.25 

35 

4 

32 

18 

21 

-  4 

24 
.23 

31 
22 

30 
.19 

22   14 
I  -26 

15 
.29 

25 

-17 

35   33 

-10  -12 

32 

-10 

36 
-  5 

42 

14 

38 
25 

47 
30 

46 
24 

42 
33 

46 
32 

47 
11 

44 

3 

32.0 
.8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

22 

I 

24 
-  2 

41 
13 

30 
-  1 

25 

-15 

30 
15 

26 
16 

24 
.11 

35 

.20 

50 

4 

41 
23 

24 

-  5 

31 
.13 

32 

6 

33 
.  1 

23   14 
6-6 

10 
.12 

26 
.  8 

33   34 

5-6 

36 

4 

34 
12 

40 
16 

37 
24 

49 
25 

39 
19 

39 
30 

44 
31 

38 

50 
10 

32.7 

6.9 

HAYNESVILLE 

MAX 
MIN 

HOULTON  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

27 

.  1 

23 
.12 

36 
14 

29 
3 

23 

.19 

31 
16 

27 
13 

22 

.  7 

30 
.21 

43 

18 

32 
8 

21 
-12 

32 

-20 

33 

-  2 

29 
.12 

19   16 
-11  -22 

15 
.24 

24 

.17 

33   34 
7-4 

32 
-  2 

34 
11 

38 
20 

36 
27 

44 
26 

46 
14 

40 
31 

43 
29 

36 
18 

47 
6 

31.5 

2.4 

HOULTON 

MAX 
MIN 

20 
14 

22 

-  7 

37 

18 

23 
13 

23 

.13 

33 
19 

29 
17 

23 
12 

31 
.18 

45 
19 

34 
20 

20 

4 

26 

.18 

31 
20 

30 
-10 

20   16 
-11  -18 

17 

.  8 

20 
-15 

32   35 

6-3 

34 
-  3 

34 
10 

38 
21 

36 
25 

43 
30 

48 
16 

40 
29 

42 
35 

35 
22 

47 
8 

31.1 
7.6 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

33 

7 

13 

-10 

25 
-  5 

39 
-  5 

21 

-15 

30 
13 

28 
.  3 

23 

-23 

37 
-20 

45 
14 

20 
-U 

32 
-  3 

34 
.  1 

35   21 

5  -14 

10 
-24 

21 
-  4 

23   29 

0-7 

32 

0 

35 
15 

35 
19 

35 
20 

39 
22 

50 
29 

42 
30 

42 
33 

46 
23 

40 
U 

31.6 
3.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

34 
9 

13 
•  1 

25 

0 

37 
14 

18 
-13 

21 

-10 

30 
16 

25 
8 

23 

.19 

33 
-18 

48 

24 

49 
12 

22 

.  5 

30 
0 

34 

5 

32   20 
6-5 

10 
-17 

6 
-14 

23   29 
-1-4 

32 

-  4 

30 
15 

35 
15 

42 
21 

37 
25 

46 
24 

40 
26 

41 
31 

44 
25 

39 

14 

30.6 
5.6 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

34 
5 

10 
-12 

23 
-11 

40 
14 

21 

-15 

22 

0 

30 
18 

26 
2 

26 
.18 

35 
.15 

50 
14 

55 

12 

25 
12 

33 
13 

35 
10 

36   23 
15  -15 

10 
-23 

8 
-21 

25   30 
-6.6 

32 

0 

27 
8 

40 
9 

41 

20 

38 
25 

49 
25 

44 
30 

42 
30 

44 
23 

41 

20 

32.1 
5.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

36 
19 

21 

0 

24 
5 

39 
16 

24 
-  8 

26 
.  1 

32 

20 

28 
12 

24 
.13 

33 
-  5 

49 
22 

33 
13 

24 

.  7 

33 

5 

33 
0 

34   22 

0  -  1 

17 
-10 

13 
-  2 

26   34 
1    6 

35 
3 

33 
11 

29 
22 

38 
27 

37 
31 

45 
27 

47 
30 

39 

33 

46 
29 

41 
15 

32.1 
9.7 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

30 

3 

23 

0 

39 

11 

30 

7 

28 
.  8 

32 
16 

27 
21 

23 
.  8 

33 

-17 

48 
10 

35 

23 

25 
-  3 

32 
.11 

34 

7 

32 

0 

23   17 
6-3 

13 

-10 

25 

-  1 

34   35 
11    1 

33 

3 

28 
15 

39 
22 

37 
29 

46 
27 

47 
25 

38 
31 

45 
32 

42 
26 

49 
12 

33.0 
8.9 

OouOSSOC 

MAX 
MIN 

33 
5 

12 
-11 

25 

0 

40 
11 

19 

-14 

25 

-  1 

30 
17 

28 

6 

25 

.15 

34 
-  9 

49 

20 

56 

10 

25 

.  7 

33 
17 

38 

10 

33   23 
15  -13 

11 
-21 

6 
-20 

24   31 
-7-5 

32 
3 

29 
13 

32 

18 

44 
22 

36 
24 

51 
24 

46 
24 

41 
30 

45 
21 

43 
17 

32.3 

5.9 

PATTEN  1  5 

MAX 
MIN 

30 
10 

21 
-  3 

40 
14 

36 

19 

19 
.  5 

30 
11 

35 
22 

23 
13 

28 

.  4 

45 
17 

40 
33 

33 

9 

19 

.  8 

35 

19 

34 
8 

31   14 
11-6 

12 

-10 

13 

-  4 

33   34 
9   11 

33 
6 

32 

16 

36 
26 

46 
27 

45 
22 

46 
28 

44 
26 

40 
22 

38 

15 

46 
10 

32,7 
11.8 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

28 
6 

24 
-  9 

35 
11 

31 

9 

19 
.16 

31 
15 

29 

8 

22 

.  1 

29 
.22 

36 
13 

35 

17 

19 

.  4 

27 
.20 

26 
23 

26 

.10 

23   15 
9  -12 

16 
-16 

23 

-11 

33   30 
13-5 

35 

0 

35 
8 

35 
17 

35 

27 

40 
28 

43 
17 

42 
31 

44 
30 

43 
19 

40 

5 

30.6 
5.7 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

33 
13 

20 
-11 

22 

-  8 

38 
9 

22 

.18 

25 

.  9 

30 
13 

22 
.  4 

22 
.18 

33 

-16 

45 
21 

35 
10 

25 
.12 

30 

5 

31 
.  5 

35   21 

0  -11 

15 
-25 

12 
-19 

25   34 

0-5 

35 

2 

32 

11 

34 
11 

40 
23 

38 
26 

50 
26 

43 
28 

40 
30 

45 
22 

40 
11 

31.4 
3.3 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

33 
8 

15 

-17 

20 

-13 

35 

3 

20 
-23 

28 
.17 

35 

.  4 

27 
.  7 

20 
.20 

28 
-20 

35 
20 

22 
-  2 

18 
.20 

30 
-11 

30 
.10 

34   20 
-  8  -23 

10 
-26 

15 
-24 

24   33 
.10  .10 

31 

-  4 

34 
0 

35 

8 

41 

17 

37 
26 

46 
26 

51 
28 

41 
28 

48 
15 

36 
11 

30.0 
-  2.5 

SouA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

35 

12 

17 
-27 

24 
-25 

36 

3 

23 
.25 

27 
.25 

32 

7 

27 
.  2 

23   32 
.30,-26 

38 
6 

23 

.20 

20 
.27 

29 
-25 

31 
.18 

32   18 

-14  -30 

17 

-33 

16 

-30 

25   33 
-25  .13 

30 
-10 

32 

-  7 

30 
12 

32 

20 

36 

20 

40 
11 

49 

14 

38 
29 

45 
19 

35 
5 

29.8 
-  8.2 

TELOS  DAM 

MAX 

MIN 

VAN  BUREN  2 

ft      ft      ft 

MAX 

MIN 

8 

-  7 

21 

0 

38 
5 

25 

.16 

20 
-  2 

32 

.  4 

26 
.  2 

20 

-27 

28 
-22 

36 
16 

21 

10 

14 
.24 

29 

-13 

33 

-15 

29   20 
-  6  -26 

12 

-20 

13 
-16 

26   33 

6  -10 

35 
-  9 

34 

4 

39 

15 

40 
25 

40 
29 

47 
16 

46 
24 

45 
27 

35 

15 

39 

3 

29.5 

-   .7 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
6 

23 
3 

36 
22 

33 

10 

28 
3 

30 
17 

28 
22 

32 

14 

35 
3 

52 

20 

54 

30 

34 
15 

33 

7 

35 
27 

29 

20 

26   17 

9    0 

.  4 

26 

-  1 

37   33 
U   13 

33 

17 

33 
23 

42 
25 

40 
30 

47 
31 

40 
27 

37 
32 

45 
34 

44 
30 

45 
23 

34.4 
16.7 

f   BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

29 
6 

25 

2 

39 
22 

30 
6 

24 

.  1 

29 

20 

30 
22 

26 

5 

31 
.  2 

48 
18 

45 
26 

30 
11 

34 
3 

36 
22 

30 
15 

22   IS 

8    1 

-  6 

23 

-  4 

34   34 
13   10 

34 
14 

28 
19 

38 
24 

37 
29 

47 
31 

43 
31 

36 
32 

44 
31 

42 
27 

44 
16 

32.9 
14.6 

BRIDGTON  1  NNK 

MAX 
MIN 

36 

14 

25 

0 

41 
16 

36 
25 

31 

4 

31 
20 

31 
25 

33 
12 

40 
3 

55 
22 

65 
32 

57 
23 

38 
11 

39 
31 

37 
23 

31   22 
21  -  1 

.  2 

33 
.  6 

40   36 
11   11 

36 
18 

39 
21 

46 
22 

43 
31 

52 

30 

49 
26 

41 
32 

47 
35 

50 
33 

50 
25 

39.5 
18.3 

CORINNA 

MAX 
MIN 

30 
12 

25 

-  5 

44 
18 

35 
17 

25 
-14 

30 
17 

30 
21 

29 

4 

35 
-12 

51 
19 

53 

24 

44 
19 

33 
.  5 

34 
30 

31 

7 

28   20 
16-3 

-12 

27 
.16 

36   35 
10-2 

35 

6 

28 
19 

40 
24 

38 

30 

48 
31 

47 
23 

40 
31 

46 
32 

44 
28 

49 

1 

35.6 
11.9 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

32 
13 

22 

0 

41 
17 

37 

18 

22 

.10 

31 
15 

31 

20 

27 
10 

32 
.13 

50 
15 

47 
27 

43 

13 

30 
.  7 

34 
27 

32 

4 

28   19 
16  -  1 

.  8 

25 

-  7 

35   34 

10    4 

33 

10 

31 
18 

41 
20 

36 

26 

48 
30 

46 
25 

46 
31 

45 
32 

45 
27 

46 
12 

34.9 
12.6 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

40 
13 

22 

4 

26 

7 

46 
20 

26 

-  7 

26 
2 

34 

la 

29 

I 

29 
-11 

49 
-10 

53 

57 
19 

33 
-  2 

34 
6 

37 
16 

32   27 
16-5 

.16 

1* 
-15 

29   35 

-4    3 

34 
8 

33 
12 

35 

19 

42 
24 

43 
29 

51 
23 

41 
25 

42 

29 

46 
27 

46 
15 

36.6 

6.7 

GARDINER 

MAX 
MIN 

34 
11 

27 
-  9 

40 
19 

36 
14 

30 
-  9 

33 

17 

33 

22 

34 
.  3 

35 
-12 

52 
4 

58 
22 

50 

17 

37 

2 

37 
29 

36 

20 

31   23 

17   10 

.20 

28 
-16 

38   37 
1  -  1 

34 

9 

35 

17 

42 

20 

41 
29 

49 
30 

45 
24 

40 
30 

45 
31 

44 
21 

48 
11 

37.7 
11.5 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

36 
23 

29 

-  7 

26 

2 

45 
17 

26 
.  6 

26 
.  I 

30 
22 

29 

13 

26 
-  9 

36 
-  3 

42 
19 

47 

9 

26 

-  8 

33 
-  2 

35 

7 

31   20 
17-8 

17 

17 
-  3 

25   34 
5    5 

36 

10 

35 

14 

29 

20 

35 

26 

36 
30 

45 
28 

47 
31 

38 
32 

46 
26 

40 
14 

33.0 
10.1 

HIRAM 

MAX 
MIN 

41 

9 

24 
-18 

26 

.10 

38 
15 

35 

.  8 

28 
6 

32 
22 

29 

.  8 

35 
-10 

39 

1 

55 
24 

65 
20 

40 
6 

38 

14 

40 
25 

32   32 

20  '15 

.15 

23 
-24 

31   42 
-13    0 

37 
15 

35 

22 

41 
18 

48 
16 

45 
30 

53 

23 

40 
31 

45 
33 

54 
23 

50 
21 

38.7 
8.9 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

31 
8 

27 
-  1 

37 
19 

32 
17 

29 
2 

32 

19 

30 
26 

32 

1 

36 
-  5 

56 

7 

59 
29 

40 
23 

36 
9 

37 
33 

34 
23 

27   19 
14    5 

.  5 

27 
-  5 

37   37 
7   10 

35 

18 

39 
24 

44 
23 

43 
32 

50 
32 

41 
29 

40 
33 

47 
31 

48 
27 

49 
24 

37.0 
16.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

27 
12 

22 
-  S 

41 
18 

36 
20 

23 
.12 

28 
16 

29 

20 

30 
19 

35 
-10 

55 

8 

53 
24 

45 
18 

34 
0 

36 
32 

34 
17 

31 

17 

19 

1 

12 

31 
.  3 

38 
13 

35 

7 

35 

13 

36 
22 

43 
24 

41 
30 

40 
31 

39 
23 

40 
32 

48 
33 

47 
30 

50 
18 

35.9 

14.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    61    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENQLAND 
MARCH      1967 

Station 

Day  0<  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.^ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31   23 

2  -10 

40 
19 

28   23 
1  -11 

27 
17 

28 
14 

25   31 
-  3  -13 

50 
16 

47 
25 

28 
5 

32 
.  7 

33 
16 

29 
6 

25   14   13 

5-5-18 

22 

-15 

34 
9 

34 

-  1 

33 
8 

27 
19 

36 
22 

36 
28 

47 
29 

46 
27 

35 
31 

44 
27 

41 

29 

47 
12 

32.6 
9.2 

ORONO 

MAX 
MIN 

30   24 
3    2 

40 
21 

39   27 
8  -  1 

30 
19 

29 
22 

28   34 
7-3 

46 
19 

46 
25 

45 
U 

32 
2 

33 

22 

31 
14 

30   21   17 
8    0-7 

24 
-  4 

36 
14 

35 

8 

34 
14 

32 

20 

36 
22 

35 

27 

44 
29 

44 
28 

44 
31 

42 
28 

42 
26 

44 
16 

34.6 
13.9 

RUHFORD  I  SSE 

MAX 

MIN 

22   24 
6    4 

44 
17 

34   26 
.  4  .10 

32 
19 

29 
18 

30   41 
.  5  -13 

55 

2 

59 
25 

32 

7 

35 

0 

37 
25 

36 

18 

27   17   12 
8-2-12 

30 

-  4 

36 
5 

35 

-  1 

33 

10 

40 
17 

47 
19 

42 
29 

55 

27 

41 
24 

46 
32 

49 
33 

49 
26 

52 
18 

37.0 
10.9 

RUMFORD  POKER  PLANT 

MAX 
MIN 

26   2* 

e       6 

44 
19 

31   27 
7    1 

34 
20 

30 

19 

29   37 
5-5 

53 
10 

58 
28 

35 

15 

36 
5 

37 
29 

34 
21 

26   16   11 
11    2-4 

28 
1 

34 
10 

33 

7 

31 
17 

39 
21 

45 
25 

42 
32 

52 
31 

42 
27 

47 
33 

49 
35 

47 
29 

50 
21 

36.3 
15.7 

SPRIN5FIEUD 

MAX 
MIN 

33   2* 
14  -24 

41 
14 

38 

22  -18 

30 

30 
18 

26   34 
2  -17 

48 
21 

49 
29 

33 
5 

29 

-15 

33 

26 

31 

.  6 

29   25   16 
6  -17  -27 

26 
-23 

37 
5 

36 
-  5 

0 

35 

39 
19 

39 
28 

47 
29 

50 
25 

49 
30 

45 
32 

45 
26 

35.6 

7.1 

VANCEeORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

34   26 
16-6 

34 
10 

40   26 
7  -11 

30 
15 

30 
18 

28   36 
13  -13 

47 
17 

46 
24 

25 

8 

28 
-15 

34 
27 

33 

.  2 

28   18   17 
14  -15  -15 

25 

-10 

36 
2 

36 

4 

33 

6 

34 
15 

35 

21 

34 
18 

41 
26 

49 
24 

46 
29 

45 
33 

42 
26 

47 
8 

34.3 
9.6 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

37   26 
14-8 

43 
20 

40   29 
24-4 

31 
19 

31 
25 

31   34 
6.6 

53 
16 

58 
26 

50 
19 

36 
3 

39 
31 

37 
20 

32   25   17 
19    5  -11 

30 
•  12 

39 

8 

38 
9 

36 
17 

36 

23 

43 
25 

42 
31 

50 
32 

50 
27 

44 
32 

46 
34 

47 
26 

50 
19 

38.7 
15.8 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

26   30 
-  5  -22 

36 
20 

38   29 
2    0 

32 
22 

29 
9 

34   38 
-  5  -  6 

54 

10 

62 
25 

37 
18 

36 

9 

38 
33 

34 
19 

31   21   18 
6  -12  -12 

26 
-21 

42 
0 

34 
0 

33 

20 

37 
22 

45 
20 

48 
31 

50 
29 

39 
28 

42 
34 

47 
27 

46 
24 

49 
25 

37.6 
11.3 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

32   21 

20  -14 

26 
-  3 

40   22 
19  -13 

26 
-10 

30 
19 

31   27 

10  -14 

37 

-10 

51 
25 

46 
15 

29 

-10 

33 

0 

34 
0 

33   24   19 

7-4-16 

21 
-22 

28 
-18 

38 
-  1 

37 
5 

34 
15 

31 
20 

33 

24 

34 
26 

46 
29 

52 

30 

39 
31 

46 
26 

43 
12 

33,7 
6.4 

WOODLAND 

»     •     » 

MAX 
MIN 

37   27 
26  -  1 

30 
.  1 

45   30 
19-4 

27 

-  4 

32 

26 

32   29 
17-6 

40 
-  5 

48 
8 

38 
10 

31 

-  7 

35 

-  7 

37 
-  7 

35   22   23 

13-8-8 

17 
-  6 

27 

-  4 

37 
9 

38 
12 

40 
13 

33 

16 

34 
20 

37 
28 

47 
30 

48 
29 

39 
29 

50 
27 

42 
14 

35.1 

8.9 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

35   25 

20    4 

40 
23 

37   29 
25    2 

35 

22 

32 
25 

30   33 
20  .  2 

45 
29 

47 
24 

43 
22 

30 

2 

40 
30 

33 
18 

27   22   18 
19    6-3 

24 

1 

37 
17 

37 
17 

35 

19 

32 
17 

34 
25 

37 
29 

46 
30 

43 
30 

37 
29 

47 
32 

46 
26 

47 
16 

35.6 

16.6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

3a   31 
18-3 

42 
20 

38   34 
18-5 

33 
21 

33 

26 

36   34 
12  .  5 

50 
12 

45 
23 

45 
IS 

41 
1 

37 
32 

36 
12 

30   26   20 
24    1-9 

40 
9 

'' 

37 
22 

35 

23 

38 
23 

40 
15 

65 

31 

48 
31 

45 
31 

46 
33 

64 
26 

50 
19 

39.2 
16.1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

27   27 
7    2 

35 
23 

32   31 

7    I 

33 
24 

31 
23 

35   33 

4    1 

47 
17 

51 
29 

37 
18 

37 
8 

38 
31 

31 
25 

31   20   17 
11    1-3 

25 
-  5 

38 
13 

40 
10 

38 
24 

41 
29 

46 
29 

44 
33 

47 
33 

41 
32 

40 
35 

46 
30 

47 
29 

41 
23 

36.4 
17.5 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

34   26 
16    2 

37 
21 

33   24 
23    8 

31 
22 

31 
26 

28   38 
20   14 

45 
27 

39 
30 

30 
16 

32 
12 

36 
30 

32 

17 

26   19   17 
17    3-2 

26 

2 

34 
17 

31 
20 

32 

17 

30 
20 

31 
24 

34 
27 

39 
30 

38 
29 

37 
30 

44 
33 

39 
30 

41 
19 

32.8 
19.4 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

34   28 
16-4 

38 
20 

34   26 
17    0 

35 

20 

31 
27 

30   33 
7-3 

46 
20 

49 
24 

45 
22 

33 

0 

37 
31 

35 

17 

31   21   19 
19    0-6 

27 

-  1 

37 

6 

36 

7 

36 
12 

26 
22 

38 
23 

36 
31 

48 
32 

40 
31 

37 
32 

42 
31 

40 
32 

40 
16 

36.2 

16.2 

J0NE5B0R0 

MAX 

MIN 

34   27 
25-9 

26 
-  2 

40   30 
20  -  1 

28 

to 

32 

26 

31   28 
11    8 

30 
8 

44 
29 

50 

14 

28 
2 

35 

6 

36 
13 

28   21   19 
16-3-9 

17 
-  8 

26 

6 

37 
16 

35 

14 

34 
16 

30 
19 

31 
24 

36 

30 

46 
30 

44 
30 

36 
32 

48 
28 

41 
16 

33,1 

13.4 

NEWCASTLE 

MAX 

MIN 

34   29 
13  -  1 

38 

7 

35   29 
24    7 

29 
22 

29 
25 

34   32 
9    6 

48 
22 

57 
30 

48 
22 

35 

11 

36 
32 

34 
20 

28   24   20 
19    0-8 

28 

-  4 

41 
13 

35 

14 

32 

20 

34 
24 

41 
22 

39 

30 

46 
32 

47 
30 

37 
32 

46 
33 

43 
30 

47 
24 

36.7 
18.1 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

29   28 

9    4 

35 
28 

37   33 

20   15 

33 

23 

32 
26 

32   34 
16   16 

52 
28 

56 
32 

38 
26 

38 
16 

38 
33 

33 

19 

31   22   19 

20    3    0 

26 

0 

35 

12 

33 

19 

34 
22 

37 
26 

44 
27 

44 
32 

49 
33 

37 
31 

36 
33 

47 
35 

47 
33 

*1 
31 

36.5 
21.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28   29 
2-9 

35 

20 

37   33 
10   12 

33 
24 

32 

16 

33   32 

4    7 

49 
11 

53 

30 

39 
24 

36 
IS 

39 
33 

33 

26 

32   19   16 

6-3-6 

24 

-10 

36 

14 

32 

7 

32 

25 

36 
26 

44 
25 

44 
31 

48 
32 

37 
30 

41 
34 

48 
30 

48 
27 

39 
27 

36,0 
16.9 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

35   29 

16-7 

37 
23 

35   29 

23    9 

35 
25 

33 

28 

36   33 
10    5 

48 
20 

45 
27 

37 

20 

35 

19 

37 
33 

34 
22 

34   23   19 
22    1-2 

26 
-  2 

38 
8 

37 
16 

35 

26 

33 

25 

38 
25 

39 
31 

46 
34 

43 
33 

37 
32 

45 
33 

45 
3C 

44 
25 

36.2 
19.6 

SACO 

MAX 
MIN 

41   30 
17-4 

38 
24 

38 

12 

33 
27 

34   37 
15   12 

56 
18 

61 
34 

54 
28 

36 
15 

40 
33 

40 
25 

33   31   21 

23    1-4 

25 

.  6 

39 
16 

36 

14 

32 
24 

36 
26 

46 
24 

47 
33 

49 
35 

46 
35 

40 
32 

49 
35 

50 
31 

49 
27 

40.2 
20,8 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

40 
11 

27 

-  8 

39 
22 

37 
17 

32 

7 

33 
6 

33 
22 

34 
-  3 

38 

1 

54 
12 

64 
27 

49 
24 

38 
14 

39 
31 

39 
23 

32 
21 

21 

-  8 

17 

-  6 

32 

-13 

36 

1 

36 

1 

33 
21 

40 
22 

48 
16 

46 
2! 

51 
31 

49 
26 

43 
31 

49 
32 

52 

24 

52 

24 

39.8 
14,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CoDlinusd 


NEW  ENQLAND 
MARCH     1967 


MASSACHUSETTS 

ft      tt      » 
I.ESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINOTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
ST0CKBRID6E 
liEST  GRANVILLE 

II     *     ft 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

birch  hill  dam 
blue  hill  wb 
buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBuRG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

ft      ft      ft 
COASTAL  03 

BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


38   U 
9    3 


n  39 

3   J6 


37   20 
9-3 


41   22   29 
9-5    2 


29   42 
2   27 


30   44 
-  1   25 


27   43 
4   23 


29   28   49 
5    2   24 


39   28 
U  -  6 


37   21 
10   0 


MAX 
MIN 

28 

7 

34 

7 

MAX 
MIN 

36 
10 

24 
-12 

MAX 
MIN 

27 
10 

34 
6 

MAX 
MIN 

40 
11 

22 
-  3 

MAX 

MIN 

40 
16 

28 
10 

MAX 
MIN 

40 
12 

25 

4 

MAX 
MIN 

40 
8 

24 
1 

MAX 
MIN 

41 
11 

24 
2 

MAX 
MIN 

43 
14 

26 
6 

MAX 
MIN 

37 
14 

30 
6 

MAX 
MIN 

35 

16 

33 
8 

MAX 
MIN 

33 

11 

34 
8 

MAX 
MIN 

30 

7 

35 
6 

MAX 
MIN 

42 
10 

23 
-  6 

MAX 
MIN 

25 

12 

33 

12 

MAX 
MIN 

39 
11 

22 

-10 

MAX 
MIN 

25 
12 

32 

-  4 

MAX 
MIN 

37 
18 

30 

3 

MAX 
MIN 

35 

14 

33 
5 

39   29 
14   6 


21   29 
7    3 


39   35 
26   22 


32 
23 


32   33 

23  i  27 


31   32 
13   16 


34   32 
28   26 


37   34   34 
24   28  I  28 

33 

26 


35   31 
22   23 


33   34 
26   31 


33   33 
23   26 


32   32 
26   29 


37   33 

24   27 


37   34 
27   29 


40   32 
24   25 


37   33 
24   25 


39   32 
23   24 


40   34 
27   28 


34   35 

24   27 


36   37 
26   26 


32   35 

24   27 


35   34 
25   28 


37   30 
23   21 


33   35 

25   30 


38   31 
24   25 


33   36 
28   30 


37   42 

.  4   15 


29   30 
10   14 


33   42 
18   14 


30   39 
1   15 


33   41 
18   28 


32   34 
3   12 


32   42 
20   24 


33   34 
12   15 


33   34 

10   17 


31   34 
4   15 


34   34 
18   22 


40   40 
15   18 


36   42 
16   19 


37   43 
19   22 


37   44 
14   15 


15 


44  59  66 

15  20  23 

55  60  42 

18  28  22 

60  62  51 

17  23  26 


40 
29 


40   45 
19   35 


67   43  I  42 

24   24  1  20 


43 
33 


60   59 
12   20 


39   45 
24   30 


55  1  42 
30   21 


58   63 
29   30 


59   65   42 


43   59 
20   26 


40   53 

26   32 


53   62 
26   32 


59   59 
19   21 


59   67 
28   32 


59   67 
27   30 


39   42 
26   29 


42   42 
33   25 


42 
25 


41   49 
21   30 


45   44 
25  I  21 


36   34   34 
27   31   28 


34   35!  34 
27   31  I  28 


46   39   34  1  36 
30   26   29 


30   33 
22   28 


33   29   32 


34   36 
10   13 


35   43 
19   28 


30   33 
5   9 


35   43 

1   18 


38   44 
22   20 


39   43 
12   18 


35   43 

16   19 


29   40 
12   20 


41  61  61 

21  23  25 

60  64  45 

31  34  31 


40   57 
16   24 


62   61 
23   22 


43   40 
21   21 


46   35 
33   24 


44  I  42 
22   21 


68   48  I  44 


59   64   43 
32   36   32 


50   38 
33   26 


17 


26   17 
5    2 


26   21 
4-2 


29   22 
5-5 


21   11 
3-3 


28   22   14 


21   14 
6-4 


31   26 
23    5 


30   29 
21    2 


33   22 

16    8 


28   25 
22    0 


31   19 

15    8 


32   31 
23    7 


30   30 
24   11 


33   32 

24   9 


32   31 
21    3 


32   31 
22    4 


34   33 
22   12 


37   25 
24    8 


36   24 

23   10 


33   22 

15    8 


33   23 

16  -  1 


34   29 
24    5 


34   26 
15   11 


32   33 
22    2 


34   26 

12    4 


36   28 
23    8 


27   17 
11    5 


13   29 
■  7  -  2 

18   32 
'  8   10 

15   27 

.9-6 

18   30 
■15  -  5 

25   38 
-6-1 


-  9 
28 


38 
10 


18 
-  2 


18 
-19 


23 
-  4 


44   40 
0   11 


25   38 
2   11 


40   34 
11   12 


38   37 
-3    5 


39   34 
16   25 


14   22 
25   40 


28   41 

.  6   10 


32   43 
3   12 


45   37 
14   20 


42   44 
13   21 


43   36 
15   20 


44   37 
11   U 


43  39 

16  23 

32  43 

-4  6 

43  36 
3  14 

41  37 

7  16 

44  37 

8  13 

42  41 
11  14 

38  32 

11  19 


37  33 

30  18 


22   19   27 


34   39   38 
17   20   27 


28 

33 

40 

18 

20 

21 

33 

36 

39 

18 

15 

18 

33 

36 

38 

15 

11 

20 

38 

38 

44 

13 

17 

24 

49   43 
34   35 


23   261  30   30 


45 
29 


48   52 
20   22 


36   401  46 
10 


38   41 
11   12 


34   38 
14   21 


36   36   43 
26   20   10 


29   33 
20   11 


32   35   45 
27   26   25 


32   36   41 
25   16    8 


31   43 
23   24 


31   36 
22   20 


33   32   43 

20   26   26 


34   29   34 
21   22   17 


36   30 
24   21 


35   32   38 

23   22   21 


36   31   35 
24   24   24 


33   39   49 
29   25   25 


36   47 
25   25 


36   47 
25   29 


32   36   46 
27   25   24 


35   36   40 

16   21   17 


39   44 
26   26 


46   54   48 
21   18   22 


49   53 
22   21 


41   46 
23   20 


48   46 
31   29 


44   39   34 
28   31   32 


42   49 
29   24 


48  46  44 

30  31  34 

44  48  46 

26  26  27 

44  49  50 
25  18  22 

45  50  51 
29  21  25 


62   49 
29   33 


49  47  40 

28  24  24 

50  48  39 
30  31  30 

50  46  38 

29  27  26 

43  49 


43   44   46 


39   45   49 
28   34   22 


30   24   30 


50 
36 


54  I  40 
29 


33   32 
21   17 


37   41 
26   18 


32   36 
27   24 


32   36   46 
28   24   22 


33   36   46 

28   23   21 


19   23   261  32 


45 
27 


49   47 
27   27 


28   32 
23   22 


22   27   27 


39   49 
25   33 


35   43 
30   31 


48   52 
36   30 


60   54 
36   23 


42   46 
32   26 


45   51 
30   26 


48   52 
35   22 


42   44 
34   35 


50   43 
34   26 


44   46 
36   36 


42   42 
35   28 


50   47 
34   24 


47   47 
35   33 


46   45 
35   29 


46   51 
36   29 


46   50 
24   34 


47   53 
35   32 


45   50 
28   26 


40   50 
34   24 


60   55 
38   32 


40   49 
33   23 


47   62 
31   29 


44   60 
35   26 


45   51 
36   26 


47   51 
36   27 


42   50 
36   35 


36.3 
18.5 


36.9 

18,7 


37.5 
16.4 


39.0 
16.2 


37,1 

17.7 


40.9 
17,8 


39,7 
17,8 


39,9 
21.0 


*2.1 

16.0 


52   36.4 
31i  17.6 


39,4 
21.5 


39,6 
16,3 


37,5 
24,2 


36,9 
18,4 


41.3 
25.2 


37.6 
20.9 


39.5 
17.4 


39.7 
19.3 


40.1 
22.9 


*1.3 
23.5 


41.2 
21.3 


40.9 
23.4 


40.6 
20.1 


56!  39.4 
31;  17.4 

41.6 
37   24,7 

38.7 
16.7 


33   33   44) 
30   28   29 i 


46   41 
32   34 


47   45   45 
36   37   36 


40.6 
18,4 


«1.2 

21.8 


42.4 
21.5 


42,5 
23,0 


36.3 

21.3 


38.8 
27.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENSLANO 
MARCH  1967 


Station 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  NAREHAM 

EDSARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

NEH  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDnICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

*     ft     * 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COlEBROOK  3  SSw 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

*      tt      « 

southern         02 
blackwater  dam 
campton 

CONCORD  WB  airport 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


Day  Oi  Month 


32   35 

13    7 


29   39 

15    9 


40   27 
21   13 


31   35 

16   11 


37   32 
17   9 


39   32 

20    9 


40   28 
14    6 


33   37 

20   15 


34   3a 
18   14 


40   26 
19   9 


38   30 
20   15 


40   28 
18    9 


35   31 

15    9 


34   45 
14   29 


27   22 
3.6 


36   36 
32   31 


32   37 
28   30 


42   36 
31   31 


35   35 

29   32 


34  35 
31   31 


38   37 
30   34 


38   34 
25   28 


37   39 
29   32 


36   38 
32   35 


42   35 

28   30 


39   37 
29   32 


41   33 
28   29 


35   35 

30   28 


35   39 

20   19 


34   39 
25   19 


37   35 

32-  20 


34   38 
28   22 


34   39 
30   19 


35   38 

32   16 


34   35 

29   13 


43   40 
29   22 


37   39 
29   26 


35   38 

32   21 


35   39 

33   24 


36   35 

31   20 


35   35 

28   21 


68   45 
27   26 


42:  52 
17'  29 


45   37 
34   32 


39   44 
34   29 


33   26 
15-2 


24   24 
.  4  -23 


30   8  21 
2  -21  -20 


23   42 

-13   20 


31   25 
3  -16 


28 

20 


36 
26 


39   44 


59 
33 


42   53 

28   35 


43   48 
19   34 


43   47 
28   31 


44   56 
23   36 


44   49 
16   36 


40   50 
17   37 


41   44 
19   32 


46   46 
25   36 


48   55 

30   39 


39   47 
10   22 


40   48 
22   36 


40   48 
19   28 


37   43 
25   35 


42 

30 


59 

67 

47 

45 

28 

30 

25 

19 

45 

43 

44 

32 

31 

34 

33 

22   20 

10    2 


34   21 
16    8 


20   20 
13    5 


26   21 
13    6 


32   23 

5-1 


24   20 
16   10 


22   23 

15   a 


30   20 
11-3 


24  40 

0  15 

23  28 

7  9 

28  42 

4  20 

30  40 


32   22 
15   11 


36   20 
14   4 


24 
13 


30   20 
14   12 


23   35 

10   20 


30   43 
4   20 


32   38   45 
28   27   26 


35   34   43 

27   27   20 


22   29 

•  5    9 


26   38 
10   20 


26   39 
4   15 


46   44   40 
35   29   32 


34   47   50 
25   23   29 


42 
30 


27 
21 


27 

14 


37   51 

5   23 


23   40 

.11  -  5 


28   32   34   31 


55 

22 


33   47   50 


54   63   49  I  38   40 
6   25   23   10   32 


-5   11  19 

-19  -17  10 

34   14  31 

6-3  4 


40   19 
10-6 


31   23   46 


40   25   25 


22 

-  1 


4   12 
7-3- 


32 
10 


46   35 

22-2 


33   30   34 


30 
10 


31 
5 


33   33 

22-2 


5a 

20 


40 
19 


27   14   a 
10  -10  -10 


37   18    6 
7  -12  -27 


16   12 
-16  -24 


4  -14  -20 
-19  -25  -26 


26   32 

.18    5 


7   28   32 
.22-6-5 


31   36 
6    3 


25   29   29 

.30  -  4  -10 


22   25 
-  9 


36   32 
-3-5 


57   65   46  I  39   41   37 


40 
33 


34   27 
19  -12 


29   19   13 
10  -10  -13 


34   24 
24   19 


8  23 

9  -10 


13 

-  7 


44   44 
32   27 


39   42 
33   33 


44   44 
37   37 


50   45   48 
34   29   27 


41   42 
32   30 


45   49 
27   26 


43 
34 


49   45 
34   37 


47 
26 


41.0 
22.8 


37.7 
23.2 


41.3 
26.5 


47 
24 


39   40 
36   34 


43 
29 


44   46   44 
33   31   30 


36 
16 


35   40 

16   20 


32   27 
.  5   17 


57 
24 


41   46 
33   35 


41   40 
33   33 


46   46 
37   39 


40   50 
33   34 


41   41 
33   35 


42   51 
33   34 


40   42 
35   35 


48   46 
25   25 


46   46 
26   27 


50   52 
36   36 


46   44 
32   25 


40.6 
24.5 


40,7 
24.7 


40,7 
21.9 


38.6 
26.3 


42.2 
29.3 


40.4 
22.8 


40.1 
26.9 


43 
33 


45 
32 


41 
35 


48 
24 


48 

27 


40.8 
22,8 


38.0 
25.6 


40,7 
28,4 


38.3 

27.2 


41.2 
22.2 


42   47   48 
35   32   36 


29   25   34 


32   38 
3-2 


31 
20 


38 

23 


45   53 

22   18 


♦6   47 
29   25 


42   42 
31   33 


48 
24 


47 
25 


45 

20 


35,3 

14.0 


34.1 
9.8 


35,0 
13.6 


34.2 
8,5 


32,0 
1.4 


48   55 

19 


41   41 
27   26 


38,1 
11.5 


17.2 
.9 


31.6 
10,9 


37,1 
15,2 


38.1 
12.1 


38.5 

15.6 


53 

26 


39.2 
13.8 


40.0 
18.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


EAST  CEERING 

EPPINO 

FRANKLIN 

HANOVER 

HEENE 

lakeport 

lebanon  faa  airport 

manchester 

massabesic  lake 

mount  sunapee 

nashua  2  nnm 

ncrthwood 

peterboro  2  s 

plymouth  1  e 

portsmouth 

surry  mountain  0am 

tamworth  2 

WINDHAM 

KOLFEBORO 

NOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

QREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


NEW  ENCLAND 
MARCH     1967 


Day  Of  Month 


31   2<i 
B  -  5 


39   27 
12-8 


38   27 
10    2 


27   2* 

6  -10 


34   25 
10  -13 


19   27 
.  6  -13 


<>2   23 
12-6 


41   35 
22!  26 


32   24   40 


30   31 
2-5 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


38   26   40 
9-5   23 

44 
22 


33   24 

7-5 


38   21 
10  -  1 


29   29 
7    2 


39   24 
10  -16 


36   29 
12  -10 


31   23 
8    1 


34   21 
7    4 


29  32 

14  23 

37  34 

16  25 

32  33 

9  24 

28  33 

6  24 

32  33 

22  27 

25  33 

8  22 


40   31 
20   21 


33   39 

4   10 


35   40 

2   a 


33   40 
4    6 


33   42 
-  2   18 


32   41 

5 


34   38 
0    4 

31   36 


30   37   46 
16   14   35 


41   38   56 


36   47 
13   34 


36   48 
10   34 


39   30 
17   22 


26   30 
10   20 


33   34 
23   27 


16   22   25 


30   33   33 
20   25  I  25 


34   30   35 


30   30 
5   16 


32   32 
16   22 


36   31 
20   21 


34   27 

1   15 


31   34 
28   27 


26   30 
8   22 


29   33 
0   20 


38   36   36 


30   36 
11   13 


35   41 
10   12 


33   37 

4   13 


28   36 

5   12 


30   32 
5    1 


36   39 

1   10 


29   31 
-5    7 


29   41 
2   11 


30   39 
10    9 


32   38 

10  -  1 


54   63 
22   27 


59   68 
10   25 


58   66 
16   25 


58   66 
20   23 


54   62 
13   29 


54   62 
10   28 


40   56 
14   20 


39   57 
9   23 


54   61 
28   36 


59   67 

17   27 


56   65 
19   32 


55   64 
19   33 


40   42 
10   32 


39   41 
13   31 


39   40 
10   32 


41  ]  39   40 
22  1  13   32 


43   44 
18   33 


54   63 
12   24 


39   57 
20   23 


39   55 

-  1   26 


59   67 
13   25 


54   62 
IS   31 


54   63 
10   28 


40   38 
15   32 


38   38 
12   30 


41   42 
15   16 


50   42 
16   29 


39   39 
15   32 


44   41 
14   33 


42   40 
15   30 


40   46 
10   31 


33   39 
9   16 


37   39 
6   31 


38   40 
17   27 


40   39 
a   13 


43   41 
14   32 


41   39 
14   31 


19   15 
-10  -17 


23   17 
■  9  -13 


15   12 
-  8  -12 


26   17 
-  1  -12 


18   12 
-  7  -14 


32   32   23 


32   22 

-  7  -  4 


45   36   41 
20    7   30 


35   45 
19   25 


35  25 

20   12 


45   45   37 
32  I  32   37   31 


36 
22 


30   39   28 


51 

42 


22   34   31 


61   69   46 '  40   58   38 
32   33   29  1  25   38   29 


20   14 
-2-9 


28   20 
1  -  6 


22   18 
-5-5 


27   22 
•  5  -15 


26 
-12 


30 
-  3 


31 
-18 


23   24   25  [  26  I  27   28  i  29  I  30  I  31 


37   43 
17   16 


45   47   50   55 
!  31   33   25   26 


18   34 
•7-3 


19 
-15 


27   33 

'  6   13 


30   21 

-10  -10 


29   20 
•1-5 


18   12 
•10  -  4 


19   14   10 


36   25 
25   10 


20   38   34 
■14    6    5 

12   27   36 
•13-3    3 

30   42 
>  8    6 

30 
3 

30 


32 
25 

38 
24 

47 
19 

48 
29 

48 
32 

39 
22 

48 
32 

45 
33 

60 
22 

47 
20 

32 

24 

40 
25 

43 
19 

47 
27 

53 
25 

52 
23 

48 
32 

50 
34 

52 
25 

54 
25 

35 
22 

39 

19 

40 
12 

45 
21 

51 
23 

46 
25 

45 
33 

47 
34 

49 
25 

58 
32 

36   39   43 


•18 


44 


23 

6 

36 
23 

29 

I 

40 
10 

26 

10 

40 

2 

19 

16 

39 

44 

23 

20 

37 

41 

19 

15 

32 

38 

22 

25 

31 

32 

23 

22 

37 

40 

14 

17 

39 

48 

23 

29 

38 

48 

22 

18 

38 

43 

11 

11 

32 

40 

U 

19 

35 

47 

20 

19 

34 

35 

49   55 
28   22 


54   53   58 
34   22   29 


31  39 

19  18 

36  48 

24  23 

39  45 
23  19 

40  42 
17  20 


33   34   41 
30   28   29 


37 

30 

33 

43 

22 

21 

23 

22 

40 

38 

34 

42 

18 

28 

26 

19 

37 

32 

36 

44 

26 

28 

26 

28 

38 

33 

34 

43 

25 

29 

27 

25 

47:  45 

26|  34 


46   46   57  1  39 
27   26   26   30 


48   53 
34   31 


49   50   59 
28   23   32 


29   34   33 


43   50 
22   22 


50   51   39 
30   25 


50   50   42 
25   25   20 


25   22   24 


47   37 
25   22 


42   45 
17   22 


54   46 
21   21 


47   44   40 
31   29   34 


43   45 
33   29 


45   44   46 
25   34   27 


53 
26 


46   47   40 
31   20   22 


41   47   49 
32   20   28 


46   46   49   52 

24 1  30   34   30   271 


51   45   51   55 
32   36   30   31 


38.4 

15.8 

40,2 
16.6 

40.7 
17,0 

36.9 
15,3 

41,3 

17,5 

37,3 
16,7 

37,9 
12,7 

39.3 
17.0 

38,0 
17.3 

37.5 
17.5 

40.5 
18.4 

40.0 
18.2 

39,1 
16,1 

37.2 
12.6 

37,9 
14.9 

37.1 
13.7 

37,6 
11,5 

40,7 
18.7 

37,5 
17.8 

38,2 
14.5 


38.1 
28.3 


41,0 
23,6 


41,2 
27,2 


41,0 
25,6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEM    ENGLAND 
MARCH  1967 


Station 

Da;  Oi  Month 

1 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

VERMONT 

.       .       . 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

35 

8 

12   23 
-18  -16 

35 
14 

22 
-16 

33 
-10 

30 
18 

30   30 
1  -15 

37 
-15 

51 

13 

52 
12 

30 
0 

35 

0 

35 

15 

40 
15 

23   23 
-14  -21 

8 
-23 

23 
-13 

30 
-  4 

38 
-  5 

33 
18 

40 
20 

40 
14 

40 
25 

67 
23 

58 
30 

44 
31 

43 
24 

42 
25 

34.6 
4.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

42 

7 

16   24 
-18  -11 

43 
17 

29 

-  4 

30 
9 

33 
22 

31   35 

-1-1 

40 
8 

54 

12 

63 
19 

32 

8 

37 
15 

37 
22 

32 

17 

24   20 

-14  -20 

2 
-21 

31 

-19 

36 

-  3 

34 
1 

33 

14 

40 
10 

41 
16 

45 
20 

53 
19 

48 
22 

50 
33 

47 
20 

47 
24 

36.4 
7.2 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

26 

I 

28   45 
-22   24 

35 

3 

30 
-15 

35 

20 

33 

15 

29   39 
.  3  -17 

51 
12 

48 
30 

39 
10 

46 
6 

44 
28 

39 
24 

34 
15 

18    9 
-5-5 

29 
-14 

34 
13 

38 
1 

39 
25 

41 
24 

42 
18 

45 
12 

48 
18 

56 
24 

60 
38 

52 
29 

50 
24 

66 
34 

39.2 
11. 8 

MC  INOOE  FALLS 

MAX 
MIN 

35 
10 

18   26 
-9-5 

41 
17 

28 
-  I 

30 
2 

32 
24 

32   30 

7  -  1 

37 
-  1 

56 
17 

64 
20 

30 

10 

38 
15 

39 
24 

39 
19 

27   16 
-  6  -12 

9 
-15 

25 
-11 

34 

3 

36 

7 

35 

20 

40 
21 

39 
25 

43 
23 

54 
24 

52 
32 

48 
34 

48 
25 

48 
30 

36.4 
11.2 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

39 

e 

14   26 

-11  -  6 

43 
16 

25 
-  5 

28 
5 

33 
22 

30   29 
8-7 

41 
2 

55 
20 

51 
20 

28 

11 

38 
19 

36 
22 

35 

17 

23   14 

-7-3 

10 
-16 

30 

-  7 

34 

1 

34 
10 

36 
23 

38 
20 

40 
19 

45 
20 

62 
26 

49 
35 

46 
34 

50 
27 

48 
32 

35.6 

11.5 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

12 
3 

23   38 
-  5   21 

30 
-  1 

24 
.  3 

28 
22 

26 

12 

24   36 
-2-5 

51 
26 

54 
32 

32 

15 

35 

8 

35 

22 

29 
20 

22 
6 

U    5 
.11  .  8 

23 

-IS 

30 

7 

30 

1 

30 
20 

33 
18 

37 
18 

40 
23 

47 
22 

44 
27 

43 
34 

44 
34 

43 
26 

54 
31 

32,7 
12,7 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

29 
* 

25   41 
-17   20 

40 
9 

28 
-  9 

31 
23 

30 
19 

38   39 
3  -13 

53 

15 

53 

30 

41 
12 

39 
6 

38 
31 

36 
IB 

33 
13 

17   10 
-11  -  7 

27 

-16 

33 

10 

36 

0 

36 
22 

40 
21 

39 
17 

43 
13 

50 
17 

51 
22 

49 
33 

49 
33 

48 
24 

61 

31 

38.2 

12.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

15 

.11 

12   25 
9 

24 

17 
0 

20 
10 

23 
U 

14   22 
-6    3 

39 
8 

38 
27 

30 
3 

25 
5 

32 
22 

23 
13 

17 

0-8 

12 

15 

2 

17 

18 

22 

11 

24 
6 

28 
16 

37 
14 

43 
26 

43 
31 

33 
22 

33 
18 

48 
26 

23.9 
11.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

13 
0 

24   45 
-11   22 

30 
-  9 

27 

-11 

33 
19 

28 
12 

24   38 

-  8  -17 

53 

23 

57 
26 

28 

4 

38 
4 

37 
18 

35 

17 

22 

3 

13    7 
.  8  .10 

27 
-14 

32 
8 

38 
0 

34 
22 

38 
20 

38 
20 

41 
19 

46 
21 

52 
25 

46 
34 

46 
30 

43 
23 

59 
29 

36,2 
10.0 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

13 

5 

20   42 
-  4   20 

32 

-  8 

24 
-10 

30 
21 

29 

13 

30   40 
0-6 

58 
18 

60 
30 

30 
8 

40 
6 

40 
26 

36 
22 

22 
6 

11    5 
-  6  -10 

30 
-20 

33 

8 

36 

1 

35 
25 

43 
21 

36 

20 

39 
24 

55 

26 

48 
26 

42 
32 

44 
32 

42 
24 

56 
28 

35.5 

12.2 

NORTHFIELO 

MAX 
MIN 

29 

6 

23   42 

10   22 

39 
13 

27 
-  2 

33 

24 

31 
22 

34   41 
10  .  2 

55 
21 

63 
32 

43 

17 

38 

10 

37 
32 

34 
21 

30 
10 

17   13 
-11  -10 

32 

-16 

36 

7 

33 

0 

34 
21 

39 
19 

41 

18 

46 
16 

51 
20 

4S 
24 

46 
34 

43 
34 

49 
21 

56 
32 

38.2 
14.7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

39 

7 

18   33 

-13  -  9 

41 
20 

32 
3 

29 
13 

33 
23 

30   33 
14    6 

41 
13 

54 
30 

60 
21 

34 
13 

43 
18 

43 
18 

36 

17 

26   18 

-  8  -10 

13 

-14 

31 
-  2 

36 

4 

33 
8 

33 
15 

37 
16 

40 
18 

46 
19 

52 
23 

52 
24 

50 
33 

49 
25 

51 
27 

37.6 
12,0 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

32 

9 

21   42 
-14   19 

40 
15 

28 
-  6 

32 
22 

33 
22 

30   38 
9.9 

53 

10 

56 

30 

45 
17 

38 
8 

37 
32 

35 

20 

38 
17 

19   12 
-10  -14 

28 
.18 

33 

7 

36 

0 

35 
24 

40 
21 

39 
21 

42 

23 

53 
26 

52 

24 

46 
34 

47 
35 

46 
27 

57 
29 

38,2 
13.9 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

37 

4 

17   37 
-  6   15 

42 
13 

26 
-  2 

28 
21 

30 
21 

29   27 
9.4 

49 
21 

54 
18 

53 

16 

33 

10 

37 
31 

33 

21 

34 
14 

21   12 
.4-5 

16 
-11 

29 

11 

33 

6 

32 
21 

33 
22 

38 
22 

36 
22 

42 
21 

49 
29 

47 
34 

44 
34 

46 
27 

50 
32 

35,4 
14.9 

WEST  BURKE 

»     «     * 

MAX 
MIN 

38 
6 

12   22 
-22  -18 

42 

10 

24 
-18 

28 

4 

36   28 

-  4  .17 

40 
-17 

55 
5 

52 

12 

27 
-  2 

36 

3 

36 

12 

38 
12 

28   12 
-15  -18 

20 
-26 

30 
-15 

34 
.  8 

38 

-  9 

34 
14 

46 
14 

40 
15 

42 

20 

43 
22 

50 
18 

51 
IS 

44 
31 

47 
22 

35.8 
1.6 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNM 

MAX 
MIN 

28 
9 

28   39 
-  9   27 

36 
26 

32 
21 

33 
30 

32 

27 

33   42 

5   20 

58 
16 

60 
30 

50 
26 

40 
15 

41 
34 

36 
28 

29 

14 

21   16 
2    0 

26 

-14 

38 
-  3 

34 

14 

37 
26 

40 
19 

39 
20 

44 
22 

49 
18 

53 
34 

49 
36 

61 
23 

63 
33 

39.4 

18.9 

BRISTOL 

MAX 

MIN 

26 

5 

28   39 
-11   22 

36 
8 

27 
-  1 

32 
19 

29 
18 

26   37 

4-7 

51 
24 

60 
36 

40 
13 

37 
3 

39 
28 

34 
19 

26 

e 

13   10 
9  -12 

24 

.11 

34 
U 

32 
9 

34 
23 

38 

21 

35 

15 

41 
20 

43 
19 

44 
35 

47 
32 

44 
24 

60 
29 

36.0 
14.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

13 

-  4 

29   38 
-  8   29 

30 
5 

26 
3 

29 
22 

29 
23 

24   33 
-  8  -11 

48 
32 

48 
30 

31 
13 

37 
13 

37 
23 

34 
23 

26 
12 

12   10 

4  -  1 

23 

-  5 

32 

17 

35 
13 

35 

25 

37 
25 

37 
24 

39 
23 

44 
22 

52 

29 

46 
33 

43 
27 

61 
33 

34.4 
16.2 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

28 
6 

22   37 
-10   21 

37 
16 

26 
2 

28 
23 

29 
18 

22   35 

8-9 

49 
28 

57 
40 

42 
16 

" 

35 

27 

32 
22 

2b 
14 

20   14 
0-2 

22 

-  7 

35 
13 

33 

9 

36 
20 

36 
23 

37 
22 

42 
24 

45 
23 

49 
27 

47 
34 

43 
27 

59 
31 

35,5 

16.5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

31 

7 

27   38 
-10   24 

38 
24 

27 
13 

31 
23 

30 
25 

32   37 
18   17 

54 
22 

60 
34 

44 
23 

40 
13 

41 
30 

32 
23 

29 

16 

19   16 
-6-3 

27 
-18 

38 
I 

32 
6 

33 
29 

36 
14 

39 
17 

44 
27 

48 
28 

52 
27 

48 

34 

49 
24 

62 
29 

36.3 

17.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

3* 
9 

27   37 
-  9   25 

36 
22 

30 
9 

31 
21 

31 
21 

32   40 
16   12 

55 
23 

62 
34 

43 
22 

39 
15 

39 
29 

33 
25 

32 
16 

19   15 
-  3    0 

27 
-12 

38 
9 

35 
11 

35 
26 

39 
23 

37 
24 

43 
25 

49 
22 

56 
28 

49 
35 

47 
28 

65 

34 

38.8 
18.5 

SAINT  ALBANS  BAY 

#     «     • 

MAX 
MIN 

22 

0 

25   41 
2   24 

36 

10 

28 
2 

35 
21 

33 
21 

36   45 

7   20 

48 
21 

45 
32 

39 
14 

38 
10 

39 
28 

37 
23 

30 
10 

16   10 
0    0 

28 
.  1 

35 
18 

37 
14 

38 
26 

39 
27 

39 
20 

41 
20 

45 
22 

52 
28 

46 

37 

50 
32 

44 
20 

60 
32 

37.3 

17.4 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

43 
11 

20   28 

-7-4 

37 
26 

37 
16 

28 
17 

33 
27 

33   35 
2    3 

41 
15 

61 
23 

67 
28 

40 
19 

42 
25 

43 
30 

32 

22 

28   25 

-  1  -  8 

18 
-12 

32 

-  8 

43 
12 

35 

13 

36 
20 

40 
18 

43 
22 

47 
26 

54 
24 

45 
27 

41 
34 

51 
24 

53 

32 

39,1 
15,3 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

31 

7 

24   40 
-11    3 

36 

24 

29 

9 

33 
23 

31 
25 

36   41 
17   U 

56 
6 

62 
26 

51 
25 

38 
11 

39 
32 

35 

26 

2e 
17 

22   15 

-10  -20 

30 
-23 

37 
-  2 

34 
2 

33 
21 

37 
13 

42 

10 

47 
20 

61 
IS 

45 
20 

44 
33 

48 
33 

50 
21 

55 

29 

38,7 
13,4 

RE40SB0R0  I  SSE 

MAX 
MIN 

35 

7 

16   27 
-6    8 

40 
25 

32 

21 

29 
22 

33 
26 

30   30 
10   10 

40 

7 

55 
13 

60 
25 

45 
18 

37 
28 

42 
31 

31 
20 

25   19 

0-5 

12 

-15 

27 

-  8 

36 

4 

32 

11 

32 
14 

36 
11 

38 

19 

45 
19 

52 
22 

41 
28 

43 
35 

47 
23 

61 
30 

36,0 
14.6 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

30 
2 

12   32 

-3-3 

36 
19 

29 
14 

30 
16 

31 
22 

25   25 
13   13 

33 
22 

50 
27 

57 
21 

35 
11 

39 
22 

40 
26 

27 
13 

21   15 
-12  -13 

7 
.16 

24 
-  9 

33 
-  2 

28 
16 

26 

11 

30 
5 

32 
14 

38 
13 

45 
15 

47 
22 

46 
34 

40 
25 

46 
28 

32,5 
11,8 

VERNON 

MAX 
MIN 

40 
9 

23   36 

-13  -  3 

41 
27 

39 
21 

30 
20 

34 
28 

32   34 
-  2    1 

42 

20 

61 

20 

65 
23 

42 
21 

40 
30 

45 
30 

33 
23 

33   22 

-  2  -  9 

21 
-19 

33 
-13 

44 
11 

36 

16 

36 

19 

42 
15 

45 
20 

46 
22 

53 
23 

41 
23 

40 
34 

49 

23 

51 
29 

39.7 
14,4 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

40 
7 

17 
-18 

27 
.  6 

40 
24 

31 

4 

28 
15 

33 
24 

30 
-  2 

34 
2 

40 
5 

65 
20 

60 
23 

34 

8 

38 
23 

40 
27 

31 
19 

25 

-12 

17 
-19 

12 
-22 

27 

-16 

39 

0 

32 

10 

32 

14 

39 

10 

41 
27 

45 
25 

51 

20 

47 
32 

46 
32 

47 
23 

48 
30 

36,3 
10.6 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM   ENOLANO 
MARCH  H67 


Day  ol  month 


7       8       9       10      U      12      13      14      IS       IS      17      IS      19     20      21      22     23     24     25     28      27 


CONNECTICUT 

•         *        ft 
NORTHWEST 

NORFOLK    2    $N 


«        * 
CENTRAL 


02 


DANBURY 

HARTFORD    BRAINARB    FLO 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

MANSFIELD   HOLLOW    DAM 

MOUNT    CAHMEL 

NORWICH   PUB   UTIL    PLT 

SHUTTLE   MEADOW    RE5VR 

tt        ft        • 
COASTAL  03 

BRIOSEPORT    WB   AP 

6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WESTBROOK 

MAINE 

#    *    • 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

QREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

L0N6  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOQENUS  DAM 

SOUA  PAN  DAM 

ft    •    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUOUSTA  FAA  AIRPORT 

BANfiOR  DOW  FIELD 

BRID&TON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 


SNOWFALL   1.0 
SN  ON  GND   2« 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

I  SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j  SNOWFALL 
I  SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


.3   T 

3   T 


IS. 3 
33 


T 
33   31 


4.8 

33   35 
S.e  6.0 


1.0 
37   37 


10. s 

11 


[0.0 

T 


28 


2.0 
11 

3.0 

13 

1.1 

13.0 
13 


43   43 

T 


.1   T 
26   25 


T 

40   40 


IS.O 
19 


ll.l 
5 

.S 


10.5 
13 


30   29 

T    T 
22 


T 
24   23 


13 
3.6 


T 

23   23 


28 


16   14   14 
26 
26   26 

3 

2 

31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH      196T 


MAINE 
COASTAL 
BAR  HARBOR 

EASTPOHT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB 

ROCKLAND 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

PITTSFIELD  KB  AIRPORT 

STOCKBHIDOE 


CENTRAL 
AMHERST 


02 


BEDFORD 

BLUE  HILL  MB 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

MILFORD 

READING 

SOUTHBRIDCE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEOWAy 

WORCESTER  W6  AIRPORT 

ft    «    » 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
EAST  WAREHAM 
FALL  RIVER 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCKPORT  1  ESE 
SANDWICH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUlV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10   U   12   13   U   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25 


Ll>9 
23 


L3.0 

le 


13.5 
19 


10. 0 
14 


12 

11. e 


12.3 

I* 

1.7 


.2   .5 

T    T 


2.0{12.0 
16 


|12.0 
1 


U.O 
18 


11.5 
12 


5.0  7.0 
22 


10. 0 
10 


27  28   29  30   11 


3   2 

T 


U 
4.1 


I 
I 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NtN    ENGLAND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEH  HAMPSHIRE 

«   tt   * 

NORTHERN           01 

BENTON  5  SH 

1  SNOWFALL 

.1 

T 

.2 

.e 

.2 

1.4 

3.4 

T 

.8 

6.C 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GNC 

11 

le 

17 

17 

16 

le 

22 

22 

2C 

17 

1< 

13 

13 

12 

12 

1< 

16   1( 

16|  14|  1< 

14|  i: 

U 

1! 

12 

10   c 

'i   « 

4 

BERLIN 

SNOWFALL 

T 

T 

2.0 

1.0 

.5 

3.C 

3.C 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

U 

19 

15 

16 

16 

16 

16 

IS 

le 

16 

13 

It 

11 

8 

8 

IC 

IC 

IC 

10    J 

1 

'1   ^ 

1 

t 

5 

2 

! 

1 

1 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 

1.0 

3.0 

1.0 

4.C 

4.C 

T 

SN  ON  GNC 

22 

21 

20 

21 

20 

23 

24 

2e 

27 

26 

2C 

18 

- 

16 

16 

2C 

2C 

2C 

- 

IS 

- 

18   - 

n 

n 

16 

1< 

12 

12 

IC 

10 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 

l.C 

1.2 

2.5 

4.1 

T 

14. C 

.3  2.; 

.5 

SN  ON  GND 

5« 

55 

55 

54 

54 

56 

60 

58 

58 

56 

53 

52 

52 

52 

52 

66 

61 

61 

6C 

6C 

59 

59   61 

61 

61 

58 

51 

55 

54 

s* 

53 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

*.5 

.3 

.8 

2.8 

* 

2.5 

.8 

5.5 

.8 

T 

.5 

T 

T 

T 

.5 

.3 

SN  ON  GND 

35 

34 

34 

35 

- 

35 

35 

38 

38 

36 

32 

- 

30 

30 

30 

30 

3C 

30 

3C 

3C 

30 

30   30 

29 

29 

- 

28 

26 

2S 

24 

24 

MILAN  7  NNN 

SNOWFALL 

» 

tt 

tt 

5.0 

2.0 

SN  ON  GND 

10 

10 

9 

- 

- 

- 

- 

12 

12 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

10 

IC 

10 

; 

9 

8 

E 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

MOUNT  WASHINSTON 

SNOWFALL 

T 

2.3 

2.5 

.9 

2.1 

1.1 

4.3 

T 

.1 

4.6 

3.0 

.1 

T 

.1 

T 

.9 

.6 

.2 

SN  ON  GND 

3 

2 

3 

4 

3 

6 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

; 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 

.S 

T 

1.7 

3.0 

1.0 

5.0 

T 

1.0 

4.0 

T 

T 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

39l  39 

39 

39 

39 

42 

43 

48 

47 

46 

43 

40 

39 

36 

36 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

39 

38 

37 

37 

35 

33 

30 

29 

28 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

5.5 

T 

3.0 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

25 

24 

24 

24 

24 

25 

26 

28 

28 

28 

24 

20 

20 

19 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

IS 

19 

17 

17 

17 

16 

12 

10 

6 

4 

#    #    # 
SOUTHERN           02 

CONCORD  KB  AIRPOR'l 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

3.0 

.8 

10.4 

.8 

T 

3.3 

1.3 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

21 

21 

20 

17 

15 

18 

22 

26 

24 

24 

17 

13 

10 

8 

7 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

6 

4 

4 

3 

1 

WTR  EOUIV 

3.2 

3.2 

3.0 

2.6 

2.6 

2.9 

3.4 

4.0 

4.0 

4.1 

3.9 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.2 

3.2 

3.2 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.5 

2.5 

DURHAM 

SNOWFALL 

1.0 

3.5 

10. 0 

3.5 

1.5 

6.0 

.9 

.6 

SN  ON  GND 

11 

11 

10 

10 

11 

11 

21 

19 

20 

15 

11 

10 

9 

9 

9 

15 

14 

14 

13 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 

T 

T 

.3 

2.0 

11.5 

1.5 

3.0 

3.0 

2.0 

T 

SN  ON  GND 

17 

17 

16 

15 

15 

16 

27 

26 

25 

21 

20 

18 

18 

17 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

21 

20 

19 

17 

- 

15 

13 

11 

• 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

4.5 

5.0 

3.0 

.2 

3.5 

SN  ON  GND 

25 

25 

25 

23 

22 

27 

32 

35 

32 

31 

27 

23 

22 

22 

21 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

20 

19 

18 

16 

15 

13 

HANOVER 

SNOWFALL 

.3 

l.O 

2.0 

2.5 

3.0 

2.8 

T 

SN  ON  GND 

15 

15 

14 

13 

14 

15 

17 

16 

16 

13 

8 

7 

4 

4 

7 

e 

8 

7 

7 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 

.3 

2.8 

8.0 

4.0 

.3 

T 

6.5 

1.1 

.1 

SN  ON  GND 

24 

22 

21 

18 

16 

18 

25 

29 

27 

24 

20 

16 

14 

13 

11 

18 

16 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

10 

9 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

LAKEPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

4.1 

3.7 

3.7 

.2 

T 

3.6 

.1 

.2 

.4 

SN  ON  GND 

29 

29 

29 

27 

27 

31 

35 

37 

37 

32 

31 

27 

26 

25 

23 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

24 

20 

17 

16 

14 

13 

11 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

1.7 

.5 

6.0 

T 

2.2 

3.9 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

11 

11 

11 

9 

7 

10 

12 

18 

17 

15 

12 

8 

7 

5 

4 

10 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

2 

1 

I 

T 

T 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 

.6 

.9 

11.2 

1.5 

T 

3.7 

4.5 

2.6 

.3 

.1 

SN  ON  GND 

22 

22 

20 

19 

20 

20 

31 

30 

29 

26 

21 

20 

19 

18 

20 

24 

24 

24 

24 

22 

20 

21 

20 

18 

16 

14 

14 

13 

12 

10 

7 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 

1.7 

8.0 

5.0 

1.0 

7.0 

1.0 

SN  ON  GND 

17 

16 

11 

10 

11 

12 

18 

23 

21 

18 

15 

14 

13 

12 

11 

18 

16 

15 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

3 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

3.2 

T 

13.0 

30 

1.5 

. 

24 

. 

_ 

. 

2.7 

4.0 

23 

_ 

_ 

_ 

. 

T 

.3 

. 

_ 

17 

_ 

. 

^ 

13 

10 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 

T 

2.0 

7.5 

3.0 

T 

T 

T 

5.0 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

20 

20 

20 

19 

19 

21 

28 

29 

28 

26 

23 

19 

18 

18 

17 

23 

21 

21 

20 

20 

19 

20 

20 

20 

18 

18 

16 

15 

14 

13 

12 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 

T 

1.5 

7.0 

2.0 

T 

T 

5.0 

1.0 

SN  ON  GND 

20 

18 

16 

14 

13 

14 

20 

22 

22 

20 

18 

15 

14 

12 

11 

16 

U 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

10 

9 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 

T 

.5 

T 

T 

.4 

2.6 

3.1 

.5 

T 

.8 

2.0 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

33 

30 

32 

32 

32 

34 

37 

33 

31 

29 

23 

23 

22 

21 

21 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

18 

18 

16 

15 

11 

9 

7 

5 

RHODE  ISLAND 

.    .    . 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.1 

7.0 

2.0 
4 

5.0 

2 

6 

5 

3 

I 

4.6 
2 

.3 

7 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

7.5 

8 

2.0 
10 

8 

8 

4 

2 

8.0 
10 

4.2 
14 

9 

6 

5 

2 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

3.0 
2 

1.0 

4 

3 

3 

2 

1 

6.5 
6 

1.0 

4 

2 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.3 

1.3 

2.0 

8.8 

1.8 

.5 

T 

9.2 

T 

SN  ON  GND 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

10 

7 

7 

7 

4 

2 

2 

9 

8 

4 

1 

T 

WTR  EOUIV 

.6 

.7 

.7 

.7 

.7 

.6 

.5 

.2 

.2 

.9 

.7 

.6 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 

5.5 

1.0 

2.0 

3.0 

11.0 

SN  ON  GND 

6 

4 

3 

3 

3 

T 

T 

12 

10 

7 

5 

3 

T 

3 

14 

12 

6 

2 

See  Reierence  Nolea  Following  Station  Index 
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uv 
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Ai 

.L 
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iU 

ai 

MU 
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NEW  ENGLAND 
MARCH      1967 

Day  oi  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

»    »    • 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

. 

. 

2.0 

. 

2.0 

. 

6.0 

. 

. 

- 

- 

• 

. 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
18 

T 
18 

1.6 
19 

18 

1.5 
19 

1.2 
21 

2.4 
22 

T 
22 

T 
21 

19 

18 

18 

16 

16 

3.1 
19 

18 

18 

18 

18 

16 

.7 
17 

T 
16 

16 

T 
15 

15 

12 

10 

8 

6 

5 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

e.o 

IT 

14 

1.0 
13 

T 
13 

2.0 
13 

1.0 
13 

12 

11 

9 

8 

7 

T 
6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

T 
20 

1.0 
18 

It 

2.0 
17 

1.2 
20 

6.0 
20 

T 
26 

T 
26 

25 

19 

14 

T 
7 

2.0 

5 

1.0 
8 

8 

T 

7 

T 

7 

T 
7 

7 

T 
7 

6 

5 

4 

2 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

15 

1.2 

16 

.8 

16 

1.5 
16 

.3 

16 

l.T 

16 

15 

12 

10 

10 

8 

8 

1.3 

9 

9 

9 

8 

T 
8 

S 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
20 

20 

20 

1.7 
20 

20 

1.4 
20 

1.6 
20 

2.7 
21 

T 
21 

T 
21 

9 

8 

4 

4 

'•? 

7 

6 

6 

1.8 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

I 

SAINT  JOHNSeuRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

14 

T 
13 

1.0 
14 

13 

2.0 
15 

5.0 
19 

IB 

17 

14 

13 

13 

12 

T 
12 

11 

1.0 
11 

11 

11 

11 

T 
11 

It 

11 

10 

9 

7 

6 

3 

•    •    « 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
IS 

T 

14 

1.0 
12 

T 
11 

3.0 
13 

8.0 
21 

4.0 
25 

T 
23 

1.0 
19 

13 

10 

9 

8 

8 

5.0 
13 

T 
11 

10 

T 
9 

8 

8 

1.0 
8 

T 
7 

6 

5 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.3 

1.0 

T 
3 
1.0 

.3 

3 
1.0 

2 

1.0 

'1 
1.0 

.5 
3 

1.0 

2.8 

3 
1.0 

T 
5 
1.1 

5 

1.1 

4 
1.0 

I 

I 

1 

T 
1 

T 
T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.9 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
25 

24 

.5 

21 

19 

T 
19 

2.0 
21 

3.0 
24 

4.0 
28 

1.0 
29 

T 
28 

25 

20 

16 

11 

9 

3.0 
12 

11 

11 

10 

10 

9 

2.0 
11 

9 

8 

8 

7 

7 

5 

3 

T 
2 

1 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

.5 

8 

8 

T 
8 

1.0 

8 

8 

1.5 

9 

4.5 
12 

10 

.5 

8 

6 

4 

4 

3 

2 

.5 

2 

3.0 
5 

5 

5 

4 

3 

3 

T 
2 

2 

1 

I 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

2.0 
8 

8 

8 

7 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

#    •    • 
SOUTHEASTERN        03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

h 

T 
23 

T 
22 

.8 
21 

.2 

21 

2.6 
23 

6.5 

30 

28 

T 
27 

24 

22 

20 

20 

19 

l.O 
20 

3.5 
22 

22 

21 

20 

20 

19 

2.3 

21 

.1 
21 

20 

19 

1« 

17 

16 

15 

13 

11 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

4.0 
21 

T 
21 

T 
19 

T 
15 

14 

4.0 
17 

4.0 
21 

5.0 
26 

1.0 
24 

1.0 
23 

19 

14 

12 

11 

10 

6.0 
16 

16 

T 
14 

14 

14 

13 

4.0 
16 

1.0 
17 

T 
16 

15 

14 

12 

10 

9 

« 

8 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
*8 

47 

.3 

47 

.3 

46 

T 
45 

2.0 
47 

10.0 
56 

1.5 
57 

.3 

56 

.8 
54 

48 

42 

39 

T 
39 

39 

6.5 
45 

43 

.5 

43 

43 

41 

38 

4.5 
42 

.5 

42 

.3 

42 

41 

39 

37 

33 

30 

29 

24 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

22 

21 

20 

16 

14 

1.0 
14 

9.0 
23 

3.0 
26 

T 
26 

24 

22 

15 

14 

11 

9 

8.0 
17 

17 

17 

17 

15 

14 

3.5 

17 

.5 

17 

16 

15 

11 

8 

6 

5 

5 

4 

^ 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

M 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KINGSTON 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

36 
32 

37 
35 

32.1 
31.3 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

31 
30 

32 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
32 

32 
32 

34 
32 

36 
33 

31.7 
31.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

31 
30 

32 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

31.3 
31.1 

2ft    INCHES 

5  PM 

3ft 

3ft 

34 

3ft 

3ft 

3ft 

34 

3ft 

3ft 

3ft 

3ft 

34 

3ft 

3ft 

34 

3ft 

3ft 

34 

3ft 

34 

3ft 

34 

34 

34 

34 

3A 

34 

34 

34 

34 

34 

34.0 

KINGSTON,    R. 


-  SLOPE   OF   SROUNDi       LEVEL.      SOIL   TYPEi      BRIOGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GKOUNO  COVCRi      KENTUCKY   BLUEGRASS,    CLIPPtD  TO 
2    INCHES.       INSTRUMENTATION,      4   AND   8    INCH   DEPTH  -   THERMOCOUPLE   WITH   BENOIX-FRIEZ    RECORDER.      12   AND   24    IMCH 
DFPTH    -    i^TANOARD    50IL    THERtlQMeTFSS . 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Indax 
-  70  - 


STATION  INDEX 


STATION 


COMfteCTICUT 
iNSONIA    1    NE 


I  BROOKLYN 

BULLS  SRIOGE  DAM 
j  BUBLINGTOM 

I canolewooo  lake 


CX)UNTY 


.Ate    RESEBVOIR 


LS    VILLAGE 


MOODUS    fiESEBVOll 

'  MOUMT    CAHMEL 
.  NEW    HAVEN    we    AM 
'  NEwlNGTON 
NORfOLl    2    SW 


NORWALK  GAS  PI 
'  NOfiWICM  PUB  U^ 
I  PALtCHAUt    FORE: 


shepaug'^oam"^'"'""' 

7157 
7373 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7<.J2 

STAf-fORO    SPRINGS     Z 

7969 

STEVENSON   DAM 
STORRS 

THOIASION    OAM 
TORBINGTON 

8065 
81  3S 
8330 
8*36 

EASrPOHT 
EAST    ^ANCERVn 
ELLSWORTH 
EUSTIS    2    SSE 


NEW    GLOUCESTER 
>0L0    TOWN    FAA    A 

OOUOSSOC 
'ORONC 

0»ONO    2 


SOUTH  A 
SOUThwE 

SPRlNGFrELD 

SQUA  PAN  0*1 
SWANS  FALLS 

The  FOR 


OAH 


0128  02  NEM  HAVEN 
ITCHFIELO 
02  NEW  LONDON 

01  LITCMflELO 


091S|  CI2  WINOHAN 
I  0961'  01,  LITCHFIELD 
(  0«73  02!  NARTFOHO 
j  1093  02'  LITCHFIELD 


LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 


01  LITCHFIELD 

03  NEM  LONDON 
02:  HARTFORD 

02  HARTFORD 
0  2  HARTFOftt) 

02|  NEW  LONDON 
031  NEW  LONDON 
02  HARTFORD 


41'  02|  NEW  HAVEN 


131'  02  NEW  LONDON 


TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
69  02i  TOLLAND 

FIELD 


FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 

NEW  HAVEN 


LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


Oil  SOMERSET 

somerset 
aroostook 

■  cumberland 
.  Cumberland 

aroostook 
aroostook 
aroostook 
penobscot 
washington 
piscataquis 

HANCOCK 
FRANKLIN 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 


7  *1  21 

31  *l  SO 
1  37 
1  »6 

1  50 
1  10 


9508 

02 

956E 

01 

975S 

02 

9775 

01 

0273 

02 

0355 

02 

02 

Olj  PISCATAQUIS 
Oil  AROOSTOOK 
02  OXFORD 
Oil  AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 

WASHINGTON 


PENOeSCOT 

PENOBSCOT 
PENOeSCOT 
PENOBSCOT 

CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
PISCATAQUIS 


39 


»l    57 
5   «1    44 


73  OA 
73  02 
72  06 
72    57 


73    29 

72  56 

73  28 


72  05 

73  15 
73    22 


71  54 

72  U 
72    29 


72    26 

72    54 
72    53 


68  01 

69  32 
69    32 


70    15 
70    19 

68  00 

69  11 


69 

'0 

69 

70 

68 

67 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


ANSONU    WATER    COMf>ANY 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO, 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
ENG.    OEPT.    HARTFORD 
LI.S.    WEATHER    BUREAU 
DONALD    J.    FIELDS 
CONN,    LIGHT    ♦    POWER    CO, 
METROPOLITAN    DIST    COMM 
CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

ST,    PARK    +    FOREST    COMM, 
RAYMOND    J.    RU52ALA 
COLLINS    COMPANY 
UNIVERSITY    OF    CONN. 


GfiOTON    PUBLIC    UTIL. 
ENG.    DEPT,    HARTFORD 
SEWAGE    TREATMENT    PLAI 
U.S.    WEATHER    BUREAU 


CIT 


TER    CO. 


NEW  LONDON  HATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 

FRANK  (>.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT,  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO, 
OEPT,  PUBLIC  UTILITIES 
ST,  PARK  +  FOREST  COMM, 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
GREENWICH  WATER  COMPAN' 
ftOCKVlLLE  WTR.  ♦  AOUE, 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO, 
RIOGEFIELD  WATER  SUPPL" 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
BUR.  ENG.  WATERBURY 
WTR,  COMM,  NEW  BRIT, 
BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U,  OF  CONN.  AGR.  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
RADIO  S" 

COMPANY 


JAMES 


SINTOUL 


WTR.  COMM.  NEW  BRIT 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM,  NEW  BRIT 
MRS.  ELEANOR  GILLET 


BETER  WILLIAMSON 


FED, 


AGENi 


U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PAI 
BELFAST  WATER  DISTI 
CENTRAL  MAINE  PWR. 
KENNE9ECK  WTR.  PWR, 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
GERARD  LAvEROIERE 
INTERNATL  LOGGING  C( 
RAYMOND  K.  PALMER 
WILLIAM  K.  LEE 
MRS.  ELMER  J.  LELANC 
SAN60R  HYORO-ELEC 
MRS,  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  W 
DENNIS  C.  P 


CO. 


JAMES 


1.  SCHOFIELD 

ilNER  WATER  DISTRI 
E  FISH  HATCHERY 
PHYLLIS  A.  HOWE 


C.  1 


ISON 


IRVINi 

UNION  WATER  POWER  CO, 
CENTRAL  MAINE  POWER  CI 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RVR  P  +  Q  CO 
UNION  WATER  POWER  CO, 
GREAT  NORTHERN  PAPER  i 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H,  LAMONTAGNE 
MRS.  ARLENE  COLE 

MAINE  FOREST  SERVICE 

FED.  Aviation  agency 
ARlO  copp 

university  of  maine 
harold  hamlin 

PEHLEY  P.  HARRIS 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  < 


LIVER 


.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER 
ARMAND  VIOLETTE 
RUMFORO  FALLS  POWER 
CENTRAL  MAINE  POWER 
THOMAS  R.  MC  HUGH 
SANFORD  WATER  DISTR 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ERWIN  F,  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


MAINE  PUB  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.J 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS,  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CORDON  L  DILHORE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHHOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  MILL  DAM 

BLUE  MILL  WB 

(BOSTON  WB  AIRPOf 
60VLST0N 
BRIDGEWATER  M  C 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 


CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  8RIMFIELD  DAI 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

MATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

MUB6ARDST0N 


IPSWICH 
KNIGHTV 

LAWRENCE 


LEVILLE  DAM 


LOWELI 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDOlEBORO 

MIOOLETON 

MIlFORO 


NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 


ITTSFIELD  WB  . 


AIN 
.YMOUTI 


lELD 


PROVlNCEtOWN  1  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

M  CG  AIR  STATU 
SANDWICH 

SECREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 


TURNERS  FALLS 

WARE 

WASHINGTON    2 
WEST    BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST    GRANVILLE 
WEST    MEDWAY 

WESTON 
WEST    OTIS 
WINCHENDON    NO    2 
WOODS    HOLE 
WORCESTER    WB    AIF 


BENTON    5    SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER    Oi 


BRISTOL 
CAMP TON 

cannon  mountain 
center  harbor 
claremont  junction 

clear  brook 
c0le6r00k  3  ssw 
concord  wb  airport 

CONWAY 


ILLE  I 


DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  OAM 


ILLSBORO  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

EFFERSON  4  S 

EENE 
AKEPORT 


LANCASTER 

.NOAFF 
LEBANON  Fj 


COUNTY 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 

2  WORCESTER 


SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BARNSTABLE 
WORCESTER 
IDOLESEX 
PLYMOUTH 
3  ESSEX 
ESSEX 
BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 


GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 

LLSBORO 
COOS 
COOS 

CHESHIRE 
MERRIMACK 
IIMACK 
BELKNAP 


seoRo 

MERRIMACK 
ILLSBORO 

coos 

CHESHIRE 
BELKNAP 

BELKNAP 
COOS 

GRAFTON 
GRAFTON 


♦2  39 
42   23 

42  39 
42  15 
42  26 
*2   28 

42  13 
42  17 
42  38 
42    13 


42   22 

1 

42    21 

41    57 

42   03 

I 

42   07 

42    18 

42   24 

42    20 

42    24 

42    28 

42    07 

1 

42    40 

41    46 

41    23 

1< 

42    34 

1 

42    17 

42    05 

42    35 

IC 

42    36 

41    37 

n 

42    46 

s 

42    40 

42    14 

5 

42    12 

S 

42    41 

5 

42    29 

41    41 

42    40 

42    17 

L( 

42    42 

! 

42    16 

l( 

42    39 

U 

42    05 

41    53 

42    36 

3 

1, 

41    15 

1 

41    3B 

42    50 

5 

42   27 

42    07 

; 

42    11 

5 

42    01 

T 

42    25 

5 

42    32 

7 

42    26 

5 

42    31 

41    57 

4 

42    04 

5 

42    22 

4 

42    31 

4 

4 

42    39 

4 

42    32 

* 

41    46 

4 

41    50 

5 

42    37 

1 

42    03 

T 

41    54 

4 

42    2  7 

5 

42    07 

C 

42    27 

7 

42    17 

4 

41    54 

5 

42    38 

5 
3 

42    37 

42  16 
42  22 
42  10 
42    07 


7? 

?1 

72 

07 

71 

07 

71 

07 

71 

43 

71 

71 

54 

69 

72 

59 

71 

09 

'1 

41 

7? 

56 

72 

08 

71 

35 

71    25 
71    25 

71    59 


72  49 

70  55 

72  36 

72  58 

72  00 

70  16 

70  52 
72  52 

71  10 

72  53 
71  19 
71  12 
71  34 

70  55 

71  01 

71  31 

70  04 
70  56 

70  55 

72  20 

71  41 

71  13 

72  24 


73  18 
72  55 

70  40 

70  12 
72  17 

71  08 
70  55 
70  36 
70  52 
70  30 


73  25 

69  59 
71  06 


71 
72 
73 

15 
15 
09 

7? 

16 

7Z 

7? 

56 

71 

26 

71 

19 

73 

09 

/2 

03 

IC 

40 

71 

52 

^j 

56 

n 

10 

43 

71 

5fi 

71 

71 

38 

71 

71 

72 

23 

71 

38 

71 

30 

07 

?0 

72 

04 

70 

71 

49 

71 

n 

08 

71 

39 

71 

17 

72 

'1 

40 

71 

tz 

17 

71 

56 

n 

45 

71 

71 

r? 

17 

71 

71 

'I 

34 

71 

53 

72 

19 

OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


M.  C,  STEWART 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  wEA.  SvC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMC 
METRO.  DIST,  WTR.  COKH. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U,S,  WEATHER  BUREAU 


U.S. 

WEATHER 

BUREAU 

METRO 

.    DIST, 

wTR, 

COMM. 

CORREC 

lONAL    INST 

CITY 

OF    8R0C 

CORPS 

OF    ENG 

NFFfi 

s 

COAST    GUARD 

DAVID 

W    PARR 

MASS. 

-TR. RESOURCE 

S    COM* 

METRO 

,    DIST, 

COMM. 

METRO 

.    DIST, 

WTR. 

COMM, 

FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 

MRS.  MARY  E,  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STAT 
HENRY  6.  HOUGH 
RICHARD  C,  BRIGHAM 

OEPT. Public  works 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
MASS. WTR, RESOURCES  COM] 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI 

MASS, WTR. RESOURCES  COMI 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI 
MASS,WTR. RESOURCES  COMI 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR, RESOURCES  COMI- 
F.  ROBERT  SKILLING 
HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  C 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JP 
CAPE  +  VNVfiD.  ELEC,  i 

MASS. WTR. RESOURCES  O 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEEl 
PROP.  LOCKS  +  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMt' 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMN 
DANVERS  WATER  WORKS 
MASS  WTR  RESOURCES  COMI- 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


OELWYN  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMh 
MASS, WTR. RESOURCES  COM*- 
DIR.  HARVARD  FOREST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR, RESOURCES  COMF" 
ALFRED  CAvICCHI 
CAPE  ♦  vNyRO.  ELEC, 
METRO.  OIST,  WTR.  Cl 
R.  E.  LAUT2ENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORK! 
REV*  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 
W,  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
OAvID  A,  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
METRO,  DIST.  WTR,  COMM 

METRO,  DIST.  wTR.  COMM 
NUNZIO  LAnCIANI 
NESBITT  M.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 

JOHN  HARSIY 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

TNA  E.  LAMB 

MASS. WTR. RESOURCES  COMf 

HENRY  C,  TURNER.  JF 

FRANCIS  D,  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
MASS, WTR. RESOURCES  COMI- 
MASS  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN.  INS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


JAMES  PAGE 

BROWN  PAPER  COMPANY 

FREDERICK  W,  0REBNER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S,  MOORE 

PUBLIC  SERV,  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 

AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETTE  SEMINARY 

JOHN  ST0U6HT0N 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  YOUNG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  8.  DODGE 
GERTRUDE  e.  NASH 

SCHOOL.  INC, 


NIVEflSIT 


OF  I 


RODNEY  L.  GTL 
BERNARD  O.  GAUTHIER 
C.  E.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI" 
F.  J,  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L,  UHLENBERG 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR,  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO,  N.H. 
MARK  A.  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  6D 
DONALD  E.  CRANE 
WILLIAM  POOR 
FED.  AVIATION  A, 


STATION  INDEX 


NEM  HAMPSHIRE 

INCOLN 

AC  DOWELL  DAM 

ANCMESTER 

MARLOW 


LFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASMINGTI 


PlTISeuRG  RESERVOH 

PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEeORO 

SOUTH  WEARE 

SUNAPEE 

SUfifiy  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTM  2 

WALPOLE  2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 


WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 


BALL  MOUNTAIN 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  I 
BETHEL  t-    N 
BLOOMFIELO 
BRISTOL 
BURLINGTON  U  ( 
BURLINGTON  WB 
CANAAN 
CAVENDISH 


^ 


GRAFTON 
LLSBORO 
LLSBORO 
CHESHIRE 

S60R0 
COOS 

LSBORO 
RIMACK 
COOS 


STRA 

FFOfiO 

SULLIVAN 

HILI 

5B0R0 

COOS 

COOS 

GRAI 

ROCI 

INGHAM 

MERR 

IMACK 

HII  1 

S80R0 

CHESHIRE 

CARl 

OLL 

CHE 

HIRE 

GKA 

GRAFTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

ADDISON 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 


0^ 

IB 

71  IS 

71  23 

71  UO 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


^i 


EDWARD 

U.  S*  CORPS  OF  ENGINEER 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORK 


JNIO 
INDREw 


FISH  ■ 

SHEP- 


■WER  CO. 


ATER  WORKS 
GAME  DEPT. 


ACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARNEST  YOUNG 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
WALKER 


.  HOLT 
M.  RICHMOND 
LUM  PLAINE 
'PS  OF  ENGINEERS 

DAMON 

I  W.  ANOROS 


NEER 


GRUPE 
:.  BAKER 

>.  BIERWEILER 
BROWN 


U.S.  WEATHER 
NORMAND  ROY 


,  CORP  OF  ENGINEERS 
I  ENGLAND  POWER  CO. 
IL  W.  60HNE 
TOR  R.  PERKINS 

lE  ROUThIER 


■  MEF 


RMON' 


STATION 


CHELSEA 

CHITTENDEN 
CORINTH 


ughgate  falls 
(uniington  center 
1anchester  center 
ianchesier  depot 


MORRISVKLE 

MORRISVILLE 
MOUNT  MANSF 
NEWFANE 
NEWPORT 
NORTH  DANvn 
NORTHFIELO 

NORTH  SPPlNi 
PERU 
PLTMOUlM  UN 


RUTLAND 

SAINT    JOHNSBURY 
SAL  I SBUPy 

searssurg  station 

somerset 

south  londonderry 


SOUTi 


NEWBURY 


JNION    VILLAGE     DAM 
/EflNON 

liAITSFIELD    2    WSW 
nlARDSSORO 
^ATERBURY    1    NNE 
p*esT    euRKE 
rfMIT INGHAM    2    W 


ORANGE 

.AND 

OR* 

Am 

ISON 

FR< 

'4KL  IN 

CHITTENDEN 


ORLEANS 

CALEDONIA 
WASHINGTON 


WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

WINDHAM 


WASHINGTO. 
CALEDONIA 
WINDHAM 


43  32 
43  31 


72  28 

750 

72  57 

loot 

72  17 

114( 

73  13 

72  oe 

1390 

72  21 
72  30 
T2  Sf. 


7?  01 
73  06 
72  55 
72  57 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CENT 

VT.PUSLIC 

SFRV 

CO 

STlIA 

r  I.  WlTHE 

»ELL 

nis 

F.  BRICKEI 

S.  GlLBEf 

..  H 

POMEROY 

^RS. 

GILES  JACK 

•^ON 

NCE  W.  RAL 

GILM 

N  PAPER  COMPAN 

AND  POWER  CO. 
N.  POWER  CORP. 
ATION  AGENCY 


AGfl.  RESEARCH  SERV 

RAYMOND  F.  8EL0ING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALDEN  C.  WIRES 

RICHARD  B,  MOORE 

T.  F.  nOWLEE 

NEW  ENGLAND  POWER 

RODNEY  L.  JOHNSON 

GEORGE  L.  KIRK 

RAYMOND  C.  SWEENY 

FAIRBANKS  MUSEUM 

CENT. VT.PUSLIC  SER 

NEW  ENGLAND  POWER 

NEW  ENGLAND  POWER 

JAMES  TWITCHELL 

RADIO  STATION  WOE 
GILMAN  W.  FORO 
NEW  ENGLAND  POWER 


CLOSED  11/15 


t  -™-™  i-s?s??ru?;^^o"e^^T.ip'H*^s"^py^°tfsi^co^  \^=s'-rs^s:??^^K. 


REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,    and 
Massachusetts)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachuaetta  02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologiat  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Uland)  at  Box  U-B7,  Unlvcralty 
of  Connecticut,  Storrs.  Connecticut  06268.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  date  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwiae  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  toUla 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tena  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table.  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E V A PORA TIP N  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatic 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  v 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  i 


on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr 


I  of  I 


IV  fa  11 


1  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall    table. 


nd  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

ements  are  taken  from  different  points 

and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatmg  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tt       Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Moimt  Mansfield,  Vermont,  not  used  In  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amoimt  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  wmdshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  mit 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


o  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati( 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  £ 
"Climatological  Data"  buUetin  they  are  from  a  separate  nor 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


i  processed  for  special  purposes, 
-ecording  gage,  except  where  indi< 


I  of  data  in  any  nnonth  indicate; 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     On 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irr« 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat: 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable 


,d  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ed  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


I  ground  in  that  month. 


Thermometer; 
building. 


;  generally  exposed  i 


located  a  few  feet  abovi 


>  published  in  the  July  or  August  i 


nd,    however,  this  refer 


■  as  delayed  data  in  the  Decembe 


>  of  this  publication. 


I  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.    D.   C.    20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
illformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  pubUcations  may  be  obtamed  from  the  Supermtendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above.  


Subscription  Price;       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supermtendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  L.    Ill4ili. 
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MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PUT 

STORRS 

WATERBuRY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OUUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 


SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 


56.* 

56.7 
<.9.5 
55.* 

56.9 


53.5         31. 

56.8         35. 
56.1    I     35. 


33. 2M 

32.8 

31.9 

29.* 

33.0 

33.5 


67.5 
5*. 9 
56.6    I 
57.0 
56. 2M 


36.7 
33.5 

38.2 
36.2 
35. 3M 


56.0         3*. 5 


53.0 
53.2 
5*.l 
56,7 
59.5 


36.6 
35.1 


36.6    I 

36.2MI 


57. OM      33. 9M 


**.* 

22.2 

*9.3M 

2*.7M 

**.o 

2*. 8 

*5.1M 

22. 2M 

**.8M 

22. 3M 

*5.1 

23.7 

*5.8 

2*. 5 

*5.2 

25.7 

*6.S 

23.3 

**.l 

23.2 

**.2 

23.8 

*7.9 

27.5 

*7.7 

27.2 

**.* 

23.9  1 

*6.3 

26.9  1 

**.* 

25.2  : 

**.8 

23.6  1 

*2.9 

20.7  1 

*3«8 

19,7 

**.3M 

21. *M 

*3.7 

21.2 

*9.* 

30.7 

*7.8 

29.* 

53.2 

29.6 

*9.8 

28.8 

*6.5 

26,7 

**.8M 
*3.1 
**,3 
39. S 
**.2 

*5.2 

*3.5 


*2.* 
*6.2 
*5,8 

*7,1 
**,2 
*7.* 
*6.6 

*5,eM| 


31,1    j     *2,8 
*5,3 


2,5 

1.7 


j 
**.8  ' 
**.2  I 
*5.*  I 
*6,7  ! 
*7,9M1 

I 
*5,5M! 

*5,8 


33.3 
37. OM 
3*.* 
33. 7M 


33. 6M 

3*.* 

35.2 
35.5 

3*. 9 
33.7 
3*.0 
37.7 
37.5 

3*. 2 
36.6 
3*. 8 
3*. 2 
31.8    ' 

31.8    I 

32, 9M 
32,5    I 


*o.i  ! 

38.6    '• 
*1.* 
39,3    I 
37,6    I 


3,2 

1,5 


3,0 
*,0 


3.6l 
3.6 


76i 
"I 
T5| 


57  30 

58  30 


201 12, 

13|  12 
19l 13* 
20j  13 

18!  13 


597 
652 
616 
756 

615 


I 
211 13    '     615      0 


26  13 
22  9 
26,  13 

26    13» 

2*1  13 

2*    12 


530 
615 
525 

5** 
570 


18    13         659 


I 
13*. 
26;  13 

26: 13  : 

25i 13    ! 

23i 13    I 


30    {     111     8    1     8901 

1     '     12i     *    I     882 


1241 


898 

931 
921 
813 
820 


2  918 

1*  8*2 

*  :  898| 

*  9171 

*  I  989l 


61      2  9|     *♦!     991 

59      2    !       9    ll»l     956 
5*    29    ;       61     *         967 


13  6711  0 
13  I  556  0 
13    I     572      0 


597i 
620' 
58*j 

5*3 
51l| 


7 

8 

9*3 

0 

836 

0 

8 

* 

912 

0 

8 

* 

931 

0 

6 

* 

939 

0 

10 

u 

91* 

0 

2 

20|  12 

2 

181  * 

2 

17  12 

2 

l*i  8 

0. 

12   8 

0 

O;  10 
0 


18    13    i     579      Oi     0 


1 
0      1 

0|     1 


7*2!  Oj  1119 

78*  0|  0'21 

698i  0  0!23 

76*1  0  0| 19 

816i  Ol  0122 


*.20 
3,33 

3,*7 
*«09 
*.*2 

*.10 


*.12 
2.95 
3. 

*.18 
3,89 
*,63 
3,62 
3.83 

*.20 


3.*6 
*.22 
3.26 
5.12 
3.2* 

*,37 


.5* 
1.29 


.80 
2.25 

.*3 
.18 

2.58 
2.1* 
2.*8 
.78 
1.15 

2.8* 
.95 
.*7 

1.07 


1.0* 
.79 


3.66 
2.21 
*.35 
1.99 
l.*9 


2.66 
.21 


.59 
2.66 


2.05 
2.39 


.83 

1.12 


1.25 

,59 

1,16 

1,27 
1,22 
1.29 
.69 
1.16 

1.15 

1.25 


.87 
1.28 

,71 
1,00 

.73 

1.01 


17 
16 
17 
18 

"I 
16    I 


62 

19 

36 

10 

22 

10 

52 

18 

33 

10 

96 

18 

26 

10 

16 

22 

55 

19 

82 

19 

5* 

18 

32 

10 

** 

18 

*9 

23 

*0 

10 

25 

10 

31 

10 

1.6*< 18 

1.32, 18 

1.22' 18 

.67    16 

.70    18 


*,6 
2,0 
8,* 
3,2 

1.6 

3.9 


.5 

1.0 

.7 

1.* 

2.0 

2.7 

T 


2.2 

6.0 


2.6 
12.* 


*.a 

*.l 


1.9 
5.0 


T 
.6 

*,8 


6.9 
3.8 

19.0 
9.5 

U.O 


3|19 

3    19 

28!     1 

12|     1 

15      1 

I 


1 
0 

21     0 
3|     1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE   79 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM  ENOLANO 
APRIL      1967 


MAINE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OHONO 

RUMFORO  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


//R 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
ST0CKBRID6E 
WEST  GRANVILLE 


DIVISION 


CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

eUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


DIVISION 


48.6 

51.3 

*7.9M 

50.3 

50.5 

49. B 
47.3 
49.0 
49.7 
49.0 

M 
48.8 
52.6 
50.6 
47,5 

50.3 


49.3 
52.1 
49.3 
45.7 
48.7 

46.6 
49.9 

49,7 
50.7 

49.0 
53.7 
55.0 


52.2 
50.5 
51.4 
53.6 
52.0 

56.6 
53.6 
54,2 


57.2 
51.9 
54.7 
53.3 
52.5 

53.0 
56.0 
51.7 
53.3 
54,5 

54.8 
56.7 
55.2 
55.5 
54,4 

53,2 
56.2 
52.4 
53.7 
54.8 

55. 8m! 

57.4 

51.3 


0  E 


25.5 
26,3 
27. 3M 
27.6 
30.5 

28.4 
27.4 
28.5 
26.7 
28.6 

25. 2M 

24.5 

29,8 

27,9 

26.0 

26.8 


29.5 
28.9 
32.0 
29,5 
29,5 

27.7 
30.3 

33.9 
32.2 

31.1 
32.7 
28.0 


Temperature 


31.4 
31.8 
31.4 
30.3 
30.2 

32.2 

30,8 
31.9 


32,4 
30.1 
32.6 
30.7 
34.1 

31.9 
36.0 
33.1 
31.1 
32.1 

35.1 
34.3 

34. IM 

34.0 

31.6 

31.2 
36,1 
30.6 
33.0 
32.3 

33. OM 

33,6 

32.0 


»   E 


37.1 
38.8 
37. 6M 
39.0 
40.5 

39.1 
37.4 
38,8 
38,2 
38,8 

M 
36,7 
41.2 
39.3 
36,8 

38,6 

38,8 


39,4 
40,5 
40,7 
37,6 
39,1 

37,2 

40.1 

41.8 
41.5 

40.1 
43,2 
41.5 

40.2 


41.8 
41.2 
41.4 
42.0 
41.1 

44.4 
42.2 
43.1 

42.2 


44,8 
41,0 
43,7 
42.0 
43,3 

42.5 
46.0 
42,4 
42.2 
43,3 

45,0 
45.5 
44. 7M 
44.8 
43.0 

42.2 
46.2 
41.5 

43.4  I 

43.6  ! 
I 

44,4Ml 

45.5  ] 

41.7  ! 


5,3 
3,8 


2,4 
5.1 


■    2.6 


58 1 

2.4 

691 

71 

60 

2.2 

67 

3.5 

2.8 
3.3 

3.4 

3.0 
2.9 
1.9 
2.7 


2.3 

3.6 


3.7! 


1.9 
2.9 


-    3.3! 


14 
U 
16 
11 
20 

17 
16 
18 
12 

I     '' 

I  n 


12 


829 

779 
815 
775 
727 

770 
823 

780 

795! 
7761 


No.  of  Doys 


0  2 

01  0 
Ol  1 
0  0 
0  0 


843 
708 


9* 

U!  13 
191 12. 
181  13*1     767 
14j 12    \     841 

14; 12    !     788 


73 
75 
77 
71 
77 

73 
76 
70 
71 
77 
I 

T'\ 
81 
78 
78| 
791 
I 
731 
741 

"1 

74 

77* 


2 
15 
2 
2 
2 
I 

Ji 

3*1 
3    i 

3I 
2  I 
2  I 
2    . 

2  I 
I 

3  { 
2*{ 
3 

2  ' 
2    ! 


76      2 

79:    2    ' 
69       2* 


3    I     19 

2 

2 

3* 

3* 


4 
19|     8* 
21       8 
18 

12 


18  17. 

19  12* 


20  13 
17  12 
2li     4 

17  13 

18  13 


763 
725 
722 
814 
768 

828 

740 

687 
699 

741 
646 
699 


687 
707 
700 
683 
710 


1  22 

I  24 

0  23 

01  27 
li  25 

0|  25 
0!  26 
0;  20 
0'  26 
0|  28 

II  24 


0!  21 
0123 
0  15 
0  20 
0  20 
1 

0  23 

1  19 

0   9 
0  13 


Precipitation 


0    D 

0 

0 

0 

0 


13         612      0      0    IS 

13         677]     0|     0    15 
12*l     65l!     Ol     0;  16 


i  I 

20| 13    j 
16    13 
20    13 

16| 13  I 
22|  12 

I  1 

19; 13  1 
26l 13«i 
22!     8    I 

18  13    I 

20  13    I 

251  13* 
23:  13. 
23:12  I 
24!  12  I 
181     8 

19  13  ' 
26'  12 

19;  13 
211  13 

21  13 


5961 

713| 
6341 
681! 

644 

I 


0  01161 

01  1:201 

Ol   Ol  10: 

0!     0116 
0'  llj 


671 
566 
674 
677 
646 

596 
579 
603 
600 
652 

I 
676 

5571 
699[ 

6431 

634I 


18    13         608 

20    13    ,     577j 
21112         691 


0    161  0; 

0'     9l  0 

0'  17j  O' 

o|  11!  oj 

0,  15]  0; 


3.19 
4,42 
1.03 
3.62 
4.53 

2.39 
1.67 
1.15 
3.16 
3.29 

.73 
1.43 
2.68 

4.40 

i.oe 
1.12 
2.55 


2.13 
2.90 
4.96 
.69 
2.48 

1.67 

4,03 

4,70 
4,74 

5,04 
4,77 
5,22 


4,64 
5,09 
4,96 
4,25 
4,09 

3,22 
3,78 
4.13 


4.51 
4.31 
4.80 
3,63 
5,36 

3.48 
4,60 
4,66 
3,59 
4,66 

4,81 
4,86 
4.66 
4.64 
4,69 

4,70 
3,52 
4,62 
4.55 
5.08 


0|15 
0>  12 


0' D    3.89 
ol        4.74 


.57 
.46 


.91 
1.82 


.62 


2.41 
.95 


■    2.81 
-    1.07 


.41 

.76 

,22 

.34 
.03 


11181     0         5.10 


.83 
.84 


.97 
1.48 


.56 
.48 


.83 


.99 
1.17 


1.06 
1.55 
.34 
1.36 
1.93 

.90 

.78 

.54 

1.15 

1.24 


.27  10 

.58  3 

1.10  18 

1.85  18 

.29  10 


.42 


.88 

.75 

2.06 

.33 

1.56 

.52 
1.69 

2.32 
2.33 

2.05 
1.83 
1.62 


23 


.93 
1.02 
1.06 
1.04 

.93 

.77 
.79 
.85 


1.12 
1.10 
1.06 
1.08 
.90 

1.05 
1.35 
1.47 
1.00 
1,26 

1.27 

1.55 

.86 

.95 

1.13 

,95 
1.00 
1.21 

.94 
1.44 

.80 
1.53 
1.28 


15.0 
11.0 

24.0 
12,7 

15,21 
3.61 
8, 01 

20. 4| 

15. 3| 

2.01 

.o| 

12.01 

17,0! 

5.0! 


10.6 


3.0 

13.7 

T 

3.9 


3.3 

15.7 
3.1 

22.0 
8.1 


3.0 
10.5 
4.3 
3.0 
5.6 

2.0 
4.0 
4.0 


1.0 
9.0 
4.1 
7.5 
7.2 

1.9 
2.5 
2.5 
3.0 
10.5 

2.6 
7.7 
4.0 
3.5 

7.0 

3.0 

.0 

2.0 


4.3 
4.4 
7.3 


12 


15 


No.  of  Days 


7 

I 

9 

2 

4 

0 

7 

2 

8 

I 

7 

2 

3 

1 

3 

1 

8 

1 

9 

2 

3 

0 

3 

1 

6 

2 

9 

1 

4 

0 

3 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Stalion  Index 
-   76   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1967 


Temperaturt 


MASSACHUSETTS 
•    •    * 
COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  nAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLtTON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PKOVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MA5S4BESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNw 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWOHTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


>  ^ 
<  5 


53.0 
53.7 
50.3 
50.6 
53.1 

54.* 
51.7 
5^.6 
48.1 
53.6 

53.3 

52.6 
50.9 
52.9 
50.3 


51.7 
<iB.6 
53.7 
51.5 


<>9.6 
*7.6 
<>8.5 


*3.9M 
51.8 


28.3 
43.7 


51.0 
51.9 
53.6 
52.8 
5*.3 

50. 8M 

54.4 

55.5 

51.4 

55.3 

51.9 

51.8 
53.9 
52.0    I 
52.4    I 


54.3 
54. 7M 
S3. 2 
50.5 
51.5 

51.1    j 
50.7 
55.7    I 
51.0    i 
51.9    I 


36.8 
32.2 
32.3 
33.9 
35.9 

35.3 

33.9 

33.0 
33.4 
38.5 

33,5 

33.2 

34.3 
34.1 
34.9 


37.4 
34.7 
33.0 
35.1 


27.8 
27.3 
27.1 

24.8 

21.4M 
25.7 

12.5 
24.5 


29.0 
27.5 
30.3 
26.2 
30.8 

27. 4M 

30.4 

28,7 

29.4 

31.2 

29.7 
28.5 
30,0 
30,4 
28.0 

30.1 
30.0 
29.1 
27.5    , 

27.3  : 

29.5    \ 
26.7    i 
31.5 
29.7 

27.4  I 


44,9 
43.0 
41.3 
42,3 
44,5 

44,9 
42.8 
43.8 
40.8 
46.1 

43.4 
42,9 
42,6 
43,5 
42.6 


44.6 
41.7 
43.4 
43.3 

43.3 


38.8 
37,5 
37,8 

36,4 

32, 7M 
38. S 

20.4 
34.1 

36.6 


40.0 
39.7 
42.0 
39.5 
42.6 

39, IM 

42,4 

42,1 

40,4 

43.3 

40.8 
40,2 
42,0 
41,2 
40.2 


42.2 

42. 4M 
41,2 
39,0 
39,4 

40,3 
38,7 
43.6 
40.4 
39.7 


3.0 


2.8 


3.5 

1.2 


-   2.9 


2.9 
3.2 


-    2,8 


2,6 

3,7 


2,8 


l,8l 


1,7 
3.0 
1.8 


2.61 


2.9 


75 
74 
73 
74 
1.2       74 


76 
•  74 
I  72 
I     72, 

I     74 

72: 

72! 
79i 
69 
73 


No,  of  Doyj 


74|  I 

74  1     . 

77  3     ! 

75i  3    ; 

70'  Z*l 


19    13. 
15    12 

17|  13 
13  13 
19    13* 

15    13. 
18    13 

121  13 
18|  13*1 
19J13 

I  ' 

18:12    j 

18  13, 
2l|  13    ' 

19  13 

ll|  12    , 

18:  13 
18    12 

11       4 

17  12 
10    11 

18  13 

141     8 
20j  13    { 
16| 12* 
15i  12    I 

i 


596 
655 
701 
675 
610 

601 
659 
630 
721 
560 

641 
655 
668 
637 
665 


610 
692 
643 
642 


778 
821 
807 


960 
781 


1328 
919 


743 
750 
683 
758 
668 

769 
672 
678 
731 
644 

7l6i 
739| 
682 
706j 
737 
i 
676; 
669 
708 
773i 
762i 


0j23 
0  25 
Oj  26 


7311  0;  0|20 

781  0|  0126 

637  0]  o:  17 

732;  0|  l!20 

7531  0:  o!  24 


1 

40.9 

-  2.8 

48.4 

M 
55.3 

51.4 
54,1 

35,9 
33, 6M 
32,9 
36.2 
35,4 

42.2 

M 
44.1 
43.8 
44.8 

43.7 

•  2,4 

-  1.7 

-  2.4 

-  3.0 

68 

78 
73 

76 

2 

3 
3 

3 

27 
24 
19 
28 
27 

9 
12* 
14* 

12 
13 

676 

622 
627 
598 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Precipitation 


4,83 
5.37 
4.84 
6.09 
4.19 

5.51 
4.91 
4.75 
5.06 
5.32 

4.19 
5.10 
4.52 
4.80 
5.95 


5.00 
4.42 
4.30 
5.53 

4.98 


3.35 
3.31 
3.68 


3.47 
4.19 


6.23 

4.96 


3.76 


4.34 
3.87 
3.52 

3.82 
3.96 

4.46 
4,62 
4.41 
3.71 
4,11 

4.70 
3.62 
4.12 
3.93 

3.45 

4.31 
4.42 
5.18 
3,73 
4,57 

3,79 
4,77 
4,89 
4,43 
5,01 

4.23 


3.46 
4.56 
4.43 
5.17 
4.19 

4.36| 


r  2 


1.06 

1.69 

.56 


1.33 
1.30 
1.59 


.41 
1.12 


.37 

1.02 


.79 
1.09 
1.11 
1.57 

.89 

1.75 
1.77 
1.65 
1.22 
1.52 

1.45 
1.06 
.93 
1.35 
1.95 


1.21 
1.12 
1.04 
1.82 


.88 

1.06 

.68 


1.16 
1.28 


.72  17 
1.16  18 
1.46J 18 


1.33 

1.53 

1.40 

.58 

1.04 

1.00 
.69 
1.05 
1.02 
1.00 


l.UI  18 
1.621 18 
1.42| 18 
.851 19 
1.20| 18 

1.07' 18 
.94! 19 
1.60| 18 
I.55I 18 
1.08i 18 


1.07 
1.46 
1.83 
2.05 
1.13 


3.3 

2.7 
2.5 

4.1 

1.1 
1.2 
2.3 

4.6 
6.0 


3.7 
5.0 


11.0 
10.5 
14.0 


13.9 
10.4 


30.1 
29.0 


7.0 
12.0 

6.0 
20.0 

7.0 

8.7 
6.2 
11. n 
6.7 
8.2 

14.9 
4.0 
3.9 
5.8 
7.0 

5.5 

17. 4| 

14.71 

6.5| 

8.31 
IS.O 

5.0| 

19. 0! 

10. Oj 

i 

9.6! 


T 
2.0 

T 

T 
1.6 


No.  of  Doyi 


6      7    110 


10      2 


1  "> 

8  10 

7  I    9!    2 

18  i     91     5 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM  ENGLAND 
APRIL      1967 


CONTINUED 


Temperature 


VERMONT 


NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ft  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

*    *    • 
SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


*7.9 
51.5 
So.l 
50.8 
51.1 

49.2 
53.2 
37.1 
49. t 
49.3 

52.6 
51.1 
52.6 

50.7 
46.7 


55.2 

52.4 
50.7 
51.8 
53.9 

54.7 
52.1 


53.1 
53.2 

50.3 
45.4 
53.0 


24. 2M 

26.0 

26.8 

28.5 

29.4 

27.0 
28.7 
22. IM 
27.7 
26.7 

28.6 
27.8 
29.0 
29.6 
23.1 


32.6 

30. 5M 
30.7 
30.8 
28.9 

31.4 
31.5M 


31.1 
28.0 
29.0 
27.2 
31.0 


50.8    27,9 


36. IM 

36.8 

41.5 

39.7 

40.3 

38.1 
41.0 

29. 6M 

38.7 

38.0 

40.6 
39.5 
40.8 
40.2 
35.9 

39.2 


43.9 
41. 5M 
40.7 
41.3 
41.4 

43.1 

41. 8M 


42.1 
40.6 
39.7 
36.3 
42.0 

39.4 

40.0 


4.8 
2.1 


1.0 
2.1 


.5 

3.6 


3.6 

2.1 


13 


No.  of  Days 


866 
780 
701 
751 
736 

798 
713 
1038 
763 
602 

725 
760 
717 
741 
865 


626 
672 
722 

704 
702 

650 
685 


679 
725 
754 
854 
684 

763 


2.05 
3.65 
3.74 
2.99 
3.93 

3.34 
3.70 
6.62 
3.30 
3.51 

3.78 
5.55 
3.54 
4.76 
3.97 

3.70 


4.30 
3.19 
3,77 

2.93 
3.90 

3.83 
2.85 


4.30 
4.50 
5.17 
5.56 

4.43 

3.90 
4.65 


1.03 
.54 


1.21 

1.99 

.72 

.96 

.72 


.53 

.71 
.59 
.60 
.69 

.56 
.85 
1.16 
.43 
.54 

.62 
.85 
.66 
.79 
.87 


1.10 
.77 
1.00 
1.16 
1.00 

.78 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   81°  ON  THE  20  AT  HAVERHILL,  MASS 

LOWEST  TEMPERATURE,   -11°  ON  THE  12TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  6.77  INCHES  AT  NEW  SALEM,  MASS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .18  INCH  AT  HOULTON,  ME 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  2.33  INCHES  ON  THE  IBTH  AT  PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   30.1  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON, N  H 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  51  INCHES  ON  THE  25+  AT  MOUNT  MANSFIELD, 


6.6 

T 
2.5 
2.5 

6.3 

T 

21.0 

2.2 


9.6 
4,3 
2.7 
5.5 

3.9 


6.0 
3.0 
4.7 
6,0 
6,0 

5.0 

T 


3.5 

7.1 

6.7 

17.3 

4.0 

5,3 

7,7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW     ENGLAND      -     APRIL      1967 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


TEMPERATURE:  April  was  the  third  month  in 
a  row  significantly  colder  than  normal.  Excepting 
a  single  brief  very  warm  spell  at  the  opening,  the 
month  consisted  of  near  normal  to  much  below 
normal  days  in  most  of  New  England. 

PRECIPITATION:  Precipitation  totalled  signifi- 
cantly above  normal  over  most  of  New  England,  but 
decreased  to  much  less  than  normal  in  eastern  and 
northern  Maine.  There,  many  station  totals  were 
less  than  an  inch  and  some  even  less  than  1/2  inch. 
In  Northern  Maine  this  was  the  fifth  month  in  a  row 
averaging  drier  than  normal,  while  in  Coastal 
Massachusetts  this  was  the  third  in  a  row  with 
above  normal  precipitation.  Precipitation  totals 
for  the  first  third  of  the  year  range  from  101 
percent  of  normal  for  Coastal  Massachusetts 
to  only  59  percent  of  normal  for  Northern  Maine. 
Thunderstorms  were  frequent,  averaging  about 
double   the   usual  April  number  in  many  areas. 

SNOWFALL:  Snowfall  was  extremely  variable, 
both  from  station  to  station  in  the  same  area  and 
from  area  to  area.  The  distribution  in  Maine 
illustrates  this.  In  eastern  and  northern  sections, 
where  past  April  totals  average  as  much  as  5  to 
10  inches,  this  April  yielded  only  from  5  inches 
down  to  none.  On  the  other  hand,  in  southwestern 
Maine,  where  the  long  period  average  is  generally 
only  1  to  5  inches,  this  month  yielded  mostly  10  to 
25  inches.  At  Hebron  Academy,  Hebron,  Maine, 
snowfall  from  a  single  storm,  on  the  18th- 19th, 
totalled  16  inches.  April  snowfall  distribution  is 
shown  on  the  accompanying  maps. 

WIND:  April  was  extremely  windy  over  much  of 
New  England.  The  number  of  windy  days  was  ex- 
cessive. Gusts  of  35  m.p.h.  or  higher  occurred  on 


nearly  half  the  days  at  Hartford,  Conn.,  and  on  16 
days,  or  more  than  half,  at  Boston,  Mass.  At 
both  these  stations  the  average  velocity  for  the 
month  was  the  second  greatest  of  record.  At 
Boston  gusts  reached  50  m.p.h.  on  4  days  and 
60  m.p.h.  on  2.  Also,  at  Boston  the  average 
hourly  velocity  was  18.1  m.p.h. 

WINDSTORM  OF  APRIL  28-29:  Long  sustained 
high  wind  hit  especially  hard  on  Nantucket,  where 
the  average  speed  for  the  entire  day  of  April  28 
was  43.9  m.p.h.  There,  1  mile  of  wind  passed  at 
an  average  rate  of  63  m.p.h.  Momentary  gust 
speeds  reached  well  into  the  hurricane-force 
range.  Heavy  rain  accompanied  the  storm  of 
Nantucket  and  some  rain  fell  on  Cape  Cod,  but 
generally  in  the  affected  area  this  was  a  "dry 
northeaster."  The  slowly  moving  storm  center 
which  caused  the  wind  passed  far  at  sea,  its 
rain  shield  barely  touching  the  land.  Most  con- 
centrated structural  damage  was  on  Nantucket, 
but  loss  also  was  widespread  over  southeastern 
Massachusetts  and  Rhode  Island.  Flying  glass 
and  other  debris  injured  6  in  eastern  Massachu- 
setts, while  a  Boston  pedestrian,  blown  to  the  pave- 
ment, suffered  a  broken  leg.  Inland  as  far  as 
western  Massachusetts,  damage  decreased  to 
scattered  trees  and  limbs  blown  down,  with  some 
utility  failures.  Little  trouble  was  experienced  in 
northern  New  England.  The  fishing  Industry, 
particularly  the  lobstermen,  lost  heavily  in  equip- 
ment. Loss  of  lobster  traps  was  reported  by 
some  to  be  unprecedented  in  extent.  High  surf 
and  storm  tides  combined  to  top  sea  walls  and 
flood  some  roads  and  cellars  along  the  coast 
from  near  Portland,  Maine,  southward  to  Nan- 
tucket, with  erosion  also  of  unprotected  beaches. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts    02109 


Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut   06268 


TOTAL  SNOWFALL  APRIL  1967 


TOTAL  SNOWFALL  APRIL  1967 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


CONNECTICUT 


N0RTHME5T 

BAKERSVILLE 
BARKHAM5TED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAOE 

NORFOLK  2  SH 
ROCKY  RIVER  DAM 
SHEPAUO  DAM 
TORRINGTON 
UIGMAM  RESERVOIR 


WOODBURY 


CENTRAL 


02 


NE 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  1  E 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  6RAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  W6  AP 

GROTON 

LAKE  KOnOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  we  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  Z 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

HILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 


TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWlSTON 


10    U    12 


».7l 
A,24 


«.30 
S.<>2 


3.01 
3. 2* 

k.3T 


13      14      15      16      17       18 


3.66 
2.21 
«.3S 


4.«2 
1.03 
3.62 
«.S3 


.31  1.12 
•  1.2S 
«    1.80 


•  isi  .07  1.03 

I20! 1,1s  .12  1.42 

.31   .90  T 

.31  1.12  .02  1.03 


19    20    21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


.isi 1.2: 

.09 


.55 

.70 


.02 
.05 


.73 
.S5 

1.40 


97 

.30 

97 

.39 

.21 

07 

.07 

71 

.26 

.07 

r 

1.00 

'  I 


.32 

.45 

.11 

.04 

.32 

.38 

.54 

.19 

T 

T 

.44 

.21 

.03 

.26 

."•O 

.12 

.18 

.11  .08  1.64 
.02  T  1.32 
.58   .05  1.22 


.35 

T 
.75 


.33 

T 

.02 

.30 

.07 

.28 

.01 

.25 

T 

T 

.29 

T 

.33 

.04 
.30 

.10 
.16 

»  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  SSE 

RUHFORD  POMER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
••ATERVILLE  PUMP  $TA 
mEST  BUXTON  2  NNw 
rtEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES60R0 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORO  2    NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUHMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBUR6  2  S 

FRAMINGHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFOHO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 

SHELBURNE  FALLS 

SOUThBRIDGE  3  Sn 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

westfield 

WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON    WB    AIRPO 

BROCKTON 
CHATHAM    LT    STA 
EAST    WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL   RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNIS    2    NNE 


3.59 

«.66 


4.34 
4*66 
4,64 

4.05 
4.22 
6,77 
3.73 


4.5S 
3.40 
4.56 
4,69 


5. 06 

3.ae 

3.66 
3,89 


5,45 

4,63 
5,37 


13       14       15 


6,09 
4,19 
4,89 
5.51 


.19 
.26 
.27 
.28 


16      17      18 


22      23      24 


25      26      27 


JK 


.la  2.33 

T  2.05 

T  l.«3 

T  1.62 


.48      .03    1.0$ 
.62       .03    1.38 


.35     .08   i.oa 


S2 

• 

ft 

.59 

02 

1.05 

.2« 

.02 

04 

1.35 

.45 

.03 

04 

1.47 

.15 

l.OC 

.10 

.02 

18 

1.26 

.33 

.02 

.01 

.55 

.36 

.01 

.06 

.18 

.03 

.09 

.27 

.86 

.73 

.17 

.95 

.80 

.07 

.05 

.37 

.32 

.02 

.36 

.39 

.28 

.72 

1.26 

.03 

.29 

.17 

.06 

.31 

.50 

T 

.12 

.09 

.75 

.10 

.01 

•  15 

.09 

.0* 

• 

1.-89 

.02 

..21 

.18 

.01 

.78 

.44 

.30 

1.44 

.21 

7 

.01 

..02 

.11 

.03 

7 

.22 

.37 

.80 

.14 

.14 

.24 

1.53 

.20 

.05 

1.27 
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DA  IjY  precipitation 


Day  of  Month 


10      11      12       13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27      28      29      30      31 


MASSACHUSETTS 


IPSWICH 

5.35 

MIDOLESORO 

5.13 

MIOOLETON 

4.75 

NANTUCKET  WB 

AIRPORT     R 

5.06 

NEW  BEDFORD 

5.32 

NEWBURTPORT 

S.09 

PEABODY 

4.19 

PEMBROKE 

S.IT 

PLYMOUTH 

S.IO 

PROVINCETOWN 

1  N 

».52 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  E5E 
SALEM  CC  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNET 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN  ( 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WS  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


3.»1 
6.23 
4.96 

3.ai 
3.a6 

3.99 


4.24 

3.52 

3.82 
3.43 

3.96 
4.46 

4.62 
4.90 
4.41 


4.92 
3.71 
4.11 
4. TO 


4.89 
4.43 
5.01 


.52   .10  1.36 


.39 

.69 
.98 


.15 

.60 

.52 

.42 

.09 

.14 

.37 

.30 

.45 

.50 

•  04 

.31 

.62 

.05 

.06 

.75 

.03 

.93 

.87 

.06 

.35 

.47 

.02 

.95 

.72 

L.21 

.02 

.20 

L.90 

.33   .04 

.27 


.IS   .OS   .09 


.34   .69   .04 


.94 

.91 

.89 

.15 

.10 

.93 

.05 

.87 

.06 

.96 

.13 

•  64 

.03 

•  67 

.22 

•  6i 

.22 

.89 

.53   .21  1.10 


T  1.26 

.05  1.40 

.07  1.10 

.14  .92 

.07  1.20 
.22 

.02  1.04 

.09  .99 


.10  1.40 

•  08  I 
•10   ^90 
.11  1 

.15  1.23 

.06  1.00 

•12  1.11 

•  03 

U62 

•  02  U15 

•  12  U42 
•06  .60 
.45  1.20 
T    1^05 

•  SO  U33 
•09  1.52 
T  1.07 
.09  .88 
.02  1 


.15 

.21 
.25 
.35 

.90 
1.06 


.18   .03   .03 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


3.46 
4.96 
4.43 


.27  1.46 

.03  .10  1.83 

.26  .06  2.05 

.17  .73  .59 

.76  .02  1.31 


.07 

T 

.38 


See  RelereDce  Notes  FoUowiog  Sution  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOSTMEHSTERN 


BETHEL  »  N 

8LOOMFIEL0 

CANAAN 

CHELSEA 

OANVILLE 

EN05BURC  FALLS 

OILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

HIOOLESEI 

NONTPELIEO  FAA  AIRPOBT 

MORRISVIllE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEaPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
HEADING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 


aAITSFIELD  2  HSa 
HATER6URY  1  NNE 
■EST  BURKE 


BENNINGTON  2  NNM 

BRISTOL 

BURLINGTON  HB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READS60R0  I  SSE 

SEARS6URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


A.S9 
2.09 

2.8« 
9.69 
3.<» 

2.41 
2.99 
3.93 


5.55 
5.5* 

3.62 

A. 99 
4. 79 
3.97 


Day  of  Month 


3.90 
3.73 
4.22 
3.93 


"  I  '2   '3  I  K  I  'S   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S  I  28  I  27   28  I  29  TsO   31 


4.43 
4.43 
5.93 

3.90 


.05 

.10 

.18 

.67 

T 

.91 

.06 

.11 

.06 

.10 

.02 

.00 

•95   .01  1.05 


SUPPLEMENTAL   DATA 


( 

Wli 
Speed  - 

Id 
m.p.h. 

) 

Relative  humidity  aveiagea  - 
percent 

Number  of  dayi  with  precipitation 

1 

StaBon 

a  O 

a 

& 

1 

< 

■5  • 

2  ^ 

£  e 

I'o 

a 

i 
1 

jj 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM     1  PM    7  PM 

1 

8 
i 
3 

A 

s 

i 

I 

ll 

1 

f2 

l-s.S 

III 

CnNNECTICUT 

RRIDGFPORT  WB  AIRPORT 

33 

5.9 

15.4 

48+  + 

2 

28 

71 

70 

57 

57 

6 

3 

7 

2 

0 

0 

18 

6.4 

HARTFORD  WR  AIRPORT 

35 

5.1 

13.4 

37 

NE 

28+ 

64 

64 

46 

49 

7 

1 

5 

3 

1 

0 

17 

55 

6.6 

NEW  HAVEN  WR  AIRPORT 

- 

- 

- 

32 

N 

28 

- 

72 

58 

- 

6 

3 

8 

1 

0 

0 

18 

58 

6.1 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

50 

57 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

13 

_ 

6.3 

PORTLAND  WR  AIRPORT 

34 

2.2 

9.7 

36 

NW 

03 

72 

67 

55 

64 

3 

2 

8 

0 

0 

1 

14 

58 

5.8 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  WB 

- 

- 

- 

53 

WNW 

10 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

5 

5 

0 

0 

16 

54 

ROSTON  WB  AIRPORT 

34 

4.6 

18.0 

43 

NE 

28 

62 

63 

55 

59 

5 

1 

5 

5 

0 

0 

16 

55 

5.9 

NANTUCKET  WR  AIRPORT 

35 

5.0 

16.8 

63 

N 

28 

86 

78 

66 

80 

3 

3 

6 

2 

2 

0 

16 

52 

6.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

7 

2 

0 

0 

15 

_ 

. 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

32 

5.8 

12.9 

39  +  + 

30 

03 

62 

64 

48 

53 

3 

2 

5 

3 

1 

0 

1* 

_ 

5.9 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

33 

3.8 

8.4 

36 

W 

10 

73 

76 

51 

58 

2 

1 

9 

1 

0 

0 

13 

59 

5.8 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

6 

4 

1 

0 

20 

44 

6.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

5 

1 

1 

0 

14 

_ 

5.8 

PROVIDENCE  WR  AIRPORT 

33 

4.5 

13.7 

44  +  + 

2 

28 

69 

65 

50 

58 

8 

I 

4 

3 

1 

0 

17 

54 

5.6 

VERMONT 

BURLINGTON  WR  AIRPORT 

31 

2.2 

10.8 

37 

S 

10+ 

70 

69 

53 

57 

5 

3 

8 

2 

0 

0 

18 

59 

6.6 

Sm  nolarucci  Noln  FoUowlng  SlaUon  Ind.x 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1967 


CONNECTICUT 

•  •     » 

northwest        01 
bulls  bridse  dam 
cream  hill 
falls  villaqe 
norfolk  2  sw 
shepaug  dam 
migwam  reservoir 

•  0       • 
CENTRAL  02 
BURLINGTON 
COLCHESTER  1  E 
COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

•     •     • 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  S  N 

WESTBROOK 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MiN 


Day  Oi  Month 


72   78 
33   46 


68   68 
36   S2 


72   72 
28   40 


S3   66 

30   37 


64   69 
29   39 


65   70 
29   41 


S4   72 
26   37 


74   78 
31  ;i 


74   7S 
34   47 


78   77 
35   52 


57   74 
27   37 


62   71 
34   52 


68   76 

30   47 


72   76 
31   46 


71   71 

30   54 


17 


47   64   50 


62 

24 


42   47  I  50 


56   73   73 
27   39   48 


99   66 
33   46 


61   62 

22  I  41 


59   63 
17   36 


40 
19 


49   40 
38   36 


47   38 
36   32 


49,  46 
38   38 


3,   34   35 


45 
35 


57   61   42   42   55   61   63   38   50   62   65  I  *5 
29   35   31   27   24   39   24   22   20   39   45  1  38 


46   56 ;  64 

27   24  I  38 


43   34 
31   28 


60 
26   40 


64   41   56 
28   23   18 


45 
21 


42 
40 


45 
37 


60 
33 


40 
32 


36   451 
24   20 


62 
26 


60  :  64   46   44 
29   40   27   25 


50   61 
31   28 


38 
27 


67   44 
38   28 


45 
15 

55 
34 

69 
43 

44 
37 

40 
35 

43 
33 

41 
35 

58 
22 

67 
42 

58 
42 

49 
39 

42 
35 

49 
35 

46 
37 

55 

25 

69 
41 

55 

40 

44 
39 

43 
36 

42 
36 

48 
36 

59   64   44 
37   28   25 


62   TO 
31   43 


61   70 
32   47 


50   70 
32   43 


70   74 
30   49 


67   76 
26   43 


43   56 
25   26 


46   37   47 
31   24   22 


62   49 
39  "25 


69   58 
39   41 


58   73 
33   46 


66   70 
42   48 


66   59 
38   46 


71   53 

39   41 


70   63 
40   39 


44   43 
40   37 


47   41 
37   36 


46   46 
39   35 


43   45 
39   36 


44 
30 

52 

35 

43 
36 

37 
33 

48 
31 

45 
29 

54 
34 

46 
37 

40 
33 

49 
29 

44 
30 

52 
37 

47 
36 

38 
33 

49 
29 

78 
29 

50 
34 

64 
37 

46 
34 

39 

30 

56 
29 

63 
35 

62 

40 

45 
35 

51 
33 

56 
28 

56 
32 

53 

33 

40 
35 

49 
29 

60   65   43   45   59   70 
29   25   23   18   29   39 


44   47 
30   28 


45 
30 


58   52 

41   43 


55   65 
39   43 


47 
37 


22   23 


54   59 
35   33  i 


63 
27 


52 

32 

43 
28 

51 
29 

58 

27 

54 
36 

61 

26 

64 
37 

72 
29 

67 
38 

43 
30 

46 
28 

54 
29 

50 
36 

57 
38 

57 
35 

65 
36 

65 
46 

48 
28 

48 

30 

56 
23 

54 
38 

60 
30 

62 
32 

70 
26 

60   65   48   36   45   52:  48   55   57 
33   37   28   27   25   31   37   30   28 


49 
39 


50 
36 


61 
39 


46 
37 


54   64   64  1  48   44   54 
23   43   45 


42   36   36 


56   48   51 
29   26   18 


49   50 
36   37 


44   53   55 

30   28   38 


54   58 

27   40 


62   69   53 
36   25   40   34   27 


67   41 
36   32 


54   43 
38   33 


55   42 
39   35 


67   55 
41   30 


59   69   54 
44   44   34 


40   47   57 
31   34   27 


70 
42 


65 
41 


46   60   55 


52   64 
39   40 


43   40   34 


50   58 
33   30 


52   58 
36   31 


53   60 

38   32 


42   51 
33   25 


47   54 
35   34 


SO   55 
35   35 


48   55 
32   32 


56 
40 


75   56 
44   35 


74   73   54 


58   60 
33   31 


58   61   65 
42   31   28 


59   63 
37   38 


49   57 
40   29 


72 

39 


49   57   64 
41   35   27 


44   40   38 


50 
43 


59  :  49 
38 


61   67 
37   41 


51   63 
36   26 


51   52 
34   33 


60   43   52   53 

35   30 


45   55   56 


59   63   64 
42   39   39 


60 
30 


32   33   36 


56 
30 


50 
38 


62 
42 


48  I  58   66   66 
39   43   34   27 


56.4 
33.2 


53.3 

32.8 


56.7 
31.9 


49.5 
29.4 


55.4 
33.0 


S6.9 
33.5 


54.4 
34.3 


S3. 5 

31.3 


56.8 
35.5 


56.1 
35.4 


57.5 
36.7 


54,9 
33.5 


56.6 
38.2 


57.0 
36.2 


56.2 
35.3 


56.0 
34.5 


54.4 
31.1 


53.0 
36.6 


53.2 

35.1 


54.1 
36.6 


56.7 
36.6 


59.5 
36.2 


57.0 


See  Reference  Nolee  FoUowbig  Stallon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


BRASSUA  DAM 
BRIDGEmATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

hOulTOn  FAA  AP 

HOULTON 

jACkMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

HILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESqUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREn  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
S>  BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEM  ENGLAND 
APRIL      1967 


Day  Oi  Month 


46   66 
15   30 


50   32   45 
10   10   18 


55   51 
34   35 


59   50 
40   33 


44   61 
20   31 


46   67 
17   30 


46   68 
23   30 


49   58 
29   33 


59   58 
34   34 


50   68 
25   34 


50   54 
39   39 


51   52 

32   39 


48   59 
21   32 


35   55 

16   29 


48   61 
9   28 


53  !    33 
19  I  12 


47   30 
29   12 


59 
31 


42   51 
11   31 


49   63 
32   36 


63   74 
26   43 


47   34 
29   22 


48   40 
26   22 


37   45 
12   19 


36   49 
12   24 


34   50 
15   25 


38   49 
18   25 


50   40 
30   24 


36   46 
17   26 


46   42 
25   22 


44   39 
27   17 


32   48 
12   25 


35   36 
10   13 


33   46 
11   16 


36   46 
10   14 


35   42 
8   15 


11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28  29   30  31 


32   46   54 
15   14   16 


38   45 
18   11 


30   45 
17   13 


47   47   54 
25    8   18 


31   45 
10   14 


32   32   44 

25   15   15 


40   38   50 
22   18   23 


38   48   55 

24   17   21 


42 
12 


28 
10 


40   27 
27   17 


40   38 
34   18 


50   40   27 
37   10   10 


46   46   37 


37   32 

28:  28 


19   25   32   32 


44   45 
25  22 


50 
16 


42   49   36 
22   20   29 


48   46   48   49 


46   47   55 


30   29   261  37   32   32;  27   19 


46   42   49 


50 
19 


46   40   42 
31   31   26 


50 
23 

50 
27 

54 
27 

54 
19 

55 
22 

58 

30 

52  [ 
28 

54 
28 

41 

30 

53 

19 

51 

20 

47 
23 

14   26   18 


36   51 
28   14 


34   37 
26   27 


49   49   37   36   50   40 


44   27 
13   11 


31   45 
18   18 


46   41   55 
23   15   29 


36   42 
15   13 


39   35   47  ' 
25   15   20 


52   44   28 
30   12   10 


55   43   33 

36    7   19 


43   33   40 

29   19   19 


52   44   27 
29   12    9 


50   40   34 
38   15   16 


48   37   33 

34   13   15 


54   3a   28 
24   14   13 


47   40 
22   20 


54   60 
25   26 


34   57 
12   20 


34   57 
11   24 


39   51   56 
23   27   30 


36   37 
10    8 


39  I  15 
58   37 


47   63 
21   33 


54   70   66 


50   61 
21   33 


58   72 
29   35 


12   24   27 


56   49 
29   27 


59   36   52 
16   19   28 


60 
32 


18   18   28 


50   56   39   23 
12   24   12   15 


34   37   42 

12   10   14 


56   39 
17   14 


39   38 
12   11 


37   40   48 
13    8   16 


48  I  52   40   29 
12 

21 

10 


47 
21 


47   58 
20   23 


27  14  20 

38  48  52 

24  12  20 

33  31  46 

27  14  14 

34  48  55 
27  15  18 


37  34  40 

29  20  18 

33  47  55 

28  23  24 

31  51  56 

28  19  21 


53   38 

34   13 


48   42 
37   19 


51   57 
20   26 


35   56 
13   26 


47   44 
19   29 


38   52 
11   28 


34   43 
17   19 


33   48 
11   18 


38   49 
13   22 


35   45 
12   23 


24   16   30 


37   48   39 
27   30   29 


36   37 

28   29   28 


30   31   35 


32   32 

26   27 


50   39   46 
30   26   29 


58   68 
20   30 


56   53   34 


56   43   31 
33   20   18 


55   58 
33   21 


55   35   41 


48   39 
23   26 


45   50 
29   27 


46   40 
31   31 


48   45   47 
30   30   25 


35   49 

30   34 


SO   48 
32   32 


33   44 

27   30 


35   43 
26   25 


34   49 
14   14 


34   50 
12 


38   47 
14   26 


42 

30 


37   42 
32   31 


36   36 

29   30 


41   57   66 


50   65 
16   23 


39   53 
18   28 


52   65 
24   26 


34   40 
27   26 


36   38 
30   31 


36   41 
30   31 


46   47 
33   25 


40   45   47 


50   45   47 


51 

20 


47   48 
30   27 


46   43   44 
31   32   32 


50   48   43 


47   41 
31   31 


49   53 
33   26 


49   58 
38   32 


48   54 
36   26 


46   44   52 


42 

30 


30   32   25 


47   48   41 


47   42 
32   31 


54   54 
38   38 


47   49 
37   35 


S3   46 

32   31 


48   48 
35   35 


46   55 

29   31 


42 
27 


53   49   58 
26   34   34 


54   45   57 


25   21   22 


55   42 
32   35 


50 
23 


56 
29 


54   42 
25   30 


53 

26 


50 
28 


52 
28 


54   48 
31   28 


57   57   68 
36   38   32 


51   57   57  I  55   49   62 
33   36   29 


30   33   37 


34   34   31 


24  26 

55   57   55   49 

25  23   30   34 


58  I  58 
23  j  29 


60 
28 


47   48   57 
32   24   27 


47 
32 

53 
28 

41 
28 

49 
27 

59 
27 

58 
30 

48 
36 

47 
34 

48 
34 

58 
29 

57 
31 

56 
35 

44 
37 

47 
37 

49 
32 

57 
24 

56 
26 

54 

30 

55   51   43 
29   31   35 


44,4 
22.2 


*9.3 
24,7 


44.0 
'24.8 


45,1 
22.2 


44.8 
22.3 


45.1 
23.7 


45.8 
24.5 


45.2 
25.7 


46.5 
23.3 


44.1 
23.2 


44.2 
23.8 


47,9 
27,5 


47,7- 
27,2 


44,4 
23.9 


46,3 
26.9 


44,4 
25.2 


44.8 
23.6 


42.9 
20.7 


43.8 
19.7 


44.3 
21.4 


43,7 
21,2 


49.4 
30.7 


47.8 
29.4 


53.2 
29.6 


49.8 
26.8 


48.5 
26.7 


48.6 
25,5 


51.3 
26.3 


47,9 
27.3 


50.3 
27.6 


50,5 
30,5 


49.8 
28.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EN&LAND 
APRIL      1967 


Continued 


Station 


MAINE 

OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


it      61 
33   32 


55   59 
3«  35 


66   69 
26   32 


66   66 
28   33 


63   55 

32 


57   58 
28   31 


56   69 
29   3* 


61   71 
27   3* 


50   55 

30   3* 


53   61 

18   31 


52   63 

26   32 


50   69 
29  3* 


46   70 
33   38 


51   62 
29   33 


46   64 
29   32 


47   49 
23   32 


52   69 

29   36 


50   69 
35   41 


52   41 
27   27 


50   50 
30   28 


57   34 
26   28 


57   35 
26   29 


51   55 
26   21 


49   49 
21   26 


37   47 
26   20 


57 

23 


45   32   40 
30   21   20 


49   42 
28   21 


49   33   41 
27   17   16 


48   55  I  49   32   38 
19   24  I  30   l9   17 


70   67 
39   31 


68   67 
36   40 


78 
40 


69   75   69 
25   34   38 


56   54 
31   30 


59   36 
30   28 


38   51 
19   26 


37   53 

18   27 


43   46 
19   30 


40   46 
22   15 


34   49 
28   21 


45   63   61 
26   26   28 


41   37 
l9   17 


54   40   36 
34   16   15 


50   59 
16   23 


51   55 
21   28 


59   65 
21   30 


57   63 
22   28 


49   52 
12   22 


48   52 
11   23 


16 


17 


53   49 
37   20 


42 
19 


53   65 
20   26 


59   39   41 


26   17   18 

47   44   52 
30   22   22 


43 
23 


55   45 
25   17 


60   43 
28   22 


55   66 
18   27 


40   51 
15   23 


41   52 
19   25 


46 
21 


50   55   52   50   45   51 
19   24   32   22   21   20 


35   48   46 


54   37 
35   23 


42   42 
34   22 


44  I  42 
22   22 


36 

20 


32   45   54 


43 
22 


27   21   26  1  36   21 


43 
22 


29   23   24  1  35   26   22 


35   44   54  I  51   43   43 
31   25   25   38   23   21 


34   50   52  1  62   54   41 
29   25   27  1  33   25   21 


34   48 
26   19 


56 
22 


60   56   46 


59   54 

31   30 


54   55 
27   2* 


59   43 

30   32 


52   44 
33   29 


59   56 
29   29 


44   59 
26   27 


36   45 
30   29 


36   50 

31   30 


35   37 
29   30 


34   38 
30   31 


35   49 

28   19 


38   50 
27   14 


37   42 
29   32 


36   40 
32   32 


34   39 
28   26 


40   40 
30   20 


38   44 
31   27 


40   42 
31   30 


37   40 
32   32 


37   44 
30   25 


39   44 
33   30 


39   37 
31   16 


48  32 
29   26 


46   46 
35   34 


49   54 
30   23 


44   44   50  I  49   46 


30   27   34   36 


46   45 
34   31 


56   51 
26   29 


59  '  51 
29  I  30 


46   55   42 
33   30   33 


33   30   30 


57   57 
27   25 


34 1  49 
31]  32 


46   54 
37   32 


1,1,       44   44   45   55   56   56 
34   35   32   32   26   27  ,  31 


43   61 
35   33 


56 
33 


58   68 
29   28 


56   65 
36   31 


28   28   26   33   33   30   29   22 


62   47  i 
29   30 


35   44   47  I  60   39   44  ,  46   67 


22   30   35 


54   43 
28   31 


46   65 
29   34 


36   42 
29   30 


40   45 
30   30 


39   52 

33:  32 


36   50 
35!  35 


36   27;  38 


51   57 
28   25 


43'  36   41   37 


34   34   35 


43 
28 


47   49 
31   27 


48   53 

30   29 


50   54 
33   28 


54   54 
34   30 


47   54   53 
31   33   27 


48   48   47   54 
33   31,  31   19 


52   48   52   58 
36   36   33   26 


54   45   50   60 
34   30   29   24 


55   46   49   55 
32   30   28   24 


45   50 
35   35 


45   52 
30   25 


35   36   33 


54   53 

37   28 


54   53 
38   34 


50   46 
34   35 


50   46 
36   31 


50 
37 


55 

37 


42   52 
39   36 


57 
40 


57 
34 


47   50   51   52 
35   33   33   24 


46   54   43 
30   32   33 


43 
36 


51   54   50   50   47   59 
33   27   30  1  31   35   34 


55   58   56  1  53 
32   29   28   29 


54 
32 


55 

40 


46   43   54 
34   33   35 


45   52   53 
38   35   33 


53   57 

31   26 


53   56 
35   30 


52   57 
34   31 


55 
33 


32   33   34 


61   69 
33   37 


47.3 
27.4 


49.0 
26.5 


49.7 
26.7 


49.0 
28.6 


48.8 
24.5 


52.6 
29.6 


50.6 
27.9 


47.5 
26.0 


50.3 
26.8 


49.3 
29.5 


52.1 
28,9 


49.3 
32.0 


45.7 
29.5 


46.7 
29.5 


46.6 
27.7 


49.9 
30.3 


55 

39 

62 
38 

49.7 
33.9 

58 

40 

50.7 
32.2 

52 
39 

49.0 
31.1 

55 
38 

58 

40 

53.7 
32.7 

55.0 
26.0 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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Contlnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  MILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WEST  GRANVILLE 

•     •     • 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

birch  hill  dam 
Blue  hill  «b 
buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAvERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRpORT 

•     »     • 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


[MAX 
MlN 


MAX 
MIN 


NEM  ENGLAND 
APRIL      1967 


Day  Of  Month 


58   73   70 


59   46   6*   47 
23   24   38 ,  32 


35   46 !  60   54   39 

21   23  i  31   22   22   20   30 


65 
50 


69   53 

46  I  18 


58 
27 


70 
35 


65 

29 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   73   72 
28   37   46 


54   69   69 
28   44   51 


74   77 
30   49 


70   71   66 
27   42   46 


74   77   71 
33   55   36 


27   40   40 


72   76 
36   55 


52   68   69 

32   40   44 


57   71   71 
27   42   49 


58   76   77 
30   40   39 


60   74   77 
30   45   60 


74   81 
28   49 


48   67 
23   32 


65   43 
21   20 


47   62 
27   34 


46   60 
21   30 


46   62 
25   32 


69   45 
25   29 


53   64 
27   34 


67   42 
24   30 


66   47 
21   27 


59   43 
35   27 


35   47  I  56 
22   30   35 


39   41   61 
17   22   39 


le 


17 


65   49 
36   32 


62   53   38 )  42   66   63 
35   27   29   30   41   42 


34   48  I  63   62 
25   23   30   24 


57 
29 


63 
36 


59 
18 


63 
33 


37   43 
32   28 


30!  38   21 


43  !  57 
19  j  22 


33   41 
30   24 


40  44 

31  26 

43  34 
38   31 

62 

34   30  23 


SO   46 
25   25 


64   43   45 


69   47   66  i  43   32 


74   78   70 
32   52   42 


76   78   70 
33   50   32 


23 

26 

37 

30 

23 

27 

71 
26 

49 
37 

65 
37 

45 
33 

37 
25 

48 
27 

50 
25 

66 

34 

61 
33 

36 
31 

48 
23 

62 
27 

45 

28   37 


45  I  60 
20  :  35 


47   63 
39 


44   42 
23   21 


61   40 
26   24 


54   42 
28   26 


57   40 
27   24 


36   34 
31   30 


44   37 
33   32 


39   38 
34   33 


38   37 
33   33 


42   44 
35   34 


39   40 
33   34 


35   38 

32   31 


41   41 
36   34 


45   42   42 


22   23   24 


67 
37 


41 
31 

41 
28 

48 
29 

44 
33 

40 
30 

48 
24 

48 
29 

41 
30 

50 
23 

46   57   53 
25   39   36 


52   50 

34  !  38 


551  51 
34|  31 


44   55   70 


38   38 
33   33 


41   38 
33   32 


38   42 
34   33 


47   58   62 
36   39   27 


69'  '1 

391  34 


62   40 
24   22 


76   79 
28   48 


57   68 
28   34 


74   74   70 
35   56   32 


56   70 
28   36 


67   74   54 
30   35   32 


75   76   72 
29   45   46 


76   79 
32   52 


69   69   66 
33   52   29 


47   65 
31   34 


47   65 
26   34 


47   65 
26   33 


58   48 
21   27 


50   65 
27   34 


61   4e 
23   25 


48   66 
24   33 


46   62 
26   30 


49   64 
24   31 


51   65 
24   32 


42   60 
23   29 


37   46 

30   25 


56 

34  j 

51  '  36   47 
31   27   25 


63 
41 

59  I  62 


61  I  62 
2e   35 


40   62   70 
25   36   37 


48   46  I  61   68   52 
23  I  26   34   32 


41   42 
32   28 


37   48 
30   30 


35   47 

29   28 


37   48 
30   25 


32   42 
26   23 


42   45 
27   24 


52   44 
24   23 


64   42 
24   22 


62   73   53 
26   37   37 


63   66 

30   40 


46   43 
27   24 


65   47   46 


46   45 
27   23 


46   60   68 
19   27   36 

60   64   51 


42   42 

36   34 


37   42 
24   33 


39   42 
33   32 


39   42 
33   32 


39   44 
35   35 


44   38 
35   36 


44   39 
34   34 


44   38 
35   34 


42   39 
34   34 


40   40 
35   34 


42   40 
35   36 


36   38 
33   33 


56 
36 


45 
35 


38   47 
32   35 


62 

41 


66   41 
38   26 


65   65   49 
40   38   32 


47   54   51 


39   44   57 

32   35   31   39 


65 
42 


64   65   49 
43   44   32 


54 
28 


52   60 
30   24 


49   58 
40 


59 
27 


60 
28 


62 

27 


59   65   71 
41   28   28 


60 
26 


60 
29 


62   60   60   42   51   65 
42   42   34  1  34   31   36 


50   56 
39   38 


53   58 
40   40 


23   41   34 


44   40   39 
36   35   34 


41   43   40 


42   44   40 
36   34   34 


35   34   33 


40   57   62 
33   34   32 


42   60   63 


46   56 
36   34 


59 
36 


41   58 
32   37 


40   52 
31   36 


67   66 
41   41 


66   66   56 
43   43   35 


50   54   49 
43   44   34 


57   62 
37   36 


55   53 

43   38 


64   54   39 


37   37   34 


68   54   42 
43   40   33 


40   53 

31   24 


40   52 
32   29 


59 

41 


66   51 
40   41 


64   58   44 
41   41   29 


55 
42 


66   65 
42   43 


50 
35 


58 
27 


39   38   32 


50   56 
38   32 


56   62 
38   28 


65   69 
37   37 


67 
38 


33   36   34 


68 
42 


63 

41 


63 

38 


65   50   37   41   57 
35   35   31   30   34 


42   45   57   61   50   38 
30   27   32   42   37 !  36 


53   57   46'  53   55 


40   43   43   34   37   36   39 


52.2 
31.4 


.  50,5 
31.8 


51.4 
31.4 


93.6 
30.3 


92.0 
30.2 


96.6 
32.2 


93,6 

30.8 


94.2 
31.9 


97.2 
32,4 


51. 

30. 


54.7 
32.6 


53,3- 

30.7 


62.5 
34.1 


93.0 
31,9 


96.0 
36.0 


91.7 
33,1 


93.3 

31.1 


64,5 
32.1 


54.8 
35.1 


96.7 
34.3 


99.2 
34.1 


55,5 
34.0 


54,4 
31.6 


53,2 
31,2 


56.2 
36.1 


52.4 
30.6 


53.7 
33.0 


54.8 
32,3 


55,6 
33,0 


57.4 
33.6 


91.3 
32.0 


53,0 
36,8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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station 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

HIN6HAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEM  BEDFORO 

PEABOOY 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

ft     •     * 
NORTHERN  O; 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  i    SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

*     •     * 

southern        c 
blackwater  dam 

.CAMPTON 

CONCORD   MB   AIRPORT 

CONWAY    1    N 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1967 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   77 
27   *5 


58   71 
31   38 


30   39 


63   7* 
36   <>8 


75   79 
31   52 


54   71 
25   51 


67   7* 
28   41 


48   69 
26   39 


59   77 
37   52 


75   7B 
31   54 


46   64 
30   42 


57   73 
33   41 


53   66 

30   42 


61   72 
34   52 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


8   9 


60 
34 

78 
52 

43 

28 

60 
42 

69 
27 

77 
45 

58 
31 

69 
41 

60   45 
32   35 


50   45 
32   35 


46   48 
31   37 


55   47 
34   37 


63   50 
33   36 


49   46 
36   35 


60   61 
32   33 


46   43 
34   35 


52   47 

37   40 


65   52 
33   33 


46   58 
32   35 


48   45 
33   37 


53   56 

30   36 


59   48 
34   33 


37   43 
30   28 


38   37 
29   25 


44   39 
38   32 


37   45 
31   30 


37   41 
31   31 


40   38 
30   30 


36   45 
30   24 


40   41 
33   26 


40   45 
33   33 


36   45 
29   24 


42   38 
35   31 


38   42 
32   30 


45   42 
36   23 


37   39 
33   30 


63   48 
38   25 


60   43 
39   30 


50   58 
31   31 


61   43 
42   30 


11  I  12   13   M   15  IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27  28  29   30  31 


40   44   46 
36   33   33' 


43 
26 


47   65   45  1  37   44   48  1 
21   34   37'  34   34   33 


65   48 
41   29 


61   60 
39   31 


62   57 
34   24 


56   44 
38   30 


62   46 
43   33 


49   63 

30   41 


68   511 

40   39 


45   40   46 


45   45 
35   35 


47  I  52   66   56 
33  I  21   21   37 


40   44   48 
37   33   32 


58 
31 


61 
37 


59 
40 


49   57 
38   33 


59   53   55   59 
36   38   41   35 


44   56   54 [  45   44 
33   28   37  1  36   36 


51 
39 


57 
38 


58 
36 


59   57   44 
43   44   34 


55   52  1  55 
33   35  1  41 


60 
40 


50 
32 


54  I  64   40   45  I  57 
30  I  40   19   23   23 


62 
38 


40   42 
34   34 


40   43 
35   33 


42   46 
38   37 


37   42 
34   34 


40 

35 


57   55 

36  I  41 


55   48  i  52   56   66 

33   39   40   40   37 


52 

24 


50i  50 

35  I  40 


50   52   58   54 
32   34   30   36 


39   38 
33   32 


62   57 
37   40 


56   57 
37   35 


42 
22 


44   51   45 
32   36   39 


65 
34 


33   29   29 


37   47 
30   27 


57   62 
34   29 


55   52 

37   29 


56   62 

38   30 


64   45 
40   26 


42   55   63   45   39 


26   16   37   43 


24   37   39 


40 
30 


52   59   48 


41   42   48 
35   31   35 


38 
20 


35   54 
13   ^9 


69   67   59   38   48   40 
27   32   29   12   26   25 


55   65 

30   33 


48   35   44 
8   to   25 


24   30   34   IT   24   27 


43   41 
27  -  1 


16 
.  8 


54   75 
26   37 


25   30   39 


73   TO 
38   35 


25   22   17 


55   40  !  39 


57   54   45 


50   62   48   45   45 
30   29   43   37 


45 

35 


45 
33 


56   52 
36   34 


53   45 

40   32 


57   60   45 
46   45   37 


62   55   43 

41   42   33 


56   57   49 
37   37   43 


51   59   49 
34   31   36 


60 
39 


58   63 
36   35 


50 
35 


51   56   64 
41   43   42 


51   54   48 


53   56   46 

40   40   34 


56   59 

36   44 


59   61 
37   29 


41   58   53 

35   31   34   39 


54 
33 


50 
36 

56 
36 

42 
33 

47 
33 

53 

29 

58 
25 

52 

38 


55 

38 


44   46   53 


33   34   35 


50   34   35  i  59   63   57  j  38   39   37 
33   14   12   15   30   32   30   30   31 


531  37   47   38 
34   31   30   30 


41 
38 


50 
37 


65 
36 


39   46   55   54   47   43   43   55   54   56   55   63 
34   29   37   31   33   27   24   27   29   32   30 


20   22   32 


72   74   68 

23   40   34  I  18   25   29 


39 

29 

45 
21 

41 
30 

46 
21 

35 

27 

58 

20 

55 

30 

30 
13 

36 
10 

61 
10 

63 
22 

47 
31 

31 
29 

41 
29 

33 
31 

54 

45 
9 

25 

.  2 

32 

10 

56 
22 

58 
27 

31 

24 

36 
29 

34   47   56 
28   14   15 


40   61   67 


63 
26 


59   69 
13   25 


35 

31 


40 
29 


50   60 
36   19 


21   32 
9    5 


32   38   42 
26   28   26 


48 
37 


37   42 
34   35 


38   36 

29   31 


41 
32 


55 

27 


57   45 
36   31 


23 

16 


62 
26 


52   55   56   66 
25;  25   24   23 


45 
32 


51 

38 


48 
33 


43 
30 


51 

30 


51 
20 


50 
27 


48 
23 


55 

34 


60 
26 


67 
25 


50 
29 


60 
28 


60 
27 


39   34   26 

57   59   70 
2«   32   22 


53.7 
32.2 


50.3 
32.3 


50.6 
33.9 


53.1 
35.9 


54.4 
35.3 


51.7 
33.9 


48.1 
33.4 


53.6 

38.5 


53.3 
33.5 


52.6 
33.2 


50.9 
34.3 


52.9 
34.1 


50.3 
34.9 


51.7 
37.4 


48.6 
34.7 


53.7 

33.0 


51.5 
35.1 


49.8 
27.8 


47.6 
27.3 


48.5 
27.1 


47.9 
24.8 


43.9 
21.4 


51.8 
25,7 


28.3 

12.5 


43.7 
24.5 


51.0 
29.0 


51.9 
27.5 


53.6 
30.3 


52.8 

26.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   HAMPSHIRE 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

kEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO  I    S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TamwoRTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1«6T 


Day  Of  Montli 


11   12   13   U   15   16   17   18   19  20  21   22   23  24   2S 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


34   36   4A 


75 
29 


72   73   65 


72   76   64 
27   36 


7*   73 

29   42   28 


72 
38 


55   75 
28   29 


62 
25 


28  I  2! 


58   33 
30   29 


43   54 
20   19 


48   55   61 
23   20;  38 


62  i  32   47 


48   66 
21   30 


45   63 
19   32 


70 
30 


68 
23 


74   76 
25   36 


72   74 
27   49 


71   72 
32   40 


55 
26 


59 

20 


52 
25 


79 
39 


63 
30 


47   64   57 


40 
17 


48   68   67 
36   43 


74   75 
33   51 


62   72 

29   44 


39   44   44 
31   35 


57   57   52 
27   27 


50   65   73 
35   42   42 


59   74   78 
32   45   35 


46   46 
35   38 


46   60   47 
31   32   36 


32 
29 


35   59 
29   25 


34   45   62 
31   27   25 


42 
31 


45   59 
24   22 


47   60 
27   24 


4B   55 
28   28 


64   46 
32   31 


60 
32 


63 
33 


34   46 
23   20 


32   46 
25   21 


33   41 
28   23 


31   44   56 
28   16   21 


38   43   45 
33   28   27 


41   46 
33   29 


39   47   57 


49   46 
25  22   i 


42   40 
20   17 


48   45 
24   21 


47   41 
22   20 


36   42 
22   18 


46   45 
23   21 


35   42 
20   18 


35   40 

20   20 


63   41 
24   22 


60   38 
24   22 


44   37 
17   11 


41   45 
25   23 


47  42 

20  17 

48  34 
I9  17 

40  47 

10  19 

56  38 

21  20 

51  37 

21  19 

50  46 

25  22 

39  40 

19  16 

37  39 

18  15 


57   68 
19   28 


60   68 
15   28 


63   66 
12   26 


46   68 
18   26 


61   69 
19   27 


64   64 
21   30 


62   68 

18   26 


44   62 
21   24 


44   61 
19   23 


57   66 
15   36 


60   73 
18   28 


62   68 
21   36 


59   69 

14   30 


42   62 
18   26 


48   63 
21   28 


44   60 
16   20 


37   38   36 
32   33   32 


38   38 
34   35 


38   34 
32   32 


40   36 
34   33 


50   37 
36,  33 


40   42 
32   34 


36   40 
33   34 


35   35 

30   30 


42   37   46 
34   33!  33 


63'  37   38   40 i  46 
32   30   30   31!  30 


61   72   49   38 
20   30   351  32 


59   64 
20   38 


60   66 
16   24 


61   44 
39   31 


35   24   24 


44   45   60   44 
30   39   39 

34   38   34 


54   49 
30   25 


65   58 

19   40 


37   35 

31   31 


35   36 

32   32 


41   37 
31   32 


37   38 
31   31 


36   36 
31   31 


42   38 
34   34 


36   35  I 

30   32 


37   36 
30   35 


55   60 
32   26 


51   61 
31   33 


52   62 
38   26 


52   61 
38   26 


55   65 
39   25 


51   60 
34   31 


50   61 
30   23 


47   55 
34   32 


47   54 
34   29 


49   68 
31   28 


57   65 
33   30 


63   61 
34   28 


52   64 
33   28 


45   51 
33   27 


58   59 
28   24 


44   53 
37   24 


48   51 
33   27 


58   62 

34   31 


48   66 
30   29 


50   59 
36   31 


48   54 
40   39 


45   49 
37   39 


50   53 

39   40 


54   50 
39   38 


59   51 

44   42 


27  28  29   30   31 


50   48 
41   34 


63   48   54 


60   48 
27   28 


49   52 
40   34 


60   53 
26   28 


61   69 
42   27 


61   53 
38   40 


59   44 
31   32 


59   42 
29   30 


58 
24 

61 
31 

61 
28 

69 
28 

60 
22 

61 

40 

63 
28 

71 
30 

59 
28 

58 
35 

61 
37 

71 
30 

58 
21 

59 
30 

60 
26 

69 
26 

42 
33 

52 

26 

55 
34 

57 
38 

63 

30 

41 

33 

51 
25 

52 

40 

55 
38 

63 
27 

45 
28 

61 
28 

60 
27 

55 

29 

56 
28 

69 
27 

69   54 
29   28 


32   40 
56 


70 
27 


60   68 
39   29 


47   54   64 
30   24   30 


50   59 
25   25 


42   30   31 


49   45 
31   32 


43   48   66   56 


35   25   27 


61   61 
26   25 


59   59 
31   32 


66 

40 


30   28   30   34 


60   50   46   46   66   60 
40   31   28   30   39   41 


65   44   46'  54   69   48   42   45   44,  42   5?   57 


39   41 
37   36 


34   34   33 


43   44   44 
38   36   33 


42   43   46 
38   36   36 


40   57   49   50   51   42 
36   39   38 i  43   38   34 


32   37   37 


60   60 
34   29 


41   59 
34   37 


60  I  60 
26  '    26 


59   65 
36   29 


58   58   60 
40   42   32 


51   57 
42   42 


34   31   35 


52   52 

36   24 


53   62   47 

34   34   40 


67   65 
38   37 


39   38   34 


59   63   64 
48   39   26 


52   59   60 
40   40   38 


31   30   29  I  39   31   28:  27   36   39   37   36   33 


66   57   44 '  52   54 
42   42   33   38   31 


54      62 
40      42 


54.3 
30.8 


50.8 
27.4 


54.4 
30.4 


55.5 
28.7 


55,3 

31.2 


51.9 
29.7 


51.8 
28.5 


53.9 
30.0 


52.0 
30.4 


52.4 

28.0 


54.3 
30.1 


54.7 

30.0 


29.1 


50.5 
27.5 


61.5 
27.3 


51.1 
29.5 


50.7 
26.7 


55,7 
31.5 


51.9 
27.4 


55.3 
32.9 


64.1 
35.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1967 


NORTHEASTEBN        01 

BLOOMFIELO 

CHELSEA 

ENOSBURO  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

MEST  BURKE 

ft     •     » 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

•     •     « 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

REAOSBORO  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58   70 
33   31 


57   72 
27   30 


7<.   65 
38   36 


56   69 
26   31 


70   69 
31   36 


7»   66 
30   32 


75   65 
*0   39 


62  i  *2 
36   1* 


72  I  55 
37   16 


70   57 
35  :  18 


61   38 
23   13 


2'. 
-  5 


6»   74 
29   32 


70   72 
29   32 


63   73 
35   39 


55   69 

26   26 


70   60 
40!  17 


66  I  '•2 

39!  17 


70   45 
43   15 


67   52 
39   13 


73   70   70 
32   47   37 


71 
37 


65 
42 


71 
39 


TO 
39 


56   70 
29   36 


69   70 
26   35 


56   70 
29   25 


55   67 

29   34 


56   66 
28   34 


56   68 
27   32 


40   45 
21   18 


35   47 

28   18 


42   64 '  36 


59   53 

30   32  ( 


34   26 
25   20 


63 
36 


40   56 

13   26 


40   63   49 


42   64   60 
17   33   33 


55 
33 


48   66 
27   35 


62   54 
24   30 


41   62 
24   36 


39   53 
16   33 


48   68 
29   33 


42   62 
22   30 


52   63  >  54 
32   21  I  32 


36   45   56 
30   26   27 


50   59 
25   30 


44   55   55 
25   19   24 


46   59   54 
31   21   41 


32   42   40 
19   24  I  20 


48   57 
27   23 


49   56 
26   19 


47   57   56 
29   22   34 


34   36   60 
27   24   25 


47   58  I  56 
30   24  I  38 


46   52   57 
30   24   40 


36   46 !  58 
28   16   30 


33   25   24 


46   56 
26   20 


55   41 
40   22 


48   58 
30   25 


46   57 
29   27 


46   60 
16   20 


46   62 
28   26 


49   58 
32   30 


40   33 

31   29 


36   33   47 
30   26   21 


48   32 
19   17 


56   34 
19   18 


45   49 
20   20 


32   34 
15   14 


28   32  i 
12   10  I 


35   38 
17   16 


56   34 
16   17 


39   36 
17   l6 


44   31  I 
16   15 


4!   32 
13   11 


59   36   35 


49   34 
27   16 


53   37 
37   19 


57   44 
42   20 


57   42 

41   20 


54   36 
35 


59   59 
28   23 


58   44 
37   20 


60   52 

30   20 


55   47 

27   15 


59   57 
28   26 


56   56 
30   19 


Day  01  Month 


45 
12 

35 

6 

35 

12 

60 
12 

58 
17 

33 

15 

40 
15 

65 

19 

35 
16 

38 
14 

65 
16 

64 
24 

36   61 
18   26 


38   66 

17   25 


63   63 
14   26 


55   65 
15   30 


47   46 
16   32 


64   61 
19   28 


65   67 
12   27 


65   65 
17   25 


39   62 

17   18 


62   64 
17   26 


50   65 
18   27 


34   62 

10   11 


34 
29 


61 
29 


61   62   57 


44   59 
20   26 


62   67 
15   24 


41   60 
17   28 


32   55 
11   27 


47   59 
19   27 


39   64 
16   25 


52 

32  i  37 


65   39 
37   36 


561  39 
37   35 


24   25 


41 ;  36 

35   33 


50   45 
39   37 


48   54   44 


67   40   36   42 
35   34   33   34 


32   31 
25   23 


45   40 
33   31 


38   36 
32   32 


38   37 
33   33 


37   40 
34   34 


42 
32 


50 
37 


37 
33 


36   43 
30   32 


38   42 
32   33 


46   52 
32   32 


41   44 
33   35 


39   44 
35   35 


41   46 
31   31 


44   48 
31   33 


31   28 
23   16 


43   47 
31   30 


40   47 
32   30 


43   50 
32   35 


37   41 
32   34 


44   49 
32   35 


37   42 
31   33 


46   44 

30   30 


41 

34   33 


55   66 

39   28 


48   54 
25 


49   51 
35   27 


46   52 
35   28 


53   63 
37   25 


54   62 
37   28 


50   90 
30   30 


44   53 

37   27 


41 
37 


35   44 
31   29 


45 
36 


65   53 
38   41 


40|  43 
331  25 


43 
24 


471  47 
35   25 


44   43   30 


48   44 
34   29 


44   42 
35   32 


56   56   44 
40   31   30 


44   53  : 
20   23 


46   58 
19   26 


57   62 
23   23 


46   59 
23   29 


46   57 
22   29 


54   58 
22   27 


57   58 
21   25 


37   40 
18   27 


55   57 
26   25 


55   57 

22   26 


57   58 
22   27 


47   57 
21   26 


60   56 
30 


56   59   56 
25   24   22 


60   60   66 
25   23   25 


62   56   66 
31   27   31 


58   59   59 
30   26   25 


54   57   65 
27   25   27 


57   58   66 
25   22   22 


57   62 
27   26 


Se   57   68 
30   34   30 


57   59   68 
27   25   25 


58   59   59 
30   27   26 


43   49 
33   30 


441  45 

35 


44   46 
33   26 


57   58 
2*   27 


51   56 
23   28 


44   56 
16   19 


55   55 

25   36 


56   56   65 
29   26   26 


55   57 

30   33 


57   57   55   55 


26   29:  32 


59 
37 

47 
28 

57 
27 

56 
28 

53 

31 

54 
31 

63 
26 

59 
34 

50 
30 

55 

21 

56 
30 

96 
30 

98 

24 

68 

24 

55 

38 

49 
31 

58 
25 

59 
32 

56 
33 

57 
26 

68 
27 

55 

38 

47 
29 

5r 

33 

59 
27 

57 
22 

58 

23 

63 

30 

54   45 
39   29 


63   65   40 
36   29   34 


52 

40 


47   50 
31   24 


48   56 
30   20 


42   46 
30   23 


37   41 
26   21 


43   53 

29   23 


43   47 
27   20 


59   58   56 
24   21   23 


65 
26 


60   60 
32   33 


51 
30 


63 
30 


59   58 
32   25 


51.5 

26.0 


54.1 
28.6 


50.8 
28.5 


49.2 
27.0 


53.2 

28.7 


37.1 
22.1 


49,6 
27.7 


49.3 
26.7 


92.6 
28.6 


91.1 
27. 8 


52.6 
29.0 


50.7 
29.6 


48.7 
23.1 


99.2 

32.6 


92.4 
30.9 


91.8 
30.8 


93.9 

28.9 


54.7 
31.4 


93.1 

31.1 


93.2 

28.0 


90.3 
29.0 


45.4 
i7.2 


53.0 
31.0 


50.8 
27.9 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  EN&LANO 
APRIL      1967 


StaUon 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Jl 

CONNECTICUT 

•    «    t 
NORTHWEST           01 

■ 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1< 

U 

« 

T 
< 

T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

7.C 

T 

T 

T 

T 

T 

woooeuRY 

CENTRAL            0? 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.C 

1 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

l.C 

T 

H4RTF0HD  BRAINARD  FLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

.i 

•  1 

HARTFORD  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUtV 

T 

.3 

T 

T 

1.1 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

•  '■ 
1 

1.! 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NORWICH  Pub  util  plt 

SNOWFALL 
SN  ON  QNC 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

» 

, 

, 

. 

. 

. 

. 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
»    tt    ft 
COASTAL            03 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.e 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2.! 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

WESTBROOK 
MAINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•    •    • 

NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

_ 

_ 

T 

_ 

. 

T 

.9 

. 

T 

1.8 

.3 

3.C 

5.0 

.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

12 
3.9 

10 
3.4 

T 
8 
2.5 

7 
2.3 

T 

7 

2.3 

6 
1.8 

6 
1.8 

6 
1.6 

3 

1.4 

T 
1 

.7 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

.7 
1 

I 

T 

1 

T 

.4 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

9 

8 

T 
8 

5 

5 

I 

T 

T 
T 

2.3 

2 

T 

.3 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

<> 

T 
* 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

I 

3.0 

2 

1.2 
2 

T 

1 

8.2 
9 

T 
3 

1 

I 

1 

I 

T 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

T 
17 

to 

T 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

.3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

T 

. 

.5 

1.0 

. 

. 

. 

1.5 

1.0 

.8 

1.0 

6.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

4 

3 

T 

3 

3 

T 
3 

I 

T 

T 

T 

4.1 
2 

4 

T 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

2.0 

3.^ 

SOUA  PAN  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2; 

23 

18 

IS 

14 

14 

13 

13 

12 

10 

10 

T 
10 

9 

8 

7 

7 

7 

T 
7 

T 
7 

7 

6 

6 

T 
6 

T 
6 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

1.2 

T 

1.0 
2 

2 

T 

1.1 
1 

T 
1 

2.0 

I 

1.6 
3 

1 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

.2 

.9 

.2 

2.5 

T 
3 

1 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

21 

14 

12 

8 

5.0 
9 

2.0 
11 

T 
9 

5 

2 

T 

4.0 

4 

2 

6.0 
8 

2.0 
10 

5 

2 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

T 

1.6 

T 

_ 

. 

. 

. 

. 

.5 

.7 

8.2 

4.2 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

A 

2 

1 

T 
1 

1 

.5 

I 

.1 

T 

3.0 
2 

T 
3 

1 

T 

T 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

, 

. 

. 

_ 

_ 

.8 

1.8 

. 

. 

. 

9.6 

T 

6.2 

.9 

ft    ft    ft 
COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

A 

2 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

15 

12 

10 

8 

.2 

8 

6 

.2 

6 

4 

4 

2 

T 

T 

1.5 

1 

2.0 
2 

T 

HACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Portland  wb  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

10 
3.8 

9 

3.5| 

3 
1.5 

2 

1.4 

T 
T 

4.0 

T 

2.7 

4 

5 
.7 

3 

,4 

T  1 

T 

2.7 
2 
.2 

1 

5.8 

.5 

4 
.8 

2 

.4 

T 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3i 

1 

T 

T 
T 

1.0 

i; 

.31 

' 

1.0 

.5 

T 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL      1967 


MASSACHUSETTS 


•   «    « 

WESTERN 


01 


ADAMS 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

ST0CKBRID6E 

WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BEDFORD 

ilLUE  HILL  WB 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

MILFORD 

READING 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

STERLING 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  02 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
EAST  WAREHAM 
FALL  RIVER 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PROVINCETOWN  1  N 
RDCKPORT  1  ESE 
SANDWICH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


3.0 

T 


1.2 
,i 

T 


.S 

1.0 


2.0 

T 


.3 

1.0 
1 

3.« 


1.0 
T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENCLANO  ' 
APRIL      I9t7 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  C 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHIN5T0N 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

SOUTHERN  0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  wB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  QNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


«.0 
17      20 


1.2 


2.0 


3.0    1.0 
3        2 


5.012.0 


10 


20 

T 


2.7 

<>3 


7 
3.8 


1.0 
14 


1.0 
T 


2.3 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  1 

K^ 

[D 

s^ 

\o 

w 

O] 

N 

G] 

^O 

HI 

ID 

NEW   ENGLAND 
APRIL              1967 

Day  oimontli 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

«         tt         • 
NORTHEASTERN                  01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
S«   ON   SND 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

1.0 

.8 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

2.« 
2 

4.0 

6 

T 

T 
T 

.4 

T 
T 

ENOSBURO    FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

T 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

.3 

T 

4.0 

2.0 

2 

T 
3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

.4 

T 

.8 

T 

.7 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.6 

Z 

8.0 
8 

3 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

1.0 

1 

2.0 
3 

.3 

T 

1.0 

1 

1 

#        •        • 
WESTERN                               02 

BENNINOTON    2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

1.0 
T 

T 

2.0 

BURLINGTON   MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
-SN   ON   GNO 
WTR    EOUIV 

T 

4.1 

.3 
3 
.3 

T 
1 

T 

.3 

T 

MANCHESTER    CENTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

6.0 
6 

2 

T 
1 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.0 

3.5 

<< 

.5 

SAINT    ALBANS   BAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

ft        *        • 
SOUTHEASTERN                  03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   6NC 

7 

4 

T 

2 

.3 

I 

T 

.6 

1 

5.7 
6 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

6 

I 

T 

l.O 
1 

T 

T 

1.0 
1 

8.0 
9 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 
7 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

READSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

20 

15 

10 

T 
10 

9 

1 

T 

5.5 

11 

I 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

,7 
1 

T 
T 

2.5 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

; 

T 

T 

T 
T 

1 

4.0 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Staaon 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ft         «        * 
COASTAL                                  03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

\ 

■ 

: 

.13 
76 
78 
36 

.12 
49 
78 
35 

.06 
43 
58 
36 

.01 
73 
44 
36 

.08 
77 
45 
32 

.01 
30 
54 
32 

.16 
80 
62 
33 

.19 
95 
60 
35 

.11 

80 
50 
33 

.10 
30 

52 
33 

.10 
36 
60 
35 

.11 
19 
65 

38 

.08 
37 
48 
38 

.03 
24 
44 
36 

.08 
38 

.03 
78 
46 
35 

.01 
54 
39 
35 

.14 
40 
67 
38 

.17 
38 
73 
40 

.01 
63 
45 
43 

.18 
69 
62 
38 

.01 
27 
40 
36 

.13 
36 
63 
37 

.14 
37 
67 
38 

.11 
182 
57 
34 

.10 
82 
51 
38 

.05 
72 
65 
37 

2.728 
17486 
56.3 
36.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

^s| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|2    < 

KINGSTON 

1 

4 

1NCHL3 

MAX 
MIN 

45 
37 

43 

40 

42 
39 

40 
39 

39 
37 

41 
36 

42 
36 

43 
40 

42 
39 

41 
37 

42 
36 

44 
39 

43 
42 

42 
41 

44 
42 

44 
42 

44 
43 

44 
43 

45 
40 

45 
43 

46 
43 

43 
41 

45 
40 

46 
40 

44 
43 

43 
41 

45 
41 

47 
41 

48 
42 

47 
41 

43.6 
40.1 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

43 
36 

42 
40 

40 
39 

40 
40 

40 
38 

39 
37 

40 
37 

41 
40 

40 
39 

40 
38 

40 
37 

42 

39 

42 
42 

42 
41 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

44 
43 

43 
41 

44 
42 

45 
44 

44 
42 

44 
42 

44 
42 

44 
43 

43 
42 

44 
42 

45 
42 

46 
44 

46 

44 

42.5 

40.7 

12 

INCHES 

MAX 
MIN 

39 
33 

39 
39 

39 
36 

38 
33 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

39 
37 

39 
39 

39 
38 

38 
37 

39 

38 

39 
39 

40 
39 

39 

39 

42 
39 

42 
41 

42 

41 

42 
42 

42 
39 

41 
40 

42 

41 

42 
41 

42 
42 

42 

41 

41 
41 

42 

41 

41 
41 

41 
41 

40.0 
39.1 

24 

INCHES 

5    PM 

34 

37 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

1.1 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

40.6 

KINCSTOhJ,    R.    I. 


MAX   AND   MIN   ARE    FOR    THE    24-HOUR    PERIOD    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

SLOPE   OF   GROUNDi       LEVEL.      SOIL   TYPEi       BRIOGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND  COVERi      KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED   TO 
2    INCHES.       INSTRUMENTATION!      4   AND   8    INCH  DEPTH  -   THERMOCOUPLE   WITH   BEN0IX-FRIE2    RECORDER.       12   AND   24    INCH 
DEPTH  -  STANDARD   SOIL    THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


BALTIC 

aARKHAMSTCO 

BLOOhFIELD 
fBRIDCEPORI   WB   *P 

3SOOKLVN 

BULLS    8RI0CE    DAM 

BURLINQTON 
I  CANOLEWOOD    LAKe 


01  NEW  HAVEN 
ITCMFIELO 
Em  LONDON 
rTCMf lELO 


COLCMESTEH 
COLLINSVILI 
COvENTftY 


KRTF 

ORD   we    AIRPORT 

T    CITY 

1«E 

NCHESTER 

lELD    MO 

lOW 

DA 

OOL 

ETOWN    4 

W 

LITCHFIELD 
73    02    HABTFORD 

CHf JELO 


MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
02|  NEW  HAVEN 
021  HIHDHAM 
02|  FAIRFIELD 
OV   LITCHFIELD 


iir. 

L' 

1,790 

03 

soie 

C2 

52T3 

03 

ROCXVIL 
ROCKY  R 
ROUND  f* 


TUCK  RESERVOIR 
LE  MEADOW  RESVR 


TEVENSON  DAM 

TORRS 

HOMASTON  DAM 

ORRINGTON 

RAP  FALLS  RESERVOIR 

ateobury  radio  weRY 


HIDDLESEX 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
HARTFORD 


1  03!  FAIRFIELD 
l|  01;   NEW  LONDON 

;  02i  NEW  LONDON 


FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 
02  TOLLAND 

ITCHFIELD 

ITCHFIELD 

AIRFIELD 

6|  02'  I 


7373 

01 

7fc32 

0? 

0? 

7970 

03 

8065 

07 

81  3« 

esse 

01 

8436 

8*88 

02 

■i  02'  NEW 
MIDI 


WHIGVILLE    RESERVOIR 

9S08    C 

2    HARTFORD 

WIGWAM    RESERVOIR 

9568    0 

1    LITCHFIELD 

9759    ( 

2    NEW   HAVEN 

WOODBURY 

9775    0 

1    LITCHFIELD 

MAINE 

AUGUSTA 

0273    0 

2   KENNEBEC 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

0275    ( 

BANGOR    DOW    FIELD 

0355    0 

BAB    HARBOR 

037i:   C 

3    HANCOCK 

3    WALDO 

aiNGHAM    WYMAN    DAM 

0600|  C 

1    SOMERSET 

BRASSUA    DAM 

081t    [ 

1     SOMERSET 

08<><.l  0 

1  AROOSTOOK 

2  CUMBERLAND 

BRUNSWICK 

093i.|  0 

3    CUMBERLAND 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

11T5|  0 

1    AROOSTOOK 

;    AROOSTOOK 

1628    0 

2|  PENOBSCOT 

:astport 

EAST    SANGEflVlLLE    5    SE 

2*^21  0 

2|  PISCATAQUIS 

:llswortm 

262^    0 

3|  HANCOCK 

EUSTIS    2    SSE 

1|  FRANKLIN 

2702    0 
2765    0 

^ORT    FAIRFIELD 

28681  0 

I     AROOSTOOK 

28781  0 

1  AROOSTOOK 

2\  KENNEBEC 

jHAND    LAKE     STREAM 

32611  0 

31  WASHINGTON 

SS'-S    0 

,  PISCATAQUIS 
1  AROOSTOOK 

HIRAM 

3  7<>i.    0 

HOULTON    FAA    AP 

3e')2.  0 

AROOSTOOK 

OLE  DAM 
LINOCKET 
LINOCKET  I 


'OLD  TOWN  f 
OOU0S50C 

'ORONO 


'    W5  AIRPORT 


PL  A 


SACO 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 


TELO.S  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  0AM 
VAN  eUfi£N  2 
VANCEBORO  NO.  , 
WATERVlLLE  PUMI 
WEST  BUXTON  2  I 


02|  ANDflOSCOGGIi 
Oil  SOMERSET 
03  WASHINGTON 
02  SOMERSET 
Ol|  OXFORD 
311  PENOBSCOT 
Ol|  PENOBSCOT 
01  SOMERSET 
LINCOLN 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

AROOSTOOK 


PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

YORH 


*  *J 

10 

• 

*: 

39 

*' 

*i 

29 

41 

?8 

14 

48 

*: 

41 

?3 

22 

41 

54 

41 

57 

*I 

41 

44 

*1 

»l 

38 

46 

45 

41 

13 

".1 

12 

*I 

30 

74 

41 

if. 

"1 

42 

bj 

20 

41 

23 

07 

Al 

37 

".l 

35 

At 

-JO 

41 

" 

41    21 

73    04 

41    50 

73    OZ 

41    37 

72    04 

72  19 
72  56 
72  21 


72  26 
72  54 
72  53 


73  25 
72  04 

71  51 


73  38 

72  26 

73  26 
73  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


20   MID 

270 


ANSONIA  WATER  COMPANY 
WATEft  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
U.St  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO 
METROPOLITAN  D15T  COMM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO 

ST,  PARK  +  FOREST  COMM 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


LI  31 
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REFERENCE    NOTES  NEW   ENGLAND 

APRIL   1967 
Additional  inform.tlon  regardinp  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologiat  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshlr*    Vermont     and 
Massachuaetts)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House,  Boston,  MasBachusetts  02109.  or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlat  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  laland)  at  Box  U-87     University 
oi  Connecticut,  Storrs.  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA    NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipiUtion  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  mUee.  Monthly  degree  day  toUla 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  sumn 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  thesi 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall 


nonths  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
tions  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,   E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Preclplta- 
the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
lor  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
sleet,   and  ice. 


and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt       Mount  Washington.  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


entially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 


"Cli 


rding  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
ological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
urly  Precipitation  Data"  bulletin. 


the  "H. 
G      "Soil  Temperature"  table. 
H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabli 
J       "Supplemental  Data"  table. 

S      Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measuremer 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column 
neters  are  generally  exposed  in  ; 


of  data  in  any  month  indicates  no  s 

surements,   made  at  irregular  inte: 
observation  made  n 
n  Station  Index  means  variable, 
shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov< 


1  ground  in  that  month. 


•  published  in  the  July  or  August  i 


i  delayed  data  in  the  December 


:  of  this  publication. 


Statit 


building. 
s  appearing  i 


;  indicates  that  the  thermometer; 


;  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


eithe 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.   20402, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposur< 
mformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  anni 
the  address  shown  above. 


.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.    Similar 
iue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscri 
of  Docu 


i  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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STAMFORD  5  N 

58.8 
59,3 
59,5 
62.1 
6*.3M 

'•3,4 
*1.5 
42.9 
42.3 

40, 5M 

51.1 
50.4 
51.2 
52.2 

52. 4M 

.  7.6 
.  6.0 

74 
73 
75 
78 
78 

28 
20 
28 
29 
27 

35 
31 
32 
33 
32 

7 
7 
7 
4 
13. 

424 
445 
422 
390 
383 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
I 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

6.12 
7,72 
5.75 
4.71 
5.22 

1.41 
2.04 

1.35 
3.51 
2.10 
1.12 
.82 

7 
25 
25 

8 
25 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 

0 

0 

8 
7 
9 
8 
12 

4 
5 

4 
3 

5 

2 
2 

2 
2 
0 

WESTBROOK 

62. 6M 

38, IM 

50. 4M 

75 

28 

29 

11. 

445 

0 

0 

6 

0 

7.04 

2.39 

25 

.0 

0 

11 

6 

1 

DIVISION 

51.3 

-  6.9 

5,93 

2.11 

T 

MAINE 

ft    ft    ft 

NORTHERN           01 

BRASSUA  DAM 

BRID6EWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

51.5 
57.2 
51.5 
52. 7M 

31,6 
32.6 
33.8 

31. 3M 

41.6 
44.9 
42,7 
42, OM 

-  7,2 

66 
69 
64 
66 

25. 

20 

1 

24 

23 
23 
27 
23 

7 
23 
19 
19. 

720 
615 
682 
703 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

22 

18 
16 

0 
0 
0 
0 

4,94 
5,04 
3.95 
3.14 

1.85 
.92 

.78 
.95 
.62 
.60 

20 
8 
3 
3 

7.0 
3,0 
10,9 
4,0 

2 
4 

10. 
8 

11 

9 
9 
8 

4 
5 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  F4A  AP 
HOULTON 

55.3 

52.6 

53.8 
55.2 

33.2 
31.7 

32.5 
34.2 

44.3 
42.2 

43.2 
44.7 

.  8,2 
-  7.7 

66 
66 

65 

65 

24. 

24. 

24 
24 

21 
21 

25 
25 

19 

7 

19. 

7 

637 
702 

667 
623 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

16 

20 

20 
13 

0 
0 

0 
0 

3.24 
4.37 

6.36 
4.59 

.82 
1.82 

.86 

.87 

1,40 
1,00 

8 
19 

26 

26 

8,0 
8,2 

8.8 
4.0 

T 
4 

3 
3 

8 
8 

10. 
8 

7 
10 

9 
9 

3 
4 

5 

4 

0 
0 

I 
I 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  D»M 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

52.7 
51.7 
52.4 
5*. 2 

5*. 5 

32.7 
32.4 
32,2 
35.1 
34.9 

42.7 
42.1 
42,3 
44,7 
44.7 

-  8.7 

68 
65 
66 
67 
67 

2 

2 

2 
25 
24. 

23 

24 
22 
27 
26 

e. 

8. 

7 
7 
7 

682 
703 
700 
624 
622 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
16 
14 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

6.59 
3,66 
4,05 
4,54 
4,60 

2.51 

.48 
1.42 

,79 
,62 
.73 
.66 

1.07 

26 
8 

3 

20. 

8 

3.0 

3,0 
1.6 

2 

e 

13 
12 

10 
14 
9 

5 

2 
2 

2 
4 

0 
0 
0 
0 

I 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

51.3 
54. 9M 
54.2 
51.6 
52.7 

31.5 

35. OM 
34.1 
32.8 
31.4 

41.4 

45. OM 
44.2 
42.2 
42.1 

-  7.3 
.  8.3 

66 
64 
66 
65 
67 

2 
25. 

1 
25. 

2 

22 
29 
25 
26 
23 

7 

9. 
19 
6 
6 

723 
613 
641 
700 
701 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

14 
15 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

4,72 
D  5.52 
4,67 
4,56 
2.30 

1,82 
1,20 

.70 
1.40 
1.03 

.85 
I. 10 

20 
10 
20 
20 
9 

3.8 

7.0 
9.8 
3.0 
B.O 

4 
3 

8 
8 

13 

9 

ll 

5 

3 

4 
4 
I 

0 

1 
I 

0 

I 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

52.4 
51.0 
53.1 

29.8 
29,9 
31,5 

41.1 
40.5 
42.3 

65 
64 
66 

25 
25 
25. 

22 
23 
21 

7 

7. 
19 

731 
751 
694 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

24 
22 
19 

% 

0 

4,99 
4.48 
5.02 

2,10 

.82 
.93 

.94 

20 
20 
11 

3.0 
3.0 

1 
1 

lo. 

10. 

9 
11 
9 

5 

4 
5 

0 
0 
0 

DIVISION 

42.9 

-  8.5 

4.44 

1.30 

6.5 

ft    ft    ft 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

59.1 
56.4 
60.0 
58.5 
57. OM 

40.0 
37.6 
37.8 
34.9 

34. IM 

49.6 
47,0 
48.9 
46.7 
45. 6M 

74 
69 
70 
69 
67 

20 
20 
20. 

1 
20 

31 
29 
29 
25 
23 

475 
549 
491 
557 
594 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

4 

11 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.74 
5.40 
4.88 
4.31 
4.13 

.75 
1.03 
1.14 

.98 
1.01 

3 
12 

3 
3 
8 

T 
,3 

T 
1.0 
5.0 

0 
0 

T 
T 
4 

8 
8 
8 

10 
ll 
9 
9 

7 

3 

4 
4 

4 
3 

0 

1 

I 

0 

I 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

67.2 

60.0 
54. IM 
59. 3M 
58.2 

33.9 
33,9 

36, IM 
34. 7M 
38.9 

45.6 
47,0 
44. 6M 
47. OM 
48.6 

-  9.3 

-  7.1 

-  6.0 

72 
72 
67 
72 
72 

2 

20 

21 

2 

20 

23 
26 
29 
27 
29 

595 
551 
623 
548 
503 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 

6 
11 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4,06 
4.26 
6.47 
4.98 
3.82 

,34 
.87 

.49 

.69 

1.10 

1.06 

.90 

.87 

12 

8 
9 
8 
3 

2,0 
.0 

T 
.0 

2 
0 

8 

ll 
7 

12 
9 
6 

2 

4 
6 

5 
4 

0 
2 
3 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    105 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
MAY         1967 


Temperature 


<  i 


No.  of  Days 


Precipitation 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVRLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNW 


//R 


DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


DIVISION 


58. e 
55.1 
56.7 
57.3 
56,7 

M 
57.4 
61.3 
58.6 
57. 3M 

57.4 


57.5 
60.0 
58.2 
53.8 
57.6 

55.4 
59.9 


56.9 
61. CM 
62.9 


59.0 
55,9 
58.8 
61.4 
59.0 

62.4 
61.1 
60.5 


64.4 
58.2 
61,9 
60,8 
60,0 

60,4 
61,9 
60,1 
61,6 
62,7 

63,1 
63.8 
62.1 
62.8 
61.4 

61.8 
62.8 
61.2 
62,2 
62,3 


65,0 
58,4 


36,5 
33.6 
35.6 
36.0 
37.1 

33. 9M 

33.7 

37,7 

33,9 

33,0 

35,8 


36,7 
37,1 
39,2 
37,0 
36,5 

34.8 
37.5 


36.6 

37.2 
38. 9M 
34.3 


37,1 
37.9 
34.7 
35.4 
36.0 

37.6 
36.3 
38.3 


37.5 
35.1 
40.9 
35.7 
41.1 

37.3 
41.9 
40.0 
36.6 
38.1 

41.5 
41.1 
40.5 
41.8 
37.3 

35.9 
t 
36.1 
38.1 
37.4 


38. 6M 
39,2 


47,7 
44.4 
46.2 
46,7 
46.9 

M 
45.6 
49.5 
46.3 
45. 2M 

46.6 

46.8 


47.1 
48.6 
48.7 
*5.4 
47.1 

45.1 
48.7 


50. OM 
48, 


48.1 
46.9 
46.8 
48.4 
47,5 

50.0 
48.7 
49.4 


51.0 
46.7 
51.4 
48.3 
50.6 

48.9 
51.9 
50.1 
49,1 
50.4 

52,3 
52.5 
51.3 
52.3 
49.4 

48.9 
t 
48.7 
50.2 
49.9 


51, 8M 
48.8 


5.8 
9.8 


5.9 


5,6 
7,3 


5.9 


-  5.7 


-  7.7 

-  7.0 

.  8.0 

•  6.9 

-  7.3 

-  6.5 

-  6.8 


-  8.7 


527 
634 
577 
563 
554 


597 
469 
574 
597 

562 


545 
503 
496 
599 
548 

609 
494 


549 
459 
502 


516 
552 
559 

509 
534 

463 
500 
477 


427 
560 
416 
512 
440 

493 
402 
458 
485 
444 

385 
383 
418 
385 
476 

494 

499 
454 
464 


394 
493 


3.36 
5.12 
4.84 
3.50 
3.82 

5.19 
5.81 
4.02 
5.50 
4.79 

6.52 


5.17 
4,50 
4.75 
4.68 
4.43 

5.36 
4.00 


5.34 

4,61 
5.95 

5.40 

4.93 


4.64 
4,80 
4,90 
4,89 
3,18 

3.87 
3.79 
4,92 

4,37 


i.30 
7.10 
7,53 
6,67 
7.91 

6.50 
6.08 
6.99 
6.42 
6.35 

6,40 
6.15 
6.43 
5,55 
7.39 

5.41 
6.18 
7.21 
6.33 
6.89 


7.53 

7.ni 


.13 
1.94 


3.26 
1,32 


1.34 


1.59 
1.17 


1.93 


1.51 


.47 
.54 
,69 

.33 

.07 


2.52 


2.57 
3.34 

2.53 

3.13 
2.94 
3.29 
2.24 


1.32 
2.30 


2.30 


4.14 
3.22 


.77 

1,20 

1,38 

.69 

.76 


.93 

1.06 

.94 

.79 

1.29 


1.18 

1.18 

.85 

1,20 
.87 

1.00 
.94 

1.96 
.93 

1.10 
1.50 
1.20 


.85 
1.07 

.99 
1,10 

.60 

1.02 

.75 

1.20 


2,73  25 
2,35  26 


2,24 
2.12 
3.73 

2.15 
2.06 
l.SS 
2.34 
1.92 

2.40 
1.67 
2.09 
1.50 
2.53 

1.43 
1.93 
1.86 
2.40 
2.47 


1.98 

3.03 


.5 

T 

T 

1.2 

T 

2.0 
3.5 

.0 
1.0 
1.0 

.0 

.9 


.0 

.0 

T 

.0 

.0 


.0 

.1 

.0 

1.5 

.2 


T 

7.0 

,5 

T 

T 

.0 

T 

1.0 


7 
10 

9 
12 
10 


11 

7 

8 

8 

10 

10 

7 


8 

25* 

8* 


7 

7 

12 


10 

9 

12 

10 
U 

8 

10 

9 


10 
10 
12 
11 
12 

7 

10 

9 

7 

12 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
-   102   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM    ENGLAND 
HAY  1967 


Temperature 


MASSACHUSETTS 

ft    tt    ft 
COASTAL  C 

BOSTON  we  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAkEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNw 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


59,2 
61.3 
59,1 
57,7 
60,8 

61,5 
59, 5M 
61,5 
5*. 7 
60,3 

60,2 
60,1 
58,7 
60,6 
57,6 


60,6 
57, IM 
61,5 
58.0 


56,2 
55,1 
56,0 


51. 3M 
59,1 


31,0 
51,5 


59,2 
59,8 
61,1 
59,8 
61,6 

56,6 
60.9 
62,9 
60,2 
63,0 

59,6 
59.1 
62.0 
60.9 
58.6 

61.9 
61.3 
60.5 
59.1 
59.8 

59.7 
59.6 
62.6 
58,7 
58. 8M 


60.3 
57.9 
60.8 


'•♦.I 
39.0 
39.5 
'•0.6 
'>2.4 

39.3 

39. 6M 
39.6 
'.0.2 
45.5 

40.4 
39.0 
40.5 
38.9 
40.8 


43.5 
42. 2M 
38.9 
42.3 


34.9 
34.9 
34.3 

32.3 

31. 2M 
32.0 

19.5 
32.6 


35.9 
35.1 
36.5 
35.5 

36.0 

33.6 

35.4 
36.5 
37.1 
36,5 

36.6 
34.8 
36.7 
37.4 

M 

36.6 
35.8 
34.6 
34.6 
34.3 

34.5 
33.5 
36.3 
37.0 
34. 9M 


42.8 
39.4 
38.1 
41.1 
41.5 


51.7 
50.2 
49.3 
49.3 
51.6 

50.4 
49. 6M 
50.6 
47.5 
52.9 

50.3 
49.6 
49.6 
49.8 
49.2 


52.1 
49. 7M 
50.2 
50.2 

50,2 


45.6 
45.0 
''5.2 

43.4 

41. 3M 
45.6 

25.3 
''2.1 


47.6 
47.5 
48.8 
47.7 
48.9 

46.2 
48.2 
49.7 
48.7 
49.8 

49.1 
47.0 
49,4 
49,2 

M 

49.3 

48.6 
47.6 
46.9 
47.1 

47.1 
46.6 
49.5 
47.9 
46.  9M 

48.1 


49.2 
49.5 
51.2 


5.1 
4.5 


7.1 


7.4 
6.7 


9.7 
8.2 


6.7 


6.0 
6.6 
6.5 


5.4 
6.4 
6.3 
7.0 


74 

20 

71 

21 

75 

20 

67 

28 

73 

1 

71 

2 

75 

1 

71 

1 

69 

2 

77 

19 

49 

1 

66 

2 

79 

20 

76 

2 

62 

19 

76 

1 

80 

19 

73 

19 

81 

19 

79 

19 

79 

19. 

82 

19 

76 

1 

81 

1 

81 

20 

82 

20 

78 

19 

61 

19 

61 

19 

77 

19 

75 

2 

60 

19 

80 

20 

75 

2 

81 

19 

72 

1 

74 

1 

63 

30 

75 

20 

69 

3 

76 

20 

12 

13* 

25 

7 

26 

7 

23 

7 

26 

7 

25 

14. 

27 

7 

24 

7 

27 

7* 

26 

7 

27 

7 

26 

7 

29 

7 

26 

7 

28 

8* 

29 

7 

28 

7 

27 

17* 

25 

7 

23 

7 

22 

I 

27 

13« 

23 

7 

23 

7 

28 

7 

23 

7 

36 

7 

29 

7 

28 

7 

33 

6* 

32 

7» 

403 
452 
479 
484 
410 

445 
472 
440 
537 
366 

449 
471 
472 
464 
481 


393 
469 
453 
452 


593 
613 

609 


726 

596 


1224 
702 


533 

536 
496 
530 
494 

576 
514 
466 
499 
466 

464 
553 
476 
480 


460 
500 
532 
555 
548 

546 
565 
474 
525 
554 


No.  of  Days 


462 
476 
424 


10 


Precipitation 


7.32 
7.99 
8.68 

8.41 
6.77 

8.65 
9.12 

6.67 

10.38 

6.91 

7.34 
9.69 
8.10 
6.00 
8.73 


9.59 
9.19 
8,50 
8,78 

8.46 


5.78 
4.91 
5.11 

5.05 

5.80 
5.66 

12.66 
6.74 

5.61 


4.76 
4,13 
3,92 
4,69 
5,74 

5.57 
5.61 
4.82 
5.16 
6,87 

4,44 
5,61 
4,66 
4,59 
5,98 

5,39 
4,43 
7,13 
4,65 
6,39 

6.06 
5.29 
6.24 
4.48 
5.03 

5.27 


5.98 
8.53 
8.22 
8.33 
7.27 

7.67 


•  i 


3.98 
4.98 
5.23 

3.36 


3.43 

7.50 
5.80 


6.26 


4.95 
5.23 


1.73 
1.69 


1.94 


6.84 
1.78 


.75 
2.42 


.88 
1.66 
3.27 


1.90 


2.97 
4.78 
3.92 

4.42 


2.63 
3.69 
3.79 
2.76 
3.44 

3.11 
2.75 
2.50 
6.48 
3.55 

2.00 
4.97 
2.85 
3.93 
3.10 


3.60 
3.63 
3.64 
2.66 


.96 
.71 
.64 

1.65 

1.11 
1.25 

2.88 
1.47 


1,00 
.82 
.66 

1.01 


1.30    26 


1.06 
1.60 
.90 
1.42 
1.91 

.85 
2.17 
1.02 
1.11 
1.32 

1.69 
1.10 
1.40 
.86 
1.28 

1.62 
.83 

1.53 
.74 

1.17 


1.76 
3.00 
2.40 
2.85 
3.73 


No.  of  Doys 


1,2 
1.5 
2.0 


4.1 
1.8 


52.2 
11.0 


2.0 
.0 
T 
.5 

T 

3.2 

T 

T 
1.0 
2.8 

.8 

T 

.0 

.0 

4.0 

T 

3.0 

3.3 

.0 

,0 

2.5 
.5 

T 

1.0 

T 

1.0 


II 
7 

11 
9 

7 

13 
7 
9 
9 

11 

12 

10 

8 

9 

10 


10 
13 
14 


9 

13 
9 

10 
9 
9 

7 
10 

9 

9 
11 
11 
10 

9 

9 

13 

10 

10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
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Temperature 


VFRMONT 

»    «    • 
NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERRURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  5 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBCRO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


55.8 
58.5 

60.3 
58.5 
56.6 

56.0 
60.0 
'(2.3 
66.9 

54.6 

59.6 
58.6 
60.3 
57.3 
57.2 


60.7 
58. 5M 
57.9 
59.9 
59.0 

61.0 
59.7 


61.0 
62.0 
58.0 
S3.0 
62.2 


2B.8 
32.3 
3<..8 
34.8 
35.1 

34.2 
33.8 
27. 6M 
34.8 
32.1 

35.5 
33.3 
35.4 
36.0 
28.4 


37.3 
37.7 
35.6 

37.9 
40.5 


36.4 
34.4 
35.4 
32.3 
35.6 


58.7mI   33.1m 


42.3 
*5.4 
4f.6 
46.7 
46.9 

45.1 
46.9 

35. OM 

45.9 

43.4 

47.6 
46.0 
47.9 
46.7 
42.6 

45.8 


48.9 


46.8 
47.3 


49.5 
50.1 


48.7 
48.2 
46.7 
42.7 

4(1.9 

*5.9M 
46.9 


»  E 


■  10.8 
-  7.4 


-  6.1 


-  6.2 
.  8.3 


6.9 
7.1 

9.0 
7.1 


694 
599 
531 
560 
553 

610 
553 
921 

587 
663 

532 
585 
525 
558 
678 


No.  of  Days 


533 
496 
541 

476 
456 


497 
511 
562 

687 
490 

597 


Precipitation 


4.31 
5.01 
3,64 

4.54 
4.15 

4,73 
4.53 
7.13 
4.55 
4.84 

5.05 
6.37 
4.55 
3.99 
5.05 

4.67 


4.40 
3.42 
3.19 
3.40 
4.33 

4,60 
2.85 

3.74 


6,53 
5.53 
5.46 
5.47 
5.73 

5.26 

5.66 


.82 

1.50 


1.46 

1.95 
2.56 
1.32 

1.48 

1.30 


2.91 
1.85 
1.05 
.95 
1.88 

1.66 

1.86 


1.17 

1.49 

.68 

.98 

1.40 

1.72 
1.02 
1.79 
1.00 
1.04 

1.64 
1.93 
1,14 
1.32 
1.06 


1.00 
,88 
.76 
.62 
.77 

.68 
.58 


2.18 
1.45 
1.09 
1.42 
1.66 

1.31 


No.  of  Days 


2.0 
2.0 

.0 
.6 

10.0 
2.0 

20.3 
2.5 


9.0 

3.5 

.0 

.5 

T 

2.7 


1.0 
.5 


T 
1.5 
l.O 
7.3 

T 

2.5 
2.1 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   83°  ON  THE  19TH  AT  BULLS  BRIDGE  DAM,  CONN 

LOWEST  TEMPERATUREi   12'  ON  THE  13+  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:   12.68  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   2.30  INCHES  AT  ST  FRANCIS,  ME 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   6.48  INCHES  ON  THE  25TH  AT  NANTUCKET  WB  AIRPORT, 

MASS 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:   52.2  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:  54  INCHES  ON  THE  12TH  AT  MOUNT  MASFIELD,  VT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW      ENGLAND 


MAY      1967 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


TEMPERATURE:  May  was  extremely  cold,  aver- 
aging 5*  to  9°  below  normal  over  nearly  the  entire 
section.  A  few  stations  reported  even  greater  de- 
partures, while  others,  in  eastern  Connecticut 
and  extreme  southeastern  Maine,  deviated  by 
slightly  less.  Quite  generally  this  May  was  the 
coldest  in  50  years,  since  1917,  and  was  usually 
the  second  or  third  coldest  May  of  record  at 
long-established  stations.  At  New  Haven,  Conn., 
this  May  averaged  the  coldest  in  a  record  dating 
back  to  1779.  The  month  was  remarkable  in  the 
persistence  of  the  cold.  Daily  averages  were 
below  normal  on  all  but  very  few  days  in  the 
entire  month  everywhere.  At  Nantucket,  only 
one  day.  May  3,  was  above  normal  and  that 
excess  was  but  3°.  Also  at  Nantucket,  the  highest 
mark  of  the  month  was  only  67°.  Even  inland, 
many  stations  did  not  reach  80*  in  May,  though 
usually  in  May  at  least  1  day  warms  into  the  high 
eighties  or  even  to  90°  or  higher.  The  persistence 
of  freezing  temperatures  was  also  remarkable. 
Freezing  was  quite  common  inland  as  late  as  May 
30,  with  even  hard  freezes  in  some  areas.  Some 
plants  set  out  for  Memorial  Day  decoration  were 
killed  that  morning.  More  scattered  light  freezes 
were  reported  even  on  the  final  day  of  the  month, 
even  south  as  far  as  Massachusetts.  May's  cold 
was  a  continuation  of  a  pattern  which  began  with 
February,  making  this  the  fourth  very  cold  month 
in  a  row.  Northern  Maine  was  the  area  most 
heavily  hit  by  the  4-month  temperature  deficit, 
as  there  the  February-May  average  is  7.2° 
below  normaL  Such  a  deficit  is  remarkable  for 
even  a  single  month.  Despite  the  mild  1967 
January,  the  Northern  Maine  average  for  the 
first  five  months  of  the  year  is  5.3°  below 
normal. 

PRECIPITATION:  Precipitation  was  quite  spotty, 
from  the  wettest  May  of  record  at  some  stations 
to  even  somewhat  below  normal  at  others.  Stations 
with  deficits  were  confined  to  small  areas  in  the 
extreme  northwestern  sections  of  Connecticut, 
Maine,  and  Vermont.  Totals  ranged  up  to  three 
or  four  times  normal  In  parts  of  the  Cape  Cod- 


Nantucket  area.  Nantucket's  total  was  a  new 
May  record.  The  accompanying  maps  display 
the  May  totals  and  show  extreme  variability  from 
place  to  place.  Despite  local  deficits,  each 
climatic  division  averaged  normal  or  more. 
In  Northern  Maine,  this  was  the  first  month  with 
an  excess  since  November  1966.  The  deficit 
for  1967  through  May  in  that  division  amounts 
to  3.99  inches.  On  the  other  hand,  this  was  the 
fourth  month  in  a  row  with  above  normal  pre- 
cipitation in  Coastal  Massachusetts.  There,  1967 
through  May  has  an  accumulated  excess  of 
5.44  inches. 

SNOWFALL:  Many  inland  areas  received  record- 
breaking  May  snowfall  totals.  For  example, 
Mt.  Washington's  52.2  and  Caribou's  10.9  inches 
are  both  new  records.  The  snow  resulted  mostly 
from  two  storms,  on  May  7-8  and  May  25-26. 
At  Caribou,  Maine,  5.8  inches  on  May  8  set  a  new 
24-hour  record  there.     Totals  are  very  spotty. 


Areas  with  2,  5,  and  10  or  more  inches  this 
May  are  shown  by  successive  shading  on  the 
accompanying  maps.  It  is  likely  that  actual 
snowfall  in  many  areas  exceeded  the  official 
measurement  due  to  rapid  melting  before  the 
time  of  the  daily  observation  at  cooperative 
stations.  The  snowfall  of  May  25-26  was  es- 
pecially heavy  for  the  season  in  limited  areas  in 
northern  and  southwestern  New  Hampshire,  north- 
central  and  western  Massachusetts,  several  areas 
in  Vermont,  and  in  northwestern  Connecticut. 
In  these  areas,  many  new  records  were  set  for  so 
much  snow  so  late  in  the  season. 

NORTHEASTER  OF  MAY  24-26:  A  "northeaster", 
or  coastal  storm  of  unusual  severity,  and  es- 
pecially unusual  for  so  late  in  the  season,  began 
Its  effects  on  southern  coastal  areas  on  May  24. 
It  continued  into  May  26,  with  the  major  effect 
generally  on  May  25  except  on  the  26th  in 
northern  areas.  This  storm  was  especially  de- 
vastating along  coastal  areas  from  Rhode  Island 
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to  southwestern  Maine.  It  was  comparable  to 
the  nearby  passage  of  a  full  hurricane.  Due  to 
its  very  slow  movement,  the  damaging  action 
continued  longer  than  that  of  the  usual  hurricane. 
Damages  were  wrought  inland  by  wind,  washing 
and  flooding  rain,  and  flash  flooding  of  streams, 
and  further  inland  by  the  weight  of  heavy  wet 
snow.  On  the  coast,  these  forces  were  aug- 
mented by  prolonged  high  surf  and  wave  action, 
which  damaged  and  breached  sea  walls  and 
flooded  coastal  communities,  forcing  evacuation 
of  homes.  Wind  reached  90  m.p.h.  in  gusts 
at  Block  Island  and  at  Point  Judith  in  Rhode 
Island,  with  a  gust  to  83  m.p.h.  at  Blue  Hill, 
in  Milton,  Mass.  In  Rhode  Island  alone,  thous- 
ands of  trees  were  toppled,  utility  lines  downed, 
and  vehicles  were  swept  from  highways  or  against 
each  other.  Plate  glass  windows  were  shattered 
in  many  areas.  Barges  and  vessels  were  torn 
from  moorings  all  along  the  affected  coastline, 
with  very  extensive  devastation  in  some  harbors. 
At  Nantucket,  6.53  inches  set  a  new  record  24- 
hour   rainfall   for    any   month.      At    some   other 


stations,  24-hour  records  for  the  month  of 
May  were  broken.  Such  was  the  case  at  Pro- 
vidence, R.  I.,  with  3.76  inches  in  24  hours 
there.  Rains  also  washed  out  some  new  garden 
and  truck  plantings.  Hingham,  Mass.,  was  one 
of  the  communities  where  families  were  evacuated 
due  to  coastal  flooding.  In  the  Olneyville  section 
of  Providence,  R.  1.,  great  damage  was  caused 
by  the  rapid  rise  of  the  Woonasagautucket  River. 
Wind  and  water  damage  decreased  rapidly  in- 
land. But  farther  inland,  in  many  localities, 
the  precipitation  fell  partially  as  wet  snow,  as 
noted  above.  The  weight  of  the  wet  snow  not 
only  tore  branches  from  trees  and  shrubs,  but 
destroyed  many  acreas  of  newly  erected  shade 
cloth  in  the  cigar- leaf  tobacco  areas  in  the 
Connecticut  Valley  area  of  Massachusetts.  The 
lobstering  industry,  already  crippled  by  a  de- 
vastating late-April  storm,  was  hit  again  by 
the   loss   of  thousands   of  traps   in  this  storm. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts   02109 


Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut   06268 
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DAILY  PRECIPITATION 


02 


NORTH#iEsT 

BAKERSVILLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  NILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCkV  RlvER  0AM 
SHEPAUG  0AM 
TORRINGTON 
WlQHAH  RESERVOIR 

WOODBURY 


CENTRAL 

ANSON  I A  I  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPOnSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  1  E 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAMSON  LAKE 

EA5TF0HD 

easton  lake  reservoir 
hartford  brainard  flo  //h 
hartford  mb  airport    r 
manchester 

mansfield  hollom  dam   r 
middletomn  4  m 
mount  carmel 
north  guilford 
normich  Pub  uTil  plt 

pauchaug  forest 
prospect 
round  pond 
saugatuck  reservoir 

SHUTTLE  MEAOOM  RESVfl 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STOHRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

hATERBURY  RADIO  MBRY 

mEPAmAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
MOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

HILFORD 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
mESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
6RASSUA  DAM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

MAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  OAH 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 

PRESOUe  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  Z 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOM  FIELD 

6RIDGT0N  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERvILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEMISTON 


3,87 
3.57 


Day  of  Month 


6.53 

«.09 
S.21 

6.12 

5.59 


5.99 
*.77 
5.9B 


*.59 
5e59 
3.56 


.13 

.39 

.OS 

.11 

,oa 

.36 

.«2 

.IS 

.07 

.27 

.13 

.26 

.17 

.32 

.3A 

.09 

.09 

.30 

."•7 

10  I  U  I  12   13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18  I  19  I  20  [IT 


.23  1.30 
1.10   T 
.fi    1.23 


.35  1,17 
.80  .19 
.3*  1.05 


03 

1.07 

.27 

.03 

.36 

.54 

.02 

.57 

.U 

.05 

• 

.65 

l.*0 

.79 

.06 

.76 

.28 

.06 

.15 

.10 

.30 

i.ie 
i.oe 

1.29 


.32 

.21  1.03 
.92 
.72 


22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


.94   .34   .04 


.65   .05   .05 


2.30 

1.41 

.60 

.99 

1.01 

1.51 

2.32 

.97 

1.25 

2.00 

.63 

.39 

.62 

.S6 

2.53 

1.39 

.44 

.25 

2.29 

.39 

2.55 

.64 

1.04 

1.90 

1.35 

1.72 

1.75 

1.23 

.67  I. IT 
.SS  1.65 
1.15  1.74 


2.39   .75   T 


•65   .09 
.05   T 
.03   .05 


1.40 
1.00 
.79 
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MAINE 

MADISON 

3 

36 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

b 

12 

ORONO 

t* 

B« 

RUMFORD  I  SSE 

1 

bO 

RUMFORO  POWER  PLANT 

3 

82 

SPRINGFIELD 

5 

19 

VANCEBORO  NO,  2 

i 

81 

WATERVILLE  PUMP  STA 

4 

U2 

WEST  BUXTON  2    NNW 

S 

iC 

WEST  ENFIELD 

* 

79 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  W6  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

AOAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNE)* 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLTOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SM 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WE5TFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHUOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


4.6'* 

5.47 
4.80 
5. 77 

4.90 
4.89 


Day  of  Month 


3.87 
3.79 
4.16 
4.92 
3.82 


6.31 
6.67 
7.91 
6.27 


6.75 
6.43 
5.55 


6.89 
6.58 
5.51 


10.11 
7.32 
7.99 


6.77 
8.47 
8.65 


.82 
1.00 
1.07 


.10   .09   .07 


.48        .02 

.53        .08 

.01   .03   .07 


.02   .13 
T 
.01   .09 


.03   .90   .25 
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MASSACHUSETTS 
IPSWICM 
MIODLESORO 
MIODLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
PEABODY 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPOHT  1  E5E 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDhICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  WELLfLEET 
SPOT  POND 

TAUNTON 
MOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSm 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  T  NNM 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN  I 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONwAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPING 

FITZwILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

lakeport 
laheport  2 

lebanon  faa  airport 

MAC  DOwELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLON 
HASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNM 

NEWPORT 
NOftTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
MALPOLE  2 


wiNDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE    ISLAND 
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66 

6 

7* 
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it 
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35 

5.61 
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6.39 
5.88 

5.18 
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6.06 


6.24 
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BLOCK  ISLAND  WB  AP 

R 

5,98 

GREENVILLE 

e.53 

KINGSTON 

8,22 

NEMPOHT 

6.33 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

7,27 

MOONSOCKET 

8. SO 

,31    U2S       .05 


.46    1,22       ,09 
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,60 
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1.73    3.63      .06 


,26    1,65 

1.09 

1.12    U2S 
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1.32  1.26 

.06  1,69 

,85  1,52 
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,45    1,10      .46 
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NEW    ENGLAND 

Continued 

MAY                   1967 

Station 

■s 

Day  of  Month 

e2 

1    I    2    {    3 

4    I 

5    1 

6 

7        8 

9 

10 

11 

12 

13   1    14   1    15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  I  23   1  24 

25      26 

27 

28    1   29       30 

31 

VERMONT 

•         •         • 

NORTHEASTERN                   01 

BETHEL    «    N 

S.65 

.25 

.49 

.15 

.18 

.62 

.09 

T 

.53 

.04 

•  50 

T 

T 

.37 

.44 

.03 

•  10 

U86 

T 

BLOOMFIELD 

«.31 

.15 

.43 

.26 

.43 

.06 

.17 

•  04 

.29 

.30 

•  02 

.32 

.37 

.03 

•  09 

1.17 

.18 

CANAAN 

S.56 

.21 

.36 

.16 

.34 

.05 

•  05 

.23 

.07 

.30 

.06 

.34 

.35 

.02 

.16 

1.63 

.03 

T                        T 

CHELSEA 

9.01 

.06       .24 

.45 

.22 

.06 

.55 

T 

.11 

•  02 

•  36 

.04 

.44 

T 

T 

.19 

.59 

.01 

•  11 

T         1.49 

.07 

DANVILLE 

5.5«. 

.44 

.12 

.40 

.40 

.04 

.12 

•  11 

•  50 

.33 

.15 

.23 

.60 

.05 

•  15 

1.60 

.10 

ENOSBURG    FALLS 

3.64 

.68 

.06 

.57 

.09 

.35 

•  06 

•  28 

.22 

•  11 

T 

.05 

.56 

.50 

•  11 

T           T 

OILMAN 

3.62 

.36 

.48 

.35 

.03      .18 

•  13 

•  04 

•  26 

T 

•  40 

.16 

.14 

.43 

•  27 

•  39 

MC    INOOE    FALLS 

'•.SA 

.44 

•  54 

.23 

•  04 

.39 

•  17 

.04 

.41 

.04 

•  37 

.03 

.16 

.55 

T 

•  09 

•  98 

•  06 

MIDDLESEX 

A.IS 

.35 

.24 

•  26 

.51 

•  06 

.04 

.30 

•  03 

.22 

.03 

.42 

.23 

T 

•  01 

U40 

•  05 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

4.73 

.03       .59 

.24 

.07 

.43      .15 

.03 

T 

.37 

T 

.37 

.02 

T 

.04 

.52 

.08 

I 

•  07 

U72      T 

MORRISVILLE    2 

A. S3 

.52 

.20 

.50 

.04 

.07 

T 

.15 

•  22 

.11 

.05 

.35 

.47 

.40 

•40    1.02 

.03 

T 

MOUNT    MANSFIELD 

7.13 

1.30 

.56 

.61 

.06 

1.79 

.04 

.19 

.24 

.34 

T 

.09 

.63 

.31 

.15      .92 

1.00      .13 

NEmPORT 

A.S5 

.07      .49 

.10 

.02 

.35       .29 

.15 

.10 

.27 

.01 

.27 

.05 

.21 

.23 

.55 

.26 

NORTH    DANVILLE 

A.SA 

.2!      .78 

.11 

.11 

.32 

.15 

.31 

•  05 

.28 

.28 

.12 

.67 

.09 

.01 

•20                   .02 

1.04 

.05 
.02 

NORTHFIELD 

5.05 

.48 

.08 

.35 

.08 

.64 

.04 

.06 

•  38 

.37 

.40 

.44 

.02 

.05 

1.64 

PLYMOUTH    UNION 

6.AA 

.43 

.11 

.11 

.03 

.93 

.03 

.31 

.07 

.57 

.07 

.70 

.02 

.43 

.57 

.07 

.16    1.66 
1.20      .69 

.15 

READING   HILL 

4.5A 

.21       .41 

.08 

.04      .20 

.10 

.05 

.76 

.24 

.23 

.33 

ROCHESTER 

6.37 

.48 

.30 

.27 

.79 

.04 

.65 

.04 

.47 

.47 

.90 

.03 

1.93 

SAINT    JOHNSBURY 

A.55 

1.14 

.22 

.31 

.04 

.12 

.36 

.21 

.19 

.11 

.27 

.42 

.04 

.36 

.19      .50 
.12      .78 

•  05 

SOUTH    NEWBURY 

A.OA 

.38 

.42 

.16 

.02 

.43 

T 

.61 

.03 

•  42 

.03 

.42 

.04 

.16 

.02 

MA1T5FIELD    2    MSw 

5.18 

.45 

.32 

T 

.20 

T            .53 

T 

.13 

.16 

.30 

T 

.32 

T 

T 

.63 

.41 

.06 

.02 

1.59 
•  04    U32 

•  04 

•  0* 

MATERBURY    1    NNE 

3.99 

.45 

.19 

T 

.31 

.02 

.20 

.07 

•  32 

•  03 

.23 

.11 

.44 

.22 

kEST    BORKE 

5.05 

•  54 

.51 

.22 

.03 

.22 

.01 

.18 

.03 

•  22 

.39 

.04 

.43 

.33 

.63 

.02 

.06 

1^06 

•  13 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNW 

A.40 

.44 

.04 

.03 

.77 

.09 

.26 

.05 

•  48 

•  04 

1.00 

.01 

.09 

.33 

T 

.05 

.11       .60 

•  01 

BRISTOL 

BURLINGTON    WB    AIRPORT         R 

3.A2 

.88 

.04 

.41 

.12 

.22 

.12 

•  15 

•  21 

.08 

.58 

.03 

.40 

.18 

T 

T 

3.19 

.01       .76 

.06 

.03 

.34      .13 

.11 

.44 

.25 

•  01 

•  20 

T 

T 

.09 

.53 

.10 

T 

.03 

.08       .02 
1.86 

.03 

CHITTENDEN 

6.12 

.41 

.35 

.11 

.82 

.02 

.25 

.04 

•  34 

•  08 

.58 

.26 

.90 

T 

.05 

CORNWALL 

3.40 

.82 

.14 

T            .37 

.20 

.11 

.08 

.29 

•  44 

.06 

.37 

.08 

.26       .16 

T 

DORSET    1    S 

4.33 

.55 

.15       .49 

.15 

T 

.17 

.29 

•  50 

.44 

.65 

.77      .17 

HUNTINGTON    CENTER 

4.73 

.48 

.30 

.13 

•  71 

.04 

.13 

.32 

.25 

•  06 

.27 

.02 

.35 

•  37 

.05 

1.22 
.24       .69 
.66       .17 

•  03 
T 

MANCHESTER    CENTER 

4.00 

.38 

T 

•  51 

.17 

T 

.43 

•  09 

,66 

.26 

•  47 

.06 

RUTLAND 

4.60 

.05      .53 

.17 

•05       .52 

.12 

.13 

.13 

.22 

•  40 

.19 

T 

.01 

.55 

•  42 

.06 

SAINT    ALBANS    BAY 

2.85 

.58 

.54 

.12 

.27 

.08 

.18 

•  18 

.05 

..3 

.46 

•  20 

T            .06 

SALISBURY 

5.U 

.42 

.46 

.17 

.93 

.03 

.26 

.11 

.43 

.06 

.55 

•  01 

.22 

•  83 

.03 

.60 

i'    '              CRN                   03 

BELLOWS    FALLS 

6.53 

.93 

.03 

.03 

.77 

.01 

.10 

.02 

.52 

.09 

.68 

.02 

.12 

•  01 

.11 

.63    2.18 
U45      ^52 

•66    2.07 

•  26 

•  03 
.16 
.07 
.03 

CAVENDISH 
MAYS    MILL 

5.53 

5.49 

T            .59 
.55 

.07 

.03 

.02 

.15      .72 
.73 

.16 

.04 
T 

.20 

.52 

.41 

.57 
.01 

.08 
.69 

T 

.30 
.03 

•  09 

•  06 

T           .08 
•  03 

NEwFANE 

5.87 

.68 

.01 

.04 

1.05 

,05 

.03 

.7! 

T            .03 

.83 

.04 

•  10 

•  06 

.51    1.62 

PERU 

4.92 

.29 

.05 

.03 

.59 

.01 

.24 

•  03 

.51 

.10 

.69 

.02 

.28 

•  53 

•  04 

.23    1.20 

READSBORO    I    SSE 

5.46 

.58 

.24 

.70 

.01 

.13 

•  09 

.6! 

.05 

1.00 

T 

.04 

.34 

.48    1.09 
.44    1.25 
.40    1.42 
.40    2.00 
.20    1.50 

.03 

SEARSBURG    STATION 

5.41 

.53 

T 

.10 

.61 

.02 

.14 

•  01 

.7! 

.11 

1.12 

.07 

.27 

•  02 

•  02 

SOMERSET 

5.47 

.49 

.02 

.10 

.60 

.01 

.35 

•  01 

.5C 

.01 

.95 

T 

T 

.16 

.43 

.10 

.10 

SOUTH    LONDONDERRY 

4.73 

T 

.40 

T 

T 

.5= 

T 

1.00 

T 

.20 

•  10 

•  20 

UNION    VILLAGE    DAM                   R 

6.12 

.50 

.30 

T 

.05 

.62 

T 

.85 

T 

•  5! 

T 

.50 

T 

.25 

.50 

VERNON 

5.73 

.66 

.02 

.08 

T            .47 

.02 

.03 

•  8 

.04 

•  80 

T 

T 

•  06 

.77    1.66 

.21 
.Ot 

,03 
.11 

WARDSeORO 
WHITINGHAM    2    W 

5.61 
5.34 

.53 

.59 

.04 
.21 

1.06 
.65 

7 
I 

.06 
.10 

T 
.04 

•  6( 

.7 

•  04 

•  06 

•  75 
1^10 

•  0 

.09 

.05 

.16 
.30 

•  06 

•  01 

.16    1.90 
.40    1.08 
.45    1.31 

WOODSTOCK    3    E 

5.26 

.54 

.09 

•  06 

•  05 

.71 

•  2t 

.01 

.5( 

.05 

•  51 

T 

.16 

•17      ^14 
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CONNECTICUT 

6^9 

BRIDGEPORT    we    AIRPORT 

33 

3.0 

14.0 

50  +  + 

8 

07 

77 

72 

61 

65 

1 

6 

4 

2 

2 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

33 

3.4 

11.0 

34 

NE 

25 

67 

66 

41 

49 

6 

1 

6 

2 

1 

1 

16 

58 

7^4 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

30 

N 

25 

- 

74 

62 

- 

2 

5 

6 

2 

1 

1 

16 

60 

6^8 

MAINE 

76 

63 

65 

8 

4 

5 

4 

0 

0 

21 

- 

7.7 

CARIROU    WB    AIRPORT 

- 

~ 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

35 

1.8 

9.2 

37 

NW 

12 

82 

75 

55 

65 

1 

5 

3 

6 

0 

0 

15 

64 

7^2 

MASSACHUSETTS 

7 

0 

1 

19 

53 

. 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

60 

NE 

25 

" 

BOSTON    WB    AIRPORT 

32 

3.6 

16.1 

50 

NE 

25 

66 

67 

64 

61 

6 

2 

8 

0 

2 

1 

18 

58 

7.2 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

28 

2.0 

14.8 

49 

N 

26 

88 

79 

70 

84 

6 

4 

5 

1 

2 

1 

19 

57 

6.7 

6 

^ 

7 

2 

0 

0 

18 

- 

~ 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

- 

- 

~ 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

31 

4.4 

11.8 

3  7++ 

4 

25 

67 

65 

46 

54 

6 

3 

3 

4 

I 

1 

17 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

32 

3.7 

8.2 

29 

W 

20 

77 

75 

45 

57 

6 

5 

1 

6 

0 

0 

IS 

60 

7.1 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

140    « 

E 

08 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

11 

2 

1 

3 

25 

29 

8.6 

RHODE     ISLAND 

_ 

1 

8 

3 

3 

2 

0 

17 

- 

6.5 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

" 

~ 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

29 

2.7 

12.1 

41  +  + 

2 

25 

71 

67 

46 

60 

6 

4 

4 

* 

0 

1 

18 

52 

VERMONT 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

32 
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2.4 
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S 

07 

76 

70 

49 

57 

5 

8 
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2 

0 

0 
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CONNECTICUT 

ft      *      II 
NORTHkEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SN 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAm  RESERVOIR 

*     •     • 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  8RAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  hOLLOw  dAM 

MIODLETOWN  <i  h 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  XBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

*  •     ft 
COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

new  haven  wb  airport 
norwalk  gas  plant 
stamford  5  n 
westbrook 

MAINE 

•  »     ft 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEmATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
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MAX 
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MIN 
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MAX 

MIN 
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MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


NEW  ENGLAND 
MAY        1967 


57   59 
43   41 


66   52 

43   42 


72   54 

43   45 


74   53 

42   41 


74   55 
44   44 


73   52 

42   43 


70   74 
31   40 


72   56 
30   38 


68   73 
26   34 


74   62 
39   45 


76   59 
37   44 


78   60 
38   47 


70   74 
30   30 


66   69 
30   33 


59   65 
34   39 


62   65 
30   31 


49   59 
32   35 


55   62 
32   35 


58   65 
30   32 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   28  27  28  i  29  i  30   31 


51 

34  i  31 


57  I  41 
32  I  32 


65   69 
31   40 


61   67 
30   42 


69   55 

38   35 


69   52 
40   36 


64   69 
32   42 


56   59 
34   41 


55   53 

36   34 


50   47 
37   35 


52   53 

40   32 


54   49 
35   32 


50   57 
34   42 


57   56 

40   34 


66   53 

32   44 


62   56 

40   42 


66   60 
29   44 


59   63 
30   41 


62   63 

34   43 


62   62 
33   43 


44   44   56 
27   36   39 


30   34   43 


45   46   59 
28   37   40 


33   40   43 


59   66 
28   31 


66   64 
30   33 


64   62 
35   40 


44   52 
31   30 


56   55   60 
35   3t   32 


50   49 
34   28 


53   59 

38   44 


56   61 
38   40 


52   59 

34   42 


62   62 
32   33 


60   69 

40   31 


83   70   62 
56   50   41 


75   72 
55   53 


55   55   50 


77   69 
50   37 


74   78   71 
52   52   40 


54   66 
42   30 


70   78   74   77 
42   54   44   42 


65   62   52   60 
30   36   43   44 


61  ,  65 
43   37 


55   61   68 

40   45   41 


55   57 
29   43 


66   52 

36   44 


69   52 

40   48 


65   67 
31   45 


66   66 

40   47 


61   52 
36   44 


66   53 

36   46 


65   59 
38   43 


58   68 
40   37 


59   71 
41   37 


74  I  74 
43  ;  52 


73  I  74 
43  1  47 


71  I  75 
49  !  53 


74 
45 


69   65 

42   30 


63   59 

38   41 


67   69 
35   35 


61   62 
35   35 


65   64 
40   38 


68   63 
38   38 


50   53   73  ' 
39   40   39 


50 
39 


75   65   72   69   63.8 
46   42   34   37   37.9 


41   40   42 


58   63 

36   38 


68   69   67 
44   45   42 


45   43   42 


62   49 
35   37 


63   42 
37   37 


57   50   69 
38   39   44 


47   48 
34   37 


55   51 

42   42 


57   56 
44   44 


56   52 

42   41 


57   61 
28 


52 

59 

69 

75 

79 

76 

42 

29 

35 

49 

51 

39 

49  .  60 


63   72   69   73 
42   46   51   51 


65   67 ,  66   73 
35   47  i  49   51 


58   55   62 
37   29   44 


47   46   50 


42   50   47 
32   32   31 


59   61   52   62 
42   37   46   43 


61   69 '  70 
40   43   53 


64   67 
35   43 


66   75 
33   39 


67   72 
31   41 


74   76 
53   55 


77   76 
49   53 


70   73 
47   50 


58   58 

47   44 


58   59   62 
45   39   41 


60   60   63 
46   42   43 


58   61 
46   43 


62   63   60 
43   41   41 


61   64 
35   36 


45 
38 


48 
40 


70 
43 


72 

43 


66 
42 

63 
39 

59.6 
39,9 

69 
35 

68 
36 

63.6 
37,7 

58 
33 

65 
35 

57.1 
36,2 

64 
38 

67 
38 

61,1 
38,6 

66 
35 

66 
38 

62.9 

37.6 

70   73   63   69 
48   42   40   40 


70 
40 


73   68   71   66 
53   46   40   44 


77   62 
49   45 


69   74   67 


78   69 

44   43 


70 
39 


73   70 
43   45 


66   70 
37   34 


61.1 
39.4 


61,3 

38.0 


60.8 
36,6 


62.8 
40.9 


63,0 

41.0 


64,3 
43.0 


62,6 
37.5 


66   71  I  62.9 
42   46  I  43.6 


70   70  I  62.5 

44   44   40.5 


73   67  I  64.2 
45   42  I  41.3 


67   67   62.3 
44   42   40.7 


65 
39 


62.7 

36.6 


39   44   47   49 


61   47   53 

40   40   44 


75   78 
49   47 


77   75 
50   45 


71  65  j  56.8 

47  45  j  43,4 

68  64  I  59,3 

47  44   41,5 

70  63  '  69.5 

48  46  i  42.9 


62   73  !  62.1 
44   44  (  42.3 


71   66  I 
44   36 


64.3 
40.5 


62,6 
38,1 


44   45   57 
36   31   31 


61   56   59 
33   34   41 


50  I  42   57   49  : 
27  J  35   26   29 


53 
35 

45 

40 

56 

38 

44 
29 

55 
29 

60 
27 

66 
33 

49 
32 

40 
34 

57 
28 

69 
36 

64 
29 

55 

29 

51 
23 

56 

42 

55 
32 

59 
27 

60 
29 

44 
27 

54 
41 

49 
35 

55 
32 

57 
32 

62 
33 

52 
41 

43 
35 

47 

37 

45 
23 

55 
41 

51 
36 

66 
25 

64 
36 

51 
36 

49 
34 

50 
32 

56 
30 

60 
30 

55 

38 

51,5 

31,6 

66 
27 

63 

36 

51 

37 

49 
36 

57,2 
32.6 

54 

39 

58 

35 

49 
32 

56 
39 

51,5 
33.8 

52 
35 

56 
29 

53 

32 

59 
38 

52.7 
31,3 

Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENSLAND 
MAY  1967 


Continued 


MAINE 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOuLTON  FAA  Ap 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  1  5 

PRESOUE  ISLE 

RIP06ENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SouA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
t^BANGOR  DOW  FIELD 
BRI06T0N  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANOERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  SSE 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   66 
36   32 


60 
32 


6*  <>S 
42   42 


6*   57 
«2   42 


68   67 
33   41 


65   60 
30   38 


66   65 
34   40 


63   58 
33   42 


57   46 
33   41 


66   62 
31   39 


62   54 

39   41 


64   62 

4l   44 


65   57 
30   40 


61   62 
28   34 


66   65 
37   38 


60 
41 


70 
35 


62 
33 


63 
34 


72 
30 


56   50 
37   29 


56   51 
35   35 


44   50 
31   30 


45   54 
32   32 


45   54 
32   32 


48   58 
37   34 


58   50 
37   31 


44   53 
29   32 


55   53 

35   33 


52   50 
35   31 


67   52 
32   31 


64   49 
31   26 


47   52 
33   27 


54   48 
28   24 


51   51 
32   27 


60   47 
40   40 


61   45 
36   39 


60   59 
35   38 


61   57 
35   36 


60   57 
35   34 


54   59 
38   35 


60   52 
34   35 


59   *3 
33   31 


15  !  16 


17 


42   55 
32   36 


55   48 

32   32 


43   40   46   57 


49   52 
25   22 


60   62   69 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68   62   56 
33   37   38 


66   62 

33   40 


47   40 
32   33 


56   39 
23   31 


61   38 
24   32 


50   42 
30   31 


59   36 
31   33 


39   40 
32   32 


50   42 
31   29 


47   37 
33   29 


57   *l 
32   29 


56   35 

31   31 


61   33 
28   30 


60   35 

32   27 


54   35 

27   31 


6l   36 
35   30 


46   47 
35   39 


66   53 

3*   39 


38 
60 


50 

40 


44   65 

36   26 


66   57 
37   30 


50   67 
36   30 


49   66 
38   31 


57   40 
29   34 


66   46 
29   32 


57   50 
26   32 


57   49 
23   31 


57   54 
23   28 


55   47 
26   31 


53 
33 


54   47   46 


56   48 

26   29 


47   62 
35   35 


46   53 
36   34 


43   51 
33   33 


46   66 
31   33 


66 
32 


52   66 
32   34 


61 
29 


50 
26 


57   48 
33   37 


44   4s 
32   32 


55   53 
32   33 


53   51 
33   31 


♦  3   53 

31   37 


43   52 
34   32 


46   66 
27   31 


42   50 
29   33 


42   56 
32   36 


67   54 
39   36 


69   60 
37   37 


66 
36 


46   48 
31   25 


42   56 
31   33 


61   64 
33   34 


47   50 
29   28 


S3   50 

30   36 


43   51 
30   29 


46   60 
29   27 


54   53 
33   31 


62 
29 


43 
32 


59 
41 


57   52 
32   38 


60   63 

33   35 


68   51 
36   36 


46   57 
35   37 


69   54 
29   33 


52   57 
29   38 


60   52 
36   37 


59   52 
38   37 


44   58 
30   31 


44   60 
27   32 


61   66 
31   36 


64   56 
30   34 


63   53 
32   33 


51   59 
26   41 


52   49 
35   32 


56   68   66   64 


45 
37 


61   6S 
32   29 


53 
42 


63   42 
42   36 


56   61 
35   34 


58   47   48 

41   35   36  I  40 


58 

28 


53 
29 

66 
37 

47 
32 

47 
33 

52 

35 

59 
35 

60 
29 

52 

36 

64 

34 

61 

32 

38 
34 

48 
35 

58 
31 

59 

30 

53 
33 

63 
39 

43 
34 

40 
34 

53 
35 

60 
28 

60 
26 

59 

37 

67 

44 

54 
34 

43 

34 

51 
40 

60 
35 

62 
37 

67 
37 

63 
43 

44 
34 

51 
37 

61 

40 

63 
37 

61 
36 

50 
32 

62 
31 

46 
34 

39 

34 

49 
34 

58 
29 

60 
27 

56.3 

33.2 


52.6 
31.7 


53.8 
32.5 


55.2 
34.2 


52.7 
32.7 


51,7 
32.4 


52.4 
32.2 


53   57 
40   34 


43   60 


47   60 
34   27 


46   62 
27   32 


49   61 
30   27 


49   66 
26   41 


36   38 


49   46 
25   27 


60   64   64 
37   34  :  37 


56   44 

38   29 


46   43 
34   32 


52   42 

30   30 


64 
39 

48 
42 

54 
42 

70 
38 

60 
38 

63 

46 

74 
48 

60 
35 

50 

41 

52 

38 

66 
34 

56 
39 

48 
43 

69 
42 

65 
38 

63 
41 

53 
38 

67 
35 

62 
37 

60 
42 

70 
47 

60 
29 

60 
37 

52 

41 

66 
32 

59 
32 

55 

43 

67 
43 

58 
30 

57 
36 

50 
34 

64 
32 

58 
33 

66 
41 

67 
42 

56 
27 

62 
29 

45 
39 

49 
28 

65 
31 

58 
36 

51 
46 

58   55 
39  i  38 


55 

32 


50   59 
40   40 


52 
37 


50 
38 


46 
40 


68   64 
30   32 


54   68 
32   34 


64   68 
29   33 


67   56 
36   39 


68   6* 

31   30 


55   60 

34   31 


51   67 
28   27 


66   59 
26   26 


55   59 

28   27 


55   57 
27   26 


64   59  I  57   63 
32   34  I  44   46 


62 

43  < 


52 
34 


52 
36 


57 
40 


57   66 
40   31 


60   62 
35   33 


50 
37 


60   68 

38   36 


57   56 
33   34 


56   60 
36   32 


5* 
41 


56   60 
27   27 


64.2 
35.1 


54.5 
34.9 


51,3 
31.5 


64,9 
35.0 


54.2 

34,1 


61.6 
32.8 


56   58 
30   29 


52   69 
34   30 


65   64 

40   37 


51   65 
37  I  39 


51  I  63 
36   38 


60 
41 


52.4 
29.8 


51.0 
29.9 


53.1 
31.5 


59,1 
40,0 


67   67 
31   28 


66   69   62   63 
34   35   30   34 


63   66  ,  53   44   57   67 
43   37   43   39   39   41 


60 
42 


60,0 
37,8 


58,5 
34.9 


57.0 
34.1 


57.2 
33,9 


60.0 
33.9 


54. 
36. 


58.2 
38.9 


64 
30 


55   61   45   48   64 
38   31   41   31   30 


67   56 
39   31 


66   62 
39   38 


68   59 
46   38 


69   58 

46   41 


57   63 
29   32 


58   64 
32   35 


28   36  I  36 


57   56   54   57 
27   32  i  33   36 


56   49   48  I    57   60   54  i  60   63   63  |  55   67 
27   34   36   36   35   37  |  36   34   43  '  40   34 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


64   55 
34  I  31 


64   68 

37  I  44 


60 
43 


51 

40 


63 
37 


52 

40 


64 

*l  i 


64   64   64 


60   58.6 
43   36.6 


60 
39 


61 
40 


62   59 

30   35 


66 
37 


66 
39 


66  I  64   53   45 
31   41   36   36 


68   63   47   64 
35  ,  44   38   39 


60   62 

40   40 


67   67 
42   37 


62 

49 


62 
39 


62  1 

43  1 


55.1 
33,6 


66.7 

35.6 


57.3 
36,0 


66.7 
37.1 


67,4 
33,7 


61,3 
37,7 


ConHnucd 


Station 
MAINE 
WEST    BUXTON    2    NNW 

WEST  ENFIELD 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ot  Month 


NEW  ENGLAND 
MAY        l»47 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


01 


WESTERN 
ADAMS 

CUHMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSfIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDgE 
WEST  GRANVILLE 

»     tt     I* 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60 
33 


30   3<>   39 


63   57 
33   36 


57   56 
36   38 


52   49 
36   39 


60 
35 


69   67 
29   30 


67   80 
32   39 


65   65 

50   40 


64   77 
34   40 


71   76 
31   39 


MAX 
MIN 

78 
35 

59 

42 

MAX 
MIN 

78 
32 

72 

45 

MAX 

MIN 

79 
33 

61 
41 

MAX 
MIN 

74 
40 

70 
41 

MAX 
MIN 

77 
33 

76 
41 

MAX 

MIN 

73 
35 

MAX 
MIN 

62 
36 

MAX 
MIN 

75 
34 

MAX 
MIN 

63 
41 

MAX 
MIN 

74 
35 

MAX 
MIN 

63 

40 

63   56 
31   34 


52   53 
35   33 


60 
38 


53   54 
38   35 


60   58 

35   37 


58   56 
41   35 


58   57 
33   36 


63   62 
32   38 


56   48 
35   29 


62   53 

31   35 


60   55 
35   33 


62   53 

39   34 


62 
33 


25   33   36  I  34   31   30 


52   51   45   52   58   54   60   65   45   55   70   57 


30   27  I  33 

59   42  I  46   52 
29   31  ;  33   35 


29   35 

59 


28   40 

57   58 

35  34 

i 
55   61  ' 

36  37 


45   46 
34   37 


56   57   50   57   60 


33   30   34 


53   54   61 
37   28   34 


56   66 
36   37 


72 
45 


55 
40 


62 

36 


64  I  56   54 
34  i  35   35 


61 

40 


33   34   34 


65 
37 


49   48 
29   36 


30   37   42 


30   33   34 


61  I  59 
37   31 


54   61 
39   37 


59   52   56 


64   63 
31   42 


60   47 
37   42 


58   55 
36   38 


61   57 
31   38 


58   62 
29   36 


65   56 
35   41 


56   71 
36   39 


55   60 
37   35 


54   64 
40   30 


65   57 
36  i  43 


68   67 
41   44 


72   72 
40   44 


76   64 
47   43 


57   58 
41   41 


62   66 
42   43 


72   70 
44   41 


58 
41 


53   56   54 
35   31   37 


61   46 
32   41 


56   68   55 
40   43   42 


44   46   44 


59   62 
31   37 


55   62 

34   33 


59   61 
40   40 


61   60 
33   40 


64   60 
34   41 


50   49 
37   32 


44   56 
40   41 


49   46   45 


6l   68   63 
35   31   35 


31   34   31 


65 
42 


66   67 
41   43 


62 

37 


66   63 
40   41 


58.6 
33.9 


57.3 
33.0 


57.4 

35.8 


57,5 
36.7 


68   64  ,  60.0 
37   42   37.1 


58.2 
39.2 


36   34   40   38   39  i  41 


55   60 

35   39 


63 

32  i 


60 
41 


38 


47   60 
39   33 


71   70 
40   39 


54   47   49   57   58   52   59   62   51   56   62   58   52   69   66   56   61   60   54   46   51   69   67   65   61 


29   35   37   39   32   39   35   33   39 


47   54 
30   31 


51   52   59   55   63   67   60  i  57 
41   40   36   39  ;  37   36 


39   30   38   42 
71 


38   35   44   39   39   43   40   35   39 


57.6 
36,5 


55,4 
34.8 


59.9 
37,5 


72   64   67 
40   37   35 


64  ;  57.9 
38   36.6 


58   57   48   53   57   56 
33   23   37   39   30   34 


54   46 
27   33 


55 

31 


55   60 
35   43 


45   44   52 
26   32   35 


63   69 
31   27 


48   55   57 
36   39  i  30   39   44 


56   60   66 


49   58 
33   40 


46   45   55 
30   36   37 


46   49 
37   31 


61 
29 


55   61 

27   30 


67   75   72  I  60   61   60  ,  54   54   60  '  72 
41   40   4;  !  39   40   38  ■    40   43   40  :  44 


55   70   70 
36   26   35 


68 

39   42 


53   65 

31   45 


50   61 
35   39 


52   64 
30   36 


55 

29 


50   49   54 
36   34   39 


53   59 

30   43 


50   51 
29   36 


56   59 

35   43 


52   54 
28   40 


57   56 
36   39 


52   55 
32   41 


56   59 
38   43 


62 
28 


64  67  67 

28  30  45 

55  61  59 

29  26  44 


72   76 
42   42 


70   62   64   65 
37   32   36   32 


54   66   71 


67   71 
32   38 


62  I  53 
47  i  41 


49   57 
42 

50 


67   76 
52   54 


67   77 
42   52 


69   78 
47   43 


72   82 

45   50 


80   69 
51   41 


79   77 
59   51 


80   66 
51   49 


77   73 
53   49 


79   76 
50   53 


69   77 
46   50 


61   74 
48   53 


77   74 
46   53 


63   65 
35   30 


60   63 
32   35 


66   63 
34   35 


56   45   65   70   70 
36   35   40   38   36 


62   40 
35   35 


38   31   32   34 


46 


43 


69  I  56 

42  I  43 


66 
41 

72 
46 

75 
54 

76 
47 

55 

30 

65 
35 

71 
47 

77 
50 

66 
42 

70 
46 

78 
50 

76 
52 

67   67   66 
35   40   34 


60   60 
34   31 


63   63 
34   30 


62   46 
33   36 


60   39 
33   32 


61.0 
38,9 


62.9 
34.3 


66   68   65   67 


35   30   37 


66   59 

44   41 


69   64 

35   30 


59.0 
37.1 


55.9 
37.9 


58.8 
34.7 


61.4 
35.4 


69 
42 

62 
38 

66 
31 

66 
36 

59,0 
36,0 

71 
45 

71 
38 

66 
32 

66 
35 

62,4 
37,6 

71 

44 

61 

37 

67 
31 

67 
33 

61,1 
36,3 

69 
47 

66 

44 

66 
36 

65 
37 

60,5 
38,3 

73   72   69   69   64,4 
37,5 


42  I  64 
38   36 


63  I  73   67 
43  '  39   39 


56,2 
35.1 


70   65   61.9 
39   43  I  40,9 


66 

63 

36 

34 

59 

56 

43 

40 

63  I  65   63   66   64  |  60,8 
38   43   33   30   33   35,7 


42  40  57   74  65  71  63  60,0 

37  36  40  ,  45  49  45  43  41,1 

62  42  44   65  72  64  68  60.4 

36  37  39   37  37  36  40  i  37.3 


70   68   66 


61.9 
41.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENSLAND 
MAY        1967 


MASSACHUSETTS 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURS  2  S 

FRAMINCHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLV  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

•     •      » 

COASTAL  03 

boston  wb  airport 

brockton 
East  wareham 
edgartown 
fall  river 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


Day  Ol  MoDth 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   63 

36   38 


71   77 
31   3! 


71   76 
33   3S 


69   72 
35   38 


70   63 
35   37 


6B   60 
36   40 


69   63 
38   41 


6«   59 
30   34 


72   78 
31   *0 


71   81 
33   39 


77   57 
38  MO 


70   67 
29   31 


56   52 
«1   41 


68   60 
28   31 


30   33   38 


68   62 
39   39 


67   60 
30   33 


60   58 
34   38 


S5   66 

27   30 


64   60 
30   32 


59   67 
28   31 


58   56 
35   38 


60   65 

40   41 


64   65 
35   40 


B    9 


M   15  I  IS 


19  20  21 


64   65 

39   40 


68   51 
40   43 


66   47 
35   32 


65   62 
33   38 

6*   47 


61   59 
33   38 


61   51 
35   37 


69   51 
32   38 


46   53 

34   38 


45   51 
32   37 


49   55 

31   37 


49   58 
37   38 


55   53 

37   45 


55   53 
37   41 


56   57 
37   44 


55   56 

37   42 


46   54 
31   36 


65 
38 


65   61   49 
42   45   42 


52   50   50 
43   36   40 


30   33   44 


59   58   64 
48   38   38 


68   50 
35   32 


57   47 
39   34 


57   58 
41   43 


64   50 
44   37 


70   51 
38   39 


56   56 
42   40 


46   54 
34   36 


55   59 
34   42 


57   58 
36   42 


52   48 
40   33 


65   50 
39   39 


63   67 
40   43 


60   55 
42   41 


59   48 
43   39 


59   58 
43   41 


55   52 
39   44 


56   58 
38   42 


55   58 
37   42 


51   53 
38   40 


53   55 

37   41 


55   54 
31   40 


56   97 
34   40 


5!   59 

36   42 


60   61 
36   41 


58   60 
38   41 


58   60 
37   42 


58   59 
31   41 


53   55 

31   36 


51   52 
30   35 


53   59 
33   40 


57   60 
29   40 


58 
34 


64 
36 

1 

69 

45 

69 
30 

67 
44 

65 
32 

70 
46 

66 
37 

70 
47 

72 

37 

63 

44 

68 
39 

58 

44 

71 
38 

55 
43 

68 
31 

92 

43 

65 
30 

68 
40 

67 

50 

55   69 

40   47 


70   76 
46   49 


56 
33 

66 

40 

71 
48 

77 
49 

97 

41 

68 
43 

73 
49 

81 
45 

58 
41 

70 
48 

74 
49 

78 
93 

71 
41 

73 

46 

80 
46 

76 
94 

70   70 
40   48 


69   72 
40   48 


69   72 
37   42 


56   69 
31   36 


79   74 

46   46 


81   75 
46   50 


80   76 
46   48 


73   81 
44   90 


69   70  I  78   75 


48   56   68 


68 
34 


70 
33 


35   41   42 


52 
40 


70   79   72 
47   49   40 


49   46   39 


63   62 

41   36 


67   64 
36   33 


65   66 
37   33 


66   62 
45   41 


63   63 
44   38 


61   61 
43   39 


64   60   66   64 
42   43   45   47 


55   60   55 
39   43   42 


57   52   53 
38   42   41 


58   54   52 

40   43  '  46 


52   54 
37   37 


57   58 
43   42 


57   60 
36   41 


57   57 
36   41 


57   61 
39   43 


60   59 
33   42 


56   58 
33   42 


64   67 
45   47 


65   67 
39   32 


62   61 
42   33 


51   58 

44   45 


52   60 
44   41 


58   61 
41  I  43 


60   54 
45  '  46 


53  I  60 
46  '  45 


55  I  60 

44'  43 


77   76 
48   51 


77   70 
92   38 


64   64 
46   40 


62   62 

38   34 


65   68 
35   35 


62   42 
39   37 


62   42 
32   34 


64   42 
39   39 


62   44 
40   39 


92   43 
42   40 


51   45 
41   38 


49   46 
41   40 


47   43 
40   40 


65   42 
34   34 


60 
37 


60 
40 


42 
33 


64   73 

43   43 


68   73 
38   36 


66   73 
41   39 


65   75 
42   42 


77   71 
41   41 


72   68 
42   42 


74   68 
43   44 


74   67 
36   36 


69   71 
42   35 


64 

40 

69 
42 

64 
35 

70 
39 

67 
36 

71 

40 

66 
42 

70 
45 

72 

40 

68 
42 

70 

41 

68 
44 

73 
42 

67 

44 

71 
34 

64 
39 

65 
32 

69 
34 

75   63   72   68 


48   69  I  68 


73 
36 

64 
34 

70 
34 

61,2 
36.1 

67 
48 

68 
34 

67 
36 

62,2 
38.1 

67 
37 

69 
38 

65 

43 

62,3 

37.4 

75   73 
38   38 


72   67 

36   45 


60,1 

40.0 


61.6 
36.6 


62.7 
38.1 


63.1 

41.5 


63.8 

41.1 


62.8 

41.8 


61.4 
37.3 


61.8 
35.9 


62.8 


65.0 
38.6 


58.4 
39.2 


54   52   93   49   44   52   73   67   71   58  I  59.2 

47   47   40   40   40   41   43  I  48   50   49   47   44.1 


73 
43 


63   59 
37   45 


51   60 
40   40 


55   58 
41   46 


55   50 

37   42 


27   32   39   42 


53   55 
39   43 


46   55   60 
38   38   42 


53   48 

38   40 


29   38   43 


48   52 
33   37 


56   58 
36   41 


52   53 
36   40 


57   63 
43   45 


57   56 
37   40 


95   58 
36   42 


54   55 
36   40 


55   58 
34   42 


55   58 
39   39 


64   65 
35   35 


52   54 
43   39 


64   64 
44   46 


65   67 

39   40 


31   41   44 


57   62 

45  1  *3 


64  1  54 
45   42 


50   60 
42  I  42 


63   69 
34   46 


67   68 
42   40 


57   56 
39   46 


65   71 
46   48 


70   73 
42   46 


60   67 
33   43 


62   67 
44   49 


62   63 
43   39 


62   58 
42   45 


58   61   45   43   59   75 
33   36   34   35   41   36 


63   63 
48   49 


65   68 
50   51 


77   76 
45   56 


58   57 

46   49 


65   74 
53   53 


73   71 
52   51 


56   60   59   63   64   56  i  65   64 


41   44   42   39 


42   31   43 


54 
43 


65 
37 


70'  53 

43   42 


62   57 
40   40 


65   67 
48   90 


73   69 
50   50 


65   76   64 


69   67   71 


58   69   99 
46   51   46 


57   59 
40   38 


56   55 

38   42 


62   62 
42   38 


94   59 
36   38 


57   60 
34   36 


60   60 
43   37 


43   42   55   69 
38   38   39   39 


43 
39 


47   43 
40   40 


44   37   40 


61   61 
46   42 


46   44 
41   40 


46   45 
41   42 


58   60 
40   36 


60   50 
33   39 


59 
36 


55 

39 


42 
39 


42 
38 


43 

40 


44   44   57 


65   70 
37   43 


63   68 

42   47 


63   60 
37   47 


61   69 
49   46 


68   72 
38   39 


65   66 
35   46 


72   68 

40   40 


58   67 
37   45 


63   70 
51   51 


65   70 
42   44 


72   68 
35   43 


66   66 
38   42 


74   63 
37   41 


61.3 
39.0 


59.1 
39.5 


67  I  57.7 
43  I  40.8 


65  I  60.8 
49   42.4 


69   61.5 
46   39.3 


59.5 

39.6 


46   44   64 
40   40   41 


60   67 
41   44 


53   67  I  46 
40   42  ;  42 


44   52  !  68   68 

42   44  I  44   4  5 


54   52 
39   41 


43   44  I  53   67   65 
38   38   43   43   42 


43 
39 


46   67   64   65 


39   40  i  40 
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69 

61.5 

43 

39.6 

59 

54.7 

40 

40.2 

62 

60.3 

48 

45.5 

61 

60.2 

43 

40.4 

70 

60.1 

44 

39,0 

62 

58.7 

43 

40.5 

70 

60.6 

42 

38.9 

60 

57.6 

42 

40.8 

61 

60.6 

48 

43,5 

67 

57.1 

44 

42.2 

64 

61.5 

41 

38.9 

65 

58.0 

48 

42.3 

^1 

DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


NEW   ENSLAND 
MAY  196T 


IS      16 


NEM  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  Sw 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

SRAFTON 

lancaster 

mount  washington 

pinkham  notch 

southern        02 

Blackwater  dam 

campton 

concord  wb  airport 

CONmAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SuNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORThwOOD 

PETEHBORO  2  S 

Plymouth  i  e 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   69 
33  <•<> 


'•9   42   36 
33   32   17 


60   66   63 


73   60 
33   39 


70   76 
29   32 


73   6S   56 
31   34   43 


60 
31 


70 
33 


79   68 
32   41 


76   65 
35   37 


73 
36 


68   67   59 


74   69 
29   32 


75 
32 


60   53 
22   26 


69   62 

30   33 


72   63 
34   36 


63 

43 

48 

40 

56 
28 

69 
35 

68 
42 

42 
28 

66 

30 

50 
40 

60 
26 

55 

28 

52 
35 

52 
27 

51 
21 

42 
31 

50 
35 

45 
36 

46 
34 

58 
34 

50 
29 

54 
34 

50 
32 

42 
33 

47 
36 

55 
30 

51 
34 

53 
28 

51 
25 

44 
30 

52 

34 

45 
33 

51   48   55   60   59   47   62   60   70   61   55   56 
29   35   31   28   40   38   30   34   41   49   37   34 


43   55  I  48 
37   35  I  34 


53 
28 

52 

24 

40 
31 

49 
33 

41 
33 

52 
31 

49 
33 

54 
30 

61 
25 

47 
25 

21 

52 

40 
30 

45 
33 

40 
29 

49 
32 

46 
30 

24 

55 
25 

53 
19 

44 
31 

49 
34 

47 
36 

54 
24 

53 
37 

59 
25 

65 
23 

46   45   63 
36   35   26 


29   27 
16   14 


47   42   41   45   51   44   50 
29   29   33   32   32  ,  31   30 


52   64   64  I  56 
35   46   32  I  32 


61 
32 

62 

34 

56 
37 

41 
34 

57 
37 

62 

47 

62 
35 

59 
32 

60 
39 

56 
34 

2 
9 

56 
35 

63 
31 

63 
43 

49 
34 

40 
36 

53 

40 

61 
30 

63 
29 

58 

41 

55 

34 

1 
9 

60 
33 

64 
34 

58 
36 

48 
32 

56 
35 

60 
44 

62 
34 

59 
34 

57 
39 

56 
34 

0 
3 

41   40   58 
37   28   30 


66   6l 
25   31 


70   62   57 
40   43   34 


31   20   15 


46   50   58 


64 
31 


17   22   25 


50 
31 

40 
32 

58 

34 

63 
43 

45 
32 

39 
34 

55 
32 

43 
34 

62 
32 

64 
28 

52 
25 

60 
38 

64.5 
32.3 

57 
27 

59 
26 

51.3 
31.2 

65 

30 

65 
27 

63 
38 

59.1 
32,0 

36   32 

20   27 


32   33   33 


51.0 
19.5 


51.5 
32.6 


53 
29 

62 
37 

55 
36 

55 
26 

50 
32 

46 
35 

49 
39 

50 
31 

56 
39 

54 
32 

60 
30 

67 
44 

49 
41 

53 
33 

57 
37 

55 
45 

79 
45 

57 
3a 

58 
32 

62 
38 

63 
32 

63 
38 

45 
32 

44 
40 

65 
42 

68 
35 

55 
33 

55 
40 

i  59.2 
35.9 

52 
29 

61 
33 

51 
27 

66 
23 

59 
3! 

48 
38 

51 
40 

48 
29 

56 
38 

53 
32 

59 
28 

65 
43 

48 

41 

53 
28 

68 
25 

62 
43 

67 

45 

67 
42 

61 

33 

61 
35 

65 

31 

56 
40 

48 
39 

45 
34 

64 

44 

67 
35 

67 
30 

64 
43 

69.8 
35.1 

62 

37 

58 
34 

55 
32 

52 
28 

51 
35 

52 
42 

53 
37 

58 
29 

57 
42 

62 
30 

68 
29 

56 

45 

55 

42 

69 
32 

58 

37 

82 
46 

73 
47 

60 
38 

61 
30 

61 
37 

62 
30 

48 
41 

44 
40 

64 
41 

70 
41 

65 
31 

68 
30 

65 
39 

61.1 
36.5 

62 
39 

53 

41 

57 
26 

54 
25 

50 
33 

44 
38 

53 

38 

67 
29 

53 

38 

60 
36 

66 
25 

50 
40 

53 
42 

56 
29 

60 
32 

60 
43 

70 
48 

52 
39 

51 
29 

56 
36 

67 
30 

51 
40 

45 
38 

65 
40 

68 
39 

69 
33 

56 
32 

64 

40 

59,8 
35,5 

64 
32 

60 
32 

53 
40 

49 
27 

52 
34 

50 
39 

53 
41 

59 
29 

57 
40 

63 
36 

68 
28 

61 
43 

57 
36 

69 
31 

64 
38 

80 
44 

75 
46 

66 
40 

60 
35 

60 
37 

64 
32 

56 
42 

43 
38 

54 

40 

74 
35 

72 
33 

59 
31 

66 

34 

61,8 
36.0 

59 
32 

57 
32 

53 
35 

52 
24 

45 
29 

50 
35 

52 
36 

54 
28 

53 
37 

60 
32 

66 
26 

57 

42 

53 

40 

65 
30 

66 
37 

73 
42 

68 
48 

58 
38 

60 
28 

60 
30 

51 
28 

53 

35 

41 
33 

61 
38 

66 
39 

63 
31 

66 
29 

61 
37 

58.5 
33.8 

64 
29 

60 
32 

51 
39 

48 
27 

52 
33 

50 
40 

54 
40 

58 
29 

57 
39 

63 
29 

58 
28 

59 
42 

57 
36 

59 
28 

67 
39 

81 
43 

74 
50 

62 
35 

61 
36 

69 
38 

62 
29 

49 
41 

43 
39 

64 

40 

73 
36 

66 
33 

68 
31 

65 
37 

60.9 
35.4 

64 
33 

60 
36 

57 
32 

56 
26 

54 
33 

51 
39 

52 

40 

58 
28 

56 

40 

61 
31 

67 
27 

64 
44 

55 
42 

59 

30 

67 
36 

79 
45 

77 
50 

63 

40 

65 
32 

67 
37 

65 
32 

50 
40 

48 
38 

55 
39 

70 
46 

67 
35 

67 
32 

66 
43 

62.9 
36.5 

60 
28 

52 
39 

57 
29 

51 
27 

46 
32 

50 
38 

48 
36 

55 
30 

54 
40 

50 
37 

66 

28 

55 
43 

62 

41 

67 
33 

53 
39 

79 

46 

55 
49 

51 

42 

53 
33 

65 
36 

58 
35 

56 
37 

48 

36 

64 
42 

67 
48 

55 
38 

54 
32 

66 

38 

60.2 
37.1 

61 
29 

59 
33 

58 

40 

53 
28 

50 
36 

56 
41 

53 
39 

53 

31 

58 
41 

65 
29 

71 
32 

62 
45 

58 
42 

66 
29 

70 
40 

82 

47 

69 

49 

65 
37 

66 
31 

67 
38 

65 

34 

56 
32 

44 
34 

58 
35 

72 

44 

65 

34 

70 
31 

70 
33 

53.0 
36.5 

62 
36 

53 

41 

60 
35 

52 
29 

47 
32 

47 
39 

50 

40 

56 
35 

54 
39 

60 
37 

58 
32 

45 

41 

54 
42 

57 
38 

52 

40 

74 
45 

67 

44 

60 

40 

64 
37 

66 
39 

65 
37 

48 
39 

44 
39 

57 
41 

58 
49 

66 

40 

64 
38 

64 
42 

59,5 
36,5 

60 
27 

53 
38 

57 
28 

50 
26 

48 
32 

48 
38 

50 
32 

54 
29 

54 
40 

60 
31 

56 
28 

48 
44 

51 
34 

65 
32 

61 
37 

60 
40 

65 
43 

59 
35 

52 
34 

55 
36 

65 
32 

47 
35 

47 
37 

64 
42 

65 

40 

65 
36 

54 
30 

51 
36 

59,1 
34,8 

57 
34 

65 
34 

63 
37 

54 
28 

50 
28 

54 
36 

54 
41 

55 
34 

58 
37 

58 
35 

64 
32 

71 
35 

51 
42 

58 
34 

71 
36 

70 
42 

81 
46 

74 
42 

64 
36 

66 
39 

53 
35 

64 
37 

43 
38 

44 
40 

56 
42 

56 
36 

63 
36 

70 
39 

62,0 
36,7 

56 

31 

63 

34 

62 

43 

50 
29 

49 
34 

50 

40 

50 
40 

53 

30 

57 

40 

57 
32 

63 
30 

58 
45 

52 

40 

57 
30 

69 
37 

58 
43 

62 
48 

73 

40 

53 

38 

55 
42 

61 

34 

60 
41 

49 

40 

49 
41 

65 

40 

70 
35 

56 

34 

58 
39 

60.9 
37.4 

55 

29 

55 
28 

52 

29 

51 
27 

44 
25 

49 
27 

48 
36 

51 
31 

51 

61 

64 

61 

59 

53 

63 

78 

73 

65 

57 

62 

62 

56 

41 

60 

55 

62 

65 

62 

58,8 

63 
30 

62 
34 

49 

34 

50 
26 

53 
35 

57 
42 

53 
37 

57 
29 

56 
40 

64 
30 

70 
29 

56 
43 

57 
37 

68 
31 

70 
41 

61 
45 

74 
51 

62 
39 

54 
37 

63 
41 

55 
33 

46 

40 

44 
40 

66 
42 

73 
38 

57 
35 

70 
33 

67 
40 

61,9 
36,5 

62 
29 

57 
32 

53 

36 

55 
27 

50 
31 

48 
37 

52 

37 

58 
32 

58 
37 

61 
27 

69 
33 

61 

41 

55 

40 

56 

27 

67 
37 

81 
42 

73 
41 

61 
39 

64 

63 
36 

62 
35 

55 
39 

42 
37 

53 
40 

71 
40 

58 
39 

57 
41 

65 
39 

61,3 
35,8 

65 
30 

65 
34 

52 
36 

51 
25 

47 
30 

56 
37 

57 
36 

54 
29 

55 
37 

60 
35 

66 
27 

61 
43 

54 
40 

65 
30 

67 
38 

77 
43 

70 
49 

56 
40 

66 
30 

62 
32 

52 

29 

56 

33 

41 
33 

61 
37 

59 
39 

53 
29 

60 
36 

64 
35 

60,5 
34,6 

52 
30 

59 
30 

51 
27 

61 
23 

53 
30 

47 
33 

39 
39 

49 
31 

57 
39 

54 
35 

60 
27 

65 

54 
41 

53 
28 

68 
36 

62 

44 

66 
46 

67 
41 

59 
33 

61 
40 

66 
32 

65 
38 

46 
39 

45 
35 

65 
40 

68 
35 

56 
30 

55 
33 

59.1 

34,6 

64 
32 

60 
32 

52 
32 

49 
32 

56 
26 

47 
38 

54 
39 

57 
26 

60 
38 

64 
33 

60 
35 

60 
40 

59 
37 

72 
36 

68 
33 

80 
41 

77 
41 

64 
39 

57 
32 

55 
36 

59 

35 

49 
34 

43 
37 

52 
35 

75 
35 

54 
31 

70 
33 

64 
37 

59,8 
34,3 

52 
27 

62 
31 

57 
38 

55 
27 

49 
33 

50 
35 

54 
38 

50 
29 

53 
33 

55 
27 

61 
28 

68 
41 

48 
40 

55 
28 

66 
35 

69 
46 

80 
48 

58 
37 

58 
30 

61 
39 

64 
32 

53 
31 

40 
32 

45 
38 

64 
44 

68 
33 

53 

30 

67 
34 

59,7 
34.5 

54 
28 

60 
35 

53 
26 

57 
23 

53 
32 

48 
33 

46 
36 

53 

30 

56 
36 

55 
33 

61 
26 

56 
40 

45 
41 

53 
37 

66 
35 

58 
37 

65 

44 

68 

42 

60 
30 

61 

30 

65 

30 

66 
31 

50 
38 

46 

36 

65 
41 

70 
34 

69 
29 

56 
31 

59.6 
33.5 

64 
31 

68 
33 

54 
39 

49 
23 

54 
35 

54 
41 

54 
40 

53 

29 

59 

40 

69 
28 

69 
29 

63 
42 

59 
38 

71 
30 

72 
42 

81 
39 

74 
49 

57 
38 

63 

39 

61 

41 

62 
32 

54 
40 

43 
39 

55 
41 

74 
37 

69 

33 

70 
35 

67 
37 

62.6 
36.3 

60 
35 

53 

36 

55 
31 

51 
28 

46 
30 

43 
37 

50 
38 

55 
33 

52 
36 

59 
34 

64 
36 

61 

44 

52 
40 

56 
32 

60 
38 

71 
44 

58 

51 

59 
39 

53 

33 

64 
39 

53 
34 

53 

41 

41 
37 

63 

36 

58 

44 

56 
37 

63 

39 

64, 
38 

58.7 
37.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW  ENGLAND 
MAY        1967 


NEW  HAMPSHIRE 
WOODSTOCK 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

tt      *      tt 
NORTHEASTERN       01 
BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  J0HNS8URV 
WATERBURV  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


MAX 
WIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ot  Month 


74   67 
26   32 


52   51 

40   A3 


31   3A   AA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61 
37 


5A   56 
37   26 


55   54 
39   43 


33   43   38 


62  60  se 
29   34   39 


59   54   52 
39   43   41 


60   69 
32   42 


53   49 
23   32 


10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


54   66 
32   36 


50   53 
39   41 


43   54   60 
28   38   38 


45   53   60 


55   51   60   56   58   49 
43   41   45   42   42   46 


55   56   61 

41   30   43 


55   54   61 


63   77 
28   32 


68   79 
26   32 


82   75 
34   46 


68   80 
31   42 


77   68 
33   46 


80   78 
31   43 


62   62 

41   40 


78   71 
33   47 


74   63 
32   36 


79   77 
32   43 


60   80 
30   38 


77   77 
31   38 


68   77 
35   48 


65   78 
26   25 


81   74 
35   51 


81   72 
37   52 


78   77 
39   51 


80   67 
32   46 


81   78 
35   49 


77   75 
43   55 


29   38   27 


37   37 
24   20 


52   54 
34   28 


33   33   41   44   38   3e 


46   56   58   55   57   61 
32   40   43   41   38   43 


55   54   44 
24   32   34 


25   31   25  (  20 


43   56 
32   34 


42   49 
30   32 


56   56 
37   27 


60   61 
29   27 


59   55 
35   27 


57   53 

35   28 


58   54 
25   21 


59   58   56 
29   36   37 


53 
37 


60   53   56 


57   54 
35   39 


49 
30 


56   43 
25   31 


53   45 

28   34 


54   43 
29   31 


52   48 
28   30 


47   44   46 


51 
32 


47   54   54 
37   29   37 


46 
30 


53 
30 


32 
23 


46   53 
38   32 


36   29   32 


53 
33 

52 
37 

47 
32 

52 
37 

43 
25 

53 

26 

51   56 

31   40 


47   50   63 
39   30   38 


52   55 

30   36 


53   54 

31   36 


50   54   53 


62   61   56 
39   34   45 


60   60   51 
42   39   39 


65   63   51 
39   36   46 


53 

24 


51   58   65 


58   69   65   66 
39  '  33   34   32 


5S   44   62 
37   37   33 


66   67   61 

42   34   41 


56   58 
37   46 


59   64   70 

46   31   40 


62 

40 


68 
38 


46   62 
23   30 


55   60 
26   27 


52   67 
31   28 


63  1  51 
41   38 


63   48 
34   42 


63   48 
38   41 


57   62   52   51   54   56   44   45   52   61   57   63   57 
49   49   (.4   43   43   43   40   41   44   42   48   49   44 


55   52   36   41   38   37   98 


63 
45 


58   64   64 
44   46   44 


43 
37 


44 
39 


75   76   61 


64   63   44   44   60 
43   38   40   41   43 


54   67 
30   36 


51   66 
29   38 


35   43 
20   26 


62   66 

29   30 


62 
30   47 

62   65 


69 

30 


62   65 
28   27 


63 
36 


45  ; 

30  I 


63   57 
36   30 


62   54 
28   32 


65   61 
33   39 


62   67 
33   38 


63   62 
27   35 


61   63 

34   35 


57   62 
24   24 


53   65   70 
40   31   4l 


58   67 
32   38 


69   63 
45   48 


67   70 
38   47 


59   73 
42   47 


74   60 
43   41 


63   63 
38   47 


56   47 
33   33 


69   62 
42   43 


74   62 
44   41 


62   78 
36   38 


70   71 
43   48 


60   74 
43   47 


56   70 
33   42 


55   63 

31   29 


62   66 
33   31 


66   70 
27   31 


58   63 
36   33 


58   65 
35   31 


67   53   45 

27   32   36 


64   54   63 


57 
37   27 


37   39 
23   27 


52   66 
33  i  34 


79   59   57 
51   51   36 


74   61   58 


42   36   44 


41   46   36 


70   60   56 


65   69 
33   32 


62   70 
31   32 


63   66 
29   28 


66   67 
36   32 


61   65 
31   31 


66   68 
36   32 


66   64 
33   34 


54   64 
27   26 


67   46 
39   37 


68   49 
41   35 


48   45 
32   34 


69   49 
40   34 


46   33 
29   27 


51   50 
36   37 


44   44 
32   32 


67   59   66   67 

36   38   49   40 


40   43   44 


68.8 
34,9 


] 


60   61   62 
37   26   25 


64. 1 
42.8 


60.3 
38.1 


57.9 
41.1 


60.6 
41.5 


60 


65   65 
32   30 


62 

30 


64   63 
35   32 


65   65 
34   32 


63   61 
32   32 


56   55,8 
25  ,  28.8 


68.5 
32,3 


60.3 
34,8 


58,5 
34,6 


63   58.6 
43  ,  35.1 


63 
29 


48   45   48 


66.0 
34.2 


60.0 
33.8 


42.3 
27.6 


56   62 

42 


65   49   66 


46   48 
32   39 


64   65   67 
32   32   36 


61   63   69 

33   33   35  I  40   39 


65   66 

45   34 


46   32 


37   36   43 


69 
32 


63  ,  66.9 
39  i  34.8 


61   54,6 
38   32,1 


59,6 
36.5 


64   58,6 
35   33,3 


61  ;  60,3 


35,4 


57.3 

36.0 


57.2 
28.4 


67   64   65   66   60.7 
42   36   30   35  I  37.1 


65   61   64   64  I  56.5 


61 

40 


66   60   67   65 
36   34   27   35 


64 

41  i  47 


60   67   65 


65 
32 


57.9 
37.3 


59.9 

37.7 


59.0 
35.6 


59,7 
40,5 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY        1967 


SOUTh-EASTEBN 
BELLCHS  FALLS 
CAVENDISH 
REaDSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 

MIN 


79 

39 


9   10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  IS  16 


Day  Of  Month 


53  I  60   «9   50 
38  I  30   32   36 


MAX 
HIN 

77 
29 

MAX 
MIN 

67 
3» 

MAX 
MIN 

61 
29 

MAX 

MIN 

72 
30 

MAX 
MIN 

67 
29 

53 

59 

59 

57 

57 

43 

28 

40 

29 

23 

55 

60 

59 

57 

56 

<,<• 

32 

34 

37 

28 

58 

46 

53 

51 

49 

41 

30 

31 

31 

25 

58 

69 

61 

60 

54 

45 

28 

33 

39 

29 

63 

51 

60 

52 

56 

43 

25 

36 

27 

24 

24   25   26   27   28 


55   64   73 
32   30   35 


56   68   68   79   66 


51   53   54  I  61   67   67   53   67   65   61   77   60 
32   35   38   27   38   26   26   43   41   28   36  I  46   48   32 


65  I    70   79   64 


59   63   75   57 


68  I  72   80   70 


65   62   78 


43 

46 

52 

53 

62 

67 

49 

52 

38 

34 

40 

28 

28 

34 

40 

29 

41 

43 

48 

49 

55 

62 

45 

45 

33 

31 

34 

29 

26 

33 

36 

31 

55 

55 

52 

61 

66 

69 

50 

58 

39 

29 

35 

28 

29 

39 

42 

29 

45 

50 

54 

52 

59 

65 

52 

37 

28 

32 

29 

26 

43 

28 

64 
34 

64 
38 

68 
37 

66 
33 

41 
33 

:i 

68 
45 

63 
37 

67 
32 

66 
38 

61.0 
36.4 

62 
31 

64 
34 

65 
30 

46 
37 

68 
41 

69 
46 

67 
33 

67 
28 

65 

30 

62.0 
34.4 

55 
30 

60 
32 

64 
34 

40 
34 

46 
38 

68 
42 

69 
35 

61 
31 

63 
33 

58.0 
36.4 

50 
28 

56 
32 

59 
30 

36 
27 

42 
35 

5d 
37 

60 
30 

66 
26 

60 
34 

53.0 
32.3 

61 
31 

66 
36 

66 
34 

41 
33 

46 
38 

75 
46 

72 
35 

64 
31 

70 
35 

62,2 
36.6 

30 

61 
35 

64 
31 

65 
34 

43 
33 

48 
40 

65 
43 

65 
35 

65 
29 

64 
34 

56.7 
33.1 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da7  Of  Month 

"^  ».  D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

i  8 

1  9  j  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iS  < 

CONNECTICUT 

NORTHWEST            01 

NORFOLK  2  SW 

EVAP 

MAX 

MIN 

.16 
76 

4C 

.21 

80 
48 

.03 
55 
47 

.09 
54 
40 

.10 
63 
38 

.10 

1  70 
1   44 

.01 

50 
38 

.01 
42 

1 

.06 

58 

,   37 

.07 

57 

I   42 

1 

.07 
It 

.06 
50 
41 

.08 
62 
39 

.16 
73 

42 

.13 
71 
46 

.02 
62 
44 

.13 
64 
43 

.14 
70 
46 

.16 
75 
65 

.19 
82 
59 

.26 
81 
43 

.11 
63 
44 

.09 

66 
46 

.1< 
7' 
4( 

.16 
68 
39 

.03 
42 
39 

.02 
50 
41 

.13 
75 
46 

.20 
84 
54 

.07 
60 
45 

.17 
76 
46 

3.40 
64.6 
43.7 

CENTRAL               02 

: 

1 

1 

COVENTRY 
MAINE 

EVAP 
«IIND 
MAX 
MIN 

] 

I 

67t  64 
47   39 

.13 

74 
39 

.14:  .03J  • 

71   68   67 
41   25   37 

'   •  1   • 
65|   66 
6O:   63 
40   42 

1 

.86  .07 

351  124 

56   52 

41   39 

.21 
111 

65 
39 

.17 
63 
72 

40 

.17 

3 
70 
44 

129 
68 
45 

.29 
72 
64 
39 

.11 
103 
71 
39 

.37 
113 
76 
46 

.27 
126 
82 
52 

.33 

128 

77 
40 

.15 
61 
62 
44 

.20 
149 

11 

.n 

62 
71 
42 

.28 

304 
74 
39 

136 
68 
36 

.12 

53 

39 

.13 
66 
72 
43 

.23 
62 
78 
46 

.08 
26 
62 
44 

.24 

1  77 

68 

42 

6.20B 

67.0 
41.2 

NORTHERN           01 

! 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

'- 

'- 

48 
4b 

.12 
92 
58 
42 

.10 
71 
59 
41 

.15I  -  .15!  .20 

63i  130   55  219 
69|  63!  491  51 
4l|  39i  38!  36 

.10 
98 
61 
41 

.04 
124 
58 
39 

.28 

287 

59 

37 

.17 
193 
65 
41 

.09 
73 
62 
42 

.10 
125 
63 
42 

.11 

166 

60 
39 

.14 

124 

57 

38 

50 
54 
41 

* 

.34 

302 

61 

43 

.15 
84 
67 
42 

.20 
97 
69 
42 

.n 

6S 
72 
42 

.14 
60 
63 
48 

.06 
196 
52 
39 

.06 

221 

52 

39 

.11 
176 

60 
44 

.25 
191 
66 
42 

.18 
180 
64 
42 

.20 

230 

62 

42 

4.48B 
4385B 
59.8 
41.1 

MASSACHUSETTS 

1 
i 

COASTAL               03 

ROCHESTER 

EvAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
31 
71 

.14 
29 

IS 

.09 
43 
67 
42 

.13 

57 
69 
38 

.15 
36 
68 
38 

.09 
40 

.02j  .27 
16!   96 
49   47 
37   38 

.09;  .07 
52j   33 
69   62 
40:   44 

.06 
47 
54 
37 

.09 
78 
59 
42 

.11 
46 
66 
40 

.20 
68 
74 
41 

.18 
22 

71 
47 

.03 
37 
65 
45 

.18 
66 
70 
38 

.23 
23 
73 

39 

.19 
109 
76 

44 

.16 
89 
78 
44 

.24 
72 
75 

44 

.17 
36 
66 
45 

.07 
31 
67 
44 

.16 
67 
71 
43 

.04 
US 
66 
43 

.02 
176 

44 
40 

.16 

90 
55 

40 

.08 
28 
62 

42 

.19 
25 
78 
46 

.16 
31 
65 
46 

.16 

30 
76 
46 

4.13 
1711 
65.8 
41.6 

NtW  HAMPSHIRE 

.   1 

SOUTHLRN           02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

I 

] 

; 

.04 
10 
56 
3B 

70 
45 
30 

• 

11 
26 

11 

35 

.16 
35 

47 
35 

40 
53 

29 

.05 
55 
67 
34 

.29 

40 
64 
32 

.12 
20 

70 
30 

.06 
25 
52 
37 

.14 
60 
57 
36 

.26 
66 
61 
33 

.07 
15 
60 
38 

.00 
20 
64 
41 

.33 

110 
65 

49 

.17 
30 
65 
35 

.10 
16 
67 

36 

.11 
10 
72 
37 

,12 
30 
68 
37 

.06 
140 
40 
36 

.09 
90 
38 
34 

.17 
20 
70 
39 

.15 
40 
70 
46 

.25 

10 
65 
38 

.23 

40 
62 
35 

13398 

58.1 

35.8 

MASSAoESIC  LAKE 

evapI 

WIND 

U 

42 

.091  .07 
46i   22 

•  15 
30 

.04,  .lOj  .04 
12    7^  103 

.09 
38 

.03 
36 

.11 
28 

.01 
57 

.15; 

45; 

.22 
26 

.32 
26 

.05 
28 

.12 
64 

.23 

48 

.13 
37 

.06 
70 

.34 
41 

,18 
6 

.19 

50 

.15 
26 

.18 
99 

86 

.10 
67 

.18 

30 

.19 

40 

.13 

46 

.22 
22 

4.286 
1286 

hHODE  ISLAND 

1 

.    .    . 

i 

KINGSTON 

EVAP 
WlNO 

.16 
64 

.17 

61 

.09 
166 

.17 
140 

.22 
121 

.10 
86 

.09 
83 

226 

.I3i  .05 
73!  161 

.03 
96 

238 

127 

.17 
74 

.06 
62 

.16 
145 

.29 

120 

.26 

151 

.17 

148 

.12 

209 

.26 
139 

.14 

48 

.14 
89 

.18 
130 

.27 
394 

430 

.03 
194 

.17 
63 

.38 

73 

.34 
60 

.24 
89 

5.27B 
4280 

VLRMONT 

•    •    • 

1 

WESTERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
50 
52 
42 

.30 
93 
78 
45 

.17 
103 
69 

,07 
34 
51 
38 

.10 
59 
63 
38 

.13 
36 
66 
39 

.18 
43 

69 
39 

.09 

100 

52 

3f 

.00 

44 
36 

.00 
28 

44i 
39l 

35 

4e: 

38! 

.02 
70 
51 

40! 

.2^1 
92; 
62 
39 

.15 

59! 
67 
40 

.21 
53 
72 
40 

.02 

41 
49 
48 

.12 
65 
56 

40 

.15 
64 
59 

44 

.05 
45 
64 
48 

,06 
77 
63 
50 

.15 
66 
66 
42 

.20 
56 
69 

42{ 

.12 
46 
63 
41 

.21 
66 
73 

45 

.23 
54 
75 

49 

.00 
61 
53 
42 

.15 
85 
56 
42 

.15 
60 
65 
44 

.16 

64 
71 

*6i 

.22 

56 
68 

431 

.24 
74 
69 
45 

4.13b 
1856 
61.5 
42.0 

See  Helerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MAY       1967 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 
NORFOLK  2    SW 


CENTRAL  0 

DANBURY 

HARTfORD  WB  AIRPORT 

MOUNT  CARMEL 

*    »    » 
COASTAL  0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

(iREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  0AM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

HIP06ENUS  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

•    »    # 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  OTIS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


T        T 
T 


T 
T 
1.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MAY        1967 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

( 

CENTRAL            OZ 

i 

1    1 

1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  5NC 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

T 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

T 

i 

I 

1 

bLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

!  T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

! 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  3N0 

T 

MILFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

^ 

- 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

; 

; 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SOUTHBRIOGE  3  sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

T 

„ 

. 

_ 

_ 

. 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

«    »    « 
COASTAL            03 

. 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

HOCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    • 
NORTHERN            01 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

28 

27 

26 

1.5 

27 

27 

27 

3.8 
31 

30 

'•.2 
3<> 

.7 
35 

35 

35 

33 

4.1 
31 

2.2 

30 

27 

25 

21 

IT 

16 

u 

IS 

13 

5.0 
21 

4.7 
27 

26 

24 

21 

19 

18 

FIRST  CONN  LAK.E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.8 

1 

» 

2.3 
2 

T 

1.0 

1 

T 

MILAN  7  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3 

T 
2 

1.6 

1 

1.0 
2 

T 
2 

1.6 
1 

2.8 

2 

.2 

2 

1.8 

5 

2.5 

8.0 
6 

.1 

7 

5 

2.2 

4 

.6 
5 

1.2 

5 

1.6 
6 

.1 
6 

T 
2 

.1 
2 

1.4 

2 

.1 

3 

2 

12.1 

2 

12.8 

"  4 

3 

2 

2 

T 
2 

.4 
1 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3.5 

4 

T 
1 

1.0 

1 

T 

.5 
1 

T 

1.0 
1 

6.0 
5 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

T 

SOUTHERN           02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

3.0 
1 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

K.EENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

1.7 
2 

.8 
2 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 

T 

T 

MILFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MAY        1967 


NEW  HAMPSHIRE 
SURR"  MOUNTAIN  DAM 
HALPOLE  2 
WOODSTOCK 

VERMONT 

NORTHEASTERN        01 
BLOOMFIELD 

CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

ROCHESTER 

»    tt    « 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBAnS  BAY 

SOUTHEASTERN        03 
CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

VERNON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22 


Day  of  montli 


T   1,5 

T 


1.0 


KINGSTON,  R.  I. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

StaUon 

Day  Oi  Month 

— 1 , , 1 i 1 1 1 1           1 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KINGSTON 
4 

INCHES 

MAX 
MIN 

'.9 
47 

47 
4^ 

50 
4^ 

49 
44 

49 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

49 
45 

48 
46 

46 
45 

50 
46 

51 
46 

51 
47 

50 
49 

52 
48 

52 
47 

53 
48 

54 
49 

55 
51 

53 
51 

52 
50 

55 
51 

54 
50 

50 
47 

47 
46 

48 
45 

55 
47 

52 

50 

53 
51 

56 
53 

50.6 
47.4 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

46 

46 
4'i 

4B 
4'i 

47 
46 

48 
46 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

48 
47 

47 
46 

48 
47 

50 
47 

50 
47 

50 
49 

51 
49 

51 
49 

52 
49 

52 
51 

55 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
53 

53 

49 

49 
45 

49 
46 

51 
49 

51 
49 

52 
50 

55 
52 

50.0 
46.1 

12 

INCHES 

MAX 
MIN 

43 
41 

44 
43 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
45 

45 

45 

46 
45 

47 
46 

47 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

49 

48 

50 

49 

50 
50 

50 
46 

50 
49 

50 
SO 

50 
49 

49 
45 

46 
45 

47 
46 

48 
47 

50 
48 

51 
50 

46.1 

24 

INCHES 

5    PM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

' 

" 

~ 

" 

" 

.  =,„r.    cnii  TvDC    KBIDGFHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
l'?NCHES  "TNS?RUMENTATi0Nf' t  Ind's  ^^^^T-'^.^Z^^i^^^Cz   WITH  BENDIX-FR.EZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MM 


STATION  INDEX 


CONNECTICUT 
ANSON I A  1  HZ 


cochaponset  i 
colcmeste:*  1 
collinsville 
coventry 
cream  hill 

DANBUBy 

damson  lake 

TFORO 


GROTON 
TFOBD 

TFORD  BRAINARO  FlI 
TFQSD  WB  AIRPORT 


MANSFIELD  HCLLOW  0AM 
MtDOLETOWN  4  M 
MILFORO 

MOOOUS  RESERVOIR 
I  MOUNT  CARHEL 
NEW  MAVEN  we  AlflPOftT 


NORWICH  PUB  UTII 
PAUCMAUG  FOREST 

PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 


SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 
ThomaSTON  DAM 


WESTBROOIC 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  0AM 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOOOBUHV 


AUGUSTS 

AUGUSTA  FAA  AlflPOflT 

BANGOR  DOW  FIELD 


BRUNSWICK 


EAST  SANGEBVlLLE  5  SE 

ELLSWORTH 
EUSTlS  2  SSE 
EUSTIS  2 


LINOCKET 
MOOSEHEAD 
NEWCASTLE 


umford  power  pla 

KOWhEGAN 
OUTh  ANDOVER 
southwest  hbr  3  s 

springfield 

soua  pan  dam 
swans  falls 
telos  dam 
the  forks 
upper  dam 

AN    8UBEN    2 
■ANCEBORO    NO.    2 
'ATERVILLE    PUMP    S 


COUNTY 


ncm  haven 

litchfield 

new  london 

litchfield 

hartford 

fairfield 

litchfield 

litchfield 

middlesex 
new  london 
hartford 

TOLLAND 
LITCHFIELD 


I  ELD 

lAVEN 


NEW  LONDON 

HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 

HARTFORD 


'FIELD 
LONDON 
01'   NEW  LONDON 


^AIRFIELD 

TOLLAND 

.ITCHFIELD 

'AIRFIELD 

■AIRFIELD 

-ITCHFIELD 

HARTFORD 

rOLLAND 

■AIRFIELD 

'AIRFIELD 
■2  TOLLAND 

FIELD 
FIELD 
lELO 


'  03 


01 


02    NEW 


lAVEN 


OJI  NEW  1 

03  MIDDLESEX 

02  HARTFORD 


HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 


AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 


FRANI 


WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

OXFORD 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 


SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

LINCOLN 


OXFORD 
YORK 

AROOSTOOK 


J*! 

24 

*1 

*1 

U 

ftl 

30 

61 

?4 

"1 

16 

*1 

A) 

*1 

20 

*I 

*1 

OT 

41 

3? 

*1 

35 

*1 
*1 

30 

•>? 

*1 

35 
16 
15 

41 

43 

46 

72  15 

42 

73  03 

46 

35 

73  02 

IS 

72  26 

72  47 

i? 

71  54 

44 

72  57 

73  DB 

37 

72  57 

33 

71  U 

73  04 

73  02 

72  06 

72  57 


68  12 

69  00 
69  34 


66  01 
69  32 

69  32 
69  13 


70  26 
70  29 
70  09 


70 

IS 

fO 

19 

69 

11 

69 

07 

07 

70 

ro 

33 

70 

27 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ANSONIA  WATeR  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO, 
METROPOLITAN  DIST  COMM 
CONN.  LIGHT  4  POWER  CO, 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


T  CC 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORK! 
MANCHESTER  WATER  DEPT, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 


RANK  I 


0  NEILL 

EXP  STATION 
HER  BUREAU 
.  HARTFORD 
CHILDS 

1  WATER  COMOAN 


DEPT.  PUBLIC 
ST. 


ER  COMP, 
POWER  CO 


FOREST  CO 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAHtl 
GREENWICH  WATER  COMPA' 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AOUE 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
RIOGEFIELO  WATER  SUPPL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
euR.  ENG.  WATER6URY 
WTR.  COt*f.    NEW  BRIT 
BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TOPRINGTON  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CC 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COfPAN 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


WTR. 

COMM 

■  NEW 

3RITA 

N 

WATER BURY 

WATFR 

COMP 

COMf 
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KENNEBEC  RVR  P  +  P 
UNION  WATFR  POWER  C 
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MAINE  FOREST  : 
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THOMAS  R.  MC  HUGH 
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UNION  WATER  POWER  CO. 
REV,  ROGER  LACHANCE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  OISTRIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
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02 

CHESHIRE 

5 

07 

72  12 

1180 

8A 

HARRIET  M.  PERKINS 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

42 

71  24 

MANCHESTER  WATER  WORKS 

5400 

COOS 

1 

71  13 

1180 

UNION  WATER  POWgo  CO. 

MILFORD 

5412 

HILLSBORO 

4; 

71  39 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

MOU-^T  SUNAPEE 

5629 

02 

MERRIMACK 

5 

20 

72  05 

1260 

6P 

6P 

PICMAflO  0.  PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

6262 

MID 

MID 

C  HJ 

MT.  WASH.  06S.  CORP. 

NASHUA  2    NNW 

5712 

02 

HILLSBORO 

10 

42 

47 

71  29 

140 

IIP 

7A 

H 

pennichuck  water  works 

NEW  DURHAM  3  NNW 

5780 

02 

STRAFFORD 

10 

43 

29 

71  11 

640 

N.H.  FISH  +  GAME  DEPT. 

NEWPORT 

586B 

02 

SULLIVAN 

5 

43 

22 

72  10 

900 

H.  P.  5HEPARD 

NORTHWOOO 

6363 

02 

ROCKINGHAM 

4 

43 

12 

71  09 

570 

5P 

5P 

MARY  R.  STRACHAN 

OTTER  BROOK  DAM 

6550 

CHESHIRE 

42 

57 

72  14 

680 

it 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETERBORO  2    S 

HILLSeORO 

51 

71  57 

1020 

6P 

PINKHAM  NOTCH 

6818 

COOS 

71  15 

2010 

7A 

C  H 

BRUCE  P.  SLOAT 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6B56 

01 

COOS 

5 

45 

03 

71  23 

1350 

N.H.  WATER  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  E 

6945 

GRAFTON 

43 

560 

7A 

7A 

GEORGE  5,  RICHARDS 

PORTSMOUTH 

70  47 

40 

MID 

«ID 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  OANSURY 

7967 

02 

MERRIMACK 

10 

30 

71  5A 

930 

MRS.  ANNIE  L.  WALKER 

SOUTH  LYNOEBOPO 

80B1 

02 

HILLSBORO 

10 

42 

53 

71  6.7 

646 

7P 

HARRY  w.  HOLT 

SOUTH  WEARE 

8194 

02 

HILLSBORO 

10 

03 

71  63 

700 

5P 

MRS.  E.  M.  RICHMOND 

SUWAPEE 

43 

WILLIAM  PLAINE 

SURRy  MOUNTAIN  DAM 

00 

72  19 

550 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAMWORTH  2 

8610 

02 

CARPOLL 

13 

51 

71  16 

7A 

7A 

S  F  DAMON 

WALPOLE  2 

02 

72  24 

MRS.  MARION  W.  ANOROS 

8885 

GRAFTON 

71  53 

700 

N.H.  FISH  HATCHERY 

WATEPVILLE  VALLEY 

8960 

02 

GRAFTON 

10 

4- 

57 

15O0 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  ftUMNEY 

GRAFTON 

71  51 

560 

ELVA  M.  CHIVELL 

WHITEFIELO 

9618 

01 

COOS 

5 

44 

23 

71  37 

1060 

7A 

PUflLIC  SERV.  CO.  N.H. 

WINCHESTER 

9726 

02 

CHESHIRE 

5 

42 

46 

72  23 

450 

CARL  D.  GRUPE 

W tNSHAM 

9740 

02 

ROCKINGHAM 

10 

42 

47 

71  19 

176 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

WOLFEBORO 

9866 

CARROLL 

10 

43 

71  16 

732 

ROBERT  A.  BIERWEILER 

WOOOSTOCK 

9940 

02 

GRAFTON 

10 

59 

71  41 

720 

6P 

H 

FRED  S.  BPOWN 

YORK  POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44 

30 

71  20 

1510 

8A 

U.S.  NATL  FISH  HATCHERY 

PHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

0896 

01 

NEWPORT 

(, 

41 

10 

71  35 

110 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  9UREAU    1 

GREENVILLE 

3306 

01 

PROVIDENCE 

le 

41 

53 

71  36 

420 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41 

29 

71  32 

SP 

5P 

5P 

AGRI.  EXP.  STATION      1 

NEWPORT 

5215 

01 

NEWPORT 

I 

41 

31 

71  19 

20 

6P 

:  H 

CITY  OF  NEWPORT         1 

PROVIDENCE  WS  AIRPORT 

6698 

KENT 

41 

71  26 

51 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOON SOCKET 

9423 

01 

PROVIDENCE 

18 

41 

59 

71  29 

160 

i  " 

NORMAND  Roy 

VFRMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

0277 

03 

WINOHAM 

5 

43 

07 

72  48 

1130 

U  5  CORP  OF  ENGINEERS  | 

BELLOWS  FALLS 

OB 

72  27 

300 

NEW  ENGLAND  POWE»  CO. 

BENNINGTON  J  NNW 

056; 

02 

BENNINGTON 

( 

4; 

670 

6P 

H 

PAUL  W,  BOHNE 

BETHEL  l>    N 

WINDSOR 

53 

72  38 

660 

BLCOMFIELO 

0690 

CI 

ESSEX 

47 

71  35 

1040 

:  H 

RENE  ROUTHIER 

BRISTOL 

ADDISON 

560 

MRS.  DIANE  HEFFERNAN 

BURLINGTON  U  OF  VT 

IC76 

CHITTENDEN 

28 

73  12 

400 

_G 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  W3  AIRPORT 

loei 

02 

CHITTENDEN 

28 

73  09 

332 

MID 

MIDI 

U.S.  WEATHER  9UREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

00 

71  32 

1060 

8A 

CAVENDISH 

11 

WINDSOR 

43 

BOO 

6P 

H 

" 

CENT. VT. PUBLIC  SEflV.CO. 

.^ 

U 

OBSERVAnON 

d 

2 

ux 

U 

I 

TIME  AND 

z 

2 

0 

6 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

» 

COUNTY 

< 

g 

§ 

0 

z 
0 

^ 

OBSERVER 

g 
ti 

i 

ej 

1 

% 

VERMONT 

CHELSEA 

1360 

01 

ORANGE 

3 

43  58 

72  28 

750 

7A 

7A 

H 

MRS.  ELI2ASETH  TAPlIN 

CHITTENDEN 

1433 

02 

RUTLAND 

2 

43  42 

72  57 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44  02 

72  17 

1140 

: 

DAVID  HASTINGS 

CORNWALL 

ADD  1  SON 

73  13 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHEHELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

5 

44  25 

72  08 

1390 

7A 

OTIS  F.  8RICKETT 

DORSET  1  S 

0; 

2 

43  15 

6P 

6P 

ENOSeuRG  FALLS 

FRANKLIN 

72  48 

L.  H.  POMEROY 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

CHITTENDEN 

2 

73  07 

6A 

MRS.  GILES  JACKSON 

GAYSVILLE 

3268 

01 

WINDSOR 

63  46 

72  43 

770 

: 

CLARENCE  W.  RALPH 

GILMAN 

3341 

01 

ESSEX 

5 

44  25 

71  43 

850 

BA 

GILMAN  PAPER  COMPANY 

GRAFTON 

3400 

03 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  37 

1190 

AVFRY  H.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

FRANKLIN 

2 

44  56 

73  03 

150 

ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

2 

66  17 

72  58 

700 

BA 

MAUOE  SHATTUCK 

MANCHESTER  CENTER 

BENNINGTON 

e 

860 

8A 

PAUL  TOOTSCHINDER 

4687 

02 

BENNINGTON 

8 

43  10 

73  C3 

700 

TOWN  OF  MANCHESTER 

MAYS  MILL 

5029 

03 

WINOHAM 

5 

72  46 

825 

7A 

MRS.  GLADYS  £.  MAY 

MC  INDOE  FALLS 

CALEDONIA 

5 

46  16 

72  06 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

66  IB 

72  61 

459 

BA 

GREE-J  «TN.  POWER  CORP. 

MONTOELIER  FAA  AIRPORT 

5279 

WASHINGTON 

2 

44  12 

72  34 

1126 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOR'JISVlLLE 

01 

LAMOILLE 

2 

44  36 

72  36 

680 

WATER  *  LIGHT  DEPT. 

MORRISVILLE  2 

5376 

01 

LAMOILLE 

2 

46  34 

72  36 

680 

5P 

5P 

HOWARD  N  TERR  ILL 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

0: 

LAMOILLE 

2 

46  32 

72  49 

3950 

5P 

5P 

WCAX  BROADCASTING  CORP. 

5492 

03 

WINDHAM 

5 

43  00 

72  38 

470 

BA 

z 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

ORLEANS 

72  12 

766 

MlO 

MID 

mIltgn  w.  drew 

NORTH  DANVILLE 

CALEDONIA 

5 

44  26 

72  17 

1160 

MID 

MID 

AGR.  RESEARCH  SERVICE 

5733 

0: 

WASHINGTON 

2 

46  09 

72  39 

780 

6P 

7A 

z 

RAYMOND  F.  BELDING 

NORTH  HARTLANO  DAM 

5768 

63  36 

72  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

S982 

0: 

WINDSOR 

5 

63  20 

72  3C 

560 

z 

CORPS  riF  ENGINEERS 

PERU 

6335 

03 

BENNINGTON 

5 

43  14 

72  56 

1660 

7A 

H 

ALDEN  C.  WIRES 

PLYMOUTH  UNION 

6446 

01 

WINDSOR 

5 

43  32 

72  46 

1220 

8A 

RICHARD  e.  MOORE 

HEADING  HILL 

6746 

01 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1680 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

REA0S3OR0  1  SSE 

6761 

3ENNINGT0N 

5 

42  45 

72  56 

1120 

6A 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

ROCHESTER 

j; 

WINDSOR 

5 

43  51 

72  48 

830 

7A 

7A 

H 

RODNEY  L.  JOHNSON 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43  36 

6F 

GEORGE  L.  KIRK 

7C26 

0; 

FRANKLIN 

2 

44  48 

73  10 

110 

6P 

6P 

H 

RAYMOND  C.  SWEENY 

SAINT  JOHNseuRY 
SALISBURY 

7054 

I 

CALEDONIA 

2 

44  25 

72  01 

3?0 

4P 

6A 

C  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

SEARSBURG  STATION 

7152 

WINDHAM 

42  52 

72  55 

1560 

8A 

c 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.   | 

0 

WINDHAM 

: 

42  5S 

72  57 

2060 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.  \ 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

■0 

WINDHAM 

43  11 

72  69 

1030 

7A 

JAMES  TWITCHELL 

SOUTH  NEwSURr 

7646 

0 

ORANGE 

44  03 

72  05 

670 

eA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

TOWNSHENO  DAM 

8428 

WINOHAM 

5 

43  03 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TYSON 

8512 

0 

WINDSOR 

5 

43  27 

72  42 

1070 

1 

EDITH  SPAULOING         1 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556 

ORANGE 

5 

43  48 

72  16 

463 

et 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

8600 

72  31 

225 

6A|   BA] 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WAITSFIELD  2  WSW 

^ 

WASHINGTON 

2 

44  11 

72  =1 

820 

8A^ 

HENRY  J.  PERKINS 

WAROS80RO 

5 

43  03 

72  67 

980 

72 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

8815 

0 

WASHINGTON 

2 

46  21 

72  65 

eio 

12H  12M| 

RADIO  STATION  WDEV 

WEST  3URXE 

CALEDONIA 

5 

44  39 

71  59 

930 

OILMAN  W.  FOHO 

WHIT  INGHAM  2  W 

9735 

0 

WINDHAM 

5 

42  47 

72  55 

1450 

8^ 

NEW  ENGLAND  POWER  CC. 

WJCDSTOCK  3  E 

0  3  WINDSOR 

5 

43  36 

72  28 

650 

BA   8A 
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NOTES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Uassachusetts)  at  Room  1000,  U.  S,  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to 
the  Environmental  Science  Service  Administration  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA 
NEW  ENGLAND" . 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?,   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  sncwfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dista 


In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
Station  Index. 


Ground"  table,  and  the 


No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  sn 

J   "Supplemental  Data"  table. 


on  ground  in  that  month. 


S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed 
data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however 
are  exposed  tn  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


this  reference  Indicates  that  the  thermometers 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

^h^qJLu^^«!J.T^  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History   for  these  States,  price  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  mo 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NDEH  B   TROWBRIDGE,  s«c 


NEW  ENGLAND 


ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION  THE   LIBRARY    OF   THE  JUNE   1967 

Volume  79        No.  6 
AUG  '^  -  1967 


ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


mmmi  oe  ilunois 


Temperalure 


CONNECTICUT 

«         «         • 
NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Sw 
SMEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

»    •    » 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DAN8URY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDOLETOWN  4  M 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  C 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRID6EWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


82,7 
78.* 
61. S 
76.5 
79.0 

80.6 


82.0 
79.5 


79.2 
79. 6M 


76.2 
7<..l 
76.0 
79.8 
81.0 

78. OM 


73.1 
77.2 
73.6 
76. 2M 
76. 2M 


75.5 
75.9 

72.2 
73.7 
7'..1 
76.3 
76.* 

7*. 2 
75.3 
75.8 
7*.0 
7*,* 

75.3 

7*. OH 


75.8 
75.7 
79.7 
78.3 
75. B 

79.3 
77.1 

78.9 
77.1 


5*. 5 
57.2 


55.9 
63.5 

51.7 
56.* 
57.3 

59.2 
53,0 
58.7 
55,3 


5*. 9 
52.2 


58.2 
6*. 3 
57.* 
56.* 
55,2 


*8.* 
*7,8 
50. 5 
*7.3M 
*8.2M 


68.6 
67,8 
67,8 
65.6 
67.1 

68.0 

67.5 


67.8 
66.1 
6*. 5 
68.9 
68.8 

70.6 
66.3 
69.7 
67.3 


68,1 
68,1 


65, 2M 
66,6 


60,8 
62,5 
62,1 
61. 8M 
62. 2M 


*9.e 

62.7 

51.5 

63,7 

*8.0 

60,1 

48.7 

61,2 

*8.3 

61.2 

51.0 

63.7 

51.2 

63.8 

*7.5 

60.9 

52.1 

63.7 

51.3 

63.6 

50.1 

62.1 

**.7 

59.6 

*5.8 

60.6 

*7.6M 

60. 8N 

*6.* 

60,9 

5*, 9 

65.* 

53.2 

6*. 5 

5*. 6 

67.2 

52.1 

65.2 

*9.9 

62.9 

*9.1 

6*. 2 

*9.5 

63.3 

52.0 

65.5 

55.8 

66.5 

2 

2,0 


1,1 
2.3 


3.2 
1.3 


1** 
112 
121 
121 
111 


116 
93 

159 
128 
12* 


137 
82 
101 
127 
172 

160 
138 
1*3 


Precipitation 


*.17 
5,*5 

5,05 
*,10 
3,68 

2.*6 


3,63 
3,*1 

3,82 
3,** 
3,32 
2.07 
3.2* 

5,00 

3.61 

3.65 


2.67 
3.37 
2.23 
2.93 

2 

2.9* 


*.91 

3.60 

1 

2.81 

*.00 


5.32 
3.38 


3.27 
*.06 
*.ll 

3.11 
5.86 
2.55 
5.21 

2.50 

2.75 
1.77 
3.81 


*,15 
*,21 
5.8* 
*.97 
5.37 


1.1* 
2.3 


1.02 
.17 


1.51 
1.61 
1.73 
1.23 

.91 

,75 


,83 

19 

1,18 

16 

1,29 

17 

1,69 

19 

1,06 

12 

1,09 

18 

.88 

17 

1,17 

19 

.91 

19 

.83 

20 

.9* 

.93 

,89 

1,35 

1.67 

,91 


,81 
,58 
,*8 
1,09 
.66 


l.*0 
.61 

1.13 

1.07 

.92 

.89 

1.32 

.79 
1.11 

.70 
1.12 

.50 

.79 


1.19 
1.32 
3.00 
l.*9 
1.82 

2.23 
2.16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW  ENQLAND 
JUNE      1967 


Temperature 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5SE 

RUMFORD  POWER  PLANT 


SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  Z  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


//R 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  0 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  5 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

»    #    » 
COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 


11  E 
si 
<  S 


77,9 
76.* 
73.8 
78.0 
78.1 

77. 9M 

78.* 

79.6 

77.3 

76.* 

77. Sf 


73.0 
77.* 
73.7 
67.9 
73.8 

71.8 
75.3 

7*. 9 
7*.l 

72.3 

78. *M 
81.9 


80.6 
76,1 
78. b 
81.2 
78.8 

79.5 
80,0 
77,7 


83.3 
76.3 
79.8 
81.* 
76.6 

78.2 
80.5 
77.1 
79. B 
80.8 

81.0 
81.6 
80.0 
81.0 
79.0 

79,9 
81,2 
80,2 
80,3 
78.2 


51.1 
51.1 
*7,5 
51,8 
52,7 

*8,5M 

*8,7 

53.8 

53.1 

*7.8M 

*9.8M 


*8.1 
51. *M 
5*. 3 
*6.3 
50.8 

*7.7 
53.6 

55.7 
52.5 

51.5 
55. IM 
52.1 


5*. 2 
56.2 
52.5 
53.5 

53.8 

53. 8M 

53.9 

56.6 


55.6 
52.* 
56.6 
53.* 
55.7 

53.7 
56. *M 
56.8 
53.1 
55.5 

56.7 
57.1 
56. OM 
57.2 
5*.0 

5*. 3 
58. 2M 
5*. 3 
56.0 
53.5 


80.5 

5*. 6 

82.7 

53.5 

76.6 

55.6 

76.3 

58.0 

77.* 

52.5 

73.5 

63.0 

71.2 

53.* 

76.8 

55.9 

6*. 5 
63.8 
60.7 
6*. 9 
65.* 

63. 2M 
63.6 
66. 7M 
65.2 
62. IM 

63. 7M 


60.6 

6*,*^' 

6*.0 
57.1 
62.3 

59,8 
6*, 5 

65,3 
63.3 

61.9 
66. 8M 
67.0 


67,* 
66,2 
65,7 
67,* 
66,3 

66, 7M 

67,0 

67,2 


69.5 
6*.* 
68.2 
67.* 
66.2 

66.0 
68. 5M 
67.0 
66.5 
68.2 

68,9 
69,* 
68, OM 
69,1 
66,5 

67,1 
69, 7M 
67,3 
68,2 
65,9 

67,6 
68,1 
66,1 


67,2 
65,0 
63,3 
62.3 
66.* 


1.8 
1.3 


2.3 


2.* 


2.3 
1.* 


1.2 


2.8 


2.9 
1.5 
3,2 

3,8 


2,7 


1,1 


,9 
1.0 
1.2 
1.0 


2.0 


1.6 
1.5 


89  16 
96  16 
95  17. 


16 
17 
16 

16* 
16' 

17 
16 
11 
13 
17 

17 

16* 

16* 

16 

16 

le* 

16 
17 

16 
16* 

16* 

16 

16 


62 
82 
1*5 
69 
59 

92 
81 
*3 
65 
112 


No.  of  Days 


1*0 
63 
75 

231 
109 

166 
71 

71 
92 

117 
57 
*3 


0   0   0 
0   0 


Precipitation 


3.80 
5,*1 
5.*2 
5.05 
*.*l 

5.*2 
2.50 
*.98 
7.00 
6.06 

3.17 

*.89 


2,*0 
*.9* 
5.*2 
2.50 
2,35 

2,76 
5,19 

6,76 
6,23 

6,55 
7,*7 
*.56 


6.16 
*.16 
5.13 
*,7B 
5.17 

6.33 
6.37 
3.98 


3.61 
3.90 
3.16 
3.66 
*.30 

2.98 
3.82 
3.82 
3.78 
3.78 

5.*7 
3.70 
*.7* 
3.*5 
2.77 

7.12 
3.2* 

*.10 
5.13 
*.10 

3.15 
3.*0 
3.72 


3.*e 

*,53 
2.79 
3,70 
1,60 


,*7 
1.96 


1.92 


.29 
l.*6 


.    1.05 
•      .72 


1.52 


2.0* 

1.1* 

.89 

2,*6 
2,25 


,21 
.08 

.16 

1.86 
.62 

1.61 
.09 


3.28 
.93 


l.*3 


.00 
l.*2 


2.11 
1,*1 
1,*5 
2,03 
2,*8 

2,*3 
1,** 
2.35 
3.35 

l.*0 

.91 


1.33 

2.50 

2,85 

,98 

,8* 

,83 
3,30 

*,17 
*,03 

*,18 
5,30 


21 
21 
20 
18 
21 

18 
21 

21 

20 

21 
21 
2,20   21 


2.73 
1,00 
1,37 
1.5* 
1.28 

2.90 
2.25 
1.27 


1.22 
.85 
1.0* 
1.07 
2,11 

,78 

1.72 

.85 

.98 

1.05 

1.66 
.89 

1.31 
.78 

1.00 

*.32 

.5* 

.69 

2,** 

1,38 

1.17 

.95 

1.03 


l.*3    20 


1.72 

1.27 

1.82 

.89 


S   % 


No.  of  Doys 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    128    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM    ENGLAND 
JUNE  1967 


Temperature 


MASSACHUSETTS 

HINQHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABOOY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CQLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAICE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


)HODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIHPORT 

DIVISION 


79.5 
66.7 
75.1 

78. 2H 
76. B 
73.7 

77. 0^ 
72 


75.0 
72.8 
76.6 
70.8 


77.5 
78,0 
77.1 

76,7 

73. 2M 

79.3 

80.1 

53.6 

72.5 


78.7 
80.6 
79.0 
79.6 
80.4 

77,* 
79,1 
82,2 
80. 8M 
81.8 

78.9 
80,0 
81.1 
79.5 
78.0 

80.* 
79.8 
79,8 
79.1 
76,9 

78.2 

78. 9M 
81.0 
78.0 
79,9 


67,5 
78,5 
76,1 
70.0 
77.8 


56.0 
50.7 
58.6 

56. OM 
53.8 
53.0 
53. 2M 
5*. 8 


56.6 
53,9 
53.2 
5*. 2 


51.9 
51.1 
53.0 

*9.2 

<>8.8M 

*9.1 

50.2 

*2.8 

*9.9 


52.5 
51.8 
53.2 
51.6 
51.3 

51.0 
53.0 
54.5 
55. IM 
54.6 

56.0 
53.5 
54.0 
54,3 


53,8 
54, 8M 
51,9 
51,8 
50.6 

53.4 
51.0 
53.5 
54,6 
50.5 


55,6 
54.2 
52. B 
53.8 
55.8 


66.1 

67,8 
58,7 
66.9 

67. IM 

65.3 

63.4 

65. If 
63.6 


65.8 
63.4 
64.9 
62.5 

64,7 


64,7 
64,6 
65,1 

63,0 

61, OM 

64,2 

65,2 

48,2 

61,2 

63,6 


65.6 
66,2 
66.1 
65,6 
65.9 

64.2 
66.1 
68.4 
68. OM 
68.2 

67.5 
66,8 
67,6 
66.9 

I* 

67.1 
67. 3M 
*5.9 
65.5 
63.8 

65.8 
65, OM 
67.3 
66.3 
65.2 

66.3 


61.6 
66.4 
64,5 
61,9 
66.8 

64.2 


2.6 

1.0 


2.9 
2.4 


3,3 
2,3 


2,5 


3,3 

3,6 
3.1 


1.3 
.2 
.6 

1.1 


94  16 
94  17 


17 
5 
16 
16 
16 

17, 

16 

16 

16 

16 

16 
16 
17 
17 
16 

16 
16 
12 
5 
16 

17 

17, 

16 

16 

4 


40 
40 
48 

42   1 
40  14 


48 

182 

35 

70 
75 
91 
64 
89 


131 
68 


495 
134 


No.  of  Days 


105 
58 
68 
97 
48 


Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3.59 
3.37 
2.65 

3.04 
3.83 
4.02 
2.03 
3.62 


3.18 
4,07 
3,00 
2,31 

3.22 


1,74 
2,77 
2.49 

3.24 

3.59 
3.03 
2,17 
6,92 
3.19 

2.78 


2.78 
2.90 
3.82 
4.67 
3.62 

4.27 

4.43 
3,45 
1,B5 
3.60 

4,14 
2,07 
3,39 
3,37 
4.18 

3.66 
5.06 
4.07 
2.81 
4.14 

2.45 
4,14 
4,03 
3,69 
2,69 

3,57 


2,48 
4.17 
3.22 
2.50 
2.72 

3.02 


1.17 
1.70 


•    1.21 


.42 
1.79 


.23 

1.45 

.21 


.85 
2,68 
1,66 

1,50 
1,73 
3,17 
1,02 
1,86 


2,26 
3.04 
1.69 
1.64 


.41 
.76 


1.00 

1.23 
1.03 

.40 
1.35 

.84 


.64 

.65 

.89 

1.19 

1.54 

,75 

1,33 

1,09 

,56 

,63 

,88 
.63 
.65 
,90 
1,20 

,84 

1,56 

,68 

,80 

1,87 

,50 
1.03 

.68 
1.10 

,75 


.98 
I.IO 
1,51 
1.20 

.93 


No.  of  Days 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEM  ENGLAND 
JUNE       1967 


CONTINUED 


Temperature 


NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I    NNE 
MEST  BURKE 

DIVISION 

•   •   • 
WESTERN  02 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


DIVISION 

•    •    • 
SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


03 


77,* 
79, 7M 
81,2 
79,8 
80.2 

76,* 
81.7 
6S,9 
78,8 
78.* 

80.2 
79.2 
82.1 
78.5 
79.0 


81.0 
79.6 
79,* 
81,5 
79.* 

81.* 
80.2 


81.0 
80.8 
78.3 
73.6 
80.9 

79.1 


*7,* 
50. IM 
52.9 
52.4 
52.3 

51.5 
52.5 

*9,7M 

52,8 

*9,8 

51,5 
50.6 
53.5 

5*. 2 
*6.6 


56.0 
56.3 
55.7 
56.2 
53.8 

56.0 
58.2 


55.1 
51.2 

53.0 
50.3 
5*. 6 

51.* 


62,* 

6*.9M 

67.1 

66,1 

66,3 

6*.0 
67,1 
57, 8M 
65,8 
6*,1 

65,9 
6*. 9 
67.8 
66.* 
62.8 

65.* 


68.5 
68,0 
67,6 
68,9 
66,6 

68,7 
69,2 


68,1 
66,0 
65,7 
62.0 
67.8 

65,3 

65.8 


2.7 


3.0 

3.0 
2.8 


3.* 
2.8 


3,1 


1.5 
2.7 


No.  of  Days 


103 
71 
32 
55 

50 

72 
38 
209 
*6 
86 

*8 
71 
26 
*3 
101 


*0 
*2 
65 
131 
*2 


Precipitotion 


2.8* 
2.*0 
6.0* 
1.52 
2.69 

2.29 
*.15 
7.38 
8.06 

2.*e 

3.0* 
3.67 
2.*2 
3.66 
2.98 

3.*5 


3.*7 
3.64 
3.12 
2,*0 
*,3* 

2.00 
3.58 


2,62 
2,87 
*,82 
3,10 
3.39 

2.75 

3,26 


1,37 
1.20 


-      ,32 

•  ,11 

•  1,35 

.      ,89 


.89 
1,10 

,80 
1.58 

.31 

.89 
.63 


.71 
.*9 
1.03 
.60 
.61 

.66 

.80 

1.39 

3.23 


.63    11 


.63 
,97 
,52 
,80 
,56 


.67 
.98 
.56 
.66 

1.00 

.77 

.50 


.51 
.66 
l.*8 
.65 
.86 


.57 


No.  of  Doys 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    97*  ON  THE  17+  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,   26*  ON  THE  1ST  AT  WEST  BURKE,  VT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  8.06  INCHES  AT  NEWPORT,  VT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   1.20  INCHES  AT  SOUTH  NEWBURY,  VT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   5.30  INCHES  ON  THE  21ST  AT  SACO,  ME 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  34  INCHES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   34  INCHES  ON  THE  1ST  AT  MOUNT  MANSFIELD, 

VT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEM  ENGLAND 
JUNE       1»6T 

Station 

;3 

Day  of  Month 

1  I  2  I  3 

4   5   6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

uf 

15 

.6 

1^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST          01 

BAKERSVILLt 
SARKHAMSTEO 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 

4.98 

5.«S 
5. OS 

.01 

1.51 

.03 
.18 

.71 
.03 
.03 
.44 
.18 

.45 

7 

.26 
1.08 
.27 
.07 
.62 

.01 
.02 
.02 
1.27 
.17 

2.57 
1.33 
.94 
.47 
.67 

.13 
.02 
.13 
.35 

.01 

.2! 

.31 
.23 

.08 
.46 

.02 

7 

.87 
.95 
.70 
1.61 
1.73 

.26 

.43 

.2e 

.17 

.56 

.48 
.61 
.06 

.66 

T 

.0! 

NORFOLR  2  Sw 
ROCKY  RIVER  DAM 
SMEPAU&  DAM 
TOKRINGTON 
MiGKAM  RESERVOIR 

3.68 
5.37 

2.>e 

T 

T 

.17 
.76 
.11 

.33 

.13 

T 

.82 

1.08 

» 

T 

.01 

.14 
.36 
.19 
.05 
.65 

.21 
.01 

.65 
.86 
.91 
2.50 
.75 

T 

.20 

.10 

.10 

^37 
.10 
.35 

.27 

.07 

1.23 

•  44 
.91 

•  74 
.20 

.18 
.32 

.26 

.94 
.08 
.40 
.29 
.08 

.0 

7 

.01 

.IC 

.08 

W0008URY 

2.61 

.05 

.3 

T 

.75 

7 

.09 

.63 

.22 

T 

.08 

.26 

.07 

.11 

. 

CENTRAL              02 

ANSONIA  1  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.03 

2.63 

3.00 
2.77 

-   -   - 

-   -   • 

-    - 

- 

- 

- 

.0) 

.03 

.03 
.62 

.20 

.01 

- 

- 

.10 
.53 

.39 

.14 

.04 

.57 

.23 

.83 
.48 

.60 

.51 
.13 
.35 

.40 

.23 
.26 
.78 

.01 

.20 

.40 
.27 
.13 

.22 

.10 
.36 

.86 

T 

.25 

.03 

.11 
.07 

COLCHESTER  1  E 
COVENTRY 
OANBURT 
DAWSON  LAKE 
EASTFOfiO 

«.<»6 
<..7t 
3.63 

1.S2 
<i.03 

.06 

.0! 
.04 

.11 
.55 

.02 

.05 

.06 

•  01 

1.18 

.47 

1.29 

7 

.04 

.66 

1.35 

.46 
.73 
1.69 
.43 
.23 

.64 
.21 
.39 

.41 
.70 

.21 
.62 

7 

.30 

.16 

.01 

.56 
.06 
.39 
.50 
.37 

.25 

.09 

.91 
.24 
.66 

.92 

.03 

.09 

T 

.17 
.06 
.05 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARO  FLO  //R 
HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

2.19 
3.01 
3.82 
3.62 

T 

l.Ot 
.23 

T 

.01 
.39 
.26 

7 
.06 

.04 
.03 

.05 
.28 

T 

.07 
.77 
.88 

.14 
1.09 

.01 
.03 

.66 
.51 
.21 
.48 
.16 

.46 
.47 
.55 

.26 

.34 

.11 
.01 
.54 
.59 

.03 
.24 

7 

•  46 
.23 

.43 
.05 

7 

.18 

.23 
.35 

.75 
.60 

.10 

.65 
.80 

.31 
.06 
.04 

MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCMAUG  FOREST 

3.32 

2.07 
2.78 
3.2'. 
2.57 

.04 

.24 

.04 
.01 

.24 

.02 
.02 

.06 
.29 

.43 
.03 

.14 
.06 
.01 

1.17 
.91 
.63 
.32 
.22 

.27 
.26 
.36 
.83 
.37 

.46 
.09 
.56 
.13 
.49 

.22 

.37 
.53 

.57 
.65 
.76 

.30 

T 
.40 

.43 
.16 
.42 

.11 
7     .21 

.08 
.01 

PROSPECT 

ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 
STAFFORD  SPRINGS  2 

2.86 
<..29 
2.27 
2.64 
4.74 

.06 

T 

.04 

.06 
.26 

.09 

7 

.04 

.05 

.05 

.51 

.07 

.11 
1.44 

.01 

.67 
2.12 

.97 
.65 
.97 

.69 
.62 
.26 

.40 
.09 

.33 
.26 
.03 
.41 
.91 

.01 

.01 
.03 

.09 
.18 
.32 
.11 
.43 

.17 
.44 
.09 

.24 
.36 
.22 
.87 
.52 

.05 
.06 
.32 

.02 

.05 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  wBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

2.80 
5.00 
2.94 

3.05 

.   .   . 

.   . 

- 

- 

- 

- 

- 

1.00 
.35 

. 

.06 

T 

1.08 

1.17 

T 

.65 
.33 
1.08 

.64 

.54 
.56 
.51 

.64 

.34 
.13 
.03 

.46 

T 

.05 
.54 
.61 

.64 

.15 
.01 

.42 

.07 
.71 

.34 

7 

.07 

.29 

•  12 

WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

4.54 
3.61 
3.40 
2.57 

T 

.63 
.15 
.35 
.20 

7 

.02 
.01 

.13 
.13 
.88 
.18 

2.06 
1.76 
.65 
.65 

.27 
.13 
.26 
.45 

.53 

.71 
.29 

.40 

T 
T 

.01 

.08 
T 

.20 
.13 

.10 
.32 

.07 

.74 
•  41 
.65 
.49 

7 

.03 

.05 

COASTAL              03 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFOflO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

2.67 
3.37 
3.33 
2.58 
2.23 

T 
.11 

T 

I 
.05 

7 

T 

T 
.01 

7 
.19 

.37 

.08 
.12 

.13 

.94 
.83 
.60 
.63 
.89 

.46 
.93 
.39 
.54 
.25 

T 

.06 

.70 

.54 

.05 

.06 

T 

.03 

.85 
.88 
•  20 
.75 
.70 

.61 
.08 

.09 
.08 

•  06 

.40 
.04 

.19 
.15 

7     .12 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

3.32 
2.93 
2.56 
2.73 
2.94 

T 
.36 

.02 
.04 
.06 

.09 
.12 

.10 

.01 
.05 

.97 
1.35 

.84 
1.67 

.75 

.65 
.93 
.17 
.57 

.36 

.26 

.17 

.10 

.02 

•  23 

•  11 
.20 
.27 
.91 

•  70 
.20 
.01 

.43 
.10 
.12 
.12 

•  16 
.13 
.13 
.32 
.20 

MAINE 

•    •    • 

NORTHERN            01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BHIOGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

5.11 
4.91 
3.60 
1.69 
2.81 

T     .05 
T     T 

.02 
.21 

T 

.05 
.27   .12 
.29 
.07   .16 

.22 

.40 
.09 
.07 
.09 

.20 
.02 

.04 

.02 

.23 

.48 
.46 
.48 
.50 

.18 

.51 
,15 
.07 
11 
13 

.20 

.02 

7 
1.09 

.95 
.61 
.20 
.08 
.06 

.56 
.27 

.03 

.17  2 

.11 
.79 
.22 
.22 
.32 

.20 
.22 
.56 
.32 
.30 

.04 

.26 

.10 

T 

.02 

.49 
T 

•  48 

•  50 

•  08 

•  02 

.22 

T 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

4.00 
2.01 

.02 

.25 

.35 

.10 
.10 

.04 
.33 

.42 
.09 

66 

.07 

.25 

.60 

.10 

.62 
.07 

.17 
.40 

.22 

.30 

.03 

.57 
.25 

GREENVILLE 
HAYNESVILLE 

6.06 

. 

.34 

.07   T 

.53 

.02 

. 

.75 

. 

I 

57 

.54 

.43 

.03 

. 

.16  1 

.01 

.45 

.02 

. 

•  14 

. 

-     -     - 

HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

5.32 

3.38 
4.63 
4.56 
3.27 

.01   .07 
.01 

T 

.14 
.35 

.13   .01 

.03   .06 

.05 

.02 

.09 

.15 
.12 
.45 
.23 
.24 

.13 
.11 
.31 

.05 

T 

.22 

T 

.30 
.27 
.40 
.10 
.30 

.19 
.16 

.11 

06 

r 

13 
50 
03 

.77 

.06 

.02 

T 

.14 

.72 
.61 
1.13 
.39 
.92 

.02 
.37 
.05 
.84 
.07 

T    I 

1 

.40 
.30 
.51 
.07 
.29 

.16 
.42 
.35 
.23 
.11 

.08 
.02 
.55 
.23 
.05 

.02 

1^15 

.45 

.92 

.55 

.27 

.37 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOUSEHEAD 
OQUOSSOC 
PATTEN  1  S 

4.06 
4.11 
5.53 
3.11 
5.86 

T 

T     T 

T 

.03 

T     T 
T 
.09 

.32 
.33 

.46 
.43 
.50 

.12 
.13 

.30 
.02 
.20 

T 
.03 

.26 
.22 
.61 
.21 

.30 

.02 

.19 
.08 

T 
.25 

63 
30 
07 

.60 
.28 
.38 
.05 
.30 

.22 

.66 
.76 

.07 
.75 

.75 
.01 
.84 
.79 
.65 

•  02 
1.11 

.02  1 

.89 
.32 
.94 
.43 
.55 

.47 
.26 
.27 
.08 
.30 

.22 

.06 
.37 
.13 
.20 

.06 
7 

.14 
.75 

.13 

.11 
.61   T 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 

2.55 
5.21 
2.50 
3.03 
2.75 

T 
.10 

T 

.02   .29 
.06 
.30 

.20 

.12 
.20 

.13 

.07 

.40 

.20 

T 

.17 

T 

.43 
.27 
.50 
.73 

.44 

.04 
.04 

.09 

06 
01 

.01 
1.12 
.20 
.04 
.11 

.02 
.52 

.11 

.06 
.46 

.10 

1 

.16 

.48 

.71 
.15 

.22 
.38 

.10 
.02 
.34 

.32 

.40 
.40 
.08 
.29 

.04 
.01 

.70 
.20 

.05 
.86 
.50 
.18 
.79 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  I 

5.44 
2.27 
1.77 

.02   .03   I 

.09 

.03 
.21 

.12 

.31 

.52 
.54 

.06 

.22 

.02 
.37 
.43 

.02 

.03 

21 
12 

.04 
.20 

.42 
.73 

.49 
.55 
.03 
.04 

2 

.29 
.15 
.29 

.45 
.15 
.12 
.17 

.11 
•  20 

.03 
.22 

.02 

.20 

.30 
.18 

.37 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

COHINNA 

EAST  SANGEHVILLE  5  SE 

4.15 
4.21 
5.84 
4.97 
5.37 

T     .01 

I     .03 

.07 

.02 
T     T 

.06 

.10 
.30 
.10 
.26 
.24 

T 
.05 

T 
7 

.18 

T 

.14 

.09 

.55 

T 

16 
26 
29 
17 

.05 
.14 

.60 

T 

.60 

.03 

.02 
T 

.47 
.98 

.32 

.82  1 

.56  1 

.22  3 

1 

1 

.03 
.32 
.00 
.49 
.62 

T    1 
.05  1 

.06 
.05 

.19 
.13 
.90 
.81 
.45 

I 

.18 
.02 
.55 

.55 

T 
.39 

T 

FARMIN&TON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

5.38 
4.28 

T     .04 
.02 

T 

.23 

.20 

.17 
.08 

.04 

T 

7 

09 

.09 

.02  1 

.69 
.24 

2 
.26  2 

.23 

.16 

.54 
7    1 

.03 
.32 

.15 

T 

.06 

T 

HIHAM 
LEwISTON 

6,04 
4.42 

.02 

.10 
.02 

.18 
.06 

.02 

.52 

.01 

T 

02 
19 

.03 

.70 
.22 

T 

1 

.03  3 
.02  2 

.30 
.22 

.20 
.06 

•  22 
.56 

.70 

T 
.04 

.02 

Sob  Reference  Holes  Following  Sfation  Index 
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MAINE 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  I  bSE 
RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHlftS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


ADAMS 
CHESTER  2 

CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTOn 
6UFFUMV1LLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAMRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MiLFOfiO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
bUABBIN  INTAKE 
READING 
SMELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 

WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCItTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


6.37 

4.63 
3.98 
3.22 


3.61 


Day  of  Month 


3.04 
3.91 

3.45 


3 

'•0 
91 

3 

72 

3 

77 

3 

«e 

t, 

53 

2 

79 

3 

70 

I 

>bC 

2 

.61 

3 

.17 

11       12       13      14      15       16      17      18 


.13 

.:s 

1.3S 

.28 

.67 

1.09 

T 

T 

.is 

.03 

.01 

.44 

.13 

2.43 

.11 

T 

.16 

.04 

.70    1.01    1,40 


.11      T 

.27 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.02 
1.27 


1.41 
1.17 


.47      .85    5.30 


.76 

1.14 
.77 
.74 

.81 
1,03 
.57 
.31 
.68 

2,90 
.14 

1.00 
.38 
,78 


.22 

.40 

.03 

,38 

.01 

.21 

.33 

.05 

.62 

.50 

.02 

.57 

.07 

.04 

.07 

.0? 

.72 

.75 

,65 

.02 

.51 

.01 

.18 

.03 

.05 

T 

.40 

.40 

1.50 

,13      ,89      ,65 


.75      .02    1.41 


1.38 

.33 

T 

,55 

,72 

1.02 

,15 

.65 

,20 

,74 

.79 
.35 


,01      ,29 
1.16 


.25    1.51    1.82 


,58 

,39 

,10 


,26 

.39 
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Continued 

NEW  ENSLtNO 
JUNE       1967 

Station 

3 

Day  of  Month 

1  1  2  I  3 

4  1  S  I  6 

7  1  8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  {  29  I  30 

31 

MASSACHUSETTS 

IPSWICH 

«.90 

T     ,02 

.57 

•  87 

.01 

,15 

2.38 

.07 

.04 

.35 

.44 

MIODLEBORO 

3.»7 

.61   .15   T 

,41 

.30 

1.73 

.04 

T 

.05 

lis 

1 

MIOOLETON 

3.S« 

.40 

.41       .oe 

.03 

,13 

.85 

.48 

.56 

.62 

.09 

NANTUCKET  MB  AIRPORT     R 

3.37 

.04 

T 

T 

.64 

2.68 

.01 

T 

T 

T 

NEn  BEDFORD 

2.65 

T 

T 

T 

.22 

.55 

U66 

•  10 

.03 

.03 

•  06 

nEwbuRvport 

3.a« 

.05 

T 

.25 

T 

.41        T 

.52 

.03 

.19 

U59 

.31 

.02 

.22 

.29 

PEABODT 

3.04 

.03 

.13 

.05 

.30   .12 

.11 

.22 

1.50 

•  04 

.26 

.22 

•  06 

PEMBROKE 

3.54 

T     .02 

T 

.37   .05 

.17 

.82 

1.23 

.10 

.04 

.46 

.28 

T 

PLYMOUTH 

3.93 

T 

.22   .06 

.20 

1.28 

1.73 

.16 

.01 

.09 

.10 

.02 

PROVlNCETOKN  I  N 

4.02 

.01 

.20        .13 

.24 

3.17 

.21 

.04 

.02 

ROCHESTER 

2.03 

.02 

.02   T 

.26 

.60 

1.02 

.01 

T 

.05 

.04 

.01 

HOCHPORT  1  ESE 

3.62 

.04 

.40 

.10 

T     T 

.08 

.06 

1.86 

.50 

T 

•  15 

.31 

.12 

SALEM  CG  AIR  STATION 

* 

•     -     . 

... 

.     . 

. 

_ 

_ 

„ 

_ 

^ 

^     _ 

SANOnICH 

3. IS 

.01 

.12 

.51 

2.26 

.26 

.02 

7 

SEGREGANSET 

2.S6 

.30 

.24 

.66 

.89 

•  03 

•  02 

.39 

.11 

SOUTH  wellfleet 

4.07 

.11        .12 

•  80 

3.04 

SPOT  POND 

2.73 

.23 

.60 

,34 

1.09 

•  02 

T 

.21 

.24 

TAUNTON 

3.00 

T 

T 

.01 

.15 

.12 

.01 

T 

.04 

,32 

1.69 

.06 

•  30 

.18 

7     .12 

WOODS  HOLE 

2.31 

.05 

,58 

1.64 

.04 

NEK  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 

BENTON  5  Sw 

1.74 

.41 

.17 

T 

T 

T 

T     .15   .13 

.23 

,11 

.24 

•  06 

I 

•  03 

.16 

.01 

.04 

T 

BERLIN 

2.77 

.01 

.03 

.17 

.76 

.01        .27 

.06 

.51 

•  50 

.14 

.01 

•  09 

.21 

BETHLEHEM 

2.49 

.22 

.37 

.34 

.05 

.12 

.64 

,06 

,30 

.08 

.04 

•  04 

.23 

CANNON  MOUNTAIN 

3.04 

.39 

.37 

.01 

.05 

.01   .84 

.45 

,14 

,20 

.11 

.09 

•  21 

.01 

•02   .07 

•  07 

COLEBROOK  3  SSw 

- 

... 

... 

- 

" 

" 

- 

' 

• 

" 

" 

- 

• 

- 

. 

OUVILLE  NOTCH 

4.13 

T 

.23 

.15 

.65 

.80 

.19 

,51 

1,02 

,12 

•  35 

•  11 

ERHOL 

2. 28 

.02 

.25 

.02 

.31 

.12 

.24 

,67 

,10 

.27 

.23 

•  03 

.02 

fASYAN 

3.24 

T 

.30 

.13 

I. 00 

.04 

.05   .64 

.20 

,28 

,04 

.06 

.10 

T 

•  07 

.33 

FIRST  CONN  LAKE 

3.59 

T     I 

.26 

.21 

.04 

tt 

.15 

.10        .07 

.06 

,35 

.70 

.06 

.01 

1.23 

• 

•  35 

GRAFTON 

3.03 

.52 

.10 

.18 

•03   .11   .17 

.02 

T 

.46 

.13 

.17 

.08 

1.03 

.03 

T 

JEFFERSON  *.  S 

3.26 

.27   .29 

.36 

.68 

.07   .39 

.30 

.17 

.06 

T 

.03 

.13 

T 

•  49 

LANCASTER 

2.17 

.11 

.30 

T 

.40 

.40 

.08   .35 

.04 

.04 

.36 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

MILAN  7  NNW 

2.72 

.13 

.32 

.12 

.61 

.41 

.18 

.36 

.48 

.11 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

6.92 

T 

.02 

.32   .54 

.21 

.02 

.62 

.14  1.35 

.25 

.68 

.98 

.60 

.04 

.20 

.76 

.19 

T 

PINKHAM  NOTCH 

3.19 

.14 

.26 

.25 

T          .28 

.40 

.12 

.30 

.84 

.28 

T 

.12 

.20 

NEST  RUMNEY 

3.50 

.06 

.68 

.32 

.12 

.12        .33 

.14 

.06 

.38 

,04 

.33 

.08 

.15 

.65 

.04 

WHITEFIELD 

2.87 

.01 

.13 

.33 

T 

T 

1.04 

.17 

.35 

.18 

.27 

.07 

.09 

.03 

.20 

YORK  POND 

3.14 

.10 

.26 

T 

1.34 

.01        .22 

.11 

.02 

.31 

•  24 

.11 

.10 

.07 

.29 

SOUTHERN            02 

SLACHWATER  DAM           R 

2.78 

.64 

.02 

.18 

.03   .01   .07 

.10 

.25 

,23 

•  27 

.06 

.10 

.30 

.52 

BRADFORD 

3.33 

.75 

.01 

.09 

.63        .04 

.03 

.19 

,39 

•  54 

.05 

.06 

.33 

.22 

CAMPTON 

2.90 

.03 

.65 

T 

.54 

.20 

.21 

.14 

.13 

.15 

.04 

.24 

.55 

.02 

CENTER  HARBOR 

3.31 

.04 

*     •     .62 

.60 

,05 

tt 

* 

* 

1.98 

.02 

CLAREMONT  JUNCTION 

2.63 

.51 

.04 

.06 

.14 

T 

T     .11   .16 

.35 

T 

.25 

.17 

.03 

.50 

.31 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

3.82 

.22 

.36 

.15 

.89 

T     .01   .10 

.66 

.27 

,04 

.18 

.19 

T 

.44 

.31 

T 

CONWAY  1  N 

4.67 

.33 

.18 

T 

.15 

.13 

.01   .02   .16 

.03 

,14 

.54 

.34 

1.19 

.84 

.61 

T 

DUBLIN 

3.85 

.11 

.47 

.53 

.04 

.02 

,41 

.46 

,61 

.14 

.12 

.32 

.62 

DURHAM 

3.62 

.16 

.38 

.12 

.32 

,06 

.48 

1.54 

•  02 

.50 

.01 

.03 

EAST  OEERING 

4.27 

.05 

.61 

.01 

.09 

.01 

.23 

.52   .08   .04 

,20 

.52 

,02 

.55 

.75 

•  01 

.43 

.15 

EPPING 

4.43 

T 

.05 

.32 

.01 

.31 

.01        .31 

,01 

.18 

,02 

.80 

.92 

1.33 

.14 

.02 

FITZWILLIAM 

5.40 

.27 

.02 

.14 

1.15   .02   T 

.42 

,46 

•  03 

.47 

1.37 

1.05 

T 

FRANKLIN 

3.45 

.40 

.09 

1.09 

»22 

.20 

•  08 

.32 

.73 

.32 

FRANKLIN  FALLS  0AM       R 

2.96 

.37 

.60 

.05        .06 

.15 

.05 

,15 

.45 

.03 

.05 

.60 

.40 

GILMANTON  2  E 

T 

.52 

.15 

1.82        .35 

.23 

.35 

,10 

.66 

.08 

.04 

.71 

- 

- 

... 

GREENVILLE 

5.34 

.78 

.01 

.74   T 

T 

.32 

,38 

T 

1.51 

.22 

.13 

.67 

.68 

HANOVER 

1.85 

.56 

.07 

.04 

.03   .15   T 

.14 

,07 

.03 

•  06 

.17 

.25 

.20 

.08 

KEENE 

3.60 

.47 

.03 

.03 

•  51   •Ol   •U 

.63 

,62 

.24 

.01 

.17 

.24 

.52 

LAKEPORT 

4.14 

T 

.03 

.22 

T 

.50 

•74   T     ^21 

.34 

.14 

,12 

.88 

.04 

.19 

.59 

.14 

LAKEPORT  2 

3.76 

.20 

.53 

•80        ^17 

.28 

.03 

,15 

.71 

.07 

.06 

.64 

.11 

•  01 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

2.07 

T 

.63 

.02 

T 

.02   .12   .02 

.08 

,06 

.06 

.11 

.26 

.14 

.52 

.03 

T 

MAC  DOWELL  DAM           R 

4.73 

.56 

.10 

.40   .01   .11 

.15 

.23 

,44 

T 

.75 

.15 

.15 

1.33 

.39 

MANCHESTER 

3.39 

.41 

.01 

.65   T 

.04 

.24 

,28 

.63 

.31 

.04 

.51 

.27 

MARLOW 

2.15 

.50 

.40 

,45 

.40 

.30 

T 

.10 

MASSABESIC  LAKE 

3.37 

.10 

.36 

T 

.52        .01 

.09 

.20 

.25 

.68 

.01 

.04 

.90 

.21 

MILFORD 

6.02 

.60 

.60 

.02 

.45   .04 

.49 

.04 

,78 

.64 

1.07 

1.26 

.03 

MOUNT  SUNAPEE 

4.18 

.67 

.06 

.10   .10   .15 

.42 

.20 

.24 

1.20 

1.04 

NASHUA  2  NNM 

3.66 

.41 

.15 

.25   T     T 

.12 

.29 

T 

.84 

.31 

.06 

.71 

.92 

NEWPORT 

2.72 

.79 

.02 

.07 

.22   .04   .12 

,07 

.25 

.26 

.24 

.31 

.28 

.05 

NORTHWOOD 

5.06 

T 

.13 

.62 

.20 

1.56 

T 

.62 

1.07 

.78 

•  08 

OTTER  8R00K  DAM 

3.15 

.50 

.02 

.05 

.37   T     .02 

T 

.51 

.45 

.30 

.18 

.40 

.35 

PETERBORO  2  S 

4.07 

.33 

.03 

T 

.50 

.15   T 

.04 

.60 

.05 

.40 

.64 

.01 

.68 

•  64 

PLYMOUTH  I  E 

2.81 

.49 

.10 

.0? 

.03   ,02   ,29 

.10 

.18 

.12 

.05 

.25 

.15 

.18 

.80 

7 

PORTSMOUTH 

4.14 

•  14 

.44 

.05 

.15 

1.87 

.69 

.42 

.35 

.03 

SOUTH  DANBURY 

3.14 

.67 

.4( 

.05        .07 

.12 

.11 

.10 

.20 

.53 

.03 

.09 

.63 

.06 

SOUTH  LYNDEBORO 

5.18 

.54 

1.40 

.41 

,14 

.38 

.72 

.75 

.54 

.30 

T 

SOUTH  WEARE 

4.78 

.70 

.04 

T 

T 

.48        .10 

.95 

.06 

.35 

.73 

.12 

.25 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

2.45 

.43 

.02 

.50 

.35 

.30 

.30 

.15 

.24 

.16 

TAMWORTH  2 

4.14 

.56 

.89 

.04        .06 

,04 

,08 

.31 

.01 

.80 

.15 

.10 

.03 

.07 

wALPOLE  2 

2.66 

.42 

.03 

.27        .02 

.14 

.42 

.34 

.01 

.22 

.71 

.08 

wINDHAM 

4.03 

.45 

.03 

.04 

.3E 

.68 

.21 

.17 

.63 

.37 

.02 

.68 

.34 

.03 

WOLFEBORO 

3.69 

T 

.20 

.15 

T 

.45 

T     ,22       .05 

,10 

.29 

.10 

1.10 

I 

.62 

.26 

WOODSTOCK 

2.69 

.45 

.24 

T 

T 

'.zi 

.02   .12   .16 

,17 

,75 

T 

.01 

.04 

.07 

.06 

.25 

.15 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

2.48 

.04 

,50 

,60 

.98 

.09 

.22 

.03 

.02 

GREENVILLE 

4.17 

T 

.15 

A 

.90 

T 

,48 

,15 

1.10 

.30 

.67 

.37 

.05 

• 

KINGSTON 

3.22 

.07 

,75 

1.51 

.19 

T 

.48 

.04 

T 

.09 

.09 

• 

NEWPORT 

2.50 

.04 

,70 

1.20 

.20 

.25 

•  03 

•  08 

• 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

2.72 

T 

.70 

.01 

,23 

,19 

.93 

.04 

.33 

.20 

•  09 

• 

WOONSOCKET 

3.65 

.58 

.96 

.47 

.75 

.60 

.13 

•  16 
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Continued 

NEW    ENGLAND 
JUNE                 1967 

Station 

5 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    5    1    6 

7        8    1 

9 

10 

11 

12 

13  1   14   1   15 

16 

17  1 

18 

19      20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

28      27 

28   I  29    I  30 

31 

VERMONT 

•         •         • 

NORTHEASTERN                   01 

BETHEL   «    N 

BLOOHFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

OANVILLE 

2.26 
2.8k 
5.30 
2.40 
«.3» 

T 

.05 
.04 
.17 
.08 
.25 

.78 
.20 
.31 
.41 
.25 

.10 
.01 

T 

.02 
.45 
.31 

T 

.06 

.60 

.01 

.42 

T            .13      .30 
.27                   .52 
.20                   .17 
T            .04       ,49 
.30 

.32 

.05 
.87 
.43 
1,80 

,07 
,03 

,41 

T 

.06 
.71 
.94 
,36 
,72 

.07 
.01 
.03 
,01 

,04 

.05 

T 

.34 
.16 
.71 
.22 
.27 

.03 

.01 

.03 

.11 

.62 
.42 
.01 
.29 

ENOSBURS    FALLS 

GILMAN 

MC    INDOE    FALLS 

M1D0LE5EX 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

6.04 
2. S3 

i.;2 

2.69 
2.29 

T           .50 
.18 
.09 
.35 

.09      .33 

.57 
.36 

.40 
.53 

T 

.85 

.02 

T 

T 

.10 
.61 

T 

.44    1.03 

.20 

.12 

.13      .39 

.60      .10 

,22 
,64 
.60 
.29 
.26 

,91 

,12 

T 

,02 

.66 

.27 
.07 
.26 

.02 

T 

T 

.02 
.03 
.01 

T 

.94 
.23 

.06 
.20 
.61 

T 

.08 

.01 

T 

T 

T 
.08 

.40 
.07 

T 

MORRISVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH    OANVILLE 

NORTHFIELO 

<>.1S 
T.3S 
e.06 

2.«e 

3.04 

T            .35 
.63 

.21       .09 

.19      .12 

.34 

.15 
.08 
.30 
.14 
.36 

.22 
.57 

.48 

T 
1.19 
.20 
.63 

.80 
.32 
.83 

.16      .36 
.40      .77 
.60      .19 
.11       .31 
.05      .47 

.29 
.72 

.10 
.09 
.37 

.02 
.22 
1.78 
.25 

.57 

.30 
.45 

.02 
.63 

.03 
.02 

T 

.05 

T 

.05 

.70 

.45 

3.23 

.35 

.06 

.80 
1.39 

.14 

.04 
.02 
.25 

.06 

.04 

PLYMOUTH    UNION 
READING    HILL 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURY 
SOUTH    NEWBURY 

2.72 
3.3T 
3.67 
2.42 

1.20 

.11 
.57 
.30 
.09 
.06 

.78 

.97 
.37 
.35 

.15 

.02 

.04 

.03 
.36 

.52 

.06      .07       .03 

.05      .10      .12 

.07      .16      .21 

.08       .41 

.05       .22 

.24 

.42 

.14 
.14 

.08 
.97 
.01 
.05 

.34 

.04 
.48 
.21 

.01 

.08      .20 

.20 

.24 

.09 

T 

.02 

.27 
.19 

.51 
.71 
.27 
.01 
.10 

.05 
.20 

.14 

.14 

.15 
.08 

T 

.25 

UAITSFIELD    2    WSN 
WATERBURy    1    NNE 
WEST    BURKE 

3.31 

3.66 
2.9S 

.02 

.35 

.54 
.10 

.73 
.31 
.23 

T 
.10 

.14 

T 

.02 

T 

.18 

.56 

.30 

.12       .52 

T                        .52 

.63 
.41 
.21 

.34 
.05 
.05 

.40 
.24 
.24 

.04 
.02 
.01 

.12 

.47 

.26 
.80 
.45 

T 

T 
.47 

T 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON    WB    AIRPORT         R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

3.47 
3.64 
3.12 
2.24 
2.40 

T 

.02      .50 

,33       .11 

.10 

.66 

.09 
.27 

.05 
.70 
.17 

.31 
.12 
.13 

.02 

.40 

.67 

.98      .27 
T            .56      .22 
.12       .11       .11 

.24      .34 

,03 

!35 

,09 

.35 
.35 

.13 

.50 
.09 

.11 

.67 

.09 
,39 

.24 
.14 

.10 
.11 

.46 
.31 

.25 

.66 

.14 

.32 

.01 
.08 

.38 

T 

.10 

T 
T                        .03 
.26       .09 

DORSET    1    S 

HUNTINGTON    CENTER 

MANCHESTER    CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS   BAY 

4.34 
4.33 
3.51 
2.00 
3.58 

.82 
.42 

.77 
.13      .42 

.55 

.96 
.02 
.50 

.33 

.16 
.16 
.06 
.42 

.12 

T 
.17 

.13 

.04 

T 

.13      T 

.08      .53 

.41                   T 
.01       .07      .17 
.35       .02 

.33 

.76 
.01 
.09 
.38 

.15 

.07 
.17 
.03 

.30 
.25 
.18 
.17 
.23 

.22 

.27 

.05 

.07 
.31 
T 
.13 

.53 
.32 

.20 
.18 

.35 

.92 

.49 
.32 

.18 

.13 

T 

1.00 

.04 

T 

.02 
.39 

.05 

.02 

T                        .03 

T 
T 

SALISBURY 

2.37 

.23 

.76 

.05 

.08      .29 

.36 

• 

• 

.23 

.06 

.02 

,29 

SOUTHEASTERN                   03 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
MAYS    MILL 
NEWFANE 
PERU 

2.62 

2.87 

4.24 

T 

T 
.66 

T 
.02 

.51 

.09 
.43 
.38 
1.34 

.02 

.07 
.02 
.07 

.19 

.06 
.28 

T 
.37 

.39      .05      .02 
.03       ,09       ,11 
.07      .01      T 
.27                   .01 
.63      .04       .03 

,10 
,03 

T 
.02 

.10 
.29 
.75 
.32 
.08 

.62 
.54 

.34 

.36 
.19 
.65 
.78 
.29 

.01 

.28 
.57 
.62 
.43 
.58 

.37 

.69 
.20 
.12 

.16 

.11 

1.37 
.11 
.93 

T 
T 

REAOSBORO    1    SSE 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

UNION    VILLAGE    DAM                   R 

4.82 
4.2S 
3.10 
2.83 
3.00 

.01 

T 

T 

T 

.41 
.42 
.34 
1.14 
.55 

.12 
.09 
.05 
.10 

T 

T 
1.15 

.23      T 

.25 

.22                   T 

.57      T 

T           T            .25 

,20 

.02 
.09 

T 
T 

1.48 
.54 
.41 

.45 

.48 
.70 
.45 
.40      T 

.70 
.50 
.65 
.30 
.10 

T 
T 
.01 

T 

.65 
1.35 
.54 
.32 

.20 

.21 
.13 

.07 

T 

.10 

•  54 
.24 
.27 

I 

T 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM    2    w 
WOODSTOCK    3   E 

3.39 
3.52 
4.29 
2.75 

T 
T 

.24 

.30 
.43 
.41 
.57 

.03 
.02 
.20 

T 

T 

.12 

.06 

.56      T            .01 

.40 

.11       .06      .31 

.23 

T 

.20 
.36 
1.03 
.16 

.48 

.54      T 
.52 

.45 
.77 
.61 
.32 

.05 
.02 

.31 
.26 
.72 
.48 

.65 

.05 
.06 
.05 

.86 
.40 
.34 
.11 

T 
,09 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

Relative    humidity  averages 

Number  of  days  with 

precipitation 

s 

(Speed   - 

m.p.h.) 

percent                          | 

Si  s  S 

«     0     3 

3 

SUUon 

*'  a 
c  o 

4>   +J 
01   -H 

a  a 

as  TJ 
**  0) 

3  a 

e 

« 
« 

> 
< 

1     . 
^1 

1     "a 
a    1 

j5 

i 

EASTERN     STANDARD    TImE 
!     Am           7     am           1     PM          7     PM 

8 
1 

3 

? 

A 

I 

1 

Si 

(- 

s  8.1 
<  -2  S 

CONNECTICUT 

ROIOnEPORT    WB    AIRPnPT 

10 

7,6 

11.5 

31++ 

30 

25+ 

R4 

81 

66 

73 

5 

3 

7 

7 

0 

0 

12 

~ 

5.3 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

in 

2,R 

R.l 

26 

NE 

20 

79 

75 

51 

59 

1 

5 

5 

2 

1 

0 

14 

55 

6.6 

29 

. 

84 

64 

_ 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

66 

5.3 

NEW    HAVEN    WB     AIRPORT 

~ 

MAINE 

73 

52 

62 

7 

5 

5 

0 

0 

0 

17 

- 

7.* 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

~ 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

17 

2.3 

6.-? 

25 

E 

20 

OO 

81 

59 

75 

8 

4 

7 

0 

1 

1 

16 

48 

6.5 

xASSACHUSFTTS 

BLUE    HILL    WB 

_ 

- 

- 

44 

NF 

20 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

5 

1 

0 

1 

12 

59      - 

~ 

BOSTON    WB    AIRPORT 

2n 

2.R 

14.0 

29 

W 

25  + 

77 

75 

59 

69 

3 

7 

4 

1 

1 

0 

16 

62 

5.6 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

2n 

4.2 

11.4 

33 

NE 

20 

98 

89 

78 

96 

5 

2 

0 

1 

0 

1 

9 

64 

6.1 

_ 

_ 

2 

1 

5 

3 

1 

0 

12 

- 

- 

PITT?FIELO    WB    AIRPORT 

- 

~ 

~ 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

2"; 

2.^ 

9.4 

35++ 

28 

25 

74 

69 

55 

64 

3 

3 

■^ 

3 

1 

0 

15 

5.9 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

IR 

1.7 

5.6 

35 

NE 

12 

88 

85 

53 

69 

3 

2 

° 

2 

0 

0 

16 

58 

6.1 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

87    » 

W 

25 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

6 

6 

1 

0 

IB 

30 

9.0 

RHODE     ISLAND 

0 

4 

1 

3 

0 

0 

8 

- 

5.5 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

~ 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

17 

2.5 

10.5 

29  +  < 

1 

20 

84 

79 

57 

7r\ 

I 

3 

4 

2 

0 

0 

10 

54 

5.5 

VERMONT 

BURLINGTON    WB     ATRPOPT 

lo 

l.R 

e.o 

28 

sw 

16 

76 

71 

52 

61 

2 

5 

R 

1 

n 

n 

16 

68 

7.1 

B   PEAK   GUST 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM   ENGLAND 
JUNE  1967 


Day  Ot  Month 

Sutton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

CONNECTICUT 

tt     •     » 

NORTHWEST          01 

BULLS  BRIDGE  DA" 

MAX 
MIN 

78 
36 

87 
43 

87 
47 

87 
48 

86 
49 

84 
51 

84 
51 

85 
55 

87 
52 

95 
58 

90 
56 

91 
61 

69 
60 

73 
56 

87 
57 

95 
64 

90 
64 

78 

67 

77 
57 

65 
54 

82 
57 

82 
57 

79 
56 

87 

63 

87 
58 

79 
53 

83 

47 

83 
53 

79 
49 

64 
55 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

71 
'.3 

81 
55 

80 
57 

82 
59 

81 
57 

79 
55 

76 
54 

74 
59 

81 
55 

87 
61 

87 
63 

88 
63 

84 
58 

78 
53 

81 
55 

90 
63 

85 
63 

81 
62 

66 
53 

61 
53 

11 

78 
55 

75 
64 

82 

60 

82 
64 

7* 
53 

79 
56 

77 
57 

71 
56 

66 
54 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

77 
33 

84 
41 

86 
45 

87 
46 

85 

47 

83 
51 

83 

47 

83 
56 

87 
53 

90 
59 

90 
63 

90 
56 

71 
61 

72 
56 

84 
59 

93 

62 

89 
62 

79 
62 

67 
57 

66 

54 

79 
56 

82 
57 

60 
66 

86 
56 

85 

60 

77 
54 

81 
47 

81 
52 

78 
49 

70 
S2 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

63 
35 

72 
49 

80 
50 

82 

50 

82 
50 

83 
55 

60 
54 

78 
60 

71 
52 

83 

64 

86 
61 

87 
64 

85 
58 

62 
52 

68 
53 

81 
63 

88 
63 

65 
61 

69 
56 

61 
54 

58 
53 

73 
55 

78 
59 

7* 
54 

81 

63 

82 
52 

72 
46 

77 
92 

78 
50 

79 
92 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

67 
38 

81 
47 

84 
50 

83 

50 

84 
49 

83 
52 

81 
50 

78 
55 

77 
53 

85 
57 

89 
61 

87 
60 

89 
59 

64 
54 

73 
57 

84 
65 

92 
62 

11 

72 

57 

61 
55 

65 
55 

74 
56 

79 

65 

77 

60 

83 

62 

S3 

56 

75 
50 

80 
54 

79 

51 

75 
55 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

65 
35 

83 
41 

85 
43 

84 
58 

83 
48 

80 
56 

62 
51 

63 
56 

82 
52 

86 
58 

90 
62 

90 
66 

91 
59 

70 
54 

76 
57 

69 
63 

92 
62 

88 
62 

74 
56 

60 
58 

67 
57 

72 
55 

76 
64 

81 
59 

84 
65 

86 
54 

78 

81 

60 

81 
50 

76 

54 

CENTRAL            OZ 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

66 
39 

77 
47 

86 
53 

86 

50 

84 
50 

85 
54 

63 
52 

82 
59 

75 
55 

88 
59 

92 
64 

69 
62 

91 

57 

60 
55 

73 
55 

63 
61 

94 
64 

89 
63 

75 
59 

60 
55 

59 
55 

69 
56 

80 
58 

76 

60 

86 
66 

66 
57 

76 
52 

80 
55 

81 
51 

76 
54 

COLCHESTER  1  E 

MAX 
MIN 

72 
3« 

86 
45 

82 
49 

60 
45 

76 
41 

77 
53 

78 
54 

79 
57 

60 
55 

87 

57 

86 
58 

94 
58 

73 
58 

70 
45 

86 

60 

92 
62 

63 
61 

78 
65 

70 
54 

60 
55 

68 
52 

78 
55 

72 
62 

85 
60 

83 
63 

78 
53 

60 
A6 

80 
47 

77 
46 

65 

54 

COVENTRY 

MAX 

MIN 

65 
31 

76 
41 

87 
49 

84 

44 

84 
42 

82 
46 

78 
47 

74 
60 

73 
50 

81 
55 

89 
59 

89 
59 

86 
54 

60 
47 

70 
47 

80 
60 

91 

60 

84 
60 

74 
58 

61 
54 

59 
52 

65 
53 

76 
56 

72 
57 

83 
58 

82 
55 

76 

45 

80 
68 

79 
47 

75 
59 

DANBURY 

MAX 
MIN 

76 
37 

87 
46 

83 
56 

83 

50 

83 
49 

82 
56 

81 
52 

84 
61 

65 
54 

92 
61 

90 
63 

92 
61 

83 
61 

74 
55 

85 
58 

95 
64 

90 
65 

75 
63 

66 
55 

62 
58 

78 
56 

82 

57 

79 
65 

86 
65 

88 
64 

77 
53 

82 

*8 

80 
52 

75 
51 

65 

57 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 

MIN 

79 
39 

89 
48 

90 
55 

85 
50 

82 

51 

80 
57 

80 
56 

77 
59 

83 
55 

90 
61 

91 

64 

91 

64 

66 
56 

73 
54 

83 
57 

96 

66 

87 
67 

77 
65 

65 
55 

61 
55 

70 
55 

80 
57 

76 
6« 

87 
66 

86 
63 

78 
57 

83 
53 

81 
55 

76 
54 

67 
60 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
♦  0 

90 
51 

88 
57 

It 

86 

54 

84 
59 

86 
58 

75 
59 

89 

59 

96 
65 

93 
67 

92 
67 

67 
59 

76 
58 

85 
60 

96 
66 

91 
67 

76 
65 

65 
57 

62 
59 

70 
58 

82 
60 

78 
67 

89 
63 

66 
62 

60 
59 

82 
53 

83 
57 

80 
55 

64 
60 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

66 
32 

78 
43 

87 
49 

86 
44 

86 
44 

83 
49 

82 
49 

81 
58 

76 
52 

84 
56 

93 
59 

94 

60 

92 
54 

62 

47 

74 
51 

84 
59 

94 
63 

85 
6* 

72 
61 

61 
55 

58 
53 

60 
54 

80 
56 

75 
63 

87 
60 

8* 
5* 

79 
*8 

84 
48 

82 
48 

77 
56 

MIODLETOWN  4  w 

MAX 
MIN 

69 

«0 

80 
55 

67 
54 

84 
51 

83 
51 

80 
59 

79 
59 

79 
62 

78 
56 

82 
62 

90 
64 

92 
66 

90 
58 

71 
56 

77 
56 

92 
69 

95 
68 

87 
66 

78 
56 

60 
56 

61 
55 

70 
58 

78 
66 

83 

6» 

86 
68 

85 
59 

82 
54 

84 
55 

60 
53 

77 
61 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

7<. 
35 

87 
51 

80 
65 

80 
47 

78 
47 

78 
52 

79 

50 

83 
56 

81 
52 

68 
58 

86 

60 

90 
SB 

90 
60 

71 
56 

61 
56 

94 
61 

84 
64 

78 
65 

67 
54 

61 
57 

71 
55 

76 
55 

73 
63 

84 
65 

83 
63 

79 
57 

82 
48 

79 
51 

76 
49 

63 

58 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

MIN 

78 
37 

88 

87 

84 

80 

77 

78 

82 

82 

89 

60 

91 
62 

80 
6* 

70 
61 

67 

67 
54 

78 

60 

72 
65 

87 
66 

82 
61 

81 
57 

85 
51 

82 
57 

80 
53 

64 
60 

STORRS 

MAX 
MIN 

75 
39 

84 
56 

84 
53 

81 
50 

81 
47 

79 
52 

78 
51 

75 
59 

80 
53 

68 
57 

88 
61 

88 

60 

80 
52 

70 
48 

79 
52 

91 
61 

89 
63 

78 
6* 

69 
53 

59 
54 

63 
51 

77 
56 

76 
63 

83 
62 

82 
61 

81 
54 

79 
54 

80 
53 

76 
53 

72 

55 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

WEST  THOMPSON  DAH 

MAX 
MIN 

65 

33 

79 

44 

86 

47 

85 
44 

85 
43 

85 

51 

79 

53 

79 
56 

67 
52 

61 
56 

90 
60 

59 

51 

45 

51 

57 

62 

62 

58 

52 

50 

64 
51 

78 
60 

58 

60 

51 

48 

49 

48 

54 

COASTAL            03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

MAX 
MIN 

70 
Al 

81 
51 

71 

54 

69 
53 

73 
53 

75 
57 

76 

58 

83 
60 

76 
60 

84 
60 

85 
62 

86 
61 

65 
57 

68 
56 

78 
58 

90 
63 

81 
65 

77 
64 

65 

57 

64 
56 

74 
56 

77 
58 

75 
64 

84 
64 

81 
64 

79 
61 

81 
56 

79 
59 

72 
59 

65 
60 

GROTON 

MAX 
MIN 

70 
38 

82 

48 

74 

51 

69 
47 

73 
47 

73 
46 

75 

54 

78 
58 

76 
56 

81 

58 

tl 
59 

81 

58 

67 

54 

67 
49 

77 
53 

86 

64 

78 
61 

76 
62 

65 
57 

63 
53 

66 
52 

71 
55 

66 
59 

80 

60 

78 
59 

77 
56 

78 
52 

75 
52 

74 
54 

69 

97 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

40 

78 
48 

77 
53 

77 
50 

76 
50 

77 
54 

77 
57 

82 

60 

78 
60 

82 
61 

86 
62 

85 

61 

66 
56 

71 
56 

76 
59 

86 
64 

81 
66 

77 
66 

67 
56 

62 
58 

71 
56 

74 
56 

72 
64 

83 
65 

80 
63 

79 

58 

78 
54 

79 
54 

73 
55 

63 

98 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
40 

75 
51 

SB 
54 

79 
51 

78 

50 

78 
53 

80 
51 

80 
58 

85 
55 

63 
61 

90 

58 

90 
61 

90 
56 

66 
55 

71 
57 

82 
63 

94 
66 

86 
6* 

79 
62 

64 
56 

66 
57 

75 
58 

78 
59 

76 
63 

84 
63 

88 
55 

81 
52 

82 
53 

79 
53 

75 
56 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

77 
38 

87 
45 

85 
51 

82 
49 

79 

48 

78 
50 

78 
49 

83 
53 

81 
52 

88 
57 

68 
61 

90 
57 

85 
57 

70 
54 

79 
57 

92 

64 

86 
66 

81 
63 

73 
57 

65 
56 

79 
57 

60 
59 

82 
64 

84 
63 

86 

64 

86 
53 

82 
51 

80 
51 

75 

51 

68 
56 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

72 
32 

83 
42 

82 

50 

76 
42 

76 
42 

75 
47 

78 
48 

82 
56 

78 

52 

84 
58 

85 

57 

85 
57 

82 
56 

69 
47 

78 
50 

88 
61 

84 
62 

78 
64 

73 
55 

62 

57 

70 
54 

72 

54 

71 
62 

85 
60 

80 
62 

79 
52 

80 
46 

79 

48 

75 
48 

81.5 
94.0 


76.9 
54.7 


79.0 
99.2 


55.4 


79. » 
55.9 


78.6 
S3. 5 


77.2 
51.7 


81.4 
56.4 


80.3 
97.3 


82.0 
59.2 


79.5 
53.0 


80.6 
58.7 


79.2 
55.3 


79.6 


78.8 
54.9 


76.2 
58.2 


74.1 
54.3 


76.0 
97.4 


79.8 
96.4 


81.0 
55.2 


78.0 
52,4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    135    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAINE 

»     •     » 

NORTHERN            01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

59 
33 

65 
38 

77 
45 

83 

46 

87 
49 

83 
54 

81 
57 

79 
45 

72 

47 

75 
47 

74 
46 

76 
48 

55 

45 

72 
44 

66 
52 

74 
54 

78 
60 

70 
55 

73 

36 

69 
37 

69 

44 

56 
52 

62 

55 

73 
54 

79 

56 

78 
53 

69 

47 

78 
48 

81 
53 

I? 

73.1 
46.4 

BRIDSEWATER 

MAX 
MIN 

67 
28 

79 
41 

90 
43 

93 

45 

92 
52 

87 
52 

83 
57 

76 

45 

69 

46 

81 
55 

77 
42 

63 

41 

71 
36 

74 
38 

75 
53 

62 
56 

73 
56 

76 

57 

71 
41 

74 
37 

69 
50 

63 
53 

64 
55 

83 
61 

76 
53 

76 
44 

84 
44 

84 
46 

79 

48 

80 
54 

77.2 

47.6 

CARIBOU  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
3<. 

77 
45 

86 
49 

66 

54 

87 
56 

80 
56 

11 

69 

45 

56 
50 

74 
52 

72 
47 

56 

45 

70 
41 

74 
40 

74 
53 

77 
61 

72 
60 

71 

49 

70 
43 

73 
44 

61 
49 

63 
52 

66 

56 

78 
57 

77 
55 

73 
64 

77 
47 

82 

57 

82 

58 

75 
55 

73.6 
50.5 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

67 
29 

79 
38 

86 
36 

87 
43 

85 
50 

60 
55 

72 

40 

75 
47 

75 
62 

73 
39 

69 
37 

76 
56 

75 
59 

71 
59 

72 
35 

72 
34 

69 
49 

71 

54 

76 

59 

76 
57 

78 
45 

65 
49 

83 

55 

78 

46 

76.2 

47.3 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

71 
38 

81 
39 

65 
41 

88 
46 

85 
47 

65 
56 

8* 
49 

73 
47 

82 
55 

78 
42 

77 
51 

57 
50 

73 
44 

69 
56 

77 
59 

64 
62 

74 
57 

74 
39 

69 
34 

67 
52 

56 
52 

65 
57 

77 

46 

84 
55 

62 
54 

72 
42 

60 
41 

63 

44 

77       76.2 
42       48.2 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

\ 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

65 
29 

80 
37 

85 
45 

68 
45 

86 
47 

85 
48 

82 
55 

72 
48 

71 
45 

75 
48 

79 
43 

60 
47 

72 
42 

70 
42 

77 
49 

83 
56 

70 
56 

74 
54 

69 
41 

69 
37 

59 
51 

61 
53 

71 
55 

84 
54 

81 
55 

71 
48 

79 

44 

61 
43 

79 
47 

69       74,9 
43       46.9 

HAYNESVILLE 

MAX 
MIN 

HOULTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
30 

79 
43 

88 
46 

90 
56 

89 
56 

85 
59 

63 
54 

72 

47 

61 

45 

82 
46 

76 
42 

58 
45 

71 
40 

74 
41 

70 
52 

61 
60 

70 
60 

76 
53 

70 
45 

72 
43 

60 
50 

63 
52 

64 
55 

84 
60 

63 
61 

75 
63 

81 
49 

84 
47 

63 
63 

77       75.5 
51       49.6 

HOULTON 

MAX 
MIN 

67 
31 

78 
46 

68 
47 

89 
56 

86 
58 

64 
59 

83 
57 

70 
48 

61 
51 

60 
51 

74 
47 

75 

47 

70 
41 

75 
43 

70 
52 

81 
62 

73 
61 

75 
60 

73 
46 

72 
42 

65 
52 

65 
53 

64 
55 

83 
59 

76 
63 

76 
57 

61 
49 

62 

48 

62 
53 

75       75.9 
50       51.5 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

5* 
31 

67 

40 

77 
43 

80 
48 

65 
50 

84 
49 

83 
56 

81 
45 

74 
45 

76 

46 

70 

47 

57 
47 

51 

46 

75 

44 

69 
55 

75 
58 

79 
57 

66 

51 

74 
39 

70 
35 

69 
46 

60 
52 

63 
57 

67 
55 

79 
57 

70 
51 

70 
45 

79 
43 

61 
52 

76       72.2 

48       48,0 

L0N6  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

59 
33 

69 
41 

76 
43 

65 
46 

85 
51 

61 
49 

81 
53 

80 
49 

70 
47 

81 
47 

75 
47 

75 
50 

54 
49 

74 
47 

66 

50 

76 
53 

82 
62 

74 
56 

72 
43 

69 
39 

68 

43 

59 
52 

61 
54 

75 
53 

82 

59 

78 
54 

71 
50 

7, 
41 

79 
48 

74     1  73.7 
47       48,7 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

SB 
26 

70 
40 

79 

40 

64 
45 

85 

46 

82 

45 

83 
45 

84 
45 

69 

47 

60 
48 

78 
50 

71 
55 

63 
49 

72 
46 

61 
54 

74 
58 

84 
60 

78 
56 

73 
43 

67 
45 

64 
54 

63 
53 

66 

56 

75 
53 

60 
56 

78 
52 

72 

43 

78 

44 

79 
46 

74       74.1 
45     i  48.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

58 

38 

67 
42 

79 
46 

89 
51 

90 
55 

69 
55 

86 
56 

83 

53 

74 
49 

68 
49 

79 

46 

61 
51 

59 
42 

76 
42 

73 
43 

73 

48 

82 
59 

71 
65 

78 
56 

71 

47 

71 
59 

59 
51 

62 

56 

74 
56 

65 
60 

62 

57 

75 
47 

83 

4B 

90 
50 

83     '•    76.3 
49       51.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
32 

77 
43 

92 

46 

90 
51 

90 
52 

83 
55 

65 
56 

75 
53 

66 
49 

79 
54 

82 

46 

60 

47 

75 

42 

75 
45 

72 

54 

83 
62 

72 

64 

76 
56 

73 

48 

71 

44 

59 
52 

62 

54 

64 
56 

84 
61 

62 
59 

75 
54 

62 

49 

65 

49 

81 
52 

74       76.4 
46       51,2 

OQUOSSOC 

MAX 
MIN 

57 
29 

69 
39 

60 
40 

84 
42 

65 
46 

83 
47 

82 
53 

61 
48 

71 
47 

80 
46 

75 
39 

72 
53 

60 
46 

73 
46 

61 

51 

76 
58 

83 
60 

76 
57 

72 

41 

68 
38 

66 
49 

61 
53 

68 
56 

76 
51 

81 
56 

79 
52 

71 

44 

78 
43 

80 
47 

76      '  74.2 

45     !  47.5 

PATTEN  1  S 

MAX 

MIN 

63 

31 

78 
51 

86 
52 

90 
55 

87 
54 

81 
59 

80 
53 

76 
51 

70 
52 

79 
53 

70 
50 

67 
53 

71 
43 

70 
43 

72 

51 

79 
64 

75 
62 

76 
56 

73 
41 

70 
44 

63 
49 

63 
52 

63 

54 

83 
58 

79 
65 

78 
56 

78 
52 

62 
57 

80 
49 

76       75.3 

50       52.1 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

66 
31 

79 
47 

86 
53 

91 
57 

89 
62 

87 
57 

83 
58 

78 
45 

68 
49 

77 
57 

72 

48 

68 
47 

69 

39 

74 
39 

73 
53 

80 
62 

71 
60 

74 
57 

71 
40 

73 
40 

71 
50 

61 
53 

64 
55 

81 
56 

77 
63 

71 
51 

76 
48 

81 
52 

81 
57 

79     1  75.6 
61       51.3 

RIPOQENUS  DAM 

MAX 
MIN 

58 
3« 

64 
38 

77 
47 

66 
52 

89 
52 

87 
55 

84 
57 

83 
46 

70 
46 

70 
40 

75 
45 

77 
46 

68 
43 

65 
47 

70 
53 

72 
52 

77 
63 

70 
56 

75 

48 

72 
44 

70 
52 

60 
52 

60 
52 

72 
64 

62 
60 

78 
56 

72 

46 

78 
50 

82 
56 

78      !  74.0 
56     i  50.1 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

51 
31 

68 
33 

80 
41 

68 
44 

90 
51 

88 
55 

75 
49 

83 
43 

78 

44 

70 
47 

75 
44 

75 
44 

l\ 

72 

33 

74 
38 

77 
53 

76 
53 

76 
54 

71 
33 

70 
33 

74 
35 

62 

48 

64 
51 

74 
55 

77 
57 

65 

50 

71 
42 

78 
43 

62 

48 

83 
47 

74.4 
44.7 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

55 

28 

66 

34 

82 
42 

68 
46 

92 

50 

91 

52 

85 
55 

83 

42 

72 
45 

65 

48 

80 
41 

75 
46 

56 
37 

70 
35 

76 

39 

77 
54 

80 
60 

73 

56 

77 
35 

70 
34 

74 
39 

61 

50 

63 

53 

70 
53 

82 

60 

79 
52 

74 
43 

78 
46 

83 
49 

83 
50 

75.3 
45.8 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

57 
30 

61 
38 

76 
45 

83 
48 

66 
50 

85 
51 

83 
52 

60 
42 

70 
47 

74 
47 

78 
45 

75 

47 

67 

74 
46 

70 
36 

69 
49 

56 

50 

66 

50 

72 
56 

81 
59 

73 
52 

71 
49 

77 
60 

62 
63 

61 
46 

74.0 
47.6 

VAN  BUREN  2 

tt     •      <| 

MAX 

MIN 

57 
28 

67 
36 

61 
40 

87 
44 

91 
52 

90 
55 

79 
51 

61 
41 

75 
50 

75 
46 

76 
42 

73 
47 

65 
38 

73 
34 

77 
50 

71 
57 

76 
38 

76 
43 

72 
38 

73 
35 

77 
52 

66 
47 

63 
57 

70 
58 

72 
64 

77 
52 

73 

41 

77 
48 

83 
55 

84 
54 

75.3 
46.4 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
46 

83 
56 

86 
53 

65 
54 

86 
54 

79 
54 

83 
54 

71 
56 

75 

50 

86 
60 

81 
60 

61 
50 

73 
50 

66 
49 

72 
54 

90 
65 

86 
66 

75 
61 

71 
53 

63 
51 

60 
52 

63 
55 

69 
55 

82 
62 

61 

60 

76 
57 

80 
55 

82 
55 

75 
52 

58 
49 

75,8 
54,9 

(S  BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

70 
37 

79 
46 

85 
50 

65 
54 

87 
53 

76 
52 

76 
53 

73 
55 

69 
52 

85 
58 

79 
55 

64 
50 

75 
48 

72 
49 

72 

54 

89 
62 

85 
67 

79 
60 

75 
54 

70 
50 

62 
52 

65 

55 

61 
55 

82 

69 

74 
56 

76 

55 

62 
62 

64 
53 

77 
52 

63       75.7 
49       53.2 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

77 
38 

83 
38 

67 
49 

69 

54 

66 
54 

64 
53 

84 
54 

81 
55 

81 
49 

87 
66 

83 
60 

76 
58 

76 
52 

72 
53 

77 
53 

90 
65 

87 
70 

81 
63 

73 
54 

69 
52 

61 
53 

63 
51 

76 
57 

84 
60 

64 
62 

78 
58 

85 
50 

85 
54 

80 
53 

69       79.7 
50        54.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

71 
31 

83 
41 

68 
48 

90 

53 

68 
56 

63 
57 

83 

49 

75 
57 

72 
48 

83 
59 

81 
56 

74 
51 

75 
43 

72 
46 

77 
53 

88 
63 

86 
63 

79 
61 

72 
52 

68 
45 

62 

51 

65 
55 

65 
54 

84 
64 

63 
57 

77 
56 

82 

48 

83 

48 

82 

46 

79       78.3 
47       52.1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

69 
31 

80 
40 

86 
48 

68 
52 

81 
53 

82 
49 

81 

50 

80 
49 

74 

47 

80 
60 

78 
46 

68 
49 

72 

40 

71 
43 

73 
51 

83 
63 

63 
62 

74 
44 

69 
60 

68 
42 

64 

50 

63 
54 

65 
64 

61 

60 

61 
56 

75 
55 

78 
47 

81 
46 

76 
48 

68       75.8 
46        49.9 

FARMINGTON 

MAX 

MIN 

68 
29 

76 
41 

86 
42 

90 
46 

91 

54 

69 
47 

67 
53 

85 
55 

77 

48 

76 
53 

65 
46 

78 
51 

59 
47 

76 

45 

70 
46 

80 
48 

90 
64 

66 
61 

79 
46 

79 
44 

67 

45 

62 
53 

64 
57 

73 
57 

66 
56 

84 
56 

86 
43 

83 
47 

86 
47 

80       79.3 
43       49.1 

GARDINER 

MAX 

MIN 

75 

30 

81 
41 

84 
45 

84 
44 

84 
39 

79 
46 

80 
48 

70 
54 

74 
46 

88 
54 

83 
49 

74 
49 

74 
49 

67 
47 

74 

50 

91 

58 

68 
63 

78 
62 

74 
53 

64 
47 

62 

49 

65 
53 

67 
49 

65 
55 

61 
56 

78 
58 

64 
47 

84 
50 

77 
49 

64 
46 

77,1 
49.5 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

MIN 

HIRAM 

MAX 
MIN 

64 
31 

79 

47 

65 
44 

87 
47 

89 
48 

88 
49 

86 
54 

86 
58 

63 
49 

64 
52 

92 

53 

84 
56 

78 
53 

74 
52 

70 
54 

73 
60 

93 
68 

89 
65 

73 
54 

74 
47 

63 

49 

64 
65 

66 
59 

74 
57 

84 
59 

85 
62 

78 
45 

85 
61 

84 
41 

72       78.9 
49     1  52.0 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

73 
39 

81 
50 

85 
52 

64 
52 

84 
53 

79 
53 

86 
53 

68 
57 

76 
50 

86 
64 

82 
62 

68 
55 

74 
53 

67 
52 

77 
55 

91 
66 

88 
69 

75 

65 

75 
59 

64 
63 

62 
54 

64 
56 

73 
56 

86 
62 

86 
61 

76 
6l 

84 
53 

84 
55 

76 
53 

60       77.1 
50       55.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

72 
31 

79 
43 

69 
48 

86 
49 

83 
52 

83 
49 

77 
50 

77 

57 

76 
49 

79 
58 

79 
49 

77 
53 

76 
46 

76 
44 

77 
53 

86 
41 

82 
64 

75 
62 

75 
52 

69 
47 

64 
49 

63 
53 

66 

57 

85 
61 

82 
57 

80 
59 

85 
48 

85 
52 

82 
50 

71 
47 

77.9 
51.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continuad 

DAILY  TEMPERATURES 

- 

NEN  ENOLANO 
JUNE       1967 

Da7  Of  Month 

1 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAINE 

OLD  TOWN  F»A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
31 

80 
42 

86 
44 

88 

49 

86 
53 

78 
48 

78 
51 

73 
54 

71 
51 

83 
55 

60 
48 

63 

46 

74 
43 

73 

44 

74 
55 

86 
63 

85 
65 

11 

75 
52 

69 
47 

61 
52 

65 
56 

64 
57 

85 

62 

79 
58 

76 
52 

82 
48 

63 

50 

79 
47 

66       76.4 
50      51,1 

ORONO 

MAX 
MIN 

69 
34 

76 
43 

82 

46 

90 
52 

84 
54 

80 
49 

76 

50 

71 
50 

67 
46 

78 
53 

79 

46 

75 
43 

70 
40 

74 
42 

64 
48 

64 
56 

78 
58 

76 

54 

71 

47 

66 

44 

60 
44 

59 

47 

55 

46 

74 
52 

75 
51 

68 
51 

81 

46 

84 
46 

77 

44 

68     ,  73.6 
42       47.5 

RUMFORD  1  S5E 

MAX 
MIN 

75 
36 

84 

46 

89 
48 

89 
52 

89 
52 

85 
48 

65 
55 

74 
50 

80 
48 

83 

60 

74 
54 

63 
51 

76 
50 

64 
49 

80 
52 

89 

63 

86 
63 

78 
56 

72 

48 

66 

44 

62 
54 

63 
56 

75 
58 

86 
59 

85 
57 

77 
52 

84 
48 

85 

49 

76 

50 

64     ;  78.0 

47    '   si.e 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

75 

3* 

84 
46 

88 
47 

89 
47 

69 
55 

87 
49 

85 
55 

76 
56 

80 
49 

82 
63 

75 
54 

63 
53 

74 
51 

65 
50 

79 
53 

90 
64 

86 

67 

78 
62 

72 
51 

67 
43 

63 
53 

64 
57 

75 
59 

85 
58 

84 
58 

76 
53 

84 
49 

11 

80 
50 

64     1  76.1 
47     i  52.7 

1 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

67 
29 

78 
40 

87 
43 

89 
50 

86 
54 

86 
52 

81 
54 

80 
51 

79 
48 

78 

51 

80 
44 

79 
47 

7* 
42 

74 
42 

70 
54 

86 
57 

86 
55 

77 
56 

75 
44 

70 
41 

67 
50 

63 

54 

63 

54 

82 
56 

63 

58 

83 
43 

83 

45 

76 

44 

77,9 
48,5 

VANCEBORO  NO.  2 

MAX 

MIN 

68 

30 

78 
41 

88 
42 

91 

60 

89 
48 

87 
46 

81 
52 

78 
52 

72 
45 

75 

50 

60 
45 

82 
46 

75 
43 

75 
42 

72 

54 

65 
56 

64 
51 

76 
50 

60 
53 

73 

46 

62 
51 

62 
53 

61 
51 

85 
59 

84 
54 

84 
51 

SO 
45 

63 

48 

63 

48 

76 

47 

78,4 
46.7 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

MAX 

MIN 

73 
5* 

81 

87 
47 

89 
51 

67 
53 

85 
52 

83 
53 

78 

59 

75 

49 

66 
59 

61 

54 

77 

54 

76 
49 

76 
49 

77 

54 

90 
63 

90 
62 

64 
64 

79 
56 

70 
52 

62 
52 

65 

56 

66 
56 

85 
62 

84 
SB 

81 
58 

64 
52 

11 

61 
52 

72       79.6 
49       53.8 

WEST  BUXTON  2  NNrt 

MAX 

MIN 

78 
34 

83 
48 

86 
45 

84 
48 

84 
53 

82 
53 

84 
52 

69 
55 

82 
50 

87 
61 

82 
58 

77 
54 

69 

50 

70 
50 

80 
55 

90 
64 

90 
70 

73 
63 

72 
50 

60 
50 

60 
53 

65 
55 

75 

56 

83 
58 

83 
60 

73 

54 

82 

47 

83 
50 

74 
46 

58      77.3 
51       53.1 

WEST  ENFIELD 

MAX 

MIN 

58 
29 

67 
37 

78 
44 

86 

49 

89 
50 

87 
49 

81 

50 

80 
52 

72 

50 

77 
47 

64 
41 

69 
40 

71 
42 

75 

45 

72 
49 

73 

53 

82 

65 

60 

77 

50 

72 

46 

69 

49 

59 

50 

63 
54 

63 
54 

82 
56 

80 
54 

74 
45 

82 
49 

64 
46 

60      76.4 
46     '  47,8 

WOODLAND 

m             *             • 

MAX 
MIN 

60 
33 

72 
39 

80 
40 

90 
52 

94 
53 

94 
48 

64 
52 

79 
52 

77 
51 

66 

50 

84 
51 

87 
56 

57 
49 

79 
46 

78 
48 

70 
54 

89 
58 

83 

60 

63 
57 

79 
50 

71 
49 

62 
51 

65 
51 

62 
56 

77 
51 

80 
52 

86 
46 

63 
47 

77.5 
49.6 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

72 
36 

66 
42 

78 

41 

79 
49 

79 

46 

79 
44 

72 
51 

70 
53 

66 

45 

84 

50 

82 
53 

75 
48 

70 
47 

69 
45 

69 
53 

85 
53 

64 
55 

73 

50 

74 
58 

62 

54 

58 
47 

62 

45 

66 

46 

69 
46 

78 
46 

77 

56 

79 
48 

78 
51 

71 
43 

65 

44 

73.0 
46.1 

BELFAST 

MAX 
MIN 

75 

36 

77 
43 

84 

44 

86 
48 

62 

46 

81 

79 
48 

77 
52 

78 
53 

86 
56 

77 
56 

76 
54 

73 
49 

74 
46 

67 

54 

91 
56 

78 
60 

60 
61 

75 
55 

71 
52 

62 
52 

62 
52 

62 
61 

77 
57 

80 
53 

79 
59 

85 
48 

90 
51 

87 
46 

72       77.4 
46      51.4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

79 

40 

79 

51 

78 
50 

74 
52 

76 
50 

69 
53 

75 

55 

67 
55 

69 
52 

63 
58 

83 
62 

72 
55 

69 
53 

63 
53 

74 
55 

93 

60 

65 
66 

73 
60 

74 
56 

64 
55 

62 
54 

60 
53 

62 
54 

83 
57 

73 
60 

79 
55 

60 
51 

81 
53 

72 
52 

60     ;  73.7 
50     '    54.3 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

70 
37 

66 
44 

74 
42 

75 
45 

72 
46 

68 

43 

65 
47 

65 
51 

59 
46 

67 
44 

78 
46 

69 
45 

It 

72 
42 

56 
48 

77 
46 

73 

45 

76 
48 

64 
50 

59 
49 

56 

46 

55 

48 

58 
48 

69 

48 

66 

45 

75 
63 

78 
50 

72 

49 

73 
48 

62       67.9 
46       46.3 

ELLSWORTH 

MAX 

MIN 

71 
34 

76 
44 

75 
43 

77 
48 

75 
45 

66 
47 

65 
52 

75 
57 

66 

51 

86 
53 

84 
53 

71 

51 

75 
48 

69 

43 

78 
52 

68 
55 

82 
61 

77 
60 

75 
58 

68 
52 

62 

51 

66 

51 

58 
55 

78 
55 

67 
53 

78 

59 

81 

48 

63 

51 

75 
46 

66      73.8 

48      50.8 

J0NE5B0R0 

MAX 
MIN 

60 
36 

72 
43 

66 
42 

80 
46 

81 
45 

ei 

44 

71 
47 

63 
53 

71 
49 

63 
46 

62 
54 

80 
53 

55 
43 

69 

44 

72 
46 

68 
50 

66 

54 

80 
52 

79 
54 

72 
48 

67 
47 

59 
47 

62 

46 

55 
49 

77 
44 

68 
53 

79 
50 

80 
52 

79 
46 

78      71.8 
43      47.7 

NEWCASTLE 

MAX 
MIN 

78 
40 

82 
51 

82 
48 

82 
52 

82 
49 

74 
49 

75 
53 

69 
57 

69 
46 

65 
56 

82 
60 

71 
56 

72 

51 

67 
49 

69 
53 

91 
63 

88 

65 

79 
64 

71 

56 

65 
53 

61 
52 

64 
53 

63 
53 

83 
59 

74 
59 

78 
56 

82 
51 

83 

54 

75 
52 

64 
47 

75.3 
53,6 

NEW  OLOUCESTER 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

79 
40 

79 
57 

81 
53 

78 
56 

79 
52 

73 
55 

78 
56 

63 
57 

72 
51 

87 
66 

80 
60 

71 
52 

68 
51 

65 
53 

79 
55 

95 
68 

89 
68 

74 
63 

70 
59 

62 
52 

59 
51 

62 
52 

71 
56 

84 
56 

78 
64 

81 

60 

85 
55 

80 
53 

69 
52 

57     1  74,9 
49       55.7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
36 

78 
49 

78 
49 

78 
49 

77 
46 

73 
50 

77 
53 

65 
54 

74 
50 

90 
61 

80 
58 

75 
52 

66 
49 

65 
49 

78 
53 

92 
61 

86 
67 

74 
62 

68 
54 

60 
52 

59 
51 

61 
61 

72 
55 

81 
65 

78 
58 

77 
53 

79 
50 

78 

50 

70 
49 

56 

49 

74,1 
52.5 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

73 
37 

76 
45 

78 
45 

77 
48 

80 
46 

72 
45 

77 
53 

68 
56 

67 
51 

84 
54 

78 
57 

68 
55 

66 
51 

66 
46 

69 
52 

89 
56 

79 
60 

78 
64 

70 
56 

61 

54 

59 
51 

62 

50 

60 
50 

75 
53 

69 

55 

77 
56 

82 

49 

78 

53 

69 
47 

59 

47 

72.3 
51.5 

5AC0 

MAX 
MIN 

78 

40 

81 
53 

SO 
50 

78 
48 

82 
46 

79 
54 

84 
54 

69 

57 

79 

50 

92 
66 

89 
64 

76 
53 

67 

50 

67 
52 

83 

54 

96 

70 

92 
72 

85 

58 

63 
55 

60 
50 

65 
55 

70 
50 

85 

60 

83 
63 

60 
56 

84 
54 

82 
54 

80 
S3 

65 
52 

78.4 
55.1 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

79 
35 

85 

47 

86 
46 

87 
42 

88 
41 

87 

50 

87 
55 

86 
53 

85 

48 

90 
61 

89 

59 

61 
56 

74 
50 

74 
49 

79 

54 

95 
62 

95 

66 

90 
61 

70 
56 

69 

50 

60 

50 

69 
52 

77 

57 

87 

56 

69 
59 

82 
54 

85 

60 

84 

49 

60 
45 

67 

50 

81.9 
52,1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENSLAND 
JUNE       1967 


StaHon 

Day 

Df  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

MASSACHUSETTS 
WESTERN            01 

ADAMS 

MAX 

MIN 

65 
33 

77 
42 

82 
44 

86 
47 

89 
48 

88 
51 

85 
49 

79 
51 

69 
55 

88 
60 

87 
62 

88 
68 

91 
62 

68 
56 

82 
57 

88 
61 

92 
63 

89 
63 

69 
59 

69 
56 

61 
55 

78 
57 

61 
63 

83 
52 

84 
59 

83 
54 

75 

46 

81 
49 

83 

50 

80.6 
64.2 

CUMMIN6T0N  HILL 

MAX 
MIN 

63 
44 

74 
57 

81 
55 

81 
56 

83 
57 

82 
51 

79 
58 

78 
60 

66 
51 

83 
59 

89 
63 

84 
66 

87 
54 

58 
51 

75 
54 

83 
60 

87 

67 

85 
62 

67 
55 

62 
52 

56 
52 

69 
51 

73 

58 

78 
59 

80 
65 

80 
51 

73 
54 

78 
59 

71       76.1 
61       56.2 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

67 
3» 

78 
41 

84 
46 

85 
47 

87 
48 

87 
52 

84 
51 

81 
54 

66 
52 

85 
54 

85 
60 

87 
64 

89 
57 

62 
55 

70 
54 

85 
61 

90 
65 

88 
62 

68 
57 

68 
47 

59 
53 

75 
55 

79 
60 

80 
51 

83 
56 

82 
50 

75 

45 

81 
48 

74     1  78.8 
47     :  52.5 

ICNI6HTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

67 
33 

79 

44 

87 

47 

87 
46 

87 

47 

86 
52 

85 

50 

84 
50 

71 

54 

90 

59 

91 

61 

90 
64 

92 

57 

63 
55 

73 
54 

90 

60 

94 
63 

93 
63 

75 
58 

67 
51 

60 
55 

70 
57 

79 

60 

82 

54 

87 
56 

86 
54 

78 
46 

83 

51 

77     1  81.2 
56       53.5 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
3* 

83 
52 

83 
51 

84 
48 

84 
48 

83 

52 

79 
49 

69 

54 

85 
50 

87 

60 

87 

60 

89 
60 

67 
55 

68 
53 

83 
57 

89 
61 

87 
62 

70 
59 

66 
56 

62 
52 

79 
55 

79 
61 

61 
60 

63 
54 

65 
56 

75 
61 

80 
46 

61 
51 

62       78.8 
66     ,  53.6 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 

MIN 

76 
33 

83 
42 

85 
46 

85 
45 

84 

47 

82 

51 

-#1 
47 

79 
61 

85 
55 

88 

60 

86 
62 

87 
62 

72 
63 

72 

57 

82 
59 

90 
60 

87 

63 

82 
63 

65 
55 

64 
49 

76 
55 

78 

76 

65 

83 
52 

83 
62 

75 
53 

76 

45 

80 
49 

69     1  79.5 
62     1  53.6 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

77 
33 

84 
43 

88 
46 

87 
48 

87 

48 

84 
52 

82 
49 

72 
58 

87 
53 

89 
59 

89 
63 

90 
64 

67 
57 

68 
56 

84 
58 

91 
60 

69 
62 

74 
62 

67 
54 

62 
53 

77 

54 

79 
68 

80 
65 

85 
63 

65 
58 

75 
53 

81 
46 

81 
51 

63     !  60.0 
53     1  53.9 

WEST  GRANVILLE 

«     «     ft 

MAX 
MIN 

75 
47 

81 
53 

82 
57 

83 
55 

84 
56 

82 
58 

77 
57 

76 
58 

82 
58 

86 
61 

86 
63 

88 
65 

82 
54 

69 
52 

82 

54 

80 
64 

85 
64 

76 
61 

63 
53 

60 
53 

70 
53 

76 
54 

75 

64 

76 
56 

82 
63 

74 
52 

78 
53 

78 
57 

76 
50 

66 
53 

77.7 
66.6 

CENTRAL             02 

AMHERST 

MAX 

MIN 

79 
34 

88 
45 

87 
48 

88 
48 

87 

48 

84 
54 

83 
54 

81 
61 

86 
54 

91 

60 

91 
63 

91 
64 

90 
58 

74 
54 

84 
56 

94 
62 

90 
65 

89 
64 

66 
58 

68 
55 

68 
56 

77 
61 

78 
66 

86 
56 

85 
53 

63 
46 

64 
52 

83 
51 

75     1  83.3 
57       55.6 

BARRE  FALLS  0AM 

MAX 

MIN 

64 
32 

77 
47 

85 
47 

82 
45 

83 

45 

83 
52 

80 
52 

79 
59 

61 
52 

83 
57 

88 
61 

85 
62 

88 
50 

59 
46 

71 
50 

80 
69 

89 
64 

86 

61 

70 
56 

60 
52 

56 

50 

64 
53 

78 
60 

65 
58 

85 
51 

75 
45 

78 
49 

78 
47 

75     j  76.3 
51       52.4 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

ao 

37 

86 
59 

83 
52 

86 
51 

88 
51 

85 

59 

84 
60 

67 
56 

87 
56 

91 

64 

84 
65 

89 
53 

64 
47 

73 
47 

85 

56 

93 
69 

92 

70 

76 
64 

64 
61 

61 
53 

60 
53 

80 
57 

77 
66 

87 
63 

66 

56 

82 
50 

82 
53 

75 
52 

59       79.8 
55       56.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

77 
32 

85 

49 

86 
46 

88 
45 

86 
45 

86 
51 

81 
51 

80 
55 

85 
52 

88 
58 

89 
62 

91 
64 

87 
52 

72 
49 

82 
56 

91 
63 

89 
65 

87 
63 

66 
58 

63 
50 

64 
53 

79 
58 

78 
65 

83 
54 

75 
50 

83 

46 

82 
50 

60 
48 

74     i  81.4 
53       53.4 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

79 
43 

84 
61 

82 
58 

84 
57 

84 
52 

80 
54 

82 
55 

64 
50 

84 
52 

92 
59 

80 
64 

88 
50 

60 
47 

70 
50 

83 
53 

92 
67 

87 
65 

75 
59 

60 
54 

54 
49 

56 
49 

74 
55 

70 
62 

86 
65 

77 
55 

79 
59 

81 
62 

74 
54 

54       76,6 
52       55,7 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

66 
34 

77 
46 

86 

48 

85 
47 

84 
45 

84 
52 

81 
52 

81 
58 

66 
56 

85 
58 

91 
66 

89 
61 

89 
52 

61 
46 

72 

83 

60 

92 

65 

87 
63 

75 
57 

60 
53 

56 

50 

62 
52 

78 
60 

72 
60 

65 
54 

77 

49 

81 
51 

80 
50 

78.2 
53.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

76 
42 

84 
59 

83 
55 

86 
50 

86 
52 

85 
56 

82 
58 

82 
56 

86 
54 

90 
62 

90 
66 

87 
60 

64 
50 

70 
50 

83 
55 

92 

91 
68 

9l 
64 

68 

56 

60 
52 

54 
42 

76 
54 

7* 

84 
66 

86 
58 

83 
54 

82 
66 

eo,5 

56.4 

CLINTON 

MAX 

MIN 

66 
40 

79 
53 

86 
51 

86 
53 

85 
54 

85 
62 

82 
60 

78 
64 

64 
54 

83 
57 

90 
63 

86 
66 

88 
51 

61 
49 

72 
54 

80 
64 

88 
69 

88 
64 

72 

57 

61 
56 

60 
51 

63 
53 

70 
61 

74 
62 

83 

57 

77 
65 

82 
66 

76     :  77.1 
53     :  56.8 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

67 
3! 

80 
47 

87 
48 

88 
46 

88 
45 

87 
51 

82 
51 

80 
60 

68 
53 

85 
58 

91 
61 

92 

61 

92 
50 

60 

47 

75 
52 

84 
61 

91 

64 

88 
61 

74 
56 

59 
52 

58 

50 

63 
52 

61 

60 

78 
57 

84 
53 

60 
48 

65 
51 

79     1  79,8 
52     1  63,1 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

6S 
38 

80 
56 

87 
50 

86 
53 

88 
49 

88 
59 

87 
58 

84 
62 

64 
51 

88 
55 

93 
67 

89 
64 

93 
50 

63 
48 

76 
52 

87 
63 

95 
69 

92 

64 

73 
54 

62 
53 

58 
51 

62 
53 

60 
60 

81 

58 

67 
55 

60 
53 

84 

80.6 
56.5 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

67 

40 

81 

57 

90 
55 

87 
50 

90 
50 

89 
55 

86 
56 

85 
63 

66 

54 

88 
62 

94 
68 

86 
65 

93 
51 

64 
48 

74 
55 

87 
64 

96 

68 

93 
66 

76 

58 

60 
55 

56 
51 

63 
51 

61 
61 

75 
63 

88 
56 

80 
53 

84 
54 

81.0 
56.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

83 

41 

86 

57 

86 
52 

85 
52 

88 
50 

85 
58 

86 

60 

81 
55 

87 
53 

94 
64 

90 

67 

84 
55 

69 
51 

75 
50 

84 
57 

94 
68 

92 

70 

87 
65 

65 
58 

62 
53 

57 
51 

79 
56 

79 
67 

68 
62 

82 
57 

65 
55 

64 
54 

61.6 
57.1 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

79 

40 

83 

86 

84 

87 
57 

85 
57 

85 
57 

75 
54 

87 
52 

92 
63 

88 
68 

84 
56 

68 
50 

73 
50 

85 
55 

92 
57 

89 
58 

81 
59 

66 
57 

61 
51 

60 
50 

76 
51 

78 
61 

82 
61 

79 

58 

83 
55 

83 
61 

63     i  80.0 
53       56.0 

LOWELL 

MAX 
MIN 

81 
42 

87 
59 

86 
55 

88 

54 

89 
52 

87 

58 

85 

60 

69 
53 

89 
54 

93 

64 

87 
64 

89 
53 

67 
51 

76 

51 

88 
57 

95 
68 

91 
69 

76 
63 

65 
57 

60 
51 

60 
51 

80 
57 

79 
66 

88 
63 

61 
57 

84 
55 

84 
62 

56       61.0 
54       57.2 

READING 

MAX 
MIN 

80 
35 

85 
51 

S3 
48 

82 

47 

85 

45 

84 
57 

84 
59 

66 
54 

87 
53 

92 

64 

84 
62 

89 
51 

65 

47 

73 

44 

85 

56 

94 
66 

92 
68 

77 
62 

62 
57 

58 

50 

59 

50 

78 
56 

76 
66 

87 
60 

80 
54 

83 

49 

61 
49 

58     1  79.0 
53       54,0 

SHEL6URNE  FALLS 

MAX 
MIN 

tl 

78 
46 

88 
47 

90 
48 

79 
49 

86 
53 

80 
55 

84 
52 

65 
55 

87 
55 

89 
64 

90 
66 

93 
55 

64 

58 

75 
55 

90 
58 

94 
58 

94 
62 

68 
59 

66 
51 

59 
56 

69 

58 

86 
61 

81 
55 

82 
54 

75 

48 

60 
52 

74     1  79.9 
52       54.3 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

80 
43 

87 
54 

88 
58 

88 

86 
58 

83 

58 

84 
57 

72 
58 

88 
57 

94 
62 

91 
67 

92 

64 

65 
56 

76 
55 

85 
58 

97 
68 

90 
62 

73 
63 

65 
56 

62 

56 

70 
56 

80 
55 

78 
65 

88 
62 

80 
53 

83 
55 

65 
59 

66       81.2 
56       58.2 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

68 
34 

81 
43 

89 
49 

88 
49 

88 
48 

89 
54 

82 
54 

85 
59 

62 
53 

88 

57 

92 
63 

91 
64 

93 
53 

60 
51 

74 
55 

86 
60 

95 
64 

90 
63 

tl 

64 
54 

58 
54 

64 
56 

77 
61 

80 
56 

84 
52 

80 
48 

64 
53 

76       80.2 
54     :  54.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIN 

79 
36 

86 
50 

87 
49 

87 
50 

86 
51 

84 
54 

85 
51 

68 
55 

89 
55 

91 
62 

90 
64 

92 
63 

65 
56 

73 
57 

85 

58 

93 

64 

90 
65 

70 
63 

70 
57 

60 
53 

68 
53 

73 
61 

80 
65 

87 

57 

78 
56 

83 
49 

83 
53 

62       80.3 
56       56.0 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

78 
34 

86 
52 

83 
50 

85 
45 

83 
43 

81 
54 

82 
55 

70 
54 

85 
53 

91 

59 

82 
62 

89 
60 

62 
49 

71 
42 

83 
53 

91 
64 

88 
67 

76 
60 

61 
56 

60 
51 

59 

50 

76 
54 

72 
64 

85 
61 

78 
54 

82 
46 

82 
48 

63       78.2 
53       53.5 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

80 
34 

86 
48 

86 
52 

86 
42 

86 
44 

84 
59 

79 
55 

75 
56 

86 
53 

94 
60 

91 
63 

90 
63 

65 
62 

72 

43 

84 
53 

94 
67 

90 
67 

82 
63 

63 
57 

60 
53 

61 

50 

79 
55 

75 
65 

87 
61 

87 
63 

79 
56 

84 
48 

83 
47 

69       80.5 
53       54.6 

WESTON 

MAX 
MIN 

81 
37 

88 
56 

86 

50 

88 
47 

88 
47 

84 
55 

86 
56 

79 
54 

87 
53 

91 
61 

87 
64 

89 
62 

65 
48 

73 
44 

85 
54 

94 
66 

93 
68 

86 
71 

78 
52 

64 

50 

64 
46 

81 
50 

78 
54 

87 
61 

88 
60 

87 
52 

86 
49 

85 
48 

69       62.7 
40       63.6 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
«     «     tt 

MAX 
MIN 

75 
43 

83 
59 

82 
57 

84 
56 

83 
56 

81 
57 

79 
55 

64 
52 

83 
52 

88 
61 

86 
68 

87 
53 

59 
49 

72 

48 

83 

54 

90 
67 

88 
64 

72 

60 

61 

49 

55 
50 

59 
50 

77 
55 

76 
63 

82 
60 

64 
57 

74 
51 

79 
57 

79 
60 

52 

76.6 
55.6 

COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
47 

79 
59 

75 
56 

76 
55 

80 
54 

81 
59 

82 

60 

67 
52 

85 
52 

92 

65 

77 
60 

83 
S3 

58 
52 

74 
52 

85 
57 

94 

70 

91 

70 

76 
61 

64 

56 

57 

60 

59 

50 

76 

56 

73 
66 

67 
68 

84 
65 

79 
62 

78 
63 

74 
59 

67 
55 

57 
64 

76.3 
58.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE       19«T 


Station 

Day  01  Month 

0 

a 

1 

2 

T 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 



BROCKTON 

MAX 
MIN 

8* 
48 

83 

50 

S3 
43 

82 
45 

77 
52 

79 
56 

70 
52 

80 
50 

90 
60 

87 
61 

89 
51 

63 
45 

70 
43 

80 
61 

93 

62 

86 

64 

75 
61 

68 
52 

58 
51 

57 
51 

73 

54 

73 
63 

86 
63 

83 
59 

76 
55 

80 
49 

81 
47 

75 
48 

60       77.4 
54      52.5 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

83 

♦  9 

83 

52 

80 
45 

73 
50 

71 
52 

74 
55 

74 
51 

75 

59 

80 
59 

76 
50 

62 

46 

72 
42 

74 
56 

79 
61 

77 
62 

75 
61 

61 
52 

57 
51 

58 
51 

68 
51 

68 
60 

82 
59 

72 

60 

77 
57 

82 

54 

83 
49 

79 
49 

60      73.5 
54      53.0 

EDGARTOWN 

MAX 

MIN 

7* 
49 

78 
52 

75 
44 

70 
46 

71 
49 

73 
54 

73 
56 

72 

57 

72 

56 

75 
59 

76 
52 

63 

44 

68 
52 

70 
56 

75 
60 

72 

60 

71 
60 

62 
56 

63 
55 

60 
54 

68 
58 

69 
57 

76 
58 

71 
56 

77 
51 

76 

50 

75 
50 

70      71.2 
55      53.4 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

85 

56 

84 
53 

82 

49 

78 
49 

75 
58 

77 
58 

76 
55 

86 
61 

89 

61 

87 
58 

64 
51 

72 
46 

77 
56 

92 
64 

82 
64 

77 
63 

63 
53 

58 
52 

58 
51 

69 
56 

70 
61 

86 
62 

80 
63 

79 
56 

83 
56 

82 
56 

77 
54 

60       76.8 
55      55.9 

HINGHAM 

MAX 
MIN 

83 
52 

83 
51 

85 

47 

86 
49 

82 
56 

83 
59 

69 
52 

85 

52 

92 

61 

78 
62 

87 
53 

61 

50 

73 

43 

63 

55 

93 
64 

90 
67 

76 
61 

62 
53 

57 
51 

54 
50 

75 
52 

72 

65 

66 
63 

66 
63 

77 
59 

80 
52 

82 
51 

75 
48 

60       77.8 
54       54.4 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

MIODLETON 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
50 

80 
55 

83 

48 

82 
58 

82 

60 

81 
53 

83 
52 

90 
64 

90 
65 

85 
58 

66 
50 

72 
46 

61 

57 

91 
67 

90 
70 

90 
64 

65 
57 

60 
51 

55 
50 

76 
54 

77 
66 

85 
62 

85 
66 

85 
57 

81 
52 

80 
51 

78 
49 

72      79.5 
52     1  56.0 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
48 

71 
46 

69 

40 

62 

46 

63 

49 

61 
51 

66 
52 

66 
53 

65 
55 

68 

55 

69 
51 

59 
43 

64 
41 

67 
54 

67 
57 

66 
57 

67 

66 

60 
54 

63 
52 

57 
52 

65 
54 

64 
56 

72 
54 

64 

55 

75 
50 

73 
50 

77 
47 

69 
47 

65      66,7 
51       50,7 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

83 

60 

79 
60 

75 
55 

74 
54 

72 
56 

74 
58 

77 
59 

80 
62 

80 
62 

80 
57 

66 
54 

69 
50 

73 
58 

86 
64 

77 

65 

77 
66 

66 
57 

56 
55 

56 
55 

69 
58 

70 
62 

86 
62 

76 

63 

76 
60 

80 
61 

64 
61 

82 
60 

77      76.1 
58      58.6 

PEABOOT 

MAX 
MIN 

82 
59 

80 
52 

83 
50 

85 
58 

65 
59 

69 
53 

92 
64 

61 

85 
51 

64 
48 

74 

46 

85 
56 

94 
70 

92 
71 

76 
62 

62 
56 

56 

50 

56 

49 

79 

55 

77 
65 

88 
64 

89 
63 

79 
57 

82 
57 

79 
54 

71 
53 

56     :  78.2 
52     :  56.0 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

78 
51 

83 
50 

83 

41 

84 
47 

62 
55 

78 
56 

80 
60 

81 
62 

67 

60 

78 
61 

69 
49 

60 
40 

65 
53 

82 
62 

94 
63 

85 
65 

78 
57 

58 
51 

54 
50 

62 

50 

75 
61 

70 
64 

68 
62 

84 
51 

78 
54 

79 
48 

80 
45 

76     1  76,8 
54     :  53.8 

PROVINCETOwN  1  N 

MAX 
MIN 

80 
54 

78 
48 

74 
45 

75 
48 

73 
59 

74 
56 

66 
53 

78 
58 

80 
57 

80 
56 

64 
48 

67 
39 

72 

54 

84 
59 

79 
61 

77 
61 

67 
53 

55 

48 

54 
52 

66 
50 

70 
56 

85 
57 

80 
59 

81 
55 

79 
55 

81 
49 

77 
51 

64       73.7 
52      53.0 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

76 
50 

84 
53 

84 
42 

80 
45 

79 
50 

77 
52 

77 
59 

76 
52 

81 
59 

67 
60 

85 
60 

87 
51 

64 

41 

70 
52 

78 
60 

92 
62 

79 
58 

63 

54 

57 
52 

61 
52 

73 
59 

73 
62 

86 
61 

84 
55 

79 

49 

82 
54 

81 
48 

76     1  77.0 
51     !  53,2 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

79 
59 

76 
50 

70 
52 

76 

51 

73 

55 

73 

55 

69 

50 

80 
50 

85 
59 

75 
60 

70 

50 

61 
50 

63 

48 

78 
53 

92 
65 

85 
68 

75 
61 

61 

54 

57 
50 

52 

49 

68 
49 

72 

56 

79 
64 

76 
59 

75 
56 

76 
58 

76 

54 

69 
54 

62     !  72,7 
54     :  54,8 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

74 
58 

81 

54 

72 

50 

77 
50 

76 
57 

78 
58 

76 

53 

76 
54 

81 
62 

82 
63 

63 

54 

62 
51 

72 
46 

74 
56 

68 
64 

77 
65 

80 
58 

60 
56 

60 
54 

58 
54 

72 

56 

78 
62 

66 
62 

81 
64 

78 
60 

77 
60 

76 
58 

75 

54 

60     ;  75,0 
57       56,6 

SOUTH  WELLFLEET 

MAX 
MIN 

73 
53 

74 

47 

72 
45 

73 
46 

76 

55 

75 
56 

77 
59 

70 
51 

76 
60 

81 
61 

86 
53 

82 
49 

56 

45 

66 

54 

79 
62 

87 
64 

78 
64 

76 
53 

56 
50 

57 
49 

61 
49 

72 
59 

73 
59 

76 
55 

82 
58 

75 
58 

73 
53 

72 
54 

66      72,8 
52      53,9 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

85 
49 

84 
52 

83 

44 

80 

43 

77 
53 

78 

55 

73 
54 

80 
53 

88 
60 

87 
61 

87 
53 

63 

47 

71 
42 

76 
52 

92 
62 

84 
64 

74 
62 

63 
53 

60 
52 

58 
51 

71 
54 

70 
62 

60 
64 

61 
61 

76 

54 

60 
50 

82 
49 

77 
48 

59     ,  76,6 
55      53,2 

WOODS  HOLE 

MAX 
MIN 

74 
52 

73 
54 

73 
49 

66 
46 

67 

51 

67 
55 

69 
56 

66 
53 

73 
60 

72 
63 

67 
53 

66 
50 

70 
46 

72 

46 

76 
56 

73 
63 

74 
62 

69 
52 

62 

50 

61 
52 

67 
52 

68 

58 

78 
59 

73 
60 

76 
53 

80 
56 

78 
55 

77 
58 

69 
55 

70.3 
54,2 

NEW  HAMPSHIRE 

.      . 

NORTHERN           01 

BENTON  5  SW 

MAX 
MIN 

75 
3» 

80 
47 

83 

47 

85 
53 

85 
53 

83 
52 

80 
53 

76 

50 

82 
46 

81 
59 

82 

54 

81 
56 

73 
53 

64 
52 

76 
56 

85 
63 

82 
63 

80 
59 

70 
49 

64 
42 

75 
46 

70 
55 

80 
63 

81 

80 
63 

74 
52 

60 
46 

60 
46 

75 
49 

64       77,5 
45       51,9 

BERLIN 

MAX 

MIN 

57 
31 

74 
46 

84 
43 

90 
48 

89 
50 

86 
49 

87 
54 

84 
57 

64 
49 

85 
51 

82 
51 

76 
59 

72 

50 

75 
52 

67 
56 

80 
59 

88 
66 

85 

60 

76 
47 

74 
41 

66 

50 

62 
55 

69 
60 

60 
54 

65 
59 

63 
54 

76 
45 

85 
46 

83 
47 

76      76,0 
45      51,1 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

73 
35 

80 

49 

83 
48 

86 
52 

85 
54 

33 
53 

80 
54 

74 
54 

81 
47 

79 
62 

77 
55 

79 
55 

72 
54 

68 
52 

74 
53 

64 
65 

62 
64 

79 
59 

69 
47 

64 
44 

71 

51 

74 

56 

76 
64 

60 
54 

81 
64 

72 

53 

80 
46 

81 
48 

77 
50 

70 
46 

77.1 
53,0 

COLEBROOK  3  5SW 

MAX 
MIN 

FABYAN 

MAX 

MIN 

75 
27 

82 
42 

86 
39 

87 
43 

82 
46 

84 
45 

85 

47 

71 
52 

83 
47 

79 
60 

81 

49 

76 
57 

62 
53 

67 
52 

74 
54 

85 
62 

80 
60 

75 
58 

70 
46 

64 

38 

70 
55 

72 

54 

78 
64 

82 
50 

75 
55 

73 
52 

61 
39 

80 
42 

74 
41 

67     i  76,7 
47      1  49,2 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

58 

31 

70 
41 

79 
42 

47 

84 

84 
50 

81 
54 

80 
46 

70 
49 

80 
52 

47 

74 

64 
51 

73 
52 

61 

55 

73 
59 

81 
60 

73 

37 

69 
38 

65 

46 

67 
55 

65 

59 

75 
52 

78 

51 

70 
47 

76 
43 

79 
51 

74     1  73,2 
51     1  48,8 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

78 
28 

84 
41 

84 
39 

86 

43 

86 

44 

85 
46 

84 
46 

76 
47 

85 
47 

85 
56 

84 
50 

86 
56 

69 
53 

68 
51 

79 
50 

89 
56 

87 
61 

61 
61 

72 
56 

66 
41 

68 
53 

72 
56 

76 
63 

83 
46 

63 
56 

75 
53 

62 

40 

62 

76 
41 

64     1  79,3 
45        49,1 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

75 
28 

83 
43 

86 
41 

68 
46 

87 
46 

85 

46 

83 
52 

77 
55 

64 
50 

82 
54 

82 
54 

76 
53 

77 
55 

74 
55 

77 
56 

87 
61 

64 
62 

60 
57 

73 
45 

69 
42 

73 
55 

74 
55 

80 
63 

83 
53 

63 
63 

79 
53 

82 
42 

83 
44 

80 
44 

74     ;  60,1 
42     :  50,2 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

*5 
30 

53 
40 

58 
45 

59 
46 

58 
47 

59 
47 

58 
45 

50 
44 

54 
47 

53 
46 

55 
45 

54 
47 

50 
41 

50 
40 

55 
46 

58 
50 

59 
47 

50 
42 

52 

36 

45 

34 

51 

42 

65 
47 

54 
50 

59 

45 

55 
38 

46 
35 

55 
40 

58 
43 

50 
39 

50     :  63,6 
38     '    42.8 

PINICHAM  NOTCH 

tt     •     » 

MAX 
MIN 

57 
33 

71 
47 

77 
45 

82 
49 

84 
51 

64 
51 

81 
51 

80 
54 

59 

44 

80 
46 

72 
52 

69 
50 

70 
49 

69 

49 

60 
50 

74 
57 

80 
64 

ao 
57 

69 

47 

67 
42 

61 

50 

60 
52 

64 
56 

71 

54 

80 
56 

79 
54 

69 

49 

76 
48 

77 
46 

72      72.5 
45      49.9 

SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM 

MAX 

MIN 

64 
33 

78 
41 

85 
46 

87 

48 

88 
48 

87 
55 

86 
53 

84 
58 

65 
48 

86 
50 

67 
59 

85 
60 

86 
51 

61 
50 

72 
50 

78 
55 

91 
66 

89 
64 

68 

58 

70 
49 

60 
53 

63 
65 

75 
58 

61 

55 

65 
61 

84 
56 

76 
47 

82 
50 

82 
47 

77       76.7 
50     '  52.5 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

65 
31 

79 

44 

86 

43 

88 
46 

91 

48 

89 

48 

88 
51 

82 
58 

64 

49 

86 
52 

67 
55 

65 
58 

64 
56 

72 
53 

66 
56 

76 
56 

90 
63 

68 
63 

72 

54 

76 

64 
53 

76 
59 

76 
60 

62 
55 

65 

57 

84 
57 

81 

44 

86 
49 

86 
47 

79       60.6 
45      51.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
31 

84 
52 

65 
44 

86 
49 

86 
47 

84 
52 

83 
56 

66 
50 

87 
50 

87 
62 

85 
58 

86 
53 

64 
51 

73 
50 

79 
55 

92 
61 

89 
67 

69 
62 

70 
52 

60 
50 

63 
54 

76 
54 

81 
65 

86 
54 

67 
62 

78 
54 

82 
46 

84 
52 

76 
50 

59      79.0 
52      53.2 

CONWAY  I  N 

MAX 
MIN 

78 
32 

85 
47 

89 

44 

91 

47 

90 
48 

87 
46 

86 
51 

76 
56 

83 
49 

86 
63 

82 

54 

74 
56 

74 
51 

68 
54 

60 
52 

92 
62 

86 
66 

80 
63 

73 
52 

63 

43 

65 
53 

65 

56 

79 
59 

66 
51 

84 
56 

77 

57 

It 

85 
47 

78 
46 

59 

45 

79.6 
51.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEM  ENSLAND 
JUNE       1967 


NEM  HAMPSHIRE 
DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EPPINS 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77   63 
30   53 


79   95 
34   *9 


Bl   90 
33   49 


SO   83 
33  t>e 


65   78 
3<>   52 


74   80   81 


78   83   86 
37   54   46 


76   85 

31   50 


64   76 
32   46 


66   76 
32   35 


84   63 
42   45 


72   69 
63   51 


77   87 
39   56 


71   82   79 
35   47   48 


67   76 
44   49 


84   82 
55   51 


S9   88   86 
52   53   55 


89   84 
48   53 


53   57 

88   86 


89   88   90 
50   48   51 

85   68   85 


90   87 
47   55 


87   64 
48   52 


85   81 
49   53 


90   88 
50   49 


80   87 
43   53 


87   86 
47   51 


*7   47   47 


79 
53 


84   77 
54   51 


67   84   89 
54   52   49 


67 
49 


75   73   73 
43   43   45 


53   54   52 


86   66 
58   51 


85   70 
57   50 


88   85 
57   58 


84   69 
57   52 


15   16 


86   65 
52   55 


69 
51 


85 
53 


85  79  86 

57  54  52 

83  71  64 

55  54  49 

66  78  85 

47  57  47 


55   55   55 


76   83 
56   55 


84   86   82 


84   86 
61   59 


81   63 
52   59 


69 
57 

84 
63 

83 
57 

86 
52 

62 
60 

81 
53 

87 
60 

89 
62 

86 
60 

88 
62 

88 
64 

92 
65 

86 
63 

84 
56 

88 
61 

86 
59 

92 
64 

86 
63 

90 
62 

84 
61 

62 

86 

87 
62 

91 
53 

67 
62 

82 

54 

84 
51 

94 
61 

84 
66 

84 
60 

80 
57 

74 
49 

87 
60 

85 
63 

66   71   69 
57   58   57 


90   89   69 
60   62   60 


82   66   82 
55   59   59 


71   72   71 
56   56   56 


89   86   84 
61   62   55 


72 

46 


62   71 
49   46 


67   73 
50   47 


72 
52 


76   67 
67   56 


71 
53 


69   70 
55   53 


65  68 

66  54 


90   66 
50   50 


86   79 
51   47 


73   68   77 


93   92 
59   63 


90   90 
60   66 


93   90 
64   71 


92   91 

61   67 


90   69 
63   66 


95   90 
63   67 


77|  90   88 
55   66   68 


61   91   88 

65 1  62   66 


62 


68   74 
57   52 


77   71 

49   46 


64   67 
46   43 


67   64 
50   51 


76   71 
53   53 


64   74 
56   45 


69   71 
53   50 


71   67 
53   51 


63   97 
65   63 


62  93 

63  66 


93   90 
61   66 


89   86 
53i  60   66 


69   77   88 


94   92 
62   64 


82   91 
60   65 


64   59 

54   48 


56   59 
47   50 


60   60 
53   50 


70   65 
49   55 


66   74 
48   55 


94  70 

66  60 

90  75 

66  61 

79  65 


65   67 
53   55 


60   67 
52   54 


64   75 
48   55 


68   60 
53   62 


65   60 
61   52 


65   64 
54   53 


59   64 
53   61 


60   60 
52   49 


70   62 
52   51 


70   79   87 
52   61   54 


67   70 
65   54 


76   90 
56   63 


96   92 
64   66 


89   87 
57   69 


89   86 
57   61 


72   64 

44   50 


60   57 
42   47 


66   60 
52   55 


72   62 

43   53 


69   58 
53   50 


63   62 
49   51 


66   75 
42   54 


69   69   69   62   59   60 
60   60   61   56   64   53 


93   88   74{  61   60   60 
64   66   60 j  53   50   50 


77   83 
62   53 


78   79   86 
54   61   59 


72   82   87 


74   62   85 
61   67   66 


88   80   84 
63   57   47 


83   75   81 
60   51   45 


87   76   82 
61   54   47 


88   78   8! 
62   56   47 


65   77   83 
64   54   47 


81   66 
66   55 


65   80 
63   51 


68   83   65   84   77   85 
57   65   69 1  65   57   52 


75   82 
60   62 


64   78 
54   56 


63   78   79 
56   62   56 


76   77 
52   65 


60   79   67 
55   65   66 


73   61 
64   64 


80   82 
65   53 


67   60 
60   66 


76   82 
60   54 


68   74 
58   61 


64   65   79 
54   57   54 


78   78   66 


78   85 
58   52 


66   78   84 
60   51   47 


86   88   80 
62   57   51 


66   64   76 
61   54   49 


80   73   79 
64   52 


67   78   84 
60   55   48 


86   77   84 
64   54   52 


80   74   80 
60   53   45 


58   57   41 
85   79   82 


84   84   76 
60   52   48 


84   64   77 
56   55   44 


86   78   84 
60   50   62 


83   7*   82 
61   55   50 


85   76   82 
55   54   43 


83   80   68 
49   46   51 


80   74   61 
47   43   46 


81   73   60 
48   46   53 


86   80   69 
51   49   49 


83   78   64 
SO   51   SO 


84   78   70 
50   49   53 


84   77   60 
56   54   51 


83   77   60 
49   49   45 


85   63   77 
53   62   53 


83   SO   74 
52   49   53 


60   76   66 
53   49   46 


84   77   58 
51   49   53 


80   61 
49   50 


80   76   69 

48   45   48 


85   84   78 
50   50   48 


79   73 
48   48 


81   62   76 
52   50   51 


83   84   76 
45   45   46 


78   68 
48   48 


82   76   61 
52   49   50 


83   79   67 
49   46   43 


66  63   76   72   74   78   73   66   61 

67  58   59'  59   58   58   58   57   57 


78   72   87 i  84   79   81  I  81   79   61 
61   63   511  50   49   53 


60  63  67 
54  54  56 

64  72  78 

61  44  53 

78  78  74 

53  46  50 

69  65  671  74   70   73  1  67   62   60 i  65   66   77  I  73   77   79   76   74   66 

53  47  57'  60   59   69!  55   54   54|  63   53   57  I  57   56   56'  53   54   64 

67  69  81   93   87   79 1  64   60   62   75   74   84 1  83   78   82   79   78   62 

61  49  54   64   66   63I  56   52   52   58   64   6l   61   59   54   55   55   56 


91   90   79!  74   64   68  {  67   68   81 
61   61   611  55   53   52;  56   60   61 


78   77   79  ':    77   77   69 
60   56   46  j  49   49   54 


80,4 
SI. 3 


77.4 
Sl.O 


79.1 
93.0 


82.2 
54.5 


80.8 
95.1 


81.8 
54.6 


78.9 

56.0 


80.0 
63.5 


81.1 

54,0 


79.5 
54,3 


80.4 
53.8 


79.8 
64,8 


79,8 
51,9 


79.1 
51.8 


76.9 
50,6 


78.2 
63.4 


76.9 
51.0 


81.0 
53.6 


78.0 
54.6 


79.9 
50.5 


67.5 
65.6 


78,5 
54,2 


76,1 
62,8 


70.0 
53.8 


77.8 
66.8 
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ES 

NEW  ENGLAND 
JUNE       1967 

ConUBuad 

SlaHon 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

1 

VERMONT 

*      ft      • 

NORTHEASTERN       01 

8L00MFIELD 

MAX 
MIN 

63 
27 

73 

3* 

81 
39 

68 

44 

89 
45 

88 

46 

85 
51 

82 

37 

72 

45 

83 
50 

78 

50 

82 
63 

69 

54 

78 
54 

60 
53 

79 

55 

76 
61 

62 
65 

73 
40 

73 
40 

64 
45 

72 

55 

70 
59 

80 
44 

83 
53 

81 
49 

73 

41 

81 
44 

83 
45 

80 
43 

77.4 
47.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

62 

29 

77 
37 

83 
41 

87 
45 

89 
48 

88 
49 

86 
48 

83 
53 

60 
50 

85 
54 

84 
55 

85 
58 

85 
59 

67 
55 

66 
52 

82 
57 

89 
62 

66 
61 

76 
49 

74 
43 

69 
48 

79 
52 

72 
61 

84 
53 

83 
53 

83 
49 

77 
42 

85 
44 

85 
46 

79.7 
50,1 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

78 
32 

85 
43 

88 
43 

89 
47 

89 
48 

84 
51 

86 
54 

78 
53 

87 

54 

87 
67 

83 
53 

72 
53 

78 
53 

72 

57 

83 
62 

88 
65 

80 
64 

70 
56 

74 
42 

73 
40 

63 
55 

76 
59 

83 
63 

84 
52 

82 
61 

76 
52 

83 
50 

89 
49 

84 
53 

72      81.2 
56     1  52.9 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

62 
33 

77 
36 

83 
44 

86 

49 

88 
52 

87 
51 

85 
64 

85 
57 

66 

50 

87 
54 

84 
67 

82 
59 

62 
59 

71 
57 

67 

64 

76 
59 

92 
62 

84 
62 

76 
49 

73 
45 

70 
50 

77 
58 

74 
62 

83 
57 

65 
58 

85 
55 

77 
46 

84 
49 

84 
49 

81 
46 

79.6 
52,4 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

66 
32 

78 

*5 

84 
43 

88 
47 

90 
50 

90 
53 

88 
53 

84 
57 

62 
52 

88 
52 

82 
58 

84 
60 

79 
59 

72 
57 

66 
57 

82 
60 

90 
64 

64 
61 

75 
47 

73 

71 
50 

80 
61 

73 
61 

81 
52 

86 
56 

84 
55 

78 
45 

83 
48 

66 

46 

78     1  80.2 
45      52.3 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
32 

80 
49 

83 
44 

85 

48 

85 
51 

83 
52 

81 
52 

62 

48 

84 
50 

79 
59 

78 
55 

77 
58 

68 
56 

66 
55 

79 
56 

63 
63 

81 
62 

71 
52 

70 
48 

66 
42 

76 
54 

71 
60 

79 
58 

81 

51 

81 

58 

73 

48 

79 

44 

61 
45 

75 
43 

59        76.4 
47        51.5 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 
30 

83 
*5 

89 

41 

89 
47 

89 
50 

88 
52 

82 
53 

80 
55 

87 

50 

85 
63 

84 
54 

76 
59 

75 
66 

74 
56 

81 
57 

69 
65 

68 
66 

74 
58 

72 
42 

71 
41 

79 
54 

76 
46 

75 
64 

67 
56 

87 
67 

84 
58 

85 
46 

66 
46 

86 
51 

73        81.7 
47      52.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

61 

67 

73 
54 

75 
57 

75 
59 

72 

58 

68 
36 

62 

45 

70 
39 

68 
54 

68 

66 
50 

61 
52 

57 
47 

63 
52 

71 
57 

70 
56 

61 
48 

68 
43 

58 

43 

65 

45 

65 
54 

66 
54 

69 
46 

66 
57 

63 
42 

68 
46 

70 
53 

68 
51 

56      65.9 
41        49.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

75 
35 

82 
48 

88 
46 

89 
52 

88 
62 

85 

54 

83 
55 

77 
51 

87 
51 

79 
58 

80 
55 

65 
56 

77 
55 

64 
54 

62 
56 

88 
65 

76 

60 

71 
46 

70 
43 

73 
43 

78 
54 

67 
60 

81 
62 

85 
56 

81 
56 

76 
54 

80 
52 

86 
49 

81 
52 

70        78.8 
51     '    52.8 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

78 

30 

84 
50 

91 

44 

92 

49 

89 
62 

88 
60 

84 
51 

62 

47 

87 
46 

81 
58 

79 
50 

76 
56 

73 
55 

62 
53 

60 
48 

ee 

62 

83 
63 

70 
51 

71 
41 

64 
40 

74 
53 

68 
58 

83 
62 

84 
53 

83 
56 

73 
48 

62 
42 

82 
43 

78 

44 

62      78.4 
40        49.8 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

78 
34 

84 
48 

88 
43 

89 
47 

88 
50 

86 
51 

83 
62 

69 
52 

87 
50 

83 

60 

82 
65 

82 

59 

74 
56 

67 
56 

61 
54 

87 
63 

84 
63 

76 
36 

73 
47 

70 
42 

77 
54 

72 
63 

84 
6l 

84 
51 

83 
60 

78 
51 

84 
45 

84 
46 

76 
46 

70     ;  80.2 
45      51.5 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

6* 
31 

77 
35 

83 
42 

87 
46 

88 
46 

88 

50 

86 

50 

82 
53 

59 

50 

84 
52 

84 
53 

85 
60 

85 
60 

66 
65 

67 
61 

81 
62 

68 
64 

65 
61 

78 
50 

71 
44 

69 

46 

79 
56 

75 
61 

81 
51 

63 
54 

78 
51 

76 
44 

83 
46 

86 
47 

78      79.2 
46      50.6 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

76 
32 

84 
46 

88 
44 

89 
49 

89 
52 

86 
53 

85 
56 

82 
56 

85 
50 

86 
66 

85 
56 

81 
60 

76 
68 

73 
58 

75 
54 

68 
63 

69 

60 

63 
60 

75 
47 

74 
44 

77 
55 

77 
61 

82 
65 

84 
54 

85 
55 

63 
57 

83 
48 

64 
49 

83 
52 

75     ;  62.1 
45     :  53.5 

WATERBURT  1  NNE 

MAX 
MIN 

69 
33 

76 
56 

81 
47 

86 

54 

88 
53 

88 

64 

84 
56 

79 
54 

75 
50 

86 
62 

80 
56 

82 
60 

74 
57 

69 
55 

68 
57 

61 
65 

67 
64 

63 

59 

73 
47 

70 
44 

69 
55 

78 

60 

71 
61 

82 
54 

60 
61 

82 

54 

76 
48 

82 
49 

82 
52 

75     ;  78.5 
50      54.2 

WEST  BURKE 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

62 
26 

75 
28 

81 
38 

88 
42 

89 
48 

89 
45 

85 
48 

84 
60 

69 
48 

85 
49 

80 
46 

83 
55 

72 

54 

78 
54 

62 

53 

78 
53 

86 
60 

82 
55 

72 
40 

73 
39 

69 
40 

78 
55 

78 
58 

82 
48 

85 
53 

83 
49 

75 
40 

81 
40 

85 
41 

80 
40 

79.0 
46,6 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2    NNW 

MAX 

MIN 

77 
3» 

83 

44 

86 
46 

86 
52 

87 
61 

84 
53 

82 
55 

80 
60 

87 
60 

86 
61 

89 
63 

90 
65 

74 
61 

70 
59 

82 
68 

89 

63 

66 
67 

71 

63 

71 

67 

69 
50 

62 
56 

83 

63 

62 
65 

83 
54 

63 
62 

76 

51 

61 

47 

84 
51 

77 
54 

71 
55 

61.0 
56.0 

BRISTOL 

MAX 
MIN 

77 
36 

82 
49 

87 
56 

90 
68 

90 
66 

86 
67 

84 
58 

69 
55 

84 
56 

83 
64 

83 
58 

75 
56 

76 
57 

70 
58 

79 
62 

86 
66 

81 
64 

70 
58 

67 
49 

71 
45 

80 
50 

76 
62 

79 
62 

83 
59 

73 
69 

84 
62 

63 
51 

89 
57 

78 
57 

73     '     79.6 
51       56.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
37 

84 

49 

87 
49 

91 
58 

89 
65 

86 
56 

84 
59 

66 
65 

87 
60 

82 
62 

84 
59 

69 

55 

75 
58 

65 
60 

80 
63 

90 
67 

80 
61 

72 
57 

73 
49 

72 
45 

76 
56 

74 
63 

80 
56 

83 
55 

83 
58 

78 
53 

82 
51 

83 
52 

78 
57 

67 
55 

79.4 
55.7 

CORNWALL 

MAX 

MIN 

79 
39 

83 
52 

88 
58 

89 
59 

89 
59 

87 
52 

83 
59 

79 
54 

86 
46 

87 
54 

83 

57 

80 
55 

77 
57 

72 
59 

80 
61 

86 
67 

87 
69 

72 
59 

69 

50 

73 
49 

81 
55 

81 
64 

82 
65 

85 
56 

84 
69 

79 
51 

83 
51 

86 
51 

80 
55 

74 
54 

81.6 
56.2 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

76 
31 

82 
42 

85 

50 

86 

48 

86 

47 

84 
50 

81 
52 

75 
52 

85 
52 

86 
69 

85 
58 

86 
61 

69 

68 

66 
57 

61 
57 

68 
65 

85 
65 

75 
61 

74 
51 

66 
49 

78 
52 

63 
65 

81 
64 

83 
55 

81 
63 

75 
49 

80 
61 

82 
47 

74 
49 

63 
54 

79.4 
53.8 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

78 
35 

83 
47 

88 
47 

88 
52 

89 
54 

88 
55 

84 
56 

78 
56 

88 
53 

87 
63 

86 
62 

81 
63 

72 
58 

67 
59 

80 
62 

91 
68 

87 
67 

78 
61 

70 
55 

66 
47 

82 
56 

84 
62 

81 
67 

86 
53 

63 
64 

79 
51 

64 
49 

66 
52 

77 
52 

71 
55 

61.4 
56.0 

SAINT  ALBANS  BAY 

*      ft      ft 

MAX 
MIN 

80 
*5 

84 
49 

89 
52 

89 
61 

89 
63 

85 
63 

82 
62 

71 
55 

84 
57 

82 
63 

61 
60 

76 
53 

75 
56 

66 
60 

80 
63 

88 
66 

82 
64 

71 
59 

73 
46 

72 
48 

60 
55 

60 
65 

64 
62 

62 
61 

61 
65 

79 
57 

82 
59 

84 
60 

76 
56 

78 
59 

60.2 
58.2 

SOUTHEASTERN       0} 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

67 
35 

80 

43 

86 

49 

88 
50 

90 

50 

89 

56 

81 

56 

86 
61 

65 
52 

90 
56 

92 
63 

87 
65 

90 
56 

68 
55 

70 
56 

81 
59 

95 
67 

92 
66 

69 
57 

73 
52 

62 

54 

70 
56 

72 
62 

86 

54 

88 
59 

84 
56 

81 

49 

85 
53 

85 
52 

78 
52 

81.0 
55.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

77 
30 

84 
43 

86 
42 

89 
45 

87 
46 

64 
47 

83 
49 

82 
52 

86 
49 

85 
69 

85 
67 

68 
62 

80 
57 

68 
54 

80 
51 

90 
56 

67 

60 

79 

62 

72 
55 

70 
43 

72 

54 

75 
59 

81 
63 

84 
50 

83 
58 

77 
52 

80 
44 

82 
45 

78 
45 

70 
45 

80.8 
51.2 

REAOSBORO  I  SSE 

MAX 
MIN 

62 

33 

76 

40 

83 
46 

85 
47 

86 
48 

85 
51 

84 
50 

82 
56 

65 
53 

86 
62 

67 
61 

68 
64 

90 
59 

62 
55 

70 
54 

85 
56 

90 
66 

86 
63 

67 
57 

67 
49 

57 
55 

72 
57 

74 
61 

79 
52 

85 
60 

82 
53 

77 
45 

81 
49 

81 
49 

73 

50 

78.3 
53.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

59 
29 

70 
37 

77 

42 

82 

45 

81 

45 

80 

47 

80 
48 

77 
53 

62 
51 

81 

58 

SO 
56 

62 

63 

85 

57 

62 

52 

64 
53 

79 

60 

85 
63 

81 
61 

63 
52 

63 
52 

54 
51 

70 
52 

77 
58 

74 
46 

77 
54 

77 
49 

66 
40 

74 
43 

75 
43 

68 
46 

73.6 
50.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

68 
33 

79 
42 

91 

47 

88 
48 

91 

50 

86 

62 

82 
54 

84 
60 

64 

53 

88 
58 

92 
63 

91 

64 

92 

56 

63 
56 

71 

57 

86 
60 

97 
65 

68 
65 

69 

66 

71 
52 

62 
54 

69 
56 

74 
62 

61 
55 

87 
59 

66 
54 

61 
49 

66 
52 

64 
51 

77 
52 

80.9 
54.6 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

63 

30 

77 
46 

83 

43 

85 
46 

87 
48 

88 
60 

86 

49 

83 
57 

59 

49 

85 
54 

85 
68 

85 
60 

87 
57 

65 
54 

66 
60 

80 
69 

69 
63 

87 
62 

75 
53 

72 

45 

65 
49 

75 
57 

76 
60 

82 

50 

83 
58 

85 
50 

76 
44 

82 
49 

83 
48 

77 
44 

79.1 
51.4 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NE»I  EN6L»ND 
JUNE       1967 


StaUon 

Day  Oi  Month 

.2  ",5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

«    «    • 

NORTHWEST           01 

NORFOLK  2  SW 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.18 

79 
46 

.18 

84 
50 

.23 

89 
59 

.17 

87 
60 

.16 

85 
61 

.19 

85 
61 

.19 

86 
62 

.21 

87 
62 

.11 

73 
60 

.15 

90 
61 

.12 

87 
69 

.18 

92 

70 

.18 

93 

70 

.08 

71 

60 

.09 

74 
59 

.1! 

91 
6! 

.IS 
21 
ft 
6S 

.1( 

17 
9! 

7C 

.0! 
27 

73 
62 

.06 

4e 

62 

55 

.01 

.06 
18 
77 
56 

.06 
21 
72 

68 

.05 

6 

79 

64 

.18 
19 
93 
65 

.18 
34 
90 
59 

.19 
15 
87 
59 

.16 
10 
86 

60 

.19 
17 
89 

60 

.16 
23 
81 
58 

4.24 

83.1 
61.1 

CENTRAL             02 

COVENTRY 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

61 
76 
'■2 

36 
81 
45 

56 
88 
54 

55 
87 
52 

44 
87 
52 

84 
85 

55 

58 
82 
55 

108 
83 
46 

40 
74 
45 

86 
86 
58 

45 
93 
63 

74 
96 
53 

.19 
28 
93 
48 

.07 
24 
74 
54 

.26 
65 
79 
55 

.U 
9! 

se 

5< 

.3i 
1( 
9! 

7* 

ft 
81 
91 
5! 

ft 
73 

7e 

62 

.35 

82 

63 
57 

130 
61 
53 

.13 
61 
69 
55 

.15 
112 
83 
61 

.02 
25 
73 
66 

.26 
64 
92 
68 

.49 
90 
87 
58 

.23 

41 
87 
58 

.20 
26 
87 
59 

.27 
56 
86 
55 

.24 

83 
82 
58 

1897 
82.7 
55.8 

MAINE 

•    ft    11 
NORTHERN            01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAp 
MIND 
MAX 
MIN 

.12 

50 
68 
*5 

.14 
40 
84 
54 

.30 
73 
85 
57 

.30 
51 
90 
62 

.33 

82 
86 
50 

.27 
60 
85 
62 

.21 

104 
80 
64 

.27 
91 
85 
53 

.13 
83 
78 
56 

.18 
150 
81 
60 

.30 
79 
81 
57 

.12 
62 
68 
53 

.13 
48 
82 
52 

.22 

56 
SO 
54 

.06 
85 
75 
58 

.11 
4! 
8! 
65 

.11 
4( 
8! 
66 

.IS 
94 
82 
52 

.3C 
67 

8; 

51 

.23 
59 
83 
52 

63 
80 
57 

ft 

66 
73 
59 

.31 
58 
70 
60 

.00 
56 
86 
64 

.08 
54 
83 
68 

.30 
140 
80 
59 

.35 
65 
84 
57 

.24 
31 
94 
64 

.38 

62 
91 
66 

.35 

76 
85 
61 

6.05 
2096 
81.7 
57.9 

EUSTIS  2 

EVAP 
MINO 
MAX 
MIN 

- 

- 

.12 
19 
62 

50 

.22 
14 

82 
56 

.21 
19 

86 
58 

.15 
13 
80 
59 

.17 

15 
80 
63 

.30 
48 
83 
60 

.19 

20 
83 
57 

.10 
20 
80 
62 

.12 
19 
79 
56 

.04 
11 
80 
57 

.09 

7 

62 

55 

.18 
12 
83 
58 

.07 
15 
70 
59 

.01 

IS 
7! 

6q 

2< 

ei 

6< 

.0! 
11 
76 
6'^ 

.2< 
21 
8« 
55 

28 
BC 
5? 

.32 

29 
71 
56 

ft 
22 
61 
55 

.01 
10 
67 
55 

60 

.22 

26 
88 
62 

.18 
44 
81 
59 

.22 

30 
79 
55 

.24 
23 

88 
57 

.18 

14 
89 
60 

.26 

24 
86 

57 

4.70B 
60SB 
78.6 
58.1 

MASSACHUSETTS 

»    •    • 
COASTAL             03 

ROCHESTER 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.16 

24 
75 
*5 

.21 
37 
84 
51 

.24 
30 
88 
55 

.26 
31 
90 
49 

.25 

24 
89 
51 

.22 

47 
86 
53 

.23 

11 
56 

.22 

67 
86 
59 

.14 
19 
T9 
56 

.21 
60 
86 
58 

.22 

43 
93 
61 

.22 
32 
92 
63 

.23 

45 
91 
58 

.12 
35 

71 

49 

.18 
42 
77 
53 

51 
8! 

5« 

.20 
41 
95 
57 

.22 

6< 
9! 
6! 

.13 
3( 
81 
61 

.03 
74 
62 
55 

.01 
64 
57 

53 

.03 
21 

60 
53 

.07 
24 
74 
56 

.02 
74 
73 
64 

.19 
35 
93 
66 

.27 

48 
88 
58 

.18 
23 
91 
63 

.23 
25 

91 
56 

.22 
21 
90 
55 

.23 
39 
86 
56 

5.30 
1229 
83.0 
56.3 

NEM  HAMPSHIRE 

ft    tt    • 

SOUTHERN            02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.08 
20 
64 
35 

.36 
20 
77 
38 

.19 

0 
84 
51 

.17 

10 
89 
49 

.35 

10 
86 
51 

.28 
15 
89 
51 

.06 
10 
84 
53 

.29 
50 
79 
55 

ft 
15 
63 
49 

.33 

30 
81 
46 

.21 
15 
87 
59 

.08 
20 
87 
63 

5 

89 
60 

.12 

10 
67 
53 

.00 
30 
70 
51 

.16 
2( 
7! 
52 

.2e 

1! 

91 
62 

.14 

2C 
88 
66 

.03 

0 

7C 

62 

.22 

35 

70 
57 

no 

60 
50 

.02 
45 
63 

49 

.02 
10 
65 
55 

10 
79 
61 

.30 
15 
89 
59 

.14 
60 
82 
61 

.25 
10 
81 
53 

.22 

10 
89 
52 

.18 
20 
85 

57 

.21 
15 
82 
54 

5.21B 

655 
78.8 
53.8 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
MIND 

.17 
37 

.21 
29 

.26 
29 

.24 
17 

.26 
30 

.24 
U 

.18 
20 

.31 

40 

.04 
36 

.12 
9 

.25 
13 

.21 
14 

.01 
36 

.18 
34 

.26 

26 

.09 
13 

.23 

21 

.24 

30 

.08 

2e 

ft 
94 

142 

.11 
26 

.05 
38 

.09 
15 

.26 
2C 

.21 

38 

.23 
39 

.22 
16 

.37 
27 

.14 
64 

5.26 
1005 

RHODE  ISLAND 

ft    ft    ft 

KINGSTON 

EVAP 
MIND 

■  26 
67 

.20 
108 

.31 
92 

.21 
60 

.26 
83 

.19 
119 

.26 
152 

.13 
133 

.20 
119 

.26 

181 

.31 
74 

.23 

98 

.14 
82 

.23 

137 

.17 
105 

.11 

98 

.3! 

18: 

.1: 

13C 

.ic 

14* 

.03 
293 

.09 
185 

.03 

86 

.38 

155 

.26 

93 

.13 
94 

.23 
91 

.17 
39 

.17 

43 

.23 
83 

.12 
105 

5.91 
3436 

VERMONT 

- 

- 

«    ft    * 

WESTERN             02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.20 
80 
71 

45 

.24 

47 
81 
47 

.28 
63 
84 
55 

.27 

33 
89 

60 

.30 
43 
92 
61 

.26 
35 
91 
63 

.21 
55 

86 
63 

.20 
58 
84 
62 

.10 
66 
72 
57 

.23 
59 
89 
59 

.19 
36 
87 
64 

.23 
45 
91 
63 

.12 
53 
75 
61 

.17 
52 

83 

60 

.04 
85 
85 
60 

.01 
42 
81 

6: 

ft 

3 
9 

7 

ft 
3C 
8' 
6' 

.4' 

4 
8C 
5( 

.2C 

5C 
71 
5S 

.21 

3C 

71 

i,    5( 

.1« 

42 
9C 
63 

.03 
27 
71 
66 

.IS 
2( 

9C 
6S 

.21 
62 
91 
6< 

.20 
55 

84 

6C 

.25 

34 
87 
59 

.26 

35 
91 
6C 

.26 

38 
94 
66 

.27 
80 
80 
55 

5.80 
1434 
84.3 
60.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 


2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day 

Of  Month 

M 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1— - 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KINGSTON 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

58 
50 

59 
53 

62 
55 

53 
55 

64 
67 

63 

57 

64 
57 

63 
59 

64 
58 

66 

59 

68 
61 

66 
52 

63 
52 

66 
59 

65 
60 

69 
51 

59 
64 

58 
65 

65 
63 

65 
64 

54 
68 

61 
59 

51 
59 

70 
51 

69 

65 

70 
55 

69 
53 

71 

64 

70 
54 

65 
64 

65.4 
60.1 

e     INCHES 

MAX 
MIN 

56 
53 

58 
54 

60 
56 

60 
57 

61 

59 

61 
59 

62 

60 

52 

60 

62 

50 

64 
61 

65 
53 

66 
54 

54 
64 

64 
62 

54 
63 

66 

54 

58 
66 

68 
57 

57 
54 

54 
63 

63 
61 

52 
51 

62 
62 

69 
62 

68 
57 

69 
57 

59 
65 

70 
57 

59 

57 

67 
66 

64.4 
52.2 

12     INCHES 

MAX 
MIN 

51 
50 

52 

51 

54 
52 

55 

54 

56 
55 

56 
65 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

59 
57 

60 
59 

61 
50 

50 
50 

60 
59 

50 
59 

61 
60 

62 
51 

53 
52 

52 
52 

62 
61 

62 

51 

51 
69 

60 
59 

61 

60 

63 

61 

63 

63 

64 
63 

64 
63 

64 
64 

64 

53 

59.7 
58.8 

24     INCHES 

5  PM 

50 

51 

52 

62 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

58 

58 

58 

68 

59 

59 

60 

60 

59 

69 

60 

50 

50 

51 

61 

51 

61 

52 

62 

62 

57.7 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEM  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 
CANNON  MOUNTAIN 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CONNECTICUT 


ft    tt    ft 
DECEMBER    1966 


STAMFORD  5  N 


*    «    « 
JANUARY     1967 


«    »    ft 
FEBRUARY    1967 


MIDDLETOWN  i.  W 


«    ft    « 
APRIL       1967 


COLCHESTER  1  E 


ft    ft    ft 
JANUARY     1967 


MARCH       1967 

TELOS  DAM 

MASSACHUSETTS 

ft    ft    ft 
JANUARY     1967 

PEABODY 


ft    ft    ft 
FEBRUARY    1967 


ft    ft    ft 
MARCH       1967 


ft    ft    ft 
MAY         1967 


WEST  MEDWAY 
VERMONT 


AUGUST      1966 
EN05BURG  FALLS 


OCTOBER     1966 
ENOSBURG  FALLS 


NOVEMBER    1966 
ENOSBURG  FALLS 


DECEMBER    1966 


BENNINGTON  2  NNW 
ENOSBURG  FALLS 


JANUARY     1967 
ENOSBURG  FALLS 


FEBRUARY    1967 
NORTHFIELD 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Temperature 


38.6 


51.6 


36.6 
32. 4y 


Ib.Zf       51. 9M       64. IM 


19.5 

10.8M 


28.1 
21. 6M 


15.0m|      -    4.l|      5o|   1 


No.  of  Days 


-  5 

-  10 


28 


1138 
13*0 


13 


1*01 


Precipitation 


17 


t  z 


28 


3.58 
3.12 


23.5 


22.7 


No.  of  Days 


30.5 
*0.0 


12|  .<.7    24    I        26.1  19    28»|      9       0       0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 
JUNE        196T 


CONNECTICUT 


Day  of  Month 


10   n   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


DECEMBER     1966 
STAMFORD  5  N 


JANUARY       1967 


FEBRUARY     1967 
MIDOLETOWN  *  M 


APRIL         1967 


COLCHESTER  1  E 
MANCHESTER 

MAINE 

HOULTON 

.    .    . 

MARCH 

Iflt? 

TELOS  DAM 

MASSACHUSETTS 

.    .    . 

NOVEMBER 

1966 

PLAINFIELO 

.    .    . 

DECEMBER 

1966 

MANSFIELD 

JANUARY      1967 


MARCH        1967 


PEABODV 
HESTFIELD 
WEST  OTIS 


MAY  1967 


AUGUST       1966 
ENOSBURG  FALLS 


OCTOBER      1966 
ENOSBURG  FALLS 


NOVEMBER     1966 
ENOSBURG  FALLS 


DECEMBER     1966 


JANUARY      1967 
ENOSBURG  FALLS 


FEBRUARY     1967 
NOHTHFIELD 


.03      T  T 


.OS  .03 


.0'.  .36 


.0'*      .01       T 


.05  .71 


.IS  .16 


MANSFIELD 
PEABODY 

.79 
2.00 

.    .    . 

FEBRUARY 

1967 

PEABOOY 

3.00 

T  .06      .02 


.12      .3S       .27 


3.30 
3.91 
2.96 


.16      .IB      .1 


.01  .19 


I  .72 

.02       .60 
.06      .36 


.02  .S3 


1.68 

l.'>6      .27 
1.11       .22 


T  .12      .3( 


.03  .06 


.17    1.<.5       .75 


.16      T  .26 


.O*      .42      T 


.09      .67      T 


T  .12      .11 


.07      T 
.38       .11 

.27      ,01 


.02  .02 


.06      .08      .28 


T  .06      .38 


.13  .»T 


See  Relerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


cuNNtcrnroi         ~~ 

*  ■        M 

DECEMBER   1966 
STAMFORD  5  N 

*  *  * 
JANUARY    1967 

COVENTRY 

FEBRUARY   1967 
MIDOLETOMN  <•  M 

*  *  1, 
APRIL       1967 

COLCHESTER  1  E 
MAINE 


MARCH      1967 
TELOS  DAM 
MASSACHUSETTS 

tt      «      ft 
JANUARY    1967 
PEABODY 

ft      ft      ft 
FEBRUARY   1967 
PEABODY 

•      ft      ft 
MARCH      1967 
PEABODY 

ft      ft      ft 
MAY        1967 
WEST  MEDWAY 

VERMONT 

ft      ft      ft 
AUGUST     1966 
ENOSBURG  FALLS 

OCTOBER    1966 
ENOSBURG  FALLS 


NEW  ENGLAND 

DELAYED  DATA 

JUNE  1967 


Day  Oi  Month 


«e   43   29 
22   27   17 


29   35   43 

U   11   29 


38   36 
20   30 


25   26  27   28  29 


'.2   65   62 
26   3e   37 


49   46   36 
11   29   le 


59   45   36   35   36  40   50   55   45   35   34   37   32   24   33   34   33   30   4B   35   36   40,9 
44   28   23   32   30  18   23   30   23   18   26   15   11   17   22   23   12    2   20   28   15   23,1 


31   41   40  47 
19  II       31   19 


38   41 
27   27 


72   77 
29   48 


27   30 
14   20 


33   21   24 
12  -17  .  5 


72   67 

30   32 


53   58   62 

40   32   30 


22   20   36  .  46   49 


32   40   42 
11   32   IB 


27   26 
21   18 


34   21   27 
10  .20  '12 


31   42   44 
22   28    5 


39   54  56   41   26   30   35   38   32   33   32 
10   36  40   17   14    9   23   28   IS   24   14 


24   20   29   40 


56   65   42   45   53   70 
22   40   22   le   23   40 


5e:  41 

40  35 


43 
29 


61   65   60   43 
28   40   32   28 


28   36   35 


38,6 

19.0 


34.0 
16.7 


54.9 
31,7 


10   30   34  1  26   22   26'  37   36   40  36   29 
•  7   10   20    3    6    5   17   18   34  10    0 


31   20   29   31  33   26 
4  .17  .14  .111.  2  -18 


0   20   15 
-18  -  7  -10 


31 

35 

23 

24 

27 

19 

24 

25.7 

5 

17 

10 

12 

.  4 

8 

4 

7.6 

13 

12 

24 

33 

34 

35 

34 

39 

45 

47 

46 

28 

-22 

.  3 

.11 

.  5 

7 

10 

22 

26 

17 

20 

40   49   40  I  33 
10   33   26!  24 


32   40   42 
22   29   23 


45   30 
28-2 


35   33 

25   28 


64   68 
31   35 


65   60 
35   43 


33   35   44  1  58   67   48   39   45 


25   19   24 


32   41   27   20   33 


52   58   60  '  66   68 
44   31   42   32   30 


46  38 
35  24 


56,  55 
35  21 


37  32 

26;  18 


61:  66 
46   38 


39   20   35   50 


60   61   46   56 


26   37   34   38   34   39 


40 
33 


39   30   27   34 
29   19   11   14 


24   36   36  ,  36   36 


18   27   34  :  42 


21   21   33   43   39   34 


32   42  :  50   52 


45   47   45 


44   47   46 


25   29   32   29   34   35   30   29 


40.0 
24.7 


33.3 

13.6 


39.8 
23,4 


63   61   46   44   64   74   70 
36   38   40   38   44   36   35 


84   77   74  :  70   75 
61   56   60,  52   43 


75   79j  71   60 
46   45 1  44   37 


76  71 
46  43 


73  63 
48  31 


69   62   74   68   73   72   79   75   79   74   70 
45   52   54   57   48   56   41   62   40   53   57 


51   41  :  48   46 
36   34  I  35   34 


69   67   63 


76.2 
51.9 


60.6 
34.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 

DELAYED  DAT* 

JUNE  1»67 


Day  Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

VERMONT 

tt     11     tt 

NOVEMBER   1966 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

60 
37 

68 
34 

70 
57 

59 
36 

42 
24 

42 
31 

48 
33 

54 
37 

66 
50 

69 
53 

66 
42 

56 

40 

48 
30 

42   39 
16   20 

44 
19 

43 

27 

56 
23 

23 
11 

34 
16 

39 
9 

49 
U 

57 
15 

41 
23 

59 

34 

54 
32 

S6 

31 

6} 

41 

60 
43 

46 
29 

SI. 6 
30.1 

«      «      |» 

DECEMBER   1966 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

39 
32 

39 
IS 

16 

7 

21 

.  5 

36 
1 

40 
26 

42 
26 

60 
42 

67 
43 

66 
38 

62 
35 

36 
25 

34 
16 

35   33 
29   20 

38 

10 

45 
33 

50 
39 

40 
14 

32 

10 

32 
25 

30 
24 

26 

17 

27 
14 

23 

14 

25 
16 

29 

.  4 

20 

7 

31 
12 

29   29 
19    1 

36.6 
19.5 

ENOSBURG  FALLS 

tt      tt      » 

MAX 
MIN 

35 
27 

32 

17 
3 

U 

-  9 

35 

.  3 

35 
17 

39 
17 

51 
34 

60 
43 

56 
45 

56 
24 

26 
12 

35   30 

19   12 

36 
10 

43 
34 

45 
17 

20 
-  4 

28 
-  6 

32 
17 

25 

4 

23 
.  7 

25 
-  8 

23 
13 

20 
14 

21 

0 

17 

3 

29 
.  9 

28   27 

0  .10 

32.4 

10.8 

JANUARY    1967 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

MIN 

32 

2 

33 
25 

40;  35 
le   24 

34 
29 

30 
0 

30 
.18 

43 
26 

33 
19 

33 
3 

23 

4 

27 

.  8 

41 
24 

43   40 
26   16 

23 

-  2 

36 
-10 

32 
•  9 

16 
.23 

24 
-11 

45 
10 

42 
32 

48 
28 

47 
35 

49 
26 

49 
29 

33 

10 

33 

22 

23 

10 

16   25 
8  .14 

34.2 
10,7 

«      «      * 

FEBRUARY   1967 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

3» 

7 

34 
27 

30 
.  6 

29 
-11 

41 

29 

•  4 

3 

-15 

22 

-24 

32 
-  2 

35 

7 

39 
20 

27 
.13 

12 
-28 

36 
-15 

50 
22 

46 
9 

16 
-  2 

16 
-  7 

21 

-  7 

25 
.  5 

31 
14 

34 
-  1 

31 
21 

29 
U 

18 

0 

2$ 
2 

36 
.10 

40 
24 

29. S 
.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

#    «    » 
MARCH      1967 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

12.5 

2.0 

- 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

6.0 

T 

. 

. 

. 

. 

9.0 

.1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

MAY        1967 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

VERMONT 

«    •    # 
OCTOBER     1966 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NOVEMBER    1966 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

#    »    « 
DECEMBER    1966 

BENNINGTON  2  NNM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

... 

1.0 

3 

2 

1.0 
2 

' 

4.0 

4 

1.0 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3.0 
13 

1.5 
19 

T 
15 

T 
U 

'It 

4.0 
16 

T 
19 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

5 

T 
5 

9 

4 

T 
4 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

I 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

9.0 
l« 

7.0 
20 

20 

19 

7.0 
21 

19 

17 

JANUARY     1967 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
It 

2.0 
16 

19 

3.0 
16 

1.0 
16 

2.0 
16 

l.o 

16 

13 

13 

13 

2.0 
15 

1.0 
15 

13 

12 

T 
11 

'll 

12 

u 

10 

3.0 
12 

10 

9 

7 

4 

2 

T 

1.0 

I 

3.0 

5.0 
9 

7 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECT I CUT 

ANSON 1 A   1   NE 

SAHERSVILLE 
BALTIC 

BARIC  HAMSTtD 
BLOOHFIELD 
■BKlOCEPORT    MB    AP 

brooklyn 

bulls  brioce  dam 
burlincton 
canolehood  lake 

cockaponset  ranger  sta 
colchester  1  e 
collinsville  i  s 
coventry 
cream  hill 

DANBURV 

DAWSON  LAKE 

EAST FORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 


GROTON 

TFORD 
MARTFOBO  BRAINARO 
HARTFORD  WB  A  I RPOB 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOHOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOH  OAH 
MIDDlETOHN  4  H 
MILFORD 


COUNTY 


012S  02  NEW  HAVEN 
ITCHFIELO 

?  NEW  LONDON 
02991  01  LITCHFIELD 
063*  QZ,   HARTFORD 
lELO 


9I8(  C 


MHFIELO 


FORT  I 

FORT  1 
GARDINER 
GRAND  LAK 
GREENVlLL 
HAVNESVIL 
HIRAM 
HOULTON  F 
HOULTON 


JONESSORO 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 

lACHIAS 

lADISON 

1 1  DOLE  0AM 

IILLINOCKET 

IILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSE HEAD 
NEWCASTLE 

'    GLOUCESTER 
(OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

0OUO5SOC 
IfORONO 

ORONO  2 

TEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  1  SSe 
!UMFORD  POWER  PLANT 
SACO 

■RANCJS 
SANFORD  2    NNW 
SKOWHEGAN 

'H  ANDOVER 
SOUTHWEST  MBR  3  SSE 


SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAI 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 


'AN    8UREN    2 

■ANCEBORO    NO.    2 
WATERVILLE    PUMP    : 
WEST    BUXTON    2    NNl 


LD 


MOOOUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARHEL 

I    HAVEN  WB  AIRPORT 

(INGTON 
NORFOLK  2    SW 

TH  BHANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

pauchaug  forest 

prospect 

putnam  lake 

ROCKVILLE 
ROCKT  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

TLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 
STORRS 

thomaston  dam 

torrington 

trap  falls  reservoir 

waterbury  radio  WBRy 
wepawaug  reservoir 
westbrook 
west  hartford 
west  thompson  dam 

hhigville  reservoir 
wigwam  reservoir 
wolcott  reservoir 
woodbury 


BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

COR  I NNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 


Ifl 

0, 

1798 

0?' 

20t; 

22et 

"•1 

26SE 

32071 

03 

0? 

34  31 

0^ 

34^*. 

01 

398* 

03 

WINI 
LITCHFIELD 


.ITCHFIELD 


ITFORD 
:TFORO 
:  TFORD 
I    LONDON 


03J   FAIRFIELI 


02  NEW  HAVEN 

03  FAIRFIELD 
02I  TOLLAND 

01;  LITCHFIELD 
02:  FAIRFIELD 
02i  FAIRFIELD 
01  LITCHFIELD 
02i  HARTFORD 


5261 

5304 
5309 
51.60 
5675 


8353 
8398 
B641 


CATAOUIS 

03]  HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

FRANKLIN 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 


1!  PENOBSCOT 
ENOBSCOT 
01  SOMERSET 
NCOLN 


OXFORD 
OXFORD 
0  3|  YORK 


33|  YORK 

SOMERSET 

OXFORD 
HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

YORK 


1  41  21 

!  41  90 

1^  41  37 

1  55 

9|  41  50 

41  10 

41  47 


73  04 
73  02 
72  Ob 
72  57 

72  44 

73  08 

71  57 
73  29 

72  56 

73  28 


72  56 

72  21 

73  19 
73  2B 
72  59 

72  05 

73  15 
73  22 

72  03 
72  42 

72  39 


30 

72    26 

72    54 

16 

72    53 

72    44 

58 

73    13 

20 

72    46 

23 

72    43 

07 

73    25 

32 

72    04 

35 

71    51 

30 

72    57 

05 

73    36 

52 

72    26 

35 

73    26 

IB 

73    32 

15 

73    21 

43 

73    18 

72    49 

57 

72    18 

08 

73    33 

73 

73    10 

46 

72    15 

42 

73    03 

46 

35 

73    02 

16 

73    02 

72  57 

73  OB 

72  57 

73  14 


70  28 
70  29 
70  09 


67  39 

70  14 

70  12 
67  28 


43    40 

70    15 

43    39 

70    19 

46    39 

68    00 

70  32 
70  33 

70  27 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


518       6P       6P 


7P 

7P 

51 

5F 

?■ 

li 

1171 

Bl 

300 

efl 

6t 

14C 

ss 

SS 

29( 

Bj 

6' 

in6[ 

MIf 

Mir 

7P 

7F 

61 

MIC 

MIC 

1180 

6A 

BA 

1B5 

7A 

7A 

182 

9P 

9F 

11IS( 

71 

4( 

5F 

26( 

146f 

7/ 

9P 

405 

102£ 

It 

190 

5( 

5P 

501 

6A 

8A 

17- 

Mir 

Mir 

151C 

81 

8< 

115 

hi 

80C 

5C 

5r 

65 

7F 

4: 

965 

8A 

8A 

40 

fiP 

6P 

7( 

6  3( 

510 

MIC 

MIC 

5P 

7* 

It 

26C 

5F 

5F 

Ifi"; 

15 
440 

5F 

610 

7A 

7A 

960 

7A 

7A 

fiOC 

4(: 

51t 

By 

at 

5F 

81 

5F 

5F 

150 

MID 

MIC 

160 

7A 

7A 

140 

BA 

BA 

OBSERVER 


ANSONIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPI.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  C( 
METROPOLITAN  OlST  COMM 
CONN.  LIGHT  *  POWEF 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM, 
RAYMOND  J.  RUSZALA 

CLOSED  7/1/66 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKO.  SR 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
MARRY  L.  TATEH 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 

GROTON  PUBLIC  uTlL. 
ENG.  DEPT,  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITT  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORK: 
MANCHESTER  WATER  OEPT, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 


FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEAtHEF!  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAI 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAI 
CONN.  LIGHT  +  POWER  O 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIE: 
ST,  PARK  +  FOREST  COMI 


NEW  I 
GREENI 


VILUE  1 


R  COMPANY 
R  COMPAN' 
+  AQUE. 
POWER  CO, 
RIOGEFIELO  WATER  SUPPL'' 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Ct 
BUR.  EnG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HrORAULlC  CC 
RADIO  STATION  W8RY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANl 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR,  COMM.  NEW  BRITAIN 
MRS.  ELEANOR  GILLETTE 


U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARI 
BELFAST  WATER  DISTR 
CENTRAL  MAINE  PWR.  ( 
KENNE6ECK  wTR.  PWR. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 
J.S.  NAVY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
GERARD  LAVERDIERE 
INTERNATL  LOGGING  CC 
RAYMOND  i 


LEE 


MRS.  ELMER 

BANGOR  HYORO-ELEC.  CO 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 
DENNIS  C.  PIKE 

JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRr 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  PHYLLIS  A.  HOWE 
MRS  VIR6I1 


=  £D.  . 


IRVIN 


i/lAT 


MIL 


RIN 

AGENC' 

INE  POWER 
MASON 


UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CC 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RVR  P  +  P  CO 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PaPeR  C 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONTAGNE 
MRS.  ARLENE  cole 


MAINE    FOREST 

SERVIC 

FED.    AVIATIO^ 

AGENC 

arlo  COPP 

UNIVERSITY   OF 

MAINE 

HAROLD    HAMLIN 

perlEy  p.  has 

city  Of  portl 

AND 

U.S.  weather 

BUREAU 

GREAT  NORTHERI 
LIVER 


iLMES 


AINE  POWER  CO. 


centr 

ARMAND  \ 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
THOMAS  R.  MC  HUGH 

SANFORD  WATER  DISTRICT 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 


TIOl 


SER 


=  EflNy 


INSCOTT 
MAINE  PUS  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.h 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO. 
REV.  ROGER  LACHANCE 
U  5  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRJC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 


STATION 


MASSACHUSETTS 


BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 
BEECHWtWD 
BELCmERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 

(boston  wb  airport 
bovlston 

briogewater  m  c  i 
brockton 
buffumville  dam 
chatham  lt  sta 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DA! 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAHEHAM 
EDCARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  5 
FRAMINGHAM 


HAVERHILL 

HEATH 
H  INGHAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBAROSTON 
HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAI 
LAWRENCE 


MENDON 
MIOOLEBORO 
MIOOlETON 
MILFORD 

NANTUCKET  WS  AIRPORT 
'NEW  BEDFORD 
NEWSURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH6PIDGE  2 
NORWOOD 
PEABOOT 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  eSE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 


SOUTH  WELI 


LEET 


WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WIKCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlehem 
blackwater  dam 


BRISTOL 
CAHPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK  3  SSW 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE    NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 

FABYAN 

F  IRST  CONN  LAKE 

FITZWIULIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GRAFTON 


HILLSBORO  2  I 
HOPKINTON  DAI 
HUDSON 

JEFFERSON  4  : 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
ANDAFl 


LEBANON  I 


COUNTY 


4480 

02 

01 

01 

02 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

MAHPSMIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 

PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 

HAMPSHIRE 


DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

PLYMOUTH 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 


ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 


HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 


BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BARNSTABLE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 


NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

WORCESTER 


SULLIVAN 

GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 
COOS 
GRAFTON 
GRAFTON 


73   06 

71    53 

72    02 

71    17 

70    49 
72    21 

72    07 

71    07 

71    02 

71    A3 

70    57 

71    00 

71    54 

72    59 

72    61 

71    09 

41  54 

42  38 
42  37 


72  08 
71  35 
70  40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71  25 
71  59 

71  35 


70  55 

72  36 

72  58 

72  00 

70  16 

70  52 
72  52 

71  10 

72  53 
71  19 
71  12 
71  34 

70  55 

71  01 

71  31 

70  04 
70    56 

70  55 

72  20 

71  41 

71  13 
70    59 

72  24 
70    49 

73  04 

72    11 


72  55 
70    40 

70  12 
72    17 

71  08 
70  55 
70  36 
70    52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


72    33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  42 
72    56 

71    26 


72    23 

71  38 
71  33 
71  30 
71    07 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 


71  45 

71  26 

71  29 

72  17 


1620 
1660 

1160 


'  ENGLAND  POWER  CO. 
TOWN  OF  AMHERST 

C.  STEWART 

RO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM^ 
METRO,  DIST.  WTB,  COf 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 

Y  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  ( 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

RANK  C.  HERRON 

I  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
HENRY  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  OlST,  WTR,  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 
S. WTR. RESOURCES  COMV 

5. WTR. RESOURCES  COMf 
S. WTR, RESOURCES  COMf 
S. WTR. RESOURCES 

EARL  F,  SMITH 

,SS. WTR. RESOURCES  COMH 
ROBERT  SKILLING 

HARMON  E  FREEMAN 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
.  SIDNEY  THOMPSON  , 

CAPE  +  VNYRO.  ELEC.  C( 

S. WTR. RESOURCES  COMf 
PS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 
MASS. WTR, RESOURCES  COMf 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS, WTR, RESOURCES  COMf 
DANVERS  WATER  WORKS 

lASS  WTR  RESOURCES  C( 

i.S,  WEATHER  BUREAU 
ITY  ENGINEER 

IA$S. WTR. RESOURCES  COMf 
METRO,  OlST.  WTR.  COMM. 

^rn  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
KENNETH  A.  SCHAFFER 
METRO.  DIST.  wTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 

DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR, RESOURCES  COMf 
ALFRED  CAVICCHI 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC. 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
R.  E.  LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV,  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 

W.  A,  WINSOR 

BRISTOL  Co.  AGR.  SCHOOL 

EW  ENGLAND  POWER  CO. 

HESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAVID  A.  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
U.S.  ARMORY 
METRO.  DIET.  WTR.  Ci 


INZIO 


CIANI 


NESBITT  H,  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MASS.  ELEC.  CO, 
PARKER  N.  CHICK 
JOHN  HARSZY 
MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 


IN, 


lASS.I 
HENRY 


LAMB 


FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 

MASS. WTR. RESOURCES  COMf 

S  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTr 

.  WEATHER  Bureau 


JAMES  PAGE 
BROWN  PAPER  COMPANY 
FREDERICK  W.  BRE6NER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

H  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 

L  SALETTE  SEMINARY 
JOHN  STOUGHTON 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ROBERT  W.  YOUNG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  e.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 

NIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 
BERNARD  0.  GAUTHIER 
..  E.  CAMPBELL 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 

J.  SOUTHHAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHLENBERG 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N. 

;  A.  SWEENEY 

rON    T.    GOODRICH 
KENNETH    E.    COULD 

,   WATER   RESOURCES   BD 
DONALD    E.    CRANE 

.lAM    POOR 

,    AVIATION    AGENCY 
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1 
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5 

2 

< 

OBSERVER 

T 

p. 

i 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

-.TSZ 

02 

GRAFTON 

03 

71  41 

SIO 

EDWARD  M.  CLARK 

MAC  DOWELL  DAM 

HILLSBORO 

54 

71  59 

968 

8A 

C 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

MANCHESTER 

S072 

o; 

HILLSBORO 

10 

4' 

71  28 

170 

7A 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

72  12 

1180 

8A 

HARRIET  M.  PERKINS 

MASSA6ESIC  LAKE 

71  24 

250 

BA 

8A 

SA 

MANCHESTER  WATER  WORKS 

MILAN  7  NNW 

01 

COOS 

1 

4' 

40 

71  13 

1180 

8P 

H 

MILFORO 

5A12 

02 

HILLSBORO 

4; 

49 

71  39 

300 

H 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

MOUNT  SUNAPEE 

MERRIMACK 

20 

72  05 

1260 

6P 

6P 

RICHARD  D.  PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

01 

COOS 

1 

44 

16 

71  18 

626Z 

MID 

MID 

C    HJ 

NASHUA  2    NNW 

02 

HILLSBORO 

42 

47 

71  29 

140 

UF^ 

H 

PENNICHUCK  WATER  WORKS 

NEW  DURHAM  3  NNW 

5780 

02 

STRAFFORD 

43 

Z9 

71  11 

640 

N.H.  FJSH  ♦  GAME  OEPT. 

NEWPORT 

5866 

02 

SULLIVAN 

4: 

22 

72  10 

900 

H.  P.  SHEPARD 

NORTHWCWD 

636S 

ROCKINGHAM 

71  09 

OTTER  BROOK  DAM 

6550 

CHESHIRE 

5 

57 

72  14 

6ec 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETERBORO  Z    S 

6697 

02 

HILLSBORO 

10 

4; 

51 

71  57 

1020 

6P 

6P 

EARNEST  YOUNG 

16 

71  15 

2010 

BRUCE  P.  SLOAT 

PITTSBURG  RESERVOIR 

03 

71  23 

1350 

N.H.  WATER  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  E 

&9<iS 

02 

GRAFTON 

4' 

71  40 

560 

7A 

7A 

GEOflOE  S.  RICHARDS 

PORTSMOUTH 

04 

70  47 

40 

MIO 

MID 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  OANBURY 

796T 

OZ 

MERRIMACK 

43 

30 

71  54 

930 

7A 

MRS.  ANNIE  L.  WALKER 

SOUTH  LYNOEBORO 

8081 

02 

HILLSBORO 

42 

53 

71  47 

646 

HARRY  W.  MOLT 

SOUTH  WEARE 

8194 

OZ 

HILLSaORO 

If 

03 

71  43 

700 

5B 

SUNAPEE 

8502 

OZ 

SULLIVAN 
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23 

72  05 
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ea 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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8610 

OZ 
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71  16 
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7fl 

7A 

S  F  DAMON 
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CHESHIRE 
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8885 

01 

GRAFTON 
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02 

GRAFTON 

It 

57 

71  30 
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S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  RUMNEV 
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GRAFTON 
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7A 
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WHITEFIELD 

961( 

01 

COOS 

a 

44 

23 

71  37 

lOBO 

7A 
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WINCHESTER 
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02 
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9 

42 

46 

7Z  23 
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WINDHAM 
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ROCKINGHAM 

10 

47 
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6P 
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1( 
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WOODSTOCK 
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02 

GRAFTON 

1( 

4' 
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71  41 
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6( 

6P 
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YORK  POND 
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01 
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5 
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71  20 
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RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
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01 

NEWPORT 

41 

10 
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MIC 
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GREENVILLE 

01 
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8P 

8( 
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5( 

5P 

5P 
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6P 
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PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

669B 

01 

KENT 

<>; 
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03 

WINDHAM 

5 

08 
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8A 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

6ENNINGT0N  2  NNW 

0563 

BENNINGTON 

42 

7A 

PAUL  W.  eoHNE 

BETHEL  *.  N 

0661 

01 

WINDSOR 

53 

72  38 

VICTOR  R.  PERKINS 

8L00MFIELD 

0690 

ESSEJl 

5 

71  35 

7A 

7A 

RENE  ROUThIER 

BRISTOL 

0922 

02 

ADDISON 

2 

09 

73  05 

560 

7P 

7t 

MRS.  DIANE  HEFFERNAN 

BURLINGTON  U  OF  VT 

CHITTENDEN 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

2 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CANAAN 

1213 

01 

ESSEX 

00 

71  3Z 

1060 

BA 

P.  E.  FEARON 

CAVENDISH 

1243 

03 

WINDSOR 

5 

23 

72  36 
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6P 

6P 
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CHELSEA 
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ORANGE 
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43  58 
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MRS.  ELIZABETH  TAPLIN 

CHITTENDEN 

143^ 

02 

RUTLAND 

2 

43  42 

72  57 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERv.CO. 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44  02 

72  17 

1140 

C 

DAVID  HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

OZ 

ADDISON 

2 

43  57 

73  13 

340 

6f 

STUART  T.  WITHERELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

44  25 

7A 

OTIS  F.  BRICKETT 

DORSET  1  S 

1786 

02 

BENNINGTON 

2 

43  15 

73  06 

980 

6f 

6f 

RUFUS  S.  GILBERT 

Z769 

01 

FRANKLIN 

44  55 

6P 

6P 

L.  H.  POMEROY 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

za43 

44  31 

344 

MRS.  GILES  JACKSON 

GAYSVILLE 

3Z6B 

01 

WINDSOR 

5 

72  43 

770 

c 

CLARENCE  W.  RALPH 

GILMAN 

3341 

01 

ESSEX 

5 

^4  25 

71  43 

B50 

eA 

GILMAN  PAPER  COMPANY 

GRAFTON 

3400 

03 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  37 

1190 

c 

AVERY  M.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

OZ 

FRANKLIN 

2 

44  56 

73  03 

150 

c 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

405Z 

CHITTENDEN 

2 

BA 

MANCHESTER  CENTER 

BENNINGTON 

8 

43  11 

880 

PAUL  TODTSCHINDER 

MANCHESTER  DEPOT 

488' 

02 

BENNINGTON 

8 

43  10 

73  03 

700 

TOWN  OF  MANCHESTER 

5029 

42  45 

625 

MRS.  GLADYS  E.  MAY 

MC  INDOE  FALLS 

5044 

01 

CALEDONIA 

5 

44  16 

72  04 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MIDDLESEX 

513Z 

WASHINGTON 

44  18 

45^ 

BA 

GREEN  mTn.  POWER  CORP. 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

WASHINGTON 

2 

44  12 

1126 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORRISVILLE 

5  366 

01 

LAMOILLE 

44  34 

680 

MORRISVILLE  2 

5376 

01 

LAMOILLE 

2 

44  34 

680 

5P 

HOWARD  N  TERRILL 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

01 

LAMOILLE 

2 

44  32 

3950 

5f 

WCAX  BROADCASTING  CORP. 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

a 

43  00 

8A 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

ORLEANS 

H 

MIO 

MILTON  w.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

5632 

01 

CALEDONIA 

5 

44  28 

1140 

Mil 

AGR.  RESEARCH  SERVICE 

NORTHFIELD 

WASMFNGTON 

z 

780 

6P 

7A 

RAYMOND  F.  8ELDING 

NORTH  HARTLAND  DAM 

5768 

03 

WINDSOR 

5 

43  36 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

5982[  03 

WINDSOR 

5 

43  20 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERU 

6335  0  3 

BENNINGTON 

^ 

43  14 

1660 

7A 

H 

ALDEN  C.  WIRES 

PLYMOUTH  UNION 

644a  01 

WINDSOR 

5 

43  32 

1220 

nK 

RICHARD  S.  MOORE 

HEADING  HILL 

1 

WINDSOR 

5 

43  31 

1460 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

HEAOSBORO  1  SSE 

BENNINGTON 

42  45 

1120 

8A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

ROCHESTER 

WINDSOR 

43  51 

630 

7A 

7A, 

RODNEY  L.  JOHNSON 

RUTLAND 

43  36 

620 

GEORGE  L.  KIRK 

SAINT  ALBANS  BAY 

7054)  oi 

7098  02 

FRANKLIN 

2 

44  48 

110 

6P 

6P 

h 

RAYMOND  C.  SWEENY 

44  25 

699 

:  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

ADDISON 

2 

43  5A 

370 

6A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

SEARS6URG  STATION 

42  52 

c 

SOMERSET 

7401  0; 

WINDHAM 

« 

2060 

SA 

8^ 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617i  03 

WINDHAM 

5 

43  11 

1030 

7A 

JAMES  TWITCHELL 

SOUTH  NEWBURY 

7646J  01 

ORANGE 

S 

44  03 

470 

6A 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

townsheno  dam 

8428:  03 

WINDHAM 

5 

43  03 

510 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TYSON 

8512I  01 

43  27 

107( 

EDITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

ORANGE 

* 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

225 

8A 

SA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WAITSFIELD  2  WSW 

8644J  01 

WASHINGTON 

2 

44  It 

820 

BA 

HENRY  J.  PERKINS 

WARDSBORO 

s. 

43  03 

7A 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

?s5a?! 

WASHINGTON 

2 

44  21 

610 

12M 

12H 

RADIO  STATION  WDEV 

WEST  BURKE 

CALEDONIA 

5 

44  39 

7A 

7A 

GILMAN  W.  FORD 

WHITINGHAM  Z  w 

9735 

03 

WINDHAM 

5 

42  47 

1450 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WOODSTOCK  3  E 

9984 

01 

WINDSOR 

5 

43  38 

72  28 

650 

SA 

CENT. VT. PUBLIC  SERv.CO. 

CLOSED  STATION 

CONNECTICUT 

COLLINSVILLE  1  S 

1536 

_02 

HARTFORD 

5 

41  48 

72  56 

280 

"\ 
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lO-MERRIMACK    U-PENOBSCOT  12-PRESUMPSCOT    13-SACO    14-ST.   CRODC    15-ST.  JOHN    16-ST.  LAWRENCE    17-THA^4ES    le-BLACKSTONE 


DECEMBER   1966 


CORRECTIONS 


LEAST   TOTAL   PRECIPITATION   1.32    INCHES   AT   BLOOMFIELO,    VERMONT 


CONNECTICUT 


STATION    INDEX 


COLLINSVILLE    1    S 


STATION   CLOSED   JULY   1.    1966 


MASSACHUSETTS 
DECEMBER   1966 

MARCH    1967 
MARCH    1967 


DAILY    PRECIPITATION    TABLE 


CLIMATOLOGICAL    DATA    TABLE 


CLIMATOLOGICAL    DATA    TABLE 


AILY    PRECIPITATION    TABLE 


CHATHAM    LT    STA 
WESTON 


DELETE   RECORD 

TOTAL   PRECIPITATION   3.49,    DEPARTURE   FROM  NORMAL  -.40,    GBEATEST 

DAY   OF    PRECIPITATION   1.68,    DATE   7TH,    NUMBER  OF   DAYS   WITH   PRECIPITATION 

1.00    OR    MORE    1 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.B4,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.25 
MONTHLY  TOTAL  3.49,  AMOUNT  ON  7TH  1.68 


VERMONT 
NOVEMBER  1966 


STATION  INDEX 


STATION  CLOSED  NOV  15,  1966 


REFERENCE 


NOTES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1967 


AddltloDal  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlat 
for  Northern  and  Central  New  England  (Ualne,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Hassachusetts  02109,  or  to 
the  Environmental  Science  Service  Administration  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA 
NEW  ENGLAND" . 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  sna»fall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table: Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  oth  "  " 


in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


other  causes  of  local  variability 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 


SNOWFALL: 

and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ths  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 


SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12 
issue  of  this  bulletin. 


DELATED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLAll::iJ  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
Station  Index. 


Ground"  table,  and  the 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

''  J^'^°'''''°B  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 

J  "Supplemental  Data"  table. 


S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation 
data  in  the  December  issue  of  this  publicatlo 


Cknission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


rements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 


received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 


#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing 

(jeneral  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  these  States,  price  60  cents.   Similar  information  tor  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDCE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 

•  tt   • 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  / 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  brimfield  dam 

FITCHBURG  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

*  ft    « 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT      / 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL    RIVER 


79.5 
78.5 
73.5 
79.9 

eo.<t 

79. OM 

80.0 

81.2 

78.1 

76.7 

78. 5M 


73,7 
78. 0 
75.6 
69.8 
74.8 

71.7 
76.3 

76,* 
75.5 

73.2 
80. 9M 
82 


59.* 
60.2 
53.* 
58.5 
56.3 

56. IM 

57.8 

61.* 

59.6 

57.5 

58. OM 


52.7 
58.2 
60.7 
52.2 
57.8 

53.3 

59.* 

60.7 
59.5 

57.8 
61. 2M 
58.5 


80,3 
76,2 
78.* 
81.3 
79.* 

79,* 
80,2 
78.7 


83.3 
77,8 
82.1 
81.6 
79.2 

79.5 
82.5 
79.8 

81. 0 
81.9 

82.3 
83.8 
82.7 
8*. 2 
81.8 

80.* 
B*.l 
81.5 
82.9 
80.9 

82.3 
83.1 
78.9 


79.5 

80.0 
78,6 
75,7 
80,0 


69,5 
69.* 
63.5 
69.2 
69.* 

67. 6M 

68.9 

71.3 

68.9 

67.1 

68. 3M 

68.7 


63.2 
68.1 
68.2 
61.0 
66.3 

62,5 
67,9 

68.6 
67.5 

65.5 
71. IM 
70.7 


59.1 
58.6 
55.8 
58,5 
57.5 

59.1 
58.8 
59. 6M 


61.7 
59.1 
6*.0 
60.1 
63.* 

61.3 
6*. 8 
63.2 
59.7 
61,6 

6*.0 
6*. 3 
62. 8M 
6*. 2 
62.0 

58.9 
6*. 2 
59.9 
62.0 
61.7 

63.1 
62.0 
62.5 


66.* 
62.5 
6*.l 
62.6 
65.0 


1.* 
1.3 


69.7 
67.* 
67.1 
69.9 
68.5 

69.3 
69.5 
69. 2M 


72.5 
68.5 
73.1 
70.9 
71.3 

70.* 
73,7 
71.5 
70.* 
71.8 

73.2 
7*.l 
72. BM 
7*. 2 
71.9 

69.7 
7*. 2 
70.7 
72.5 
71.3 

72.7 
72.6 
70.7 

71.9 


73.0 
71.3 
71.* 
69.2 
72.5 


.3 

1,6 

.7 

1.8 

.0 


10         50 
10         52 

1         *5 


71 

6 

6 

126 

28 

92 

10 

7 
15 


No.  of  Doys 


Precipitation 


3.63 
3.1* 
2.80 
3.72 
3.*5 

2.82 
3.09 
3.03 
3.70 
3.08 

2.*6 

3.51 


3.97 
2.36 
2.83 
1.9* 

2.50 

3.73 
2.63 

3.68 
3,*6 

3,12 
3.12 

5.07 


.*5 
.06 


-      .25 


5.0* 
5.39 
5.33 

*.e* 

*.62 

6.76 
5.07 
5.16 

5.28 


5.2* 
3.81 
3.17 
3,20 
2,95 

3,56 
2,67 
3,26 
*.51 
3.52 

3.65 
3,12 
2,78 
1,8* 
3,00 

*,95 
3,30 
3,*6 
*,69 
3,13 

3,91 
3,3* 
5,91 


2,*7 
3.23 
*,56 
*,33 
*,15 


,83 
,13 


.87 


.    1.13 
.      ,60 


.*2 

1.09 

.27 

2.39 

.*7 

.87 


l.*l 


.32 


.61 
,38 

,06 

.16 

.*6 

.7* 

1.57 


.9* 
.69 


.10 
2.28 


>*1 

.28 

1.68 

1.1* 


1.05 
1.17  30 
1.10  5 
1.37  5 
.61 


1.39 

1.30 

.70 

.90 

.72 

1.78 
1.03 

1,11 
,9* 

,80 
1,36 
1,86 


1,07 
,80 

1.01 
.70 

1.33 


1.55 

10 

1.28 

16 

l.*5 

28 

1.00 

3 

.6* 

5 

1.07 

25 

.90 

3 

1.09 

3 

.65 

25 

.92 

* 

.75 

25 

1.50 

25 

1.7* 

5 

,93 

* 

,89 

31 

,71 

3 

,81 

3 

,93 

25 

l.*7 

12 

.78 

28 

.60 

12 

1,51 

3 

,9* 

3 

,9* 

3 

1,10 

25 

1.36 

25 

1.03 

3 

1.11 

3 

1.13 

19 

1.19 

31 

1.88 

3 

\1. 

a  o 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
JULY  1967 


Ton 

iperature 

Preci 

Ditation 

•  1 

II 

fl 

> 

< 

O  it 

i 

» 

1 

1 

a 

a 
1 

No.  of  Days 

s 

a   u: 

£ 

i 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Doys 

Station 

M 

o«. 

Min. 

s 

1 

o 

1 

1 

0 

o 

s 

il 

hJ 

s^ 

si 

=  1 

MASSACHUSETTS 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

NEW  BEDFORD 

80.: 

78.5 
80.6 
72.9 
79.1 

63.* 
63.5 
63.2 
59.5 
67.5 

72.0 
71.0 
71.9 
66.2 
73.3 

•  1.8 
1.3 

88 
85 
87 
82 
90 

24. 

10 

10 

10 

10 

*9 
*6 
51 
51 
58 

7 
7 
7 
7 
1 

1 

6 

0 

I* 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 

*.03 
3.76 
6.58 
3.05 

.80 

3.87 

.81 

.95 
l.*8 

.90 
1.83 

.92 

3 
31 

3 
28 

3 

,0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
6 

7 

2 
2 
3 
5 
2 

0 

1 

0 

3 
0 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 

81.1 
78.7 
79.5 
78.9 
75.3 

63.* 
63.0 
63.2 
62.9 
62.8 

72.3 
70.9 
71.4 
70.9 
69.1 

-  1.3 

89 
88 
88 
88 
83 

25. 
25. 

10 

11 

51 
50 
52 
50 
53 

I 
7 
7 
7 
1 

0 
3 
2 
9 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,38 
3.71 
3.08 
5.32 
2.8* 

.79 

.94 
1.65 
1.05 
1.65 
1.16 

3 
4 
3 
4 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
7 
9 
6 

2 
2 

2 
3 
2 

0 

I 
1 

2 
I 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

79.5 
77.5 
79.6 
76.6 

66.7 
62.8 
63.* 
63.* 

73.1 
70.2 
71.5 
70.0 

.0 

86 
86 
87 
81 

3l» 
28. 
10 
26 

57 
*9 
*9 
55 

1 
1 
7 
5 

0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.93 
2.3* 
3.21 
*.25 

-   .23 

.43 

.41 

1.75 

.92 

3 
21 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
7 
6 
9 

0 
0 
2 

4 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

71.1 

.1 

3.69 

.8* 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

»    »    » 

NORTHERN             01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3  SSW 
FABYAN 

78.2 
79.3 
77.3 

77.* 

55.5 
56.2 
56.8 

52.8 

66.9 
67.8 
67.1 

65.1 

1.3 
-   .1 

8* 
89 
83 

86 

2 
3 
2 

2 

*2 
*3 
*5 

37 

6 

7 
7 

7 

IB 
2* 
19 

*1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

7.92 
3.12 
5.16 

3.02 

-   .*9 
1.01 

3.36 

.77 

2.17 

.45 

16 
23 
17 

5 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

9 

9 

10 

13 

5 
2 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
Tt MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

7*.9M 
79.6 
79. 9M 
65.1 
72.* 

53. *M 
54.9 
54. 6M 
45.0 
54.1 

6*.2M 
67.3 
67. 3M 
50.1 
63.3 

1.2 

1.0 
-   .1 

83 
85 
87 
62 
80 

21* 

2 
21 

3 

*3 
39 

** 
3* 
*7 

7 

7 

6* 

6* 

1 

67 
21 
23 
*56 
66 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
3.08 
4.91 
6,80 
4.67 

•   .*8 

.09 
.09 

.78 
1.78 
1.7* 
1.3* 

5 
16 
16 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

12 

12 

3 
4 
5 
1 

0 

1 
1 

1 

DIVISION 

66.1 

.* 

*.5* 

.32 

.0 

»   •   • 

SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM          R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

79.9 
81.3 
81.1 
80.3 
82.2 

57.5 
57.8 
59,3 

57.0 
59. 4M 

68.7 
69.6 
70.2 
68.7 
70. 8M 

.6 
2.2 

85 
88 
89 

85 
88 

28« 

3 
24 
31* 
24« 

*4 
42 
45 
41 
44 

7 
6 

2* 
16 

8 
1* 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.52 
2.90 
5.91 
3.93 
3.33 

2.50 
-   .17 

.45 
.54 
2.16 
.99 
.82 

6 

5 
5 
5 
5* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
14 

8 

8 

10 

0 
1 
5 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

78. 9M 
81.2 
8*. 5 
81.2 
82.6 

57. 2M 

60.0 

60.1 

59.8 

60.7 

68. IM 

70.6 

72.3 

70.5 

71.7 

2.1 
1.3 
1.9 

84 
88 
90 
89 
88 

24. 

24* 

24 

27. 

10 

42 
*5 
*5 
*7 
*8 

12 
5 

5 
6 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.51 
3.*0 
2.17 
*.27 
5.83 

-  l.*8 

.09 

2.13 

1.09 

.88 

.59 

1.84 

1.05 

3 

5 

5 

16 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
7 
8 

12 

5 

3 
I 
3 
6 

1 

0 
0 

1 

1 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

81.0 
80.6 
82.0 
80.* 
78.5 

61.6 
58.1 
59.8 
61.5 
58. IM 

71.3 
69,* 
70.9 
71.0 
68. 3M 

.7 

85 
85 
89 
88 
82 

29. 

25* 

11 

31. 

25. 

50 
*6 
*9 
*7 
*5 

5 
12 
1* 
15 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
3.69 
6.06 
*.67 
5.63 

2.63 

.66 

1.87 

.78 

1.40 

1.40 

24 

16 

4 

5 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

U 
6 

12 
9 

10 

4 
2 

6 

3 
4 

0 

I 

0 

1 

2 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

82.5 
81.* 
79.9 

79. 5M 
77.9 

60.5 
59.8 
57.9 
56. 7M 
58.1 

71.5 
70.6 
68.9 
68. IM 
68.0 

1.2 

90 
87 
85 
86 
90 

10 
24* 

10* 

3 
24 

*7 
48 
*S 
*3 
*5 

2 

* 

10 

25 

7 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.58 
5.58 
3.60 
3.28 
*.26 

2.1* 

I.IS 

1.53 

.80 

.92 

.62 

31 
28 

3 

5 

12* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 

9 
9 
9 

6 
5 

3 
2 

4 

1 

2 

0 
0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

78.7 
79.2 
81.9 
79.9 
81.2 

59.5 
56.2 
60.1 
58.3 
55.5 

69.1 
67.7 
71.0 
69.1 
68.* 

85 
85 
89 

85 
86 

25* 

28* 

10 

24* 

31* 

*7 
*2 

*6 
*6 
*1 

7* 

6 

7 

16 
32 

3 

11 
1* 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.73 
3.26 
*.38 
3.65 

3.39 

1.20 
.64 
.97 
.98 

1.08 

5 
6 
5 

16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

7 
9 
9 

1 

2 
4 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

69.8 

.5 

*.17 

.*6 

.0 

RHODE  ISLAND 

*   *   « 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W6  AIRPORT   R 

7*. 6 
80.8 
78.5 
75.6 
80.3 

65.1 
62.5 
62.5 
63.1 
65.3 

69.9 
71.7 
70.5 
69.* 
72.8 

.3 

.6 
.7 

82 
89 
88 
83 
89 

10 

2** 

10 

26* 

10 

58 
51 
** 
5* 
56 

2 
1 
9 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

*.09 
*.47 
3.4* 
5.37 
3.95 

l.*0 

.60 

1.0* 

2.19 
.98 
1.13 
1.13 
1.32 

20 

3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

8 
10 

9 

1 
4 
2 
4 
3 

1 

0 

1 

2 
1 

DIVISION 

70.9 

-   .3 

*.26 

l.*l 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
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Temperature 

Precip 

itotion 

.  1 

II 

"  1 

II 

1 
< 

V  P 

1 

X 

S 

1 
i 

1 

5. 
o 
• 
1 

No.  of 

Days 

1 

ll 
ll 

6 

1 

Snov 

>,  Sleet 

No.  of  Days 

Stolion 

Max. 

M 

n. 

£ 

Q  o 
0  ^ 

1  % 

o 

s 
0 

s 

o 

o 

S 

o 

1 

'J 

1 

VERMONT 

»   »   » 

NORTHEASTERN       01 

8U00MFIELD 
CHELSEA 

79.* 
80.6 

52.7 
5*. 3 

66.1 
67,* 

-   ,7 
.5 

88 
87 

21 
22 

38 
41 

38 
27 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4,02 
3.65 

-  .31 

-  .43 

1.15 
.67 

17 
24 

.0 
.0 

0 
0 

9 

u 

2 
2 

I 
0 

ENOSBURS  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

80.5 
80.7 

57.9 
57.2 

69,2 

69,0 

87 
87 

3* 
24t 

47 
45 

13 
18 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.72 
4.13 

.52 
.80 

17 
22 

.0 
.0 

0 
0 

10 
12 

0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
It  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

78.0 
82.6 
65.9 
80.6 
78.9 

54.9 
56.3 
51.9 
57.4 
53.0 

66,5 
69,5 
58.9 
69,0 
66,0 

1,8 

83 
88 
72 
88 
86 

24* 

2 

2 
24 
24* 

42 
42 
42 
47 
38 

28 

11 

182 

7 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.10 
4.67 
5.94 
4.08 
4.36 

-   .06 

.65 
1.07 
1.42 
1.22 
1.65 

12 

3 

3 

12 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 

6 
7 

0 

1 

2 
2 

1 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

81.0 
80.3 
82.2 
79.2 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE.   93*  ON  THE  31ST  AT  SPRINGFIELD  GEN  ELEC,  MASS. 

LOWEST  TEMPERATURE,    34*  ON  6+  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    7.92  INCHES  AT  BENTON  5  SW,  N.  H. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     1.52  INCHES  AT  FRANKLIN  FALLS  DAM,  N.  H. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    3.35  INCHES  ON  THE  16TH  AT  BENTON  3  SW,  N.  H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1967 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


TEMPERATURE:  The  mercury  this  July  re- 
mained within  amazingly  narrow  limits,  both 
from  day  to  night  and  from  day  to  day.  Monthly 
averages  were  generally  not  far  from  normal, 
ranging  from  somewhat  above  normal  Inland  to 
somewhat  below  normal  at  some  coastal  areas 
and  Islands.  Yet,  though  at  least  some  occur- 
rences of  90°  temperatures  are  expected  nearly 
everywhere,  this  July  such  temperatures  were 
few  and  confined  to  limited  areas,  most  In  the 
southern  portion.  At  Portland,  Maine,  for  example, 
where  90°  has  averaged  In  the  past  twice  In  July, 
this  month  the  highest  temperature  was  but  84°. 
Dally  high  temperatures  averaged  below  normal, 
while  dally  minima  averaged  above  normal  gener- 
ally. For  1967  to  date,  temperatures  have 
averaged  below  normal  generally,  by  from  3. 5°  In 
Northern  Maine  to  only  1.3°  In  Western  Massachu- 
setts and  Western  Vermont. 

PRECIPITATION:  Rain  was  exceptionally  fre- 
quent. At  least  a  few  drops  of  rain  fell  somewhere 
In  New  England  on  all  but  one  day.  Rainfall  fre- 
quency was  unusually  high  generally,  with  20  days 
or  more  with  some  rain  at  many  stations.  These 
rains  tended  to  be  quite  light.  However,  most 
stations  received  one  or  more  fairly  heavy  rains 
in  the  month.  The  spottiness  of  the  rains  caused 
the  July  totals  to  vary  within  most  of  the  in- 
dividual states  from  near  50  percent  to  200 
percent  of  normal.  Yet,  most  states  averaged 
fairly  near  normal.  July  became  the  sixth  con- 
secutive month  with  more  than  normal  rainfall 
in  the  Coastal  Massachusetts  Division,  but  was  the 
second  in  a  row  drier  than  normal  in  two  Vermont 
divisions,  the  Northeastern  and  Western.  For  so 
far  in  1967,  precipitation  totals  range  from  only 
18.32  inches,  or  3.92  inches  below  normal,  in 
Northern  Maine,  to  31.04  Inches,  or  6.33  inches 
above  normal,  in  Coastal  Massachusetts. 

THUNDERSTORMS:  Frequency  of  thunder  was 
much  above  average  inland.  In  the  hills  of  Tol- 
land County,  Conn.,  for  example,  thunderstorms 
occurred  on  8  to  12  days,  or  up  to  50  percent 
more  than  usual.  Keene,  N.  H.,  had  thunder  on 
11    days,   or  about  double  the  expected  number. 

CLOUDS  AND  SUNSHINE:  Cloudiness  was  ex- 
tremely persistent  over  the  entire  area.  At 
Hartford,  Conn.,  not  a  single  day  was  clear, 
setting  thereby  a  new  record  in  an  observa- 
tional program  going  back  to  1905.  Many  stations 
had   but    1    clear   day,    some    had   2  and  some  3 


clear  days.  The  average  daytime  cloudiness  at 
Nantucket  covered  85  percent  of  the  sky,  com- 
pared with  the  usual  67  percent.  At  Hartford, 
Conn.,  a  new  record  sky  cover  of  83  percent 
was  observed,  compared  with  a  past  average 
of  64  percent.  On  Mt.  Washington,  N.  H.,  where 
July  cloudiness  averages  80  percent,  93  percent 
was  recorded  this  time.  Sunshine  totals  were 
correspondingly  low  over  much  of  New  England. 
Sunshine  was  the  least  of  record  at  some  stations 
and  nearly  a  tie  at  others.  Mt.  Washington's  sun- 
shine totalled  only  21  percent  of  possible  Instead  of 
the  usual  31  percent.  At  Portland,  Maine,  only  41 
percent  of  possible  was  enjoyed,  instead  of  the  past 
average  66  percent.  Nantucket  had  42  percent 
instead  of  the  usual  62  percent.  Burlington,  Vt., 
however,  reported  above  normal  sunshine,  at 
78  percent  of  possible  rather  than  the  63  per- 
cent average.  Though  Burlington  was  also  cloudier 
than  usual,  much  in  that  area  was  of  the  thin 
kind,    which   allowed  sunshine  to  filter  through. 

HUMIDITY  AND  FOG:  July  was  very  humid,  with 
this  feature  perhaps  being  the  key  to  the  extreme 
cloudiness  of  the  month  and  frequent  rains.  It 
was  especially  the  key,  combined  with  the  re- 
sultant unusual  cloudiness,  to  the  lack  of  the 
usual  July  temperature  ranges,  both  depressing 
daytime  highs  and  preventing  the  usual  amount 
of  cooling  at  night.  But  the  most  obvious  re- 
sult of  the  extreme  humidity  was  fog.  New  fog 
records  were  set  not  only  in  coastal  areas,  but 
inland  areas  were  also  plagued  nearly  every 
night.  While  the  fog  usually  disappeared  Inland 
by  mid-morning,  it  left  a  haze  with  poor  visibility 
for  July  frequently  throughout  the  day.  On  Mt. 
Washington,  fog  was  a  daily  occurrence.  Even 
heavy  fog,  with  visibility  of  1/4  mile  or  less,  oc- 
curred every  day.  However,  at  that  station 
heavy  fog  is  expected  on  27  days  in  July.  At 
Nantucket,  heavy  fog  is  expected  on  only  14 
days  in  July.  This  July  it  persisted  27  days, 
a  record  number.  Portland,  Maine,  set  a  new 
record  with  18  days  with  heavy  fog,  exceeding 
the  1938  record  of  15  days  and  more  than 
doubling  the  past  average  of  7  days.  At  Port- 
land, 13  of  the  days  were  consecutive,  from  the 
11th  through  the  23d,  also  a  new  record  string 
length. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologlst 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts  02109 

Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologlst 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut  06268 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

BAKERSVILLE 

6ARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SHEPAOG  0AM 
TORRINGTON 
MIGWAM  RESERVOIR 

MOODBURY 


'•.<>0 
3.50 
S.39 


CENTRAL 


02 


NE 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  I  E 

COVENTRY 

DANBURY 

DAMSON  LAKE 
EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINAflO  FLO  / 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  Pub  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

5T0RRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  NYHAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
6RIDGEWATER 
CARIBOU  W8  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 
OOUOSSOC 
PATTEN  I  S 

PRESOUC  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 


TEUOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND   LAKE    STREAM 

HlRAM 

LEWISTON 


2.54 

4>.oe 

3.78 
3.95 


4.48 
2.78 


3.97 
4.23 
5.97 
3.64 


6. 

03 
11 

••t 

15 

11 

'I 

7* 

66 

23 

7* 

22 

.17 

■  't6 

.ti 

.69 

.59 

.16 

.7? 

.05 

.78 

.74 
U21 
.75 


.06      .49      .03 


.09       .39       .02 


.13      .01    I.IO 


.?5 

•  16 

.11 

.50 

.36 

.01 

•  16 

T 

.oa 

•  06 

.07 

.77 

.83 

.?6 

.66 

•  62 

.01 

.06 

•  ** 

•  85 

.26 

1.05 

.'.3 

.21 

.32 

.7C 

.86 

T 

.19 

.1' 

.22 

.35 

.63 

1.33 

Day  of  Month 


13      U 


15 


.02       .21    1.7« 


•  O'.      .04      .02 


16      17      18 


19      20      21 


.12 

•  29 

.45 

.45 

02  2.30 

.70 

.55 

.69 

•  01 

02   .75 

.16 

•  27 

.29 

.27 

•  05 

.29 

.05 

.29 

.08 

•  OS 
•  03      T 

•07  .05 
.14 

.06  T 

.59  .02 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


•  60 

•  10 

•  42 

•  70 

•  15 

•  41 

•  11 

•  29 

•  09 

•  20 
.10 
.52 


.07 

•  08 

•  12 


•  03 

•  30 

•  22 

•  45 


Se«  ReiereDce  Nolet  Following  Station  Index 
-  158    - 


1.71 
.03      .01       ^68 


•  59 

•  06    U06 


1.02 
U62 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAINE 
MADISON 

OLO  TOIIN  fA*  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORO  1  S5E 
RUHFORD  PONER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
HATERVILLE  PUNP  STA 
>IEST  BUXTON  2  NNU 
NEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORO  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMIN6T0N  HILL 
HEATH 

H005AC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCK  BRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  0 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTONN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  we 
eOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLTOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAH 

PETERSHAM  3  N 
DUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAT 
wESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


3.63 
3.14 
2.80 
3.72 
3.<>S 

2.«2 

3.09 
3.03 
3.70 
3. OS 

2.t» 


3.20 
2.95 
3.69 
3.S6 


3.78 
3.94 
6.60 


.09 
1.69 
1.03 


.20  .30 
1.33 

.06  .96 

.11  .45 

.10  1.00      .93 

.16  .90      .29 

.03  .65 

.16  1.07 


1.25 
.56 


.92      .22      .15 


.61 
.60 
.60 

.11 
.75 

.51 

1.51 

.94 


.43 

.11       .30      .05 
-34      .76      .06 


.95  .26  .12 

.20  .84  .32 

.68  .26  .17 

1.08  .24  .29 

.06  .44  .03 

.05  1.15 

.22  .55  ,05 

T  .34 

.40  .51  .06 

.53  .34  .07 

.09  .40 

.79  .93 

.48  .51  .19 

.68  .21 


.03 


.35 

.05 


.77       .26 

.15  .34 
T  .30 

.78      .28      .01 

.18 

.29 


13      14 


15 


,i2      T 
.21      T 


.02 

.45 

.04 

.10 

.20 
1.05 
.05 

T 

T 

.36 
1.47 

.05 

.37 

.22 

.59 

.**      .02      T 


.17 

1.02 

.27 

.04 

1.28 

.23 

.74 

.54 

.19 

.28 

.05 

T 

.03 

.10 

.05 

.44 

.08 

.31 

.09 

.03 

.54 

.05 

.31 

.26 

.04 
.07 
.09 


.02       .05 

T  .01 

,0** 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
-  159    - 


19    20    21 


.01   .10 
U57 


.12   T 

•  12 
.46 


.01   .04 

.09 


22   23   24   25   26   27 


.01        .11 


.12   .28 
.26   T 


02 

.04 

T 

37 

.08 

T 

26 

T 
.03 

•  94 

44 

T 

T 

45 

.07 

1.45   .06   .09 


.79   .02 
T 
.04 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 
[PSHICH 
nlODLEBOHO 
MIDDLETON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 
NEU  BEOFORC 

NEKBURTPQRT 
PEABOOT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVIMCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDMICH 
SE&RE&AN5ET 

SOUTH  WELLELEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  S  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLE  BROOK  3  S&W 

DUVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

ORAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  MASHINOTON 
PINKMAM  NOTCH 


3.76 
3.7a 
3.76 

6.se 

3.05 

3.39 
3.38 
2.72 
3.71 

3.06 


KEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 


SOUTHERN  ( 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  W8  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERINC 

EPP1N6 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
kEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MAC  DOHELL  DAM 
MANCHESTER 
MAR LOW 
MASSA6ESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNH 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

OHEENVlLLE 

KINGSTON 

NEWPOST 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


.06 
.10 

.i: 


1.6S   .27   .01 


4.92 
5.55 

3.02 


2.52 
3.21 
2.90 


3.60 
3.26 

4.26 
2.84 


4.»B 
3.M 
J. 39 


3.44 
5.37 
3.95 


.99 

1.05 
.82 


.25 
.48 

.40 


.16 
.62 
.13 


.09   .53 

1.13 


.05   .98 

1.13 

.02  1.13 


10   11   12 


.78  .76  .71 
.30  .70  .20 
.55  1.40 


.36 

.44   .18 

.23 


13   14 


15 


16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  28  I  27   28  I  29  I  » 


30      .12 

.13 

•  02 

.51 

01       .07 

1.20 

50      .53 

.10 

.02 

.48 

.14 

.12 

.02 

05       .26 

.55 

.02 

T 

.45 

.06 

.38 

T 

.15 

.02 

.35 

02    1.05 

.14 

1.84 

.15 

.13 

T 

.33 

.22 

.04 
.12 
.23 


.23      .56      T 


.49 
.09 


.02 
.04 


.96 

.04 
.02 


1.40 
T 
.56 


.30      .26 
.31       .05 


.60      .45      .03 


.68       .05    1.10 


See  Helerence  Note*  FoUowliig  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEH   CNGLtNO 
JULY                 1«»7 

Station 

H 

Day 

ot  Month 

•1 

2    1 

3 

<\ 

5    1 

6 

7  I  e  1  9 

10    1    11 

1    '^ 

13 

14   { 

15 

16 

17  1   18 

19  1 

20  1  21 

22  1 

23   1 

24 

25 

26  1   27 

28| 

29    1  30 

31 

VERMONT 

•         •         • 

NODTHEIISTERN                  01 

BEIHEL    »    N 
BLOOMFIELO 

CANAAN 
CHELSEA 
DANVILLE 

2.'ri 

A. 02 
2. AT 

t.2t 

.OS 

.22 
.11 

.10 

.06 
.22 

.53 

.11 

.33 

.02 
.03 
.30 
.30 

.18 
.19 

T 

.02                   .09 

.02                   .11 

.03 

.26 

T                        .12 

.43 

.09                   T 

T                        .21 

.20      .10 

.12 

.70 
.49 
.04 
1.40 

•  33 

•  10 

•  49 

•  24 

.54 

.21 

1.19 
•  41 
.32 

1.00 

.03 
T 

T 

T 

.45 

.06 

T 

,40 

T 

.11 

.04 

.01 

.10 

.49 
.06 
.09 
.67 
.39 

.01 
.02 
.07 
.01 
.46 

.39 

•  24 

•36      .01 

•  32 

•  25 

•  11 

•  01 

•  26 

•  06 

•  32 

•  36 

•  07 

•  41 
.60 

fcNOSBuRG   fALLS 

6ILMAN 

NC    INOOE    FALLS 

"I0DLE5EX 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

A. 20 
3.72 

».13 
3.10 

T 

.»2 

.22 
.12 

.A9 
.20 

.05 
.01 

T 
.06 

.02 

.26 

.09 

T 

.06 
.01 
.95 

.45 

.90 
.62 

.22 
.11 
.69 

.63 
.33 

•  28 

.07 

.39 

.21 
.61 

1.76 
.52 

.16 

.44 

,14 
.18 
.80 

.09 
.02 

.08 
.48 
.23 

.12 

•  03 
.09 

.13 

.08 
.23 
.33 

.04 
.26 
.28 

.55 

.31 
.18 

.03    . 

MORRISVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEaPORT 

NORTH    DANVILLE 

NCRTHFIELD 

A. 67 
5.9A 
A. 08 
A. 36 
3.29 

.32 

.09 

1.07 
1.A2 
.32 
.27 
.59 

.05 

T 
T 

.03 

T 
.01 

.14 
.22 
.31 

.90 
.01 

.94 
.86      T 

.80 

.93 

.63 
1.22 
.90 
.99 

.02 

.42 
.39 
.32 
1.69 
.28 

.28 

T 

.04 

.65 

1.28 
1.21 

.09 

.02 

.60 
.48 

.34 
.14 

T 
T 

.34 
.21 

.04 

T 

.08       .03 

.16 

.16 
.27 
.06 
.40 
.08 

T 
T 

.29 

.92    . 

.07  . 
.02    . 

PLYMOUTH   UNION 
READING   HILL 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURT 
SOUTH   NEWBURY 

3.«5 
3.79 
3.30 
3.SS 
i.ii 

.01 

T 

.26 

.21 
.3A 
.20 
.19 
.23 

.23 

T 
.27 

.41 
.60 
.62 
.05 
.53 

.14 
.27 
.09 

.01 

T 

.09 

.04 

.49 
.40 

.01 
.04 
.14 
.90 
.24 

.02 
.03 
.17 

.01 

T 

.40 
1.74 
.38 
.83 
1.02 

.31 

.14 

.01       .10 

.78 

.01 

.11 
.01 

.51 

.90 

.05 
.04 

.14 

.15 

.13 

.06 
.07 

.18 
.93 

.61 
.22 
.21 

.04 
.03 

.29 

.02 

T 

.97 
.36 
.08 
.51 
.05 

.13 

.06 
.66 
.03 
.40 

.08    . 

UAIISFICLD    2    USa 
HATER8URY    1    NNE 
VEST    BURKE 

2.67 
i.33 

3.31 

.02 

.63 
.81 
.21 

.03 
.04 
.24 

.01 

T 

.41 

.04 

.09 
1.49 
.25 

.09 
.90 

.11 
,86 

.03 

.31 
.33 

•  49 

.16 

T 

.70 

T 

.50      .02 
.01 

.26 
.45 

.10 
.01 
.02 

.26 
.26 
.10 

T 
.02 

.22 

.17 
.03 

.29 
.23 
.03 

.17 
.06 
.35 

KESTERN                            02 

BENNINGTON    2    NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON    aB    AIRPORT         R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

6.71 
3.56 
A. 60 
3.06 
3.S9 

1.12 

.01 
.25 
.55 

.26 
.84 
.30 
.23 
.46 

.12 

.52 

T 
.03 

.15 
.10 

.11 

.50 

.08 

.02       .14 

•  49 

T           ,27 

.13                   .05 

.28 

.02 
.08 

.02 

T 

T 

.99 
.95 

.23 

.28 
.43 

.42 

.12      .01 

.18 

T 

2.04 
.02 

.52 

.01 
.14 

.41 

.06 
.17 

.02 
.79 
.27 
.93 
.69 

.52 

.03 

T 

•  37 

.39 

T 

.02 

.05 

.57 
.40 

•  24 

•  36 

•  15 

.29      .02 

.14     . 

•  09    . 
.47    . 
1.36    . 

DORSET    I    5 

HUNTINGTON   CENTER 

MANCHESTER    CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

A. 16 
A. 71 

2.se 

2.89 

.11 

.02 
.20 

1.32 
.25 

.20 
.39 

.02 

T 

.02 
.64 
.07 

T 

.03 
.37 

.91 
.77 

•  27 
.02 
.08 
.29 

.07 

.07 

.40 
.92 
.32 
.17 

•  16 

•  16 

.59 

.11 
1.23 
.16 
.14 

T 
,27 

.43 
,97 
,27 
,12 

.03 
.02 
.41 
.06 

.07 
.37 

.23 
.25 
.51 
,16 

.12 
.08 
.01 

•  22    • 

SALISBURY 

3.06 

• 

.79 

.19 

.02 

.05 

• 

•  75      T 

.30 

• 

• 

,60 

T 

.02      T 

,09 

.25 

• 

SOUTHEASTERN                   03 

BELLOaS    FALLS 
CAVENDISH 
MAYS    MILL 
NEaFANE 
PERU 

2.63 
A. 55 
5.65 

A. 05 
A.IA 

.10 

.05 
.08 
.15 

T 

.16 
.92 
.21 
.20 
.12 

.08 

.53 

.12 
.18 

.92 
.55 

.65 

.56 
.34 

.12 

.12 
.21 
.07 
.26 

T 

.02 

.16 
.08 
1.90 
.38 
•  03 

.01 

T 

.12 

.09 

T 
T 

.06 
.05 

.02 
.01 
,07 
,06 

.42 
2.26 
.15 

.96 
.79 

,44 

,14 
,37 
,90 
.36 

T 
.01 

.02 

.01 

T 
.03 

T 
.10 

.62 

.02 

T 
.13 

•  02 

•  01 

•  29 

.10 
.14 
.04 
.03 

.04 

.09 

T 

.43 

.21 

.27 

.24 
.55 

.21 
.55 

,38 

.15      .09 

•  05 

•  96      T 
•23      •OS 

•  10 

T  I 
T 

READSBORO    1    SSE 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

UNION    VILLAGE    DAM                   R 

6.07 
9.63 
4.77 
5.87 
5.19 

.13 
.15 

.30 

T 

.02 

T 

.27 
.25 
.25 
.78 
.35 

.06 

.12 

.24 

T 

.10 

.57 
.28 
.38 
1.32 
.75 

.04 
.05 
.05 

.15 

T 

.41 
.10 
.02 

T 

•  94 
.43 
.20 
.40 
.12 

.01 

.01 

T 

.03 

T 

,02 
,05 

,01 
,04 
.04 

.73 
1.10 

.70 
1.04 
1.50 

.36 
.46 
.43 
.89 
,77 

.01 
.06 
.16 
.26 
.10 

.03 

.02 
.21 

T 

.50 
.70 
.14 

.05 

.64 
.26 
.11 

T 

.09 
.45 

.08 
.08 

.43 

.60 
.51 

.47 
.08 

T 

.36 
.80 
.58 

.10 

•  30 

•  21 

•  14 

•  .43 

.79 

T         • 

VERNON 
■ARDSBORO 

whitingham  2  a 

MOODSTOCK    3    E 

A.A5 
3.97 
5.62 
3.59 

.02 
.12 
.1* 

.07 
.05 

.40 
.06 
.29 
.34 

.49 
.60 
.07 
.09 

1.10 
.43 
.40 
.46 

.09 
.03 
.05 
.21 

T                        .03 

T 

.05 
.01 

.54 
.10 
.72 
.03 

.02 
.02 

T 
.07 

,02 

.47 
.20 
.02 

.06 
.50 
.92 
1.00 

,26 
,93 

,36 

,90 

.02 

.12      .01 

.54 
.49 

.08 
,92 

.05 
.23 

.05 
.07 
.04 
.02 

.06 
.06 

•  54 

•  u 

.42 
.20 
•  91 
.26 

.43      .02 
.24 
.49 
•  12 

•  01    • 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  ■.p.h. 

) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

£    ^    ° 

£  8.2 

1 

StaHoB 

♦*  a 
a  o 

^  y 

3  a 
(0  m 

q: 

1 
< 

u 

0 

1 
1 

1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM          1    PM         7    PM 

i 

H 

8 
s 

s 

k 

8 
I 

(M   3 

1 

III 
III 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

21 

ii.O 

8.8 

29  +  + 

26 

25 

88 

86 

69 

78 

6 

3 

6 

2 

1 

0 

18 

- 

7.7 

HARTFORD    KB    AIRPORT 

21 

3.7 

7.1 

24 

SW 

25 

81 

80 

54 

67 

5 

4 

7 

2 

0 

0 

18 

60 

8.3 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

33 

SW 

25 

- 

91 

73 

- 

5 

6 

4 

2 

1 

0 

18 

56 

7.4 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

86 

65 

71 

3 

5 

6 

2 

1 

0 

17 

- 

7.6 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

IS 

3^0 

5.5 

19 

NW 

06  + 

93 

90 

73 

83 

6 

2 

5 

3 

0 

0 

16 

41 

7.9 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

32 

W 

25  + 

- 

- 

- 

- 

6 

7 

4 

1 

1 

0 

19 

43 

- 

BOSTON    WB   AIRPORT 

21 

5^4 

12.3 

26 

SW 

23 

eo 

79 

66 

71 

10 

5 

6 

0 

1 

0 

21 

48 

7.5 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 

20 

6^1 

8.7 

31 

s 

13 

100 

98 

88 

99 

5 

10 

1 

2 

3 

0 

21 

42 

8^5 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

3 

9 

4 

1 

2 

0 

19 

- 

- 

WORCESTER    WB   AIRPORT 

2'. 

4.5 

7.1 

20++ 

30 

05 

82 

82 

60 

72 

3 

5 

3 

3 

2 

0 

16 

" 

7.4 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

20 

1.9 

4.4 

23 

SW 

24 

95 

90 

60 

73 

7 

6 

3 

4 

0 

1 

21 

56 

7.4 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

19.4 

61    » 

W 

24 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

7 

4 

1 

0 

19 

21 

9.3 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

7 

0 

0 

1 

17 

- 

7.7 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

19 

5.2 

8.6 

2  3++ 

27 

12 

87 

85 

68 

77 

11 

3 

6 

2 

1 

0 

23 

35 

7.7 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

19 

3.6 

7.2 

26 

S 

24+ 

85 

82 

59 

68 

6 

4 

5 

2 

0 

1 

18 

78 

7.4 

%   PEAK   GUST 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


CONNtCTICUT 
*  *  * 

NORTH«tST  01 

BAKERSVILLE 

BARKhAMSTED 

BULLS  bKIDGt  DAP 

CREAM  HILL 

FALLS    VILLACjE 

NORFOLK.    2    SW 

ROCKY  RIVER  DAM 

5HEPAUQ  DAM 

TORRINOTOM 

WIGWAM  RESERVOIR 

WOODBURY 

«     »     « 
CENTRAL  02 

ANSONIA  1  Nt 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFOKu  BRAINARD  FLU 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


2.S 


5.1 

3 


23.0 
23 


21.5 
19 


32.5 
25 


20. 't 


16.0 
30 


16.5 


17 


10.0 

7 

17.3 


18.5 
I'. 


15.7 

l-* 


15.5 
21 


15.0 
IB 


9.8 
15 


20.0 
16 


3.5 
27 


3.5 
27 


31 


3.5 


1.0 


31.0 
28 


31.0 

21 


48. 't 
28 


32.2 


31.0 


28.0 


27.5 
20 


31.5 
31 


32.0 
28 


46.5 
31 


35.5 


28.0 
31 


31.9 


24.7 
25 


.3 


1.3 
14 


1.0 
2 


2.0 
U 


1.0 
1 


2.5 
6 


3.0 
21 


24.0 
16 


32.1 


32.3 
25 

33.2 

19 

31.8 
18 

31.6 
18 


30.1 


32.5 


20.5 
18 


25.2 
19 


35.5 
16 


34.3 


29.7 
30 

36.0 
22 

30.5 
28 

22.0 
21 


33.0 


23.5 


33.5 
18 


33.2 
24 


4.5 
1 

2.0 


8.4 
8 


3.2 


3.0 
1 

1.5 


2.0 
1 


2.5 

1 

3.0 


2.0 
1 

3.0 
1 

.5 
1 

1.0 


1.0 

T 

.7 
1.4 


1.0 


1.0 


2.8 


97.0 
110 


91.0 
95 


152,5 
126 


94.8 
79.0 


66,3 
78 


72,0 
40 


83,8 
84 

86.9 
58 

80,3 
79 

69.6 
64 


73,5 


67,0 
57 


82.8 
80 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASUM    OF     1966    -     1967 


NEW       ENGLAND 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


CONNtCTICUT 
MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MlDDLtTUW^    *    W 

MOUNT  CARMEL 

NORTH  GUILFORD 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUChAUG  FOREST 

PROSPECT 

ROUND  POND 

SAUGATUC<  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVP 

STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAwAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

•     *     • 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROrON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  Wb  AIRPORT 

NORTH  BKANFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 


SNOwFAlL 
1  IN  ON  GD 

SMOwFALL 
1  IN  ON  GC 

SNOwFAlL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNUwFALL 
1  IN  ON  GD 

[SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


9.0 
17 


15.3 


11.9 


16,5 


10.6 
18 


10.2 


13.0 


17.2 
20.2 


W.O 
10 


6.2 

8 


12.5 
11 


10.0 


3.0 
10 


1.3 
1 


25.0 
25 


25.3 


2^.6 
19 


36.5 
28 


31.6 
29 


20.0 
17 


12 


3.0 
12 


1.0 


1.8 
1 


1.8 
I 


29.8 


35.2 
26 


32.3 


31.0 


37.5 


25.0 


29.5 
3A.2 


24.0 
19 


13.4 
10 


25.3 

20 


.3   24.3 


2.0 
1 


2.7 
1 


3.3 


2.7 
2 


- 

- 

_ 

. 

- 

- 

_ 

_ 

29 

1 

30.7 

3.2 

- 

- 

33.2 

4,7 

21.8 

T 

11 

18.5 

T 

12 

_ 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

21.2 

T 

17 

- 

. 

- 

- 

23,5 

- 

- 

1.0 


75.5 

81 


75.5 


57.0 
57 


82.4 


82.6 
95.3 


61.6 
41 


39,9 
31 


60.4 
46 


58,1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  163  - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


NEW   ENGLAND 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUNE    TOTAL 


CONNtCTICUT 
PUTNAM  LAKE 

STAMFOKU  5  N 

WESTBROUK 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


13.9 
16 


10.2 
11 


25.3 
23 


27,6 
23 


26.6 


25.3 
19 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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66.1 


63.6 
54 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


Station 


MAINE 

•  •  • 

NORTHEKN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRID&EWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  Z 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OUUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

50UA  PAN  DAM 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAH        APH         MAY        JUNE  TOTAL 


1.0 
1 


3.6 
1 


2.0 


.5 


1.1 
3.8 


7.1 

lU 


'..5 
B 


3.0 


7.0 
10 


1.1 

3 


3.7 


B 


2.Q 


3.2 

9 


1.0 
2 

1.9 


^.9 
9 

1.5 

5.0 
l.C 


't.O 
11 


24.2 
23 


32.4 
16 


19.0 


27.3 
15 


23.1 
13 


25.7 
18 


21.5 
15 


20.8 


23.0 
10 


21. U 
22 


21.4 

u 


23.8 

19.0 


17.5 
14 


29.0 


37.0 
9 


21.3 
11 


22.0 
23 


19.3 
31 


27.8 
31 


24.5 
31 


19.1 


23.1 
31 


24.2 
31 


25.0 
31 


23.5 
31 


16.2 
31 


17.5 
31 


15.2 

31 


20.7 
31 


13.3 
31 


25.3 
31 


23.0 
31 


11.4 
31 


20.0 
31 


28. B 
28 


26.0 
2B 


23.5 
28 


24.0 


20.4 
28 


31.6 
28 


33.1 
28 


29.2 
28 


23.1 
28 


29.0 
28 


26.4 
28 


27.8 
28 


12.6 
28 


18.0 
28 


32.0 


28.0 
28 


21.6 
28 


16.5 
28 


NEW       ENGLAND 


8.2 
31 


10.5 
31 


9.5 
31 


6.8 


6.9 
31 


8.2 
31 


10.4 
31 


9.4 
31 


8.1 
31 


8.0 
31 


7.6 
31 


9.2 

31 


8.2 
31 


8.1 
31 


18.5 
31 


5.0 


6.8 
31 


4.0 
31 


10.8 


2.2 

20 


5.0 
16 


1.0 


2.6 
9 


12.4 
23 


11.8 


4.0 


4.1 
10 


8.0 


11.2 
9 


1.9 
16 


5.0 


19.5 
14 


7.0 
3.0 


10.9 
2 


4.0 
1 


2.0 
8.0 


8.2 
3 


8.8 
3 


4.0 
2 


3.0 


3.0 
1 


1.6 
I 


3.6 
2 


3.8 
1 

7.0 


9.8 
3 


3.0 
1 


8.0 
2.5 


3.0 
3 


98.3 


109,1 
145 


104,4 
132 


74.9 


95.3 

124 


112.6 
133 


107.0 
139 


92.4 
125 


83.6 


86,5 


79,1 
132 


93,7 
74,8 


86.0 
132 


112,0 


84.1 
115 


70.5 
157 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1966    -    1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


MAINt 
TEL05  DAM 

THE  FORI^S 

UPPER  DAM 

VAN  BURtN  2 

»     »     » 
SOUTHEHiM  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANCjOR    DOW    FIELD 

BRIDGTOH  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN&ERVlLLt  5  SE 

FARMINGTOM 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMKuRD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEbOKO  NO.  2 

WATEKVILLE  PUMP  STA 

WEST  bUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  On  GD 


SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNuwFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAH        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


3.3 
9 


l,i 


1.3 
2 


1.3 


1.0 
1 


1.0 
3 


20.0 

7 


21.3 
11 


20.6 
16 


17.7 
17 


18.5 
18 


19.0 
18 


23.0 
11 


20.3 
17 


17.5 


20.9 
18 


16.0 
21.8 


11.5 
17 


11.0 


2'.. 8 
10 


21.6 

20.0 


17.8 
21 


27.0 
17 


15.0 
23 


I'.. 8 
18 


17.7 
9 


21.0 


15.0 
31 


17.4 
31 


10.1 
31 


11.8 
31 


9.0 
31 


5.5 
31 


14.0 
31 


11.0 
31 


11.5 


9.0 
31 


13.0 


14.6 
31 

13.0 


10.9 
31 


11.2 


13.0 
31 


14.7 
31 


11.5 
31 


11.0 
31 


17.3 
31 


15.6 
31 


30.0 
28 


23.0 
28 


17.1 
28 


39.8 
28 


30.6 
28 


35.0 
28 


24.3 
28 


23.6 
28 


23.5 
28 


45.6 


41.2 
28 


43.4 
26.6 


25.0 
28 


23.0 


26.2 
28 


22.0 


28 


26.9 
28 


29.5 
28 


42.0 
28 


20.1 
28 


37.0 
28 


31 


8.0 
31 


6.7 
31 


11.1 
31 


9.2 
31 


12.0 
31 


8.0 
31 


8.0 
31 


2.5 
31 


10.8 


13.5 
31 


9.0 
4.7 


12.7 
31 

6.0 


7.6 
31 


6.7 

8.0 


9.5 
31 


7.5 
31 


17.0 
31 


9.8 
31 


8.5 
31 


5.0 
9 


6.9 
9 


3.8 
5 


19,0 
16 


9.5 

7 


11.0 
16 


15.0 
8 

11.0 


24.0 
12 

12.7 

15.2 

3.6 
10 

8.0 

20.4 
19 

15.3 
2.0 

20 

12.0 

4 

17.0 
11 

5.0 
11 


2.0 
1 


3.0 
2 


T 
.3 

T 
1.0 


5,0 
2 

2.0 

1 


1.2 
2 


T 
2.0 


3.5 
2 


1.0 
1 

1.0 


73,0 
107 


69.3 
139 


88,5 
115 


73,5 
112 


93,5 
124 


68.1 
115 


86.1 
119 


75,6 
lib 


96.4 


108.6 
120 


90.5 


83.1 


67.4 
117 


61.0 


92.1 
122 


77.0 


72.4 
133 


87.5 
111 


103.0 
125 


69.0 
122 


78,8 
101 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


NEW   ENGLAND 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUNE    TOTAL 


MAINE 

»     •     * 
COASTAL 

BAR  HAKbOR 

BELFAST 

BRUNSKICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES6OK0 

MACHIA5 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


03 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


10.0 
12 


5.1 
23 


17.0 
1<> 


3.9 
6 


10.1 
IB 


5.5 


T.D 
12 


16.5 

20 


14.7 
21 


10.7 
I'. 


14.5 
19 


8.5 
13 


31 


17.0 
31 


17.8 
21 


10.7 
31 


20.3 


16.8 
31 


10.7 
31 


12.4 
31 


9.0 
21 


14.5 
26 


43.0 
28 


37.0 
28 


31.5 
28 


24.2 
28 


42.3 


40.0 
28 


50.9 
28 


45.8 
2b 


39.6 
28 


48.0 
28 


12.7 
31 


4.0 
31 


18.0 
31 


19.4 
31 


11.0 
31 


31 


20.1 
31 


12.3 
31 


17.5 
31 


13.1 
31 


18.0 
31 


3.0 
10 


13.7 
9 


3,9 
12 


.1 


3.3 
11 


15.7 
11 


3.1 
3 


22.0 

7 


.1 


1.5 


77.2 
94 


112 


102,7 
113 


72.6 

90 


59,9 
120 


84.0 
106 


93.7 
121 


106.2 
122 


75.5 
97 


118,5 
111 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1966    -    1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAB        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


MASSACHUSETTS 
«     »     » 
WESTERN  01 

ADAMS 

CHESTER  2 

CHESTEKHELD 

COMMINGTON  HILL 

HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSHtLD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EbREMUNT 

STOCKbRIDGE 

WASHINGTON  2 

WEST  GRANVILLE 

WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

A5HBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHLRTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  Wb 

BOYLSTON 


02 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I     IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


3NUWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


.5 

1.5 
7.3 


9.0 
7.0 


1.0 
2 


1.5 
2 


4.3 
2 

9.0 
2.0 

T 
8.0 
2.1 
2.0 


5.0 
3 


3.0 
2 


2.0 
1 


22.8 
11 


25.0 


17.3 
23 


25.0 
18 


19.3 

20 


27.7 
15 


28.0 


24.5 
22 


27.2 
25 


21.6 
17 


21.0 


8.5 
21 


5.0 


7.0 
31 


9.0 


14.5 

30 


3.2 
31 


12.5 
27 


11.0 
12 


13.9 
24 


10.0 


12.5 
22 


10.0 
11 


15.0 


17.5 
24 


13.8 
14 


11.5 


3.3 
29 


9,5 
31 


2.9 
13 


1.5 


36.0 
24 


40.0 
35,6 


40.0 
28 


36.8 


45.9 
28 


27,5 


35,0 
26 


33.0 


31.5 
26 


21.5 
25 


35.5 


30.5 


22.0 
31 


28.7 


27.5 
31 


30,0 
31 


27,2 
30 


29.5 


3.0 
1 

3,3 


6.5 


10,5 
9 


4,3 
3 


3,0 
4 


5,6 
3 


2,0 


28 


30,8 
26 


3,0 
27 

24.3 
28 

4.6 
27 

41.9 
28 

.5 

23.8 

- 

- 

3.0 
31 

35.5 
28 

.5 

8 

24.2 
16 

1.0 

35.5 

- 

- 

5.0 
29 

39.0 
26 

2.4 
9 

45.2 
27 

.7 

32.5 

27.5 
31 

4.0 

1 

30.5 
31 

8,0 
14 

32.7 
29 

4,0 
2 

27,6 

. 

22.5 
29 

1.0 

28.5 
31 

11.9 
U 

32.3 

2.0 

- 

- 

27.6 
31 

9,0 
10 

24.4 
25 

4,1 

I 

33.5 

2,5 

- 

- 

28.5 
31 

7,5 
5 

41,0 
30 

7,2 
2 

26.5 

4.0 

4.0 
5,0 


7,0 
3 

5,5 


4,0 
3 


1.0 
1,0 


3,1 
1 


3,5 
1 


94,3 
62 


114.3 


112.8 
129 


116,7 
113 


64,5 


112.3 
105 


99.0 


90,6 
111 


136 


95,1 
67 


96 


108,9 
125 


66.6 


91.3 
125 


63.2 
63 


67,5 


103,0 
119 


109.6 
82 


77,2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
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Continued 

SEASON 

3F  1966  -  1967 

NEW   ENGLAND 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MASSACHUSETTb 

BUFFUMVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

IS.* 
18 

3.0 
10 

35.8 
27 

32,2 
31 

1,9 
3 

T 

88.3 
89 

CHESTNUT  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

. 

. 

7.9 

.5 

25.9 

30,0 

2,5 

. 

. 

66.8 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

. 

- 

. 

- 

- 

1.6 

31.5 

28.4 

2,5 

T 

. 

. 

EAST  BKlMFItLD  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

14.5 
18 

1.9 
9 

37.0 
24 

30.6 
31 

3,0 
2 

T 

87,0 
84 

EAST  PEPPERtLL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
13 

4.0 
26 

36,0 
28 

28,0 
27 

6.0 
1 

84,0 
95 

FITCHBURG  2  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 

1 

9.5 

3.0 

37.5 
28 

25.0 

10.5 

1,0 

1 

88.5 

FRAMIN&MAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

- 

- 

10.5 

.5 

22.9 

27.1 

2.6 

. 

_ 

63.6 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32.0 

37,0 

5.0 

T 

_ 

- 

GARDNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

<>.o 

15.9 

5.0 

41.6 

- 

11.0 

2,0 

_ 

_ 

GROTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

T 

- 

- 

4,3 

_ 

„ 

- 

HARDwICK, 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

_ 

- 

_ 

- 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.6 
11 

2.0 
23 

33.1 
22 

26.5 
27 

7,7 
2 

T 

82.9 
85 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.8 
19 

1.7 
24 

25.4 
25 

32.5 
23 

1.5 

T 

75.9 
91 

HUBBARUSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

13.6 
24 

3.8 
17 

38.2 
28 

28.1 
31 

6,8 

5 

,8 

94.3 
107 

LAWRENCE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

. 

. 

. 

- 

1.4 

- 

_ 

4.0 

_ 

_ 

- 

LOWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

. 

. 

_ 

12.0 

6 

30.5 

26.0 

3.5 

_ 

_ 

^ 

MANSFIELD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

. 

. 

. 

- 

12.4 

1.3 

28.0 

- 

4.8 

. 

. 

- 

NEW  SALtM 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

. 

- 

_ 

. 

_ 

20.1 

9.9 

27,8 

33.8 

4.3 

5,0 

. 

100.9 

NORTHBRIDGE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.2 
11 

.7 

4 

24.7 
27 

32.5 
31 

1.4 
2 

66.5 
75 

NORWOOD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

9.2 
10 

.5 
8 

28,0 
23 

29.1 

20 

4.0 
1 

T 

70.8 
62 

PELHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

. 

_ 

. 

3.5 

12.0 

8.4 

33.4 

31.5 

6.0 

3.0 

„ 

97,8 

PETERSHAM  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

. 

3.0 

17.5 

6.8 

41,8 

35.5 

3.5 

7.0 

_ 

115,1 

OUABBIN  INTAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

. 

- 

2.0 

14.0 

2.5 

32.0 

29,0 

1,5 

„ 

. 

81,0 

READING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.4 
13 

2.0 
21 

33,5 
23 

30,1 
28 

7,0 

I 

T 

87,0 
86 

SHELBURNE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

21.0 
lb 

7.0 
31 

36,0 
28 

23.8 
31 

3,0 
2 

T 

90.8 
110 

SOUTHBRIDGE  3  5W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.8 
19 

2.0 
10 

35.3 
27 

35,5 
30 

4,0 
2 

T 

91.6 
88 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  19b6  -  1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


JULY         AUG         SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


MASSACHUSETTS 
SPRINGh lELO  GEN  ELEC 

STERLING 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPCLE 

WARE 

WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WINCHENDON  NO  2 

WORCESTER  Wb  AIRPORT 

*     »     « 
COASTAL  03 

BEECriWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHATHAM  LT  5TA 

EAST  wAKEHAM 

EDGARTOwN 

FALL  RIVER 

HATCHVILLE 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSwlCH 

MIDDLEBURO 

MIDULETUN 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
J  IN  ON  GD 


NOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNuwFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.0 
1 


2.0 
1 


1.5 
.7 


12.6 
17 


9.4 


16.0 
20 


9.6 
12 


16.0 
20 


8.3 
15 


15.5 
1<. 


19.9 


13.6 
13 


9.9 

7 


6.1 
6 


5.7 


'..9 
2 

12.1 


12.3 
8 


6.'V 
1 


2.0 


3.0 
28 


25.3 
16 


29.6 


33,8 
28 


30.8 
2'. 


31.0 
22 


23.6 


23.0 
31 


30. <» 
27 


2.5 
17 


25 


21.6 
18 


27,8 
21 


<t2.8 


35.5 
28 


25.8 


23.5 
18 


31 


3'..5 
21 


25.4 
24 


34.6 
31 


22.9 
18 


.5   21.3 

1     25 


.3 


1.3 

.5 

T 

7 

.7 


26.4 
21 


24,4 


28,1 
26 


30,8 
26.6 


23,6 
17 


28,6 
11 


18,7 
16 


20,4 
17 


22,2 
28 

11,7 


18,4 


20,3 
17 


20,7 
10 


4,8 


2.0 
6 


2,2 
1 


4 
1,0 


4,3 
2 


4,4 
1 

6.0 


7.3 
3 


3,3 
1 


2,7 
1 


2.5 
1 


4,1 
1 


8,3 

4,5 


1,1 
1 

1,2 


1,0 
1 


3,3 

T 


69.3 
74 


69,4 


79.8 
115 


73.3 
72 


90 


69.0 
63 


73,6 
74 


94,2 
92 


60,1 
47 


49,3 
49 


55,3 
47 


63.2 
75 


56,0 


57.3 
50 


57,6 
22 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


NE<^       ENGLAND 


Station 


MASSACHUSETTS 
NEW  BEDFORD 

NEWBORYPORT 

PEAbODY 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

PHOVIKCtTOWN  1  M 

ROCHESTER 

ROCKPORr  1  tSE 

SALEM  Cti  AIR  STATION 

SANDnICH 

SEGREGANSET 

SOUTH  WtLLFLEET 

SPOT  POND 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


SNOWFALL 
1  I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  ir^  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUNE    TOTAL 


4.6 
l-t.l 


2.0 
5 

.5 
1 

5.7 


10.0 
11 


5 

2.5 

6.5 

4.0 

11.9 


6.5 
11 


3.6 


.3 


2.0 
2 


1.0 
2 


1.0 
1 


21,1 
32.3 


28.8 
25 


23.2 
21 


27.5 


32.0 
22 


23 


17.8 
27.8 


22.7 
26 


21.5 
15 


16.5 
15 


26.0 
26 


19.3 
12 


28.9 


23.3 
27 


14.3 
12 


25.2 


19.0 
21 


14.4 
6 


2.3 


4.6 
I 


6.0 
3 


8.0 
2 


3.7 
1 

2.8 


5.0 
1 


46.2 


52.7 
44 


78.0 
63 


42,3 
31 


69,2 


54.8 
61 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  171  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
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SEASON    OF    1966    -    1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


NEW    HAMPSHIRt 
»  »  « 

rJOHTHtHN  01 

BENTOU    5    SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON    MOUNTAIN 

COLEbROUIC    3    SSw 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CuNN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  't    S 

LANCASTER 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST    RUfiNEY 

WHITEFIELD 

YORK  POND 

*     •     » 
SOUTHERN  02 

BLACKwATtR  OAM 

BRADFORD 

CAMPION 

CENTER  HARBOR 

CLAREMUNT  JONCl ION 

CONCORD  WB  AIRPORT 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SrJCWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
I     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


3.9 
7 


2.0 
1 


^..3 
3 


1.0 


1 


5.0 


13.3 
9 


1.8 

1 


2.5 
2 


5.0 
3 


2.5 


3.9 
3 

'..3 


1.0 


1.5 

I 


2.U 


18.3 
5 

6.0 


1.0 


3.0 
I 

2.'* 


23.3 
16 


19.5 

18 


25.0 
19 


39.2 
26 


2'..8 
17 


33.0 
22 


^.9.5 
2'. 


22.9 

18 


28.'. 
19 


22.5 
26 


37.0 
13 


25.2 
2<. 


23.0 
U 


26.8 
17 


1.0 
1 


1.0 

1 


22.3 
25 


26.0 
2'. 


18.2 

10 


27.7 
17 


1^.3 
23 


12.7 
31 


11. 0 
31 


13.0 
31 


14. <, 
31 


10.0 
31 


16.4 
28 


29.0 
31 


9.8 
31 


15.2 
31 


10.5 
31 


30.9 
29 


15.5 
31 


11.0 
31 


9.1 
31 


24.0 
31 


9.6 
31 


12.5 

31 


12.7 
31 


9.0 
31 


8.3 
31 


26.9 
28 


16.2 
28 


30.0 
28 


53.7 

28 


21.0 
28 


37.0 
28 


26.5 
28 


34.7 
26 


26.6 
28 


18.0 
28 


52.1 
26 


40.2 
28 


39.5 
28 


21.6 
26 


36.2 
26 


39.2 
26 


38.0 
28 


36.3 
26 


35.6 
28 


32.6 
28 


13.5 
31 


9.5 
31 


13.0 
31 


26.1 
31 


5.5 


11.0 
6 


10.5 
7 

14.0 


21.8 
30 


9.5 


1.2 


1.5 
1 

2.0 
1 

26.2 
31 


7.5 
2 


15.3       10.3 
30  8 


19.3 
31 

15.8 
31 

13.9 
25 


7.0 
31 


22.8 
27 


17.5 
31 


11.5 
31 


9.8 


12.0 


17.2 
31 


18.0 
31 


9.7 
31 


15.6 


16.2 
31 


19.6 
31 


13.9 

30 


10.4 
17 


13.0 
5 


17.0 
29 


30.1 
24 


29.0 
30 


20.5 
7 


16.0 


7.0 
12 


11.0 
10 


12.0 
17.1 


7.7 

4 


6.0 

4 


4.1 

4 


1.8 
2.0 


3.0 
3 


52.2 
31 


11.0 

7 

4.0 


3.5 

1 


2.0 

1 


4.5 
3 


69.3 
112 


72.0 
117 


101.5 
190.7 


61. e 


119,3 
120 


151.6 
156 


96.4 
125 


100.6 
109 


80.0 
150 


260.6 
172 


144,9 
155 


110,5 
106 


122.5 


96.3 
129 


130 
91.9 


96,7 
111 


60.6 
117 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1966  -  1967 

NEW   ENGI  AND 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEW  HAMPbHIRt 

CONWAY  1  N 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

.3 

21.2 
15 

12.5 
31 

39.2 
28 

11.5 
31 

20.0 
11 

.5 

105,2 
116 

DUBLIN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

11.0 
3 

20.1 
Ik 

11.0 
29 

41.4 
28 

24,7 
31 

12,9 
7 

11,3 

4 

132,4 
126 

DURHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

lO.l 
11 

6.9 
27 

34.8 
28 

27,0 
31 

7,0 
4 

T 

85,8 
101 

EAST  DEtRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
2 

21.3 
2'. 

6.9 
31 

34.4 
28 

23,3 
31 

8,7 
5 

3,2 
1 

104.8 
122 

EPPING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

3.1 
2 

38.6 
28 

24.9 

30 

6.2 

3 

T 

- 

FITZWILLIAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

1 

16.5 

- 

43.7 
28 

31.3 
31 

14.0 
6 

9.0 

- 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

21.5 

8.6 
31 

34.4 
28 

14.0 
31 

11,0 

T 

90.0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

22.5 

18 

9.5 
30 

34.5 
28 

16,2 
31 

7,0 
11 

89.9 
118 

GILMANTON  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

17.0 
17 

10.0 
31 

42.0 
28 

20,0 
31 

20,0 
9 

2.0 
1 

111.0 
117 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

15.5 

5.0 
11 

46.0 
28 

28,0 
31 

U.O 
5 

3.0 
1 

116,5 

HANOVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

27.3 
15 

10.0 
31 

25.3 
28 

11,6 
25 

6,7 

1.0 

81,9 

KEENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

21.5 
23 

7.5 
31 

35.5 
28 

23,1 
31 

8,2 

2 

2,8 
2 

99,6 
118 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

19.9 
25 

11.0 
31 

39.3 
28 

16.0 
31 

14,9 
9 

,8 

1 

102,1 
125 

LAKEPORT  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

_ 

T 

21.2 

7.1 

46.7 

15.1 

13,3 

,8 

104,2 

LEBANON  FAA  AIKFORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

19.1 
13 

15.1 
31 

32.2 

28 

I*. 3 

28 

'.,0 
1 

T 

84,7 
101 

MAC  DOWtLL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
3 

17.0 
24 

8.0 
31 

39,9 
28 

29.0 
31 

10,8 
9 

2.2 

1 

113,9 
127 

MANCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

11.3 

<>.<i 

27.9 

21,2 

3,9 

- 

MARLOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

21.0 
18 

- 

38.0 
28 

18,0 
31 

6.0 

5 

7,0 
3 

- 

MASSABEbIC  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.1 
18 

6.7 

30 

35.9 
27 

22.8 
31 

5.8 

9 

83,3 
115 

MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.e 

13.3 
19 

5.2 

30 

37,2 
28 

25.4 
31 

8,3 
4 

1,0 

91,2 

112 

MOUNT  SUNAPEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

23 

8.0 

34.0 

19.5 

7.0 

3 

4,0 

- 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.8 
12 

4.6 
29 

26.5 
28 

23.7 
31 

5.5 

2 

T 

71.1 
102 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

21.1 
18 

6.6 
31 

28.0 
28 

16,0 
31 

6.0 
5 

7,0 
2 

85.2 
115 

NORTHWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.0 
18 

11.0 
29 

38.3 
28 

20,5 
31 

- 

3,0 

- 

OTTER  BROOK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

I 

19.0 
23 

U.O 
31 

36,6 
28 

20,2 
31 

7.9 

4 

2.5 
2 

98.2 
120 

PETERbORO  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
2 

17.0 
25 

4.7 
28 

37.0 
27 

28,0 
31 

17,4 
6 

3,3 

116.4 
119 

PLYMOUTH  1  t 

BiNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

T 

19.5 
19 

10.9 
31 

39,1 
28 

11.6 
31 

14.7 
19 

95.8 
128 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1966  -  1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


NEW  HAMPSHIHt 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANbUWY 

SOUTH  LYNDEbORO 

SOUTH  WtARE 

SURRY  MOUNTAIN  UAM 

TAMWOHTH  I 

WALPOLE  2 

WINDHAM 

WULFEbORO 

W00D510CIC 


RHUDt  ISLAND 


BLOCK.  IbLAND  WB  AP 

GKttNViLLt 

KINGSTON 

NEWHORl 

PROVIUtNCt  Wb  AIRPORT 

WOONSOCKtT 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
\     IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV        DEC         JAN  FEB 


SNUwFALL 
\     IN    OiM    GD 


SNOWFALL 
i     Km    on    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
i     IN    OiM    GD 


SNOWFALL 
i     IN    ON    GD 


bNOwFALL 
1     IN    ON    GD 


1.5 
1 


4.0 
1 


2.5 

2 


1.5 

I 

.5 


3.5 
1 


12.3 


21. <- 

18 


U.l 
19 


17.5 
22 


22.4 
19 


20.2 
19 


19.5 
16 


9.5 
l<t 


21.0 
17 


20.0 
15 


10.8 
31 


5.5 


8.3 
31 


8.7 
31 


10.4 
31 


9.0 
31 


5.5 
27 


11.0 
31 


10.2 
31 


3.2 
2 


7.0 

8 

3.5 


/.2 
U 


b.O 
5 


7 

1.1 

1 


38.4 
28 


38.9 
26 


40.5 
26 


42.0 
28 


34.5 
26 


42.3 
28 


36.0 
28 


35.2 
28 


49.0 
26 


40.6 
28 


MAR 


15,6 
10 


22.0 
13 


18.0 
13 


23.1 

18 


21.1 
19 


24,7 
31 


16.7 
31 


24.5 
31 


27.5 
31 


16.5 
31 


12.6 
31 


16.5 
31 


25.0 
29 


17.0 
31 


9.9 
31 


19.3 
12 


23.7 
13 


14.5 
10 


24.9 
16 


32.5 
15 


6.5 


9.7 
11 


10.5 


6.5 
5 


8.3 
6 


15.0 
11 


5.5 
I 


5.0 
1 


19.0 
7 


10.0 
6 


T 
2.0 


1.6 
1 


3.1 
1 


1.5 
2.0 


2.5 

1 


.5 

1 

2.0 


1.0 
T 


JUNE 


TOTAL 


102.1 
121 


100.6 


108.3 
119 


96.4 
117 


101.7 
121 


92.0 
110 


60.2 
99 


iie.o 

114 


91,9 
113 


38,6 
24 


53,6 
34 


36,0 
27 


58.1 

46 


59,6 
39 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


VtKMONT 

»     «     « 
NOKTHtAbTEKN        01 

BETHtL  <•  N 

BLOQMFItLO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSbUKti  FALLS 

GILMAN 

MC    INDUE    t-ALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  l-AA  AIRPOkl 

MORHISVlLLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 

READINC3  HILL 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

SOUTH  NEWbURY 

WAITSFIELD  2  WSW 

WATERBURY  I  NNE 

WEST  bUKKE 


5EASUN  OF  1966  -  1967 


WESTERN 


BENNINCiTON  I    NNw 


02 


SNOWFALL 
1  IN  ON  (jD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  &D 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  &D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  &D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CjD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  tiD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CjD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CjD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUNE    TOTAL 


13.5 


2.0 


.'t 


T 
2.0 


l.b 
2 


2.0 
1 


2.0 
1 


U.O 


5.H 

3 


1.0 

1 


't.O 
2 


3.0 
2 


3.0 
2 


2.1 

2 


2.5 
1 


28.0 

la 


31.0 
29.8 


2't.* 
18 


^0.0 
17 


25.3 


20.0 
1  / 


30.1 
13 


2'..1 
15 


28.0 
16 


^7,3 
23 


28.0 
19 


35.0 
21 


25.5 


28.8 
18 


27.0 
17 


20.0 
10 


29.0 
15 


31.  1 
16 


27.5 
16 


30.5 
17 


12.0 
31 


16.8 
31 


12.8 
31 


26.0 
30 


6.0 
31 


11.'. 
31 


19.9 
31 


11.0 
30 


21.0 
31 


53.8 
31 


15.5 
31 


16.2 


17.0 
31 


16.0 
31 


10.0 
31 


17.5 
31 


30.0 
31 


2'..1 
31 


I't.O 
31 


10.0 
26 


NEW   ENGLAND 


23.5 
28 


37.0 


26.0 
28 


21.6 
28 


29.0 
28 


28 


26.8 
28 


23.1 
28 


18.6 
28 


28.0 
2 


a't.O 
28 


17.2 
28 


26,1 
28 


31.0 
28 


43.5 
28 


28.1 


9.0 
31 


12.0 


14.6 
31 


10.5 
31 


12.0 
22 


8.5 

30 


9.0 
31 


13.2 
29 


12.0 
31 


25.9 
31 


6.8 
30 


13.8 
31 


19.7 
31 


23.0 
31 


12.9 
31 


6,5    6.0 
3      2 


2.0 


8.1 


6,8 

3 


23,5    9.0 
28     27 


31.0 
28 


28.0 
28 


21,6 
27 


26,0 
28 


36.5 
28 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.5 


2.5 
2 


6.3 
2 


21.0 
30 


2.2 


2.0 


2.0 
1 


13,0 
29 


14,0 
31 


7,1 
27 


8,0 
31 


24,0 
28 


10,0 
6 

15,0 


9,6 
3 


10,5 
6 


6,0 
3 


2,7 
3 


5,5 
7 


6,0 
1 


10,0 
2 


2,0 
1 


20,3 
31 


2,5 
1 


9,0 


8,0 
2 


8,0 
3 


3,5 
2 


4,0 
1 


85.0 
113 


99,6 


78,5 
112 


71,0 
112 


87.2 
107 


84.2 
106 


93.0 
108 


227.3 
196 


77.6 

112 


121.7 
121 


99.6 
114 


76,8 
109 


92,0 
104 


114,0 
111 


89,8 

107 


83,5 
114 


107,0 
100 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


bEASON  0^  1966  -  1V67 


NEW      ENGLAND 


Station 


VtKMUNT 
BRIbTOL 


BURLINCilON  »*B  AIRPORT 

CMlTTENUfcN 

CORNWALL 

DORbET  I  b 

HUNTINCjION  CENTtR 

MANCHiLbTtR  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANb  BAY 

SALISBURY 


JULY         AUG        SEPT        OCT         NOV 


SOUTHEASTERN 

BELLOwb  PALLb 

CAVtNDlbH 

MAYb  MILL 

NtWFANE 

PERU 

READSbOKO  I  SSE 

SEARSBURCj  SIATIUN 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNIUN  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WARDbbORO 

WHIT  INOHAM  i.    W 

WOODFORD 

WOODbTOCiC  3  E 


03 


SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


SNOWFALL 
I     IN    ON    tiD 


SNOwl-ALL 
1     IN    ON    tiD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


bNOwFALL 
1     IN    ON    CjD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


bNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


bNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


bNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CiD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
I     IN    ON    6D 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
I     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

bNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 

bNOWFALL 
i     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
I     IN    ON    CjD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


2.4 


2.0 


JAN 


1.0 
I 


23.0 

7 


36.2 
lb 


32.5 
16 


21. U 


26.8 
16 


32.0 
12 


26.0 
15 


26.0 
12 


1.0 


1.2 
1 


3.0 
2 


*.5 


l.U 


3.5 
3 


7.0 
3 


3.U 
1 


2.0 
2 


3.0 

2 


3,9 
1 


16.5 
28 


20.5 
30 


12.0 
31 


23.5 
31 


8.5 
27 


23.0 
28 


10.0 
28 


15.0 
28 


MAR 


lA.S 
28 


12.6 
28 


29.0 
28 


21.5 
28 


29.5 
28 


21.0 
28 


35.5 
28 


22.8 
28 


I't.O 
28 


MAY 


25.2       10.0 


16 


28.8 
22 


23.5 


22.6 
18 


38.0 
2't 


26.5 
10 


2*. 5 
23 


38.8 
25 


3't.O 
11 


23.0 
11 


21.5 
18 


2't.O 
16 


29.3 


28.5 


3,5 
10 

6.1 
15 


9.0 


l'.,5 
29 


12.0 
28 


18.5 
31 


11,5 
25 


2.0 
2<. 


3,0 
2 


2 


6.0 


6,0 
2 


6,0 
2 


5,0 
1 


2,6 
1 


JUNE 


31 


12.3 
31 


9.0 
31 


7.0 


20.0 
31 


20.3 
31 


23.6 
31 


21.5 
31 


16.5 
31 


15.0 
31 


8.0 
31 


8.5 
31 


22,8 


11.5 
31 


42.0 
28 


36.0 
28 


47.3 
28 


41.0 
28 


43.0 
28 


47.7 
28 


41,9 
28 


49,4 
28 


44,0 
28 


34,0 
28 


39.0 
28 


39.0 
28 


53.3 


28.3 
28 


2,0 
1 


1.0 


19.8 
28 

17.0 
31 

32.0 
31 

24.0 
31 

30.0 
31 

29.0 
31 

30,7 
31 

38,0 
31 

23,0 
31 

14,0 
30 

25,0 
31 

21,5 
31 

32,1 


14,4 
31 


3,5 
2 


7.1 
8 


9.5 


6,5 
8 


17,0 
8 


8,7 
17 


11,0 
15 


17,3 
30 


6,0 
5 


8,0 
3 


4.0 
2 


9.5 
9 

17.8 


5,3 
5 


1.5 
3.5 


3,5 
2 


5,5 
3 

1,0 


4,0 
2 


7.3 
7 


1.0 
1 

1,0 
T 


6,5 
2 

3,0 


2,5 
1 


60.5 
75 


85.1 
91 


83,0 


92.0 
97 


75,3 
97 


59,0 
93 


101.5 
105 


103.9 
121 


127,8 


109,1 


158,5 
126 

135,0 
119 

139.2 


179,8 
155 

127,5 
108 

95,0 
104 

99,5 
112 

112,0 
119 

162,2 


90,5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY  1967 


Day  Of  Month 


10      U      12      13      14      15     16      17      18      19     20     21      22      23     24     25      26     27     28     29      30     31 


CONNECTICUT 

•  ft  M 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAUG  DAM 
WIGMAM  i^ESERVOIR 

•  •     • 
CENTRAL  02 
BURLINGTON 
COLCHESTER  I  E 
COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

MATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

•  »     ft 
COASTAL  03 
BRIDGEPORT  MB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


93   8S 

61   69 


77   80 
58   6« 


82   83 

60   64 


62   78 
55   62 


67   76 
59   6'> 


70   80 
60   63 


66   79 
56   64 


73   78 
5*   63 


61   72 
56   58 


80   84 
60   64 


76   81 
61   64 


78   84 
62   66 


64   77 
St   62 


69   78 
62   65 


76   77 
60   64 


74   78 
61   65 


72   78 
58   58 


54   59   62 


76   74 
60   65 


71   72 
59   60 


75   75 
61   65 


64   78 
58   61 


77   79 
60   60 


72   75 
59   61 


72   76 
57   52 


77   67 
58   51 


74 
59 


79   72 
59   49 


80   75   78 
62   62   59 


79   75   76 
61   59   54 


80   74   77 
63   60   57 


86   80 
59   58 


81   76 
56   58 


80   76   75 
57   58   50 


81   83 
47   52 


70   76 
48   56 


72   78 
49   53 


75   78 
50   53 


75   60 
50   54 


78   80 
45   55 


73   77 
43   49 


80   82 
50   56 


84   83 
51   59 


83   86 
52   58 


75   80 
46   50 


79   82 
53   63 


79   81 
48   54 


SO   81 
52   62 


78   77 
52   54 


80   85 
65   64 


86   81   80 
65   66   66 


80   83 
54   61 


79   79   82 
58   63   68 


79   78 
52   59 


79   78   79 
53   61   66 


80   81 
58   55 


78   60   82 
51   52   63 


47   52   62 


83   77 
61   65 


83   78 
65   67 


87   84 
64   64 


87   78 
65   67 


86   78 
63   66 


80   88 
67   68 


83   88 
68   68 


90   82 
65   66 


83 
69 


82   89 
65   64 


86   76   90 
70   67   67 


65  77   85 

66  66   66 


69   67   67 


64   90   78 
66   63   66 


69   84 
63   67 


84   81   86 


85   76 
61   63 


82   82 
63   60 


79   85   801 
61   58   65 


84   80!  81 
63   62   60 


77   76 
61   62 


84   77  I  78   82   83 
60   64   62   57   58 


84   63   81 
62   59   62 


82   79   79  1  72   71   77 
65   58   60 1  64   54   57 


86   63   84 
62   60   64 


85   83 
62   61 


81   81   78 
60   58   62 


83   80 
58   63 


85   85   77 
68   61   65 


86   65   76 
67   63   66 


84   85   78 
65   63   66 


86   S3   84 
61   65   64 


88   87   85 
66   64   66 


86   62 

64   60 


87   86 
68   67 


75 
57 


81 
59 


83   61   77 
62   64   64 


76   75 
66   59 


76   83 
65   64 


74   73 
66   63 


76   83 
64   62 


77   84 
67   64 


79   84 
68   61 


78   77 
68   64 


77   79 
70   66 


75   83 
68   64 


76   86 

69   67 


74   81 
67   64 


78   78 
58   61 


85!  85 
65 


951  84 
68l  68 


80   76 
64   63 


80 
62 


78   76   84 
66   62   62 


76   80 
62   62 


72   78 
63   65 


77   72 
60   61 


79   80 
63   65 


80   82 
64   65 


80   84 
63   66 


83   80 
64   66 


78   79 
64   65 


85   76 
69   69 


75   78 
62   65 


79   76 
60   62 


80   85 
58   61 


86 

87 

S4 

87 

79 

85 

84 

87 

63.0 

64 

67 

61 

59 

67 

62 

67 

61 

61,1 

83 

83 

81 

83 

79 

60 

81 

84 

79.2 

63 

65 

60 

62 

63 

60 

65 

58 

60.7 

85 

87 

81 

86 

83 

83 

84 

85 

82.7 

64 

64 

60 

56 

63 

61 

66 

59 

60.0 

81 

84 

82 

76 

61 

75 

77 

79 

76.7 

63 

63 

58 

55 

63 

56 

63 

55 

59.3 

83 

83 

87 

80 

84 

77 

82 

81 

78.5 

64 

67 

60 

56 

65 

60 

66 

60  1 

60.6 

85 

86 

85 

84 

85 

64 

82 

8lj 

81.3 

64 

66 

61 

58 

67 

59 

66 

60 

60.6 

80   81 
65   65 


85   SO   84 
62   59   63   62   66 


56 !  60   58   66 


85   85   79  I  82   78   62 


68   58   56!  56 


63   64   76j  86 
66   66   67   69 


86   89 
71   70 


87   68 
67   67 


84 
62 


90 
60 


82  66  82 

65  63  66 

81  85  84 

65  63  69 

86  82  65 


68   84   86 
70   63   69 


82   82   86   66   85   86 


80   62 
66   61 

80   87 


83;  80.7 
60   61.2 


64   80.2 
68   61.2 


79   78.2 
59   59.7 


86   82.3 
64   62.3 


86!  82.9 

64l  63.9 


87   63.8 
62:  64.2 


82   81.5 
63   61.7 


85   83.0 
66 {  69.7 


85|  81.0 

64   62.7 


68   66   66 


79 
65 


84;  85 
63l  68 


82   83   83 
62   62   66 


69   67   68 


82!  76   75   76 
67   68   67   66 


91   68   84 
66   66   65 


76   79 
66   61 


83   77:  78   gl   82 
*<1   66  !  fc5   58   ;9 


76  I  77 
65   6, 


76   71   75 
65   65   67 


78   75   78 
67   67   67 


81   79   76 
65   63   65 


81   82   79 
68   61   65 


86   82   84   83 
65   56   61   62 


83 

83.2 

65.1 

63 
61 

79.4 
61.6 

82.3 

60.4 


79   85   87   86   65   84  |  82   81   80 
66   70   71   70   69   66  i  69   66   70 


83   77 
65,  65 


82 

82 

68 

68 

85 

84 

70 

66 

80   80   85 
64   67   67 


80   85   69 
62   68   65 


68   64   60 


83 
63 


61   81   76 
66   64   68 


82 
62 


62   63   80 
58 i  67   62   65 


80   82   80 
69   61   68 


64 

80.8 

68 

66.5 

89 

78.7 

68 

63.8 

84 

79.8 

66 

65.1 

61 

81,7 

63 

62,9 

87 

81.9 

62 

61.7 

84 

79.8 

67 

62.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW  ENGLAND 
JULY       1»6T 


NORTHERM  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTI5  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  I  5 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

ft     *     * 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
? BANGOR  DOM  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79   83 
52   6* 


64   74 
52   62 


82   71 
58   57 


82   86 
53   61 


72   78 
48   51 


66   80 
55   55 


74   80 
54   57 


79   84 
54   61 


71   80 
53   55 


77   83 
50   51 


80   85 
51   59 


72   81 
49   57 


72   79   84 
49   53   51 


77   82 
54   57 


75   77 
54   61 


73   74 
54   58 


82   86 
53   64 


78   83 
54   57 


77   82 
52   57 


69   82 
46   55 


76   79 
51   57 


63   80 

51   55 


62   82 
52   60 


79   81 
55   61 


60   60 
52   60 


70   73   62 
52   47   51 


75   63 

48   47 


70   76   78 
48   49   55 


76   79 
42   55 


77   81   77 
40   47   59 


60   68 
49   57 


78   81 
49   43 


15 


16 


76   77 
53   56 


79   77 
62   61 


77   79 
56   57 


82   62   75   80   85   60   62   85   77 
56   50   49   46   56   63   50   46 


69   65 
45   48 


74   64 
48   48 


80 
56 


74   68 
53   51 


73   69 

48   50 


74   71 
43   44 


78   63 
44   44 


75   62 
47   49 


83   67 
47   50 


62   71 

57   53 


64   71 
56   52 


76   73 
55   49 


75   72 
55   50 


66   66 
55   51 


80   68 
52   44 


72   73 
55   46 


72   62 
54   51 


80   70 
57   39 


69   72 
58   S3 


76   74 
46   46 


67  71  74 

41  55  67 

67  76  76 

44  50  55 

67  74  76 

42  48  49 


76   76 
48   59 


82 
59 


68  76  81 

47  52  59 

73  77  62 

41  45  55 

70  76  84 

40  42  54 

69  75  80 

48  54  59 


75   76   77 
63   46   50 


80   84   66 

50   60 


66   73 
61  ;  59 


76   77   76 
44   53   49 


77   81   78  I  76 
52   55   56  !  65 


76   80   76 
56   58   62 


77   83   78 
49   52   62 


82   78 
59   65 


78   62   78 
47   50   64 


75   80   77 
45   50   62 


72   79   83 
43   48   54 


79   77   84 

58   48   49  I  59 


75   84 
48   47 


78   84 
60 


73   SO   87 
44   53   62 


81   63   78 
50   56   66 


62   63   70 
49   54   64 


64   61 
61   53 


63   82 
63   49 


78   64 
60   46 


65   52   57 


78   67 
63   56 


86   80 
67   56 


64   61 
53   53 


80   76 
62   63 


73   80 
61   63 


76   77 
63   63 


77   79 
49   54 


76   79 
51   58 


75 
62 

79 
46 

77 
57 

77 
57 

77 
61 

76 
59 

77 
61 

76 

51 

80 
54 

69 
56 

75 
56 

75 
59 

76 
57 

75 
46 

62 
47 

69 
48 

80 
52 

60 
52 

76 
57 

75 
39 

62 

41 

67 
56 

76 
57 

79 
56 

75 
61 

76 
45 

60 
53 

70 
55 

79 
57 

78 
58 

76   60 
60   56 


76   73 
64   63 


76   72 
62   61 


80   77 
63   65 


80   75 
62   62 


76   78 
62   62 


60  81 

61  61 


76   76 
61   59 


68   75 
57   59 


82   81 
61   63 


79   77 
64   63 


79   76 
62   65 


74   69   77 
60   53   53 


72   77 
62   56 


70   77 
61   55 


79   83   84   63   63   77   79 
59   56   59 1  65   63   63   59 


78   75 
57   55 


86   82 
58   65 


82   86   84 


82   84   81 
61   57   61 


82   81 
56   54 


83   79 
65   63 


73   69   75   76   79   80 
59   55   53   54   58   60 


74   70 
60   55 


77   74 
64   63 


73   60 
65   62 


76   72 
64   53 


75   77 
59   60 


75   77 
65   61 


75   70 
62   53 


76   69 
53   54 


78   72 
56   57 


75   72 
62   56 


77   79 
59   57 


72   80 
65   65 


75   80 
63   64 


80   81 
55   60 


84   84 
64   62 


84   77 
65   62 


81   82 
55   59 


84   80 
60   60 


86   84 
60   64 


82   84 
60   62 


85 

55   55 


85   90 
52   54 


62   85 
58   60 


85   87 
56   59 


64   65   63 


74   82   78   81   79   81 
62   62   59   60   60   58 


75   80 
62   63 


S3   78 
65   61 


72   82   79 

65   62   64   64 


62 
62 


79   77   82 
60   S3   55 


SO   69   81   82 
Se   S9   59   56 


70   80   83   76 
58   63   59   59 


SO   69   81   82 
56   56   S3   49 


71   82   83   80 
56  58  62   58 


61   64   65   86   82l  86 
63   66   66   60   63   67 


62   63'  62 
67   65'  60 


85   77 
59   61 


83   61 
63   64 


78   80 
62   61 


82   78 
S4   60 


76.5 
55,7 


78,3 
58,5 


78,6 
53.3 


77,5 
S5,4 


80.5 
59.6 


54  1  57   54 


80  I  76.2 
57   53.6 


80   76   75   78   70   81   80 
60   61   55   54   59   57   55 


66   66i  64   61 


75 1  79   67   80   79 
50   57   58   55   55 


60 1  84   75   83   81 
59   62   64   62   66 


82   79 
66   66 


82   83 
60   55 


84   78 
63   62 


84   81 
63   65 


79   82 
61   63 


86   88 
58   60 


69   88 
63   63 


80   85 
60   64 


84   85 

59   59 


61   79 
61   61 


71 
60 


76   84   78 
64   62   56 


78   77 
58   61 


68 
60 


79   81 

651  63 


78   81 
63   60 


62 

56   58 


63 
62 


82 

59 


77 
56 


81 
58 


76   84 
64   66 


77   80 
63   66 


60  84 

61  66 


79   85 
64   64 


77   82 
63   63 


82   60 
61   65 


79   85 
58   61 


61   75 
59   61 


82   82 
61   65 


79   88 
63   67 


79   84 
66   64 


81   81 
64   61 


62 
64 


82   S3 
62   60 


69   82 
60   62 


74   81 
53   S3 


70   83 
54   55 


69   79 
60   56 


71   84 
58   53 


75.1 
54.6 


76.1 
53.4 


78,7 
60.3 


78.4 
60,4 


76,3 
53.8 


76.7 
58.2 


79,4 
58.3 


76.5 
57.0 


78.2 
52. 3 


79,0 
52,4 


76,9 
S6.4 


80.0 
55.8 


83   81 

67   60 


79   SO   63 
63   60   65 


83   83 

57   49 


83 
55 


SO   84 
65   64 


77   80 
59   62 


85   71 
51   58 


77   84 
60   61 


85   71 
58   63 


73   85 

65   64 


72   85 
63   63 


80   79'  76.3 
64   63   61.8 


83   81 

65   61 


82   82 
72   64 


80   80 
60   61 


83 

60 


83 
60 


80.5 
61.2 


79,4 
60,1 


-77,0 
58,2 


79,7 
56,7 


79,1 
57.4 


77.2 
58.1 


79.6 
59. 3 


79.5 
61.7 


79,5 
59.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY       J9t7 


Station 


Day  Oi  Month 


15 


16 


25      26  I   27  I  28  I  29   I  30  I  31 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFOHD  1  S5E 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

•     •     • 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EA5TP0RT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORD  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77   81 
S5   SS 


68   80 
90   S2 


8!   88 
5*   60 


8«   88 
55   59 


78   82 
50   59 


80   78 
5*   55 


80 
50 


64   71 
56   49 


70   64 
50   46 


68   70 
52   46 


68   70 
54   48 


77   69 
46   46 


69 

49 


73   72 
45   49 


80   73 
58   51 


67   72 
56   46 


78   61 
56   46 


65 
56   46 


76 
53 


78   67 
57   58 


75 
54 

70 

59 

80 
59 

72 

59 

75 

54 

74 
52 

73 

60 

77 
55 

69 

54 

73 
48 

69 
54 

64 
56 

77 

58 

65 
56 

73 

50 

80 
53 

74 
62 

81 
62 

72 
58 

75 
52 

89 
52 

86 
60 

82 
62 

82 
53 

81 
56 

74 
46 

84   79 
53   65 


80   77 
48   60 


82   77 
52   63 


82   79 
51   62 


82   78 
49   59 


84   84 
54   60 


84   83 
54   64 


84   81 
50   61 


77   82 
49   55 


81   87 

54   60 


71   81 
54   52 


81   85 
54   53 


77   80 
52   56 


78   79 
51   52 


79   85 
48   51 


73   77 
46   50 


79   80 
50   56 


79   84   79 
55   62   66 


81 
55 


79   80   71 
51   54   58 


84   85   66 
56   50   60 


79   81 
56   47 


84   80 
57   52 


82   80 
62   43 


81   83 
61   51 


86   85 

67   54 


79   81 
62   49 


84   80 
54   53 


88   86 
61   55 


86   79 
62   59 


82   71 
51   53 


86   86 
61   54 


72   86 
55   55 


86   81 
64   57 


88   78 
63   56 


90   89 
65   62 


87   87 
60   58 


79   75 
64   64 


66   66 

54   54 


79   77 
57   62 


81   78 
56   63 


81 

64 


75 
56 


76 
62 


72   68   77 
56   56   57 


66   66 

50   50 


65   74   72 
56   58   58 1 


74   72 
63   62 


70 
62 


73   73 
62 


79 

60 


67   72 

56   56 


72   82 
65   60 


73   81   80 
66   60   59 


75   83 
65   66 


63   63 

72   78 

62   59   60 


74   72 
50   52 


73   74 
58   59 


71   80 
65   63 


65   65 
53   54 


72   75 

60   60 


76   66 
52   57 


74   76 
63   64 


62   82 
62   61 


74   80 
56   52 


84   83 
63   64 


84   83 
62   62 


62   64 
62   60 


84   86 
63   62 


81   81 
63   64 


60   76 
62   62 


80   82 
62   61 


84   85 
63   62 


73   78 
63'  63 


74 1  68 
56!  54 


82,  82 
63   61 


64 
61 


76   77 
54   53 


78   79 
59   61 


76   77 
62   62 


75   64 
53   54 


78   73 
61   61 


73   78 
55   58 


79   76 
62   61 


76 
62 


80   85 
65   66' 


70   76  i 
56   57 


82   86 
58   66 


76   82 
63   63 


80   78 
62   59 


80  82  85 

65  61  56 

74  75  60 

56  56  52 


75   85   81   83 


65   64   61 


74   80 
55   56 


84:  71   86   84   83 


84   80 
65   58 


60   63 

73   85 
60   63 


85   84 
63   62 


82 

82 

79 

82 

60 

52 

57 

55 

61 

84 

83 

86 

82 

82 

60 

53 

56 

60 

61 

61 

79  79  86j  84   83   85 

63  64  66   67   62   58 

79  79  85 

64  62  66 


62   62   61 


72   67 
51   53 


73   78 
59   60 


75   76 
63   63 


73   67 
54   55 


70   67 
S9   61 


67   72 
55   56 


76   73 
60   62 


76   78 
62   63 


64   63   66 


81 
63 


83 
59 


78   78 
51   56 


65   60   81 
62   59   56 


80   81 
62   58 


70  81 

63  63 

81  71 

55  63 

88  81 

59  59 


64   63 
64   63 


82   79 
63   61 


62   79 
61   62 


88   81 
61   62 


78.5 
60.2 


73.5 

53.4 


79.9 
58.5 


80.4 
58.3 


79.0 
56.1 


60.0 
57.8 


81.2 
61.4 


78.1 
59,6 


76.7 
57.5 


78.5 
58.0 


77   74   73.7 
52   52   52.7 


85   78   78   76 
59   62   59   63 


78.0 
56.2 


77   73   75.6 
64   62   60,7 


75   63   79 


73 
60 


83   84   72 
60   59   62 


85 
60 

85 
64 

78 
65 

62 

60 

64 
57 

72 
62 

80 
57 

83 
57 

71 
60 

86   89 
64   62 


67   78   77 
55   53   56 


81   80   78 
59   60   63 


74.8 
57.6 


71.7 
53.3 


76.3 
59.4 


79 

74 

75 

5 

61 

61 

59 

,5 

76 

73 

73 

2 

59 

62 

57 

8 

62 

83 

80 

9 

61 

63 

61 

2 

85 

84 

82 

8 

62 

60 

58 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEM  ENCLAND 
JULY       H»T 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDOE 
WEST  GRANVILLE 

«      «      ft 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
tt      •      ft 

COASTAL  03 

BOSTON  we  AIRPORT 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


03   84 
61   63 


76   73 
52 


78   77 
«8   S2 


48 

67 
5*   55 

69 


81   72 
55   49 


76   67 
55   55 


76   75   72 

50   58   49 


65   74 
57   48 


60   77   80   77   77   71 
53   60   63   53   52   51 


70   76 
53   50 


72   79 
44   49 


78   79 
44   54 


78   81 
45   54 


79   82 
46   53 


47   55   64 


15 


16 


17 


90   83 
71   66 


83   75 
65   63 


87   75 
62   63 


90   80 
63   66 


79   80 
60   57 


82   S3 

64   67 


81   82 
63   66 


81   82 
65   61 


85   81 
66   64 


80   62   79 
56   65   65 


75   80 
54   63 


74   81 
61   64 


76   82 
55   63 


65   78 
52   64 


68   78 
52   61 


64   83 
52   62 


63   78 
53   62 


83   87 
55   67 


81   85 
53 


83   86 
55   67 


79   85 
55   66 


60   83 
55   58 


78   84 
61   65 


62   82 
53   62 


82   84 
59   69 


75   81 
54   61 


76   82 
55   62 


78   84 
55   64 


76   81 
57   64 


78   82 
56   66 


75 
60 


78   78 
50   57 


SO 
59 


82   72 
62   61 


80   72 
60   56 


SO   73 
58   51 


83   72 
58   55 


84   73 
61   57 


76   78 
61   56 


82   74   75 


73   77 
61   58 


74   74 
55   50 


78   75 
59   50 


73   78 
61   56 


82   74 
56   53 


71   76 
43   53 


78   62   62 
44   52   62 


83 
60 


73   78   81 
48   53   63 


62   64 
54   60 


75   75 
57   54 


77   72 
58   53 


73   76 
60   53 


60   75 
60   53 


70   71 
58   53 


75   76 
63   62 


73   76 
55   55 


75   80 
47   54 


76   75 
52   60 


75   83 
54   60 


83   87 

53   60 


80   86 
54   56 


83   66 
54   60 


81   85 
47   59 


75   83 
47   54 


62   85 

54   60 


76   62 
46   52 


82   66 
56   61 


80   83 
47   55 


80   83 
47   59 


60   65 
48   59 


77   81 
57   59 


67   65   67 


79   85 
65   64 


S2 
58 


86   64   63; 
57   58   62 


81   81 
59   59 


82   80   80 
57   59   61 


83   64   78 
64   68   68 


65   65   83   83   82   80 
64   64   65   57   58   62 


82 

63   65 


65   91 
67 


80   84   81 
61   65   70 


87   80 
68   64 


88   79 
68   63 


90   82 
63   63 


90   81 
66   63 


91   79 
68   63 


86   83 
66   62 


82   65 
65   62 


78   67 
63   62 


77   84 
62   61 


92   60 
59   66 


62   86 
69   67 


90   76 
63   65 


80 
65 


60   66 
66   64 


64   63 
63   63 


85   87 
64   64 


82   86 
63   62 


78   82 
65   62 


77   71 
64   62 


75 
62 


78   84   84 
66   68   66 


84   83   62 
62   65   62  i 


86   65   83 
59   61   60 


87   86   84 
61   61   66 


87   81   86 
64   66   66 


72   73   80 
61   50   53 


73   78 
65   53 


79   77 

67   651 


79 
56 


75   84   84 
69   55   60 


73   82 
55   57 


77   83   84 
67   54   60 


80   84   S3   84   80   85   86   86   80 
63   62   63   63   65   64   64   64   51 


74   72   76 
60   58   60 


76   78   80 
59   58   60 


78   76   80 
58   59   64 


81   81   78 
61   61   57 


81   78   83   84   84   77 
58   59   58   59   56   SO 


80   78 
60   60 


82   82   82 


77   78   78 
62   60   62 


75   82 
63   62 


75   76 
68   62 


75   75 
66   60 


82   84 
63   62 


85   84   78 
64   67   66 


82   85   78 
60   65   67 


87   84   85 
57   57   61 


85   85   77 
66   65   66 


87   65   83 
58   59   63 


64   76 
60   66 


83   84   79 
60   62   66 


83   64   79 
62   65   65 


65   84   82 
60   65   67 


80   81   73 
68   64   63 


7B   78 
69   67 


79   85 
68   69 


76   60   76  j  80 
64   68   67   70 


78   75   76 
63   64   63 


60   80   84 
63   65   63 


71 

62   65 


70 
63 


83   85 

60   67 


81   81 
65   67 


80   78   76   82   85   83   90 

64   66   66   66   64   65   70 


77   76 
61   62 


80 
60 


83 
61 


64   58   53 


79   82 
55   52 


85   69   81   83   80.3 
45   63   60   55   59.1 


77   81 

60   60 


73   82   82   84 
59   60   58   55 


77   82   83   84   79   631  82 
63   60   54   65 


60   60   64 


78   79   82 
56   61   66 


81   81 
64   64 


80   80 
63   66 


84   80 
67   65 


81   78   78   78 
62   63   64   64 


78   75 
65   62 


77   77 
61   59 


82   82 
67   64 


80   SO 
64   63 


78   82 
63   63 


80   80 
59   66 


82 

65 


76.2 
58.6 


78.4 
55.6 


81.3 
58.5 


79.4 
57.5 


79.4 
59.1 


85   78   86   73 

62   59   53!  62 


82   80   81   77   80   80   80   78.7 
63   58   57   63   57   64   57   59.6 


83   84   77 
65   58   93 


86   63 
66   64 


84   84 
63   69 


81   77   81   81 
64   58   62   57 


86   82   83;  82 

67   58   51  I  66 


84   89 
66   58 


sol  84 

97  I  63 


84   80 
63   66 


80 
59 


90   88   84 1  84   84   84   87 
70   66   62   65   64   67   66 


82   82   64   85   80 1  62   80   84   81 
70   69   67   64   64   67   61   64   65 


83   83 
65   67 


81   61 
65   59 


62   80   61   85   63 
55   60   56   61   59 


63  82   86,  88 

64  61   67   67 


86   84   90 
67   66   71 


83 
65 


85   86 
64   67 


79   76 
69   64 


78   78 
66   62 


76   75 
64   62 


90   90   64 
67   64   60 


89   86   86; 

70   65   61 


66   84   66 
70   65   60 


91   66   89 
66   66   62 


88   83   86 
65   60   55 


S5   67   80 

65   58   64 


90   84   92 
69   65   58 


86   87   82 
64   61   53 


89   84   87 
66   63   56 


86   81   87 
69   60   55 


86   84   66 
71   61   57 


68   66   85 
67   61   58 


78   82 
63   62 


88   84   86 

72   70   67 


81 
67 


83 
63 


83.3 

61.7 


77.8 
99.1 


82.1 

64.0 


81.6 
60.1 


79.2 
63.4 


79.5 
61.3 


82.5 

64.8 


79.8 
63.2 


81.0 
59.7 


81.9 
61.6 


82.3 

64.0 


83.8 
64.3 


82.7 
62.8 


84.2 
64.2 


62   85   84   87   81.8 
66   63   67   62   62.0 


75   89 
93   62 


83   84 

61   60 


85   93 

68   63 


86   85 
64   60 


85   87 

62   61 


81   86 
69   63 


82   87 
67   64 


86   67 
66   62 


80.4 
98.9 


84,1 
64.2 


81.9 
59.9 


82.9 

62.0 


80.9 
61.7 


82.3 

63.1 


83.1 

62.0 


80   82   78.9 
66   64   62.5 


80   81   80   83 
68   65   TO   69 


79.6 
66.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  HAREHAM 

EDOARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SANDHICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
JULY       1967 


Da7  Of  Month 


7«   80   70 
S*   to   6« 


6S   70   76 
S»  t»      62 


71   81 
SS   62 


73 

60 


78   82 
Ht      62 


76   76 
S«   S9 


72   78 
53   59 


7*   72 
53   63 


73   83 
57   59 


78   79 
57   58 


8   9   10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19  I  20  I  21  I  22 


67   78   75 
61   57   55 


83   76   75 
62   60   59 


69 
5* 


82   77   76 
65   62   62 


77   80   76 
58   57   57 


68 
62 


80 
60 


73   78 
52   53 


88   77   83 
67   62   62 


77   86   78   81 
66   67   66 


85   75 
65   62 


81 
65 

78 
61 

7* 
60 

82 

60 

78 

64 

73 

62 

75 
59 

74 
58 

73 
57 

80 
62 

82 
59 

73 
58 

73 
5* 

SO 
49 

80 
58 

79 
60 

72 
55 

73 
59 

77 
57 

75 
63 

80   81   81 
58   62   66 


84 
60 


46   66   66 


79   82   80 
51   61   68 


77   75   72 
51   56   60 


80   80   79 
61   64   69 


81   86   81 
54   61   66 


74   81   82 
50   60   63 


79   79 
52   56 


75   80   80 
50   54   64 


77   80   77 
56   63   64 


90   78   85 
68   68   66 


85   78 
66   66 


82   71 
61   61 


90   74   85 
69   70   69 


89   75 
70   62 


64   65   64 


88 
65 


83   75   70 
68   63   60 


86   78 
66   61 


80   75   77 
60   64   64 


25  ;  26   27   28   29   30   31 


78  84  81 

61  65  68 

78  75  81 
64  67  65 

79  72  72 
64  65  64 

77  82  82 

66  65  66 


78   80 
69   67 


77   78 
69   66 


75   76 
63   65 


73   75 
67'  66 


77   74 
65!  65 


86   77 
66   68 


77   79 

66   66 


82   76 

66   63 


77   80 
68   69' 


82   77 

65   661 


79   77   78 
67   67   64 


76   80 
67   66 


74   79 
70   68 


72   72 

60'  59 


76   77 

69l  69 


72   76 
63   64 


79   71   75:  75 
63   66   641  67 


82   83 
68   68 


80 ; 

671 


81 
65 


80   80   79 
67   67   64 


77   75 
66,  63 


76 
69 


70   78 
63   64 


69   81 
65   63 


74   68 
63   64 


69   80 
63   65 


72   79 
64   64 


77   78 
66   63 


77   78 
63   63 


68   75 
60   60 


70   80 
66   66 


77   79 
63   64 


80   74 
65   62 


74   82 
65   68 


76   69 
65   63 


72   74 
63   63 


80   80   75 
61   64   61 


78   78 
66   66 


75   74   79 
64   63   67 


73   80   78 
68   60   66 


65   64   64 


71   78 
63   64 


82   80 
64   63 


81   80 
67   67 


78   75 
64   64 


79   81 
67   67 


83   82 

67   66 


78   77 
65   66 


80   80 
66   65 


72   72 
59   58 


79   79 
69   69 


81   81 
67   65 


79   81 
65   66 


79   79 
63   66 


79   81 
65   65 


74   75 
64   65 


79   78   77 
67   68   67 

84 
70 


84 
69 


851  86 
70   68 


83   84 
69   591 


86   85 
65   60 


75   76 
63   60 


86   86 
70   70 


84   88 
65   62 


85   85 
69   61 


86   86 
66   60 


84   84 
65   59; 


83   SO 
67   64 


79   83 
67   63 


81   B3 
67   63 


SI   80 
66   64 


78   84 
65   64 


81   84 
6S   62 


81   60 

68   62 


84   83 
69   63 


77   76 
58   61 


81   84 
69   68 


82   82 
66   63 


86   81 
68   59 


80   81 
67   62 


85   78 
66   63 


76   75 
65   63 


80   85 
67   69 


73 
65 


85   88 

68   63 


83 
68 


85   66   61   77 


SO.O 
62.5 


78.6 
64,1 


75.7 
62.6 


80.0 
65.0 


80.5 
63.4 


78.5 
63.5 


80.6 
63.2 


72,9 
59,5 


79,1 
67,5 


81,1 
63,4 


78.7 

63.0 


79.5 
63.2 


78.9 
62.9 


75.3 
62.8 


79.5 
66.7 


64   66   64   67 


84   62   86 
70   64   60 


77 1  76 
62   69 


74!  77,5 
64l  62.6 


79,6 
63.4 


76.6 
63,4 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENQCANO 
JULY       1967 


NEM  HAMPSHIRE 

•     •     » 

NORTHERN  01 

BENTON  5  5W 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

ORAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAH  NOTCH 

«      •      « 
SOUTHERN  O; 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABE5IC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


8*  77 
6«   62 


67  »<t 
SO   $t 


83   77 
63   62 


62   66   7* 
<>4  it      62 


69   79 
53   57 


76   7* 
47   51 


79   69 
51   *9 


74   68 
50   52 


65   70 
49   40 


73   70 
53   41 


71   79 
43   53 


44   49   44 


S9   63 
51   57 


61   65 
54   58 


63   65 
54   63 


84   86 
53   62 


83   85 
53   63 


84   64 
57   62 


64   65 
55   65 


65   62 
57   67 


59   63 
53   56 


67   62 
52   64 


73   63 
51   50 


60   69 
57   47 


79   73 
54   42 


71   73 
55   49 


71   72 

55   44 


79   60 
58   46 


76 
46 


54   53 
37   45 


80   75   79 
56   46   56 


72   77 
45   57 


79 
50 


56   52   59   61   53 


76   73 
47   59 


76   76  I  73 


79   75 
51   52 


75 
54   50 


60   60 
56   57 


60   79 
52   53 


74   61 
54   56 


79   61   75 


73   74 
59   50 


77   74 
59   48 


71   74 
56   49 


76   77 
60   54 


83   85 
55   65 


78   65 
54   61 


63 
60 


63   61 
56   62 


63   64 
54   56 


69   74 
57   50 


70   72 
53   47 


83   73 
57   53 


62   70 
59   50 


73   78 
56   46 


74   75 
56   52 


72   73 
57   48 


76   70 
51   50 


77   70 
55   44 


70   75 
56   49 


78   70 
57   53 


76 
51 


85   77 
59   63 


62   83 

62   54 


79   81 
61   61 


79   79 
55   53 


55   54 

43   46 


74   75   741  70 
51   50   501  59 


83   81   82 
56   55   59 


75   82 
54   56 


80   65   63 


79   70 
49   42 


79   74 
59   52 


71   71 
54   46 


55 
87 


82 

53 


82   64   79 
52   58   65 


82   81   75 

56   60   64 


76 
53 

79 
62 

80 
57 

80 
51 

77 
64 

66 
56 

78 
60 

65 
59 

71 
61 

75 
63 

74 
56 

62 
61 

79 
55 

79 
54 

79 
59 

63 
62 

60 
60 

61 
56 

76 
62 

75 
63 

66 
60 

65 
65 

64 
57 

66 
57 

79 
65 

60 
60 

65 
64 

63 
58 

81 
55 

77 
61 

84 
65 

65 
66 

84 
57 

83 
59 

77 

62 

76 
63 

83 
65 

82 
62 

82 
59 

76 
65 

80 
59 

64 
60 

80 
56 

62 
55 

76 
63 

69 
64 

79 

63 

64 
61 

65 
61 

84 
62 

67 
72 

76 
63 

61 
59 

63 
61 

81 
65 

60   81 
59   62 


80   86 
62   62 


82   83 
63   60 


64   62 
63   63 


73   72 
56   56 


85   80 
64   65 


85   76 
56   59 


81   82 
63   62 


77   80 
59   62 


79   79   76 
56   56   62 


87   83   74 
56   62   63 


62   77   72 
57   59   61 


61   60   62 
54   52   55 


76   71   73 
54   59   59 ! 


84   81   60 
57   56   62 


83 
59 


77 
56 


56 
49 


79   79 
61   55 


85 
64 


70   65 
60   58 


79   60 
57   53 


78   76 
58   56 


82   82 
60   55 


80   77 
62   52 


81   77 
61   57 


60  61   80 

61  63   62 


83 
62 


76   78 
63   56 


79   81 
63   63 


64   84   83 
60   65   65 


60   62   83 

60|  60   64 


74   77 
66   56 


79   81 
51   52 


83   61 
57   65 


60   60   77 
56   57   61 


71   78 
54 


78   63 
67   59 


76   64 
65   59 


74   81 
60   55 


78   74 
62   56 


78   77 
62   60 


75   73 
65   55 


77   74 
65   53 


74   83 
67   61 


7*   60 
65   66 


61   83 
57   62 


56   59 
46   49 


73   73 
55   57 


62   63 

57   62 


6ll  71 
461  56 


74   76 
53   56 


62|  77 
46'  60 


79   61   79 
58   58   55 


62   60   61 
59   56   49 


60 
48 


75 
59 


65 
60 


63   69 

59   67 


86   86 
63   57 


62   64 
56   51 


85   61 
64   54 


85   63   86 
68   60   51 


79   81   84 
58   56   64 


85   66 
57   64 


76   82 
56   50 


78   76 
65   62 


78   76 
58   60 


76   81 
65   63 


76!  80   79 


83 
61 


62 

72   76   79   76 
69'  59   61   59 


60|  61 

55   61 


78   78 
60i  65 


61   82 
56   65 


83   84 
59   64 


85 
59 


89   64 
65   56 


89   80 
63   59 


85 
62 


62   85 
57   53 


85   60   83 
65   63   58 


61   64 
58   52 


87   65 

61   57 


63   62 
66   53 


62   77 
62   62 


65   82 

65   60 


64   64 
52   58 


83 
61 


65   79 
58   52 


85   70 
59   60 


86   71 
56   59 


73   63 

65   64 


74   84 
60   56 


61  64 

62  60 


69   81 
64   56 


78   64 
63   62 


83   67 
60   63 


72   84 
64   64 


60   63 
67   64 


71   65 
64   63 


72   63 
65   65 


87   74 
57   60 


81   75 
64   62 


78   60 
64   58 


79   86 
63   60 


79   84 
63   61 


79   81 

63   60 


84   70 
55   62 


72   70 
61   60 


85 
63 


61 
63 


78.2 
55.5 


79.3 
56.2 


77.3 
56.8 


77.4 
52.8 


74.9 
53.4 


79.6 

54.9 


79.9 
54,6 


55.1 

45.0 


72,4 
54.1 


79.9 
57.5 


81.3 
57.6 


59.3 


60,3 

57.0 


82,2 

59,4 


78.9 
57,2 


61.2 

60.0 


84.5 
60.1 


81,2 
59.6 


62.6 

60.7 


61.0 
61,6 


60,6 
56.1 


82   79 
60   53. 


84   65   82 
63   61   52 


66   84 
68   60 


64   79   63 


63   66 
56   63 


66   70 
53   60 


79   66 
62   61 


74   62 

53   69 


82.0 
59.6 


80.4 
61.5 


78.5 
56.1 


62.5 
60,5 


81,4 
59.8 


79.9 
57.9 


79,5 
56.7 


77,9 
58,1 


76.7 
59.5 


61.9 
60,1 


79,9 
58.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CoDtlnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 


NEW  HAMPSHIRE 
KOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  MB  AP 

5REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
JULY       1967 


Day  Oi  Month 


82   86   78 
53   57   61 


79   78   73 
46   S2   42 


67   7» 
S8   58 


79   82   76 
*l   »9   56 


22   23   24   25   26   27 


83   81   80  I  82   82   80   79   81   81,  82   85   83   83   80   85   83   79   8*   75   e*   85   86   81.2 
58   5«   60  ]  62   50   57   6'.   51   5*   56   59   59   63   58   61   61   57   50   59   57   60   52   55.5 


77   71 
63   60 


73 
60 

76 
66 

82 
66 

71 
68 

79 
67 

73 
66 

73 
65 

82 

59 

81 
63 

89 

68 

80 
65 

85 
63 

76 
61 

83 
64 

78 
55 

79 
64 

88 
67 

87 
66 

84 
66 

75 
60 

79 
63 

71 
61 

74 
63 

76 
64 

73 
64 

83 
65 

80 
63 

74 
64 

81 
62 

82 
66 

89 
69 

78 
68 

86 
66 

78 
65 

80 
65 

74   76   75 
69   66   66 


78  I  76   84 


78  i  79   78   78 
64   67   68   66 


76!  73   79   76 
64   64   64   65 


82;  78   82   80'  77 
67   69   68   66 


67   63   66 


75   78   77,  78   78 
65   69   69   69   66   66   66   66 


83   80   89   85   82 
66   64   67 


77 
65 


76   76   76 

66   61   67 


82 
67 


85   81 

59   65 


76 

77 

74.6 

69 

69 

65.1 

82 

85 

80.8 

67 

69 

62.5 

76 

81 

78,5 

66 

68 

62.5 

76 

77 

75.6 

65 

68 

63.1 

80 

84 

80.3 

69 

68 

65.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURS  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

»     »     • 

WESTERN  02 

BENNIN6T0N  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

READSBORO  I  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EN&LAND 
JULY      l»6T 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


55   55 


77   75   72 
*4   47   46 


62   86 
4«   59 


71   87   67 
53   61   66 


65   86   87 
52   61   64 


82   83   76 
57   63   51 


87   88   81 
53   60   61 


70   72   62 
49   57   54 


86   86   80 
57   64   59 


85   86   77 
53   58   52 


85   85   80 
52   64   61 


65   83   87 

49   63   62 


87   85 
64   65 


76   85   84 
54   66   62 


68   85   86 
40   54   60 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19 


76 
53 


69 

50 


73 
50 


61   58   58 
44   47   42 


74   68   70 
44   47   46 


78   74   75   82   82 
47   52   47   43   55 


81 
47 


74   78   83 

60   48   49 


83 
48 


64   65   64 
46   53   54 


82 
59 


80   80 
38   51 


79   78 
46   49 


79   74   68 


85   84 
57   66 


85   85 
61   65 


85   85 
61   63 


84   85 
65   70 


85   87 
57   67 


43   54   53 


76   85 
60   56 


82   76 

54 


20   21   22   23   24   25   26  27   28  29   30   31 


85 
52 


69   67 
55   55 


78   74   74 
50   58   53 


80   84 
65   62 


63   84 
55   63 


85   84 
56   62 


63   83 
53   61 


59   77 
51   59 


63   84 
52   60 


80   83 
37   50 


83   82 
58   67 


77   85 
54   51 


SO   82 
57   50 


84   83 
60   55 


84 
58 


63   54   61 


83 
55 


81 
54 


78 
52 


66   66   63 


80   75 
53   57 


58 
77 

53 
74 

54 
79 

63 

58 

58 

75 

76 

79 

63 

56 

56 

73 

76 

78 

54 

52 

54 

75 

79 

82 

60 

55 

53 

58 

65 

67 

52 

50 

53 

73 

78 

81 

58 

55 

54 

83 

57 


82   87 
62   61 


83   85 
57   59 


81   80 
56   49 


80 

49 


82 
51 


80   83 
55   51 


78   83   85   eS   84   83 
59   60   62   62   61   63 


82   83   86 
58   60   62 


81   82   81 
55   57   59 


85   87   87 
55   58   60 


70   70   71 
55   55   57 


85   86 

60   62 


82   78   82   74 
54   51   49   55 


80   79 
65   49 


71 
50 


82   73 
57   51 


78   70 
55   47 


85   83 
63   67 


82   82   75 


83   82 
54   54 


79   82 
59   56 


77   85 
43   50 


79   84 
42   51 


80 
51 


86   89   84 
64   65   65 


80   78   75 
56   57   61 


78   72 
57   60 


74   78 
54   52 


74   79 
62   52 


75   73 
56   54 


75   79 
63   53 


67   75 
62   52 


71   75 
55   50 


82   84   84 
57   59   60 


86   83   87 
62   57   63 


81   82   83 
59   55   64 


86   86   86 
60   57   63 


70   70   68 
56   54   54 


83   88 
59   65 


85   82   80 
64   58   56 


83   83   81 
63   61   55 


81   77   81 
62   57   50 


81   85 
57   54 


68   63   68 
56   51   52 


81   80   82 
62   57   57 


82   84   84 
57   58   63 


80   83 
59   51 


80   70   81   84 
56   64   62   58 


85   71   84   82 

57   62   59   57 


69   81   80   79 
61   57   56   53 


83   84   84   82 
62   61   56   56 


66   68   68   66   65.9 
53   55   54   93   51,9 


79,4 
52,7 


80,5 
54.3 


80.5 
57,9 


80,7 
57,2 


78,0 
54.9 


82.6 
56.3 


73   84   84   76 
63   62   57   55 


82   84   79 
61   59   51 

85   82   83 


84 
58 


83 
63 


56   55   59   61 


83   87   83   70   84 
53   47,  47   58   51 


57   62   58 


84   84 
59   63 


88 
63 


85 
57 


83 

57 


80i 

58 


83| 
66 


83   82   81   84   83   83   78   84   80   82   82   82 
58   59   59   60   64   64   58   53  |  66   62   65   55 


86   86 
66   63 


90   86   83 
58   59   61 


82 

56 


83   79 
55   55 


74 
50 


88   84   84 


B5I  79 
55'  61 


79   60 
55   58 


74   77 
64   56 


84 
59 


82   83 
63   63 


82   83 
60   59 


77   78 
60   61 


77   77 
54   55 


80   83 
64   63 


81   83 
59   59 


64   66   63 


85 

66 


85   83 
58   65 


85   85 
64   67 


80   82   65 
63   61   53 


82   81   85 
69   66   63 


83   60 
60   61 


84   65 
65   63 


80,6 
57,4 


78.9 
53.0 


81.0 
56.5 


80.3 
55.0 


82.2 

57.4 


79.2 
56.2 


80.3 
49.9 


80,7 
59,5 


81.0 
60.1 


80.1 
60.0 


82.6 
61.5 


82.5 
59.2 


61.2 
62.9 


65   82 
60   60 


81   64 
57   57 


82   79 
58   60 


78   75 
52   55 


65   81 
61   60 


84   63 
60   56 


84  1  68   67 
62 1  66   59 


84   64   71   85   831  62.4 
53   56   64   65   61'  59.6 


621  60   54   46 

62   84   82   76 
60 '  63   56   50 


4:  76 
61 


771  77   76 
59   57   53 


82 1  66   85 
66'  66   61 


84   83 
59   56 


83   70 
54   56 


81.2 

56.7 


78.7 
56.7 


73.5 
52.4 


81.5 
60.2 


60.2 
56.1 


?    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR 


See  Rolerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1966  -  1967  NEW   ENGLAND 


Station 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 


BULLS  bKIDGt  DAM 
CHEAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Sw 


SHEt'AUG    DAM 
WIGWAM    kESEffVOIK 


CENTRAL 


01 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANBUKY 

HARTFORD  bRAINAKD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOwN  -t  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5T0RRS 

WATERBUkY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL 


BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK.  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WE5TBR00K 


151 
196 
195 
256 


167 

180 


200 
200 
236 
1^.9 
138 

98 
193 
167 
1<>7 
118 

162 
14<t 
216 


55 
123 
100 
112 
127 

l<tl 


'.8'. 
460 

576 


460 
A64 


498 
499 
560 
443 
441 

398 
521 
461 
438 
424 

393 

430 
530 


308 
427 
393 
405 
411 

431 


656  1125 
655  1133 

657  1122 
761  1244 


601 
613 


674 
640 
701 
617 
585 

554 
646 
622 
595 
558 

607 
625 
683 


549 
565 
557 
612 
597 

595 


1116 
1071 


1117 
1110 
1140 
1065 
1040 

1019 
1105 
1055 
1024 
991 

1063 

1140 


961 

987 

976 

1005 

1015 

1031 


1087 
1097 
1099 
1210 


1095 
1058 


1091 
1050 
1115 
997 
1012 

993 

1070 

1018 

988 

952 

999 

1101 


960 
977 
940 
976 
964 

950 


1184  1107 

1196  1081 

1183  1059 

1327  1188 


1147 
1132 


1185 
1160 
1232 
1106 
1123 

1126 
1216 
1105 
1077 
1110 

1118 

1247 


1047 
1065 
1046 
1099 
1038 

1044 


1077 
1050 


1058 
1060 
1128 
1007 
1017 

976 
1094 
983 
955 
968 

995 

1080 


968 
991 
962 
965 
939 

986 


597 
652 
616 
756 


615 
591 


615 
645 
671 
556 
572 

530 
615 
525 
544 
570 

584 


597 
620 
584 
543 
511 

579 


436 
464 
441 
561 


464 

450 


452 
469 
494 
401 
397 

349 
458 
359 
412 
374 

410 


424 
445 
422 
390 
383 

445 


19 
29 
27 
62 


41 
52 
78 
22 
26 

18 
58 
26 
32 


36 


6852 
6972 
6899 
7989 


6797 
6655 


6952 
6911 
7416 
6365 
6353 

6061 
7003 
6331 
6218 


6372 


NORMALS 
JULY-JUNE 


6759 
6687 


5904 
6270 
6015 
6133 
6008 


6061 
6172 
5972 

6578 


5617 
5897 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1966  -  1967  NEW   ENGLAND 


Station 


MAINE 


NORTHEKN  01 


BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  i 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNtSVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  OAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

oauossoc 

PATTEN  1  S 
PRESOUt  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

50UA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLt  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LA<b  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NN^ 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL  03 


BAR  HARbOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESbOkO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANU 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


96 
76 

64 
110 


80 
100 
88 
68 
69 

73 

107 

IS'. 

42 

31 

124 
50 
60 
84 

229 

187 
86 


15 
25 
7 
31 
44 

47 
22 
45 

20 
3 

20 
35 
51 
36 
34 

69 
50 
7 
28 
56 


20 
19 
10 
119 
14 

65 
11 

7 
19 

21 

1 
18 


121 

76 

106 

136 


124 
103 

84 
65 

110 

108 

141 

39 

38 

146 
54 
84 
84 

213 

191 


16 
14 
12 
37 
57 

55 
39 
43 
39 
12 

37 
25 
43 
45 

38 

56 
43 
15 
39 
79 

35 


404 
368 
393 
400 
452 

384 
410 
413 
388 
353 

389 
427 
401 
336 
316 

423 
318 
355 
344 
442 

482 
383 
412 


260 
268 
235 
293 
322 

329 
279 
288 
307 
226 

270 
308 
347 
311 
294 

344 
318 
218 
324 
372 

266 


238 
239 
210 
292 
242 

286 
232 

202 
264 

253 
190 
260 


698 
636 
683 
707 


669 
677 
652 
631 
582 

650 
688 
702 
650 
579 

707 
612 
635 
660 
738 

721 
691 


NOV 


512 
521 
474 
575 
577 

585 
551 
550 
574 
491 

532 
569 
610 
578 
569 

592 
559 
476 
580 
603 

475 


467 
478 
510 
516 
512 

549 
483 

471 
549 

507 
412 
539 


894 
856 
899 

900 


930 
865 


843 
846 


898 
895 
847 
782 

902 
835 
867 
868 
976 

949 
883 
944 


739 
742 
717 
776 
790 

840 
749 
763 
769 
712 

777 
761 
835 
782 
769 

823 
777 
706 
761 
819 

784 


646 
660 
717 
678 
685 

744 

704 

678 
710 

682 
609 
736 


JAN 


1339 
1281 
1354 
1407 


1327 
1332 

1288 
1271 

1350 
1363 
1423 
1271 
1228 

1377 
1313 
1326 
1331 
1437 

1376 
1370 
1394 


1200 
1184 
1174 
1258 
1249 

1288 
1219 
1242 
1246 
1166 

1248 
1206 
1220 
1268 
1228 

1293 
1232 
1189 
1240 
1272 

1199 


1003 
1104 
1175 
1081 
1135 

1175 
1165 

1087 
1181 

1101 
1125 
1188 


1504 


1567 
1585 


1599 
1466 

1510 
1493 

1474 
1475 
1445 
1458 
1441 

1457 
1423 
1540 
1531 
1637 

1658 
1561 
1647 


1301 
1327 
1243 
1389 
1383 

1431 
1311 
1410 
1380 
1245 

1346 
1373 
1332 
1371 
1294 

1426 
1384 
1271 
1322 
1472 

1310 


1151 
1175 
1227 
1194 
1232 

1264 
1203 

1146 
1254 

U34 
1122 
1220 


1714 


1629 
1698 


1651 
1625 

1605 
1584 

1717 
1666 
1628 
1595 
1570 

1637 
1528 
1595 
1674 
1772 

1779 
1722 


1407 
1425 
1307 
1471 
1493 

1557 
1401 
1526 
1461 
1337 

1479 
1481 
1401 
1468 
1397 

1540 
1490 
1364 
1407 
1619 

1525 


1270 
1225 
1341 
1275 
1337 

1420 
1284 

1200 
1330 

1261 
1197 
1287 


1491 


1468 
1509 


1500 
1411 

1484 
1407 

1466 
1442 
1431 
1360 
1357 

1417 
1320 
1444 
1470 
1584 

1676 
1526 
1566 


1215 
1270 
1110 
1271 
1269 

1320 
1245 
1342 
1271 
1178 

1223 
1360 
1255 
1265 
1203 

1323 
1328 
1162 
1249 
1385 

1326 


1166 
1151 
1173 
1199 
1211 

1288 
1159 

1110 
1187 

1144 
1057 
1161 


943 
836 
912 
931 


939 
914 

890 
882 

898 
931 
921 
813 
820 

918 
842 
898 
917 
989 

991 
956 
967 


742 
784 
698 
764 
816 

829 
779 
815 
775 
727 

770 
823 
780 
795 
776 


843 
708 
767 
841 

788 


763 
725 
722 
814 
768 

828 
740 

687 
699 

741 
646 
699 


720 
615 
682 
703 


637 
702 

667 
623 

682 
703 
700 
624 
622 

723 
613 
641 
700 
701 

731 
751 
694 


475 
549 
491 
557 
594 

595 
551 
623 
548 

503 

527 
634 
577 
563 
554 


597 
469 
574 
597 

562 


545 
503 
496 
599 
548 

609 
494 


544 

549 
459 
502 


144 
112 
121 
121 
111 


140 

116 
93 

159 

128 

124 

96 

89 

137 
82 
101 
127 
172 

160 
138 
143 


69 
70 
40 
67 
100 

76 
92 

63 

50 

62 
82 
145 
69 
59 

92 
81 
43 
65 
112 

92 


140 

63 

75 

231 

109 

166 
71 

71 
92 

117 
57 
43 


10068 


9878 
10207 


9745 


9574 
9268 


9936 
9965 
9131 
8873 

9967 
8990 
9546 
9790 
10890 

10901 


NORMALS 

JULY-JUNE 


7951 
8179 
7508 
8489 
8694 

8952 
8238 

8453 
7650 

8291 
8657 
8596 
8551 
8215 


8702 
7628 
8356 
9227 

8390 


7426 

7674 
8075 
7812 

8447 
7564 


7858 

7536 
6888 
7674 


9767 


9274 
8766 


8395 


9144 


7896 
7563 


7402 


8047 
7770 


7941 


7470 


7280 
8016 


7511 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Continued SEASON    OF    1966    -    1967 


Station 


MASSACHUSETTS 
»     •     • 
WtSTERM 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNtL 

knightville  dam 

PITTSFIfcLD  WB  AIRPORT 

SOUTH  E(jREMUNT 
STOCKBklDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  02 


AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFILLD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABOOY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCK.PORT  1  tSE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


29 
37 
40 
2'. 
33 


12 

56 

6 

32 

7 

27 

I 

9 

21 

15 


2*7 
265 
263 
2*9 
277 


26  233 
26  252 
18     222 


186 
279 
196 
259 
157 

197 
131 
197 
219 
183 

134 
128 
125 
147 
212 

237 
137 
247 
203 
194 

170 
160 
218 


88 
203 
159 
136 
111 

162 
174 
151 
179 
72 


156 
125 
169 
159 

129 
99 

181 
82 


575 
528 
588 
540 
563 

496 

540 
479 


578 
491 
490 

461 
420 
489 


322 
513 
458 
385 
366 

422 
416 
368 
420 
297 


468 
343 
453 
413 

399 
333 
327 
484 
299 


733 
691 
714 
704 
722 

644 
685 
653 


463 

622 

596 

720 

478 

649 

548 

670 

397 

610 

519 

652 

345 

550 

438 

634 

539 

700 

463 

636 

409 

592 

379 

588 

406 

576 

410 

591 

497 

637 

550 

725 

422 

594 

731 

660 
634 

614 

581 
649 


535 
595 
629 
546 
576 

596 
590 
591 
567 
493 


599 
574 

604 
614 

605 
494 
548 
633 
495 


1168 
1197 
1226 
1193 
1210 

1110 
1154 
1143 


1142 
1230 
1109 
1197 
1046 

1146 
974 
1090 
1191 
1110 

1047 
1029 
1054 
1055 
1075 

1187 
1061 
1232 
1146 
1075 

1051 
1028 
1141 


950 

1028 

1021 

911 

972 

978 
946 
992 
888 
892 


989 

908 

1019 

976 

1010 
860 
847 

1052 
901 


1157 
1179 
1232 
1203 
1192 

1093 
1145 
1097 


1102 
1183 
1076 
1145 
1009 

1116 
955 
1078 
1151 
1091 

1024 
1023 
1023 
1031 
1050 

1200 
1039 
1239 
1167 
1032 

997 

992 

1097 


921 
993 
1014 
931 
944 

961 
939 
986 
919 
848 

1006 
995 
909 
998 
965 


854 

925 

1016 

894 


NEW   ENGLAND 


1291 
1256 
1296 
1280 
1300 


1182 
1312 
1201 
1254 
1160 

1268 
1073 
1214 
1269 
1218 

1173 
1118 
1137 
1141 
1179 

1295 
1140 
1333 
1238 
1166 

1124 
1107 
1242 


1075 
1124 
1114 
1025 
1070 

1101 

998 

1125 

1003 

995 

1158 
1133 
986 
1120 
1099 

1074 

967 

1028 

1136 

942 


1156 
1157 
1172 
1149 
1157 


1177  1098 
1245  1117 
1196    1064 


1075 
1172 
1063 
1141 
1052 

1119 

979 

1097 

1125 

1095 

1033 
1004 
1038 
1013 
1065 

1129 
979 
1166 
1092 
1029 

1019 

990 

1115 


977 

1020 

1063 

996 

957 

998 

991 

1037 

1001 

899 

1027 
1026 
970 
1021 
1024 


939 

994 

1027 

944 


687 
707 
700 
683 
710 

612 
677 
651 


596 
713 
634 
681 
644 

671 
566 
674 
677 
646 

596 
579 
603 
600 
652 

676 
557 
699 
643 
634 

606 
577 
691 


596 
655 
701 
675 
610 

601 
659 
630 
721 
560 

641 
655 
668 
637 
665 


610 
692 
643 
642 


516 
552 
559 
509 
534 

463 
500 
477 


427 
560 
416 
512 

440 

493 
402 
458 
485 

444 

385 
383 
418 
385 
476 

494 

499 
454 
464 

437 
394 
493 


403 
452 
479 
484 
410 

445 
472 
440 
537 
368 

449 
471 
472 
464 
481 


393 
469 
453 
452 


43 
60 
61 
44 
45 

39 
40 
34 


17 
88 
50 
36 
74 

66 
54 
52 
59 
54 

51 
36 
48 
45 
65 

46 
24 
56 
33 
65 

45 
47 
73 


58 
73 
83 
84 
55 

70 

48 

182 

35 

70 
75 
91 
64 
89 


7626 
7645 
7878 
7592 
7769 

7010 
7398 
7041 


6834 
7932 
6882 
7492 
6597 

7280 
6032 
6943 
7443 
6964 

6451 
6271 
6432 
6422 
6926 

7569 

7806 

6802 

6541 
6299 
7231 


5926 
6672 
6725 
6175 
6071 

6345 

6374 
6432 
5459 


6577 
6050 
6557 
6495 


5602 


6709 
5747 


NORMALS 
JULY-JUNE 


7255 
7364 
7578 

7257 


6512 


6368 


5591 
6443 

6352 

5991 
5849 
6316 
6103 


7136 
5658 


6079 
6969 


5634 
6117 
5786 


5891 
5479 


5624 


6067 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  187  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 


SEASON    OF     1966    -    1967 


NEW      ENGLAND 


Station 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 


BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  3 
FABYAN 


01 


5SW 


FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 


SOUTHERN 


BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  Z    NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  t 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  Z 
WINDHAM 
WOLFEBORQ 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


AUG 


5* 
55 
59 

101 

15A 
65 

515 

99 


29 

3^. 

0 

39 

14 

27 

la 

18 
19 
11 

9 
35 

9 
12 
19 

10 
3 
53 
48 
17 

27 
51 
3 
17 
51 


SEPT 


70 
80 
72 

118 

144 
85 

539 
124 


49 
50 
5 
49 
26 

38 
40 
21 
24 
17 

13 
43 
51 
2B 
49 

9 

15 

102 

72 

38 

55 
66 
14 
30 
51 


OCT 


354 
367 

350 

408 

438 
373 

837 

420 


307 
300 
244 
351 

230 

318 
284 
244 
257 
224 

241 
295 
343 
233 
284 

236 
215 
359 
351 
288 

303 
362 
202 
277 
319 


101 
159 
210 
102 
135 


604 
631 
612 

677 


659 


1124 

694 


574 
601 
520 
618 
515 

574 
556 
546 
557 
511 

532 
598 
537 
494 
542 

517 
503 
620 
627 
556 

604 
602 
507 
544 
625 


371 
432 
457 
347 

417 


777 
853 
815 

811 

913 

800 

1132 
899 


769 
780 
697 
803 
690 

766 
707 
714 
746 
666 

722 
772 
708 
668 
741 

675 
696 
786 
812 
752 

746 
816 
654 
745 
793 


523 
598 
598 
539 
577 


1301 
1333 
1333 

1354 

1431 
1292 

1595 
1340 


1232 
1253 
1196 
1263 
1130 

1241 
1144 
1196 
1252 
1175 

1206 
1284 
1154 
1157 
1232 

1144 
1161 
1180 
1294 
1179 

1286 
1277 
1114 
1196 
1259 


883 

1053 

1016 

908 

994 


FEB 


1276 
1375 
1302 

1372 

1532 
1335 

1738 
1384 


1277 
1334 
1241 
1316 
1153 

1232 
1163 
1238 
1263 
1153 

1263 
1303 
1206 
1201 
1201 

1160 
1165 
1165 
1356 


1303 
1343 
1121 
1265 
1281 


B98 
1011 
960 
896 
963 


1416 
1559 
1434 

1501 

1620 
1413 

1862 
1524 


1393 
1460 
1323 
1393 
1231 

1332 
1241 
1303 
1374 
1256 

1355 
1433 
1299 
1314 
1299 

1235 
1247 
1277 
1467 
1256 

1414 
1458 
1216 
1327 
1376 


1012 

1004 
1001 
1093 


1246 
1328 
1252 

1347 

1484 
1239 

1729 
1348 


1198 
1231 
1164 
1185 
1104 

1166 
1126 
1112 
1208 
1094 

1169 
1222 
1135 
1152 
1154 

1097 
1105 
1152 
1235 
1187 

1220 
1245 
1086 
1152 
1190 


977 
1003 
988 
947 
976 


743 
750 
683 
758 
668 

769 
672 
678 
731 
644 

716 
739 
682 
706 
737 

676 
669 
708 
773 
762 

731 
781 
637 
732 
753 


676 

622 
627 

598 


778 

593 

821 

613 

807 

609 

853 

663 

960 

726 

781 

596 

328 

1224 

919 

702 

533 
536 
496 
530 
494 

576 
514 
468 
499 
466 

484 
553 
476 
480 


480 
500 
532 
555 
548 

546 
565 

474 
525 
554 


507 

482 
476 
424 


65 
74 
54 

87 

131 

68 

46 

495 

134 


67 
51 
57 
56 
58 

82 
57 
28 
31 
30 


TOTAL 


NORMALS 
JULYJUNE 


46 
47 
51 
50 


55 
48 
49 
69 
99 

60 
67 
48 
52 
49 


105 
58 
68 
97 
48 


8534 
9089 
8699 

9292 


8706 


14118 
9587 


8171 
8380 
7626 
8361 
7313 

8121 
7522 
7566 
7961 
7247 

7756 
8324 
7651 
7495 


7294 
7327 
7983 
8659 


8295 
8633 
7076 
7862 
8301 


6053 

6424 
5941 
6227 


8590 
8335 


9977 


13817 
9032 


7383 


7394 
7691 
7070 


6971 


6913 


5804 
6168 
5954 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


StASON  OK  1966  -  1967 


Station 


VLRMONT 


NOKTHEAbTtRM        01 


BLOOMFlfcLD 
CHEL5EA 

ENOSBUHO  FALLS 
MC  iNUOt  FALLS 
MIDDLEStX 

MONTPtLIER  FAA  AIRPOKT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFItLO 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBUKY  1  NNE 
WEST  BUK<E 


WESTERN 


Od 


BENNINGTON  d    NNw 

BRISTOL 

BURLINCiTON    W8    AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 


03 


98 
63 
'tO 
32 
50 

77 

18 

235 

101 


56 

2'. 

54 

122 


13 
35 
29 
121 
13 

37 


127 

SO 
73 
'.O 
56 

39 
271 

57 
119 

<>6 
60 
26 
'.I 

139 


15 

30 

47 

152 

20 

55 


417 
339 

261 

296 

362 
267 
593 
334 

408 

297 

303 
264 
285 
433 


216 
275 
280 
2'«6 
286 

219 
187 


221 
281 
290 
410 
211 

289 


703 
640 
533 
577 
590 

629 

574 
888 
590 
659 

562 
603 
581 
569 
727 


512 
501 
551 

507 
583 

508 
444 


529 
585 
581 
710 
520 

634 


NEW   ENGLAND 


904 
797 
718 
765 
788 

805 
725 
991 
783 
850 

732 
767 
763 
742 

909 


1385 
1338 
1340 
1261 
1309 

1354 
1287 
1511 
1327 
1358 

1261 

1294 
1272 
1268 

1440 


635 

1138 

672 

1209 

725 

1285 

707 

1229 

671 

1193 

630 

1162 

644 

1204 

721 

1217 

741 

1261 

747 

1226 

841 

1355 

703 

1198 

793 

1306 

1427 
1382 
1311 
1293 
1325 

1354 
1291 
1548 
1366 
1384 

1240 
1267 
1255 
1253 
1480 


1093 
1212 
1269 
1214 
1158 

1142 
1217 


1240 
1263 
1253 
1349 
1224 

1359 


1622 
1549 
1494 
1509 
1536 

1542 
1449 
1664 
1549 
1512 

1401 
1462 
1419 
1411 
1697 


1268 
1418 
1490 
1408 
1346 

1307 
1422 


1373 
1362 
1341 
1466 
1346 

1496 


1404 
1332 
1215 
1269 
1279 

1301 
1229 
1391 
1308 
1273 

1188 
1239 
1200 
1229 
1429 


1103 
1228 
1225 
1203 
1140 

1120 
1160 


1164 
1200 
1222 
1320 
1170 

1280 


866 
780 
701 
751 
736 

798 
713 
1038 
783 
802 

725 
760 
717 
741 
865 


628 
672 

722 

704 
702 

650 
685 


679 
725 
754 
854 
684 

763 


694 
599 

531 
560 
553 

610 
553 
921 
587 
663 

532 
585 
525 
558 
678 


490 

533 
496 
541 

476 
456 


497 
511 
562 
687 
490 

597 


JUNE    TOTAL 


103 
71 
32 
55 

50 

72 
38 
209 
46 
86 

48 
71 
26 
43 
101 


20 
28 
29 
16 
39 

21 
15 


40 
42 
65 
131 
42 

69 


9750 
8970 

8373 
8568 

8988 
8183 
11260 
8774 
9215 


8467 

8072 

8194 

10020 


7126 

8152 
7766 
7741 

7256 
7443 


7709 
8036 
8117 
9396 
7621 

8680 


NORMALS 
JULY-JUNE 


8458 
8472 


8549 

8171 
7853 


8269 
7265 


7286 


7953 
9161 

7841 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
JULr       1967 


Day  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

•    •    • 

NORTHWEST           01 

NORFOLK  2  SW 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

•  01 
21 
62 
61 

.1« 
24 

62 

.13 
18 
89 
69 

.13 

16 
85 
63 

.18 
15 
88 
63 

.08 
17 
72 
54 

.16 
15 

87 
57 

.16 
26 

87 
60 

.18 
23 
92 

64 

.11 

14 
87 
71 

.17 

9 

94 

70 

.05 
12 
81 
71 

.15 
15 
91 

68 

.18 
11 

92 
68 

•  14 

9 

68 

67 

.02 
IC 
74 
68 

.06 

7 

76 

64 

.14 

5 

86 

63 

.03 

2 

77 

67 

.13 
10 
87 
66 

.12 
11 
67 
67 

.13 

6 
61 
65 

•  09 
11 
61 
65 

•  16 
21 
92 

67 

•  14 
19 
91 
71 

.18 
16 
93 
67 

.17 
13 
91 
64 

•  14 
17 
90 

70 

.04 

6 

78 

65 

•  12 

10 
68 

70 

.08 
12 
91 
66 

3.72 

423 
84.8 
65^6 

CENTRAL             02 

COVENTRY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
42 
66 

6C 

.08 
78 
71 
65 

.13 
77 
84 
53 

.51 

17 
85 
64 

.27 
49 
88 
64 

.11 

43 
79 
57 

.19 
33 
83 
55 

.22 

51 
85 
57 

.26 
61 
88 
59 

.10 
39 
86 
66 

.19 
26 
96 
69 

.04 
28 
82 
70 

.22 

40 
93 
66 

.15 
31 
90 
67 

.16 
51 
86 
67 

.05 
76 

7e 

67 

.03 
5! 

77 
67 

.20 
21 
94 
67 

.05 
31 
91 
66 

.22 

33 
83 

64 

.03 
24 
79 
64 

40 
86 
64 

45 
69 
66 

76 
65 
69 

90 
90 
71 

51 
92 

67 

.19 
35 
89 
63 

•  2* 
73 
90 
65 

.14 
25 
85 
63 

•  17 
31 
94 
64 

.13 
27 

86 
67 

4^88B 
1401 
85^6 
64^4 

MAINE 

•    *    tt 

NORTHERN            01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 
WINC 
MAX 

MIN 

.26 

lie 

85 
58 

.23 
95 
89 
66 

.15 
111 

83 
68 

.14 
93 
87 
63 

.04 
31 
82 
61 

.22 
72 

79 

56 

.30 
82 
81 
55 

.16 

70 
85 
61 

.14 
68 
85 
63 

.15 
89 
85 
67 

.30 
39 
89 
59 

.03 
46 
88 
64 

76 

83 
64 

.16 
56 
96 
67 

.22 

31 
87 

54 

.01 

50 

ee 

69 

.14 
93 
8( 
67 

.14 
31 
86 
65 

.28 
36 
93 
71 

.13 
23 
95 
69 

.11 
65 
88 
55 

.13 

75 
83 
68 

.16 
86 
85 

70 

.20 
93 
84 
68 

.13 

92 
86 
69 

.16 

90 
81 
66 

.14 
61 
86 
62 

.06 
35 
83 
67 

.15 
63 
87 
69 

•  15 
48 
92 
66 

.15 
40 
89 
68 

4^94B 
2058 
86.3 
64.6 

EUSTIS  2 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.23 
25 
67 
6e 

.2C 
24 
87 
63 

.13 
25 
86 
64 

.05 
12 
74 
58 

* 

• 

I 

* 
ft 

• 
ft 

ft 
ft 

I 

ft 

ft 
ft 

* 

1.38 
120 
90 
52 

.07 
63 
81 
63 

.05 

15 
7! 
60 

.15 

9 

84 

62 

.09 
12 
81 
64 

.15 
13 
90 
65 

.16 
15 
68 
67 

.15 

9 

90 

67 

.07 
13 
84 
64 

.16 
24 
86 
65 

.10 
21 
85 
66 

.15 
22 
85 
64 

.15 
22 
83 
61 

•  15 
13 
64 
65 

.01 

9 

72 

64 

•  15 
13 
87 
65 

.15 
12 
86 
62 

3.92 
491 

MASSACHUSETTS 

•    •    • 
COASTAL             03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
22 
70 
56 

.06 
42 
80 
58 

6S 
91 
63 

.22 
19 
79 
65 

.10 

89 

64 

.1 
1' 

7? 

.14 
21 
81 
56 

.23 
23 
86 
59 

.22 

40 
88 
60 

.18 
41 
69 
66 

.05 
11 
94 
69 

.24 

8 

82 

69 

.11 
12 
88 
68 

.08 
36 
78 
68 

.11 

15 
86 
67 

.12 

5C 
85 
69 

.04 
24 
81 
67 

.04 

4 

82 

67 

.11 

7 
81 
66 

.08 
10 
60 
67 

.02 
10 
73 
66 

.08 
14 
62 
67 

.12 
26 
89 
68 

.20 
45 
66 
68 

.19 
62 
92 
69 

.16 
40 
69 
69 

•  24 
30 
92 
63 

•  20 
32 
92 
67 

.06 
19 
60 
66 

•  06 
15 
78 
73 

.20 
13 
86 
68 

4.12 

795 

83.6 

65.5 

NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN            02 

LAKEPORT  2 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.It 
15 
5E 
4? 

.15 
35 
81 
52 

.21 

45 
83 
62 

5 
78 
62 

15 

86 
54 

.0 

7 
5 

)  .21 

i   20 
L   80 

i      50 

.25 
35 

82 

50 

.22 
25 

86 
57 

.13 

5 
80 
62 

.36 
25 

91 
62 

.19 
35 
79 
62 

.15 
10 
85 
61 

.17 

0 

82 

61 

.18 

0 

87 

60 

.07 

5 

77 

65 

.07 
30 
74 
65 

.19 

5 

89 

56 

.07 

10 
86 
63 

.27 

10 
85 
64 

.11 

5 
79 
65 

.19 

10 
86 
62 

.09 
15 
84 
63 

.14 
25 
85 
59 

.28 
35 

85 
63 

.22 
55 

64 
64 

.26 
20 
87 
60 

25 

87 
57 

.11 
10 
67 
63 

•  14 
10 
89 
61 

.16 

5 

87 

65 

5.36B 

550 
82.0 
59.9 

MASSABESIC  LAKE 

EVAF 
WINC 

.o: 

IE 

.13 
2! 

.23 

2e 

.07 
15 

.18 
16 

.0 

1 

3  .19 
)   29 

.21 

24 

.22 

20 

.12 
U 

.22 

30 

.16 
38 

.11 
14 

.13 
26 

.15 
25 

.03 
13 

.04 

20 

.21 
22 

.12 
2! 

.10 
24 

.12 
12 

.16 
16 

.15 

17 

.18 
23 

.22 
26 

.14 
25 

.27 
25 

•  17 
27 

.03 
9 

•  14 
19 

.12 

8 

4^43 

652 

RHODE  ISLAND 

«    «    * 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

.16 
53 

.15 
138 

.15 
110 

.19 
65 

.18 

44 

.1< 
2< 

>  .22 

82 

.19 
100 

.12 

96 

.20 

64 

.06 
42 

.02 
108 

.24 
20 

.08 
66 

.05 
90 

.09 
131 

.11 

30 

.15 

48 

.09 
32 

.03 
40 

.07 
42 

.13 

60 

.14 
91 

.17 
117 

.20 
126 

.25 

47 

.03 
106 

•  03 
58 

.17 
39 

.13 
55 

.12 
53 

4^oe 

2182 

VERMONT 

•    »    • 

WESTERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.2' 

8! 
6i 

5 

.2! 

7! 
9 

6: 

.1; 
62 

81 
6! 

.15 

29 

86 
5! 

.2C 
2e 
85 
6C 

.1 
3 

7 
5 

2  .22 
9   39 

3  87 
6   57 

.24 

45 
87 
60 

.21 
62 

84 
67 

.11 
32 
77 
67 

.21 

36 
90 
64 

.16 
20 
92 
66 

.27 
22 
94 
65 

.18 
31 
88 
64 

.24 
34 
88 
64 

.09 
28 
78 
64 

.07 
29 
77 
62 

.1! 

22 
9C 
6< 

.22 

47 
8< 
6« 

.24 

44 
90 
67 

.17 
29 
92 
69 

.34 
34 

93 
66 

.13 
36 
89 
65 

.21 
74 
87 
66 

.24 

87 
89 
67 

.15 
32 
83 
68 

.19 
25 

90 
64 

•  19 

47 
89 
67 

.11 
29 

75 
66 

.18 
36 
93 
66 

.22 
25 

91 
66 

5.90 
1264 
66.0 
64.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

?t:? 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2°5 

KINGSTON 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

66 
63 

69 

64 

67 
66 

72 
65 

71 
67 

70 
55 

69 
55 

70 
55 

70 
57 

70 
68 

70 
68 

74 
68 

70 
69 

71 
67 

71 
69 

71 
69 

72 
71 

73 
70 

72 
70 

70 
59 

72 
67 

74 
70 

73 
70 

74 
70 

75 
71 

76 
71 

71 
70 

73 
71 

75 

70 

74 
72 

77 
72 

71.7 
68.3 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

66 
65 

67 
66 

68 
66 

71 
67 

71 
70 

71 
69 

70 
68 

70 
66 

70 
70 

71 
70 

72 

70 

72 

71 

73 
72 

72 
70 

72 

71 

73 
72 

75 
73 

76 
73 

74 
73 

73 
73 

74 
72 

75 
73 

75 
74 

78 
75 

78 
76 

77 
76 

77 
75 

76 

75 

76 
75 

78 
75 

78 
75 

73.2 
71.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
62 

63 
63 

63 

63 

65 
63 

66 
65 

66 

65 

65 
64 

65 
65 

56 
55 

56 
56 

67 
66 

56 
67 

58 
57 

67 
66 

67 
67 

66 
57 

58 
68 

68 
58 

69 
68 

58 

57 

67 

67 

68 
67 

69 
68 

69 
58 

70 
59 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
71 

67.5 
65.8 

24    INCHES 

5  PM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

54 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

56 

67 

67 

67 

67 

57 

68 

68 

68 

68 

68 

58 

68 

59 

69 

65.7 

KINGSTON,  R.  1. 


SLOPE  OF  GROUND.   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDSEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BEND1X-FRIE2  RECORDER.   12  AND  2»  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reierence  Notea  Following  Station  Index 
-   190   - 


STATION  INDEX 


MASS.I 


OBSERVER 


NEW  ENGLAND  POWER  CO, 
TOWN  OF  *MME«ST 
M.  C.  STEWART 
METRO.  OIST.  wTR,  COMH, 
CORPS  OF  ENGINEEBS 
NORTHEAST  WEA.  SVC, 
MASS, WTR. RESOURCES  COMf 
METRO.  OIST.  WTR.  COl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREA 
METRO.  OIST.  WTR. 
MASS.  CORRECTIONAI 
CITY  OF  SROCPCTON 

'S  OF  ENGINEERS 

■    COAST  GUARD 
OAVIO  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMK 
METRO.  OIST. 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 


.  INST 


FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 

HENRY  B.  HOUGH 
RICHARD  C,  eRIGHAM 
DEPI. PUBLIC  WORKS 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES 
MASS. WTR. RESOURCES  COMK 

MASS. WTR. RESOURCES  COMf 

SS. WTR. RESOURCES  COMI- 
-■   -R. RESOURCES  COMI- 
SMITH  I 

lASS. WTR. RESOURCES  COMM 
.  ROetHT  SKILLING 
lARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MRS.  SIDNEY  THOMPSON  JB 
CAPE  ♦  VNYRO.  ELEC.  CO.] 

MASS. WTR. RESOURCES  COMC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ESSEX  COMPANY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PROP.  LOCltS  - 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MASS. WTR. RESOURCES  COMC 

DANVEPS  WATER  WORKS 

MASS  WTR  RESOURCES  C0^^(- 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf" 
METRO.  DISI.  WTR.  COMM. 
DELWYN  K.    BARNES 

"  ANDERSON 
KENNETH  A.  SCHAFFER 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMr* 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI" 

DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR, RESOURCES  COMI- 
ALFRED  CAVICCHI 
CAPE  *  VNYRO.  ELEC.  ... 
METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 
R.  E.  LAUIZENhEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 

W.  A.  WINSOR 

TOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

ENGLAND  ROWER  CO. 

TER  R.  SPIELVOGEL 

0  A.  HUNTER 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
GENERAL  ELECTRIC  CO 
lETRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


IZIO 


NCIANI 


H.  6ANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
JOHN  HARSZY 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 
E.  LAMB 


FRANCIS  0.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMV 
MASS  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


james  page 
brown  paper  company 
frederick  w.  bre8ner 
corps  of  engineers 
ruth  s.  moore 
public  serv.  co.  n.h. 
erastus  dole 
austin  macaulay 
la  salette  seminary 
john  stoughton 

corps  of  engineers 

robert  w.  young 

theR  bureau 

gertrude  e.  nash 
dublin  school.  inc. 
university  of  n.h, 
rodney  l.  gilbert 
bernard  0.  gauthier 
"     ~    campbell 

u  s  corps  of  engineers 
owight  a.  oanforth 
new  england  power  c 
mass. wtr. resources  com^ 
f.  j.  southmayd 

of  engineers 
frank  l.  uhlen8erg 
phillip  k.  brown 
mr.  jean  vaillancourt 
dartmouth  college 

public  serv.  co.  n.h, 
u  s  corps  of  engineers 
public  serv.  co.  n, 

SWEENEY 

.  GOODRICH 

KENNETH  E.  GOULD 

N.H.  WATER  RESOURCES  BO 

QORDAN  H.  MILLER 

WILLIAM  POOR 

FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 


INCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 
MANCHESTER 
HARLOW 

MASSAeesK  LAKI 
MILAN  7  NNN 
MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASMlNGTl 
NASHUA  Z    NNW 


TSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 


WATERVlLLE  VALLEY 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 

WINCHESTER 
WINOHAH 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK. 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 

INGSTON 
NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 
BELLOWS  FALLS 

NINGTON  Z     NNW 
BETHEL  6  N 
6L00MF1ELD 
BRISTOL 

BURLINGTON  U  OF  VT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CANAAN 
CAVENDISH 


97'tO 
9866 
99*0 


COUNTY 


CHESHIRE 

MILLSBORO 

COOS 

HILLS80R0 

MERRIMACK 

COOS 

MILLSBORO 

STRAFFORD 

SULLIVAN 

ROCKINGHAM 

CHESHIRE 

HILLSeORO 

COOS 
GRAFTON 
ROCKINGHAM 
MERRIMACK 


CHESHIRE 

ROCKINGHAI 

CARROLL 

GRAFTON 

COOS 


NEWPORT 

KENT 

PROVIDENCE 


CHITTENDEN 
02|  CHITTENDEN 
ESSEX 


*«.    03 
43    00 


7Z  12 

71  24 

71  13 

71  39 

7Z  05 

71  IB 

71  29 

71  11 


72    05 
72    19 

71  16 

72  26 


72    Z3 
71     19 

71    14 


71  19 
71  26 
71    29 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


570 
6S0 
1020 

2010 
1350 

560 
40 
930 


1500 
560 
1080 


■S    OF  ENGINEER 
v.  CO.  N. 

PERKINS 
1  WATER  WO 
:R  POWER  C 


PENNICHUCK  WATER  WORKS 

N.H.  FISH  +  GAME  DEPT . 
H.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARNEST  YOUNG 
BRUCE  P.  SLOAT 
N.H.  WATER  RESOURCES 
GEORGE  S.  RICHARDS 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 


MRS. 
HARRY 


NIE  I 


HOLT 


CHMOND 
WILLIAM  PlAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

MRS.  MARION  W.  ANORO 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 


SERV. 


CARL  O.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  8IEPWEII 
FRED  S,  BROWN 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AGRI.  EKP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROY 


U  S  CORP  OF  engineer: 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
PAUL  W.  60HNE 
VICTOR  fi.  PERKINS 
RENE  ROUThiER 
MRS.  DIANE  HEFFERNAN 


IjVER' 


WEATHER 


STATION 


VERMONT 

CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORINTH 
CORNWALL 
OANVIL 


I 


ENOSeURi 


JUNCTION  1  I 


HIGHGATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 
HAYS  MILL 
MC  InDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  Alfil 
HORRISVILLE 

MOfiRISVlLLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 


FIE 


READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  STATION 

somerset 

south  londonderry 

south  newbury 
townshend  dam 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WAITSFIELD  2    WSW 
WAROSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHITINGHAM  2  W 


WOODSTOCK 


E 


ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

CALEDONIi 

BENNINGT) 


fRai 


LIN 


ENDEN 

WINDSOR 
ESSEX 


CHITTENDEN 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

HINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 


WINDSOR 

BENNINGTON 
WINDSOR 


ORANGE 
WINDHAM 

WINDSOR 


WASMINGTOI 
WINDHAM 
WASHINGTOI 
CALEDONIA 


43  51 

44  25 


7Z  38 
72  12 
72  07 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


72 

39  1 

72 

30 
54 

72 

34 

72 

56 

4fi 

72 

58 

73 

10 

73 
72 

55 

72 

49 

72 

05 

72 

42 

72 

n 

/; 

51 

72 

77 

71 

59 

72 

55 

72 

26 

OBSERVER 


MRS.    ELIZABETH    TAPLU 

CENT. VT. PUBLIC    SERV.C 

STUART    T.    WITHERELL 

OTIS    F.    BRICKETT 

RUFUS    S.    GILBERT 

L.    H.    POMEROY 

MRS.    GILES    JACKSON 

CLARENCE    W.    RALPH 

GILHAN    PAPER    COMPANY 

t: 


ORIN    HARRIS 

PAUL  TODTSCHINOER 
TOWN  OF  MANCHESTER 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  mTN.  POWER  CORP. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WATER  +  LIGHT  DEPT. 

HOWARD  N  TERRILL 

wCax  BROADCASTING  CORP. 
ISS  MAftY  E.  BEATTIE 
IL'ON  W.  DREW 
Gfl.  RESEARCH  SERVICE 
AYHOND  F.  BELDING 
OPPS  OF  ENGINEERS 
OPPS  OF  ENGINEERS 
LOEN  C.  WIRES 
ICHARO  S.  MOORE 


RODNEY  L.  JOHNSON 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C.  SWEENY 

CENT. WT. PUBLIC  SERV.CC 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
JAMES  TWITCHELL 


MRS.  EDITH  PLIMPTON 
RADIO  STATION  wOEV 
GILMAN  W.  FORD 
NEW  ENGLAND  POWER  CI 

CENT. VT. PUBLIC    SERV.CO. 


t  — ^ccoo.  ;---s?r„!;sss^^T.//s^^4:'o?°f3-s1^co^^<;°?^^^^^^^  \^?=s-r=?K^xo.. 


PRECIPrrATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Ob.«- 

Amount 

SnowoD 
gnmnd 

SUUOD 

vatlon 
dot* 

lutobk. 

1966 

AUG         1 

SEPT   30 

OCT      31 

NOV      30 

- 

DEC      30 

1967 

JAN      30 

2.40 

FEB      Z7 

3.25 

MAR      27 

1.50 

MAY          1 

4.50 

5.25 

JUNE    30 

2.50 

JULY    31 

3.75 

TOTAL 

- 

Ob.«- 

Amount 

Station 

▼atioD 

lutoba. 

„o=«d 

1966 

WATEHVILLE    VALLEY.     N.    H. 

AUG         1 

SEPT       1 

SEPT    30 

4.25 

OCT      31 

NOV      30 

7.90 

DEC      30 

1967 

JAN      30 

FEB      27 

3.25 

HAR      27 

1.75 

HAY         1 

5.50 

MAY      31 

5.25 

JUNE   30 

3.50 

JULY    31 

3,50 

.     49.40 

REFERENCE 


NOTES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1967 

ence  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
torn  House,  Boston,  Haasacbusetts  02109,  or  to 
Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
a  are  contained  In  "HOUKLY  PRECIPITATION  DATA 


take  the  observations  on  daylight 

'  " For  these 

Evaporation 


°l!g'',ove^^nr"'.lle"s!"Ln:bird;^rL°''dartota?r:r\^^?h^^^irof"fhe  iVJUle^f'^'l"   ''"■,   ^-'"-'"-  '"    ''•    Precipitation  and  evaporation  In  Inches  an, 
table  directions  entered  In  tl.n^es^re  teL  o^ieg-L!-%-ult:n't 'lllnd^fr Jhl  ^-10^"^::  0I  lll^r^.tlilLlT^TZlZ   ll^^^rii   t^e  l^.lllT.r.'Jrtlt:, 

ffisrn^r^o.  on%?o:nd°ln'?hr"lno:Lll':nd"snow  oi-Groind""^^, '*f""'"l:''  l'"^'    .?"^'"«  ^"^  '"'°""  """'"^   -»«  observers  take  the  observat. 
stations  sno»  on  ground  values  are  at  7  00  am    ES?   oTtl   it   tlT-'V.^  °  ^J^^^S  'J"^  ""■  ^"  """'"'    *<""""  »"■""  »""  f**  stations, 

and  Wind.,  table,  and  sn^fall  In  the  ..Sno^S.^irand"!;!;  o^^^i^d^^LbS:^:b:n 'p^Sjlsied^^iJ^  ?ori^r3rh"::rr^idIn;''^i^LL^-ro^ser:at'l^;-  ' 

ii^s^  iL"s?ri:^^a-a?ir-^  jt^rta^r-f-L^-trL-ort— 

ir?^t.  '^trres°of%":::^o;  ground  InclSdrsnlir^sleelfa^f  1^4 /""^  "^"°"'^"  ""  «"°"  °"  '='■-"<'"  *^"^-  -<•  ^  "^^  "«— ^-^  S-.fall..  table.  Include  sno. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATIONjmgS:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

fssuT ^  ms'bulleg^n""  '""   '"''""'^   ="°''^"  ""  "^''""^  "««'■"  ^^^^    *-  «>-  ^^  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

'   S?atlon1ndex!'''  "Supplemental  Data.,  table,  ..Daily  Precipitation.,  table,  ..Evaporation  and  Wind.,  table,  ..Snowfall  and  Snow  on  Ground.,  table,  and  the 
No  record  in  the  .'Cllmatological  Data.,  table  and  the  .'Dally  Temperature',  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt   Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 
"  Sriy-r:cord^-Deg^erS:rd:i:r^i|-Jrler?-  thJrsi^t-^-h^ve^been^X^Lf C  rIpreL it  Sf^fue  Kr  7^  llT.—    ^"^  '^  ^^^^^^ 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

'  l:itltl:'  rf\Td;   amou"L"-arr^;iLihlf  jr-Cnma^oJrgicarD^ta-luneti;;  ?.r'lVT'°'''-    '"'   r   '^'''^'^'    ^^^"  ^"  *"«  "»°-l^  precipitation  Data.' 

reference  -R-.   Such  amounts  may^differ  from  a^JiSt^ Ju°bnisLS1rV?Ji^^L"oJS:;:g='g:ge'"n  ?hrS-:^Iy"?°e-crpl t^i^L^^^I^.^^SI^^tr!;!"-^  """'^''"'   "^ 
G   "Soil  Temperature"  table. 

H   ..Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Onission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data.,  table. 

'  "lt?f:   thrDe^c::beriss:r°?-thrrpigiic^:ir:n?"^""'^"''"'^'  •^^'^    ^^    ^-^^^^  mtervals,  are  published  In  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

'  Ilir^xroserin":  Ihe!te"L:a?eron'?he  ro^f^o?  a°bulldlngf^"  '^"^    ^""^^  -^— ^  — ^  i  "o-ver,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 
T.T?rln7il^l:   a?;''ireh"rci"mirbe"-ob^ial^ned^??L"?hrSu^per?:tlnL^n?  i?  JL^'e^i^r^^rrnm-LT^Jir^J^^Jfl^r^asZISo^nf^rr^IS^  "^"  ""'°'""  ^''""-' 

H?s?ory^'?°r^?he^:e"s?a^:sr  Price°-L°LSjs^"^liiilL°^?iio™;t:or?:i°"^'  T'Tk    ^'l' '    "'   -"-t^"""-  t--"^-  ^^^^  may  he  found  in  the 
Data,  price  15  cents.   Th4sg  publications  •mafSi^gbti?irf?rtrs-g;;!:L!^;!;-.^--!;^^--L^^^°""f'  ^"  ^^^  latest  annual  1 


e  publication  ..Substation 
ssue  of  Local  Cllmatological 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual- 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Docl,.,.,.=  . 
superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C   20402 


orders  should  be  made  payable  to  thrsipeTrnt^id^nt  of '  Docin:^;!"  "RLftt'ance 'I^rJorJ^'^^.^HL'^r-i"?!;!?!!  ^Z.'l^^i'    Summary.)   Checks  and  money 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCT  1<5  lyti/ 


Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Srt 
SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  W6  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  0AM     R 
MIODLETOWN  <.  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  W6RY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

•    •    • 
NORTHERN  0 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 

GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTQN 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OQUOSSOC 

PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 


79.2 
77.2 


I  74.5 

I  7<..BM 

1   75.6M 

76.1 

74.7 
79. 2M 
76,6 
75.* 
74. * 

73.6 
74.9 
77.4 
77.4 
75.1 


75.7 
75.1 
75.5 
75.5 

74.4 


65.3 
62.6 
63.2 
60.6 
60.1 

61.3 


53.8 
51. 8M 


51.4 
52, 6M 


55.7 
53.0 


52.0 
50.9 


56.7 
51.1 


54.7 
55.0 


54.7 
53.3 


59.9 

69.9 

58,1 

67.2 

56.9 

68.2 

56.1 

65.1 

59.2 

68.2 

59.2 

69.1 

68.0 

59.0 

68.7 

58.8 

68.5 

57.6 

67.3 

60.1 

69.6 

61.4 

70. B 

60.4 

70.2 

58.5 

69.3 

63.7 

72.0 

61.3 

70,0 

M 

M 

60.3 

68.9 

72.3 

69.9 
70.5 
70,9 
70.0 

69.9 


64.2 

M 
64.2 
63.  3M 
62. 5M 
64,8 

63.1 

65. 9M 
66.6 
65.6 
63.7 

62.6 
62.9 
67.5 
67.1 
63.1 


65.2 
65.1 
62.6 
62.6 

64.6 


58,5 

67.0 

56,8 

67.9 

58.2 

68,9 

55,9 

67,0 

55.2 

65,4 

52,4 

65,7 

54.4 

66,5 

56. 3M 

66, 6M 

54.9 

67,2 

59.8 

69,5 

•  I 

t  z 


88  18 
84  18 
86  19. 
61  20. 
19 


66 


22 


67  18 

85 

10 
19< 
18 


85  17 
18. 
17 
18< 
26< 


19. 
19< 
88i  17 


18  50 

19  43 


43 


26. 


40 
42 
47 
42  I  25 
501  26 


26 

9 

24 

7 

24 

4 

24 

50 

31. 

55 

24 

83 

24 

97 

25 

45 

24 

79 

25 

36 

24 

41 

24 

31 

24 

64 

24 

85 

26. 

78 

25 

19 

24 

23 

24 

74 

23 

24. 

33 

25 

43 

24 

92 

24 

95 

24 

50j 

2 

47 

40 

30 
20{ 
26 

3 


3.49 

3.93 
4.53 


6.56 
4.02 
3.14 
6.16 
3.28 

4.34 
2.86 
4.17 
3.19 
2.91 

4.47 

4.43 

4.13 


3.65 
3.27 
3.25 

4.13 
5.00 

4.81 


4.39 

3.88 
2.26 
4,90 
4,56 
3.13 

4,85 
4.16 
5.19 

4.35 
3.87 


1.62 
3,47 
3,55 


5,18 
2,89 
3.34 
3.66 
2.23 


l^. 


.95 
1.04 


1.15 
1.17 


.85 

1.35 


2,12 

,01 


1,04 
1,05 
1,44 


1.47 
2.63 
1.06 

1.32 
.77 
.71 
.64 
,65 

1,47 

1.62 


1.36 
I. 

1. 


1.21 

1.85 

.60 

.67 

1.46 
1.60 
1,68 
1.10 
.99 


.96 

.90 

1,54 

1,10 


,91 


1,05 
1.03 


1.50 


2.16 

.72  28 

1.10  26 

1.27  28 

.93  28 


S  i 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  201 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
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CONTINUED 


Temperature 


MAINE 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EA5TPCRT  R 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  O; 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 


78.1 
76.2 
78.6 
78.2 
78.0 

78. IM 

78.7 

79.9 

77.'. 

77.2 

79. 7M 


7*. 8 
78. 3M 
76.1 
71.1 
75.9 

7*. 5 
77.2 
76.5 
77.6 
76.0 

75.9 

81. 2M 
81. 0 


5*.3M 

56.9 

56.7 

55,3 

55.9 

52. 7M 

55.0 

57.4 

55.8 

53.9 

56. 8M 


55,0 
57. CM 
58.7 
53.3 
57.1 

53,5 

58,3 
58,6 
59,8 
57,6 

55,9 
58, 6M 
56.3 


78.3 
74.8 
77.2 
79.4 
76.8 

77.3 
77.3 
76.9 


81.2 
76.0 
80.0 
79.3 
77.3 

78.1 
80.0 
77.8 
78.8 
81.0 

81.1 
82.3 
80.8 
82.1 
80.0 

80.1 

80.5m 

79.7 

80.4 

78.7 


53. 8M 

56.8 

51.8 

56.1 

54.8 

56.5 
54,5 
57,2 


58,4 
55.6 
60,4 
56,0 
60.9 

57.7 
62.6 
60.2 
57,0 
57.9 

60.5 
61.6 
60.5 
60.8 
68.1 

56.4 
61.6 
56.7 
58.0 
69,4 


66. 2M 

67.6 

67,7 

66,8 

67,0 

65, 4M 

66,9 

68,7 

66,6 

66,6 

68. 3M 

67.1 


64.9 
67. 7M 
67.4 
62.2 
66.6 

64.0 
67.8 
67.6 
68.7 
66.8 

66.9 
69. 9M 
68,7 


80,4    60.3 
82. OM   69. 7M 
76.3    59.2 


77.6 
78.2 
76.5 
74.0 
78.2 


-   .3 

1.1 


64.2 
69,8 
61.7 
62.2 

63.0 


66. IM 

65.8 

64.5 

67,3 

66,8 

66,9 
66.9 
66,6 


69,8 
65,8 
70,2 
67,7 
69,1 

67.9 
71.3 
69.0 
67.9 
69.5 

70.8 
72.0 
70.7 
71.5 
69.1 

68.3 
71. IM 
68.2 
69.2 
69,1 

70.4 
70. 9M 
67.8 


70.9 
69.0 
69.1 
68.1 
70,6 


1,8 


1,1 
,3 


1.0 
2.1 


83 
87 
82 
82 

86  17< 


86  19< 

87  19 


84  19» 
86  19 


1.1 
l.l 


.7 


.6 


66 
44 
51 
63 
16  I  52 


25*  29 
26  10 
23     21 


0  0 
2  0 
0   0 


Precipitation 


2.89 
4.95 
4.07 
2.55 
2.02 

2.89 
2.58 
7.83 
3.35 
3.06 

2.08 

3.48 


3.07 
4.31 
2.58 
2.12 
2.91 

2.21 
3.29 
2.82 
2.38 
2.57 

3.09 
2.36 
3.41 


.26 
2,23 


.94 
.56 


4.57 
1.77 
3.43 
2.39 
2,22 

2,09 
2,22 
3.89 


3.76 
3.62 
3.94 
2.48 
4.98 

4.63 
3.86 
4.96 
3.99 
3.16 

3.96 
2.44 
2.71 
2.48 
4.28 

2.11 
2.66 
4.41 
1.79 
5.70 

6.66 
3.41 
3.47 


5.74 
3.39 
5.12 
5.63 
3.96 


1.14 

.06 

1.68 

1.96 
1.93 


.06 
.86 

.09 

.04 

,49 

.49 

1.04 


1.42 
1.73 


.93 
1.31 
.93 
.63 
.62 

1.02 

1.01 

2.47 

.91 

.69 

.84 


.79 

1.60 

.43 

.60 

1.05 

.50 
.79 
.41 
.92 
.97 

1.50 
.66 
.76 


1.64 
.50 

1.16 
.62 
.65 

.55 

.93 
.82 


1.91 
,87 

1,15 
,60 
.93 

1,38 

,94 

1.26 

1.08 

.75 

1.17 
.80 
.90 
.74 

1.32 

.62 
.71 

2.08 
.50 

1.28 


1.38 

26 

,0 

.74 

,78 

31 

,0 

.77 

.69 

6 

,0 

.12 

.0 

2.08 

2.60 

6 

.0 

.33 

.78 

26 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 
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SOUTH  WELLFLEET 
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4.18 

5,59 

5,05 


2,82 
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1.63 

.72 

.57 


1.22 
2.74 
1.30 
1.41 
1.36 

.77 
2.15 
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.93 
1.08 
1.61    21 


.76 

.85 

2.31 

2.75 

.85 

.42 

.90 
.39 
.73 

1.12 

.55 

.85 

1.55 
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See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:     91°  ON  THE  18TH  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,      26'  ON  THE  31ST  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     8.64  INCHES  AT  HYANNIS  2  NNW,  MASS. 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     1.23  INCHES  AT  PLYMOUTH  1  E,  N.  H. 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     3.55  INCHES  ON  THE  26TH  AT  SANDWICH,  MASS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW      ENGLAND      -     AUGUST      1967 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  nearly  made  a  carbon  copy  of  July's 
unusual  weather  patterns.  Again,  persistent 
cloudiness  and  almost  dally  widespread  fog  kept 
sunshine  at  near-record  low  levels.  The  same 
factors  also  kept  temperatures  mostly  within 
narrow  limits  for  the  second  month  in  a  row. 
Many  stations  experienced  no  90°  readings  in 
either  July  or  August,  a  rare  occurrence.  At 
Concord,  N.  H.,  for  example,  this  was  the  first 
summer  since  1915  with  no  90°  reading  in  either 
month.  At  Nantucket,  this  was  the  cloudiest 
August  of  record.  Despite  the  lack  of  hot  days 
and  usual  sunshine,  August  mean  temperatures 
were  surprisingly  near  normal,  as  were  July's. 
Even  the  exceptions  followed  the  same  pattern. 


Nantucket  and  some  coastal  locations  were  con- 
siderably below  normal  and  northern  Maine 
considerably  above  normal  both  months.  Again, 
rainfall  was  very  frequent,  with  only  a  few  days 
with  none.  Yields  continued  very  spotty,  with 
August  totals,  like  those  of  July,  ranging  within 
most  states  from  about  50  to  200  percent  of 
normal.  Averages  over  most  areas  were  reason- 
ably near  normal.  Rain  was  considerably  in 
excess,  however,  in  Coastal  Massachusetts,  where 
August  became  the  seventh  month  in  a  row  wetter 
than  normal.  Total  precipitation  for  1967  to  date 
ranges  from  3.31  inches  less  than  normal  in 
Northern  Maine  to  7.53  inches  more  than  normal 
in  Coastal  Massachusetts. 

Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts    02109 

Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut    06268 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


16   17   IB 


02 


NORTHWEST 

BAKERSVlLLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SHEPAUG  DAM 
TOHRINGTON 
MIGWAM  RESERVOIR 

WOODBURY 


CENTRAL 

ANSON  I A  1  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  I  E 
COVENTRY 

OANBURV 
DAWSON  LAKE 
EA5TF0R0 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARD  FLD  / 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOv.  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEl 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  Pue  UTIL  PLT 

pauchaug  forest 

prospect 
round  pond 
saugatuck  reservoir 
shuttle  meadow  resvr 
stafford  springs  2 

stevenson  dam 

5T0RHS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 
WHIGVILLE  KESERvOlR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  W6  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AJRpORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  6AS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN 

eiN&HAM  WYMAN  DAM 
BHASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 
HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MlLLlNOCKET 
MILLINOCKET  FAft  AP 

M005EHEAD 

oouossoc 

PATTEN  I  S 

PRESOUE  ISLE 
HIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

COHINNA 

EAST    SANGEPVILLfc    5    SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEwISTON 


'••SI 
'.-73 


•  32 

.31 

.21 

.23 

.2* 

.02 

1.03 

.40 

.61 

.01 

.*>1 

.21 

T 

,'*S 

.09 

.25 

.30 

.67 

."•<• 

.OS 

.K 

.60 

.1< 

.05 

.28 

2.7* 

3,99 
5.21 
fc.Ofc 
4.39 
4. '.6 

3.26 


3.65 

3.27 

.50 

3.65 

3.25 

T 

3.13 

"..i; 

5.2i 

.02 

5.0C 

<..ai 

1.36 

1.17 
.5<. 

1.04 
.76 


.16 

.43 

T 

.4? 

.13 

.03 

.18 

.23 

.03 

.05 

.41 

.12 

.23 

• 

" 

.08 

.10 

.10 

.40 

.40 

.50 

.36 

.02 

.66 

.20 

.08 
.35 

.17 


3.28 

.39 

i.i^ 

.91 

1.62 

.15 

3.47 

1.38 

3.55 

1.50 

.25 
.10 


.02 

.49 

.35 

.35 

T 

.45 

,05 

.24 

.48 

.3' 

.27 

.31 

.27 

.48 

1.68 

1.00 

.99 

.20 

.01 

.02 

.02 

.33 

.31 

.25 

.18 

.21 

,04 

•  42 

.55 

.19 

•  38 

,17 

.70 

,65 

.08 

.35 

.33 

•  18 

.34 

.90 

.24 

.19 

,09 

.01    1.04 


.23 


.01    1.05  .40 

.20    1.44  .44 

.22    1.44  ,31 

1,86  .73 

.20    1.22  .75 


.16 


.61 


13 

.03 

.25 

.85 

.54 

05 

,05 

.28 

24 

,43 

.42 

,47 

.23 

18 

,54 

,40 

?9 

,53 

,24 

02 

.48 

.30 

JO 

,42 

,02 

06 

.16 

.03 

.02 

.00 

.50 

.06 

.09 

.05 

.06 

.09 

.03 

.46 

.42 

.60 

.)? 

.04 

.20 

.08 

,.94 

.01 

T 

.26 

.10 

.19 

.01 

.38 

.05 

.38 

.07 

.50 

.64 

.02 

.04 

.40 

.01 

.90 

,05 

.54 
.50 

.11 

.30 

.10 

.08 

.01 

.32 

T 

.36 

.03 

.06       .97       .13 


1.52 

1.62 

1.45 

,06    1.16 


.11  1.06  ,35 

.24  1.54  .40 

.32  1.10  .35 

1.61  .36  .51 

.28  .76  ,13 


.37  1.44 
.35  1.10 
.60      .43 


.90 
.74 
1.10 


lowing  Siation    Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


^jummmimmmm 


MAINE 

HAOISON 

OLD  TOWN  fAA  AIRPORT 

ORONO 

HUMFORO  1  S5E 

RUMFORO  PONER  Pl*NT 

SpRINGf'IELD 
VANCEBORO  NO,  2 
teATERvlLLE  PUMP  sTA 
NEST  BUXTON  2  Nnm 
wEST  ENFIELD 

nOODLAMD 


COASTAL 

eAR  HARBOR 
BELFAST 

BRuNSwICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHlAS 

NEWCASTLE 

NE"  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAfHD  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HlLL 
HEATH 

HOosAc  Tunnel 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CIC8RID6E 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  C 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  wB 
BOYLSTON 
BUFFUMVlLLE  OAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BHIMFIElD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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MIDDUEBORO 
MIDOLETON 

NANTUCKET  k*P  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
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GRAFTON 

JEFFERSON  *.  S 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

YORK  POND 


SOUTHERN  1 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

center  harbor 
clA'^emont  junction 

concord  w8  airport 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FlTZWILLIAM 
FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  UAM 
GiLMANTON  Z    E 

GRLENVlLLE 
HANOVER 
KEtNE 
LAKEPOHT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MAC  DOwElL  dam 

manchester 
mahlow 
massabesic  lake 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NONTHwOOD 

OTTEH  BROOK  DAM 
PETERBORO  2    S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDLeORO 

SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  Z 
WALPOLt  2 


wlNDHAM 

wOLfEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB 
GREENVILLE 

KINGSTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  Al 


wOON SOCKET 


3 

7^ 

,05 

6 

74 

.13 

"• 

76 

.36 

3 

30 

.26 

t, 

O? 

T 

3 

80 

.60 

5 

52 

1.60 

2.58 
3.09 
5.36 
2.73 


.17 
.27 
.07 


? 

33 

,74 

z 

32 

.78 

I 

fl7 

.25 

1 

*.6 

.05 

<, 

9^ 

.28 

3 

-.^ 

.65 

5 

82 

,50 

1 

U 

,09 

1 

*t5 

.30 

Z 

7* 

,36 

7 

0? 

<• 

07 

.33 

^ 

.27 

.75 

3 

.7C 

,03 

I 

,23 

.15 

? 

.'•<) 

,08 

1 

.92 

,*o 

3 

,fi? 

.l** 

3 

.03 

,59 

n 


.20 

.03 


.12 

.01 
.26 


.01   ,03   ,01 


,01   .03 

.02 

,02   ,15 


,38  .01  .55 

.50  .50 

.21  .06  .63 

.04  .26  .52 

.07  .OA  1,00 

,<.2  .33  .22 


10   U   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


.17 
.02 


,04 
.06 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.06 
.07 
.10 


.05 
.60 
.07 


.38 

.13 
.10 


.02 
.02 
.06 


.10 
.05 
.27 


.08 
,08 
.05 


.03 

.33 

.01 

.33 

.20 

.77 

.03 

.04 

.23 

,16  1.61 

.06  .26 

.10  .23 

.18 

.25  .35 

2.31  .44 


,43 
,10 
,37 
.08 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 



NEW    ENGLAND 
AUGUST          1967 

Station 

-3 

Day  of  Month 

1    {    2 

1     ^ 

4    1 

S    1    6 

7    1     8         9 

10  1 

U    1    12 

13       14    {    15 

16   1    17        18 

19  1 

20 

21 

22 

23   {  24 

25  1  26  1 

IT 

28 

29   1  30 

31 

VtRMONT 

NgHTMEASTeRN                     01 

BETmEL    *    N 

3.2) 

.59 

.18 

.12 

.49 

.04 

.02      T 

T 

.36 

.11 

.31 

.49 

•  26 

•  02 

.24 

bloomfielo 

<..02 

.05      .05 

.04 

.70 

.37 

.09 

.05 

.07 

.19 

.70 

•  35 

•  64 

•  72 

CANAAN 

4.19 

.28      • 

• 

.14 

.96 

.62 

.06      .02 

.23 

.06 

.36 

.03 

•  08 

•  67 

.47      T 

•  15 

CHELSEA 

3.92 

.75      T 

.06 

.14 

T 

.59 

.04 

.60 

.23 

T 

.28 

•  62 

.40 

•  02 

.19 

DANVILLE 

3.73 

.38 

.12 

.40 

.14 

.22 

.09 

.52 

.17 

1.50 

•  19 

EN0S8URG    FALLS 

*.79 

.37 

.OS 

.75 

.01 

2.10 

•  03 

.45 

.19 

.20 

T 

T 

.04 

•  46 

•  15      T 

GILMAN 

<..72 

.72 

.09 

.53 

.21 

•  04 

.11 

.23 

1.59 

.14 

.07 

T 

.16 

.62 

.19 

MC    INDOt    FALLS 

3.03 

.24 

.11 

.24 

.20 

.13 

,'»9 

.15 

•  16 

.34 

.66 

.01 

.10 

MIDDLESEX 

"..03 

.01 

T 

.36 

.36 

.14 

•  08 

T 

•  31 

•  13 

.13 

.36 

1.62 

.01 

.32 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

3.03 

.02 

.22 

.27 

.06 

.03 

T           T 

.05 

.39 

.09 

•  30 

T 

,45 

.73 

.15 

•  27 

MORRISVILLE    2 

<..20 

.20 

1.02 

.54 

.46 

.14 

•  10 

.18 

.03 

,06 

.54 

,46 

,45 

MOUM    MANSFIELD 

5.50 

.27 

1.59 

T 

.40 

.16 

T 

.39 

•  26 

.13 

•  36 

•  03 

.12 

•  90 

•  15 

.72 

NEWPORT 

«.U 

.03 

.13 

.74 

.53 

.02 

.58 

.20 

•  40 

•  01 

.02 

.07 

,87 

.08 

.48 

NORTH    DANVILLE 

2.1)8 

.OS 

.20 

.15 

.02 

.21 

.17 

•  IS 

.61 

•  54 

.15 

•  20 

NOMThFIELD 

3.60 

.23 

,35 

.26 

.12 

.02 

.01 

.52 

•  14 

•  15 

.59 

.86 

.02 

.31 

PLTMOUTH    UNION 

2.94 

.22 

.07 

.22 

.13 

.05      .10 

.64 

.15 

.02 

•  90 

•  27 

•  02 

•  15 

READING    MILL 

1.65 

.10 

.28 

,17 

.07 

•  57 

•  38 

•  08 

ROCHESTER 

3.82 

.57 

.32 

.29 

.60 

.06 

.29 

•  12 

•  29 

•  51 

.58 

.01 

.18 

SAINT    JOHNSBURY 

2.90 

.12 

.06 

.10 

.46 

T 

.12 

.01 

.31 

•  04 

T 

•  15 

.28 

uoo 

•  01 

.22 

SOUTH    NEwBUftY 

2.75 

.17 

.01 

.32 

.25 

.17 

.03 

.07 

.45 

•  36 

.45 

.41 

.01 

.05 

KAITSFIELD    2    WSw 

4,12 

.13 

.60 

.59 

.16 

.03 

.01 

.01 

.33 

•  09 

.09 

•  67 

1.33 

T 

.08 

wATERBUBY     I    NNE 

4.27 

.02 

.32 

.06 

.62 

.64 

.26 

.51 

•  03 

.13 

•  17 

•  71 

•  78 

NEST    eURKE 

3.63 

.05      .13 

.OS 

,86 

.30 

.02 

.04 

.33 

•  10 

.10 

•  20 

1.05 

•  03 

•  34 

WESTERN                                   02 

bENNINGTON    2    NN« 

3.91 

.71       ,01 

.02 

,14 

.23 

.01 

.38 

.20 

.55 

T 

•  12 

.17 

•  94 

•  40 

•  03 

BRISTOL 

3.S2 

,09 

.75 

.61 

.12 

.05 

.35 

.15 

.06 

.06 

.43 

•  33 

•  60 

BURLINGTON    WB    AIRPORT          R 

3.79 

T 

.28 

1.04 

.44 

.02 

.01 

.03 

.44 

.10 

.26 

.09 

.51 

T           ,17 

•  40 

CHITTENDEN 

4.35 

.63 

.38 

.56 

.34 

.42 

.09 

*15 

,10 

•  60 

•  61 

.27 

CORNWALL 

4.76 

.34 

.89 

.65 

T 

.17 

.77 

.27 

.14 

.30 

T 

•  30 

•  52 

.41 

DORSET     I     S 

3.52 

.26 

.20 

.60 

.21       T 

.15 

.15 

.59 

,20 

•  22 

•  74 

•  20 

HUNTINGTON    CENTER 

4.50 

.02 

.78 

.11 

.20 

.25 

.05 

.38 

.08 

.02 

.40 

.07 

,38 

•  10 

,66 

MANCHESTER    CENTER 

3.05 

.17      I 

.38 

.73 

.03 

.03 

«46 

.17 

.02 

,U 

.21 

.36 

.25 

•  08 

RUTLAND 

2.07 

.14 

.16 

.16 

.15 

T 

.03 

.21 

•  U 

.03 

T 

.66 

.10 

,32 

SAINT     ALBANS    BAY 

4. OS 

.16 

.77 

1.04 

.13 

T 

.06 

•  27 

•  05 

T 

.75 

.06       T 

.77 

SALISBURY 

7.27 

1.20      .01 

,67 

.96 

.21 

.60 

• 

• 

•  69 

,13 

Z.52 

T 

.26 

SOUTHEASTERN                     03 

BELLOWS    FALLS 

2.83 

.17 

T 

.15 

.15 

.19 

.01 

.10 

.33 

T 

.04 

.19 

1.50 

CAVENDISH 

2.09 

.17 

T 

.03 

T 

.08 

.10 

T 

.17 

.18 

T 

.12 

.24 

.98 

T 

•  02 

MAYS    MILL 

2.93 

,10 

.05 

.07 

T                        .04 

.15 

.02 

.17 

.23 

.12 

.55 

.17 

.23 

.24 

.79 

T 

NENFANE 

3.84 

.63 

.21 

.14 

.26 

,o<* 

.30 

.43 

•  02 

.02 

.20 

.10 

1.49 

T 

PERU 

2.03 

.16 

.02 

.26 

•  03 

.04 

.0* 

.27 

.22 

T 

.34 

.30 

.29 

.03 

•  03 

READSBORO    I    S5E 

4.46 

.14 

.02 

,72 

.21 

.03 

.17 

.50 

.03 

.91 

.12 

.16 

.42 

1.00 

.03 

SEARSBURG    STATION 

4.25 

.61 

.01 

.31 

T 

•  34 

.13      .01 

.25 

.45 

,55 

•  05 

.12 

,26 

1.12 

•  02 

SOMERSET 

4.88 

.48       .07 

.02 

.91 

.35 

.05 

.10 

.60 

.<>0 

•  01 

1.81 

.08 

SOUTH    LONDONDERRY 

2.34 

.32       T 

T 

.22 

.10 

.06 

•  38 

T 

,22 

.14 

.90 

T 

UNION    VILLAGE    DAM                     R 

4.25 

.39 

.27 

.37 

1.05 

.20      T 

.20 

.20 

.07 

.90 

.35 

T 

•  25 

VERNON 

1.76 

.09 

.01 

T            T 

T 

.05 

.05 

.18 

.03 

.58 

.09 

.18 

.25 

.27 

^.ARDSBORO 

3.88 

.34 

.01 

.76 

.02 

.26 

.11 

.02 

.34 

.31 

,20 

•  10 

1.41 

WHITINGHAM    2    W 

4.61 

.24 

.02 

.31 

.35 

.31 

.12 

.18 

.T-i 

.16 

•  75 

.14 

.12 

,38 

.79 

T 

wOOdSTOcK     3    E 

2.44 

.26 

.03 

.32 

.02 

.09 

.01 

.13       .01 

.16 

.20 

.11 

T 

.58 

.40 

.01 

.11 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

] 

SUtion 

sl 

12 

a 

1 

Jl 

S     1 

'1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     Am           1     PM          7     PM 

1 

8 
S 

il 

1 

til 
111 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

21 

2.1 

10.5 

25  +  + 

27 

04 

86 

82 

65 

75 

3 

8 

4 

0 

0 

1 

16 

. 

7^1 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

24 

2.3 

7.9 

20 

S 

03 

80 

81 

58 

67 

4 

4 

7 

0 

2 

0 

17 

56 

7.5 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

19 

N 

31 

- 

89 

71 

- 

3 

8 

4 

1 

1 

0 

17 

60 

7.0 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

89 

66 

77 

3 

3 

5 

3 

1 

0 

15 

_ 

6.9 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

20 

2.1 

6^1 

27 

W 

20 

90 

86 

67 

81 

4 

3 

7 

1 

0 

0 

15 

54 

6.2 

MASSACHUSETTS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

35 

sw 

04 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

a 

4 

0 

0 

19 

48 

_ 

BOSTON    WB    AIRPORT 

'' 

'>.'> 

11^9 

29 

sw 

04 

76 

77 

63 

71 

5 

6 

4 

2 

0 

1 

18 

54 

7.0 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

19 

3.7 

9^9 

30 

sw 

20 

100 

99 

89 

99 

2 

3 

3 

5 

2 

0 

15 

50 

3.5 

PITTSFIELO   WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

6 

7 

1 

0 

0 

14 

- 

_ 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

25 

3.7 

7.7 

20++ 

28 

29 

84 

84 

63 

74 

2 

4 

8 

2 

0 

0 

16 

6-9 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WH   AIRPORT 

2? 

1.7 

4^7 

21 

W 

31 

94 

91 

58 

75 

3 

7 

4 

1 

0 

0 

15 

59 

6^7 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

59    « 

W 

22 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

10 

3 

0 

0 

18 

24 

8^6 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

6 

2 

0 

0 

14 

_ 

8.4 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 

21 

3.6 

9^7 

23++ 

31 

01 

84 

83 

63 

77 

3 

8 

5 

1 

1 

0 

18 

43 

7^5 

VERMONT 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

19 

2.8 

6^8 

28 

SW 

03 

85 

82 

62 

71 

2 

4 

7 

1 

1 

0 

15 

68 

6^9 

%   PEAK   GUST 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST     1967 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  '. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27, 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

NORTHWEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

63 

84 
68 

80 
68 

74 
67 

82 
63 

83 
62 

84 
62 

82 
64 

61 
60 

84 
67 

75 

57 

76 
57 

73 
60 

81 
52 

65 
53 

86 
54 

85 
59 

88 
59 

86 
63 

81 
61 

76 
58 

83 
59 

71 
53 

75 
53 

62 
57 

72 
56 

84 
65 

78 
58 

82 
58 

84 
64 

75 
54 

79.9 
59.9 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
56 

74 
63 

73 
65 

78 
62 

78 
60 

60 
60 

75 
61 

76 
57 

SO 
65 

74 
50 

70 
53 

66 
55 

77 
53 

82 
57 

83 
59 

82 
63 

84 
62 

63 
62 

76 
64 

74 
56 

78 
58 

73 
51 

67 
46 

65 

52 

67 
55 

79 
63 

76 
64 

79 
54 

81 

57 

73 
56 

76.2 
58.1 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

8* 
59 

82 
55 

80 
65 

80 
68 

79 
62 

81 
61 

82 
56 

80 
58 

81 

56 

80 
67 

76 
50 

72 

50 

71 
53 

80 
52 

S3i  85 
52'  53 

64 
56 

86 
57 

66 
61 

60 
64 

78 
56 

61 
55 

80 
50 

72 
46 

69 
55 

72 
57 

62 
64 

78 
66 

60 
50 

SO 
54 

61 
57 

79.5 
56.9 

NORFOLK  2  5W 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
53 

78 
62 

75 
65 

74 
60 

75 
59 

75 
57 

76 
59 

76 
54 

77 
56 

75 
50 

68 
51 

70 
5* 

68 
52 

73 
50 

77 
53 

74 
59 

79 
61 

81 
61 

81 
64 

76 

54 

74 
57 

76 

49 

66 
45 

68 
50 

58 
54 

66 
58 

77 
65 

74 
55 

73 
54 

77 
59 

74.0 
56.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

83 

60 

79 
58 

80 
66 

75 
66 

79 
64 

80 
63 

76 

60 

80 
64 

78 
60 

77 
67 

81 
55 

71 
55 

70 
57 

69 
53 

77 
54 

81 
55 

S3 
59 

61 

60 

84 
63 

83 
65 

76 
57 

75 
60 

79 
54 

67 
46 

71 
55 

65 
55 

76 
65 

81 
67 

77 

55 

77 
56 

61 
58 

77.2 
59.2 

wIGWAM  RESERVOIR 

«      ft      « 

MAX 

MIN 

83 
62 

80 
57 

82 
65 

80 
68 

82 
66 

81 

61 

78 
61 

77 
63 

79 
60 

81 

60 

62 

54 

70 
53 

70 
58 

74 
54 

80 
55 

82 
56 

83 
56 

64 
60 

64 
64 

63 
65 

84 
58 

86 
61 

78 
54 

77 

50 

70 
56 

66 
56 

76 
65 

82 
66 

74 
56 

80 
56 

80 
60 

79.0 
59.2 

CENTRAL             02 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

85 
62 

81 
58 

82 

60 

76 
68 

78 
66 

83 
64 

78 
60 

81 
62 

77 
59 

80 
62 

82 
55 

75 
54 

70 
58 

69 
56 

79  '  83 
56   57 

85 
60 

11 

89 
61 

81 
66 

79 
57 

76 
58 

SO 
57 

68 
50 

71 

50 

60 
51 

72 
59 

82 
68 

60 
58 

80 
57 

63 
56 

78.4 
59.0 

COLCHESTER  I  E 

MAX 
MIN 

82 
64 

80 
58 

77 
62 

81 

68 

82 
65 

80 
62 

80 
56 

78 
66 

62 
69 

81 
67 

75 
54 

70 
52 

66 
58 

79 
57 

62  85 
52   52 

81 
56 

85 
56 

82 
54 

81 
65 

80 
65 

81 
62 

70 
56 

72 

44 

62 
53 

70 
60 

80 
70 

60 
56 

78 
50 

82 
52 

79 
62 

78.2 
58.8 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

83 
62 

80 
54 

78 
61 

74 
68 

75 
67 

82 
64 

75 
56 

78 
62 

76 
59 

78 
60 

60 
52 

72 
53 

68 
64 

68 
57 

76  '  82 

48|  51 

83 
53 

SO 
54 

64 
60 

so 

68 

80 
53 

77 
60 

76 
53 

66 
44 

70 
46 

71 
66 

70 
66 

80 
66 

79 
49 

77 
51 

60 
56 

76.9 
57.6 

DANBURY 

MAX 
MIN 

S3 
6<> 

82 

60 

77 
67 

75 
66 

82 
66 

82 
63 

82 
60 

80 
66 

80 
59 

83 
68 

75 
56 

73 
54 

69 
56 

80 
54 

84'  S5 

53  56 

85 
59 

87 
64 

86 
66 

80 
66 

SO 
57 

SO 
62 

75 
56 

72 

49 

63 
53 

68 
57 

84 
66 

80 
66 

81 
54 

63 
55 

75 
62 

79.1 
60.1 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

MAX 
MIN 

6<> 

83 
61 

78 
68 

78 
69 

85 
69 

79 
65 

63 
65 

79 
63 

SI 
62 

66 
66 

76 

56 

73 
57 

71 
60 

61 
59 

86 
59 

86 
56 

S4 
62 

89 
64 

83 
68 

85 

64 

SO 
60 

81 
64 

69 
53 

76 
51 

64 

58 

72 
59 

83 
67 

82 
60 

81 
56 

84 
56 

SO 
55 

60.1 
61.4 

HARTFORD  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
6<. 

83 
60 

79 
67 

77 
71 

85 
68 

78 
65 

83 
64 

80 
63 

63 
62 

83 
63 

77 
55 

74 
56 

72 

58 

61 
59 

64 
54 

86 
57 

85 
61 

69 
63 

83 
68 

82 
63 

79 
57 

84 
64 

70 
53 

75 
50 

63 
58 

71 
59 

85 
67 

83 
61 

81 
55 

85 
57 

77 
51 

80.0 
60.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

87 
6<. 

82 
56 

82 
64 

79 
70 

79 
68 

85 
63 

78 
57 

81 
63 

60 
60 

63 
62 

63 
53 

73 

54 

73 
56 

70 
56 

60 
53 

83 
53 

65 
56 

64 
56 

86 
62 

85 

70 

65 
58 

82 

60 

82 
55 

70 
40 

75 
50 

65 
58 

72 
63 

85 
70 

83 
50 

78 
54 

65 
57 

80.1 
58.5 

MIDDLETDWN  <.  w 

MAX 
MIN 

88 

83 
62 

82 
67 

79 
70 

79 
69 

85 
65 

78 
66 

81 
67 

61 
63 

80 
72 

82 
57 

76 
58 

72 
61 

73 
60 

79 

58 

83 
60 

65 
65 

84 
68 

88 
70 

84 
70 

85 
63 

82 
66 

82 
60 

69 
52 

74 
59 

66 

59 

76 
66 

62 
71 

62 
61 

60 
60 

63 
67 

80.2 
63.7 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

MIN 

83 
63 

81 
61 

77 
68 

75 
68 

85 
68 

79 
64 

81 
63 

76 
65 

79 
61 

84 
70 

77 
56 

72 

57 

71 

60 

80 
57 

6*   84 

56  1  57 

S3 
58 

66 
61 

S2 
65 

82 

68 

61 
56 

60 
63 

74 
59 

73 

51 

64 

57 

69 

58 

72 
67 

80 
69 

60 
54 

83 
56 

79 
61 

76.6 
61.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 
MIN 

85 

82 

78 

81 

86 

86 

60 

SO 

79 

82 

62 

76 

75 

60 

65 

87 

87 

87 

84 

83 

82 

79 

71 

77 

61 

73 

61 

81 

81 

84 

81 

60.5 

STORRS 

MAX 
MIN 

82 
63 

79 
59 

76 
63 

76 
68 

81 
67 

75 
62 

78 
57 

78 
68 

78 
58 

60 
66 

79 
56 

69 
55 

66 
58 

77 
57 

81 

56 

83 
59 

62 
59 

84 
63 

81 
67 

80 
67 

77 
57 

77 
63 

76 
55 

72 
50 

69 

56 

67 

56 

80 
64 

79 
66 

78 
55 

60 
58 

76 
60 

77.4 
60.3 

WATERBU'Y  RADIO  WBRT 

MAX 
MIN 

*EST  THOMPSON  DAM 
ft      *      ft 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 
55 

83 
60 

78 
68 

81 
66 

85 
62 

73 

54 

80 
56 

79 
57 

82 
59 

81 
51 

73 
52 

71 

56 

69 
56 

80 
53 

82 
54 

84 
56 

85 
57 

68 
63 

82 

65 

84 
56 

81 

59 

60 
52 

70 
43 

74 
47 

64 
56 

73 
59 

84 
67 

83 
51 

81 
54 

84 
56 

79.5 
56.9 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

MAX 
MIN 

83 
69 

79 
67 

79 
69 

77 
70 

82 
71 

81 
69 

80 
69 

79 
68 

60 
65 

65 

67 

75 
61 

75 
62 

72 
64 

80 
60 

63 
61 

84 
63 

82 
65 

87 
70 

83 
72 

62 
66 

SO 
65 

79 
67 

72 
61 

73 
59 

66 

60 

71 
63 

81 
70 

81 
66 

61 
62 

63 
62 

60 
58 

79.2 
65.3 

&ROTON 

MAX 
MIN 

82 
64 

76 
62 

75 
67 

80 
69 

81 
68 

79 
66 

77 
65 

75 
63 

76 
64 

78 
66 

71 
60 

72 
59 

71 
60 

75 

60 

82 
57 

83 
58 

80 
60 

85 
66 

80 
67 

84 
69 

76 
63 

78 
67 

71 
57 

71 
53 

65 
59 

70 
62 

77 

67 

80 
64 

77 

57 

63 
60 

60 
59 

77.2 
62.6 

NEW  HAVEN  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
67 

79 
65 

78 
71 

75 
69 

80 
69 

80 
66 

79 

66 

78 
64 

79 
62 

85 
68 

74 
59 

73 
59 

70 
62 

76 
61 

81  1  84 
59   59 

81 
61 

84 
69 

82 

70 

80 
65 

80 
62 

76 
67 

70 
57 

72 

54 

63 
57 

69 
59 

80 
66 

79 
65 

77 
61 

83 
61 

78 
57 

77.7 
63.2 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

88 
65 

86 
64 

87 
68 

78 
66 

76 
66 

83 
64 

81 
63 

89 
65 

87 
58 

SO 
62 

85 

55 

76 
57 

76 
57 

72 

56 

82   85 
56   57 

86 
59 

83 
58 

89 
67 

86 
66 

83 
60 

82 
62 

82 
59 

71 
56 

70 
55 

63 
54 

71 
59 

63 
67 

62 
56 

84 
58 

65 
60 

81.1 
60.6 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

8* 
64 

81 
60 

76 
68 

77 
66 

84 
66 

63 
62 

82 
61 

79 
64 

79 
58 

84 
69 

80 
54 

75 
54 

73 
59 

81 
55 

83 
54 

84 
55 

83 
57 

87 
61 

85 
66 

82 
66 

82 
59 

SO 
62 

79 
58 

71 
52 

67 
54 

69 
60 

81 

64 

60 
67 

83 

54 

84 
55 

79 
59 

79.9 
60.1 

WESTBRODIC 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
59 

77 
66 

79 
66 

63 
67 

79 
65 

79 
63 

77 
63 

76 
61 

78 
66 

78 
56 

73 
56 

71 
60 

75 
59 

62 
55 

84 
54 

81 
56 

65 
62 

81 
65 

83 
70 

79 
59 

76 
67 

75 
60 

74 
51 

68 
58 

70 
61 

80 
67 

80 
69 

79 
55 

83 

54 

81 
6* 

76.5 
61.3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENCLANO 
AUGUST     1967 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRID6EWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EU5T1S  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

MAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCltFT    FAA    AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  I  S 

PRE50UE  ISLE 

RIPOGENJS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

tt      •      ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
^BANGOR  DOw  FIELD 
BRIDGTON  1  NNH 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWI5T0N 
MADISON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Monlh 


77   72 
58   «S 


78   69 
55   *3 


70   77 
56   <>9 


76  70 
58  47 

77  68 
56  <i6 

78  78 

55  48 

81  74 

60  50 

70  80 

56  50 

77  84 

58  44 


73   78 
58   45 


78   67 
59   50 


MAX 

79 

72 

MIN 

50 

41 

MAX 

80 

73 

MIN 

55 

38 

MAX 

78 

72 

MIN 

55 

47 

79   77 
54   42 


MAX  I  82 
56 

MAX 

MIN    62 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70 
52 


76   66 
56   61 


79   70 
54   57 


78   74 
55   60 


78   74 
51   56 


75   74 
53   53 


71   78 
48   54 


77   70 
47   54 


70   79 
53   50 


79   78 
54   57 


78   68 
57   62 


79   78 
53   62 


68   73 
59   60 


79   73 
56   51 


74   76 

60   44 


77   77 
56   46 


76   75 
60   50 


78   71 
55   50 


81   76 
57   50 


79   73 
60   52 


74   73 
52   49 


71   76 
58   51 


77   78 
58   50 


73   80 
60   55 


82   77 
59   56 


73   77 
58   49 


70   79 
60   62 


78   71   79 
54   52   49 


74   79 
65   62 


71   79 
64   63 


80   84 
66   66 


78   82 
63   66 


67   78 
55   62 


76   82 
61   63 


72   69 
55   61 


71   82 
63   61 


78   82 
65   67 


77   83 
64   59 


8   9   10   n   12   13   14   15   le   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


72   80   78 
49   50   55 


79   73 
53   58 


77   67   69   78   75 
53 !  54   59   54 


79   75 

48   60 


78   79 
42   52 


79   75 
56   61 


80   73 
46   58 


84   77 
49   55 


82   78 
53   58 


81   76 

54   58 


78   80 
47   52 


76   76 
47   48 


75   78 
48   52 


82   81 
54   61 


81   75 
54   60 


77   78 
45   51 


80   77 
52   56 


80   79 
55   58 


81   81 
45   53 


82   82 
49   50 


79   79 
52   55 


83   72 
57   57 


78 

79 

74 

78 

60 

57 

62 

62 

80 

80 

72 

78 

61 

57 

59 

63 

81 

80 

80 

83 

57 

57 

60 

62 

80 

80 

77 

80 

55 

51 

61 

59 

78 

78 

75 

78 

52 

48 

60 

58 

75   81   79 
50   47   49 


81   82 
55   51 


80   82 
55   54 


67   81 
55   52 


82   81 
60   56 


82   80 
51   56 


70   76   67  I  71 
59   53   52   48 


71 

70 

73 

78 

65 

58 

51 

46 

49 

57 

75 

70 

75 

79 

68 

60 

51 

55 

44 

50 

75 

75 

67 

72 

76 

60 

49 

42 

44 

56 

73   72 
61   56 


77   65   77 
50   53  ,  54 


77   80   80   72   74   73   72   69   74   75   80   76   82   73 
56   54   59   62   60   53   49   44   47   51   55   61   59   56 


80  I  82   83 
55  I  58   59 


77  1  79 
55  59 


78  j  80   68 
48  i  49   57 


75   67   69 
58   52   49 


79   74   74 
57   54   47 


78   74   75 
59   53   49 


77   72   70 
56   57   52 


72   73 
60   59 


70   76   68 
59   !2   48 


71   72   66 
59   52   46 


75   77 
59   58 


77   73   73 
59   58   54 


74   68 
53   48 


78   72   73 
59   56   56 


71   70   72 
57   57   46 


75   68 
53   55 


73   75   64 
56   54   48 


74   70   70 
55   54   48 


73   73   68 
59   51   52 


74   71   71 
59   56   46 


72   69 
55   55 


73   72 
59   57 


78   73 
53   55 


80   72 
52   51 


71   70 
52   52 


75   73 
51   53 


63   56   58 

80   74   75 
51   54   55 


52 

77   65   80 
48   51   51 


80   65   86 
60   60 


80   85 
50   54 


82  .    83   84 
50  ,  53   55 


62   72 

62  I  60 


80  I  69 
63   58 

84  '' 


82   76 
58   56 


83   74 
52  ;  61 


84   81 
59  i  59 


67   74 
59   56 


65   77 
58   57 


83   65   82 
50   54   53 

77   71   79 


70   76 
49   49 


75 
54 


83   84 
58   61 


56   60 
77   77 


79   77 
61   61 


70   78 
62   61 


73   76 
61   60 


50   55   55   60   61 


78   80 
48   52 


81  ,  82 
58   61 


82   81 
52   55 


75   75 
61   59 


73   75 
59   57 


76  70 

51  46 

73  69 

46  42 

76  69 

46  44 

73  71 

46  43 


78   78 
60   47 


79   72 
53   45 


73  67 
47  46 

74  72 

50  44 

75  72 
49  41 


76   80   74 
46   52   56 


81   87   83   74   80   78   77 
53   57   59   61   62   65   65   57   53 


75   76 
37   40 


77   78 
44   41 


75  ,  76 
38   41 


79   81 
43   37 


75  I  76 
41  I   49 


72  I  75 
44  I  52 


68   75 
41   42 


67   71 
41  !  43 


70  '  72 
42   41 


72   76 
52   48 


83  I  84   86 
57   59 


47   53   48 


78 
56 


78   79 
49   51 


55  I  59   61 


80  82 
55  :  59 


82   81 
54   58 


82  I  80 
62   63 


83   72 
61   60 


74   79 
64   60 


70   76 
59   60 


68   75 
60   59 


80   80 
50 


85   80 

45   64 


82   81 
39   57 


80   70 
50   60 


50  50 

81  76 

42  49 

72  77 

47  49 

74  78 

41  50 

76  81 

51  57 

81  74 

51  62 


69   75 
62   58 


77   81 
60   53 


76   77 
59   60 


82   74 
61   64 


80   79 
62   60 


78   75 
64   56 


78   73 
64   60 


76   80 
69   59 


74   60 
60   55 


74   81 
61   51 


73   62 
63   63 


82   77 
66   62 


72  65 

59  49 

72  75 

49  53 

74  65 

56  51 

77  63 

62  46 

81  73 

63  42 

80  63 

58  44 

76  72 

56  52 

72  75 

59  64 

71  74 

55  67 

71  75 

50  52 

78  81 
69  62 


74  72  69   72 

50  41  37   40 

74  73  75 

46  46  47 

76  69  76   76 


45   50   61   54 


66  '  79 
52   65 


79   84   82   75   70 
59   69   61   61   60 


69   79   82 
53   57   67 


63   61 
50  '  50 


71   78   69 
50   52   66 


75   79   78   82   66 


83   61 
57   51 


64   64 
68   60 


62   81 
61   62 


85   80 
58   62 


67   62 
54   65 


72   69  I 
59   59  I 


74   71 
45   41 


74   73 
57   46 


77   66 
49   45 


71   75 
47   43 


76   81 
52   57 


70   75   76   62 


69   76 
37   36 


62   71 
43   48 


75   79 
63   68 


79   82 
52   57 


78   78 
59   59 


75   73 
61   58 


77   80 
56   59 


82   76 
64   58 


75   76 
59   59 


77   78 
69   68 


76   69 
69   59 


76   76 
50   55 


76   69 
57   51 


77   70 
59   51 


77   75 
65   49 


73   77 
53   52 


76   80 
56   62 


74,6 
53,8 


74,8 
51,8 


76.1 
53.5 


74,7 
51.4 


79.2 
52.6 


76,6 
54,4 


75,4 
56,7 


74,4 
53,0 


73,6 
52.0 


74.9 
50.9 


77.4 
57.5 


77.4 
66.7 


75.1 
51.1 


75.7 
54.7 


75.1 

55,0 


76.5 
49.7 


75.5 
49.7 


74,4 
54,7 


76,2 
53,3 


76 

72 

80 

80 

83 

57 

57 

57 

61 

61 

79 

72 

83 

84 

86 

58 

60 

57 

57 

62 

78 

77 

83 

83 

65 

56 

57 

66 

57 

60 

78 

72 

82 

82 

84 

52 

57 

54 

66 

58 

76 

69 

80 

80 

82 

53 

48 

55 

57 

60 

73 

80 

75 

83 

64 

52 

56 

49 

63 

62 

76 

75 

83 

84 

86 

52 

54 

51 

49 

53 

75 

82 

61 

83 

55 

58 

55 

67 

73 

78 

78 

83 

85 

53 

57 

61 

52 

55 

78 

77 

64 

85 

88 

57 

59 

57 

59 

61 

77 

77 

83 

84 

85 

58 

52 

52 

52 

52 

75 
64 

77 
62 

79 
56 

71 
62 

74 
50 

71 
47 

75 
51 

71 
62 

60 
67 

74 
59 

61 
69 

70 
47 

75.5 
58.5 

78 
67 

79 
64 

80 
69 

72 
63 

76 
48 

74 
50 

76 
51 

69 
62 

79 
65 

76 
61 

82 
58 

75 
47 

77.0 
58.8 

81 
64 

79 
58 

80 
60 

76 
60 

77 

48 

75 
49 

77 
52 

76 
63 

84 
67 

79 
56 

82 

56 

76 
57 

79.6 
68.2 

77 
63 

76 
60 

80 
58 

72 
46 

76 
45 

75 
46 

80 
48 

72 
60 

82 
64 

78 
67 

82 

56 

74 
56 

78.1 
55.9 

75 
63 

76 
60 

77 
57 

72 

46 

72 
43 

70 
44 

78 
46 

72 
60 

80 
62 

75 
55 

79 
58 

70 
55 

75.5 
55.2 

61 
6U 

77 
57 

79 
53 

81 
44 

74 
40 

76 
41 

77 
45 

82 
51 

76 
62 

85 
60 

79 
50 

84 
52 

79.0 
52.4 

76 
63 

79 
57 

80 
55 

73 

48 

77 
44 

74 
42 

78 
42 

74 
58 

82 
63 

78 
56 

84 
55 

75 
58 

78.5 
54.4 

82 

64 

74 
63 

78 
56 

81 
52 

77 
48 

56 

76 
47 

80 
52 

66 
60 

76 
69 

74 
59 

83 
57 

76.9 
56.3 

86 
64 

79 
61 

80 
56 

82 
47 

74 

72 
42 

75 
45 

76 
52 

73 

64 

84 
63 

80 
56 

83 
55 

79.4 
54.9 

79 
66 

81 
61 

83 
62 

73 
56 

78 
62 

74 
50 

79 
53 

76 
63 

86 
66 

76 
60 

85 
56 

73 
58 

79.2 
69.8 

76 
59 

79 
62 

60 
50 

74 
45 

77 
46 

76 
46 

80 
50 

73 
64 

85 
59 

76 
54 

83 
51 

67 

78.1 
54.3 

See  Reference  Notes  Following  Slalton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST     1967 


Station 


MAINE 

OLD  T0^(^^  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEB050  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  5TA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

W00DLAN3 

»     »     » 
COASTAL  03 

BAR  HAR50R 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBO'O 
NEWCASTLE 
NEW  GLOJCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORD  2    NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN&TON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI&HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 
SOUTH  E3REM0NT 
STOCKBRIOGE 
WEST  GRSNVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   80   73 
58   50   53 


62   72 

54   45 


74   81 
64   62 


63   72 
54   58 


78   82 
57   65   60 


59   51   56 


79   77   76 


77   78   79 
59   50   50 


75   80   76 
59   53   52 


58  53  62 

81  70  78 

59  48  49 

83  72  82 

60  54  52 


70   74 
54   53 


77   76 
62   57 


65   76 
51   55 


75   79 
64   51 


78   72 
56   51 


72   79 
63   54 


77   78 
62   56 


75   77 
61   55 


76   73 
59   56 


79   78 
62   58 


84   83 
64   55 


78   81 
65   63 


83   76 
53   61 


78   76 
48   54 


81   77 
52   62 


81   78 
50   63 


72   78 
53   63 


70   70 
56   60 


75 

80 

80 

80 

80 

76 

50 

51 

50 

56 

49 

58 

70 

75 

78 

81 

82 

79 

55 

63 

56 

57 

51 

56 

76 

84 

83 

81 

82 

77 

64 

67 

61 

57 

53 

63 

78 

84 

66 

80 

78 

76 

66 

64 

60 

54 

52 

59 

74   73 
57   55 


79   76 
60   56 


74   73 
50   51 


72   72 
52   52 


77   74   72 
59   56   46 


75   73 
60   52 


77   81 
59   61 


71   75   72 


61   70 
65   63 


64   66   69 
53   57   55 


72   67 
52   61 


80   80   74 
50   53  ;  57 


85   66   78 
55   56   58 


62  66  71 

52  60  56 

73  79  71 

65  65  60 


77   79 
66   60 


68  '  75   78   67 


75   71 
64   56 


86   79 
56   53 


MAX 
MIN 

83 
51 

79 
50 

MAX 
MIN 

86 
59 

83 
53 

MAX 
MIN 

79 
57 

80 

53 

MAX 
MIN 

81 
56 

80 
52 

MAX 
MIN 

79 
58 

82 
52 

MAX 

MIN 

80 

78 
53 

80   79 
60   57 


76   77 
61   60 


76   79 
60   56 


80   83 
66   62 


77   76 
61   54 


77   78 
62   62 


78   76 
61   60 


78   75 
62   60 


78   76 
60   52 


79   76 
56   53 


79   78 

60   57 


77   75 
59   54 


60   78 
56   53 


77   80 
59   51 


61   80 
59   55 


80   79 
59   58 


80   74 
60   59 


79   75 
57   54 


81   72 
59   52 


80   80 
58   57 


81   81 
60   53 


75 
5* 


82   71 
55   56 


79   79 
58   58 


79   76 
54   57 


79   76 
52   54 


83   84 
53  55 


82   81 
55   56 


79   76 
56   56 


75   75 

50   60 


64   84 
54   54 


82  ,  63 
53  52 


80,  62 
47  52 


821  84 
52  54 


67   86 
57   59 


90   89 
61   63 


85   86 
57   58 


85   87 
55   57 


63   63 
55   61 


83   79   80 
66   66   64 


84   82 
66   64 


80   78   78 
63   63   60 


82   76   79 
62   64   60 


61   80   77 
59   61   61 


74   78   67 
53   57   50 


85   85 
55   56 


66   86 
59   60 


65   85 
57   59 


83   76   76 
59   62   61 


63  78   60 

64  55   62 


84   60   79 
64   62   59 


82   83 
55   57 


78   75 
64   59 


52   52   56 


72   71 
53   52 


75   85 
57   58 


74   76 
56   58 


74   65 
56   53 


65  85 
55'  58 


60  1  81 
52  I  53 


64|  67 
53   55 


88   88 
61   61 


87   89   71 
59   61   59 


83   81  I  82 
57   59  :  60 


85  I  82 
52  I  62 


82   73 
59   50 


85   80 
62   54 


79   74 
53   48 


80   72 
54   52 


78   72 
55   43 


81   77 
55   51 


81   80 
60   51 


80   71 
57   46 


77   78 
55   48 


83   84 
61   52 


78 

45  i  45 


71 
42   41 


79   70 
49   63 


82   76 
SO   62 


81   75 
51   62 


61   76 
50   63 


60   79 
45   60 


80   80 
46   56 


60   79 
51   60 


76   76 
49   63 


81   77   83 
67   59   56 


78   76   86 
66   62   61 


77   62 
57   55 


72  I  75 
42  I  43 


75   81 
45   45 


65   75 
67   59 


76   76   61 
63   57   51 


75   75   83 
62   61   53 


83   80   64 
65   56   58 


76   84 
55   52 


69   79   78 
60   58   55 


65 
50 


79   77   75 
55   61   55 


77   81 
62   63 


62  1  58   58   56   57   58 


57   56  I  56   57 


81 
56   63 


60   60 
55   55 


75   74 
56   54 


78   76 
50   53 


82   79 
55   57 


79   71 
55   56 


73   71 
56   58 


75 

56 


64   50   54 


79 

79 

56 

56 

77 

77 

5« 

58 

79 

79 

53 

54 

76 

75 

61 

55 

80   74   67 


76   76   66 


80   76   70 
56   46   46 


80   81   75 
60   46   50 


79   69   72 

57   50   47 


78   75   72 
67   52   52 


78   71 
60   48 


77   77   71 
64   49   51 


72   78 
56   59 


71 

58 


81 

54'  50 


83  I  85 
53,  53 


68   61 
51   51 


74   81 
58   61 


83  I  86 
59   62 


79  ,  81 
55  '  57 


84   85 
55  I  56 


86  I  85 
56   55 


85   85 
56  I  56 


62   73  i  76 
56   53  1  53 


85   60   64 
56   58   61 


73   77 
65   60 


74   72 
55   47 


81   75 
53   48 


75   75 
55   51 


62   77  ,    74 
52   57   54 


76   78 
60   65 


S3   84 
53   54 


84   86 
59   61 


61   84 
63   64 


86   89 

65   66   68 


63   66   63 
58   63  I  66 


86   85  I  86 
56   44   61 


91   89 
68   68 


87   86   86 
59   57   61 


85   70 
57   56 


75   80 
64   60 


63  79 

64  60 


79   79 
65   62 


77   76 
65   60 


70   62 
60   58 


83   82 
65   62 


83   80 
65   51 


74 

74 

74 

47 

53 

50 

69 

66 

75 

55 

64 

54 

73 

72 

77 

46 

52 

47 

82  84  64 

47  49  54 

78  80  80 

59  63  62 


70   74   71 
65   46   46 


73   74   71 
53   50   45 


74   77 
51   49 


79   70 
52   51 


73   70 
53   61 


73   72   69 
51   47   44 


73  ,  72 
47   44 


80   75   75 
55   50   49 


75   74 
42   42 


69   66 
47   55 


74   74 
46   61 


68   61 
49   54 


72   68 
49   60 


71   71 
45   51 


76   73 
62   61 


69   75 
63   54 


69   74 
56   61 


70   78 
51   63 


75   78 
48   50 


74   81 
60   63 


76   75 
66   62 


60   80 
62   69 


79   79 
66   58 


65   77 
56   66 


75   78 
63   57 


64   67 
57   56 


79   77 
67   66 


71   82 
53   56 


83   79 
64   59 


83   80 
63   57 


74   80 
62   67 


86   82 
62   58 


84   80 
54   57 


60   77 
56   59 


78.2 
56.9 


78.6 
56.7 


78.2 
55.3 


76.0 
65.9 


78.1 
62.7 


78.7 
65.0 


79.9 
57.4 


77.4 
55.8 


77.2 
53.9 


79.7 
66.8 


74,8 
55.0 


83   82 
56   60 


81   73 
55   49 


78   81 
53   66 


84   77 
59   67 


83   78 
55   58 


68   65 
63   63 


60 
61 


74   73 
52   55 


71   77 
51   54 


70   76 
52   52 


72   73 
61   52 


69   75 

55   54 


79   81 
46   51 


86   86 
52   54 


84   62 
52   55 


82   61 
49   55 


63   83 
50   54 


80   80 
56   58 


63   80 
61   51 


81   78 
64   54 


81   79 
59   52 


86   81 
63   53 


78   77 
54   56 


76   75 
65   57 


60   78 
59   56 


79   73 
64   64 


78.3 
57.0 


76.1 
66.7 


71.1 
63.3 


76.9 
57.1 


74,6 
53,5 


77.2 
56.3 


76,6 
58.6 


77.5 
59.6 


75.9 
55.9 


81.2 
56.6 


.0 
66.3 


74   77 
66   48 


77   79 
64   44 


72   73 
43   45 


73  j  71 
43  '  45 


75   75   65 


81   71   72   61 
53   48   43  !  53 


77   69  ;  67 


70   73 
54   57 


63   70 

54   61 


69   66 
51   65 


62   69 
54   58 


71   79 
58   65 


70   77 
57   65 


71   79 
56   56 


66   80 
54   63 


80   78 
64   53 


78   75 

68   54 


79   77 
59   52 


82   61 
65   51 


76   78 
58   66 


77   60 
65   60 


76   77 
56   52 


74   75 
65   53 


76   80 
55   53 


76   78 
59   68 


76.3 
53.6 


74.8 
56.8 


76   81 
52   52 


77.2 
61,8 


80   86 
50   64 


60   66 
51   43 


79.4 
55.1 


76.8 
64.6 


80   77 
52   56 


77.3 
56.5 


62   70 
62   53 


75   74 
55   56 


77.3 
54.5 


75,9 
57.2 


See  RelereDce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUCUST     1967 


Station 
MASSACHUSETTS 


AMHERST 

BARSE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam 
Blue  hill  wb 
buffumville  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  BRI-FIELD  DAM 

FITCHBU5G  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAURENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  HEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  KB  AIRPORT 

tt      *      ft 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RWER 

HINGHAM 

HYANNIS  Z  NNE 

MIDDLETDN 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 

PLYMOUT-I 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Monlh 


S3   83 
55   66 


80   79 
52   60 


79   77 
59   6* 


82   81 
51   64 


76   7* 
60   60 


82   80 
56   61 


82   78 
62   62 


81   78 
58   59 


83   83 
55   60 


85   81 
55   61 


85   83 
61   64 


83   79 
59   64 


81   78 
60   62 


84   79 
60   65 


79   78 
55   63 


84   82 
53   57 


84   79 
60   67 


61   53   57 


82   79 
58   67 


79   76 
56   61 


82   77 
56   62 


85   80 
55   62 


78   75 
60   61 


77   74 
66   64 


81   78 
65   62 


79   80 
64   61 


78   78 
70   64 


83   80 
65   62 


79   76 
64   58 


78   76 
65   62 


85   82 
64   57 


76   73 
61   58 


80   80 
68   66 


89   76 
64   59 


85   80 
66   60 


78   83 
69   68 


75   77 
66   66 


82   85 

70   70 


77   83 
70   67 


80   81 
70   68 


76   79 
66   69 


81   85 
70   69 


76   80 
67   69 


78   77 
68   67 


77   80 
65   67 


78   82 
65   69 


82   88 
69   71 


82   88 
70   70 


84   89 
71   70 


82   87 
70   69 


79   81 
67   65 


77   87 
70   69 


78   77 
68   68 


79   83 
74   65 


82   84 
71   68 


82   87 
69   70 


82   86 

68   68 


76   82 
68   67 


84   79   71 
72   70   63 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   21 


81  81 

70   69 


78   76 
72   68 


73   77 
63   67 


81   79 
69   69 


83   80 
71   66 


78   78 
70   70 


81   85 

70   70 


75   75 
65   64 


78   77 
72   70 


82   85 
70   69 


77   80 
66   69 


56   63   62 


80   82 
54   56 


81   76   80 
58   60   59 


78   80 
62   62 


68  83  80 

55  58  55 

68  84  80 

58  61  60 

84  82  83 

57  63  60 

83  79  83 

57  63  58 

83  82  85 

52  64  60 

82  78  81 

53  60  58 

80  79  82 
60  53  58 

84  80  82 
62  65  62 

73  83  81 

58  57  60 

82  81  81 

59  59  58 

81  78  81 
58  61  51 

83  79  82 

60  63  60 

86  81  81 

56  61  59 

78  77  80 

57  61  57 


2e   27   28   29   30   31 


82   74 
48   54 


76   72 
50   51 


73   72 
52   56 


78   73 
47   50 


70   67 
57   56 


80   73 
53   54 


74   74 
58   59 


80   72 
54   58 


74   80 
54   58 


68   68 
53   56 


74   79 
58   59 


70   78 
52   52 


66   78 
58   57 


72   69 
56   58 


70   78 
60   59 


70   68 
56   58 


851  85 
50j  52 


75l  80 
49  I  49 


85   86 

58  58 


el     84 
47   50 


61   63   65 


78,  81 
541  55 


821  86 
58  1  64 


85  87  I  87 

57  58  I  64 

81  80  '  83 

54  56  !  61 

87  88  85 

62  62  I  68 

84  86  B5 

54  56  62 

84  87  82 

63  68 

83  85 

58  57  60 

84  86  I  86 

64  64  I  64 


82   75 
52   53 


S3   SO 

50   53 


82   75 
57   58 


81   73 
55   57 


78   72 

57   57 


72   74 
57   58 


74   71 
52   53 


82   72 

49   51 


78   73 
57   58 


83   74 
49   51 


83   73 
57   51 


73   71 
54   53 


76   71 
52   52 


80 
58 


70   69 
52   57 


69   70 
54   55 


71   70 
54   56 


72   71 
58   59 


70   83 
57   59 


71   79 
56   57 


71   83 
57   59 


71   80 
54   59 


72   75 
53   54 


73   82 
59   60 


71   70 
53   56 


75   80 
51   50 


69   78 
57   59 


82   62   83  :  85 
63   65   64   64 


86   88   88  I  89 
57'  58   63   62   63 


81   85 
58   61 


85 

57  i  57 


88  '  89 
58   60 


85  I  86 

54I  54 


80|  83 
49I  52 


85  I  87 
58  '  60 


86   88   89   86 


63   63  :  67 


90   91  I  87 


86   88  '  85 


56   59   60 


86   88  I  84 
64   64  '  69 


86   87   86 


50   53 
88   86 


55   58   60 


85   88  '  85 
62   60   59  I  65 


82   85 
54   56 


70   79 
58   59 


71   80 
55   58 


67   75 
57   56 


86   87 
54   56 


85  I  87 
56   58 


80  I  81 
59  '  60 


85   88   86 
60   60   67 


85  88  85 

61  60  66 

82  84  81 

63  63  65 


84 

79 

81 

8! 

74 

73 

72 

82 

80 

81 

84 

84 

81.2 

68 

54 

58 

50 

46 

54 

58 

66 

70 

52 

52 

62 

58.4 

81 

80 

75 

77 

70 

69 

67 

69 

81 

77 

76 

80 

76,0 

65 

53 

56 

48 

42 

52 

57 

58 

67 

53 

51 

55 

55.6 

85 

81 

80 

71 

74 

69 

70 

85 

84 

80 

85 

81 

80.0 

66 

60 

67 

52 

46 

55 

60 

65 

64 

56 

69 

56 

60.4 

82 

78 

79 

78 

72 

71 

69 

81 

80 

78 

80 

80 

79.3 

66 

54 

55 

47 

42 

49 

58 

65 

69 

52 

51 

61 

56.0 

83 

80 

80 

67 

70 

66 

67 

83 

82 

78 

83 

80 

77.3 

64 

61 

64 

55 

55 

58 

58 

66 

62 

57 

64 

53 

60.9 

82 

83 

78 

79 

69 

73 

65 

71 

82 

82 

78 

82 

78.1 

68 

55 

59 

53 

44 

50 

56 

60 

69 

52 

54 

57 

57.7 

84 

82 

79 

78 

70 

70 

70 

84 

84 

82 

82 

82 

80.0 

70 

62 

67 

58 

50 

57 

60 

68 

70 

58 

62 

66 

62,6 

82 

83 

78 

78 

70 

72 

68 

70 

81 

81 

77 

81 

77.8 

65 

59 

65 

53 

48 

52 

55 

56 

69 

60 

64 

65 

60.2 

79 

82 

79 

80 

70 

73 

66 

72 

83 

80 

81 

82 

78.8 

67 

55 

57 

52 

46 

50 

55 

59 

68 

53 

54 

58 

57.0 

85 

87 

80 

84 

73 

75 

69 

71 

85 

84 

85 

86 

81.0 

65 

59 

59 

50 

47 

51 

55 

57 

68 

55 

55 

61 

57.9 

86 

86 

83 

82 

72 

75 

71 

71 

87 

85 

82 

86 

81.1 

70 

60 

65 

58 

48 

54 

58 

60 

57 

57 

59 

60 

60.6 

86 

83 

83 

78 

77 

73 

69 

85 

87 

82 

87 

79 

82.3 

68 

60 

66 

55 

49 

54 

58 

64 

72 

58 

60 

64 

61,6 

87 

82 

81 

75 

75 

71 

70 

84 

82 

80 

85 

78 

80,8 

68 

62 

61 

58 

51 

54 

52 

62 

67 

58 

58 

60 

60.5 

88 

82 

84 

75 

76 

71 

69 

86 

88 

83 

87 

79 

82,1 

65 

60 

66 

55 

50 

54 

58 

64 

65 

58 

61 

54 

60,8 

86 

81 

81 

72 

74 

71 

69 

85 

84 

81 

85 

83 

80,0 

64 

57 

64 

47 

44 

53 

59 

64 

62 

55 

56 

54 

58.1 

83 

82 

78 

83 

73 

75 

70 

70 

85 

80 

80 

84 

80.1 

65 

56 

56 

48 

48 

49 

55 

58 

66 

55 

57 

57 

56,4 

82 

78 

83 

72 

74 

65 

72 

85 

82 

81 

85 

80.5 

64 

59 

64 

58 

52 

60 

52 

66 

65 

65 

58 

52 

61.6 

84 

82 

77 

82 

74 

70 

67 

68 

81 

82 

80 

84 

79.7 

67 

55 

57 

50 

45 

49 

64 

59 

68 

53 

55 

57 

56.7 

84 

79 

83 

74 

73 

69 

70 

83 

82 

84 

85 

75 

80.4 

61 

56 

42 

50 

46 

64 

56 

65 

61 

62 

57 

50 

56.0 

84 

81 

79 

71 

74 

63 

70 

84 

82 

78 

83 

81 

78.7 

69 

58 

66 

55 

42 

54 

59 

66 

70 

53 

55 

60 

59.4 

84 

81 

80 

75 

75 

70 

71 

85 

83 

82 

85 

82 

80.4 

69 

57 

66 

54 

41 

52 

60 

67 

70 

56 

57 

63 

60,3 

85 

81 

80 

75 

76 

71 

78 

85 

85 

81 

85 

82 

82,0 

69 

57 

66 

54 

42 

51 

60 

59 

70 

56 

58 

63 

59,7 

82 

76 

77 

67 

70 

65 

69 

81 

80 

76 

80 

76 

76.3 

62 

58 

62 

53 

52 

53 

58 

67 

58 

56 

61 

49 

59.2 

75   73   79   80   70   70 
62   63   60  I  70   62   61 


76   81   83   84   86 
61   61   67   68   68 


86   86   80   80   70   70   66   67   83   83   79   84   81   77.5 
71   68   66   70   60   56   61   61   64   66   62   64   57   64.2 


77   79 
60   59 


78   SO 
62   55 


78   72 
62   55 


76   80 
64   58 


77   81 
62   60 


73   76 
62   53 


78   78 
63   56 


69   76 
55   55 


76   80 
67   62 


75   77 
63   58 


80   78 
63   S3 


78   72   68 
66   56   56 


81  73  67 
68  57  56 

72  72  66 

66  61  57 

82  80  72 
68  67  55 


74   72   72 


78   83 
58   54 


64   74   80 


65   73 
60   60 


79   85 
60   60 


66   69   70 
58   60   57 


85   83 
55   57 


82   80 
58   62 


77   81 
59   62 


87   83 
64   64 


84   85 
68   60 


81   79 
65   59 


85   85 
60   63 


76   74 
66   55 


86   79 
66   68 


78   79 
63   66 


86   83 
68   69 


86   83 
62   67 


82   80 
67  I  68 


86   86 
64   70 


74   71 
63   63 


63  I    62 
70 


66   76   84 


57   59   59 


67   64   71 
58   59   56 


83   85 
59   60 


86   78 
70   70 


88   86 
65   69 


83   66 
66   66 


81 

80 

70 

7? 

69 

69 

66 

48 

44 

54 

77 

79 

69 

7? 

67 

63 

65 

55 

51 

67 

75 

78 

76 

67 

71 

66 

65 

63 

53 

57 

82 

80 

70 

74 

65 

65 

66 

58 

52 

58 

82 

80 

73 

72 

67 

59 

68 

57 

44 

52 

80 

76 

75 

72 

73 

66 

66 

62 

49 

53 

79 

79 

79 

73 

70 

69 

65 

55 

45 

63 

73 

72 

69 

70 

66 

64 

66 

52 

50 

56 

80 

78 

76 

68 

67 

59 

60 

81 

71 

73 

69 

60 

67 

55 

48 

65 

85 

83 

81 

68 

72 

62 

64 

60 

47 

54 

60   66   62 


74   76   77 
62   67   64 


66   72   73 
60   64   67 


61   66   71 


73   73   7b 
66   66   69 


60   63   64 


68   74   83 


78 
56 

84 
56 

81 
66 

78.2 
59.8 

78 
59 

62 
61 

80 
66 

76.5 
61.7 

75 
60 

75 
61 

76 
63 

74.0 
62,2 

79 
61 

85 
62 

81 
61 

78.2 
63.0 

78 
56 

84 
56 

83 
64 

78.5 
61.0 

76 
66 

80 
61 

80 
66 

75.6 
62.0 

83 
58 

63 
61 

83 
65 

80.3 
61.3 

71 
61 

73 
61 

73 
63 

71.5 
59.8 

81 
63 

85 
66 

81 
60 

78.7 
65,9 

80 
69 

86 
62 

83 
55 

79.5 
61.2 

81 
58 

78 
62 

85 
65 

77,8 
61.2 

See  Relerence  Notes  Follow 
-    209    - 


tig  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    EN&LANO 
AUGUST  1967 


Day  Oi  Month 


11      12      13      14      15  '  16      17      18  I  19     20      21      22      23     24      25      26     27     28     29      30 


MASSACHUSETTS 
PROVINCETOWN    I    N 

R0CHF5TER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  Co  AIR  STATION 

SANDHICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

•      •      » 
SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  OEERING 
tPPING 
FRANKLIN 
HANOVFR 
KEENF 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASS6BE51C  LAKE 
MOUNT  5JNAPEE 
NASHUA  2  NNW 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85   76 
6S   62 


85   80 
65   62 


73   73 
63   61 


81   76 
66   62 


83   78   73 
65   63   57 


81   80 
66   59 


77   79 
66   62 


65   68   64 


75   76   71 
63   65   60 


77   75   77 
5B   62   53 


7*   80 
60   60 


7*   70   69 
59   62   58 


75 

58 


80   77 
72   69 


70   78 
60   62 


60 


81 

57  i 


74   68   65 


76   70   6* 
70   60   58 


66   75   78  85 
59   58   58  59 


66   7sl  »>•       85   81 
59   551  55   58   61 


65   71   75   79   80   82 
58   57   61  63   67   6<i 


78   81   79 
65   67   60 


86   83   84 
66   68   54 


78   73   73 
64   56   47 


68   66   75 


78 

83 

76 

76.3 

62 

62 

64 

60,7 

80 

79 

85 

78.0 

55 

57 

60 

60.0 

75 

80 

75 

73.5 

60 

63 

63 

61.3 

60   64   60 


79   80   79   68   77   67,  75   73   66   67   63   73  i  80 


82   84   82   84   82  ,  79   70   74   66   70   76 
68   70   70   71   68   67   57   50   58   64   68 


Bl   80  I  80   78   67   70   67   75 


60   71   63  I  61   60   56  |  61   61   59 

77   79   77 
61   55   65 


60   58   5a,  61   65   66   68   69   65 


60   80   71   80 
71   67   63  !  61 


71   70  I  68   78   62  I  84 
57   57  ,  59   60   55  57 


82   85 
60   64 


62   64   80 
67   68   61 


76   75   75   78 
69   69   67 ,  69 


77   72   72   69 
60  1  66   63   62 


74   771  79   77   75 
64   63]  62   64   66 


72   74 
66   66 


77   77   74 
52   48   61 


78   76   73 


76   78   72  I  77   75   77 


66   58   51 


47   48   60 


78   69   72 
63   46   49 


76   77   72   75   78   74   78 
56   43   60   62   58   49   43 


78   79 
44   59 


74   70 
56   47 


78   76   76 


82 

57   48 


54   52 
39   48 


70   75   73 
56   45   50 


85   80 
59   48 


85   81 
59   47 


81   79 
57   54 


82   80 
60   49 


82   62 

63   52 


79   79 
56   46 


82   78 
62   51 


83   82 
61   52 


60   60 
60   52 


83   82 
60   53 


80   82 
61   54 


78   80 
55   63 


88   84 
62   57 


85   82 
62   54 


77   76 
64   50 


83   62 
62   54 


69   73 
61   56 


74   74   76 
46   48   49 


76 
50 


80   69   71 


65   61   53   59   61   65 


81   69   72  I  67   72   81 
67   52   45  I  57   61   66 


74   71   73  I  69   74   73 
64   63   57  I  59   65   66 


82 

82 

77.1 

64 

60 

63.4 

77 

83 

75.5 

64 

66 

62.4 

63 

60 

77.6 

57 

56 

60.4 

74 

74 

74.5 

64 

66 

64.1 

71   76   78  I  80   82   61  I  78   72 
47   55   51  '  51   56   57   57   60 


72   74   73  I  79   76   77   72 
43   50   60   64   49   53   47 


73 

76 

78 

82 

83 

67 

48 

53 

50 

49 

54 

57 

75 

74 

78 

80 

82 

62 

50 

55 

51 

53 

56 

60 

85   83   76  ]  78   76   72   75   76   80   74   84   77 
61   63   61  I  53   44   40  !  44   45   52  i  63   54   51 


74   76   78   81   83   83   77   74   76 
63   50   48  ,    45   55   46  46   50   52  '  55   60   56 


70   72 
57   51 


75   72   75   77   79   79 
51   49   51   56   58 


75   67   73  I  75   75 
56   42   41  i  44   49 


76   69   73  !  78   79   73  '    82   75   78   63 
52   39   34   35   42   67   63   52   47   44 


73   65   66   72   75   80  i 
52   42   38   41   49   55 


76   60   72  !  78   79 
65   61   53  I  52   44 


54   52   49 
49   44   43 


65   75 
57   52 


80   82 
64   59 


61   81   70   71 
;«  t,t,      1,1,      45 


75   73   80  I  63 
45   55   45  I  45 


85   65  ,  62   76   76  }  78   69   75  I  74   74   77 
50   58   65   63   51   54   39   35   40   49   61 


80   60   79 
50   46   55 


60   74   73 
48   48   51 


53   51 

37   37 


72   71 
58   44 


72   76   71  I  76 


61 

74  ,  78 


80   85 
64   55 


83   66 
61   55 


65   71 
63   55 


76   75 
62   62 


80   66 
65   58 


84   71 
68   61 


85   79 
61   60 


83   74 
63   58 


83   76 
67   61 


82   65 
63   60 


82   75 
59   58 


82   87 
57   64 


81   85 
68   62 


80   75 
65   58 


85   67 
65   67 


76   81 
52   49 


80   80 
55   54 


83   81 
49   52 


82   89 
51   50 


79   77 
50   49 


80   79 
52   51 


82   82 
58   55 


81   81 
58   54 


81   81 
58   57 


82   79 
55   50 


67   82 
55   56 


74   79 

64   54 


78   78 
52   50 


82   80 
52   54 


78   61 
57 


81   62 
54   62 


82   83 
60   61 


80   85 
61   63 


82   71 
49   51 


49   48   54 i  56   60   56   55   53   50 


40   41   43  i  44   48   49 

64   70   69   76   77   77 
47   49   49  49   55   56 


73   73 
49   56 


75   77 
61   56 


49   45   43 


79   70 
59   51 


80   83   85 
50  1  50   51 


81   84   85 
50  50   53 


86   87   85 
54   59   64 


51 

41 

41 

42 

46 

49 

47 

51 

56 

57 

55 

34 

31 

37 

40 

47 

48 

73 

74 

63 

68 

70 

75 

51 

45 

40 

39 

45 

53 

88  I  66   83   77  ,  80 
55   58   62   55   56 


74   72  ;  73   80 
50   51   54   56 


76   72  I  78   78 
45   49  I  51   58 


79   73  I  73   81 

49   49  I  51   58 


71   69   69   78 
45   48   49   54 


76   71   71   79 
50   50   50   58 


78   72   78   83 
49   53   53   S8 


83  65 

5i;  51 


66   87  <    84   82 


85   66   68 
49  I  51   52 


87   85 

501  50 


67 

64 
61 


80   62 
55  !  54 


61  I  61 
53  !  51 


81  I  83 
49   46 


83  i  82   80 

58  I  60   64 


77  [  78 
53   54 


83  i  85   85 
52   55   57 


86   82   84   80  ,  81 
69   66   63   57  '  56 


81   74   75 
45   40  I  40 


84   74 
43   41 


73   75   73 
48   44   46 


75   78   77 
40   43   38 


80   75   73 
50   44  I  43 


71   71   70 
47   38  '  40 


73   73   71 
49   42   46 


72   73 
53   48 


85   76   80   72 
65   46   48   50 


81   82   77   80 
51   51   48 


57   49   56   48 
41   40   44   26 


69   78   70   71 
59   51   51   54 


75   66   79 
48   59   63 


76  I  76 
52  ;  63 


80  ,  84 
64  I  57 


77   85 
63  I  68 


83   72   74  ;  75   79 
62 

83 


75   72 
49   50 


73   75 
54   55 


85   77 
52   53 


81   75 

50   54 


75   69 
49   50 


75   73 
50   52 


73   80 
53   58 


74   80 
56   58 


76   79 
55   56 


70   75 
55   56 


74   70 
64   58 


70   75 
52   52 


71   80 
52   52 


88   89 
53'  65 


82   66 
55  55 


63  .  64 
51  '  50 


83  86 
56  67 


90   88  '  84   87 


86   79   80   79 


62   60   58  '  68 


82   86   86 
54   53   56 


82   86 
55   54 


80  63 
53   52 


76   81 
55   53 


64   65 
63   51 


83  87  84   82 

54  58  64   65 

66  86  81 

61  62  65 

86  86  60 
59  63 

87  87  89 

55  60  63 

85  86  87 


55   66   66 


58   58   65 


73   76   76 
46   46   49 


75   75   76 
47   43   46 


69   84 
54   63 


70   79 
55   61 


66   83 
65   63 


72   60   86 
54   64   69 


74   76 
55   64 


66   61   62 
56   66   68 


83   76 
52   50 


85   78 
51   51 


80   64 
53   54 


79   85 
52   49 


83   S3 
51   51 


79   80 
52   51 


79   83 
53   64 


80   86 
64   55 


81   83 

53   57 


81   83 
61   56 


78.5 
53.2 


75.4 
54.0 


76.0 
50.8 


73,0 

50,7 


77,3 
51,8 


52.9 
41.6 


71.2 
50,8 


83   79.1 
52   53.0 


80.4 
53.1 


79.0 
55.4 


80.0 
53.6 


80.6 
55.7 


76.6 
53.5 


74   78,9 
60   57,3 


80  i   82.4 
60  '  57.5 


75  i  79.8 
56  I  57.1 


74 
61 

79 

59 

81 

60 

75 
50 

77 
50 

78- 
50 

70 
66 

76 
64 

82 
61 

79 
56 

83 

58 

68 
48 

78.6 
58.2 

79 
60 

79 
54 

60 
53 

73 
44 

77 
45 

70 
56 

76 
65 

60 
58 

81 
51 

83 
55 

66 
40 

78.7 
55.2 

82 
66 

84 
58 

80 
59 

83 
52 

75 
48 

73 
50 

69 
57 

84 

65 

85 
66 

82 

56 

85 

56 

81.0 
56.7 

80 
65 

83 
55 

80 
58 

62 
51 

72 

46 

70 
68 

70 
59 

63 
68 

83 
53 

80 
55 

83 
59 

79.4 
57.9 

77 
62 

76 
58 

87 
61 

75 
45 

74 
45 

70 
68 

75 

50 

79 
62 

76 
54 

eo 

59 

73 
53 

76.9 
55.1 

84 
62 

81 
56 

62 
58 

76 
48 

75 
48 

68 
56 

83 
63 

64 
58 

82 
52 

83 

54 

73 
50 

79.6 
56.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  EN&LAND 
AUOUST     1967 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHWODD 

PETERBO^O  2  S 

PLYMOUTH  I  £ 

PO9T5M0JTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELO 

CHELSEA 

ENOSBURS  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

NOCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


81  TS 
61   56 


80   78 
59   47 


83   SO 
59   48 


82   75 
59   52 


82   79 
61   51 


85   82 
56   47 


83   80 
61   56 


79   79 
58   53 


80   80 
57   45 


79   85   82 
66   67   60 


80   75 
68   52 


78   84 
64   57 


80   80   81 
55   55   56 


76   78 
55   50 


75   76   80 

57  I  68   67   62 


73   80   84 
60   66   56 


MAX 

76 

73 

MIN 

67 

66 

MAX 

82 

81 

MIN 

63 

58 

MAX 

80 

77 

MIN 

76 

62 

MAX 

76 

78 

MIN 

66 

64 

MAX 

83 

79 

MIN 

66 

64 

80   75 
57   46 


83   80 

54   47 


74   80 
58   45 


83   78 
59   52 


81   78 
59   50 


76   78 
50   46 


78   82 
59   47 


60   67 
51   49 


75   81 
51   47 


74   76 
49   40 


79   80 
59   46 


83   78 
55   47 


80   80 
59   49 


81   76 
59   48 


80   78 
50   40 


80   86   76 
67   68   62 


82   72 
65   59 


75   82   77 
64   60   53 


79   76 
71   69 


82 
67 


64   65   66 

84   80   74 
70   70   65 


73   80 
54   48 


80   78   73 
53   54   60 


72   79 
59   54 


65   79   82 

50   48   48 


81   74   82 
51   54   55 


79   81 
54   52 


83   81   80 
58   47   60 


80   76 
59   49 


80   80 
57   52 


84   89 
58   48 


80   80 
61   55 


80   79 
59   53 


75   74 
54   52 


79   78 
57   50 


61   62 

50   50 


78   78 
53   50 


76   72 
51   48 


80   76 
57   52 


78   80 
58   54 


81   80 
60   53 


78   79 
59   51 


78   78 
54   46 


74   73 
65   64 


80   77   81 
55   61   57 


76   74   75 
60   56   63 


76   74   72 
62   63   56 


79   77   76 
61   65   63 


78   76 
45   45 


78   31 
47   47 


82   83 
45   48 


77   78 
50   51 


78   80 
49   51 


76   77 
46   48 


ao  82 

46   47 


64   67 
50   47 


80   83 
49   50 


78   76 
42   43 


79   79 
42   48 


77   79 
50   50 


76   79 
52   50 


77   78 
49   51 


76   79 
40   40 


77   75   69 
65   47   49 


62   53   52 


15   16  ;  17  ;  18   19   20   21   22  ,  23  I  24   25 


I  27  28  29   30   31 


80   81 
62   49 


80   84   76  I 
60   45   45 


75 
49 


78   73 
50   49 


69   68 
6  3   62 


71 

79 

85 

85 

65 

87 

53 

56 

56 

58 

58 

61 

70 

77 

80 

82 

82 

84 

81 

BO 

78 

79 

76 

71 

70 

66 

79 

50 

55 

50 

51 

60 

58 

62 

65 

55 

57 

43 

38 

43 

56 

62 

72 

76 

80 

80 

84 

86 

86 

83 

77 

78 

80 

72 

75 

75 

75 

50 

54 

51 

50 

52 

53 

57 

63 

52 

55 

42 

40 

42 

47 

55 

71 

SO 

85 

85 

86 

88 

86 

83 

80 

82 

74 

73 

70 

69 

84 

51 

56 

52 

53 

58 

59 

63 

61 

55 

58 

48 

44 

46 

54 

60 

70 

72 

76 

81 

83 

82 

85 

81 

76 

77 

79 

72 

73 

72 

66 

51 

56 

51 

49 

55 

58 

60 

66 

56 

58 

47 

42 

48 

52 

59 

72 

77 

80 

84 

85 

86 

86 

85 

79 

79 

81 

76 

78 

77 

77 

4a 

50 

51 

50 

50 

55 

58 

65 

60 

53 

43 

38 

37 

37 

48 

71 

80 

85 

86 

86 

88 

83 

85 

81 

82 

75 

73 

70 

68 

83 

53 

58 

51 

62 

57 

56 

66 

65 

57 

59 

51 

45 

48 

56 

64 

75 

73 

80 

82 

83 

84 

83 

77 

78 

79 

72 

75 

73 

73 

77 

52 

54 

53 

55 

57 

59 

62 

67 

58 

56 

48 

44 

43 

51 

61 

60 

81 

63 

65 

66 

87 

81 

75 

79 

81 

71 

75 

73 

74 

74 

49 

54 

49 

49 

50 

52 

57 

61 

53 

53 

43 

40 

40 

45 

60 

62 

78 

63 

76 

80 

4 

54 

60 

58 

79 

76 

80 

75 

76 

9 

67 

53 

57 

60 

" 

5 

76 

84 

78 

82 

79 

0 

66 

49 

52 

55 

52 

8 

85 

60 

85 

80 

78 

9 

60 

53 

54 

53 

55 

7 

78 

79 

78 

81 

77 

4 

66 

53 

56 

57 

56 

2 

76 

85 

80 

84 

79 

9 

64 

53 

50 

50 

51 

2 

89 

84 

80 

75 

79 

7 

69 

53 

53 

60 

57 

7 

82 

76 

61 

70 

77 

7 

66 

55 

56 

55 

56 

2 

82 

76 

81 

70 

78 

8 

64 

50 

49 

50 

52 

7 

76   63 
53   48 


73   77 
56   46 


82   67 
53   52 


79   68 
56   53 


64   72 
53   49 


69   76 
55   47 


51   59 
42   43 


62   74 

54   47 


62   72 

46   44 


70   77 
51   52 


78   68 
49   51 


77   74 
55   49 


74   67 
55   49 


76   65 
53   43 


64   70   78  I  78   77   75   73 
61   61   62  !  65   63   68  I  68 


76   74 
69   67 


68   68  ,  65   71   73 


57   62   65   68   65   63 


75   75   73.1 
64   58   64.5 


68   78   83  84 


81   85  I  82 


80  I  79   69 


56   58   56!  59   62   62   67   69   58  '    65   55   56   52   59   65 


67   74   82   84 
56   60   54   54 


83   81   82   79  ;  76   75   70   70   70 


67   72   79.  85 
61 

71 


61   59   69   62   65 
3   87 


65   66   68   61 

73 
61 


66   66 


65   59 
73   71 


78   82   60   78.0 
56   58   62   60.0 


78   78   82   79   76. 


59   60   66   69   52   55   66  \    61,6 


72   67   71   72 
55   56   63   63 


60 


78   82   85 
60   58  61 


87  I  83   84   80  ,  81   71 
65   67   70   63   67   54 


73   66   72   83   82 
51   60   62   68   63 


74 

77 

74 

74.2 

61 

62 

67 

62.4 

79 

85 

82 

78.6 

57 

60 

56 

62.6 

74   80   76   79 
50   52   50  49 


79  82 
50  '  50 


47   54   54  55 


74   76 
53   55 


79   78 
51   54 


77   79 
49   55 


61   61 
49   51 


76   80 
48   54 


77   81 
56;  56 


79!  83 
53|  52 


80  61 

48;  50 


83l  85 
50  !  53 


64'  68 
50  53 


3ll  83 
54  55 


80  84 

471  52 


83|  81 
49  i  50 


78!  80 
52|  52 


83,  85 
54   55 


75   80 
52  54 


78  82 
45,  47 


79   80 
52   48 


84   85 
51   54 


85   86 
61   64 


84   85 
57   59 


84   37 
55   56 


84   83 
54   57 


86   85 
57   56 


70   67 
56   56 


86   84  ' 
54   54 


64   85 
56   57 


84   85 
52   55 


85   84 
57   57 


83   83 
58   60 


82   85 
47   49 


82   75   75   76   71 


85   78   79   79   69 
64   64   59   53   40 


60  65   57  '  54 

75   76   75  !  77 

61  61   54  i  49 


82   79   77  ;  76   71 


67  68  61 

55  56  47 

75  78  78 

63  62  57 


74  78  75  )  77  69 

58  60  54   46  40 

80  77  77  I  78  72 

61  62  55   54  42 

84  79  77  '  76  77 

57  63  53   54  45 

84  76  79   78  70 

61  63  56   56  44 

82  77  75   76  72 

63  62  58   54  43 

84  74  78   78  74 

49  60  54   46  35 


70 
40 

75 

40 

78 
44 

81 
48 

78 
60 

82 
54 

76 
52 

75 
51 

76.6 
50,5 

71 
40 

76 
41 

78 
45 

76 
50 

78 
63 

82 
50 

81 
51 

79 
54 

79.0 
51.4 

75 
39 

80 
46 

83 
56 

81 
63 

81 
63 

76 
66 

84 
58 

76 
48 

80.4 
55.2 

69 
46 

75 
46 

77 
49 

78 
54 

76 
64 

83 

55 

79 
56 

80 
59 

78.4 
55.5 

70 
45 

76 
47 

79 
50 

78 
57 

78 
57 

82 
54 

60 
56 

79 
52 

79.1 
54.4 

73 
40 

75 
44 

74 
48 

76 
62 

80 
53 

77 
51 

75 
52 

61 
37 

75,4 
51.8 

77 
41 

80 
45 

81 
52 

78 
62 

80 
63 

81 
54 

79 
55 

76 
47 

79.1 
53,9 

61 
40 

65 
45 

64 
49 

61 
55 

62 
55 

63 
47 

63 
52 

60 
35 

62,7 

49,0 

78 
40 

80 
49 

83 
55 

78 
63 

77 
54 

79 
54 

77 
59 

60 
40 

77,2 
54,1 

73 
34 

75 
39 

77 
46 

72 

61 

78 
52 

78 
48 

77 
51 

60 
34 

75.3 
49,4 

75 
39 

77 
44 

76 
50 

77 
62 

82 
64 

61 
53 

76 
54 

65 
51 

77,9 
53,7 

71 
44 

77 
44 

79 
48 

73 
55 

78 
63 

81 
53 

61 
55 

78 
55 

78.1 
52,9 

76 
43 

77 
45 

61 
48 

77 
64 

82 
66 

82 
53 

79 
56 

77 
52 

79,2 
55,9 

70 
43 

74 
4fi 

76 
46 

77 
62 

75 
63 

74 
58 

79 
56 

75 

48 

76,6 
55,1 

70 
32 

77 
37 

76 
42 

84 
45 

75 
58 

78 
50 

78 
50 

76 
50 

77,7 
47,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
AUGUST     1967 

Continued 

Day  Of  Month 

s 

> 
< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  '  16 

17 

is! 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

1 

1 

•     •     » 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

80 
58 

82 
51 

80 
68 

84 
66 

79 
61 

78 
59 

79 
51 

79 
57 

81 
56 

78 
68 

69 
47 

74 
49 

75 
52 

79 
56 

61 
49 

83 
51 

82 
56 

84 
58 

82 
60 

76 
63 

77 
59 

79 
56 

71 
47 

75 
45 

77 
53 

72 
59 

76 
66 

77 
64 

78 
56 

81 
54 

73 

54 

78.2 
56.5 

BRISTOL 

MAX 
MIN 

76 
57 

80 
48 

77 
65 

77 
65 

78 
59 

76 
53 

79 
49 

80 
53 

76 
66 

79 
64 

68 
58 

77 
52 

76 
52 

78 
54 

^5^ 

77 
64 

76 
64 

78 
59 

77 
56 

76 
60 

76 
42 

60 
50 

77 
55 

76 
63 

79 
65 

78 
65 

79 
63 

60 
44 

77,6 
57.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

82 
50 

79 
67 

78 
64 

77 
57 

77 
53 

79 
52 

81 
56 

75 
68 

76 
60 

67 
59 

75 
52 

76 
52 

77 
57 

62 

56 

84 
58 

85 
63 

64 
68 

71 
64 

77 
64 

77 
62 

70 
51 

67 

44 

75 
44 

79 
54 

77 
58 

79 
65 

78 
59 

81 

60 

79 
56 

56 
45 

76,7 
57,3 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

79 
59 

81 
49 

76 
65 

80 
59 

83 
61 

80 
55 

81 
52 

80 
56 

79 
64 

79 
61 

69 
54 

76 
57 

76 
51 

76 
55 

81 

56  j 

83 
56 

83 
62 

85 

64 

76 

64 

77 
64 

76 
58 

77 
59 

70 
45 

77 
42 

80 
53 

75 
57 

79 
64 

79 
66 

63 
56 

62 
59 

76 

50 

76,6 
57,2 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

78 
57 

78 
44 

79 
60 

78 

79 

75 

56 

68 

50 

79 
51 

79 

57 

77 
66 

73 

49 

73 

50 

72 

48 

72 

51 

60 
46 

82 

47 

82 

54 

64 
57 

60 
58 

75 
62 

75 
57 

76 
56 

76 
40 

76 
42 

76 
47 

72 
59 

76 
64 

77 
58 

78 
51 

80 
52 

71 
52 

76.7 
53,1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

79 
61 

83 
48 

78 
66 

82 
68 

80 
65 

84 
54 

80 
55 

81 
52 

80 
60 

82 
67 

73 
53 

77 
54 

11 

79 
57 

83 
51 

85 
54 

36 
57 

87 
60 

64 
64 

76 
65 

78 
56 

80 
60 

74 
47 

76 
42 

82 

50 

77 
52 

79 
65 

61 
59 

61 
57 

61 
56 

76 
51 

80,1 
56,8 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

77 
63 

82 
56 

80 
67 

79 
64 

78 
63 

79 
56 

81 
56 

81 
62 

79 
66 

73 
63 

65 

57 

77 
55 

77 
55 

77 
60 

63 
61 

84 
62 

81 
67 

84 
67 

78 
63 

76 
62 

79 
64 

76 

48 

77 
55 

76 

50 

80 
57 

76 
63 

82 
65 

77 
63 

81 
60 

78 
53 

69 
47 

76.2 
59.7 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

61 

85 
56 

82 
57 

77 
68 

78 
66 

87 
63 

81 
57 

82 
54 

80 
57 

81 
64 

85 
49 

76 

51 

75 
55 

76 
57 

82 
53 

66 
52 

68 
53 

65 
59 

68 
61 

60 
67 

77 
57 

78 
58 

64 
49 

77 

49 

77 
49 

76 
52 

70 
59 

80 
67 

60 
56 

83 

57 

64 
56 

80.8 
57.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

80 
61 

79 
49 

78 
59 

81 
67 

81 
61 

78 
56 

79 
50 

78 
46 

79 
56 

82 
62 

75 

46 

73 
47 

73 
47 

76 
55 

62 

45 

84 
47 

85 
51 

86 
55 

84 
56 

77 
64 

80 
54 

SO 
52 

73 

40 

75 
40 

76 
43 

72 
55 

78 
63 

81 
66 

79 
53 

62 
49 

73 
54 

76.7 
53.3 

READ5BO?0  I  5SE 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
53 

79 
55 

78 
66 

79 
62 

80 
59 

72 
53 

77 
53 

77 
56 

79 
58 

79 
50 

71 
48 

72 
51 

72 
57 

78 
48 

81 
50 

82 
52 

83 
55 

85 
60 

80 
59 

77 
55 

77 
55 

79 

46 

73 

46 

70 
47 

69 
53 

66 

56 

77 
65 

77 
55 

77 
52 

77.0 
54.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

77 
53 

73 
46 

76 

49 

71 
63 

73 
56 

74 
54 

70 
48 

73 
45 

73 
52 

77 
56 

72 
46 

63 

44 

66 

45 

66 

46 

72 
43 

73 
43 

78 
47 

78 
55 

77 
59 

70 
54 

71 

50 

73 
45 

66 
42 

66 
43 

72 

65 

75 
47 

72.1 
49,9 

VERNON 

MAX 
MIN 

85 
61 

84 
54 

81 
58 

77 
69 

78 
67 

84 
60 

77 
59 

82 
54 

78 
59 

80 
63 

84 
48 

76 
52 

76 
53 

75 
57 

80 
55 

84 
54 

85 
56 

61 
58 

64 
60 

83 
66 

80 
55 

77 
56 

83 
49 

76 
46 

75 
49 

72 
54 

70 
58 

83 
67 

79 
53 

64 
56 

84 
56 

79,9 
56,9 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

83 
57 

81 
48 

80 
51 

78 
65 

eo 

60 

81 
56 

75 
50 

80 
48 

79 
52 

80 
62 

81 
46 

70 
49 

74 

1  ^' 

75 
50 

79 
51 

81 
51 

85 
53 

86 
55 

86 
58 

82 
63 

78 
53 

79 
54 

80 
43 

70 
41 

76 
44 

77 
46 

72 
57 

77 

1  '* 

62 
50 

79 
51 

83 
56 

79,0 
52.9 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  fflGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

^s| 

StaUon 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IS    < 

KINGSTON 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

77 
75 

77 
72 

73 
72 

73 
71 

74 
71 

73 
71 

74 
71 

73 
70 

75 
71 

72 
71 

71 
69 

69 
68 

68 
67 

70 
66 

73 
68 

74 
67 

72 
68 

73 
69 

71 
69 

73 
70 

72 
69 

72 
69 

71 
69 

70 
66 

72 
58 

68 
66 

70 
67 

71 
69 

70 
65 

72 
67 

72 
69 

72.1 
59.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
78 

79 
77 

78 
77 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

76 
75 

76 
75 

77 
76 

77 
76 

76 
74 

74 
73 

74 
73 

73 
71 

73 
72 

77 
73 

77 
76 

76 
74 

74 
73 

73 
73 

75 
70 

76 
75 

75 
75 

75 
73 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

75 
74 

75 
73 

75 
73 

75 
74 

75.6 
74.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

72 

71 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
^1 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

7X 
69 

69 
69 

69 
58 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
66 

58 
67 

68 
67 

68 
67 

58 
57 

66 

67 

68 
67 

69 
58 

69.8 
69.0 

24    INCHES 

5  PM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

59 

69 

69 

69 

69 

59 

69 

69 

68 

56 

58 

68 

68 

69.3 

KINGSTON,  R.  I. 


KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 


SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL.  SOIL  TYPE,  BRIDCEHAMPTON  SILT  LOAM.  GROUND  COVER,  „^^„„„^„  ,,  ,„„  ,.  ,^^ 
2  INCHES.  INSTRUMENTATION,  4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENOIX-FRIEZ  RECORDER.  12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-  212   - 


^jjjjfjjjjjjjjljgj^j^^ 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 


CENTRAL 


NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


II    «    ft 
COASTAL 


NEW  OLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 


NEW  ENGLAND 
AUGUST     1967 


Day  Of  Month 


COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 


SOUTHERN 
LAKEPORT  2 


MASSA8ESIC  LAKE 
RHODE  ISLAND 


VERMONT 
WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


8Si  es 

63]  63 


.27 

.17 

33 

20 

88 

89 

59 

60 

.12 

.16 

8 

15 

78 

90 

6* 

64 

.00 

.18 

5 

5 

65 

86 

58 

55 

>04 

.15 

5 

13 

U 

.12 

*0 

29 

17 

.20 

38 

38 

87 

87 

58 

60 

.14 

.10 

57 

39 

78 

82 

65 

56 

.13 

.09 

17 

14 

81 

71 

60 

55 

.15  .08 

36  23 

81  75 
57 


.10 
36 
76 
61 

.17 
27 
91 
61 

.13 
20 

84 
60 

.17 
15 
90 
60 

.05 
10 
83 
56 

.23 

10 
88 
56 

.18 
23 

.21 
13 

17 
46 

.17 
21 

13 
25 

84 
61 

.19 
35 
89 
61 

.15 

.06 

22 

48 

87 

80 

67 

61 

.13 

.16 

45 

36 

89 

89 

72 

64 

.04 

.12 

20 

10 

80 

73 

62 

61 

.37 

.14 

10 

4 

.03 

.23 

119 

63 

.05 

.07 

16 

41 

72 

79 

66 

65 

.071  .03 
22'  29 
65 
59 


.15  .15 
39 

eoi  84 

51 


22 

.12 

63 

60 

86 

84 

59 

64 

15 

.18 

12 

14 

83 

84 

56 

66 

21 

.15 

48 

33 

85 

83 

58 

64 

.2  ".5 


3. S3 

365 

82.8 
63.3 


4.05B 
1338 
84.3 
60.7 


1763 
82.0 
62.0 

3.47 

475 

79.9 

59.1 


1173 
83.7 
61.2 


3.89 

768 

82.9 

62.4 


i.95B 
665 


•  .68 
488 


.31  4.23 
49  2309 


4.72 
1229 
82.5 
61.3 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON I A  1  NE 
BAKERSVILLE 
8ALT1C 
BARICHAMSTED 
aLOOMFlELO 
(fifilDGEPOBT  W8  AP 
eROOKLYN 

BULLS  BRtOOE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLE WOOD  LAKE 


COVENTRY 

CREAH  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EAST FORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOHOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  *.  W 

HILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

WALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLI 
PAUCHAUG  FOREST 


PROSPECT 

PUT^AM  L. 


ROCKVILLE 
ftOCKY  RIVER  DftM 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
5HEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 
STAMFORD  5  N 


STE' 


NSON  I 


STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  W6RV 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST8R00K 

■  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY 

AINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 


CORINNA 
EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 
MINGTON 

T  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 

■NESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

MOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCHET 

MILLI^OCKEI  FftA  AP 

MOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
(OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOOOSSOC 
rORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

AND  1  W 

rumford 


SE 


RUMFORD  POWER  PLANT 
SACO 

FRANCIS 
SANFORO  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOvER 
SOUTHWEST  H6R  3  SSE 

SPRINGFIELD 

,  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 


VAN  BUREN  2 
VANCE60R0  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 


1689  02|  TOLLAND 


,^0. 


LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

ONDON 
ONDON 


TOLL, 


FORD 


0844 

02 

117^ 

01 

01 

16Zf 

02 

2h?( 

o- 

270C 

01 

2765 

02 

286B 

01 

287E 

01 

i2b] 

02 

33^; 

01 

3ftS1 

379'* 

02 

01 

01 

<.1B3 

Oil 

4566 

02 

LITCHFIELD 
HARTFORD 
TOLLAND 
FAIRFIELD 


itchfielo 

itchfield 
airfield 


HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


KENNEBEC 
KENNCaeC 

PENOBSCOT 

03j  HANCOCK 

3J  WALDO 
SOMERSET 
SOMERSET 
AROOSTOOK 

Zi  CUMBERLAND 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 


HANCOCK 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKLIN 


IROOSTOOK 
IROOSTOOK 
CENNEBEC 


'ASHir 


.TON 


aouis 

aroostook 

OXFORD 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 

WASHINGTON 
ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 


■RANI 


-IN 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
PISCATAQUIS 


SOMERSET 

OXFORD 
HANCOCK 

PENOBSCOT 
AROOSTOOK 
OXFORD 
PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 


YORK 


Al  21 
Al  50 
Al  37 
Al  55 

41  50 
Al  10 
Al  AT 
»1  39 
Al  AS 
Al  29 


41  46 
Al  5A 
41  23 
41  22 
41  54 
41  14 
Al  57 

41  21 
41  46 
41  AA 


41  39 
41  57 
41  06 


Al  40 
Al  37 
Al  33 


45  12 
45  13 
44  41 


1^  46 
6 
5  38 


71  57 
73  29 

72  56 


71  54 

72  11 
72  29 
72  11 


72  26 
72  54 
72  53 


73  25 
72  OA 
71  51 


72  57 

73  08 
72  57 


68  26 
70  28 
70  29 


70  16 

67  39 
70  14 
70  12 

67  28 

69  53 

70  55 

68  42 

68  41 

69  43 


68 

00 

69 

11 

69 

07 

69 

07 

70 

27 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


BALTIC  I 


.  CO. 


TER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO 
METROPOLITAN  DiST  COMM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

ST,  PARK  ♦  FOREST  C 


UNIVERSn 
CREAM  HlL 
JOSEPH  P. 


'  OF  CONN. 

SIMKO.  SR. 

WATER  COMPA 


GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETI  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  ACR  EXP  STATION 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


lAVEN  WATER  COMPANY^ 

lAVEN  WATER  COMPANyJ 

LIGHT  +  POWER  CO.l 

PUBLIC  UTILITIES  I 

'ARK  *  FOREST  COMM.I 


ST. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANVI 
GREENWICH  WATER  COMPANY' 
HOCKVILLE  WTR.  ♦  AQUE . 
CONN.  LIGHT  t  POWER  CO.j 
RIDGEFIELO  WATER  SUPPLy] 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Cd 
BUR.  ENG.  WATER6URY  I 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 
BOROUGH  SEWER  COMM  I 
STAMFORD  MUSEUM 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  C0.| 
U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT.  | 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
TORRINGTON  WATER  CO.  I 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Cq 
RADII 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 


lAVEN 


,TER  company] 


WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM,  NEW  BRITAIN 
MRS.  ELEANOR  GILLETTE 


gerard  laveroiere 
internatl  logging  corf 
raymond  k.  palmer 
william  k.  lee 
mrs.  elmer  j.  leland 
bangor  hydpo-elec.  co. 
mrs.  dorothy  s.  jones 
mrs  betty  wing 
dennis  c.  pike 

james  a.  schofield 
joseph  m.  fox 
gardiner  water  distrk 
state  fish  hatchery 
mrs.  phyllis  a.  howe 
mrs  virginia  aldricm 
mrs.  catherine  hamilti 
fed.  aviation  agency 


WILLIA 
CENTRA 


ATE"  POWER  CO. 

MAINE  POWER  CO 
.  JORDAN 


AINE  FOREST  SERVICE 


GHEA 


NORTHER' 


!  CO 


OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
AfiMANO  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWEl 
CENTRAL  MAINE  POWE' 
THOMAS  R.  MC  HUGH 


CENTI 


!|CT 
POWER  CO. 


NATIONAL  PARK  SERVICE 

FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO, 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS.  MARTHA  YORK 
UNION  WATER  POWER  CO. 
REV.  ROGER  LACHANCE 
U  S  BUREAU  OF  CUSTOMS 
KENNEBEC  WATER  DISTRIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 


BELChEHTOWN 
BIRCH  HILL  I 
BLUE  HILL  Wl 

'boston  wb  a 

boylston 

8ridgewater 

brockton 

buffumville 

CHATHAM  LT 
CHESTER  2 
CHESTERFIELI 
CHESTNUT  HII 
CLINTON 


CUHMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBUHG  2  S 


HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 


nightville  dam 


LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON 
MIDDLEBORO 

MIDDLETON 
MILFOHD 

NANTUCKET  WB  A 
NEW  BEDFORD 
NEW6URYP0RT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PEA80DY 

•ELHAM 

'EMBROKE 


PLYMOUTH 

PROVINCETOWN 
OUABBIN  INTAKI 
READING 


SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 
SOUTHBRldGE  3  St 
SOUTH  E6REM0NT 
SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  GEN 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 


WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRI 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlehem 
blackwater  dam 
bradford 

BRISTOL 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 
CLAHEMONT  JUNCT I 

CLEAR  BROOK 
C0LE6R00K  3  SSW 
CONCORD  WB  AIRPO 
CONWAY  1  N 

dixville  notch 

Dublin 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 


GILMANTON  2  E 


HILLSBORO  2  W 

NOPKINTON  DAM 

HUDSON 

JEFFERSON  4  S 

KEENE 

LAKE PORT 

LAKE PORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 

PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 

3|  BARNSTABLE 
MAMPDEN 
HAMPSHIRE 

D2|  WORCESTER 

01  HAMPSHIRE 

02|  WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 


02  WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 

MIDDLESEX 
i  WORCESTER 

nstable 

02|  ESSEX 

01  FRANKLIN 

03  PLYMOUTH 

02  MAMPDEN 

01  BERKSHIRE 

02  WORCESTER 
03^  BARNSTABLE 


HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
BRISTOL 
WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 
02|  WORCESTER 
NORFOLK 
3|    ESSEX 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

01  BERKSHIRE 

02  WORCESTER 
01  BERKSHIRE 
01  HAMPSHIRE 

031  PLYMOUTH 
OH   BARNSTABLE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 
OSl  ESSEX 
31  ESSEX 

NSTABLE 


FRANKLIN 
WORCESTEl 
BERKSHIRE 
BARNS 

MIDDLESEX 
HAMPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 


BLE 


BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

WORCESTER 


GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 


GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 


COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 


42  21 

41  57 

42  03 
42  07 


42  28 
42  07 
42  40 


42  34 
42  17 
42  05 
42  35 


42  16 
42  39 
42  03 
42  05 


42  27 
42  07 
42  11 


A2  32 
42  26 

42  31 


OBSERVATION 
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72    56 

72    08 
71     35 


71  25 
71  25 
71    59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  0. 


72  36 
72  58 
72  00 
70    16 

70  52 
72  52 

71  10 

72  53 

71  19 

71  12 

71  34 


71  31 

70    04 
70    56 

70  55 

72  20 

71  41 

71  13 
70    59 

72  24 


72  11 

73  18 
72    55 


70  55 
70  36 
70    52 


47 

17 

73 

18 

n 

71 

04 

3B 

77 

13 

37 

7? 

11 

71 

15 

4? 

72 

15 

?? 

n 

09 

42 

10 

72 

16 

4? 

07 

72 

42 

42 

05 

77 

56 

08 

71 

26 

23 

71 

19 

A? 

10 

4? 

72 

03 

31 

70 

40 

42 

16 

M 

52 

43  32 

44  29 
AA  10 

9l  43  38 


OBSERVER 


NEW    ENGLAND   POWER    CO. 
TOWN   OF    AMHERST 
M.    C.    STEWART 
METRO.    OIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.    SVC. 
MASS. WTR, RESOURCES    COMt 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    OIST.    WTR.    COMM. 
MASS.    CORRECTIONAL     INS 


MASS. WIR. RESOURCES    COMM 
METRO.    DIST.    WTR.    C 
METRO.    DIST.    WTR.    C 

FRANK    C,    HERRON 
U    S    CORPS    OF    ENGR 
MRS.    MARY   E.   DAVIS 
CRANBERRY    EXP.     STAT 
HENRY    8.     HOUGH 
RICHARD    C.     eRlf.HAM 
.PUBLIC    WORKS 


METI 


OJSI 


MASS 
MASS 

w!r 

RESOURCES 
RESOURCES 

com' 

MASS 

WTR 

RESOURCES 

coMh 

MASS 
MASS 

wis 

.RESOURCES 

.RESOURCES 

cS 

EARL    F. 
MASS.WTR 
f.    ROBER 

.RESOURCES 
T    SKILL  INC 

COMh 

HARMON    E 
NEW    ENGL 

FREEMAN 
AND    POWER    CO. 

CAPE  •  VNYRO.  ELEC.  CO.l 

MASS. WTR. RESOURCES  COMt^ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY  I 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  < 
DANVERS  WATER  WORKS 
MASS  WTR  RESOURCES  CO-^H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO,  OIST.  WTR,  COMM. 
OELWYN  K.  BARNES  | 
JOHN  R  ANDERSON 
KENNETH  A.  SCHAFFER 
METRO.  OIST.  wTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI^ 
MASS. WTR. RESOURCES  COmM 


1110 
1480 
480   SA 


71 
71 

28 

72 

23 

71 

38 

71 

31 

71 

07 

71 

20 

72 

04 

70 

56 

71 

49 

71 
71 

08 

71 

71 

39 
27 

17 

T2 

11 

Tl 
71 

40 
39 

71 
71 

l\ 

49 

72 

17 

7, 

56 

71 

45 

71 

29 

7? 

17 

71 

71 

?fl 

71 

35 

71 

S3 

72 

19 

OIR 


aRD  FORES' 


ASS. WTR. RE 
LFRED  CAvn 


METI 


REV, 


ELEC,  CO. 
OIST.  WTR.  COMM. 
.  E.  LAUTZENHEISER 
EW  BEDFORD  WATER  WORK: 
R.  M.  8ARKER 
COAST  GUARD 


W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
GENERAL  ELECTRIC  CO 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
NUNZIO  LANCIANI 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 

JOHN  HARSZY 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 


.  E.  LAMS 


FRANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMt' 
MASS  WATER  RESOURCES  CC 
WOODS  HOLE  OCN.  INS" 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


JAMES  PAGE 

BROWN  PAPER  COMPANY 

FREDERICK  H.  8REBNER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S,  MOORE 

PUBLIC  SERV,  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 


AUSTI 


S    CORPS    OF    ENGINEERS 
ROBERT   W.    YOUNG 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
JOE    B.    DODGE 
GERTRUDE    E.    NASH 
DUBLIN    SCHOOL.     INC. 
UNIVERSITY    OF    J-.M. 
RODNEY    L.    GILBERT 
BERNARD    0,    GAUThIER 
G.    E.    CAMP8ELL 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
DWIGHT    A.    DANFORTh 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MASS. WTR, RESOURCES    COM« 


DARTMOUTH    COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SEBV.  CO.  N.H. 

MARK    A.    SWEENEY 

MERTON    T.    GOODRICH 

KENNETH    E.    GOULD 

N.H.    WATER    RESOURCES    8D 

GOROAN  H.    MILLER 

WILLIAM   POOR 

FED.    AVIATION    AGENC 


STATION  INDEX 


STATION 


NEW  HMPSHtltE 

LINCOLN 

MAC    DOWEL L    0AM 

MANCHESTER 

HARLOW 

HA&SASESIC    LAKE 

MILAN    T   NNW 

HUFORO 

MOUNT    SUN A PEE 

«T    WASHINGTON 
NASHUA    2    NNW 

NEW    DURHAM    3    NNW 

NEWPORT 

NORThwOOO 

TER    B«OOK    0AM 
f>ETERB0R0    2    S 
PINK.HAM    NOTCH 
PITTSBURG    RESERVOIR 
PLYMOUTH    1    E 
PORTSMOUTH 

H    DANSURV 

SOUTH    LYNDE60R0 

SOUTH    WEARE 

SUNAPEE 

SURRY    MOUNTAIN    DAH 

TAMWORTh    2 

WALPOLE    Z 

WARREN 

WATERVlLLE    VALLEY 

WEST    RUMNEV 

WHITEFIELD 

WINCHESTER 
W I NOHAH 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
TORK  POND 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  A  N 

BLOOMFIElD 

BRISTOL 

BURLINGTON    U    OF    vT 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to 
the  Environmental  Science  Service  Administration  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA 
NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 


AR   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  oulletln  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow 

J   "Supplemental  Data"  table„ 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measu 
data  In  the  December  issue  of  this  publication. 


ground  in  that  month. 


ts,  made  at  irregular  intervals,  are  published  In  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  these  States,  price  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,  20402. 
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CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  O: 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

aiRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

UROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 


b9.lN 
69.1 
70.1 
70. » 
70.5 

71. '•M 

69.9 

72.2 

70.7 

67.1 

71.4^ 


66.8 
70.7 
6U.5 
64.7 
67.8 

67.2 
69.2 

69. <• 
69. 6^ 
70.9 

67.3 
74. 3f 
74.3 


45. 5M 

46.3 

46.6 

46.4 

46.3 

42. 3M 

45.6 

48.1 

45.1 

42.4 

45. 8M 


49.7 
49. 8M 
49.0 
48.9 
49.0 

45.7 
50.2 
50. 4M 
52. IM 
48.9 

49.2 

49. 8M 
48.1 


70. 2M 

69.1 

70.5 

73.4 

71.2 

72.5 
71.5 
71.0 


75.3 
70.2 
74.0 
72.7 
70.3 

71.9 
73.5 
71. 9M 
72.2 
75.0 

74.4 
75.4 
72.8 
75.2 
73.9 

73.0 
74.5 
72.6 
74.7 
72.3 

74.2 
76.0 
70.2 


71.0 
71.9 
69.5 
69.2 
72.7 


44.0 
48.8 
41.2 
43.2 
45.1 

46.2 
44.3 
47.9 


49.3 
45.5 
52.1 

48.0 
53.1 
50.7 
45.9 
48.3 

51.2 

52.0 
49.6 
50.7 
46.0 

44.7 
50. 9M 
45.6 
48.2 
48.0 

47.5 
47.3 
50.9 


54.3 
47.3 
51.0 
53.5 
53.2 


57. 3M 
57.7 
59.4 
58.1 
SB. 4 

56. 9M 
57. B 
60.2 
57.9 
54.8 

58. 6M 

58.2 


58.3 
60. 3M 
58.8 
56.8 
58.4 

56.5 
59.7 
59. 9M 
60. 9M 
59.9 

58.3 
62. IM 
61.2 

59.3 


57. IM 

59.0 

55.9 

58.3 

58.2 

59.4 
57.9 
59.5 


61.4 
57.3 
61.7 
59.1 
61.2 

60.0 
63.3 
61. 3M 
59.1 
61.7 

62.8 
63.7 
61.2 
63.0 
60.0 

58.9 
62. 7M 
59.1 
61.5 
60.2 

60.9 
61.7 
60.6 


62.7 
59.6 
60.3 
61.4 
63.0 


2.3 
3.5 

.1 

.6 
.9 


1.5 
.7 


.9 

.6 

1.6 


1.3 
2.1 


84 
79 
85 
82 
iZ 

81 

84 

20. 
81  18 


209 
214 
166 
207 
197 


228 
219 

145  0 
209  0 
300   0 

202 


32  26 
37  26 
31  26 


2.6   83 
82 

80 
82 

1.3|   83 


19. 


34  27. 


201 
149 
185 
242 
200 

258 
164 
168 
138 
155 

203 
106 
127 


227 
181 
268 
202 
211 

180 
212 
171 


137 
229 
135 
182 
145 

160 
103 
143 
184 
137 

HI 
97 
135 
102 
166 

186 
116 

184 
131| 
1591 


Precipitation 


0  0 
0  0 
0 
0 

0 


143  0 
131  0 
151  o!     0 


no 

163 

148 
116 
104 


4,19 
7.02 
6.01 
4.19 
3.99 

7.47 
8.83 
3.81 
3.17 
7.45 

8.43 

5.21 


5.15 
2.79 
2.97 
6.02 
5.07 

7.12 
4.38 
3.33 
2.65 
2.68 

4.16 
2.69 
3.73 


.74 
3.35 


4.58 
1.46 


2.49 
1.11 


1.76 
2.65 
2.42 
0  2.14 
0    1.92 


1.50 
1.79 
2.48 

2.08 


2.12 
3.36 
2.75 
2.75 
3.06 

4.67 
3.83 
2.58 
3.12 
3.34 

3.15 
2.74 
2.54 
2.95 
3.60 

1.75 
3.05 
3.01 
2.17 
3.61 

3.17 
2.52 
5.06 


2.00 
3.28 
2.34 
1.63 
4.28 


2.75 

1.99 

2.58 

2.58 
2.83 


.04 
1.30 

.77 

.91 

.98 

1.27 

.76 


2.45 
1.08 


1.30 
1.14 


-   .87 


1.16 
2.29 
1.57 
1.68 
1.53 

2.00 
2.00 
1.73 
1.92 
2.30 

2.44 


1. 

.41 

1.50 


1.10 
.68 
1.84 
1.52 
1.77 

1.57 
2.64 
1.08 
1.53 
1.50 

2.30 
1.63 
2.00 


.59 
1.56 

.96 
1.10 

.55 

.55 


1.02 
.86 
1.80 
1.08 
2.40 

1.80 
1.95 
1.43 
.89 
1.40 

1.03 
1.69 
1.40 
1.70 
2.54 

.85 
I. 10 
1.11 

.69 
3.19 

2.40 
1.90 
2.12 


1.48 
2.91 
1.14 
.79 
3.63 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-    218    - 


Miiiiiiiliiiiiiiiiiiiil^^ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MASSACHUSETTS 

HINGHAM 

HYANMS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BfOFCRD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
HOCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
tOLEBfiOOK  3  5SW 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tTMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


southfrn 
blackwater  dam 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

tAST  DEERING 

tPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABFSIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORC  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
wINDHAM 
WOLFEBORC 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


Temperature 


71.5 
70, 2M 
7<..l 
67.8 
73.3 

72. 3M 

71.1 

71.5 

72.0 

67.2 


71.0 
70.1 
71.6 
69.8 


67.7 
69.5 


72.0 
72.0 
72.9 
73.1 
74.<.M 

70.9m 

72.6 

75.1 

72.2 

74.7 

71.1 
71,9 
J'<.l 
72,4 
70,1 

73.7 
73,4 
71.0 
70.3 
71.1 

71.1 
72.3 
73,8 
71, OM 
71,1 


50,5 
51. 7M 
50,4 
53,3 
57.0 

5 1  .  1 M 

50.3 

53.0 

49.5 

53,4 


56.9 
54.9 
47.6 
55.4 


42,8 
42.0 
44.3 
39.9 
40.7 

39,4K 
39,4 
42,  OK 
36,0 
42,1 


41,6 
42.0 
43,8 
44.0 
45.9 

42. 5M 

46.3 

46.1 

46.2 

46.2 

48.1 
44.7 
46.4 
48.1 
46.1 

44.5 
48.7 
'•3.5 
41.2 
44.3 

44.5 
40.9 
47.4 
47. 8M 
43.4 


55, 

49. OM 
48.5 
53.0 
51.2 


61 
61. OM 
62.3 
60.6 
65,2 

61, 7M 

60,7 

62,3 

60.8 

60.3 


2,3 
,2 


63,5 
62.5 
59.6 
62.6 

61.6 


55.3 
55,8 
55,9 
55,0 
54,8 

53, OM 
54.9 
56, 7M 
42,0 
53,2 

55,0 


56,8 
57,0 
58,4 
58,6 
60, 2M 

56, 7M 

59,5 

60,6 

59,2 

60.5 

59,6 
58,3 
60,3 
60,3 
58,1 

59,1 
61,1 
57.3 
55.8 
57.7 

57.8 
56.6 
60.6 
59. 4M 
57.3 

58.7 


61.5 
60. 3M 
60.7 
61,9 
62,7 

61,4 


No.  of  Doys 


26 

25 

26, 

25 

12 

26 
26 
27 
26 
26 


44  25 
42  26 
32  26 
46  26 


1.0 
1.2 


2.5 

1.5 


140 

0 

132 

0 

ue 

0 

135 

0 

58 

0 

132 

0 

151 

0 

94 

0 

144 

0 

148 

0 

88 

0 

97 

0 

173 

0 

92 

0 

i 

I 
29I  26. 
24|  25 
28!  26 
19|  25 
321  12 


28  26. 
30l  26, 


45  26 

35  25 

31  26 

41  26 

37  26 


0  0 
0  0 
0  1 
0 


288  Oi  0 

275;  0]  0 

2721  01  0 

298j  oi  0 

3021  01  "0 


353' 

299i 
250' 
684! 
347! 


Precipitation 


2431 
2401 
2081 

I96| 
152 

252 
175 
155 
183 
156 

174 
205 
160 
160 

205| 

18lJ 
136! 
231 
274 
215 

220! 
251| 
157! 
176' 
2  30 


115; 
165 
140! 
108' 
103 


01    ol 


2.99 
1.84 
3.53 
2.30 
2.50 

3.57 
3.03 
1.96 
3.17 
2,60 


2,44 
2,12 
3,93 
2,95 

2,76 


3,2 

2.06 
2.88 
2.77 
4.01 

3.99 
2.47 
3.20 
7.51 
6.26 

3.44 


1.85 

2.36 

2.04 

3 

2.32 

2.35 

2 

2.33 

1.61 

1.95 

2.97 
1.60 
3.41 
3.53 
2.13 

2.87 
4.00 
3.18 
3.07 
2,92 

1,81 
3,16 
3.16 
2.32 
4.35 

2.69 


.11 

1.21 

.83 


2.67 
3.29 
3.24 
3.52 
3.17 

3.20 


1. 
1,17 


.61 
1,25 


1,71 
1,25 


1,49 
1,77 
1,91 


-    1,12 


2,45 
,62 

2,50 
,86 

1,64 

2,38 
1,70 
1,04 
1,80 
1,83 


,98 

,68 

3,31 

1,28 


1.46 
.72 
1.12 
1.43 
1.24 


1.20 
1.31 
2.20 
2.00 


29    I 
10 
10 
30 


.65 

.59 

.64 

1.42 

1.38 

1.10 
1.32 

.92 
1.12 

.52 

.73 

1.04 
1.32 
1.47 
1.10 

.90 
1.68 
1,43 

.74 
1.76 

.57 
1.30 
1.59 

.58 
1.46 


2.11 
Z.Z2 
2.40 
2.64 
2.43 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
T 

.0 

6.9 

.0 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
tT  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

aURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

ft    II    * 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORC  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperoture 


c  E 
<  S 


67, ^M 
70.9 
73. '•M 
70.1 
70.* 

68.7 
71.7 
57.3 
69.7 
67.7 


70.7 
72. <> 
68.8 
68.9 


72.9 
71. CM 
69.8 
72.7 
71.7 

73.3 
71.1 


73.9 

72.* 

70.9 

66.0^' 

74 


37. OM 

39.6 

'.S.OM 

**.5 

*3.9 

*2.2 
**.! 

40. 7M 

43,3 

38.4 


42.1 
45.0 
46.0 
36.6 


46.3 
46. 6M 
46.3 
47.1 
43. S 

46.3 
51.3 


46.1 
42.6 
44.3 
41. OM 
46.2 


71. 3M   42. 9M 


52. 2M 
55.3 
58, 2M 
57.3 
57.2 

55.5 

57.9 
49. OM 
56.5 
53.1 


56.4 
58.7 
57.4 
52.8 

56.0 


59.6 
58. 8M 
58.1 
59.9 
57.6 

59.6 
61.2 


60.0 
57.5 
57,6 
53. 5M 
60 

57, IM 

57.7 


5.1 
1.5 


1.5 
.1 


380 
292 
217 
235 
236 

288 
219 
475 
255 
358 


255 
198 
235 
365 


173 
198 
223 
171' 
217 

167 
144 


168 
224 
218 
331 
161 

223 


Precipitation 


2.66 
4.28 
2.63 
2.25 

2.32 

2, 

5.31 

3.52 

2,28 


3,25 
2.10 
2,44 
2.97 

2.76 


2.11 
2.02 
3.06 
1.57 
2.25 

2.32 
2.02 


1.79 
2,49 
2.41 
2.35 

2.09 

2.41 
2.26 


.76 
1,38 


,91 
.93 


1,42 

1,49 

1,19 

.60 

.83 
1,06 
1.92 
1.30 

.65 


1.94 
.96 
.83 

1.11 


.83 

10 

.78 

10 

1,22 

22 

.71 

10 

1.20 

10 

1.58 

10 

.80 

10 

1.50 

1.85 
1.10 
2.11 
2.57 
2.10 

.55 

.92 
.78 
.79 
.82 

1.23 

.94 

1.75 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

1.8 


No.  of  Days 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:  89*  ON  THE  18TH  AT  WEST  BURKE,  VT 
LOWEST  TEMPERATURE,   19-  ON  THE  25TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:   9.86  INCHES  AT  HOULTON  FAA  AP,  ME 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  1.09  INCHES  AT  NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:   3.63  INCHES  ON  THE  29TH  AT  FALL  RIVER,  MASS 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:  6.9  INCHES  AT  MOUNT  WASHINGTON,  N  H 
GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:  1  INCH  ON  THE  26+  AT  2  STATIONS 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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NORTHERN  AND  CENTRAL  NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1967 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


GENERAL:  September  continued  previous  weather 
patterns  in  some  areas  and  reversed  them  in 
others.  Continued  temperature  trends  made  this 
the  fourth  month  in  a  row  warmer  than  normal 
In  Coastal  Maine,  but  also  the  third  in  a  row 
colder  than  normal  in  Central  Massachusetts. 
The  first  9  months  of  1967  average  below  normal 
in  all  divisions.  The  deficits  range  from  only 
0.9°  in  Coastal  Maine  to  2.9°  in  Northern  Maine. 
September  was  very  dry  nearly  all  month  over 
much  of  the  section.  A  substantial  general  rain 
near  the  end  of  the  month  brought  September 
totals  at  some  western  stations  not  even  up  to 
half  of  normal.  In  many  areas  the  month  was 
therefore  very  favorable  for  outdoor  activities, 
including  harvesting  of  crops. 

HEAVY  RAINS  IN  MAINE:  Maine,  however,  was 
a    different    story.     Storms,   or  periods  of  con- 


secutive rainy  days,  produced  totals  of  more  than 
2  Inches  of  rain  at  a  number  of  stations  on  three 
different  occasions.  Many  stations  in  eastern 
Maine  received  this  much  on  each  of  two  of  these 
occasions.  Vanceboro  had  such  heavy  rains  all 
three  times.  September  totals  were,  therefore, 
generally  excessive  in  eastern  Maine.  New 
record  totals  for  the  month  were  set  at  some 
stations.  For  example,  the  8.99  inches  at  Presque 
Isle  became  the  most  for  any  September  in  re- 
cords starting  in  1910,  The  September  total 
of  nearly  10  inches  at  Houlton  FAA  station  is 
approximately  four-fold  of  that  received  at  Upper 
Dam,  in  the  extreme  western  portion  of  the  same 
state.  It  is  also  nine-fold  that  at  New  England's 
driest  station  in  September,  the  New  Haven,  Conn., 
Airport.  Harvesting  in  eastern  Maine  was  serious- 
ly hampered  and  delayed,  with  the  important 
Aroostook  County  potato  crop  especially  affected. 

Robert  E.  Lautzenhelser 

ESSA-Weather   Bureau  State  Climatologist 

1000  Custon  House 

Boston,  Massachusetts  02109 


DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BAKERSVILLE. 
6ARHHAM5TEP 
BULLS  bRIDbE  DAM 
CHtAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NOHFOLK  2  bw 
ROCKY  WIVEH  DAM 
SHEPAUti  0AM 
TORRINCjTON 

vkI&wam  reservoir 


W0U08U«Y 


ANSONIA     1    N£ 
BALTIC 
BRUOICLrN 
eURLlNCjTON 

cockaponset  ranger  STA 

colchester  i  e 
coventry 

OANBURY 
DAt*SON  LAKE 
EASTfORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BHAINARD  FLO  / 
HARTFORD  Wb  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  i.  W 
MOUNT  CARMLL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUtl  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVfi 
STAFFORD  SPRINGS  2 

STfcVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  w8RY 

WEPAwAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  DAM 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
ttOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  W6  Ap 

6H0T0N 

LAK.E  KONOMUC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANfORD 

normalk  oas  plant 
puTnam  lake 
stamford  5  n 
west brook 

MAINE 


NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
6RASSUA  DAM 
BRlDGEwATEH 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLt 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MlLLlNOCKEl 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OUUOSSOC 
pATTEN  I  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  AnDOvER 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  InTEBIUR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRpORT 

BANGOR  DOW  F I&LD 

6R1DGT0N  I  NNW 

COHINNA 

EAST  SANGERVlLLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 


3.2«> 
1,6*. 
2.71 


Day  of  Month 


2.12 

2.85 
3.20 


2.75 
3. 61 
3.96 


4.29 
3.01 
3.77 


1.60 

3.00 

1.68 

1.65 

1.09 

2.62 

U'T 

I. 77 

1.52 

13      14      15 


16       17       18 


.O'*  2.<»B 
.65  .77 
.06    2.19 


.99 

.48 

.16 

.00 

.37 

.49 

.83 

2.00 

.01 

_ 

. 

. 

- 

.17 

.20 

.45 

.32 

.15 

.59 

.07 

.••O 

.22 

.12 

.03 

1.37 

.53 

.02 

.84 

T 

.16 

.93 

.41 

.1* 

.64 
2.10 

.10 

T 

.36 

2.35 

.10      T 

.10 

.28 

1.48 

1.08 

.70 

.60      I 

.12 

.08 

.13 

1.80 

1.06       . 

.11 

.06 

1.65 

.71       T 

.64 

.34 

.38 

.le 

.12 

.03 

.70 

.09      . 

4. 98 

.62 

.72 

6.03 

.43 

.93 

4.48 

,06 

.31 

4.O0 

.3; 

8.36 

.11 

I. 00 

2.58 

.06 

3.09 

T 

.07 

19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


1.02 
.66 
.18 


1.70 

.37 

2.54 

.56 

1.54 

.11 

50    1.45 

.15 

1.33 

.32 

1.89 

.34 

20   2.06 

.07 

42      .73 

.07 

02      .01      .01  .02      .01 


.30   2.38    1.19 
.21    1.S4    1.33 


.29    2.14    1.25 
.16   2.52    1.12 


.47 

1.62 

.24 

.80 

1.45 

.33 

.03 

.42 

T 

.05 

.12 

.90 

1.65 

.58 

.24 

2.62 

1.32 

.05 

.57 

.07 

.70 

.40 

62 

1.52    I 

.13 

1.05   2 

.41 

1.76 

.56 

1.61 

•  27 

1.93 

.13 

1.40 

.91 

1.47    I 

.08 

.29    1.84 

1.22    1.95 
.70      .OS 


.06 

.08 
.02 


.11    1.30    1.22 


.32 

.08 
1.28 


2.05 
2.08 
1.44 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


pcmtipued 


MAINE 
NAD I SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

fiUMFOHD  1  SSE 
RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVlLLE  PUMP  jTA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIA5 

NEWCASTLE 

NEn  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFOflO  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  MB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGHEMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLANO 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOTLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  5 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORThBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
0UAB6IN  INTAKE 
READING 
SHELBUflNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
STERLING 

TULLr  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
MARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEEChwOOD 
BOSTON  we  AIRPO 
BROCKTUN 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOmN 
fALL  RIVER 

hatchville 

H INGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


2,79 
2.97 
6,02 
5.07 

7,12 
6,35 
*.38 
3.33 

2.65 

2.66 


Day  of  Month 


.05 

1 

.21 

.0; 

.01 

.OS 

.12 

T 

2 

.00 

,^B 

2 

.oc 

.05 

.5* 

.10 

.06 

1 

I 

.»3 
97 

.10 
.05 


1.50 

1.'9      .07 
2.89       .05 


2.74 

2.77 

3.37 

2.54 

2.95 

4.16 

3.13 

3.33 

3.66 

3.80 

3.57 

2.85 

3.71 

3.60 

1.75 

4.29 

3.05 

4.40 

3.01 

2.17 

3.(1 

3.10 

1.69 

3.17 

2.52 

2.82 

5.06 

3.83 

2.00 

3.28 

2.34 

1.63 

4.26 

2.13 

2.99 

1.64 

10      I!       12       13      14      15      16      17      18 


1.10 
.57 
.54 
.55 


.50 
.36 
.70 


19      20      21 


22      23      24 


25 

.90 

26    2.00 

33 

.09 

17 

01 

.70 

25      26      27      28      29      30 


.02    1.12 

1.73 

.03    1.92 

.13    2.30 


1.08 

.27 

.16    2.40 

.09 

* 

2.05 

.93 

1.60 

1.95 

1.07 

1.43 

.33 

.75 

.8! 

.65 

1.21 

.92 

1.40 

.97 

1.03 

2.00 

1.06 

.77 

.08    1,40 
.07    1.70 


1.21 
.15    1.30 

1.19 
•05    2.54 


1.17    1.67 


.05    3.63       .20 


See  Beterence  Notes  Following  Slalion  Index 
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Continued 


MASSACHUSETTS 

IPSWICH 

MIOOLEBORO 
MIODLETOn 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEOFOHD 

NEWBURYPOHT 
PEABOOY 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVlNCETOt^N  I  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C&  AIP  STATION 
SANDWICH 
SEGRE&ANSET 

SOUTH  wELLI-LEET 
SPUT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHtRN 

BENTON  5  Sw 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  3  SSW 

DIXVILLE  NOTCH 

ERHOL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

CRAFTON 

JEFFERSON  *.  S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


hEST  RUMNEY 
HHlTEFIELD 
YOftK  POND 


southern         c 

blackwater  dam 

bradford 

campton 

center  HARbOfl 

claremont  junction 
concord  wb  airport 

CONWAY  1  N 
DUBL I N 
DURHAM 
EAST  PEERING 

EPP1N6 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANION  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 
kELNE 

laheport 
lakeport  2 

lebanon  faa  airport 
mac  oowell  dam 
manchester 
marlow 
massabesic  lake 


EE 


MiLFORO 
MOUNT  SUN, 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 

nohthwooo 
otter  brook  d 

PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 


SOUTH  LYNDtBORO 
SOUTH  wEAHt 
SURRY  MOUNTAIN  0AM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


WlNOMAM 
wOLFEBURO 

wOUOSTOCK 


3.24 
3.57 
3.23 
3.03 
1.96 

3.17 


2.06 
2.86 
7,17 
2.77 


2 

95 

Z 

33 

?. 

17 

3 

66 

3 

.••9 

1 

.61 

I 

.95 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3.53 

i.97 
2.13 
2. 87 
1.57 

<..oo 


3*60 
2.14 
1.61 


.12 
.02 


.17      ,02      ,21 


.06      ,03 
,02       ,10 


1,<>1 
2,20 
1,0B 


13 


14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


28   29   30 


,37 
.10 
.06 


,33 

.08 
.27 


HHODt  ISLAND 


bLUCK  ISLAND 
GKtENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
PMUVIDLNCE  KB 

kOUNSOCKET 


.35   2,11 
2.22 

2.<>0 
2.6* 


See  Reference  Notes  Following  SlAtlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEK    ENSLItND 
SEPIEHBER    1967 

Station 

1 

Day  of  Month 

1 

' 

Li_ 

4 

5 

6 

7    1    8    1    9 

10 

U    1    12 

13       14    1    15 

16      17      18 

19  1  20   1  21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  I  27 

28   1  29   1  30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTERN                  01 

BtTHEL    *   N 

2.77 

.20 

T 

T 

T 

T 

1.30 

.04 

BLOOMFIELO 

.30 

.08 

.23 

•  24 

1.42 

.02 

T 

.19 

.16 

T 

•28      ^60 

CANAAN 
CHELSEA 

2.77 
2.66 

.23 
.15 

.19 
.01 

•  01 

.03 

.02 

T 

1.37 
1.49 

.01 
.05 

.16 

.19 

.03 

T 

.56 
.64 

.07 
•  06 

•02      ^04 

DANVILLE 

2.97 

.16 

.77 

.02 

.04 

1.00 

.05 
.30 

T 

.15 
.50 

T 

.15      .57 
•  07      •U 

ENOSeuMG    FAllS 

«.2e 

T 

.03 

.12 

T 

T 

.16 

T 

.98 

7           T 

.02 

.02 

GILMAN 

2.M 

.03 

.03 

.13 

T 

1.28 

1.19 

1.42 

* 

■ 

1.49 

T 

.01       ,01 

MC     iNDOe    FALLS 

2.63 

.13 

.03 

.06 

.'•$ 

.03 

•  05 

.06 

.03 

•  56 

.15       .24 

MIDDLESEX 

2.25 

.20 

.02 

T 

.01 

,60 
.83 

•  06 

.04 

•  36 

.03      .18 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

2.32 

.02 

T 

T 

T 

.33 

.06 

.44 
.12 

•  12 

.17 

•  30 
.02 

•  01 

.30      .25 
T            ,62       ,15 

MORRISVILLE     2 

2. '6 

I 

.05 

.06 

.07 

1.06 
1.92 
.24 
.65 

MOUNT    MANSFIELD 

5.31 

T 

.10 

,22 

.10 

.80 

.10 

.10 

,10      ,12 

NEhPORT 

NORTH    DANVILLE 

3.52 
2.2> 

T 
.02 

.10 
*03 

.11 

.0*. 
.02 

.02 

1.30 
.20 

.05 

1.20 
.58 

,22 

.24 

.as 

.63 
.09 

.68 

.11       .11 

NORTMFIELD 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

.29 

- 

.34 

.06 

. 

.19      .37 

PLYMOUTH   UNION 
READING  HILL 

2.56 
2.20 

.08 

.01 

.81 
.74 
1.94 
.96 

•  04 

.01       .01 

.14 

.01 

.13 

.64      ,68 

ROCHESTER 

3.25 

.16 

•  02 

•  11 

.15 

,92       ,28 

SAINT    JOHNSBUHY 

2.10 

.01 

.01 

.02 

.35 

.02 

.30 

•  12 

.09 

,35      ,27 

SOUTH    NEWBURY 

2.3S 

T 

.06 

.13 

.31 

T 

1.21 

.12 
.10 

•  01 

.01 

.42 
.27 

,10      ,08 
r            ,03      ,26 

t<AirSFIELD    2    WSM 

2.20 

.18 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.55 

.56 

l.U 

NATERBURY     1    NNE 

2.«« 

T 

.01 

.03 

.02 

.47 

.09 

.26 

•  04 

,26      ,24 

HE5T    euRKE 

2.97 

.23 

.02 

.07 

•  06 

.02 

.03 

.04 

T 

.63 
.38 

.03 
.11 

.48 
•  52 

•  04 

.26      .22 
,06      .26 

*         #         • 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    NNM 

2.11 

.09 

T 

.83 

.78 

.14 

BRISTOL 

2.02 

.03 

.09 

.16 

.47 
.73 
1.22 
.60 
.46 

.08 

•  17 

•14      ^19 

BURLINGTON    W6    AIRPORT         R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

3.06 
3.17 
1.57 

.02 
.15 

T 

.04 

.02 

.02 

.04 
.08 

.57 
.06 

.32 

.71 

2.01 

.24 

.04 

.20 
.13 

•  11 

•  09 

•  18 
T 

•  12 

T            ^06      ,26 

•  09 

•  19      T 

DORSET    1    S 
HUNTINGTON    CENTER 

2.25 

3.«8 

.<>2 

.08 

.05 

.02 

.10 

1.20 
1.25 

1.02 
1.58 
.60 

.34 
.77 
.26 

.50 
.54 

T 
.20 

T 

T 

.15 

•  56 

MANCHESTER    CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAy 

1.75 
2.32 
2.02 

T 

.05 

.16 

.03 

.04 

.02 

T 

.10 
•  17 

•  38 
.13 

.26 

•03      ^16 
•14      .13 
.11 

.05      T 

SALISBURY 

2.73 

.26 

,0B 

.02 

.07 

• 

1.35 

.58 

.16 

•  16 

•  05 

*          «          • 

SOUTHEASTERN                    03 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
MATS   MILL 

1.79 
2.»9 
2.38 

.03 

T 

T 

.02 
.22 
•  02 

T 

T 

.55 

.92 
.41 
.67 
1.01 

.14 

T 

.16 

.08       .03 

.05 

T 

.16 

.20 

.07 

•  31 

•  01 

.20      .36 
.90      .17 

NEWFANE 
PERU 

2.46 
2.96 

.04 
.05 

.03 

.14 

.01 
.02 

.12 

.IS 

.02 

.02       .01 
.01 

.30 
.12 
.29 

T 
T 

.02 
.06 
.24 

•  01 

1.05      .42 
.90      .35 
.47      .52 

REAOSBORO    1    SSE 

2.<>l 

.03 

.64 
.48 
•  47 
.92 
1.90 

.09 
•  06 

.01 
.02 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

2.60 
2.35 
2.62 

.06 

.06 

.04 

,12 

,05 

J 

.21 
.16 
.26 

T 

.01 
•  01 

•  08 

•  13 

•  13 

.78       .57 
1.18      .73 
.79      .59 

UNION    VILLAGE    DAM                    R 

2.72 

.30 

T 

T 

.05 

•  20 
t 

T 
.10 

.56      .72 
•07      .30 

VERNON 
WAHDSBORO 
HHITINGHAM    2    W 
WOODSTOCK    3    E 

2.09 
1.68 
2.27 
2.<.1 

.01 
.01 
.02 
.10 

T 

.06 
T 
T 

.03 

.01 

T 
.21 

.01 

T 

.47 
.46 

.47 
.94 

.05 
.03 
.10 
.02 

.05 

.01       T 

•  19 

•  14 

•  12 

.06 

T 

.08 

.08 
.09 
.14 

.47      .82 
.08       .55 

.83      .64 
.51       .59 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wl 
(Speed 

nd 

-   m.p.h 

) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Nun 

ber  of  day«  with  precipitation 

« 

Stabon 

a   0 

X  a 

c 

:;^ 

p  a 

V 

1 
• 

> 
< 

0 

Q 

a 

£ 

i 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     Am          7    Am           1     pm          7     p„ 

8 

S 

1 

3 

01 

8! 
i 

1 

e 
M   9 

1 

»  is 
2  8| 
<1S  3 

•^RIDGFPORT     WR    AIRPORT 
HARTFORD    WB    AIRPORT 
NFW    HAVFN    WR     flIPPoRT 

31 
31 

3.4 

1^7 

12^7 
9^0 

29+* 
24 

3 
NW 

15 
25 

81 
85 

77 
84 

56 
50 

68 
71 

2 
3 

3 
3 

4 

0- 

1 
3 

0 

1 

0 
0 

10 
10 

75 

4^7 
5^2 

MAINE 

SW 

21 

" 

84 

58 

- 

1 

3 

" 

0 

0 

0 

8 

77 

4^6 

CARIROII    WB    AIRPORT 

PORTLAND    WB    AIRPORT 
MASSACHUSETTS 

22 

2^2 

b.7 

24 

NW 

02 

83 

88 
80 

66 
58 

78 
72 

2 
3 

1 
3 

5 
2 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

14 
10 

64 

6.4 
6^1 

BLUE    HILL     WB 

_ 

_ 

. 

39 

SE 

28 

BOSTON     WR    AIRPORT 
NANTUCKET    WB    AIRPORT 
PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

27 
34 

3.2 

1.3 

13^1 
I3^0 

32 
32 

NW 
N 

02 
10 

75 
92 

74 
89 

56 
74 

65 
90 

5 
3 

4 
1 
2 

2 
4 
3 

0 
0 

2 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

10 

11 

10 

70 
77 
68 

4^8 
5^3 

WORCESTER    WB    AIRPORT 
NEW    HAMPSHIRE 

28 

3.9 

9^9 

27  +  + 

29 

25 

82 

82 

58 

73 

0 
3 

3 
1 

4 

2 

2 
2 

0 

1 

0 

1 

9 

10 

- 

4.7 

CONCORD    WR    AIRPORT 
MOUNT    WASHINGTON 

25 

Kl 

^•9 

30 

NW 

02 

90 

88 

51 

73 

5 

0 

4 

2 

0 

0 

11 

66 

5^4 

RHODE     ISLAND 

SE 

28 

' 

~ 

- 

- 

0 

2 

7 

3 

1 

1 

14 

44 

7^3 

SLOCK     ISLAND    WB    AIRPORT 

PROVIDENCE    WR    AIRPORT 
VERMONT 

2fl 

[•7 

10^5 

30+  + 

14 

28 

81 

77 

52 

71 

2 

2 

3 
3 

2 

3 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

8 
9 

70 

5^2 
4^8 

BURLINGTON    WR    AIRPORT 

2n 

1.2 

30 

S 

27  + 

87 

84 

61 

73 

2 

6 

4 

1 

1 

0 

14 

75 

6^1 

See  HeferencQ  Notes  Following  Slallon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM    EN&LAND 
SEPTEMBER    1967 


Da;  Of  Month 


13      14      IS  :  16      17      IS 


78   78   781  79   84 
38   *4   4*1  58   55 


75   76   75   74   81   80 
43   48   53I  60   53   57 


28  29  30  31 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLASE 
NORFOLK  2  SW 
SHEPAUG  0AM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOXN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBU'Y  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

•     •     » 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   66   79 
52   44   39 


67   63   70 
42   40   40 


70   70   75 
42   36   35 


70   65 
42   41 


72   67 
45   42 


63   64 
43   39 


83   81   82 
52   49   49 


78   76   78 
54   56   54 


80   77   80 
50   47   46 


68   73   73 
46   51   51 


73   78   75 
53   53   52 


75   77   78 
52   53   48 


77   67 
47   46 


67   64 

48   38 


79   65 

46   45 


68   65 
49   45 


70   68 
46   43 


81   68 
50   42 


80   66 

48   49 


81 
41   S9 

76   82 


64   71 

44   44 


81   65   65 
49   41   34 


72   70   77 


65   65 
50   46 


79   78 
57   55 


79   82 
52   52 


79   77 
48   46 


80   80 
53   52 


60   83 
53   53 


82   84 
54   55 


80   79 
49   50 


80   76 
57   57 


79   82 
53   58 


78   77 
56   58 


44   49   49 


68   67 
51   51 


80   76 

50   45 


72   70   76 
50   46   36 


74   68   72 
52   46   38 


82   85 
59   59 


61   62 
57   57 


63   62   63 
60   58   61 


60   65   62 
55   54   54 


64   62 
51   51 


60   62   62 
53   54   52 


79   81   61 
45   45   56 


75   60   75 
46   54   58 


69   70   75 
46   36   36 


70   66 
52   39 


80   75   72   62   591  62   73   77   76   73   67 
53   55   50   37   35   37   33   42,  55   66   51 


78   74   69   70   58   571  56   67   721  68   70   66 
52   54   55!  50   35   37   36   38   48   57   62   56 


76   82   79'  72   69   74;  78   78   78  '">       92   80   76   79   75i  70   58   59   59   70   75   73   73   72 
45   43   53  1  55   32   35  i  37   41   42   63   54   55   48   50   58:  53   32   33   40   30   401  55   65   52 


74   70   77   74   59   63  I  66   73   74,  73   76   76,  76   74   73]  71   64   53 
44   47   53!  57   37   35   40   43   47^  56   52   55|  52   51   53   56   36   36 


79   75   61 
48   49   56 


78   76   77 
48   47   57 


60   76 
45   49 


75   61 

41   45 


60   76 
40   41 


76   63 
48   47 


78   64 
46   49 


77   85 
47   49 


81   73 

41   44 


61   77 
39   53 


77   83 
48   47 


75   79 
49   51 


76   61   67 
56   41   40 


79   64   65 
58   39   36 


57   61   691  74   72 
36   36   461  58   65 


71  75  n'  '3  75  60|  79  79  76  70  71  57 
42  45  52]  '■2  53  56  55  52  56  60  38  36 

72  73  72'  ■'2  78  60  79  76  80  73  70  60i  58   57   71'  72   73   73 
41  44  53|  64  53  53  56  54  521  60  38  37   37   37   46   54   64   64 


52   66   70   66   68 
34   42I  52   58   60 


64   63 
43   40 


65   60 
39   32 


64   64 
37   31 


73   70:  74 

4*   49:  56 


75   721  75 
45   47I  59 


74   75;  73 
39   45,  58 


83  i  79 
51  1  60 


70  '  75 
36  I  39 


72  I  77 
40   43 


73  I  79 
39   43 


66   66  !  72 
37   33  ;  36 


75 
44 

78   75I 

47   521 


74l  73 
50l  64 


79   78l  80 
46   52I  59 


75   76   73 
39   45;  58 


65   65 
43   42 


67   71 
41   41 


70   62 
56   41 


751  ^' 

53   64 


77   751  75 
48   521  ** 


75   61   81 

54   571  59 


S3   eOi  82 

47   521  50 


75   61   80 
45   52I  46 


83   82   60 
62   56i  54 


83   821  63 
55   57,  55 


64   641  63 
55   57'  56 


76   63   81 
47   55   48 


76   eli  62 
56   60|  58 


82   77 
53   54 


74   70 
50   50 


80   76 
46   49 


78   72 
54   61 


77   75 
55   56 


79   76 
54   60 


74   61   62 
39   36   38 


63   64   60 
48   35   35 


72   61   62 
33   31   41 


57   60 
37   37 


63   64l  59 
38   361  40 


63   65'  60 
41   381  43 


83   781  73 
49   50i  59 


631  64 
34   43 


62   83 
52   55 


80   62   74   77   83   65 


72   73 
53   59 


79 
56 


82   75 
56   56 


75   72 
56   59 


66   75   72 


79   75 
59   54 


82   76   63   79   66   64   69   74   74   69   75   83   62   83 
40   44   51   56   40   33  \    37   41   46   55   47   53   48   50 


77 
56 

80 
56 

79 
67 

73 
49 

77 
54 

74 
59 

74 
51 

81 
52 

76 
66 

65 
50 

61 
49 

83 
54 

60 
48 

63 
48 

78 
56 

77 

45 

60 
47 

76 
1 

72   69   71 
52   50   46 


71   65   71 

51   44   41 


69   68   71 

50   45   44 


60   67   69 
62   42   40 


74   70   72 
59   43   38 


74  80  78j  74  79  80I  85  74  75 
49  54  561  64  56  61  61  62  67 

76  76  73I  T4  75  79]  84  71  69 
45  49  5<,'  58  54  561  57  55  55 

75  78  751  75  79  78'  63  72  73 
49  52  55I  59  54  58  57  57  64 

70  74  79  77  75  80  85  85  75 

43  49  53  59  53  54  56  56  58 

77  80  7ej  74  64  84  85  76  73 
41  42  5l!  ftS  54  55|  55  56  61 


67   72!  77   78   74}  73   78   80'  65 
41   37  1  41   44   50;   64   51   53 


74   62 
40   40 


62   63 

39   36 


77   66   66 


66 
40 


57   70 
36   40 


71   72 
31   56 


57   68 
31   37 


70   76 
37   51 


70   74 
38   53 


72   77 
37   52 


59   71 

31   39 


66   69 
42   58 


70   74 
34   50 


75   72   71 
55   59   67 


72   71   72 
62   53   56 


74   73   71 
51   51   66 


73   70   67 
58   66   55 


75   72   72 
55   67   47 


77   72   75 
55   66   50 


75   74   71 
52   60   66 


73   74   72 
56   69   67 


75   70   70 
54   66   56 


62   70   74'  75   71   71 


56   67   72 
42   37   53 


74   74   65!  64   60   71   74   74   74 
54   36   35   39   29   35   51   54   54 


76   64   66   64   72 

50   46   431   46   46 


77   73   70 
64   66   52 


75   64   65'  61   69   721  70   70   72 
50   43   42   42   38   56   59   65   51 


75   63   64|  62   69   73   73   71   68 
49   43   42   45   40   61   62   66   51 


74   73   63   64   64   72   76   74   70 
60   40   39   39   38   44   54   64   62 


70   74   74   71   69 


42   37   39   38 


67   61   61 


75   69   66 
64   38   37 


70   74   74   70   72 
32   68!  66   66   63 


75.1 
46,9 


71.2 
49.0 


74.0 
45.6 


68.5 
46.9 


71.8 
49.1 


72.0 
49.2 


72.6 
49.7 


72.6 

47.0 


72.4 
44.7 


73.0 
50.1 


74.5 
49.6 


75,8 
49.7 


73,8 
46.2 


73.5 
53.1 


73.8 
50.8 


71.6 
51.3 


73,6 
44,6 


75.2 
65.6 


72.4 
51.2 


73.5 
53.3 


75.7 
50.6 


75.4 
50.0 


74.1 
49.4 
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Miuilttiriiittiliiliil^ 


ConHoucd 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

8RID6EW«TER 

CARIBOU  KB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS    2 

FORT    KE>IT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  3AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENJS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

•     •     » 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEKISTON 
MADISON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Monlh 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


59   63 
35   35 


54   61   72   67   62   75 
<.0   4*   55 


60   57   70   63 


64   62   60 
38   A*   *7  I 


59   56 

33   39 


64   53   53 


66   64   54 


54   59 
34   35 


60   64 
34   35 


59   64 
35   33 


70   67 
40   43 


68   61 

40   47 


56   63 

34   34 


59   62 
45   46 


64   60 
36   42 


56   64 
39   42 


55   63 
33   32 


54   64 
33   33 


66   62 
37   38 


58   62 
34   45 


64   54 
43   44 


63   56 
42   47 


69   65 
42   40 


67   60 
39   44 


70   58 
38   43 


63   68 
33   34 


66   62 
42   43 


71   65 
46   42 


72   68 
38   38 


59   69 
46   37 


60   72   63 


63 

75 

81 

36 

45 

53 

61 

77 

80 

41 

45 

58 

58 

75 

75 

37 

41 

57 

U  I  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


75   54   63   70   74   76 
50   32   33   40   41   40 


76   79   80   75   67 
40   48   49   50   39 


68,  63   66   50i  50 
42   56   45   42   41 


71   59   65 
47   33   29 


63   69 

30   30 


70  78  79i  80  83  79,  69  71  72,  64  65  61  51  54 

34  40  37'  '•I  'S  47|  51  30  49|  55  59  44 1  40  29 

73  76  75,'  78  81  79  63  70  70  64  65  4el  49  53 

40  46  44'  44  50  54  40  35  50  58  48  43  34  31 


75   75 
34   40 


73   72   66(  67   55   47   46 
48   30   50i  54   45   39'  39 


60 

75 

65 

68 

65 

,7 

38 

53 

54 

60 

43 

.8 

74 

62 

66 

68 

68 

2 

44 

51 

52 

62 

43 

7 

73 

60 

66 

69 

66 

6 

47 

54 

59 

61 

45 

0 

75 

69 

68 

68 

66 

7 

44 

51 

54 

63 

41 

9 

47   38   49   37 


61   71   63 


62   79   79   63   61   69   75   75   77   77   80   77   66   69   63'   63   51   49   48   63 


33   31   39   39   45   41   45 


39   37   30 


65   67   67 
52   57   51 


45 

62   70   63 
45   40   35 


75   79 ;  63   62 
47   55  I  35   33 


71 


78   75   78   79   82 


38   33   37 


41   43   45 


82   83   79'   67 
46   49   52   37 


29   28!   55 


59   74   67   69   69 

30   47!  49   53   63 


72]   65   67   51   49 
53   57   51   41   38 


60   70 
36   46 


60   72 
41   42 


65   74 
40   44 


64   74 
43   52 


74   67 
45   41 


72   72 
41   46 


70   65 
45   53 


69   66 
42   52 


61   71 
45   43 


59   73 
35   38 


60   71 
36   41 


59   78 
40   40 


60   65 
44   45 


74   67   66   70 
51   52   59   60 


62   61   75,  61   55   64 
44   46   48   42   33   36 


63   64   76: 
37   38   50 


67   78  I 
35   48 


61   77 
46   51 


40   51   52 


64   65   77 


75   76 

47   51  I 


77   61 
55   35 


77   61 
48   30 


79   68 
57   41 


64   64 
41   40 


78   51 
49   31 


73   61 
41   37 


62  ,  72 
35   38 


71  I  74 
36   41 


75   80  1  72   60   71   73 
45   55  1  46   33   32   37 


60   77 
44   44 


57   77 
36   43 


60   76 
36   47 


67   76 
43   52 


60   61   67 
37   44   39 


68   59 
46   47 


52 

36   45 


72 

70 

77 

50 

45 

52 

70 

64 

74 

46 

43 

55 

75 

75 

82 

60 

44 

50 

70 

68 

79 

53 

41 

48 

72 

64 

76 

56 

43 

48 

79 

72 

78 

44 

42 

44 

75 

71 

80 

50 

49 

48 

72 

66 

64 

51 

42 

47 

82 

75 

74 

48 

34 

38 

72 

72 

S3 

57 

44 

51 

76   71 
41   37 


78   53 
45   28 


80   60 
54   29 


77   55 
52   31 


79   58 
42   32 


63   63   69 
43   40   36 


63   70 
38  I  42 


60  j  72 
27   28 


62  I  70 
34  I  38 


40   42   44 


74   69   73 


74   75 
39   41 


70   74 
37   40 


72   76 
40   39 


74   78 
44   45 


78   77 
43   43 


72   75 
39   38 


76   77 
45   48 


77   77 
47   40 


76   78 
35   38 


72   77 

33   35 


74   75  I 
43   43 


75   76 
38   38 


77   78   77   75   65   73'   66   66 

43   45   44!   47   34   36;  50   40 


74   75   77 
42   49   48 


75   77   78 


78   79   80 


48   56   52 


75 

66 

65 

62 

48 

35 

37 

54 

75 

68 

66 

68 

50 

34 

40 

54 

79 

72 

76 

72 

59 

42 

44 

52 

68 

71 

69 

64 

42 

38 

55 

53 

75 

67 

69 

64 

52 

31 

37 

51 

51   58   56 

78   81 
45   51 

78 


31   78   74   68   66   66 


41   42   39 


50   50   53   50   38 


75   70   70 
50   33   46 


77   66   70j   67   62 


82 

77 

62 

71 

73 

47 

44 

33 

31 

41 

81 

78 

62 

71 

70 

46 

46 

29 

29 

47 

60 

77 

60 

69 

67 

53 

53 

33 

35 

51 

82 

61 

71 

52 

47 

32 

39 

54 
41 

60 
40 

45 
33 

63 
36 

75 
44 

66 
45 

66 

50 
42 

52 
42 

46 
33 

59 
37 

72 
45 

64 
52 

65 
60 

52 
40 

55 
39 

44 
29 

65 
35 

77 

45 

69 
54 

70 
62 

54 
45 

50 
44 

46 
35 

61 
40 

73 
50 

67 
56 

67 
61 

52 

45 

49 
39 

62 
33 

73 
49 

67 
54 

67 
61 

69 

58 

52 
43 

53 
41 

44 
30 

66 
35 

76 
47 

67 

50 

66 
60 

55 
42 

46 
39 

56 
31 

77 
53 

73 
54 

70 
47 

66 
57 

54 
42 

48 
41 

53 
29 

74 
46 

70 
53 

65 
56 

69 
63 

51 

43 

48 
41 

46 
32 

59 
35 

73 
46 

62 
53 

65 
60 

51 
40 

47 
36 

48 
20 

51 
2-8 

76 
41 

63 
46 

69 
59 

54 
42 

46 
39 

48 
27 

55 
28 

75 
44 

62 
53 

67 
57 

50 
42 

49 
41 

46 
29 

74 
48 

70 
50 

71 
59 

69   64   71 


72   75   74 
47   45   51 


74   76   76 
43   45   46 


77   80   78 
44   48   49 


74   76   78 
41   42   44 


72   76   76 
38   40   42 


73   76   79 
36   40   41 


76   77   76 
41   41   46 


78   79   77 
58   55   59 


78   80   78 
47   54   54 


64   82   81 
60   53   55 


80   62   76 
44   52   48 


77   80   76 
43   57   49 


82   79   83 


71   69 
46   39 


55 

52 

62 

48 

41 

35 

55 

51 

60 

49 

38 

33 

61 

56 

68 

47 

42 

35 

78   74   681  74   65 
58   43   53   60   50 


72   70   70:  63   61   58   52   63 
54   36   55   55   62   48   44   32 


70   67 
57   35 


55   49   62 
46   40   30 


71   70   66   66 
48   52   62   55 


70   71   65   66 
51   56   62   54 


77   73   67   75 


50   59   61 


72   69   67   68 
44   57   59   57 


75   69   67   70   61 


79   76   71 


59   50   55   55 


66   65   59   56 


54   65   76   71   67 
32   36   39   51   61 


72   72   68   67 
48   55   61   61 


45   42   53,: 


61  63  68 
52  34  34 

68  67  72 

50  43  41 

62  64  74 
41  34 


71   75 
37   42 


73   70   60 
36   41   44 


76   81 
42   42 


78   79   82 
44   57   52 


72   63   62, 

49   47   481 

80 


76   68 
57   33 


82   83 
62   54 


57 


80   79   68 

50   39   431 


75   68 

55   50 


72   70   78  62  51  50  59  73  72  65 

40   48   55  50  42  32  36  46  51  62 

74  66  63  53  69  73  74  70 

53  50  44  33  40  53  57  63 


64   60   55   67 


73   67   67 


85   79 

48   50 


>6   50   51   44   39   50   56   62   58 

73   69   66|   67   58   58   63   65   75   70   67   67 
41   35   57   50   48   46       34   49   55   63   52 


66 

1 

42 

2 

68.2 

41 

3 

68 

2 

43 

9 

64.6 
42.1 


66.7 
41.3 


68.2 
46.3 


68.6 
46.1 


66.3 
41.1 


66.8 
45.7 


65.8 
37.9 


65.8 
39.0 


66.5 

43.0 


73,3 
49.8 


70,4 
42,5 


68 

,4 

45 

.6 

72 

,2 

44 

6 

71 

4 

51 

2 

69 

1 

45 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

DRONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFDRD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCEBO'O  NO.  2 

wATERVULE  PUMP  5TA 

WEST  BUXTON  ^  NNH 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

COASTAL  o; 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

FLLSWORTH 

JONESBO^D 

NEWCASTLE 

flEw  GLOJCESTtK 

PORTLAND 

PORTLAND  WE  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2    NN« 


Day  Of  Month 


IMAX 
IMIN 


13   14   15   16 


MAX 

6<. 

57 

59 

64 

MIN 

■.0 

48 

49 

48 

MAX 

e^ 

64 

56 

62 

MIN 

43 

49 

48 

51 

MAX 

69 

54 

62 

68 

MIN 

40 

39 

46 

46 

MAX 

68 

56 

60 

67 

MIN 

39 

41 

48 

49 

MAX 

80 

72 

66 

70 

MIN 

35 

41 

42 

41 

MAX 

64 

62 

63 

60 

MIN 

40 

40 

44 

47 

MAX 

79 

66 

59 

67 

MIN 

43 

45 

48 

49 

MAX 

65 

59 

63 

72 

MIN 

40 

38 

44 

47 

MAX 

71 

65 

58 

57 

MIN 

38 

42 

46 

47 

MAX 

MIN 

71   67   77   78 


74   66 

48  I  42 


79   71  I  72 


40   49   52 


70 :  70   82 


67  I  62 
52  I  33 


70   63 
56   38 


64 

62 

71 

76 

77 

80 

39 

37 

34 

39 

42 

4', 

75 

60 

72 

78 

79 

76 

44 

39 

39 

43 

46 

46 

67 

69 

75 

76 

80 

76 

42 

35 

36 

41 

45 

43 

70 

67 

74 

76 

79 

77 

42 

37 

36 

40 

43 

43 

78 

61 

70 

75 

77 

78 

45 

30 

29 

33 

40 

3b 

60   78   61   70   75   77   80   79 


81   79 
49   55 


80   77  I  72 


75  I  70 
50   41 


81  80 

42  52 

64  76 

42  50 

63  74 

45  61 


63   62   63   64   72 


72   66 
55   47 


75   66 
54   41 


63   62 
40   35 


72   60 
50   38 


80   64 
53   41 


69   61 
53   43 


SI   77   78   77   81 


61   72   61 


3U   32 
65   75 


30   39 
79   83 


66   59   61   70 


45   56   44   54   50   56 


75   70   75 


50   48   50   42   50 


MAX 

62 

55 

54 

63 

72 

66 

66 

MIN 

48 

47 

47 

49 

49 

55 

44 

MAX 

66 

64 

55 

66 

73 

73 

69 

MIN 

46 

48 

46 

49 

47 

62 

40 

MAX 

73 

66 

60 

55 

68 

75 

74 

MIN 

43 

43 

45 

47 

44 

45 

35 

MAX 

65 

59 

57 

69 

78 

74 

70 

MIN 

43 

42 

47 

47 

49 

57 

42 

MAX 

72 

70 

57 

60 

69 

78 

72 

MIN 

49 

43 

46 

48 

52 

59 

45 

MAX 

64 

60 

63 

74 

75 

76 

72 

MIN 

48 

48 

50 

51 

54 

59 

4/ 

MAX 

65 

63 

66 

75 

81 

76 

70 

MIN 

46 

46 

48 

49 

49 

52 

40 

MAX 

64 

55 

58 

68 

72 

74 

63 

MIN 

47 

48 

46 

46 

45 

53 

45 

MAX 

70 

65 

74 

62 

61 

75 

MIN 

46 

44 

49 

51 

57 

43 

MAX 

67 

67 

62 

77 

80 

77 

77 

MIN 

42 

41 

51 

49 

47 

51 

38 

72 

62 

64 

58 

45 

41 

70 

61 

59 

51 

51 

43 

68 

63 

63 

52 

54 

43 

66 

67 

62 

51 

55 

39 

74 

69 

63 

58 

55 

39 

80 

79 

60 

57 

58 

41 

IS   20   21   22   23   24   25  i  26   27   28   29   30   31 


34   33  42 


67   68   69   71   71   80 


8? 

79 

71 

71 

70 

65 

49 

51 

42 

39 

54 

60 

SO 

62 

78 

76 

69 

68 

53 

55 

48 

41 

54 

58 

8? 

79 

75 

66 

65 

72 

50 

53 

43 

38 

50 

49 

82 

78 

74 

69 

66 

72 

51 

51 

47 

39 

50 

51 

81 

78 

75 

72 

70 

63 

45 

45 

49 

34 

49 

55 

83 

83 

76 

71 

71 

64 

59 

47 

51 

35 

47 

52 

8? 

80 

75 

73 

70 

66 

51 

49 

55 

42 

39 

53 

80 

79 

76 

67 

69 

73 

46 

50 

48 

43 

54 

55 

73 

62 

78 

68 

70 

69 

46 

46 

51 

35 

36 

50 

83 

87 

83 

72 

73 

71 

49 

55 

55 

36 

37 

51 

50   53   53 


66   65   57   69   71   75   76   72   76   75   68   70   74   76   78   76   81 


55   55   56 


77 
45 

77 
48 

76 
55 

82 
52 

73 
48 

68 
4B 

73 
46 

81 
53 

74 
48 

74 
46 

79 
52 

83 
51 

62   68   73   75   75   79 


75   73   65 


77   66   67 


72   71   66   62 


50   57   56 


83   80   67 


70 
39 

75 

45 

75 
48 

73 
50 

77 
56 

62 
54 

/9 
56 

69 
42 

73 
51 

74 
53 

74 
56 

76 
58 

80 
59 

69 
42 

70 
48 

72 
48 

72 
51 

74 
61 

80 
58 

60 
60 

66 
37 

72 
43 

75 

73 
47 

75 
55 

82 
53 

61 
56 

67 
36 

72 
41 

73 
44 

71 
45 

73 
57 

81 
53 

60 
55 

67 
39 

72 
45 

74 
47 

72 

50 

83 
55 

61 
56 

72 
33 

74 
41 

77 
40 

76 
45 

79 
60 

82 
53 

60 
55 

73 

69 

65 

62 

39 

52 

79 

76 

66 

60 

42 

53 

77 

66 

67 

52 

49 

56 

66 

63 

62 

56 

41 

48 

77 

67 

64 

54 

41 

52 

78 

73 

66 

54 

37 

41 

75 

70 

70 

56 

53 

61 

73 

73 

66 

69 

46 

39 

33 

52 

55 

62 

56 

60 

56 

60 

73 

71 

69 

66 

48 

42 

39 

52 

56 

60 

55 

59 

50 

67 

78 

69 

67 

73 

45 

40 

35 

44 

52 

63 

53 

57 

51 

67 

76 

70 

67 

70 

48 

43 

39 

44 

52 

62 

55 

60 

59 

74 

74 

71 

40 

29 

51 

50 

56 

61 

51 

58 

74 

72 

71 

66 

47 

40 

32 

48 

51 

41 

62 

60 

67 

66 

73 

70 

66 

66 

49 

45 

35 

49 

54 

62 

62 

61 

56 

67 

76 

72 

67 

70 

48 

32 

31 

50 

54 

63 

52 

66 

51 

48 

64 

72 

70 

65 

47 

41 

28 

29 

46 

54 

58 

65 

55 

52 

61 

70 

75 

65 

65 

44 

34 

35 

50 

53 

55 

62   61   57   56   58   66   70   66 


69   57   62 


56   57   58 


67   66   63 
55   59   55 


70   63   62 
55   66   57 


62   56   56   58   65   68   65   66 


63 

50 

48 

40 

54 

63 

62 

61 

63 

73 

61 

51 

47 

36 

47 

63 

57 

55 

60 

68 

53 

50 

37 

35 

52 

66 

56 

53 

56 

64 

54 

51 

47 

38 

51 

54   57   51 


61   60   55 


53   56 
31   32 


53   59   59 
66   69   63 


62   61 
53   50 


67   62   70   69   65   65 
45   36   50   56   60   61 


77   74   65   66   67   63   68 


60   66 
59   54 


76   67 
57   44 


66   69   63   60   60 
56i   62   54   49   42 


63   62 
55   52 


78   74   72 


52   50   61 


79   78   72 


75   71   65 


39   52   56   59 


52   50   36   34   61 


62   66 
32   51 


61   67   79 


71   67 
55   62 


72   63   63 
65   57   56 


75 

71 

70 

64 

70 

71 

62 

53 

55 

45 

31 

30 

37   60   56   60   60 
77   70   72 


70.1 
48.6 


70.5 
46.3 


71.4 
42.3 


69.9 
45.6 


72.2 
48.1 


70.7 
45.1 


71.4 
45,8 


70.7 
49.6 


68.5 
49.0 


64.7 
48.9 


67.8 
49.0 


67.2 

45.7 


69.2 
60.2 


69.6 
52.1 


70.9 
46.9 


67.3 
49.2 


74.3 
49.8 


74.3 

47,7 


MASSACHJSFTTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLt  DAM 
PITTSFIELD  WS  AIRPORT 
SOUTH  E5REM0NT 
STOCKBRID&E 
WEST  ORANVILLF 


MAX 

68 

68 

60 

69 

70 

MIN 

41 

38 

37 

40 

52 

MAX 

68 

66 

59 

66 

75 

MIN 

42 

38 

41 

50 

54 

MAX 

66 

71 

59 

69 

75 

MIN 

35 

34 

36 

39 

46 

MAX 

73 

69 

63 

71 

80 

MIN 

39 

36 

34 

40 

49 

MAX 

67 

69 

69 

77 

76 

MIN 

38 

38 

40 

55 

68 

MAX 

68 

65 

71 

78 

76 

MIN 

40 

39 

37 

53 

50 

MAX 

69 

62 

69 

78 

76 

MIN 

36 

36 

34 

48 

47 

MAX 

68 

67 

68 

76 

74 

MIN 

43 

36 

40 

53 

54 

72   69   81   77 
41   42   42   56 


75   73   71   75 
45   50   58   53 


77   72   60   77 
36   38   44   54 


76   80   77   85 


66 

75 

79 

31 

34 

38 

6, 

6B 

76 

42 

48 

51 

67 

73 

74 

32 

37 

39 

80   62   66   73   76   77 
56   33   33   34   39   43 


73 

81 

77 

66 

66 

77 

77 

40 

45 

57 

36 

32 

37 

40 

74 

80 

76 

72 

72 

75 

75 

40 

42 

66 

54 

33 

33 

36 

73 

81 

76 

69 

67 

76 

76 

40 

43 

55 

46 

32 

36 

40 

72 

80 

75 

70 

66 

70 

75 

77 

42 

50 

57 

55 

32 

37 

45 

47 

68  72  78  77 

59  58  56  57 

75  76  78  77 

42  50  46  48 

75  80  63  82 

<,6  49  45  49 

78  no  79  77 
54  50  49  64 

79  80  60  78 
62  50  53  49 

79  60  76  77 

59  50  50  50 

77  80  78  78 

68  56  56  55 


74 
50 

79 
54 

73 
60 

65 
40 

47 
40 

54 
40 

62 

33 

67 
35 

71 
49 

71 
57 

71 
58 

70, 

2 
0 

79 
53 

79 
62 

69 
55 

65 
36 

54 
35 

56 
37 

61 
36 

68 
46 

72 
54 

68 
49 

68 
60 

69 
48 

1 
8 

78 
46 

74 
47 

74 
52 

60 

34 

56 
33 

57 
34 

54 
30 

70 
32 

74 
41 

70 
54 

70 
59 

70 
41 

5 
2 

81 
47 

79 
50 

74 
56 

70 
36 

59 
30 

59 
32 

56 
33 

72 
35 

76 
45 

74 
60 

73 
63 

73 
43 

' 

61 
49 

73 
56 

66 
41 

55 
39 

54 
34 

54 
34 

69 
31 

73 
51 

70 
59 

72 
67 

66 
43 

71 

45 

2 

1 

77 
48 

72 
57 

68 
52 

58 

38 

54 
34 

58 
43 

70 
30 

75 
51 

72 
59 

71 
65 

70 
54 

72 
46 

5 
,2 

77 
47 

72 
52 

65 
47 

55 
39 

55 
32 

56 
38 

68 
29 

73 
48 

71 
68 

72 
60 

67 
48 

71 

,5 
,3 

77 
50 

74 
54 

67 
62 

55 
35 

57 
35 

55 
43 

67 
36 

72 
48 

69 
57 

68 
63 

67 
51 

71 

47 

.0 
.9 

See  Relerence  Notes  Foilo'vini   Station  i 
-   228    - 
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Coattnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


MASSACHUSETTS 

•     •     » 

CENTRAL  O: 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  KB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 

TULLT  0AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  (<B  AIRPORT 
BROCKTON 

EAST  WA?EH4M 

EDGARTOWN 

FALL  RWER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODV 

PLYMOUTH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


1   2   3   4   S 


71   72 
*3   39 


72   67 

*l   39 


64   61 
50   46 


7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31    >. 


59 

35  I  39 


70|  7B 
44  ,  48 


68   67   68 


59 

60 

49 

45 

79 

65 

47 

42 

62 

64 

62 

47 

76 

64 

48 

43 

76 

69 

44 

42 

76 

67 

43 

42 

83 

65 

51 

47 

66 

64 

50 

45 

67 

63 

51 

45 

66  62  70 

50  45  46 

65  62  68 

47  42  41 

83  71  60 

39  38  38 

70  65  73 

47  46  45 

73  71  61 

42  40  37 

72  64  74 

41  43  41 

67  63  69 

49  44  39 

65  64  72 

50  42  40 

68  62  72 
49  40  41 

62  59  66 

46  43  42 


61  62  68 

54  49  51 

61  62  72 

46  46  38 

60  62  71 

46  49  46 

76  61  63 

59  53  45 


80   80 

49   50 


75   77 
50   49 


78   77 
49   50 


80   77 
60   56 


77   78 
53   55 


80   78 
56   62 


76   79 
59   60 


79   60 
51   53 


81   83 
53   57 


79   62 
57   61 


85   81 
54   60 


82   78 
55   60 


64   60 
57   54 


62   81 
50   43 


77   76 
50   52 


76   82 
39   44 


76   72 
37   44 


76   85 
41   52 


74   82 
36   43 


73   82 

49   61 


78   73 

41   46 


76   84 
50   55 


76   72 
46   55 


79   75 
42   45 


80   78 
41   46 


80   76 
46   53 


76   83 
44   56 


74   78   73 


77   85 
40   45 


81   84 
56   59 


76   81 
50   51 


60   80 
53   54 


80   79 
53   53 


62   61 
51   55 


83   80 
53   56 


77   76 
57   53 


64   64 
52   47 


65   62 
53   46 


75   62 

58   54 


72   64 

50   48 


63   65 
55   55 


63   68 
53   51 


63   60 
50   46 


61   60 
55   47 


78  81  81 

55  60  59 

77  60  79 

45  50  51 

77  79  80 

51  55  58 


78   84 
49   52 


77   77 
39   42 


78   83 
41   46 


73   62 
40   48 


77   84   80 


75   85 
39   48 


71   80 
45   57 


63   79 
60   6  3 


75 
52 

76   81   78! 
40   48   56  ! 


80   67 
55   37 


76   61 
56   37 


69   64 
49   39 


75   66 
50   31 


67   57 
50   45 


77   63 
60   40 


76   62 
56   45 


77   63 
62   41 


78   62 
60   36 


62   64 
59   40 


82   66 
63   43 


76   67 
59   42 


73   78 
34   39 


63   66 
32  ;  37 


69  !  74 
35   39 


73  I  76 
31   35 


62  I  66 
42  ;  52 


65  I  70 
36   41 


67   70 
42   46 


64   66 
37   42 


64   72 
35   39 


66   73 

36  I  41 


72   75 
39  '  44 


70   67 
46   43 


69   64 
48   36 


79   65 
57   34 


70   6fl 
49   43 


78   61 
59   36 


70   68 
43   36 


69   61 
52   42 


71   65 
56   42 


79   68 
55   37 


68   61 
46   42 


70  i  73 
40   42 

72   74 


41 


45 


78  78 

41  45 

72  73 

41  41 

74  71 

42  49 

77  75 

37  42 

69  62 
50  53 

75  75 

43  47 

70  70 

48  45 

72  72 

44  46 

72  74 

40  44 

76  77 

43  45 

75  75 

49  53 

77  71 

44  50 

76  70 

46  52 

78  71 

47  52 

74  69 

40  44 


79   84   83 


67  I  73 
35   37 


67  I  73 
35  I  39 


74  !  78 
38  I  42 


66  I  73 
35j  36 


70:  76 
33   35 


67   71 
44   49 


76   76 

43   45 


76   74 
46   48 


74   67 
42   48 


78   75 
36   43 


72   66 

50   55' 


52   61   48 


79   77   78 


55   56   52 


75  78  78  78  78 

57  49  49  46  46 

66  82  79  79  73 

56  59  59  60  54 

70  77  81  79  81 

55  50  55  54  50 


78   72   67 
59   62   36 


77   70   69 
45   58   37 


76   77   67 
53   55   42 


76   72 
53   63 


73   75   67 
51   52   48 


58   71   75 
42   32   60 


61   57   67 


76   72 
52   56 


72   82   80   80 
54   57   56   60 


70   77   86'   83   82 
54   55   53   59   48 


55  55  55  58  55 

77  86  84  84  75 

58  56  55  57  53 

71  83  81  81  75 


71 
43 

72   75   75 


63   62   56   69 


54 


74   7  3 
54   67 


39   42   35 


67   60   70 


46 


73   64   60 


74   73   74 
59   67   66 


72   71   70 
63   58   66 


77   76   77 
57   68   5? 


72   73   70 
57   65   65 


75   70 
69   66 


73   72   70 
57   59   67 


59   68   62 


77   74   71 
50   52   39 


78   76 
50   56 


76   68   64 


38   42   48   67   59   66 

61   57 
40   34 

61 


79|   77   75 
54'   66   43 


68   69   61   72 
42   43   36   42 


56   58   64 


77   78 
54   64 


75   73 
52:  61 


70   66   60   74   80 
50   46   45   36   53 


68   62   69   71 


75   77   76   76 


73   78   79   76   79   79 


60 

85 
56 


76:   77   70 
53!   53   45 


76!   78   69 
49   62   42 


76,   73   68 
49'   58   36 


73 

72 

72 

62 

56 

64 

78 

78 

72 

64 

58 

65 

72 

77 

71 

56 

57 

66 

78 

72 

77 

65 

65 

66 

77 

73 

73 

56 

65 

60 

78 

73 

77 

58 

65 

50 

65   60   73 


63   61   72   77   76   73 


57   60   66   71   76   72   71 
36    36    34    34   44    68    64 


60   52   52   50 


79   76'   70   62   63   60   72   76 


61   58   58 


56   50   53   52   51 


84   83   82   78 
46   56   51   50 


56   58   59 


77 

72 

70 

49 

61 

40 

75 

73 

64 

68 

46 

43 

73 

76 

66 

51 

62 

39 

74 

77 

68 

49 

52 

39 

80 

77 

73 

48 

53 

42 

71 

75 

61 

56 

48 

42 

35   37   33   36 


61   60   73   77 
42   42   36   53 


63   58   71 


76 

72 

73 

69 

68 

52 

74 

72 

71 

53 

59 

66 

75 

73 

75 

68 

68 

47 

75 

71 

73 

52 

67 

59 

76 

71 

75 

51 

67 

61 

78 

78 

79 

56 

66 

52 

70 

72 

73 

68 

66 

50 

83   81 
58   60 


80   78 
52   58 


76   74 
52   59 


72   75 

56   56 


69 

61 

61 

67 

70 

66 

63 

77 

82 

80 

67 

75 

76 

52 

47 

46 

51 

52 

58 

59 

61 

61 

57 

53 

55 

70 

58 

65 

70 

70 

65 

70 

82 

81 

61 

76 

74 

76 

53 

39 

38 

36 

48 

53 

51 

47 

50 

51 

48 

52 

67 

69 

58 

61 

70 

69 

64 

64 

75 

72 

60 

75 

74 

68 

66 

44 

44 

41 

52 

54 

55 

49 

54 

52 

52 

52 

59 

63   62   59   69   77   75   70 


72   70   60   66   71   66   65 


83   77   70   60 


53   52 
67   73 


49   59   63:  53 


56   59   68   54 


48   52   57   54   59 


83   76 
61   54 


69   69 
51   53 


47 

45 

65 

59 

60 

68 

74 

75 

37 

31 

55 

50 

59 

65 

73 

74 

42 

37 

56 

59 

65 

61 

67 

71 

46 

40 

42 

58 

59 

68 

73 

73 

46 

42 

57 

60 

79  !  77 
57   53 


83   79 

50   60 


77   74 
62   60 


70   59   62   67 


73   60   62   68   68 


65    68   79   79   79   73   77   77   68   63   59   69   76   77   72   75 


79   61   81   78   81   62 


51   50   59 


72 

75 

76 

54 

58 

53 

61 

83 

84 

59 

61 

64 

78 

63 

79 

53 

56 

59 

70 

72 

81 

46 

51 

55 

51  62 

75  72 
56  59 

81  78  : 

60  63 

84  81 

56  61 

76  82 
46  59 


76   62 
58   39 


53   52 

72 
45 


55   66   59 


71   69   65   62 


:  71   60   61   67 
I  67   51   49   47 


71   62   70  ,  76 
66   52   48  j  52 


69   60   66   71 

54   42   39  I  43 


70   60   63 
51   50   36 


73   71    73   82   82 


66   65 

63   5b 


SI 


31   75   76   75   65   62 


67   51 

78   71 


74   67 
54   57 


71   70 
45   45 


68   68 
41   53 


70   66   65 
52   60   52 

73   74   68 


72 

72 

60 

63 

75 

75 

53 

55 

68 

70 

56 

60 

60   57   60 


57   57   56   58 


60   5B   61 


72   70   70 


50   58   60   63   67 


62   60   77 


75 

77 

67 

64 

68 

72 

77 

74 

51 

56 

46 

44 

43 

38 

52 

57 

73 

75 

74 

66 

65 

60 

66 

74 

49 

53 

46 

46 

45 

37 

38 

60 

75.3 
47,6 


72.7 
46.5 


70.3 
52.1 


71.9 
50.7 


72.2 
45.9 


76.0 
46.3 


75.4 
52.0 


72.8 
49.6 


75.2 
50.7 


73.9 

46.0 


72.6 
45.6 


74.7 
48.2 


72.3 

48.0 


74.2 
47.5 


76.0 
47.3 


70.2 
50.9 


71.0 
54.3 
71,9 
47.3 

69.5 
61.0 

69.2 
53.5 

72.7 
53.2 

71.6 
60.5 

70.2 
51.7 


67.8 
53.3 


72.3 
51.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


MASSACHUSETTS 
PROVINCETOWN  1  N 

R0CHE5TE0 

ROCkPORT  1  E5E 

SALEM  C3  AIR  STATION 

SANDtolC-l 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHE" 

COLEBROD<  3  SSW 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  O; 

BLACKwATER  UAM 

CAMPTON 

CONCCRO  WB  AIRPORT 

CONwAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

tPPlNG 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LA<EPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABtSIC  LAHE 

MOUNT  SJNAPE.E 

NASHUA  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


55   49   '(9 


66   72 

50   50 


MAX 
MIN 

80 
58 

61 
5* 

63 
50 

MAX 
MIN 

60 
'>6 

64 
45 

71 
40 

MAX 
MIN 

70 
53 

64 
53 

67 
55 

75   79   78 
54   54   53 


72   79   82 

49   54   56 


68   76   77 
55   56   62 


81 
58 


80   60 
51   52 


75 

50 


67   73   74 
49   56   60 


72   80   78 
53   60   60 


1  5 


65  I 
50 


73   70   65   64   78   79 
44   52   551  57   48   56i 


77   71 
57   50 


67   58 
54   49 


56   50   48 


69   69 
45   51 


63   63 
48   53 


66   63 
59   60 


66   66   79   82   62   75 

55   48   53]  55   51   51 


64   73   75   73   67 
55   55   56   63   58 


69   74   64'  66   67   70 


49   52   51 


73   75 
52   45 


50   53   39 


60   68 
36   38 


70   70 
64   62 


72   74 
57   57 


70   63   62   58   64   74!  68 
61   51   48,  46   40   54 


67   66 
58   58 


81   80   70   76   73   65   66 
62   58   53   54   59   48   50 


68   72 
44   60 


76   72 
62   68 


70   80  1  76   70   67   61 
57   59  I  60   58   57   45 


65   66   65   61 
56   54   55   50 


74   81   78   70 
40   50   59I  51 


65   71   71   66   69   80 


77   79   75   75   75   69   70   64   59   66   72   73 
57   59   56   53   56   53   58   49   42   52   53   62 


74   73   75   67   63   59   68   73 


38   36   43 


52   47   51   50   50   53   57 


65   58   54 
35   36   40 


60   67   51 
34   35   43 


64   58   52 
34   34   41 


60   60 
32   30 


65   52   51 
31   31   41 


50   62 

36   32   39 


66   59   58 


41   31 
25   23 


60   63   51 
34   37   38 


70   75 
40   46 


57   70 
46   47 


69   73 
43   46 


67   74 
46   40 


70   74 
45   42 


78   75 
45   56 


71   83 
38   52 


69   60   65   72 
56   51   47   49 


71 

67 

65 

73 

68 

79 

76 

74 

71 

53 

56 

59 

54 

56 

58 

58 

53 

61 

38   32   55   52   67   50 

65   65   62   63   681  73   72   69 
51   53   48   46   58   58   64   55 


69   64   69 
45   31   31 

81   51   68 


67   69 
53  !  29 


65   71  !  61 


72   76 
36   42 


72   76 
33   42 


44   46 
32   42 


58   63 
43   43 


72  I  70 
45  I  29 


78   76   67 
48   60  '  44 


77   77   73 
34   47   44 


81   79 '  68 
43   49  I  44 


63   75   74 
33   51 


81   78 ■  70 
37   46  I  47 


62  66 

32  35 

64  71 
26  29 

65  72 
26  29 

62 

29  29 

64  70 

26  29 


73   74 
36   39 


75   80 
35   40 


71   74 
37   43 


72   77   76   75 


Bl   80   82   83 


75   75   73 


75   76   76   79   79 
30   34   36   44   40 


75   77 
32   35 


68   73 
32   35 


70 

69 

67 

66 

51 

35 

53 

46 

79 

73 

71 

68 

50 

33 

36 

46 

69 

71 

67 

65 

54 

36 

54 

47 

74 

74 

74 

69 

47 

28 

46 

47 

72 

74 

68 

64 

47 

30 

54 

46 

77   73   65   72   66   61 


50   30   30   51 


52 

63 

73 

69 

70 

34 

29 

45 

57 

61 

52 

47 

66 

79 

69 

43 

32 

37 

48 

53 

56 

67 

75 

71 

72 

39 

32 

44 

50 

62 

57 

68 

77 

76 

71 

37 

28 

45 

50 

60 

58 

70 

78 

68 

72 

42 

28 

35 

51 

62 

40 

65 

74 

71 

29 

34 

51 

53 

75   75 
29   34 


78   76   74   72   72   67 


31   55 


57   53   71   77   72   71   75 


70   80   78   55   68   73   76   79   78   "0   80   72   72 


70   68   51   57 


34   31   33   39   39   49 


56   53   48 

46   46!  25 


66   76 

35   54   53 


55   58 
34   32 


54   56 
45   43 


57   56   55 


51   49   33   45 


48   50 
37   35 


37   33   27   19 


65   68   70   73   72   72   72 


MAX 
MIN 

67 
37 

69 

40 

58 
43 

63 
44 

75 
46 

80 
50 

74 
40 

MAX 
MIN 

65 
36 

70 
35 

58 
42 

54 
41 

73 

45 

78 
49 

73 
38 

MAX 
MIN 

67 
38 

60 
41 

63 
41 

76 
42 

80 
49 

77 
42 

84 
45 

MAX 
MIN 

70 
31 

58 
31 

59 
43 

74 
45 

60 
45 

73 

56 

64 
46 

MAX 

MIN 

70 
45 

71 
3S 

63 
46 

77 

43 

82 
49 

80 
52 

83 
40 

MAX 
MIN 

36 

58 
40 

66 
41 

73 
40 

79 
44 

75 
53 

81 

44 

MAX 
MIN 

66 

45 

62 
39 

63 
41 

77 
45 

81 
50 

78 
53 

82 
47 

MAX 
MIN 

72 
39 

62 
38 

64 
44 

76 
44 

82 
50 

77 
52 

68 
45 

MAX 

MIN 

72 

40 

60 
37 

67 
36 

76 
46 

81 
52 

74 
46 

83 
49 

MAX 

MIN 

72 
38 

64 
36 

71 
36 

80 
46 

83 
54 

78 
51 

84 
44 

MAX 
MIN 

69 
43 

58 
42 

59 

46 

73 
48 

78 
53 

74 
52 

84 
51 

MAX 
MIN 

69 

40 

58 

37 

67 
42 

75 
46 

79 
49 

73 
42 

84 
45 

MAX 
MIN 

72 

45 

68 
43 

60 
43 

67 

47 

78 
47 

83 
63 

77 
40 

MAX 
MIN 

72 
43 

65 

60 
39 

66 

47 

77 
50 

81 
55 

74 

47 

MAX 
MIN 

66 
39 

63 
33 

63 

43 

70 
47 

76 
52 

72 
57 

80 
48 

MAX 
MIN 

68 

43 

60 

40 

68 
39 

78 
43 

82 
48 

78 
52 

84 
46 

46   48   48   39   41   51 


41   37   34 


38   47   58   60 


7  1   62 

48   54 


85 

47 

80 

54 

60 
30 

66 
30 

72 

33 

76 
38 

78 
39 

74 
45 

80 
45 

62 

45 

80 
47 

78 
39 

71 

40 

73 
52 

85 
48 

82 
53 

60 
31 

70 
33 

74 
36 

76 
39 

81 
36 

82 
39 

83 
39 

82 
48 

79 
49 

75 
37 

72 
39 

70 
58 

82 
54 

67 
37 

66 
31 

71 
35 

75 
37 

78 
42 

74 
41 

80 
56 

81 
54 

61 
51 

60 
47 

72 

41 

74 
48 

72 

50 

63 
49 

71 
43 

71 
27 

76 
34 

78 
37 

81 
42 

79 
36 

81 
58 

84 
50 

79 
47 

77 

52 

71 
36 

66 

50 

74 
53 

81 
53 

76 
58 

66 
37 

70 
34 

76 
37 

76 

40 

71 
45 

76 
58 

82 
46 

83 
45 

81 
49 

46 

74 
52 

74 
49 

77 

49 

63 
26 

70 
28 

73 
33 

74 
36 

71 
38 

76 
58 

79 
45 

77 
43 

76 
54 

71 
40 

71 
46 

69 
53 

80 
54 

72 
55 

65 
38 

69 
30 

73 
35 

76 
36 

71 
41 

74 
57 

61 
47 

81 
49 

80 
55 

69 
46 

75 
53 

74 
61 

64 
55 

79 
54 

70 
34 

75 
37 

79 
39 

80 
42 

77 
45 

83 
60 

65 
52 

62 
50 

78 
50 

78 
42 

75 
50 

70 
57 

79 
55 

70 
44 

66 
35 

72 
38 

76 
41 

77 
45 

76 
45 

79 
57 

79 
55 

79 
54 

77 
53 

76 
44 

70 
55 

67 
49 

79 
56 

72 
54 

70 
33 

76 
36 

78 
40 

81 
41 

75 
42 

80 
61 

83 
53 

82 
48 

83 
52 

81 
46 

73 
56 

72 
55 

80 
59 

60 
40 

68 
37 

73 
39 

76 
44 

77 
47 

74 
47 

80 
61 

79 
53 

77 
53 

74 
57 

72 
46 

73 
51 

68 
48 

79 
55 

68 
37 

67 
34 

72 
39 

76 
41 

79 
45 

75 
43 

79 
56 

83 
52 

79 
52 

77 
46 

77 
45 

72 
50 

65 
47 

85 
49 

84 
58 

65 
39 

67 
38 

74 
38 

75 
44 

77 
45 

73 
49 

81 
55 

84 
52 

82 
52 

80 
49 

75 
49 

75 
56 

84 
56 

80 
60 

68 

40 

65 
36 

72 

41 

73 
43 

75 

47 

70 
60 

78 
53 

79 
49 

81 
53 

80 
47 

72 
46 

74 
58 

78 
60 

72 

48 

64 
34 

69 
38 

74 
35 

74 

44 

72 
45 

77 
49 

77 
52 

75 
49 

74 
56 

74 
43 

70 
49 

68 
53 

80 
56 

68 

46 

66 
35 

71 
35 

75 
38 

77 
40 

71 
45 

76 
55 

83 
50 

81 
45 

81 
49 

75 
45 

76 
48 

74 
51 

63 

61 

56 

72 

78 

74 

70 

31 

40 

29 

31 

42 

55 

65 

64 

62 

54 

71 

79 

73 

71 

42 

43 

30 

32 

41 

56 

65 

60 

55 

72 

78 

75 

71 

77 

34 

31 

28 

47 

57 

66 

50 

65 

53 

70 

74 

71 

70 

76 

45 

39 

33 

39 

54 

61 

59 

65 

60 

71 

76 

81 

70 

72 

42 

41 

29 

43 

52 

60 

63 

59 

54 

67 

75 

72 

69 

73 

29 

39 

26 

43 

51 

60 

63 

63 

58 

70 

78 

73 

72 

77 

41 

40 

30 

48 

51 

61 

60 

63 

57 

71 

60 

75 

71 

79 

34 

40 

31 

41 

54 

63 

63 

56 

56 

70 

77 

73 

71 

76 

37 

33 

33 

47 

56 

64 

55 

58 

61 

71 

76 

74 

71 

74 

33 

43 

31 

42 

60 

66 

52 

59 

52 

70 

77 

72 

70 

75 

40 

38 

37 

48 

57 

63 

51 

55 

55 

71 

77 

72 

72 

76 

35 

32 

31 

49 

55 

65 

51 

69 

63 

58 

72 

78 

76 

72 

41 

40 

34 

35 

48 

58 

59 

65 

62 

58 

70 

77 

73 

70 

39 

43 

32 

47 

56 

61 

69 

56 

52 

77 

73 

70 

70 

72 

35 

40 

36 

35 

59 

61 

60 

62 

59 

71 

77 

76 

71 

76 

36 

35 

29 

45 

52 

64 

50 
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71.5 
53.0 


72.0 
49.5 


67.2 
53.4 


71.0 
55.9 


70.1 
54.9 


71.6 
47,6 


69.6 
55.4 


67.7 
42.8 


69.5 
42.0 


67.4 
44.3 


70.1 
39.9 


68.9 
40.7 


66.5 
39.4 


70.4 
39.4 


71.3 

42.0 


47,9 
36.0 


64,2 
42,1 


72,0 
41.6 


72.0 
42.0 


73.1 
44,0 


74,4 
45,9 


70,9 
42,5 


72,6 
46,3 


75,1 
46,1 


72,2 
46,2 


74,7 
46,2 


71,1 
48,1 


71.9 

44,7 


74.1 
46.4 


72.4 
48.1 


70.1 
46.1 


73.7 
44.5 


iissiiiMiimM^ii&im 


NEH  HAMPSHIRE 
NORTHWODD 

PETERB050  J  S 

PLYMOUTH  I  E 

PORTSHOJTH 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

XOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

5REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

»     «     * 
NORTHEASTERN       01 
BLOOMFIELO 
CHELSEA 

en0sbur5  falls 

mc  indoe  falls 

middlesex 

montpelier  faa  airport 

morrisville  z 

mount  mansfield 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBU5Y  I  NNE 

WEST  BuRKE 

•     •     ft 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

|min 


Day  Oi  Month 


MAX 

67 

71 

72 

MIN 

44 

41 

46 

MAX 

67 

6* 

66 

MIN 

3S 

33 

35 

MAX 

6A 

68 

58 

MIN 

36 

35 

45 

MAX 

6A 

63 

62 

MIN 

*5 

40 

44 

MAX 

68 

68 

60 

MIN 

38 

37 

38 

MAX 

69 

70 

60 

MIN 

35 

33 

39 

MAX 

66 

61 

67 

MIN 

*7 

42 

42 

MAX 

67 

68 

57 

MIN 

39 

38 

47 

MAX 

68 

59 

55 

MIN 

35 

36 

41 

75   77 
48   53 


40   42   49 


46   48   46 


73   83   80 


72   82   77 
33   48   58 


61   64 
55   54 


62   62   72 
49   43   42 


65   72 
45   37 


68   66 
54   52 


64   66   73 
51   48   45 


64 


78  73 

53  57 

76  73 

47  52 


78 

46 


76  77  84 

35  35  45 

75  84  84 

37  47  57 

70  81  80 

36  44  54 
69  83  80 
35  43  49 


75   67   74 
53   39   37 


69   63 
44   35 


62   69 
29   29 


74   75   75 
60   61   60 


54   63 
34   33 


79 

81 

82 

47 

53 

51 

76 

76 

82 

48 

59 

58 

82 

82 

82 

54 

56 

60 

39 

37 

43 

65 

56 

64 

33 

34 

46 

67 

62 

68 

36 

33 

45 

47 

47 

49 

33 

31 

31 

67 

59 

63 

36 

38 

46 

58 

52 

60 

27 

34 

41 

59 

69 

59 

37 

34 

37 

69 

64 

59 

38 

37 

46 

59 

66 

60 

39 

37 

45 

56 

65 

56 

31 

30 

35 

70 

63 

71 

36 

36 

37 

68 

60 

72 

31 

32 

41 

69   74 

45   44 


75   79 

39   44 


77   76 
46   54 


73   77 
46   52 


73   77 
46   50 


74   70 
46   39 


78   73 
43   53 


68   71   71 
56   59   62 


84   83   74 
40   46   54 


60   62   79 
30   32   46 


61   57 
47   46 


77   65 
49   40 


68   65 
48   35 


69   76   78 
41   42   SO 


74   78   77 
44   50   51 


66   73   76 
41   49   59 


51   50   50 


73   72 

32   33 


71   71 
39   39 


72   70 
39   41 


67   81 
34   44 


53   67 

39   41 


69   82 
36   52 


68   83 
27   42 


IS   IB   17 


76   76   73 
35   36   43 


72   74   76 

38   40   43 


74   77   79 
30   35   38 


77   82   80 
59   55   55 


74   79   77 
56   47   46 


80 
46 


77   73   72 
57   48   51 


78   74   70 


461   48   37 


79   81   79   68   69 

49   48|  51   48   53 


49   51   47 


38   44   44 


78   78   77 
50   45   48 


22   23  I  24  I  25  I  26 


27  I  28  I  29  I  30   31 


73   67   61]  55   70   77!  74   70   76 
60   45   411  43   33   44   56   59   64 


62   59)   54   68   73:   73   71 

34   30   37   32   491  58   63 


70  67  57  60  52  70  77  71  69 

55  42  381  40  28  28  42  58  64 

75  64  62  57  71  77  71  68  73 

35  43  42,  35  32  45i  54  57  49 


72  69  56  57  57  70 

60  40  34I  35  31  34 

68  70  56  62  56  70 

52  44  42,  44  30  35 

76  68  64  59  70  78 

62  45  40  40  31  44 


74   74   74   77 

36   46   471  58 


78   77   74   70   70   70   63   60 
54   52   55   41   51   54   43   42 


70   68   73 
47   30   33 


61 
52 


67   61   63 
53   47   44 


63 
45 


82 

43   51 


76  I  74 
46 


79   80 
48  I  51 


Bl   82   78   73   72   68^  68   61 


53   41   48 


36   54;  49 


51  68 

41  35 

64   50  68 

42   36  28   39   54   62   64 


69   70   67 


78   68   69 
61   57   57 


60   62i   59   64   68 


69   69   67 


46   48   49   45   59   61   65   56 


81   82   76 
53I  58   52 


75   65   63   60   68 

59   40   38;  40   36 


75   70   72 
54   65   50 


72 

72 

71 

77 

82 

48 

53 

59 

47 

51 

73 

69 

73 

71 

72 

52 

53 

59 

53 

58 

75 

71 

75 

81 

84 

48 

54 

55 

52 

55 

82   72   701  75   75   64 
51   51   49   62   38   38 


82   77   72 
56   55   55 


63   66   70   72   70   69 
42   31   57|  60   65   51 


66]  62 
43   42 


68   68 
58!  61 


71   75 
37   54 


74   71   74 


72   77 
25   35 


74   79   80   77   70   77 


791  80 
39I  41 


33   45   40 


81   82   80 
50   50   48 


77   75   82 

44   50   50 


72   77 
39   41 


77 
50 

56 
33 

65 
34 

73 
39 

78 
40 

65 
33 

63 

30 

70 
35 

73 
35 

74 
38 

74 
46 

66 

30 

72 

34 

78 
36 

78 
37 

63 
33 

52 

30 

58 
29 

64 
46 

64 

45 

56 

36 

65 
32 

72 

35 

75 
38 

76 

41 

54 
35 

64 
30 

74 
28 

76 
34 

78 
28 

77   78 
44   44 


78,   79 

43I   46 


751  78 

43   50 


79;  82 
41!  ** 


651  64 
50'  52 


78!  79 
41   49 


81   80 
52   52 


82   81 
63   51 


77   76 
50   50 


51   40   42 


70   74   70 
40   37   56 


48   50   50 


66   60   62 
52   50   47 


80   80,  69 
48   52   40 


84   74!  68 
44   50!   32 


50 

59 

52 

40 

40 

26 

51 

58 

55 

72 

78 

31 

33 

29 

30 

40 

57 

70 

77 

77 

33 

35 

56 

58 

53 

57 

53 

68 

77 

36 

37 

33 

36 

53 

52 

57 

52 

70 

Rl 

38 

37 

33 

35 

47 

52 

49 

70 

75 

70 

33 

33 

31 

52 

56 

51 

52 

69 

75 

72 

34 

32 

39 

58 

61 

43!   '^   ^''   ''5   '5   61   61 


58   49 
32   34 


50   44   66 

25!  25   24 


78   75 
51   56 


76i  70 
41   58 


44   53  :  48   32 


68   70   82   74   55   63 
38   48   60  I  47   34   37 


74   77   79   79   81 


38 

80 


49   51   50 


76   57   50   55   56 


77   74   731   70 


37   41   31 


56   53   68 


47   48   53   50   32   53i  52   41   34   41 
77   78   77   71   75   66   51   51 


72   76   76 

40   41   42   50   51   52   54   38   57 


36   35   39   35 


73   78 
45   51 


27   27   41   45 


73   81 
39   46 


69   73 
32   35 


76   76   79 


n   79   89 


H   29   29 


81   73!  67   64   57   57 


501  51   48   60) 


77   74   73   70 
41   35   42   33   48   62   66   50 


74   79 
39   52 


75!  67   61   70 
64!  47   33   35 


75   73 
38   41 


43   53 


78   77   71 
49   53   53 


See  Reierence  Notes  ^oilowmg  Station  Index 


72   741   72   55   56   53 
60   621   45   40   33   42 


61   67   51 


73.4 
48.7 


71.0 
43.5 


70,3 
41.2 


71.1 
44.3 


75 

73 

71 

71 

,1 

51 

61 

66 

44 

5 

78 

71 

75 

72 

3 

49 

58 

63 

40 

9 

76 

71 

77 

73 

8 

50 

61 

64 

47 

4 

71 

69 

77 

71 

0 

55 

60 

61 

47 

8 

70 

69 

69 

71. 

I 

67. 6 

55.4 


71.5 

49.0 


72.8 
48,5 


70.7 
53.0 


74.2 
SI. 2 


70.9 
39.6 


73.4 
43.0 


70.1 
44,5 


70.4 
43,9 


68,7 
42,2 


71,7 
44.1 


57.3 

40.7 


69.7 
43.3 


70 
32 

79 
51 

72 
53 

71 
62 

70.7 
42.1 

76 

45 

75 
60 

72 
65 

77 
64 

72.4 
45.0 

72 
54 

77 
56 

71 
62 

72 

57 

68.8 
46.0 

67 
31 

76 
40 

73 
59 

73 
60 

68,9 
36,6 

72,9 
46.3 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  '  16  j  17 

1 

18  ' 

19 

20 

1 

21  i 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27, 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

VERMONT 

] 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

62 
38 

71 
4B 

71 
44 

79 
52 

70 
45 

70 
38 

81 
51 

75 
54 

56 

38 

60 
34 

69 
37 

73 
39 

74   76   79   80 
42   45   54   51 

80 
54 

69 
46 

78 
42 

74 

64 

65 

44 

51 
39 

51 
35 

53 
39 

69 
42 

74 
58 

75 
63 

74 
62 

68       69.8 
50       46.3 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

70 
37 

65 
37 

70 
*2 

77 
47 

80 
55 

77 
56 

72 
39 

80 
52 

76 
62 

73 
48 

65 
36 

72 
34 

76 
36 

76   79'  82   81 
42   41   54   48 

79 
54 

75 
54 

78 
41 

76 
60 

71 
49 

53 

41 

54 
35 

59 
42 

70 
38 

74 
53 

76 
59 

74 
65 

72 
55 

72.7 
47.1 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

65 
33 

62 
33 

69 
36 

76 

47 

77 
47 

72 
47 

73 
34 

80 

43 

75 
56 

70 
47 

65 
32 

74 
31 

77 
33 

73  Ts'      78   80 
46   37   5*   *« 

78 
50 

79 

47 

78 
45 

73 
55 

69 
45 

51 
41 

54 
35 

55 
43 

71 
32 

77 
49 

75 

51 

71 
55 

70 
51 

71.7 
43.5 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

70 
37 

63 
35 

69 

40 

77 
46 

80 
53 

75 
52 

74 
39 

82 
47 

79 
57 

73 
49 

65 

34 

74 
34 

79 
38 

77   79I  B2   81 
42   42;  55   53 

80 
51 

77 
52 

80 
47 

75 
60 

71 
50 

52 

40 

53 
34 

57 

43 

7* 
36 

80 
46 

75 
57 

74 
64 

72 
55 

73.3 
46.3 

SAINT  ALBANS  BAY 

•      •       • 

MAX 
MIN 

67 
4^ 

65 

'•2 

72 
49 

73 
50 

78 
57 

72 
60 

75 
41 

79 
59 

76 
65 

71 
47 

63 

35 

68 

42 

72 

44 

75   75'  78   78 
58   51,  54   55 

77 
60 

76 
49 

74 
65 

76 
60 

72 

47 

53 

43 

53 
43 

53 

43 

69 

44 

74 
59 

72 
53 

74 
65 

71 
54 

71.1 
51.3 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

66 

*3 

7* 
39 

63 
40 

73 
40 

80 
48 

81 
52 

78 
43 

78 
43 

84 
47 

79 
59 

60 
34 

68 
40 

76 
41 

80   79!  79   82 
42   46   <•'   55 

84 
51 

83 
51 

82 

50 

79 
50 

73 
61 

71 
39 

55 

37 

60 
33 

72 
34 

76 
51 

74 
62 

71 
66 

73.9 
46.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

71 
32 

67 
32 

6B 
41 

78 
45 

77 
48 

74 
50 

11 

83 
41 

76 
48 

72 
50 

67 
30 

72 
32 

75 
31 

79   78   78   80 
36   35   57   49 

78 
45 

77 
49 

75 

72 
52 

69 
52 

53 

33 

l\ 

74 
28 

76 

37 

72 
54 

71 
63 

75 
59 

72.4 
42.6 

READSBO^O  1  S5E 

MAX 
MIN 

67 
39 

71 
37 

61 
39 

70 
44 

77 
49 

77 
52 

76 
38 

73 
40 

80 
47 

77 
53 

60 
34 

66 
39 

72 
42 

76   78i  75   73 
44   43   45   53 

79 
49 

76 
51 

78 
50 

75 
50 

72 
51 

64 

40 

57 
33 

55 
33 

70 
35 

77 
44 

70 
60 

71 
61 

70,9 
44.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

33 

62 

69 
45 

70 
48 

68 
32 

66 
35 

76 
43 

72 

54 

55 
38 

60 
34 

67 
35 

70   71   71   67 
37   40   44   43 

73 
42 

71 

44 

71 
42 

76 
42 

67 
54 

57 
38 

55 
31 

48 
29 

65 

35 

74 
46 

66 
58 

68 
56 

66.0 
41.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

73 
39 

73 
39 

66 
36 

68 
40 

81 
53 

84 
54 

80 
42 

78 
45 

81 

49 

78 
60 

61 
35 

70 
38 

76 
40 

79   81'  78   80 
42   47   50   55 

85 
50 

83 
52 

83 
49 

77 
52 

74 
60 

71 
36 

60 
37 

60 
34 

76 
36 

75 
52 

73 
62 

71 
66 

74.6 
46.2 

hOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

63 
35 

70 
34 

59 

38 

66 

40 

75 
50 

78 
47 

73 
36 

73 
42 

83 
49 

77 
50 

56 
30 

66 

33 

72 
35 

75 

38 

77   77   78 
40   42   51 

79 
48 

75 

44 

75 
51 

l\ 

62 

32 

55 

29 

71 
35 

76 
48 

73 
61 

71 
63 

71.3 
42.9 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Zut 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IS"* 

HINGSTON 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

69 
67 

68 
66 

66 
65 

67 

61 

69 
62 

69 
64 

69 
63 

68 
63 

66 
62 

65 
60 

64 
61 

62 

se 

63 
57 

63 
59 

61   63 
59   61 

66 
60 

66 
62 

67 
61 

66 
63 

66 
63 

67 
63 

65 
61 

62 

60 

61 

57 

60 
65 

62 

68 

62 

60 

64 
62 

66 

63 

65.0 
61.2 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
71 

73 
71 

72 

72 

72 
69 

73 
69 

73 
70 

73 

70 

72 

70 

71 

70 

70 
68 

69 
68 

68 
66 

68 
65 

68 
66 

67   68 
66   67 

70 
67 

71 
69 

72 
69 

72 
70 

70 
70 

72 

70 

70 
69 

69 
68 

68 
66 

66 
64 

67 
66 

68 
67 

70 
6S 

71 
70 

70.2 
68.4 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
64 

65 
64 

66 
55 

66 
65 

65 
65 

66 
65 

65 
64 

65 
64 

64 
62 

62 
61 

62 
61 

61   62 

61  1  61 

63 
62 

64 

63 

6* 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 

62 

62 

60 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

62 

61 

63 
62 

63.8 
62.8 

24    INCHES 

5  PM 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

66 

65 

64 

64  ,  64 

64 

64 

64 

6* 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

65.1 

KINGSTON,  R.  I. 


SLOPE  OF  GROUNOi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BEN0IX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

1 

NORTHERN             01 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
T 

•  3 

3.6 

1.8 

I 

i 
I 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 

-    232    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

NORFOLK  2    Sw 


CENTRAL 
COVENTRY 


NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

*    *    tt 
COASTAL  03 

NEW  GLOUCESTER 

MASSACHUSETTS 

COASTAL  03 

ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN 
LAKEPORT  2 


MASSABESIC  LAKE 
RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

VERMONT 
WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


Day  Oi  Month 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


EVAP  .10 
WIND  53 
MAX  70 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


10 

11 

12 

.10 

.11 

.12 

26 

2S 

23 

80 

73 

74 

6'> 

45 

46 

.13 

.09 

.14 

171 

55 

36 

80 

72 

71 

59 

41 

40 

.27 

108 

79 

77 

69 

55 

42 

.11 

.14 

65 
79 

95 
65 

47'  55   58 


3  M  » 


.08 
14 
78 
61 


.10 
32 
72 
43 


.04 
109 
73 
57 


.11 
31 

70 


.08 
26 
65 
43 


14  .13 
61   93 

65   70 

39j  52 


.02 
13 
72 


.05 
86 
72 
55 


.11  .07  .06 

55)  95   63 

70|  67,  70 
54|  56   53 


.23 

10 


.18 
105 
67 
52 


.22 

15 
68 


.09 
27 


.11 
69 
67 
39 


.19 

85 


100 
72 
58 


80 
72 


.02 
36 


.13 
HI 
69 


.23 

181 


.15 
128 


.37 

240 


.02 
16 


2.85 

637 

76.8 

54,8 


.18 
1728 


3.89 
1654 
72.6 
50.7 


3.58B 

956 
77.6 
51.8 


4.26B 
780 


3.58 
688 


4.42 
2968 


3.46 
1494 
72.3 
50.1 


See  RefeieDce  Notes  Fotlowmg  Slatlon  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A  1  NE 

BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BLOOMFIELD 
•BRIDGEPORT  W6  AP 
BROOK.LVN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLE  WOOD  LAK.E 


CREAM  HILL 

OANBURY 

DAMSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERV( 

FALLS  VILLA&E 


GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAInARO  FLI 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

MIODlETOWN  ft  W 

HILFORD 


MOUNT 
NEW 


lAVEN  we  AIRPORT 
NEUINGTON 
NORFOLK  2    SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUS  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

prospect 

putnam  lake 
rockville 
rocky  river  dam 
round  pond 
saugatuck  reservoir 
shepaug  dam 
shuttle  meadow  resvr 
stafford  springs  2 


STEVENSON 
STORRS 
THOMAS 
TORRIN 


ON 


RESER' 


WATERBURY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBBOOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  THOMPSON  0AM 

WHI6VILLE  RESERVOI 


AUGUSTA 
AUGUSTA  FAA 
BANGOR  DOW  I 
BAR  HARBOR 


BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNl 
BRUNSWICK 

CARIBOU  we  All 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  , 

COfilNNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVll 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2    SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 


FORT 


AIRFIELD 


GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULION  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

J0NES60R0 

LEWlSTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDOLE  0AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSE ME AD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 
(OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
rORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  1  SSE 

rumford  power  plant 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORO  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTM  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 


COUNTY 


02    NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 


rflNOHAM 
1.ITCHFIEL0 
MARTFORO 
LITCHFIELD 


0  3|   NEW    LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

LONDON 
LONDON 


LITCHFIELD 


TOLL. 


(TFORD 


3  NEW 
35J  02  HARTFORD 
.5  01  LITCHFIELD 
5510 
S641 
5893 


'.32  02  HARTFORD 
9S9  02  TOLLANI 
9  70  0  3 


MIDDLESEX 
HARTFORD 
(INDHAM 


HANCOCK 

WALDO 

SOMERSEl 

SOMERSE" 

AROOSTOC 

CUMBERL) 

CUM8ERL1 


.ND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
01  SOMERSET 
LINCOLN 

CUMBERLAND 
PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 


SOMERSE" 

OXFORD 

HANCOCK 


7  41    A7 

1  41    39 

9  41    48 

7  41    29 


41  46 

41  54 

41  23 

41  22 

41  54 

41  14 

41  57 


41    21 


41  23 

41  07 

41  32 

41  35 

41  30 
41  05 
41  52 
41  35 
41  IS 
41  15 
41  43 
41  39 
41  57 
41    OB 


41  46 

41  17 

41  35 

41  16 

41  IB 

41  45 

41  57 

41  44 

41  40 

41  37 

41  33 


46  52 
46  37 
46    37 


9  45  12 
45  13 
44   41 


46  08 
46  08 
45    38 


73  04 
73  02 
72    06 


73  OB 

71  57 
73  29 

72  56 

73  28 


72  21 

73  19 
73  28 
72    59 

72  05 

73  15 
73    22 

72    03 


71  54 

72  11 
72  29 
72   n 


72    26 

72    54 
72    53 


73  25 
72    04 

71  51 

72  57 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 
73    21 


72  15 

73  03 
73   07 


OBSERVATION 
Q     I       TIME  AND 
i::     I  TABLES 


43    57 

TO    18 

44    58 

70    47 

44    52 

68    42 

66    41 

68    27 

43    40 

70    15 

45 

25 

68 

08 

46 

33 

68 

20 

ft? 

70 

44 

52 

70 

4^ 

14 

67 

43 

42 

70 

4201 

250   -. 
369^  12^ 


6 

M.C 

15t 

"\ 

21( 

281 

2( 

Mil 

270 

420 

72  57 

73  08 
72  57     850 


7A  7* 
9P  9F 
7A   7A 


AN50NIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  4  POWER 


METI 


LIT, 


CONN.  LIGHT 


UNIVERSI 
CREAM  HII 
JOSEPH  P 


I  DIST 


lIMEN 


PLAN 


'ON  WATER  WORK 
£R  WATER  DEPT 

ENGINEERS 
lAILEY 
:N  water  COMPANY 

0  NEILL 
■     EXP  STATIOI 

iTher  bureau 


FOREST    COMM. 


NEW  HAVEN  WATER  COMPANH- 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AQUE. 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.' 
RIOGEFIELD  WATER  SUPPLY] 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Cq 
8UR.  ENG.  t  "  *  * 
WiR.  COMM. 
BOROUGH  SEl 
STAMFORD    Ml. 


BRI 


WTR.  COMM.  NEW  8RITA 
WATERBURY  WATER  COMP. 
WTR.  COMM.  NEW  BRITA 
MRS.  ELEANOR  GILLETT 


U.S.     Al 

FORCE 

ACADIA 

ATIONA 

BELFAST 

WATER 

CENTRAL 

KENNEBECK    WTR. 

MURRAY 

OSIER 

ANDREW 

UNION  WATER  POWER 
WILLIAM  JORDAN 


lE  FOREST  SERVICE 
AVIATION  AGENCY 
I  COPP 


•S.  WEATHER  euREAl 


E    EXP 

STATION 

ORE 

T   NOR 

HERN    PAP 

ni  I 

ER   W. 

HOLMES 

CEN 

RAL     M 
ORO    F 

INE  POWE 
XETTE 

CEN 

"%!! 

INE  POWE 
MC    HUGH 

ORD    W 

TCP    DIST 

POWER  CO. 


FERNALD  K,  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.I 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 


U  S  WEATHER  BUREAU      I 
GERARD  LAVERDIERE       1 
INTERNATL  LOGGING  CORP. 
RAYMOND  K.  PALMER        \ 
WILLIAM  K.  LEE 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MBS  BETTY  WING 
DENNIS  C.  PIKE 

JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  OISTRIC 


S.    CATHERINE    I 


lASSACHUSETTS 


BEDFORD 
BEEChwOOD 

belchertowi 


CHATHAM  LT  STA 

CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 


eOGARTOWN 


COUNTY 


HOOSAC  TUNNEL 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 


WORCESTEI 

BARNSTABl 
HAMPDEN 


01  HAMPSHIRE 

02  WORCESTER 
369]  02|  MIDDLESEX 

03|  PLYMOUTH 
DJKES 
BRISTOL 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 


806i  0  2 


3702  o; 
3713  0 
3772  0. 
3821    0 


FRANKLIN 

PLYMOUTH 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 


U05,  OZ    ESSEX 
k246l   Oil    HAMPSHIRE 
i.313|   0Z\  MIDDLESEX 


SHELBUfiNE  FALLS 
SOUTHBfilOCE  3  Si 
SOUTH    E6REM0NT 


SPRINGFIELD   GEN   ELEC 
STERLING 

STERLING    3    NW 

STOCKBRIOCE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

washington  2 
west  brimfield 
westfuld 

west  granville 

west  medway 

WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENOON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  we  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

bethlehem 
blackwater  dam 
bradford 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK  3  S5W 

CONCORD  W8  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN6 

ERROL 


EVERETT  DAM 


■IRST  CONN  I 


JEFFERSON  4  S 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


BELI 


02  CHESHIRE 


FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
BARNSTABLE 
MIDDLESEX 
HAMPDEN 
Ozi  WORCESTER 
2]  WORCESTER 

BERKSHIRE 
03|  BRISTOL 
WORCESTER 


1  BERKSHIRE 

02  HAMPDEN 
02  HAMPDEN 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 


GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 


COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 


MENDON 

4667 

02 

WORCESTER 

MIDDLEBORO 

4711     0! 

MODLETON 

4744 

0: 

ESSEX 

MIUFORO 

NANTUCKET    WB    AIRPORT         \ 

5159 

03 

NANTUCKET 

NEW   BEDFORD                             i 

BRISTOL 

5285 

0: 

ESSEX 

5306 

02 

S-i?!, 

02i   WORCESTER 

NORWOOD 

600(J 

oa   NORFOLK 

'EABOOY 

6245    Oy.    ESSEX 

PELHAM 

6251 
ft?6? 

?3  pJywuIh^ 

PERU 

6311 

01    BERKSHIRE 

PETERSHAM    3    N 

6322 

02J  WORCESTER 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

6411 

Oil   BERKSHIRE 

9LAINF1ELD 

Oil    HAMPSHIRE 

6486 

031    PLYMOUTH 

0  1'   BARNSTABLE 

6699 

02'   WORCESTER 

READING 

02;  MIDDLESEX 

693E 

031  PLYMOUTH 

ROCKPORT    1    ESE 

7124 

SALEM    C6    AIR    STATION 

03 

ESSEX 

0  43  07    71  56 


70  55 

72  36 

72  58 

72  00 


OBSERVATION 

TIivtE  AND 

TABLES 


500       BA      Bi 


800       8A|      8A| 


70    56 

70    55 
72    20 


72    56         1330      5P 


71    39 

71    27 

71    17 

71    40 

71    39 

71    22 

870       9P       9P 


986    MIO    MID 


200      6P      6P 


910|      6P       6P 


NEW    ENGLAND    POWER    C' 
TOWN    OF    AMHERST 
M.    C.    STEWART 

METRO.     DIST.     WTR.     COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST     WEA.     SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMH 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER   BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 
MASS,    CORRECTIONAL     INS' 
CITY    OF    BROCKTON 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    COAST    GUARD 


C.    HERRON 


FRAI 

U    S    CORPS    OF    ENGR 
MRS.    MARY    E.    DAVIS 
CRANBERRY    EXP.    STATI 
HENRY    B.    HOUGH 
RICHARD    C.    flRIGHAM 
WORKS 


lASS.i 


CAPE 


.    OIST 

(TR. RESOURCES  COmH 
(TR. RESOURCES    COmM 

(TR, RESOURCES  CO-P^ 
ilTR. RESOURCES  C0Mf4 
ilTR.PESOUfiCES    COmH 

«TH. RESOURCES    COmJ 


AND    POWER    C 
NYRD.    ELEC. 


CO. 


MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 
MASS. WiR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON     j 
MASS. WTR. RESOURCES  COMJ.^ 
OANVEHS  WATER  WORKS 
MASS  WTR  RESOURCES  CO«^M 


WEATHER  BUREAU 
ENGINEER 

lESOURCES  COMt^ 


,  CIT 


lASS, 


DIST. 

■  DELWYN  K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
KENNETH    A.    SCMAFFER 

■  METRO,  DIST.  wTR.  COMM., 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMt^ 
1  MASS. WTR. RESOURCES    C0Mt4 

^  DIR.    HARVARD    FOREST  I 

:  U.S.    WEATHER    BUREAU 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
I   ALFRED    CAVlCCHI 
CAPE    *    VNYRO.    ELEC.    C0.| 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM., 


ITZEN 


EISER 


NEW   BEDFORD   WATER   wORkSI 

REV.    R.    M.    BARKER 

U.S.    COAST    GUARD  ' 

W.    A.    WINSOR 
BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL^ 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
,   CHESTER    R.     SPIELVOGEL 


CAPE    COD 

NATL     SEASHORE 

1ST.     WTR.     COMM. 

GENERAL 

ELECTRIC    CO 

1ST.    wTR.    COMM. 

HUHllU    L 

ANCIANl 

NESBITT 

H.    BANGS 

TAUNTON 

WATER    WORKS 

CORPS    01 

ENGINEERS 

ELEC.    CO. 

9ARKER    1 

S2Y 

THA    S.    GARDNER 

INA    E.     L 

AM8 

■lASS.WTI 

.RESOURCES    COMK 

HENRY   C 

TURNER.    JR. 

FRANCIS    0.    DONOVAN 
WESTON    COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES    COM- 
MASS    WATER    RESOURCES    C: 
WOODS    HOLE    OCN.     INSTn. 
U.S.   WEATHER   Bureau 


erastus  dole 
austin  macaulay 
LA  salette  seminary 

JOHN  STOUGHTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  YOUNG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL. 


HVERSIT 

oodnEy  l. 


OF  I 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  a.  OANFORTh 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
F.  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  L.  UHlENBERG 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE       j 

PUBLIC  SEflV.  CO.  N.M. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
MARK  A.  Sweeney 
MERTON  T.  GOODRICH     j 
KENNETH  E.  GOULO        : 
N.H.  WATER  RESOURCES  60 
GORDAN  H.  MILLER 
WILLIAM  POOR  I 

FED.  AVIATION  AGENCY 


•^iimiieimmimimm 


iCi:^  •j.-xv..\'iO'. ' 


STATION  INDEX 


U 

5 

1 

OBSERVATION 

STATION 

S' 

1 

COUNTY 

I 

i 

TIME  AND 
TABLES 

/^  B  e  rD  1  r  CD 

(JoabnVc.n 

_^ 

° 

Q 

3 

1 

i 

i 

i 

is 

NEW   HAMPSHIRE 

LINCOLN 

AT3J 

03 

GRAFTON 

1 

**    03 

71    41 

810 

J. 

EDWARD   M.    CLARK 

MAC    OOhELL    dam 

501 

03 

HILLSBORO 

1 

42   5* 

71     59 

96! 

8 

J 

U.    S.    CORPS    OF    ENGINEER 

MANCHESTER 

b072\   03 

HILLSBORO 

A3   00 

71    28 

170 

7* 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

MARLO* 

5150|   0. 

CHESHIRE 

43    07 

72    12 

1160 

HARRIET    M.    PERKINS 

MASSABESIC    LAKE 

5»0ol  0 

HILLSBORO 

1 

42    59 

71    24 

250 

8< 

g 

8A 

COOS 

*A    40 

71     13 

1160 

UNION    WATER    POWER    CO, 

HlLFOftO 

5*12|   02 

HILLSBORO 

1 

42    *9 

71     39 

300 

7 

H 

ANDREW    £.    ROTHOVIUS 

MOUNT    SUNAPEE 

Sfti*   Oa   MERRIMACK 
5639-  Oil   COOS 

72    05 

1260 

RICHARD    D.    PARKER                j 

MOUNT    WASHINGTON 

4*    16 

71     16 

626; 

Mil 

Ml 

MT.    WASH,    OBS.    CORP. 

NASHUA    2    NN- 

571^   021   HILLSBORO 

ic 

71    29 

UP 

H 

PEnNICHUCK    WATER    WORKS 

NEn    DURHAM    3    NNW 

578d   0^'    STRAFFORD 

IC 

43   2» 

71    11 

640 

^ 

N.H.    FISH    *    GAME    DEPT. 

NEWPORT 

5868|   02t   SULLIVAN 

43   22 

72    JO 

900 

6 

Ht    P.    SHEPARD 

northwooo 

63681   02 

ROCKINGHAM 

43    12 

71    09 

570 

5F 

OTTER   BROOK.   DAM 

ma  o: 

CHESHIRE 

1 

42    57 

72    J* 

660 

g 

^ 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PETEBBOHO   2   S 

6697^  02 

HILLSBORO 

IC 

42    91 

71     57 

1020 

6P 

EARNEST    YOUNG 

PtNKHAM   NOTCH 

COOS 

44    16 

71     15 

2010 

C    H 

BRUCE    P>    SLOAT 

PITTSBURG   RESERVOIR 

6856^  01 

COOS 

45    03 

71    23 

1350 

C 

N.H.    WATER    RESOURCES 

PLYMOUTH    1    e 

GRAFTON 

560 

GEORGE    S.    RICHARDS 

PORTSMOUTH 

6980l  02 

ROCKINGHAM 

*3    04 

70    *7 

MIO 

MIC 

H 

DEPT.    PUBLIC    WORKS 

SOUTH    DANBURt 

796T1  02    MERRIMACK 

11 

43    30 

71     54 

930 

7/ 

MRS.    ANNIE    L.    WALKER 

SOUTH    LTNDEBOfiO 

8081    02l   MILLSBOflO 

10 

42   53 

71    47 

6*6 

7F 

HARRY    W.    HOLT 

SOUTH    XEARE 

819*  02]   HILLSBORO 

10 

43   03 

71    43 

700 

5P 

MRS.    E.    M.    RICHMONO 

SUNAPEE 

85021   02i   SULLIVAN 
8539J   Oi   CHESHIRE 
e61ff  0»   CARROLL 
8855J   0^   CHESHIRE 

5 

*3    23 

72    05 

1030 

WILLIAM    PlAINE 

SURRV    MOUNTAIN    DAM 
TAMWORTh    2 

5 
13 

43    00 
*3    51 

72    19 
71     16 

500 

SA 

7A 

St 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 
S    F    DAMON 

MALPOLE    2 

43    05 

72    26 

*30 

8* 

H 

MRS.    MARION    W.    ANDRQS 

MARREN 

8965,  Ol!   GRAFTON 

10 

43    55 

71     53 

700 

MATERVlLLE    VALLEY 

8960]   02|   GRAFTON 

10 

43    57 

71    30 

1500 

^ 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEST    RUMNEY 

9'i7<.|   01    GRAFTON 

10 

43    48 

71    51 

560 

7* 

ELVA    M.    CHIVELL 

MHITEFIELD 

'"^  -1 

COOS 

^ 

44    23 

71     37 

1080 

7A 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

WINCHESTER 

9726 

02 

CHESHIRE 

42    *6 

72    23 

450 

c 

CARL     D.     GRUPE 

W  1  NDHAM 

97*0 

ROCKINGHAM 

10    *2    *7 
10    *3    36 

71     19 

17* 

6P 

6P 

HERMAN    E.    BAKER 

W0LFE60R0 

9666 

CARROLL 

71     1* 

732 

7f 

7P 

ROBERT    A.    BIEPWEILER         i 

WOODSTOCK 

99*0 

02 

GRAFTON 

*3    59 

71     41 

720 

6t 

6P 

H 

FRED    S.    BROWN                           I 

YORK    POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1510 

8A 

U.S.     NATL    FISH    HAICHERt: 

RHODE    ISLAND 

1 
1 

BLOCK    ISLAND    wB    AP 

0896 

01 

NEWPORT 

* 

41    10 

71    35 

110 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU           i 

GREENVILLE 

3306 

01 

PROVIDENCE 

18 

41    53 

71    34 

420 

BP 

8P 

HENRY    J.     STEERE 

KINGSTON 

*266i  01 

WASHINGTON 

A 

41    29 

71    32 

100      5f 

5P 

CH 

AGRl.    EXP.    STATION              > 

NEWPORT 

5215 

* 

41    31 

71    19 

20       6F 

CITY    OF    NEWPORT                      I 

PROVIDENCE    MS    AIRPORT 

6693 

01    KENT                         ] 

4 

41    44 

71    26 

51    MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WOONSOCKET 

9*23 

01 

PROVIDENCE 

18 

41    59 

71    29 

NORMAND    ROY 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    DAM 

0277 

03 

WINDHAM 

5 

43    07 

72    46 

1130 

U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

BELLOWS    FALLS 

0*99 

03 

WINDHAM 

5 

43    08 

72    27 

300       6A 

BA 

NEW    ENGLAND    POWER    CO.      l 

BENNINGTON    2    NNW 

056i   03 

BENNINGTON 

8 

42    55 

73    13 

PAUL    W.    BOMNE 

BETHEL    h    N 

WINDSOR 

5 

43   53 

72    38 

660 

BLOOMFIELD 

0690 

01 

ESSEX 

5 

71     35 

10*a      7A 

7A 

;    H 

RENE    ROUThIER 

BRISTOL 

0922 

2 

73    05 

563      If 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

02 

CHITTENDEN 

44    28 

73    12 

4o3 

, 

UNIVERSITY    OF    VERMONT 

euRLINGTON    wa    AIRPORT 

1081 

02 

CHITTENDEN 

2 

4*    28 

73    09 

33^   MID 

MIO 

:  HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CANAAN 

5 

71     32 

106^ 

eA 

P.    E.    FEARON 

CAVENDISH 

12*3 

l"    " 

5 

43    23 

72    36 

800,      6F 

-1 

CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 
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Z 
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< 

I 

1 
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tl 

Q 

a 

3 

2 

i 

1 

1 

1 

VERMONT 

CHELSEA 

1360 

01 

ORANGE 

3 

43 

5S 

72    28 

750 

7t 

7A 

H 

MRS.    ELIZABETH    TAPLIN 

CHITTENDEN 

1433 

0^   RUTLAND 

43 

42 

72    57 

1000 

7a| 

CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 

CORINTH 

156! 

ORANGE 

5)   44 

02 

72    17 

C 

DAVID    HASTINGS 

CORNWALL 
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NOTES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to 
the  Environmental  Science  Service  Administration  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA 
NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  es^F,   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 


the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bul let  1 n . 

DELATED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  In  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered^  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AH  This  entry  in  ti 
C 


of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

"Supplemental  Data"  table. 


Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July 
data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Static 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Static 


Index  means  observation  made  near  sunset. 
Index  means  variable. 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  referen 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


August  issues,  or  as  delayed 


indicates  that  the  thermometers 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  these  States,  price  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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'.1.3M 

'.2.0 

'•2.8 

<>1.6 

38.5 

'.1.9 

'.'.,0 
'.0.3 

'.1.7 
'.3.9 
39.1 


59.5 
57.9 
59.2 
61.8 
58. 8 

61.5 
60,6 
59.2 


6'..0 
60,'. 
63,2 
61,'. 
61,2 

62,2 
6'.. 2 
60.8 
62.1 
6'.. 8 

6*. 5 
6'., 8 
63,6 
6'..1 
63.5 

60,9 
63. 8M 
60.1 
62. -. 
62.7 

6<..6 
65.7 
60.5 


'.6.'. 
'.7.8 
50.1 
47.2 
'.7.5 

'.7.'.M 
47.7 
50. 5M 
48.9 
'.5.9 

48.5 


50.5 
51. IM 
49.9 
49.3 
49.5 

48.2 
49,9 

51,1 
49.7 

50.0 
53. 4M 
51.1 


1.2 
.1 


-   .1 


37,8 
39,0 
37,1 
35.5 
37.3 

38. 2M 

36.7 

40.4 


38.8 
35.8 
40.8 
37.2 
44.2 

38.7 
45.2 
41.7 
37.2 
37.4 

41.2 
43,6 
43.4 
42,5 
37.6 

37.4 
44. OM 
37.0 
39. 8M 
39.6 

39.9 

40. IM 
42.5 


48.7 
48.5 
48.2 
48,7 
48.1 

49. 9M 

48.7 

49.8 


51.4 
48.1 
52.0 
49.3 
52,7 

50.5 
54,7 
51.3 
49.7 
51,1 

52.9 
54,2 
53.5 
53.3 
50.6 

49.2 

53. 9M 
48.6 
51. IM 
51.2 

52.3 

52. 9M 
51.5 

51.6 


1.2 


27  21 


72  4 
76  3 
71 
70  3 
67  18 


1.0 
.0 


34   7 
28  23 


3  28 
3  30 
25 


.5 

1.1 


.1 
1,0 


569 
526 
455 
545 
535 

526 
631 

441 
493 
582 

605 


445 
421 
461 
479 
473 

514 
458 

420 
467 

458 
362 
425 


Precipitation 


0    10 


499 
508 
514 
496 
517 

465 
500 
466 


417 
515 
411 
478 
384 

447 
328 
423 
469 
425 

376 
339 
355 
366 

446 

483 
351 
503 
424 
427 

397 
386 
422 


0 

0   2 
0  11 


0  5 

0  2 

0  3 

0  2 

0  14 


a.   E 


1,84 
1.60 
1.63 
2.44 
2.67 


2.14 
1.68 
1.24 
2.32 

2.73 

2,01 


3.05 
2.59 
.96 
2.43 
1.62 

3,56 
2,37 

1,59 
1,31 

1,76 
1,25 
1.61 


•  1.36 
.  2.28 


.47 
.53 

.56 
.63 
.67 

.94 

1. 10 

,69 


-  1.52 
•  1.69 


1.33 


1.19 
2,21 


3.17 
4.18 
3.54 
4.71 
3,55 

3,21 
3,13 

4,52 


1.92 
1.55 
1.27 
1,88 
1.31 

2.00 
1.19 
1.44 
1.67 
1.56 

1.53 
1.10 
1.06 
.80 
1.14 

4.81 
1.18 
1.82 
2.37 
1.63 

1.52 
1.26 
1.83 


.50 


2,44 


2.17 
1.92 

1.87 

1.52 
1.89 
1.98 
2.36 


1.14 
1.98 


.70 


1.99 
1,64 


,60  26 
.54  27 


1.22 
1.47 
1.32 
2.30 
1.46 

1.27 
1.26 
2.33 


.70 
.58 
.64 
.84 
.38 

.75 
.45 
.55 

.72 
,63 

,62 
,43 
,34 
,39 
,56 

2,02 
,46 
.76 

.74 
.64 

.42 
.42 
.79 


.0  0 

T  T 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    238    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER         1967 


MASSACHUSETTS 

•         •         * 
COASTAL  ( 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 

Plymouth 

provincetown  1  n 
rochester 
rockport  1  ese 

salem  cg  air  station 
sandwich 

SOUTH  WELLFLEET 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


northern 

benton  5  sw 

Berlin 

bethlehem 

COLEBROOK  2  E 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
MAFTON 
LANCASTER 
rt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 

wocfeboro 
woodstock 

division 
Rhode  island 


BLOCK  island  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


//R 


//R 


Temperature 


*  '5 


61. <> 
63.1 
60,8 
63.8 
62.8 

62.6 
62.6 

6<>.e 

62.2 
6*,7M 

61. '• 
63. <• 
62.9 
63.6 
58.9 


6'*. 2 
6'>.2 
62.1 

6*.'tM 


57.5 
57.8 
55.8 
58.0 
57.0 

55. 8M 
58,3 
59. 6M 
38,1 
53,* 


60,7 
59.7 
62.0 
SB.'* 
63.7 

59,3 
62.0 
62.5 
59,1 
62.4 

58.1 
59.1 
63.3 
62.9 

59. '•M 

62, 
61. 
60, 
59. IM 
60.3 

60.4 
60.1 
63.7 
58.5 
59.2 


61.2 

63. OM 
63.6 
62.8 
64.1 


46.1 
38.3 

43.1 
44.6 
46.0 

41.6 
44,1 
42.9 
46.7 

48. 4M 

42.6 
''1.3 

46,4 
40,3 
45,1 


47,4 
45, 2M 
38,7 
49, 2M 


37.4 
36,1 
37.9 
34.6 
36.0 

35. 2M 
33,9 
35, 8M 
25.4 
34,0 


34.6 
34,6 
36,6 
35.0 
36,9 

35,2 
37,8 
37,4 
39,6 
38,7 

39,8 
37,8 
37,8 
40,2 
39, 7M 

35,9 
38,8 
37,1 
34, 2M 
37.1 

35,8 

34,0 
38, 4M 
39,0 
37,0 


49,8 
42, IM 
39,8 
47.2 
43,2 


53,8 
50,7 
52,0 
54,2 

54,4 

52,1 
53,4 
53,9 
54,5 
56, 6M 

52,0 
52,4 
54,7 
52,0 
52,0 


55,8 
54, 7M 
50, 
56, BM 

53,5 


47,5 
47,0 
46,9 
46,3 
46,5 

45, 5M 
46.1 
47. 7M 
31,8 
43.7 

46.4 


47.7 
47,2 
49.3 
46.7 
50.3 

47,3 
49.9 

50,0 
49,4 
50.6 

49.0 
48.5 
50,6 
51,6 
49, 6M 

49,4 
50.2 
48,9 
46, 7M 
48,7 

48,1 
47,1 
51, IM 
48,8 
48,1 

49,0 


55.5 
52, 6M 
51,7 
55.0 
53,7 


t  z 

a  1. 


53.7 


2.3 


2.1 
.2 


1,0 
,0 


.9 
1,1 


1.1 

1.1 

.8 


347 
443 
405 
330 
337 

401 
360 
348 
324 
272 

400 
396 
320 
406 
400 


301 
317 
450 
242 


638 
552 
555 
574 
566 


579 
525 

1026 
654 


529 

545 
482 
559 
451 

541 
463 
467 

478 
443 

490 
506 
443 
418 
468 

476 
454 

495 
561 
497 

515 
548 
424 
496 

519 


294 
392 
410 
312 
356 


0  6 
0  11 
0  13 
0 
0 


Precipitation 


.96 

.77 
3.23 
2,07 
1.67 


1,31 
1,71 
1,03 
2,77 
0  1.97 


1.25 
3.56 
1.27 
2.02 
1.59 


2,26 
1.90 
1,51 
1.37 

1,80 


3.40 
3,49 
3,52 
3.22 

4.70 

4,33 
3,50 
3,15 
6,67 
6,03 

3.93 


1,81 
2.86 
,99 
2.01 
1.29 

1.99 
1.27 
1.88 
5,08 
2,65 

1.62 
5.35 
1.06 
1.11 
3.43 

1.16 
1.14 

1.67 

2,61 

.94 

2,88 
2,01 
1.23 
1.36 
4.02 

2.14 


1.32 
1.99 
3.00 
1.51 
2.25 

2.01 


2.18 

2.32 

.21 


-  2.31 

-  .93 

-  1.08 


1.67 
1.88 


1.11 
2.26 

.14 


-  1.70 

-  .29 

-  .85 

-  1.17 


.25 

.41 
.95 
.80 
.67 

.46 
.56 
.37 
1.53 
.48 

.39 
1,32 
.51 
.52 
.62 


.63 

.48 
.45 
.77 


1.29 
.97 

1.22 
,66 

1.38 

.80 
1,21 
1.11 
1.34 
1.93 


.69 
.89 
.39 
,71 
,42 

,87 
,38 
,78 
1,65 
.98 

.76 

2.32 

.40 

.34 

1.38 

.37 
.41 
.68 
.85 
.35 

1.08 
.79 
.42 
.51 

1.31 


.76 
.45 
.74 


.2 

T 
T 

.0 
.0 

1.3 
.0 
T 

5.9 
.5 

.2 


Q     O 
ti  6 

i  8 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 


No,  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


CONTINUED 


VERMONT 

«    »    • 
NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

enosburg  falls 
mc  inooe  falls 
middlesex 

montpelier  faa  airport 
morrisville  2 

ft  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

#    *    # 
SOUTHEASTERN       0; 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


59.2 
60,9 
59.1 
58.8 

56.1 
59.3 
'.7.2 
56.6 
53.5 


59.* 
59.8 
58.1 
56.1 


61.0 
58.9 
56.8 
59,9 
58. 8M 

60.5 
58.7 


32. 6M 
3*, 6 
39.4 
38.8 
38.3 

37,6 
36.2 
30,5 
38,2 
33,0 


37,0 
39,3 
39,5 
3*,1 


40,4 
41.1 
40.8 
41.4 
38. CM 

40.6 
44.0 


61,8 
60.1 
59,4 

M 
62. 3M 

58,9 


38,4 
36,8 
36,5 


2.  6 


M 
46,9 
50,2 
49,0 
48,6 

46,9 
48.8 
38.9 
47.4 
43.3 


48.2 
49.6 
48,8 
45.1 

47,7 


50,7 
50,0 
48,8 
50,7 
48, 4M 

50,6 
51,4 


50,1 
48,5 
48,0 


46.6 
48,7 


1,3 


1,2 
,5 


,7 


,6 
1,5 


21  30 
29  30 


554 
456 
489 
503 

554 
496 
803 
539 
666 


513 
474 
496 
610 


439 
456 

495 
438 
508 

441 
419 


459 
509 
521 


Precipitation 


0       0 
0       0 


4,03 
6.26 
3,66 
2.79 

3.02 
4.83 
4,08 
4,92 
4.28 


3.14 
3.79 
3.87 
4,59 

4,10 


3,86 
3,64 
3,03 
3,51 
3,86 

2,79 
4.01 


3.79 
4.12 
3.94 
3,72 
2,71 

3,99 

3,71 


t  z 


1,74 


.28 
.73 


1.14 


.75 
1,60 
1,35 
1,51 

,78 

.98 
1.05 

.85 
1.00 
1.56 


.85 
1.47 
1.19 
1.25 


1.39 
1.15 
1.14 
1.04 
1.02 

1.11 
1.21 


1.60 
1.79 
1.63 

1.66 
1.10 


.83  1.41 

,34 


,0 

,0 

T 

,0 

T 

T 

,0 

4,0 

T 

,0 


2,0 
,0 


TE 


MPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,       86°    ON    THE    6+    AT    4    STATIONS 

.OWEST    TEMPERATURE.  13»    ON    THE    29.    AT    MOUNT    WASHINGTON.    NEW    HAMPSHIRE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,    6.67    INCHES    AT   MOUNT   WASHINGTON.    NEW  HAMPSHIRE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,       .77    INCHES    AT    BROCKTON.    MASSACHUSETTS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,     3.38    INCHES    ON    THE    UTH    AT    CLAREMONT    FUNCTION.        .    H. 

CREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL.       5.9     INCHES    AT    MOUNT    WASHINGTON.    NEW    HAMPSHIRE 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW    ON    GROUND,     3     INCHES    ON    THE    22.    AT    MOUNT    MANSFIELD.    VT. 


^ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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i 


'/MCjV.-. 


'A-.-yyi'/j-'/  :■: 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

BAKERSVlLUe 
BARHhAmSTED 

8ulls  bridge  dam 
cream  hill 
falls  village 

norfolk  2  sw 
hockv  river  dam 
5hepaug  0am 

TORHlNGTON 
MIGWAK  RESERVOIR 

WOODBURY 


CENTRAL 


02 


ANSON] A  I  NE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER  I  E 
COVENTRY 
DANBURY 
DAMSON  LAKE 
EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  6RAINARD  FLD  / 
HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLO**  DAM 

MIDDLETOWN  *  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  Pub  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 

STEVENSON  DAM 
STORRS 

trap  falls  reservoir 
wateRbury  radio  WBRY 
wepahaug  reservoir 

west  hartford 
west  thompson  dam 
whigville  reservoir 
wolcott  reservoir 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  MB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
MESTBROOK 


NORTHERN 

BINGHAM  MYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARieOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTI5  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESvlLLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCkET 
HILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGEnUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 


TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  0AM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  I  NNW 
CORINNA 

east  sangerville  5  se 

farmington 

gardiner 

grand  lake   stream 


«.26 
4.38 


1.69 
3.66 

1.87 


Day  of  Month 


3.42 
2.94 
2.59 


^0  MM  ^2   13  I  14  I  15   16   17   18   19   20   21   22  I  23  I  24   25  I  26  I  27 


.07   ,06   .01 


.27 

.05 
.'»0 


1.23 

1.02   .01 
.22      ,02 


.16 
1,09 


.24 
1.44 
.78 


1,05 
1.29 
1.2S 


1.51 
.6^ 


1.44 

2.09 

1.94 

.01  1.S8 

1.56 

1.46 
1.65 
1.74 
1.44 
1.60 

•    1.02 


28   29   30   '31 


.90 
1.13 
1.26 


.05 

.03 
.16 


.02 

.02 


.02 

.05 


.15 
.20 
.10 


loles  loUowing  Slaiion     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAINE 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUxTON  2    NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


C0A5TAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 
EASTPQRT 
ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIR 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


ASSACHUSETT5 


ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
5T0CKBRI0GE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
V.EST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASH6URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  PALLS  DAM 

BEDFORD 

8ELCHERT0WN 
8IHCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  6RIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH6URG  2  5 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GRUTON 

HABOWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU6BARD5T0N 

LAWRENCE 

LOWELL 


PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
QUAflblN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBHIDGfc  3  Sw 

springfield  gen  elec 
sterling 
tully  dam 
turners  falls 

waupolE 

WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEOWAy 
WESTON 

wINCHENDON  NO  2 
WORCESTER  wB  AIRPORT 


COASTAL 

UEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
MINGHAM 
HYANNI5  2  NN6 


*,7<. 
4.18 
4.79 

3.54 
4,71 
5.07 
3.55 
3.78 

3.21 


1.31 
U47 
2.00 


,06   ,01 
,28   ,01 


,02   T 

.03 
.07 


1.95 
1,50 
1.55 


1.75 

L.82 
2.37 


.05   ,03 

.01 
,07   ,07 


U   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.03 

.08 

1.35 

.02 

.02 

1.29 

T 

.U 

1.08 

.04 

T 

..05 

.50 

;.20 

.0! 

1.4« 

T 

.15 

1.2<, 

T 

.09 

1.27 

.05 

.70 

.32 

.01 

.12 

.98 

.0? 

.21. 

.62 

.01 

.02 

1.25 

.50 
.01 
.01 


.07 
.08 
.04 


'      I 


.03 

.03      .02 


.01 

.39 

1.21 

.26 

.01 

1.33 

T 

1.01 

.02 

1.16 

T 

.72 

T 

1.30 

T 

1.06 

.19 
.55 

.72 
.49 


.64 
.47 


1.32 
2.30 
2.31 


.70 
.76 
.59 
.56 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MASSACHUSETTS 

IPSWICH 
MIDDLEBORO 

MIODLETON 

NANTUCKET  <nB    AIRPORT 

NEt.  BEDFORD 

NEwBufiyPORT 
PEA60DY 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I     ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGRE6ANSET 

SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
MOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 

BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  2  E 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  t,    s 
LANCASTER 
MILAN  7  NNw 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPION 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  Mb    AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEEIIN« 

EPPING 

FITZWILLIM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEEnE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  0AM 
PETERBORO  2  5 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN8URY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


WINDHAM 

W0LFE60R0 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  Ap 

R 

U32 

GREENVILLE 

KINGSTON 

3.00 

NEWPORT 

1*51 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

2.25 

WOON SOCKET 

2,27 

Day  of  Month 


l.!9 
2,11} 
1.03 

1.97 


1.2; 

1.90 
3.56 

1.27 


1.90 
1.27 
1.51 
1.37 


3.22 

3.99 
2.94 
4.70 
4.33 

3.50 


5.35 

1.63 
1.06 


.15   .01 
.05 


.20 
.54 


13    14    15 


1.27  l.ao 


.48 

.68 

.0* 

.SI 

..14 

.BO 

.69 

.58 

1.21 

. 

. 

.52 

.11 

.50 

.32 

.08 

.01 

.65 

.12 

T 

.41 

.17 

.58 

.08 

.11 

.77 

.58 

.02 

.31   .01   .01 


19  I  20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.22 

.20 
.25 


,04      .18    1,13 


,25 

•  01 
.17 


,31       ,04      T 


,34 

T 

.2: 

.22 

T 

,55 

,04 

.27 

T 

.52 

,03 

.32 

.57 

.34 

T 

.32 

.31 

,03 

.68 

.65 

.05 

.98 

.01 

.31 

.31 

,66 

.03 

.45 

.01 

,40 

,60 

,01 

,28 

.42 

,23 

.58 

.02\   1.08 

.38 


1,24 
,58 
,87 


.80 
,95 
.79 
1,40 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN 


ENOSBUR&  FALLS 

OILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVlLLE  2 

MOUNT  HANSFIELO 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELO  2  WSW 
WATERBURY  I  NNE 
wEST  BURkE 


BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  5 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAiNT  ALBANS  BAY 


SALISBURY 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 
dAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

5EARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WARDSBORO 
hHlTINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


3.24 

3.55 

4.03 
5.35 

6.26 
2.62 

3.66 
2.79 
3.02 

'•.83 


3.63 
3.61 
3.14 
3.79 
3.69 

3.25 
3.B7 
4.59 


3.64 
3.03 
3.2 

3.51 


Day  of  Month 


3.94 
4.32 
3.72 
3.20 


.56   .73   .03 


l.OB  1.12 

.53  1.01 

.45  1.51 

.52  .78 


,70  1,06   T 


.30  1.60 
.19  .99 
,58  1.70 


13    14    15 


16   17   18 


.39 

.08 

.03 

.22 

.03 
.19   T 

.05 

1.60 

.03 

T 

1.55 

.12 

.15 

.38 

.20   .0". 

.1* 

.13 

.07 

.12 

.77 

.02 

.15 

20 

.02 

.55 

.14 

57 

.05 

.50 

.35 

16 

.oc 

.06 

.01 

,.06 

.05 

- 

- 

- 

.6'* 

.23 

• 

• 

1.12 

,46 

.17 

07 

.55 

.05 

.»3 

T 

12 

.0» 

.27 

.17 

11 

.0- 

.21 

.1* 

07 

.01 

.65 

.07 

.10 

.07^   .11 

.04 

.15 

.20|   .02 

T 

.35 

.13 

.0*1   .08 

T 

.31 

.41 

.50 

.U 

.78 

.14 

.37 

.16 

.1^   .17 

.05 

25   26   27 


.82   .02 
.48   T 
1.09   .10 


1.06 
.89 
1.41 


1.83 
U66 
1.45 


1.10 
1.61 
1.64 
1.27 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.ti.) 

H«lati 

ve    humidity  «ver»ge« 
parent 

Number  ol  days  with 

piacip 

tation 

^  :  S 

1 

3 

Station 

*^  a 
a  0 

0)  -H 

K  Q 

c 
3  a 

1 

> 
< 

li 

g     i 
a    1 

JD 

B 

It 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 

8 

o 

5 
i 

81 

I 

s 

M  S 

•3 

(2 

Hi 
lii 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

27 

3.9 

11.9 

51+  + 

24 

19 

73 

73 

57 

66 

5 

0 

2 

0 

1 

0 

8 

- 

5.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

26 

2.0 

8.3 

34 

NW 

29 

79 

81 

54 

69 

3 

3 

0 

2 

1 

0 

9 

54 

6.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

35 

SW 

19 

- 

83 

60 

- 

5 

2 

1 

1 

1 

0 

10 

68 

5.6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

88 

71 

80 

3 

5 

8 

1 

0 

0 

17 

- 

8.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

23 

2.4 

7.0 

26 

SW 

19 

84 

86 

63 

78 

6 

4 

3 

1 

0 

0 

14 

57 

5.7 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  WB 

- 

- 

- 

50 

SW 

19  + 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

12 

61 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

24 

3.8 

12.4 

36 

SW 

19 

78 

BC 

60 

71 

9 

3 

5 

0 

0 

0 

17 

65 

5.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

23 

1.8 

11.8 

37 

SW 

19 

84 

85 

69 

85 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

12 

62 

5.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

0 

1 

2 

0 

10 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

26 

'..5 

8.9 

29  +  + 

17 

19 

80 

81 

57 

71 

3 

4 

2 

2 

0 

0 

11 

- 

5.5 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

22 

1.8 

5.4 

29 

S 

19 

82 

83 

49 

71 

7 

2 

3 

0 

0 

0 

12 

58 

6.0 

MOUNT  WASHINGTON 

- 

- 

- 

102  % 

W 

20 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

6 

2 

3 

0 

21 

36 

7.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W6  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

6 

0 

0 

0 

10 

- 

5.3 

PROVIDENCE  W6  AIRPORT 

25 

2.2 

3.8 

37  +  + 

14 

26 

81 

82 

56 

75 

4 

5 

1 

3 

0 

0 

13 

57 

5.3 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

20 

3.6 

8.3 

40 

SW 

19 

77 

76 

61 

68 

3 

9 

4 

1 

1 

0 

18 

62 

7.* 

«  PEAK  GUST 

S*«  (aleiencv  notai  lollowmg  Station     lodas. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


CONNECTICUT 

•      ft      » 
NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 

5HEPAU6  DAM 

hIGWAM  RESERVOIR 

«      «      » 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOi*  DAM 

MIODLETOWN  4  M 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  «BRY 

WEST  THOMPSON  DAM 

«      ft      ft 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


70   63 
42   'lO 


62   66 
38   38 


70   61 
37   36 


60   69 
*3   *l 


6*   72 
45   »3 


65   73 

46   44 


74   64 
39   36 


70   63 
47   49 


58   71 
43   41 


63   67   78 
43   43   44 


71   64 
38   36 


66 

70 

44 

43 

66 

69 

49 

45 

69 

66 

44 

41 

67 

72 

42 

39 

67 

71 

39 

39 

83   84 
58   59 


80   69 

49   49 


78   82 
56   49 


83   68 
53   45 


80   81 
42   42 


85  66 

55  43 

85  67 

58  42 

77  82 

49  45 

79  83 

64  54 

84  82 

56  54 


77   80   72 
60   59   51 


79   84 
58   63 


81   81 
47   57 


79   83   68 
54   60   46 


80   85 
47   51 


84   85 
51   55 


82   81   76 
50   54   48 


33   37   52 


64   54 
36   35 


56   56 
36   39 


65   58 

33   30 


65   58 

37   37 


63   57   69 


10   11   12   13   U   IS   16   17   18   19   20   21   22   23  24   25 


59   57   71 
34   34   50 


59   63 
45   54 


60   58   68 
40   38   57 


58   60   70 
39   44   59 


61   59   70 
39   41   55 


63   60   69 
39   35   54 


47   42   42 


64 
43 


65   61 
45   45 


60   44   37 


69   62 

43   44 


63   57 
43   45 


61   57 
48   46 


64   55 

46   47 


72   62 

44   44 


69   62 
49   48 


64   58 
43   46 


68   67   58 
60   47   46 


74   65 
52   47 


67   67 
58   49 


69   65 
61   49 


66   64   60 
57   47   45 


66   64 
45   47 


67   64   59 
61   45   47 


67   67   60 
62   46   46 


54   49   67  I  62 
39   37   40  I  47 


48   50   48 
39   34   38 


65   60 
57   41 


55   55 
43   36 


57   56   67 
36   30   38 


54   53   54 
42   29   35 


54   54   67 
41   33   37 


58   56   68 
40   36   42 


57   55   68 
40   35   42 


56   56   56 
43   32   38 


58   56 
45   38 


57   56   65 
42   35   40 


62   62   68 

40   48   50 


65   70   72 
46   48   56 


67  67  72 

44  53  51 

66  75  64 
44  55  58 

67  66  74 


66   73 
50   54 


67   77   66 
48   53   58 


67   64   54 


54   62 
30   36 


56   58 
35   26 


54   62 
35   37 


67   69 

42   45 


42 

74!  68 


74   66 
62   49 


66   64 
60   45 


57   64 
39   39 


56   63 

38   38 


57   54 
34   28 


58   58 
39   40 


55   63 
32   34 


27   28  '  29  '  30  '  31 


60 
32 


63   57   60 
35   32   33 


58   60   61 
29   26   36 


58   59 
24   26 


55   62 
33   29 


47   52   64 


56   56   46 
35   35   29 


52   43   49 
38   28   24 


51   48   41 
32   27   22 


60   62   53 

34   39   32 


65   60   57 
35   38   27 


62   63 
32   41 


57   58 
33   43 


58  1  60.3 

32  I  40.7 

63  62.3 

23  36.6 

42'  56.2 

24  37,8 

551  61.9 

32 j  40.4 

58  62.5 

32  40.9 


56   46   53 

32   25   28 


55   50   51   56 
42   27   25   28 


57   55   48 
28   24   22 


58   61   68   67   71   68   63   58   64 


59   61 i  64   62 
35   36   42   39 


62   64   68   64 
37   38   39 


53   54   66 
43   35   44 


57   54 
36   32 


65   73 
47   55 


69   67 
45   48 


71   63 
58   45 


52   59 

37   36 


60   64   61 
36  I  41   42 


54 
27 

58 

30 

57 
26 

49 
22 

52 

25 

63.5 
36.1 

53 

34 

56 
45 

56 
32 

48 
30 

51 

34 

63.5 

46.0 

56 
29 

55 

39 

52 
32 

54 
26 

56 
33 

63.8 
42.1 

58 
28 

62 

43 

53 

34 

55 

27 

56 
32 

69.6 

56 
31 

55 
43 

48 
32 

50 
27 

53 

27 

62.5 

42.6 

62.5 

39,8 


63.2 
39.2 


62.4 
35.2 


62.3 

41.6 


63.3 
41.5 


64,1 
41.5 


70   58 
45   35 


55|  62   58 
26'  31   24 


63   61   67 

47   45   47 


56   57   65 
40   38   47 


60   58   66 
45   42   42 


61   65   65 
40   42   42 


59   58   66 

41   34   40 


59   59   65 
36   33   41 


70   67 
56   62 


62   57   64i 
46   41   47 


65   63   55   62 

61   43   40   43 


67   72   66   58   57   62 


57   53   58 


67   69   73 i  65 


34   54   56 


67   74   67  1  64   57 


43   49   59.  47   33   34 


61   61 
40   40 


64   63 
32   38 


69   55 
55   43 


56   58 
39   41 


48   53,  63.7 
23   27   35.8 


63   56 

39   33 


59   62 
37   48 


58   57 
33   41 


53 

29 


63   65 
37   32 


62   62   61 
35   31   34 


67   56  1  59   57   52 


67   63 
42   39 


59   62 

29 


33   29   24 


58!  57 
39 


54   57   62 
28   26   31 


64.6 
48.1 


63.4 
43.6 


63.5 

45,4 


65.4 
40.6 


65,4 
41,9 


64,7 
40.5 


See  Reference  Notes  Following  Stallon     Indei 
-    245    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


StaHon 

Day  Of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27  i 

28 

29 

30 

31 

0 

1 

MAINE 

«     *     « 

NORTHERN            01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

68 
48 

56 

44 

56 
40 

74 
44 

58 
41 

54 
40 

49 
26 

47 
27 

51 
32 

57 
44 

59 
51 

55 

38 

49 
34 

47 
35 

47 
37 

55 
42 

57 
46 

56 
49 

68 
53 

57 
34 

41 
28 

46 
31 

44 
27 

55 
28 

66 

31 

53 

41 

66 

49 
31 

52 
32 

40 
27 

50 
24 

54,0 

36.7 

BRIOCEWATER 

MAX 
MIN 

68 

50 

58 

40 

72 
36 

63 
38 

49 
38 

47 
35 

56 
23 

50 

41 

56 

46 

59 

48 

51 

30 

48 
26 

46 
30 

53 
35 

62 

36 

53 

42 

55 

47 

61 

47 

61 
52 

53 

35 

49 
23 

46 
34 

52 

27 

60 
27 

60 
40 

58 

43 

52 

29 

48 
32 

46 
32 

44 
23 

56 
31 

54.4 
36.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
45 

56 
44 

69 
41 

54 
40 

48 
41 

47 
33 

47 
26 

52 
26 

50 
44 

54 
47 

56 

38 

47 
34 

45 

32 

46 
36 

51 
36 

54 
45 

53 

46 

60 
47 

62 
41 

42 

29 

46 
29 

42 
35 

51 

31 

63 
34 

58 
42 

58 
37 

48 

34' 

48 
39 

40 
32 

46 
30 

42 
27 

51.5 
36.9 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

66 
48 

50 
44 

70 
40 

60 
32 

48 
40 

46 
32 

46 
25 

51 
35 

50 
40 

54 
41 

64 
44 

65 
29 

26 

46 

51 

40 

53 
45 

56 
44 

61 

44 

60 
48 

49 
28 

46 
26 

44 
34 

52 
28 

63 
28 

58 
35 

55 
42 

46 
36 

50 
34 

30 

25 

46 
22 

53.9 
35.5 

EUSTI5  2 

MAX 
MIN 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

68 
51 

56 

45 

65 
36 

59 
37 

53 

39 

46 
35 

47 
24 

54 
22 

50 
40 

60 
42 

56 

44 

50 
31 

46 
26 

49 
35 

51 
37 

51 
45 

56 
42 

57 
43 

61 

54 

54 
34 

46 
24 

42 
34 

54 
30 

60 
30 

62 
31 

56 

41 

49 
30 

47 
35 

47 
29 

46 
25 

39 
22 

52.5 

35,3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

57 
45 

57 
35 

77 
34 

59 
42 

51 
43 

47 
32 

46 
25 

54 
25 

56 
41 

60 
51 

57 
37 

52 

31 

46 
37 

47 
35 

56 

40 

57 
41 

55 
50 

62 

50 

59 
37 

45 
23 

47 
24 

46 
33 

56 
27 

63 
26 

54 
41 

55 
34 

52 
24 

51 
37 

41 

34 

47 
28 

47 
24 

53.5 
35.0 

HAYNESVILLE 

MAX 

MIN 

HOULTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
42 

58 
39 

74 
39 

59 
41 

49 
42 

48 
34 

51 

27 

55 
24 

51 
46 

58 
47 

59 
40 

51 
33 

46 
29 

47 
38 

53 
41 

55 

42 

55 
46 

64 
50 

62 
47 

47 
25 

52 
24 

43 
29 

55 
28 

63 
34 

60 

45 

60 
34 

57 
30 

50 
40 

43 
32 

47 
28 

45 
25 

54.1 
36.2 

HOULTON 

MAX 
MIN 

62 
52 

62 

42 

71 
40 

64 
42 

48 
42 

46 
35 

51 
28 

52 
26 

52 

45 

57 
47 

57 
43 

51 
32 

47 
29 

48 
37 

52 

39 

56 
43 

55 

48 

62 

47 

62 
47 

49 
33 

52 

24 

45 
35 

52 

30 

62 
32 

59 
42 

59 
42 

51 
31 

49 

30 

44 
29 

48 
29 

45 
25 

53.9 
37.0 

JACKHAN 

MAX 
MIN 

68 
45 

72 

47 

58 
36 

74 
42 

56 
42 

53 

40 

50 
29 

51 
25 

50 
38 

66 
42 

60 
46 

54 
36 

48 
36 

59 
35 

56 
38 

59 

37 

61 

44 

54 
48 

68 
50 

56 
33 

53 
33 

51 
32 

46 
25 

56 

26 

69 

27 

58 
36 

54 
28 

64 
29 

53 
29 

44 
27 

50 
23 

56.5 
35.6 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

64 
59 

67 
42 

60 
37 

76 
42 

60 
42 

58 
42 

48 
30 

46 
25 

61 
28 

56 
44 

60 
47 

54 
34 

49 
36 

45 
34 

45 
35 

5B 
40 

59 
44 

57 
49 

65 
52 

54 
34 

41 

24 

47 
27 

43 
26 

54 
26 

63 
28 

55 
40 

65 
29 

48 
28 

53 
32 

40 
28 

46 
19 

54.5 
35.6 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

73 
43 

66 

40 

62 
36 

77 
38 

64 
42 

63 
42 

49 
25 

46 
25 

54 
30 

58 
45 

57 
42 

52 
32 

48 
27 

45 
28 

47 
34 

61 
43 

56 
45 

56 
46 

69 
50 

55 
30 

42 

24 

47 
30 

45 
25 

56 
25 

61 
28 

56 
39 

54 
30 

50 
34 

54 
26 

40 
25 

49 
24 

55.4 
34.0 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

67 
61 

61 

48 

59 
39 

75 
43 

58 
45 

50 
41 

44 
30 

48 
29 

52 
32 

57 
39 

57 
52 

59 
39 

54 
34 

52 

34 

50 
38 

55 
36 

56 

46 

55 

46 

62 
53 

58 
36 

51 
27 

48 
29 

49 
31 

55 
31 

60 
32 

56 
46 

58 
31 

53 
32 

50 
33 

44 
30 

49 
27 

55.0 
37.8 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 

46 

60 
41 

75 

40 

68 
47 

51 

46 

46 

36 

50 
31 

51 
30 

57 
46 

58 
53 

60 
40 

55 

38 

53 

34 

51 
39 

66 
42 

55 
44 

56 

49 

62 

50 

61 
46 

47 
26 

46 
26 

50 
36 

56 

33 

61 
31 

59 
46 

58 
37 

56 
30 

52 
39 

46 
31 

51 
31 

45 
27 

55.3 
38.5 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

72 

44 

52 
42 

60 
35 

76 
41 

62 
43 

56 
42 

48 
26 

48 
24 

61 
31 

60 
48 

62 
45 

52 

32 

47 
29 

44 
34 

46 
35 

58 
41 

56 

40 

54 
46 

67 
48 

53 
30 

39 
25 

50 
27 

42 
26 

54 
26 

66 
27 

55 
38 

48 
30 

46 
32 

52 

31 

38 
22 

50 
23 

53.8 
34.4 

PATTEN  I  S 

MAX 
MIN 

64 

48 

62 
39 

72 

37 

68 
42 

50 
38 

49 
27 

47 
26 

50 

53 

40 

55 
45 

56 
50 

54 
35 

50 
32 

53 

34 

54 
33 

53 
41 

56 

46 

60 
45 

60 
42 

53 

35 

48 
25 

44 
34 

54 
32 

60 
30 

57 
42 

56 
43 

52 
32 

51 
33 

46 
28 

47 
30 

47 
24 

54.4 
36.3 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

67 

50 

55 

43 

69 

43 

67 
39 

49 
41 

45 
33 

46 
26 

54 
26 

50 
42 

55 

46 

57 

50 

64 
35 

44 
29 

45 
36 

51 
37 

53 
42 

56 

46 

60 
46 

62 
53 

54 
36 

46 
27 

44 
37 

52 
31 

62 
32 

61 
40 

58 
43 

49 
34 

46 
36 

46 
32 

45 
29 

41 
24 

53.1 
37.5 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

MIN 

65 
49 

56 
46 

66 
40 

75 
43 

68 
42 

49 
40 

44 
28 

47 
26 

50 
30 

56 

43 

57 
50 

66 
37 

50 
34 

49 
35 

48 

37 

51 
39 

55 

43 

63 

48 

63 
52 

67 
35 

43 
26 

47 
29 

45 
30 

53 
31 

65 

36 

67 
48 

56 
30 

51 
31 

50 
34 

40 
29 

46 
27 

54.2 
37.1 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

71 
49 

59 
44 

55 
37 

63 
35 

53 
35 

46 
34 

44 
24 

48 
22 

52 
23 

46 
39 

50 
43 

56 
29 

50 

24 

44 
24 

42 

33 

60 
37 

58 
42 

49 
41 

62 
46 

60 
33 

41 
23 

48 
26 

43 
26 

52 
26 

61 

63 

52 

33 

47 
30 

46 
28 

40 
23 

47 
21 

51.6 
32.1 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

69 
51 

58 

44 

55 
36 

71 
36 

54 
36 

47 
36 

44 
23 

46 
23 

53 
26 

51 
43 

64 
50 

56 
30 

50 
26 

48 
28 

47 
37 

52 

39 

54 
46 

52 
45 

62 

50 

60 
35 

47 
23 

47 
26 

42 
26 

53 
26 

66 
29 

59 
42 

57 
29 

51 
31 

49 
29 

39 
26 

44 
21 

62.8 

33.9 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

68 
48 

58 
46 

59 
39 

70 
41 

56 
41 

48 
38 

42 
27 

46 
27 

53 

32 

54 
47 

55 
50 

54 
34 

50 
28 

47 
28 

48 
34 

50 
36 

56 
43 

52 
45 

67 
49 

56 
34 

41 
28 

47 
30 

43 
28 

52 
28 

66 
31 

60 
36 

56 
34 

50 
32 

52 

31 

41 
26 

47 
26 

53.0 
36.4 

VAN  BUREN  2 

•     «     tt 

MAX 
MIN 

70 
52 

60 
46 

58 
33 

65 
37 

53 

38 

47 
26 

48 
23 

47 
20 

55 
25 

47 
40 

52 

41 

57 
31 

52 
26 

50 

40 

46 
36 

50 
39 

55 

46 

59 
45 

64 
52 

62 

26 

44 
29 

45 
26 

64 
32 

64 
41 

59 

43 

59 
32 

48 
35 

47 
31 

42 
26 

46 
21 

53.8 
34,6 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
48 

63 

45 

72 
41 

68 
50 

64 
49 

53 
35 

48 
33 

53 
31 

60 
47 

61 
68 

61 
45 

52 
38 

50 
34 

48 
38 

68 
43 

56 

44 

64 
53 

65 
56 

60 
40 

47 
32 

53 
29 

52 

36 

55 

34 

60 
32 

54 

45 

60 
42 

51 
35 

54 
39 

49 
31 

51 
31 

42 
32 

56.3 
40.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

61 

50 

62 

46 

72 
42 

64 
46 

55 

46 

50 
37 

49 

31 

54 
31 

60 

47 

64 

58 

63 

40 

54 
38 

52 
35 

50 

40 

64 
44 

56 
46 

61 
55 

66 
57 

61 
45 

46 
31 

52 

28 

52 

34 

54 
32 

61 
34 

57 
48 

59 
38 

54 
36 

56 
42 

48 
34 

52 
31 

44 
33 

56.3 

40.5 

BRIDCTON  I  NNW 

MAX 

MIN 

69 
45 

69 
43 

61 
41 

77 
55 

74 

44 

53 
26 

32 

57 

63 
54 

62 

49 

54 
40 

51 
36 

52 
39 

65 

43 

62 

45 

72 

51 

68 
53 

62 

47 

52 

35 

65 
30 

54 

35 

60 
30 

68 
32 

59 
47 

56 

31 

58 
37 

50 
30 

55 
28 

61 

30 

61.0 
39.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

66 

50 

64 
45 

75 
39 

68 

48 

57 
43 

54 
27 

57 
44 

61 
56 

61 
52 

53 
32 

51 

34 

.50 
38 

58 

41 

56 
43 

59 
53 

65 
53 

62 
52 

52 
35 

48 
25 

50 
34 

55 
28 

62 
30 

58 
40 

61 

47 

53 
28 

53 
32 

47 
32 

52 

27 

42 
26 

56.9 
39,1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

65 
53 

61 
45 

73 
35 

67 
47 

58 
35 

55 
40 

47 
26 

52 

25 

54 
43 

59 
63 

57 
63 

53 

36 

56 

39 

49 
36 

55 

40 

55 
43 

62 
52 

62 
51 

63 

50 

52 

35 

46 
26 

49 
31 

55 
27 

61 
28 

55 

47 

59 

45 

51 
28 

50 
31 

47 
32 

50 
25 

45 
25 

55.6 
38.2 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

67 
49 

62 
42 

67 
34 

78 
34 

70 
42 

67 
44 

52 
24 

52 
24 

55 

25 

56 
42 

62 
52 

64 
29 

52 

26 

51 
26 

49 
36 

63 

39 

57 
45 

60 
49 

65 
51 

54 
37 

47 
24 

51 
24 

49 
24 

58 
25 

65 
25 

58 
41 

57 
25 

56 
25 

56 
34 

49 
21 

53 
24 

58.1 
33.7 

GARDINER 

MAX 
MIN 

63 
51 

67 
45 

74 
39 

70 
54 

64 
50 

55 

46 

50 
34 

55 

26 

62 
43 

64 
52 

64 
53 

58 

44 

52 
32 

51 

39 

62 

42 

11 

70 
53 

69 
53 

65 
52 

53 
34 

56 
28 

53 
33 

56 

28 

62 
29 

56 
40 

63 
49 

55 
30 

56 

38 

51 
32 

53 
29 

47 
31 

59.3 
40.5 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

62 

45 

61 
38 

75 
40 

62 

41 

51 
44 

49 
33 

49 
29 

64 
32 

56 
47 

61 
51 

62 
32 

56 
33 

58 
37 

55 

40 

57 

46 

60 
52 

64 
54 

59 
37 

59 
26 

51 
33 

49 
31 

64 
29 

64 

58 
42 

59 
33 

54 
34 

52 
35 

48 
34 

52 
34 

57.3 
37.7 

HIRAM 

MAX 
MIN 

76 
45 

63 
38 

69 
37 

80 
39 

76 
47 

75 
49 

59 
26 

53 

26 

57 
33 

56 

48 

63 

47 

64 
35 

69 

36 

53 

40 

65 

40 

65 

43 

60 
47 

72 

49 

68 
53 

58 
36 

53 

26 

55 

30 

55 
23 

58 
23 

63 
28 

59 
37 

61 
27 

11 

56 
24 

5C 
21 

55 
21 

61.5 
35.6 

LEWI5T0N 

MAX 
MIN 

62 

51 

67 

50 

79 

42 

71 

54 

66 
52 

55 

41 

51 
32 

57 
32 

59 
46 

63 

57 

62 
52 

56 

47 

54 
38 

51 
41 

65 

45 

58 
47 

71 
51 

66 
56 

6C 
4t 

56 
36 

55 

32 

51 
35 

58 
32 

65 
33 

l\ 

59 
45 

56 

42 

58 
39 

49 
33 

54 
33 

48 
35 

59.4 
42.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

53 

42 

55 

38 

77 
38 

69 
45 

65 
42 

51 
32 

53 

28 

55 

30 

57 

45 

61 
54 

61 
34 

53 

32 

49 
36 

50 
39 

62 
42 

57 
46 

59 
53 

63 
55 

5'; 
35 

1 

47 
27 

50 
30 

51 
28 

59 
27 

60 
30 

57 
44 

59 
29 

54 

30 

55 
29 

48 
29 

53 
29 

42 

30 

56.3 
36.5 

a  Notes  FoUowing  Station    Index 
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ContlBu«d 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FA*  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  I  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCE80R0  NO,  2 

"ATERVILLE  PUMP  5TA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

«     »     » 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EA5TP0RT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEWCASTLE 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SACO 
SANFORO  Z    NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


6« 
♦  S 


67 
*3 


66   67   75 
51   45   42 


67   60 
50   *5 


63   65   71 
49   45   40 


65   67   76 


65   69 

45   39 


75   69 
44   40 


68   66 
46   46 


72   55   56 
46   44   41 


50   56   60  I  63   63 
29   26   47  ;  59   39 


63 
46 

61 
46 

69 
47 

68 
61 

70 
47 

76 
41 

60 
48 

66 
47 

70 
42 

62 

50 

59 

47 

70 
45 

64 
59 

64 
45 

66 
40 

65 
50 

64 
50 

65 
42 

44 

64   52 
37   41 


69   64   61 


56   60 
33   46 


64   62   60   54 


55   58   65 


54   61   60 

44  I  53   39 


S3   54  I  62   62 

29   44  I  52   41 


49   61   60 


66 
53 

55 
43 

52 
34 

54 
37 

71 
5J 

55 
41 

51 
31 

54 
29 

59 

46 

54 

45 

51 

34 

54 

31 

72 
53 

67 
51 

51 
33 

58 
33 

75 
49 

71 
48 

57 
30 

55 
27 

63   64   59 
51   55   37 


49   48   65 


52   54 
37   40 


46   56 
58   67 


67   67 
56   48 


34   52   51 


56   57 
36   50 


58   64   66 
45   54   54 

68 
55 


59   72 

45   48 


54   58 
37   42 


58   58   65  i  60   54   53   58   59   64 


48   46   39 


65   60 
56   48 


64   66   56 

54   48   45 


56 

68 

46 
65 

55 

45 

65 

62 

47 

37 

54   51   53 

35   40   43 


43   46   52 


53   54 

45   45 


56   53   54 


40   54   52 


32 

54 
31 

54 
29 

52 
36  :  43   49   49,  51   37   30 


52   57   59   75   57 


65;  59 
54,  52 


58   69   63 
47   53   54 


58   70   67 
42   51   54 


59   66   66 
40   52   51 


64   75   69 
43   54   55 


54  i  55 
27!  34 


46   53 
27   27 


39 

62   44   52 
41   29   27 


52   51 

37   21 


55   55 
37   28 


57   43 
36   27 


30'  45 
61 


49   60   66 
34   27   29 1 


53   64 
29   30 


59   65 
29   33 


57   57   66 


27i  35 
571  55 


55   55 

39   36 


63   65 
26   28 


60 
52 


28  29  I  30  {  31 


56   63  1  58   62 


55   571  58   55   55 


45   43   37 


47   51   45 
29   29   30 


53'  64   54 
34   40   36 


50 
42 


61   53|  56   50 


57   46   56 
34   31   28 


56   44   53 


52   46   49 
32   27   28 


57.2 
38.3 


58.3 

41.9 


57.6 
36.7 


50   57.4 
27   37.6 


57.4 
37.3 


56.9 
38.4 


60,1 
40,8 


60.0 
37.7 


56.1 
35.7 


58.7 
38.3 


57.6 
43.3 


60.8 
41.3 


57.8 
42.0 


55.8 
42.6 


57,4 
41.6 


57,8 
38.5 


57.9 
41.9 


49   53   43 

36   36   36   44.0 


59.1 

40.3 


58.2 

41.7 


63,0 
39.1 


See  Reference  Nolea  Following  Statloa     Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


StaUon 

Day  Of  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

ADAMS 

MAX 
MIN 

69 
'i2 

55 

42 

67 
39 

63 
39 

73 
48 

74 
49 

53 
32 

56 
26 

60 
36 

70 
57 

61 
46 

57 
45 

52 

40 

50 
30 

52 
33 

70 
40 

66 
54 

70 
56 

67 
43 

49 
37 

47 

33 

56 

42 

53 
25 

62 

26 

64 
29 

60 
42 

60 
29 

57 
31 

51 
28 

44 
26 

48 
27 

59.5 
37.8 

CUMMIN&TON  HILL 

MAX 
MIN 

67 
38 

58 
49 

71 
48 

78 
57 

75 
57 

72 

47 

59 
27 

53 

34 

55 

39 

64 
53 

63 

41 

54 

40 

50 
38 

47 
33 

46 

40 

64 

40 

66 

49 

68 
49 

61 

39 

50 
32 

48 
33 

56 
35 

52 

33 

56' 
35 

61 
41 

57 
36 

52 

31 

46 
33 

49 
27 

43 
21 

53 
34 

57.9 

39.0 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

69 
38 

50 
37 

67 

38 

80 
42 

75 
54 

70 

45 

59 
30 

57 
31 

59 
37 

63 
51 

66 
43 

57 
41 

52 
38 

50 
34 

50 
36 

68 
43 

66 
49 

71 
54 

65 

44 

52 

35 

50 
30 

56 
33 

52 
28 

59 
32 

65 
35 

53 
42 

51 
30 

55 
30 

50 
26 

43 
21 

50 
23 

59.2 
37.1 

KNISHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

71 
*0 

60 
39 

71 
38 

85 
38 

79 
46 

79 

45 

62 
27 

56 
29 

57 
34 

66 

50 

67 

44 

56 

43 

53 

40 

52 
33 

50 
33 

68 
40 

69 
46 

73 

46 

65 
44 

55 
36 

55 
26 

63 
31 

55 
26 

61 
26 

63 
28 

60 
38 

52 
29 

55 
31 

54 
24 

47 
19 

56 
21 

61.8 
35.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

5* 
*3 

67 

41 

80 
40 

76 
53 

74 
53 

57 
32 

56 
27 

57 
30 

66 
52 

63 
46 

54 
42 

49 

40 

49 
31 

50 
29 

66 
39 

66 
51 

70 
54 

65 
55 

56 
34 

51 
31 

58 

40 

52 

29 

60 
26 

62 

30 

59 
44 

49 
33 

54 
29 

49 
30 

44 
25 

49 
21 

59 
26 

56.8 
37,3 

SOUTH  E6REM0NT 

MAX 
MIN 

57 
47 

69 
40 

81 
47 

76 
52 

78 
50 

64 
46 

57 
28 

60 
30 

69 

67 
54 

56 
41 

52 

44 

53 

42 

48 
28 

66 
39 

66 
42 

70 
54 

66 
63 

62 
38 

55 

34 

60 
33 

57 
36 

62 
25 

64 
29 

60 
36 

60 
35 

57 

31 

57 
40 

48 
24 

51 
25 

60 
24 

61.5 
36.2 

ST0CKBRID6E 

MAX 

MIN 

S6 
41 

67 
41 

78 
38 

74 
49 

76 
48 

60 

40 

56 
26 

60 
26 

69 
48 

64 
52 

57 
42 

50 

40 

54 
38 

49 
26 

65 
38 

65 

47 

70 
46 

67 
51 

62 
35 

52 
33 

60 
31 

64 
35 

60 
24 

63 
28 

64 
38 

58 
34 

67 

26 

53 

40 

46 
26 

50 
19 

60 
23 

60.6 
36.7 

WEST  SRANVILLE 

ft      tt      » 

MAX 
MIN 

S6 
39 

67 
41 

79 
46 

75 
57 

75 
56 

65 

47 

55 
30 

51 

34 

65 

47 

62 
59 

63 

43 

51 
40 

53 

38 

49 

34 

65 
45 

64 

46 

68 
51 

64 
56 

60 
40 

51 
33 

58 
37 

49 
36 

58 
32 

58 
37 

57 
42 

57 
35 

56 
30 

51 
36 

45 
29 

53 
20 

55 

33 

59.2 

40.4 

CENTRAL            02 

AMHERST 

MAX 

HIN 

68 
48 

72 
33 

81 
39 

81 
50 

81 
50 

75 
42 

60 
29 

58 
31 

64 
49 

69 
62 

66 
44 

61 
45 

58 
42 

53 

32 

67 
39 

67 
47 

72 
54 

71 
53 

67 
46 

55 

39 

60 
30 

58 
32 

59 
25 

61 
31 

61 

37 

63 
39 

56 

27 

57 
38 

54 
23 

53 
22 

55 

26 

64.0 
36.8 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
40 

se 

34 

66 
38 

78 
43 

75 
53 

77 
43 

62 
32 

54 
29 

57 
35 

69 

50 

69 

48 

64 
35 

54 
39 

49 

30 

51 
36 

65 
36 

66 
51 

70 
53 

66 
44 

54 
35 

49 
28 

57 
30 

53 

23 

57 
26 

59 
33 

59 

40 

50 
25 

55 
27 

52 
25 

45 
21 

60 
27 

60.4 
36.8 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

64 
47 

71 
42 

83 
44 

79 
61 

82 
59 

60 
45 

52 

34 

60 
30 

74 
52 

69 
62 

65 

41 

56 
36 

54 
35 

56 

30 

66 
47 

68 
49 

75 
56 

74 
61 

64 
46 

54 
32 

62 
31 

58 
33 

59 
27 

64 
31 

62 

40 

62 

38 

56 
30 

58 
40 

49 
30 

52 
28 

49 
28 

63.2 

40.8 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

6; 
42 

66 
33 

78 
36 

77 
52 

74 
51 

71 
42 

61 
26 

58 
29 

68 
47 

69 
62 

68 
49 

56 
35 

52 

42 

54 
32 

66 
39 

65 

40 

70 
55 

69 
51 

66 
46 

49 
36 

56 
26 

52 

30 

58 
22 

60 
26 

57 
31 

59 
40 

56 
25 

53 
39 

46 
23 

49 
22 

54 
24 

61.4 
37.2 

BLUE  HILL  WB 

MAX 

MIN 

62 
45 

67 
42 

79 
52 

77 
59 

80 
56 

57 
45 

46 
38 

60 
37 

70 
52 

66 
61 

63 
46 

57 
42 

51 
43 

55 

41 

66 
48 

63 

47 

75 
56 

74 
60 

60 
39 

53 

36 

60 
42 

56 
40 

58 
36 

62 

62 
47 

60 
41 

55 
39 

58 
39 

48 
32 

49 
26 

47 
36 

61.2 

44.2 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

72 
42 

61 
41 

67 
42 

80 
45 

76 
53 

79 

45 

65 
35 

54 
32 

58 
42 

73 
53 

72 
49 

61 
35 

55 
39 

54 
34 

54 
42 

68 

43 

66 
62 

73 
52 

66 
47 

67 
39 

52 

30 

60 
31 

56 
28 

60 
30 

61 
35 

61 
41 

52 
28 

56 
30 

55 
30 

46 
25 

53 

29 

62.2 
38.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

72 
45 

68 
46 

82 

48 

80 
62 

76 
60 

72 
56 

56 
41 

60 
34 

72 
52 

70 
62 

64 
54 

64 
40 

56 
46 

56 
35 

67 
47 

64 
48 

74 
56 

72 

60 

70 
50 

58 
38 

62 
36 

61 

40 

66 
33 

64 
40 

60 
44 

60 
50 

54 
34 

56 

46 

57 
36 

50 
31 

50 
31 

64.2 
45.2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

68 
44 

60 
46 

66 
48 

77 
56 

76 
60 

77 
52 

62 
38 

52 
33 

57 
36 

72 
52 

71 
50 

63 
42 

56 

44 

52 
36 

49 
42 

66 

42 

66 
53 

72 
56 

62 

49 

56 
39 

53 

34 

58 
38 

56 
33 

60 

36 

60 
39 

61 
42 

55 
34 

58 
37 

62 
24 

49 
26 

45 
32 

60.6 
41.7 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

70 
41 

61 
41 

70 
39 

79 
41 

78 
52 

78 
46 

62 
32 

56 
32 

58 
33 

73 
53 

71 
47 

60 
39 

54 
42 

52 
33 

54 
36 

66 

44 

66 
60 

72 

50 

69 
44 

56 

37 

54 
30 

60 
32 

55 
26 

60 
27 

61 
32 

61 
41 

59 
28 

56 
29 

55 
26 

46 
24 

51 
26 

62.1 
37.2 

FITCHBUR6  2  S 

MAX 
MIN 

76 
42 

65 

40 

72 

44 

64 
52 

62 
52 

61 
48 

63 
33 

57 
30 

60 
30 

78 
49 

70 
49 

65 

40 

57 
34 

52 

30 

55 

34 

71 
40 

69 
50 

75 
54 

71 
45 

59 
34 

65 

28 

62 
33 

67 
26 

63 

31 

65 

34 

65 
34 

65 

26 

59 
31 

59 
29 

51 

24 

57 

30 

64.8 
37.4 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

75 
45 

64 
43 

70 
44 

62 
49 

60 
58 

62 
55 

61 
40 

55 
33 

62 
35 

75 
54 

70 
53 

64 
39 

59 
44 

54 
33 

58 
35 

70 
45 

69 
55 

76 
55 

74 
49 

58 
37 

55 
34 

63 
38 

56 
31 

61 
32 

65 
35 

62 

45 

57 
30 

56 
32 

60 
35 

50 
30 

62 
33 

64.5 
41.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

67 
47 

73 
45 

83 
47 

61 
59 

82 
56 

66 
50 

54 
39 

63 

34 

72 
51 

69 
60 

66 
52 

60 
41 

55 
45 

57 
35 

69 
45 

68 
46 

76 
65 

70 
60 

64 
51 

66 
36 

60 
33 

60 
36 

62 
31 

67 
35 

61 
41 

60 
48 

60 
34 

63 
42 

55 
33 

56 
29 

50 
34 

64,8 
43.6 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

63 
46 

70 
45 

82 
46 

76 
57 

81 
67 

63 
50 

60 
39 

61 
35 

72 
49 

69 

51 

64 
50 

56 
42 

56 

44 

57 
36 

67 
46 

68 

45 

74 
54 

73 
56 

66 
46 

55 
38 

61 
36 

57 
36 

60 
31 

63 
32 

60 
47 

62 

48 

58 
33 

58 
47 

61 
35 

64 

31 

50 
37 

63.6 
43.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

77 
47 

73 
44 

84 

45 

80 
60 

81 
55 

59 
43 

54 
38 

61 
33 

73 
52 

68 
60 

66 
46 

58 

40 

55 

37 

57 
36 

70 
46 

68 
48 

76 
54 

74 
60 

66 
42 

57 
36 

63 
36 

57 
37 

61 
33 

54 
37 

60 
43 

62 
41 

60 
34 

60 
39 

50 
33 

63 

30 

50 
32 

64.1 
42.5 

READING 

MAX 
MIN 

66 

43 

71 

40 

82 
38 

60 
54 

61 
55 

59 

45 

53 

29 

60 
28 

73 
52 

69 
59 

66 
37 

59 
34 

55 
31 

56 
29 

68 

40 

67 
46 

75 
52 

73 
69 

62 

40 

56 
31 

63 
31 

66 
29 

60 
25 

65 
32 

61 
36 

62 
32 

55 

27 

60 
34 

51 
26 

54 
24 

49 
26 

63.5 
37.6 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

73 

44 

59 

40 

72 

40 

84 
45 

77 

44 

72 
44 

61 

30 

52 

30 

60 
37 

65 
53 

68 

45 

58 

45 

58 
41 

51 
37 

59 
35 

63 
41 

67 
48 

68 
53 

64 
45 

57 

40 

53 
31 

64 
32 

56 
27 

60 
27 

62 
34 

54 
42 

51 
29 

54 

30 

53 
26 

46 
21 

57 
24 

60.9 
37,4 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 

MAX 
MIN 

47 

73 
43 

82 
46 

82 

59 

83 
61 

65 
44 

56 
35 

58 
37 

72 
52 

70 
56 

62 

48 

55 

46 

54 
45 

54 
38 

67 
46 

61 

72 
55 

70 
60 

62 

41 

62 

40 

62 

40 

69 
40 

60 
32 

61 

38 

68 

61 

40 

58 

50 
31 

52 
30 

60 
34 

63.8 
44,0 

TULLV  DAM 

MAX 

MIN 

71 
41 

58 
35 

76 
35 

80 
42 

77 
51 

75 
45 

59 
30 

53 
31 

56 
32 

67 
53 

69 
49 

58 
37 

53 

41 

49 
33 

53 
36 

64 
43 

66 

52 

70 
53 

69 
45 

54 
36 

50 
29 

56 
34 

53 
26 

55 
27 

59 
35 

59 
40 

51 
29 

55 
30 

54 
26 

46 
26 

49 
27 

60.1 
37.0 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

61 

43 

71 
37 

el 

41 

85 
53 

77 
51 

62 
36 

56 
29 

57 
31 

65 

50 

69 
52 

63 
51 

56 
47 

54 
44 

53 
36 

62 

44 

70 
44 

72 
55 

66 

54 

62 

40 

54 
33 

59 

30 

58 
33 

60 
26 

62 
32 

62 

61 

58 

55 

50 
26 

54 
24 

56 
26 

62.4 
39.6 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

64 
40 

67 
37 

79 
40 

76 
55 

80 
55 

74 
50 

56 
39 

58 
28 

71 
50 

69 
62 

64 
47 

57 
32 

54 
37 

56 
28 

66 
41 

64 
42 

74 
53 

72 
60 

65 

46 

53 
32 

60 
29 

57 
31 

58 
26 

63 

30 

62 

36 

61 
45 

55 
27 

58 
42 

49 
28 

49 
27 

50 
29 

62.7 
39.6 

WEST  MEDWAV 

MAX 
MIN 

66 
49 

71 
37 

81 
43 

81 
54 

80 
57 

80 
52 

54 
39 

60 
26 

73 
51 

70 
62 

67 
51 

60 
32 

57 
36 

57 
29 

69 
39 

72 
53 

67 
40 

67 
60 

65 
49 

57 
35 

63 
27 

60 
29 

61 
26 

64 
29 

63 
36 

62 
44 

57 
26 

61 
42 

51 
26 

54 
26 

53 

28 

64.6 
39.9 

WESTON 

MAX 
MIN 

76 
43 

71 
40 

82 
45 

81 
56 

80 
57 

72 

57 
32 

64 
28 

75 
51 

72 
62 

66 
42 

66 
33 

57 

44 

58 

30 

70 
43 

68 
47 

75 
54 

75 

67 
49 

66 
35 

63 
31 

69 

38 

62 
26 

66 

35 

\l 

61 
47 

60 
27 

60 
45 

55 
31 

53 
24 

51 
29 

65.7 
40.1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
46 

69 

45 

80 

50 

79 
61 

76 
56 

62 
40 

58 
38 

60 
38 

70 
52 

72 
60 

60 
43 

54 
42 

50 
40 

52 

39 

64 

43 

64 

50 

70 
54 

68 
56 

66 
37 

50 
36 

56 
35 

54 
36 

57 

34 

59 
39 

58 
42 

59 

36 

53 

35 

53 

37 

46 

30 

61 
26 

50 
36 

60.5 
42.6 

COASTAL            03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
49 

67 
49 

80 
51 

77 
60 

61 
54 

56 
47 

49 
43 

60 
40 

69 
61 

61 

55 

63 
50 

59 
46 

53 

44 

54 
41 

61 
50 

63 
49 

75 
65 

71 
57 

62 

43 

55 
42 

61 
42 

59 

44 

53 
39 

62 
45 

59 
46 

62 

46 

54 
39 

59 
44 

1 

50 
37 

54 
34 

50 
37 

61.4 
46.1 
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Conttnuttd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


Station 


Day  Oi  Month 


13      14      15 


25      26      27 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTONN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

MYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  we  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  wellfleet 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN  ! 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


69   78 
37   39 


67   72 
»3   43 


67   69 


50   47   5* 


67   79 
*2   46 


68 

50 


64   70 
41   41 


70   79 
43   42 


65   66 
48   56 


72   76 
49   55 


69   81 

43   47 


64   68 
45   45 


68   73 
48   52 


65   69 

45   44 


62   74 

47   50 


64  67  76 

42  39  41 

67  68  75 

55  52  57 


79   80   61 
53   53   47 


77   81   60 
54   57   48 


70   77 
55   58 


81   83   65 
60   59   51 


77   81 
57   55 


74   78   77 
57   58   48 


79   80   72 

61   55   52 


77   73   64 
57   57   50 


78   75 
53   59 


74   82   66 
59   59   51 


77   79   84 
51   55   54 


73   80   61 

58   57   50 


64   54   49 


52  60  69 

32  28  50 

51  58  68 

35  33  51 

62  56  63 

50  37  38 

55  59  67 

41  37  52 


69   66 
61   42 


71   67 
62   53 


70   70 
60   5B 


70   66 
62   52 


70   60 
44   38 


52  61 

36  28 

57  55 

47  29 

56  59 
38  30 

57  57 
35  34 


50   56 
38   31 


60   51 
45   29 


56   57 
45   28 


71   64   65 
49   58   43 


67   70   66 
49   62   58 


71   72   65 
51   60   54 


70  I  71   68 
54   59   53 


68   71   70 
56   64   55 


71   66   60 
51   58   48 


65   56 

40  i  45 


60  .  56 
41 


59   53 
38 


57   67 
28   39 


53   64 

35   46 1 


54   60 
39   44 


60   65 
37   50 


56   65 
29   47 


56   62 

30   38 


55   67 
31   43 


62   54   62 
44   30   33 


52   55   64 
38   34   52 


69   70 
60   55 


69   68 
61   55 


69   70 
62   55 


62   65 
55   50 


60 
38 


72  ,  67   70 


51   58   69   69   65 
32   28   51  I  62   46 


67 
63 


59   66 
43   54 


56   65 
34   45 


57   65 
29   48 


50   56 
31   34 


54   61 
37   48 


64  64  72 
47  49  55 

65  74  70 
50  57  62 

66  76  75 
45  57  56 

63  71  68 

45  58  58 

65  73  73 

47  54  58 


59   61   62 
37   47   51 


66   76   70 
56   60   63 


65   65   75 
45   48   58 


62   71   69 
51   54   51 


60 

54 

56 

68 

67 

77 

75 

48 

40 

35 

40 

50 

59 

61 

66 

61 

54 

65 

62 

62 

73 

45 

46 

37 

44 

46 

52 

55 

57 

51 

55 

65 

65 

74 

70 

39 

32 

28 

43 

38 

54 

61 

63 

59 

56 

65 

72 

70 

49 

45 

40 

38 

41 

58 

59 

63   55 
43   29 


61   53 

45   39 


68   61 
55   42 


63   55 
45   42 


65   55 
45   37 


64   58 
53   39 


66   59 
51   37 


64   55 

46   44 


63   59 

47   43 


72   60 
52   40 


63   58 
53   42 


72   59 
52   37 


59   54 
49   38 


62  58  60 

26|  27  26 

60 1  56  47 

37  I  37  31 

56;  64  62 

37  40  43 

62  I  58  58 

45  I  43  35 


65   62 
35   33 


64 
46 

58 
42 

71 

60 

54 

43 

62 

54 

40 

32 

57  57  64 

35  27  35 

59  58  58 

34  28  28 

62  56  63 

37  28  35 

57  57  56 

40  34  36 

64  61  62 

42  42  47 

55  54  63 

38  31  40 


66   58 
40   39 


61   66 
36   50 


65   61 

45   45 


63   62 

37   44 


60   62 
47   53 


64   61 
36   46 


63   63 
50   42 


65   63 

45   46 


58   59 
43   42 


62   67 
32   41 


63   62 
49   51 


62   66 
31   46 


58   56 

48   44 


57;  62 
25   43 


56   57   64   70 
43   38   44  1  46 


62   60   62  1  59 
39   34   37  I  43 


50   50 
33   32 


49   47 
34   29 


65   53 

41   37 


49   51 
35   30 


50   50 
37   33 


60   47 
43   41 


58   56 
28   31 


54   52 

44   42 


54   54 
36   32 


49   50 
33   27 


61   50 
35   30 


59   51 
42   40 


62   52 
35   30 


49   49 
38   35 


50   63.1 
37   36.3 


48   60.6 
42   43.1 


51   63.6 
36   44,6 


62.8 
46.0 


62.6 
41.6 


62.6 

44.1 


64.6 
42.9 


62.2 

46.7 


64,7 
48.4 


61.4 
42.6 


Sli  63.4 
36l  41.3 


62,9 
46,4 


65 

60 

64 

51 

50 

44 

38 

47 

39 

38 

61 

58 

60 

59 

61 

54 

34 

42 

40 

41 

62 

57 

60 

49 

51 

36 

28 

40 

28 

27 

63,6 
40,3 


48   56,9 
40   45,1 


64,2 

47,4 


62.1 

38,7 


60   60   59  1  65   64   58  I  65   61   47   53 

45   40   44  1  49   51   40  1  51        37 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    l'>67 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  0 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK  2  E 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

#      #      • 

SOUTHERN  I 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


Day' 


59  b'l 

40   39 


75   57 

47  '•'I 


60   62   77 
l>3   40   41 


76   58   76 

44   44   33 


SB   64   81 
43   41   34 


60 
40   40 


58   65 
36   37 


48   54 
24   39 


68   54   59 

43   42   36 


61   69 
40   37 


67 
35 


70 
41 


64   66 
40   3B 


58   70 
43   39 


60   72 
41   38 


57   65 
45   44 


57   68 
44   39 


78   64 
45   43 


75   63 
42   43 


61   65 
42   42 


73   68 
51   50 


83   69 

40   50 


71   58 

50   48 


78   64 
44   43 


67   67 
47   45 


75   59 
40   39 


71   73 

52   44 


70   67 
42   45 


48   48 
31   34 


77   68 
41   47 


44   44   34 


69   68   62 
41   37   43 


78   61   70 
45   39   35 


83   74   74 
37   49   48 


76   62 
60   42 


71   56 
46   40 


73   59 
48   45 


79   60 
48   49 


74   69 
48   46 


72   56 
53   39 


73   61 

57   44 


70   56 
50   37 


71   54 
45   35 


78   80 
53   52 


77   79 
51   53 


70   66 
52   45 


78   63 
51   42 


76   69 
51   48 


74   69 

53   38 


70   70 
45   47 


76   55 
47   42 


73   75 
49   43 


72   74 
48   46 


49   62 
23   46 


52   52 

27   30 


48   63 
26   47 


50   58 
24   24 


54   66 
22   46 


49 


70  57 

46  46 

70  59 

48  43 


56   59 

19   45 


46   65 
23   43 


38   46 
24   37 


51   51 
26   32 


58   53 

27   25 


36   24   45 

51   57   65 
24   25   46 


55 
27 


57   59 

27   29 


51   55 

26   2S 


65   62 
49   42 


63   69 

48   42 


56   52 
25   22 


50   54 
30   29 


58   54   57 
29   30   34 


56   53 
25   24 


27  26  45 
59  50  54 
27   24   42 


59   66   62 


63   63 
55   43 


66   61 
52 


63 
41 


65   63 
57   44 


64   65 

58   50 


65   65 
55   49 


62   58 
54   47 


69   63 
62   47 


64   59 
55   45 


60   60 
53   44 


66   63 

50   49 


70   67 
52   54 


66   63 
58   47 


66   64 
56   39 


65   63 
56   46 


59   63 

46   46 


64   66 
53   42 


65   68 
50   46 


56   65 
47   46 


66   65 

63   49 


60   67 
53   57 


49 

30 

48 
31 

67 
43 

62 

50 

48 
29 

60 
40 

60 
47 

67 
53 

48 
24 

56 

40 

62 

42 

67 
50 

46   63 
25   40 


34   28   31 


51   63 
29   39 


29   36 
19   28 


46   41 
28   34 


54   48 
37   37 


61   69 
41   53 


63   72 
36   43 


61   70 
40   54 


43   46 
31   40 


58   60 
36   42 


65   66 
38   43 


47   53 

32   32 


63   67 

49'  52 


66   46   50 


70   65 
46   50 


70   62 
58   42 


53 

29 


60   52   64 
39   27   37 


63   71 
41   46 


55   55   66   66 
43   31   40   37 


58   67 
35   40 


53   62   65   6* 

39   34   45  I  46 


53 

37   41 


56   70'  66   73 


52   67 
34   43 


66   64 

57 'l  48 


681  67 
50 1  47 


70|  63 
53'  45 


66   55 

54   38 


66   62 
52   37 


65 
53 


62   66 
32   45 


62 

47 

54   57   67  I  67 
32   29   411  39 


39 !  39   48   52 ,  43 


61  54  51 

38  30  33 

64  53  62 

38  40  40 

52  50  52 

40  34  36 

52  55  50 

40  36  34 

58  55  67 

46  29  42 


66   70 
42   53 


64   72 
39   61 


70  ,  62 
50   42 


71   70 
52   45 


74   64 
56   47 


65'  60 
54   44 


70   66,  60   47   62 


51 

45 

40 

29 

25 

73 

68 

65 

65 

60 

41 

56 

44 

31 

24 

50   50 
29   24 


54   60 
34   25 


58   56 
30   26 


61   62 
36   31 


66 
35 


53   56   68   67   74,  71  69  56 

32   34 i  43   46   49,  51  36  30 

69  58  65 

48  32  29 


511  42   34 


73,  64 
56   39 


40   30   32 


66   59   72.  65   57 
38   41   46   50   36 


56   58 
28   22 


53   60 

29   25 


45   56 
34   26 


50   44 
30   28 


43   55 
36   29 


53   49 
34   24 


42   59 
35   27 


46   69 
30   24 


50   55 
28   25 


25   44 
16   22 


46   42 
27   26 


56   52 
29   25 


54   48 
31   25 


51   56 
29   21 


50   56 
35   30 


69   56 
31   28 


46   66 
34   26 


29   30   31 


67 
28 


55   52 

33   37 


58   68 
24   26 


55 
39 


55   47 
37   33 


59 
43 


41 
19 


59   65   59 
26   26   39 


60   60   66 
26   26   39 


66 '  69   62 


46   42 
34   31 


52   56 
38   33 


60   42 
41   31 


61   53 
34   32 


52   42 
37   31 


49   51 
33 


53   44 
37   23 


66   42 
36   32 


30   26 
16   13 


42   52 
28   28 


47   51 
25   26 


37   45 
23   25 


66   64   45 
28   28   23 


57,5 
37.4 


57.8 
36.1 


65.8 
37.9 


58.0 
34.6 


57.0 
36.0 


65.8 
35.2 


56.3 
33.9 


69.6 

35.6 


38.1 
25.4 


53,4 

34.0 


60.7 
34.6 


57  ,  65 

27i  29 


66  45 

26  21 

49  54 

23  18 


47   56   62 
22   15   23 


59   61 
21   28 


64   45   50   49 
36   26   20   22 


66   61   59   67 


51   54 
27   21 


28   36   43   27   36   24 


63   55 
29'  44 


63   56 
29   45 


55   63 

30   39 


68   57 

261  41 


54   55 
20   26 


62   51 
26   25 


22 

54   45   52 
38   31   26 


50   43   49   52 


66   61 
31   41 


571  57 
29   29 


66;  57 
26  I  36 


60   48   63 
30   26   26 


58   49   53 


59.7 
34,6 


62.0 
36.6 


68.4 
35.0 


59.3 
35.2 


62.0 
37,8 


62,5 

37,4 


59.1 
39.6 


68.1 
39.8 


59.1 
37.8 


63.3 
37.6 


62.9 

40.2 


59  65  60 

24  26  35 

58  65  57 

30  31  35 


68   59   49   64 


48   47   52 

26   22   25 

63 


32   25   35 

56   56   57 
46   29   36 


55   54   46   51 


58  1  65   57   54   56 


26   26   40   26 


56   53 
32   24 


62   62 
28   23 


58   59 
29   27 


641  56 
21  I  32 


591  63 
24   29 


54 
35 


60 
38 


27 


69   54   56   55 


60   69   65 


53i  56  55 
31 !  39  48 
66   54   60 


26   28 

58  {  60 

26   38 


51   52  46 

26   24  28 

54   46  60 

23   25  26 

48  57 

18  18 


69.4 
39.7 


62.9 
35.9 


61.6 
38.6 


60.6 
37,1 


59.1 
34.2 


60.3 
37.1 


60.4 
35.6 


60,1 
34.0 


51   54   50 1  63.7 
28   27   27 1  38.4 


60   51 
22   28 


58.6 
39.0 


(.1   33   26   31   26   26   30   44 


56   46   51   53   59.2 
36   35   25   26   37.0 
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Contlnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ..riGLAND 
OCTOBER    1967 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
53 

65 
53 

67 
55 

77 
61 

76 
62 

66 
51 

55 

47 

59 

46 

66 

59 

67 
61 

63 
54 

59 

48 

64 
47 

58 

47 

62 
53 

65 
65 

69 
59 

64 
60 

60 
45 

52 

45 

61 
46 

60 
43 

54 
45 

58 
45 

64 
53 

62 
47 

59 
39 

59 
46 

49 
39 

51 
35 

54 

44 

61.2 
49.8 

OREENVILLE 

MAX 

MIN 

65 

68 
42 

79 
46 

79 
56 

83 
57 

65 

47 

55 

35 

61 
33 

71 

51 

71 
62 

65 
45 

58 
40 

54 
40 

55 
34 

68 
46 

75 
56 

70 
60 

62 
46 

53 

34 

62 
33 

57 

38 

61 
32 

62 
36 

63 

41 

60 
42 

58 

31 

58 
39 

46 
33 

51 
28 

52 
36 

63.0 
42.1 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

70 
40 

68 
38 

73 
43 

80 
48 

84 
52 

63 
45 

63 

40 

58 
31 

66 
53 

70 
61 

67 
52 

63 
36 

66 
38 

56 
30 

64 

48 

64 
37 

74 
36 

74 
56 

56 
49 

56 
33 

61 
31 

61 

30 

58 

26 

59 
27 

63 
34 

62 
46 

57 
28 

60 
45 

57 
33 

52 
28 

54 
38 

63.6 
39.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

65 

47 

67 
47 

68 
47 

81 
58 

81 
60 

71 

54 

57 
44 

57 
38 

66 
53 

66 
61 

67 

55 

60 
47 

56 
46 

58 
40 

64 
50 

64 
64 

73 
56 

66 
56 

64 
51 

55 
43 

61 

48 

60 
45 

57 
36 

59 
43 

64 

60 

62 

50 

65 
37 

60 
37 

54 
39 

53 
33 

55 

34 

62.8 
47.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 

MAX 
MIN 

66 
45 

69 
44 

80 
47 

80 
58 

85 
56 

67 

47 

58 
38 

60 
35 

70 
57 

70 
62 

65 
50 

58 
44 

56 
38 

56 
37 

66 
46 

67 
43 

75 
51 

71 
62 

63 
42 

55 
36 

63 
34 

60 
37 

59 
32 

62 
36 

66 
43 

62 
40 

57 
34 

60 
42 

50 
35 

52 
31 

56 
38 

64.1 
43.2 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

41 

69 

67 
36 

54 
37 

48 
27 

46 
24 

52 
24 

62 
36 

50 

68 

45 

69 

47 

53 

29 

43 
25 

52 

27 

47 
32 

52 
27 

62 
26 

62 
29 

52 

37 

52 
37 

52 

30 

36 
26 

49 
23 

32.6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

76 

44 

58 
34 

70 
34 

84 
36 

74 
48 

72 
44 

51 

30 

53 

23 

54 
26 

64 

53 

57 

43 

59 

40 

49 
38 

51 

27 

49 
26 

66 

41 

64 
52 

71 
52 

67 
50 

61 
28 

51 
28 

58 
32 

48 
24 

61 
24 

68 
25 

57 

40 

52 
29 

54 
30 

51 
28 

43 

20 

49 
21 

59.2 

34.6 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

78 
47 

63 
38 

80 
38 

78 
48 

67 
55 

60 
42 

49 
27 

52 
26 

61 

47 

61 
51 

55 
47 

56 
44 

53 
33 

56 
28 

64 
44 

65 
50 

65 
60 

69 
49 

69 
49 

51 
34 

53 

30 

53 

41 

56 
26 

68 

30 

67 
39 

66 
40 

54 
42 

56 
45 

55 

33 

46 
22 

59 
26 

60.9 
39.4 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

78 
47 

63 

46 

67 
42 

83 
43 

70 

53 

70 
49 

54 

34 

50 
29 

53 
30 

63 
43 

60 
46 

59 

40 

52 
31 

49 
31 

51 

34 

62 
44 

61 
52 

68 
50 

69 
53 

58 
35 

50 
30 

54 
33 

50 
33 

56 
32 

64 
32 

60 
47 

55 

37 

56 
39 

63 

35 

45 
26 

50 
27 

59.1 
38.8 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

72 
44 

58 

42 

67 
39 

84 

43 

69 
53 

70 
47 

49 
34 

52 
26 

54 
31 

62 
52 

58 

47 

58 

43 

51 
35 

50 
30 

50 
33 

66 
43 

67 
52 

71 
54 

68 

50 

53 

35 

50 
30 

56 

40 

49 
29 

60 
30 

69 
32 

57 
42 

54 
39 

55 
39 

53 
26 

41 
21 

49 
25 

58.8 
38.3 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
43 

64 
39 

82 
38 

66 

50 

70 

47 

51 

35 

48 
25 

52 

25 

62 

47 

53 

50 

52 

43 

47 

40 

48 

34 

47 
27 

64 
39 

62 
49 

68 
54 

66 
57 

60 
34 

47 
32 

55 
36 

46 
36 

57 
27 

66 
28 

65 

43 

56 

40 

53 

37 

50 
37 

37 
26 

46 
23 

52 

24 

56.1 
37.6 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

60 
46 

67 

44 

82 

38 

79 
46 

66 
52 

62 

41 

49 
28 

52 
26 

59 

47 

59 

50 

55 

46 

53 

42 

48 
30 

51 
27 

65 

40 

65 
48 

69 
52 

70 
64 

66 
41 

48 
33 

55 
30 

50 
39 

61 
27 

69 
27 

65 
37 

56 
38 

54 
39 

62 
38 

46 
29 

49 
22 

54 
27 

59.3 
38.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

63 
34 

51 
36 

64 

45 

63 

37 

56 
42 

52 
26 

35 

17 

40 
27 

53 
36 

54 

39 

49 

33 

49 
29 

32 

26 

35 

27 

49 
33 

49 
42 

52 
42 

54 
47 

54 
26 

53 

16 

35 
24 

32 

27 

47 
26 

50 
24 

50 
34 

45 
27 

45 
26 

37 
26 

27 
18 

39 
18 

49 
33 

47.2 
30.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

60 
45 

65 
43 

82 
46 

64 
45 

62 
49 

50 
34 

47 
27 

50 
27 

59 

47 

55 
48 

57 
42 

54 
32 

49 
32 

54 
29 

64 

43 

63 
43 

58 
49 

69 
55 

61 
33 

46 
31 

66 
36 

46 
36 

60 
29 

68 
38 

57 
43 

55 
41 

53 
40 

54 
36 

37 
32 

46 
26 

53 
27 

56.6 
36.2 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

56 
42 

64 
36 

83 
34 

66 
44 

63 
48 

48 
29 

45 
20 

45 
18 

58 
44 

56 
49 

52 
41 

48 
34 

42 
22 

43 
22 

59 
40 

57 
43 

66 

51 

64 
53 

62 

28 

41 
23 

49 
22 

41 
32 

53 

22 

62 
23 

56 

36 

55 

36 

48 
33 

46 
23 

34 
23 

46 
21 

47 
23 

53.6 

33.0 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

73 
42 

58 
40 

69 
39 

81 
41 

73 
55 

72 
47 

52 
31 

55 
27 

55 
34 

68 
53 

57 

48 

57 
41 

49 
40 

52 

31 

50 
31 

67 
42 

69 

48 

72 
48 

66 
46 

49 
34 

50 
31 

66 

36 

48 
28 

62 
28 

70 
28 

65 
35 

53 

35 

56 
35 

52 

31 

43 
21 

52 
21 

59.4 
37.0 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

67 
48 

68 
42 

81 
39 

81 

50 

69 
51 

65 
44 

50 
32 

50 
26 

60 
48 

63 
52 

62 
46 

55 
43 

50 
29 

49 
29 

64 

44 

62 
44 

68 
51 

67 
53 

66 
48 

50 
34 

56 
29 

49 
38 

58 
30 

66 
27 

64 

37 

59 
41 

55 

40 

53 
41 

49 
31 

50 
25 

50 
25 

59.6 
39,3 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

6B 
44 

59 
47 

70 
42 

82 
51 

70 
55 

70 
42 

50 
29 

51 
27 

57 
39 

59 
50 

53 
46 

56 
43 

49 
33 

50 
30 

55 

40 

64 
49 

64 
55 

68 
57 

68 
46 

52 
32 

51 
32 

55 
38 

46 
28 

59 
32 

68 
42 

65 

40 

51 
39 

63 
39 

63 
31 

42 
21 

51 
27 

56.1 
39.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

77 
41 

58 
38 

64 
39 

80 
36 

66 
42 

61 
45 

47 

30 

48 
23 

52 
28 

59 
50 

62 

40 

56 
40 

49 
28 

48 
25 

46 
25 

61 
42 

60 
49 

68 
47 

67 
51 

56 
33 

44 
26 

53 

31 

46 
26 

56 
25 

64 
25 

56 
26 

50 
38 

53 
35 

51 
26 

38 
22 

38 
22 

56.1 
34.1 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNw 

MAX 
MIN 

57 
44 

68 
42 

82 
42 

74 
55 

71 
53 

69 
44 

55 
27 

61 
32 

69 
53 

64 
53 

58 
44 

52 
45 

60 
36 

53 
35 

68 
48 

67 
48 

72 
52 

73 
61 

62 
37 

52 
36 

58 
36 

65 
39 

61 
27 

67 
31 

59 
46 

58 
39 

57 
33 

61 
38 

43 
29 

49 
20 

55 

26 

61.0 
40,4 

BRISTOL 

MAX 
MIN 

60 
43 

67 
38 

77 
54 

78 
51 

69 
55 

67 
42 

47 
30 

55 
29 

63 
50 

64 
49 

54 

45 

50 
44 

52 
38 

50 
31 

62 
41 

64 
54 

70 
54 

70 
59 

66 
36 

50 
32 

64 
40 

49 
40 

50 
29 

65 
44 

65 
46 

56 
40 

55 

*l 

53 
41 

43 
28 

46 
23 

54 
28 

58.9 
41.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
48 

65 

41 

77 
56 

66 

49 

67 
63 

54 
37 

45 
29 

54 
30 

62 

54 

55 

48 

57 
46 

49 

44 

52 

34 

52 
32 

61 
39 

64 

54 

63 

60 

70 
59 

63 
37 

47 
36 

55 
45 

49 
34 

57 
28 

64 

38 

64 
45 

51 

40 

54 
42 

51 

37 

39 

30 

44 
23 

56 

28 

56.8 

40,8 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

61 
45 

69 
40 

77 
50 

76 
51 

72 
52 

55 

45 

50 
35 

53 
29 

63 
51 

63 
49 

58 

44 

52 
45 

56 
40 

58 
34 

63 

42 

66 
52 

72 
64 

69 
58 

69 
40 

52 
36 

56 
39 

53 
39 

58 

30 

63 
39 

63 
46 

58 
38 

56 
38 

53 

41 

44 
31 

47 
24 

63 
27 

59.9 
41.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

65 
43 

67 
40 

75 
55 

71 
55 

62 

46 

52 
27 

58 
29 

68 
51 

62 

50 

53 
45 

49 
40 

47 
36 

52 

29 

57 
47 

68 
42 

73 
62 

68 
53 

62 
36 

60 
34 

52 

30 

57 
33 

61 
23 

66 
27 

59 
39 

65 
39 

53 
32 

53 

37 

43 
24 

48 
20 

56 
26 

58,8 
38,0 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

56 

47 

68 
40 

81 
43 

77 
55 

70 
58 

66 
43 

52 
31 

57 
29 

67 
52 

64 

50 

55 
45 

52 

44 

50 

41 

52 

30 

65 
47 

67 

45 

71 
56 

69 

57 

66 
40 

52 
35 

59 
35 

53 
42 

61 
27 

69 
31 

61 
41 

59 

40 

58 
38 

51 

40 

46 
30 

47 
21 

58 
27 

60.5 
40.6 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

60 
46 

67 
54 

78 
56 

76 
49 

66 
55 

60 
43 

47 
33 

55 

34 

63 
53 

57 
50 

58 

48 

53 

46 

54 
38 

54 
40 

62 

46 

64 
55 

64 
50 

69 

51 

63 

39 

48 
36 

55 

41 

51 

43 

58 
35 

64 
46 

61 
54 

59 
39 

55 
43 

53 

42 

44 
35 

46 
29 

56 

34 

56.7 
44.0 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

72 
42 

61 
39 

73 
39 

86 
42 

79 
54 

76 
47 

57 
32 

57 
29 

57 
33 

63 
50 

68 
60 

61 
39 

55 
42 

55 
37 

55 
37 

66 
48 

68 
54 

70 
53 

69 
49 

56 
38 

55 
31 

56 
34 

66 
28 

60 
29 

61 
31 

60 
41 

55 
30 

56 
31 

54 
26 

47 
27 

53 
27 

61.8 
38.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

60 
42 

68 
36 

83 
35 

75 
59 

71 
49 

63 
41 

54 
27 

56 
25 

65 
49 

67 
57 

65 
48 

52 

38 

52 

39 

53 

30 

66 
44 

66 
37 

70 
46 

66 
52 

62 
41 

51 
34 

56 
28 

55 
36 

69 
23 

62 
24 

56 
33 

56 
38 

53 
28 

51 
36 

45 
25 

52 
18 

53 
22 

60.1 
36.8 

READ5B0R0  1  SSE 

MAX 

MIN 

70 
42 

53 

40 

67  1 
40 

80 
39 

74 

50 

70 
46 

59 
28 

56 
29 

56 
36 

66 
51 

66 
46 

56 
43 

52 

38 

52 
32 

51 

34 

67 
41 

68 
62 

72 
52 

65 
43 

50 
33 

49 
30 

59 
33 

53 
28 

60 
30 

65 
29 

58 
41 

49 
29 

54 
27 

49 
26 

43 
20 

52 
23 

59.4 
36.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN  1 

65 
38 

37 

77 

66 

25 

62 

31 

27 

64 

61 
49 

67 

51 

61 

48 

46 
29 

42 
28 

52 

34 

47 
21 

59 
22 

62 
32 

54 
35 

43 
26 

61 
28 

41 
26 

36 

23 

51 
24 

VERNON 

MAX 
MIN 

68 
44 

37 

73 
39 

80 
44 

81 
51 

78 
45 

59 
28 

59 
29 

56 
36 

65 
50 

70 
46 

69 

39 

55 

42 

53 
35 

52 

37 

66 
42 

67 
53 

71 
54 

67 
46 

56 
33 

56 
29 

56 
29 

69 
29 

60 
32 

62 
36 

60 
39 

55 
30 

55 
30 

56 
26 

50 
23 

55 

26 

62.3 
37.4 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

75 

41 

58 
36 

69 
38 

82 
40 

73 
49 

71 

41 

52 
27 

52 
23 

54 
29 

63 

50 

60 
46 

58 
38 

53 

39 

52 

31 

62 

33 

65 
39 

66 
46 

70 
48 

67 
46 

51 
34 

50 
28 

59 
33 

51 
24 

58 
24 

61 
28 

57 
38 

51 

28 

54 
30 

51 
26 

43 
21 

48 

21 ; 

68.9 
34.6 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER    1967 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 
NORFOLK  2  5W 


NORTHERN 
BR65SUS  DAM 

C4RIB0U  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

LONQ  FALLS  DAM 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 
WEST  OTIS 

CENTRAL 
MILFORO 


COASTAL  03 

ROCKPORT  I  ESE 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 

WOODSTOCK 

VERMONT 

NORTHEASTERN       01 
EN05BURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

Saint  johnsbury 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SOUTHEASTERN        03 
CAVENDISH 

PERU 

HEADSBORO  1  SSE 


Day  of  month 


1    2 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10   II   12   13   14   IS   IE   17   18   19   20   21   22   23   24  25  26   27  28   29  30   31 
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itditit 


.M^^Xr-^.-^'/^^dK. 


iVifrtlili'iyriViirrttTiihl 


r. 

V/' 

irV 

Jt\ 

/\1 

IKJ 

IN 

HI 

^U 

w 

UN  J 

L» 

NEW  EN&LA^ 
OCTOBER 

D 
1967 

SlaUon 

Day 

OfMonlh 

•3  ..A 

CONNECTICUT 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2»i 

NORTHWEST          01 

NOHFULK  2    Sh 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
21 
79 

.05 
12 
59 
46 

.05 
12 
71 
46 

.06 
17 
78 
59 

.06 
16 
78 
60 

.10 
17 
77 
53 

.08 
19 
68 
41 

.08 
12 
62 
42 

.00 
15 
65 
52 

.00 

6 

62 

60 

.07 
19 
65 
50 

.04 

9 

58 

48 

.04 

2 

54 

45 

.03 
13 
55 

42 

.00 

5 

48 

41 

.03 
13 
64 

44 

.03 
24 
63 
53 

.05 

7 
68 
68 

.07 
35 
63 

49 

.13 
31 
54 
39 

.05 
23 
64 
40 

.03 
14 
54 
41 

.03 
14 
53 

37 

.03 

7 

54 

40 

.02 
11 
55 
46 

•  05 
35 
55 

46 

.03 
11 
53 
39 

.04 
13 
51 

44 

.04 
13 
52 
37 

.01 
20 
43 
35 

.02 
11 
42 
36 

1.45 

477 

59.9 

45.7 

»    •    » 

CENTRAL            02 

COVENTRY 

EVAR 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
57 
74 

47 

.10 
40 
65 
42 

.03 
21 
71 
43 

.18 
34 
82 
46 

.11 
22 
79 
46 

.11 
27 
78 
52 

.15 
68 
67 
39 

28 
63 
39 

42 

59 

38 

39 

25 

31 

23 

15 

72 

41 

105 

99 

82 

28 

48 

17 

28 

120 

36 

34 

38 

57 

37 

1411 

MASSACHUSETTS 

COASTAL            03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

40 
76 

47 

.10 
30 
66 
45 

.07 
15 
73 
45 

.08 
28 
78 
49 

.11 
12 

81 
57 

.10 
16 
81 
58 

.05 
20 
72 
50 

.08 
40 
59 
36 

.05 
13 
61 
36 

.03 
23 
68 
56 

.02 
13 
71 
59 

.09 
24 
74 
46 

.09 
17 
60 
44 

.02 
12 
55 
40 

.02 

3 

58 

47 

.08 

9 

66 

44 

.04 
50 
64 
44 

.04 
18 
74 
55 

.08 
76 
67 
51 

.0' 
69 
59 
3B 

•  06 
25 
58 
37 

.05 
49 
55 
38 

.08 

7 

59 

36 

.06 
12 
59 
35 

.05 
18 
61 
36 

•  04 
58 
63 
43 

.09 
34 
60 
37 

.08 
22 
52 
36 

.06 
23 
60 
38 

.10 
21 
52 
35 

.04 
24 
52 
35 

2.06 

823 

64.3 

43.6 

NEW  HAMPSHIRE 

«    «    * 
SOUTHERN            02 

LAkEPORT  2 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
65 
72 
54 

.11 
25 
56 
44 

.09 
20 
67 
42 

.12 
30 
75 
42 

.20 
25 

73 
55 

.11 
20 
67 
52 

.10 
30 
62 
46 

.07 
10 
54 
38 

45 
51 
30 

0 
52 
44 

.05 
15 
59 
52 

.12 
35 
58 

47 

.10 

5 

48 

3B 

.00 
10 
51 
38 

.13 
20 
46 
35 

.00 

5 

65 

41 

.12 

60 
53 
43 

30 
67 

4b 

• 

55 
60 
52 

.22 

160 
56 
3  7 

.06 
45 
50 
29 

.04 
10 
47 
28 

.06 
20 
49 
31 

.00 
10 
55 
27 

.13 
25 
57 
33 

40 
46 
39 

.13 
65 
52 
42 

.13 
25 
49 
27 

.03 
35 
52 
36 

30 
47 
26 

-_ 

2.81B 
10028 
56.5 
39.9 

MAS5ASESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.16 
29 

.08 
21 

.12 

18 

.08 
15 

.08 
9 

.11 
26 

.09 
30 

.06 
11 

.08 
13 

.00 
3 

.06 

.  7 

.07 
25 

.03 
6 

.06 
13 

.02 
9 

.09 
10 

.03 
20 

.07 

7 

.03 

60 

.09 
54 

.13 
25 

.01 
14 

.09 
31 

.04 
3 

.04 
12 

•  01 
67 

.10 
30 

.04 
17 

.08 
22 

.08 
19 

.03 
10 

2.06 
636 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

.01 
174 

•  04 
41 

.09 
54 

.06 
116 

.16 
19 

.14 
13 

.10 
151 

.12 
64 

.01 
63 

•  04 
28 

.12 

86 

.07 
97 

.09 
21 

.02 
32 

.10 
28 

.04 
70 

.05 
103 

.05 
49 

.30 
293 

.06 
103 

.10 
48 

.06 
100 

.05 
23 

.06 
48 

•  04 
58 

•  30 
180 

.05 
41 

.10 
63 

.14 
81 

.06 
89 

.07 
111 

2.70 
2447 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

3  M  0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^"i 

KINGSTON 

1 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
59 

61 
57 

62 

58 

64 
59 

64 
60 

61 

60 

60 
57 

59 
56 

60 
53 

62 

60 

63 
60 

60 
58 

58 
55 

55 
53 

58 
55 

55 
53 

59 
66 

60 
59 

60 
56 

58 
53 

54 
51 

53 

60 

62 
49 

53 
49 

53 
50 

55 
52 

52 
60 

54 
52 

52 

60 

50 
47 

49 
46 

57.4 

54.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

70 
67 

67 
65 

66 
66 

70 
67 

70 
66 

68 
67 

67 
66 

66 

64 

66 
65 

68 
66 

59 
68 

66 
66 

66 
64 

57 
65 

66 
62 

53 
62 

55 

63 

57 
66 

56 
66 

58 

51 

61 
60 

60 
59 

60 
58 

59 
57 

50 
66 

51 
59 

59 
58 

50 
59 

59 
58 

58 
66 

57 
55 

64^6 
62.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

62 
61 

61 
60 

60 
60 

62 
60 

62 
61 

62 
61 

61 
60 

60 
59 

69 
59 

60 
59 

61 
60 

61 
60 

60 
56 

58 
56 

57 
56 

67 
56 

57 
56 

59 
67 

69 
58 

58 
65 

56 
65 

56 
54 

54 
53 

57 
63' 

63 
52 

53 
52 

54 
53 

53 
52 

63 
52 

53 
62 

62 
52 

57.7 
66.5 

24    INCHES 

6  PM 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

59 

59 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

67 

56 

55 

56 

56 

56 

56 

66 

54 

59.3 

KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE.   BRIOCEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  B6NDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A  1  NE 
eAKERSVILLE 
BALTIC 


8ULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDlEWOOO  LAKE 


FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFOfiC  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  we  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  *.  H 

MILFORD 

MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWlNGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTI 


ROUND  < 
SAUGATl 
SHEPAU( 


STAMFOfiO  ^  N 

STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON  DAM 
TORRINGTON 
TRAP  FALLS  RESEH' 
WATERSURY  RADIO  I 
WEPAWAUG  RESERVO 
EST6R00K. 


<EET 


TMOMPSC 


WHIGVILLE  RESERVOII 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

SRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON    I    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  i 
CORINNA 
EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5 
_-LSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 
MIN6T0N 


FORT 


ROCK 


1 


RUMFORO  1  SSE 
RUMFORD  POWER  f 
SACO 

FRANCIS 
iNFORO  2    NNW 
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70  12 


69  27 

70  15 
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U  S  CORPS  OF  EN' 
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AVIATION  AGENCY 
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NEW    ENGLAND" . 


otherwise   shown   by   footnote    following   the   "Evaporation   and   Wind" 


DIMENSIONAL  UNITS:       Unless    otherwise    Indicated,    dimensional   units   used   in    '"s   bulletin   are^     1:^?"^ ^[Iirtllpe^ItSr^s'^rireS-F/'ir-lup^Lleni^fD^ta"" 
:ilL-l:lfJ.l  T^llli.   TT.llrtr.H   ?rns'orie.reL!^\esuLa^t'^?nrfSnhe   tllllTZl  I'f  illTllrtT^Jo.lT.Ttlle.s   divided   h.   the    nu.EL   of   observation 

OBSERVATION  TI 
saving  time, 
stations  snow 
and  Wind"  table 

r.^r'l^l   i^d-L^rif  "L-arorafi^n'^nd  ;!:^;i^LS;rr:f:?-'to^tKt?L:;*o?%eiSra:urrirwa;;ri;-;an-as  recorded  during  2.   hou^s  ending  at  ti„e  of  observation. 

s.il™ie:eitra?fit^^^^:/stff-e:riL:?^?^^^^ 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow 

and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
tt   Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
H.+  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 


D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a 


ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 


10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degr 
Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 


"  ^^-^^^l^^^^'^^^r^^   ^s^^'t:t;,^-r^^^^   ^^^   ^^^^    -  7^  IIT- 


ly  Precipitation 


Data.) 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recordi 

bull 
refere 


,rdlng  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  ^PJfal  purposes   and  are  published  later  in  '^^^^f -^j:/-^,^?!*,!^ Sy  °"^" 
etinT   If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  ^  f  P"J*^  """^^^"^"ij^/nltk"  bulletin, 
rence  'R- .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the   Hourly  precipitation  uai. 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregu 
data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


lar  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed 


SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  ho.eve 


is  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are'exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  fo: 

General  weather  conditions  in  the  U.  S. 

and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  '"^--^.-^^^J^^J^f^^^^^?  i°  Documenis^'Give^nienrS^lntini'of f ice,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  ^^P°^"^^'  f  £• '  °'  I^^IH 
Hi^torv"  for  these  States,  price  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stati 
Da?a   price  15  cents!   ?^;se  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  P'^'>li^%"°",  "SV''=^?"°°  ^^, 
ons  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
at  the  address  shown  above. 


(Yearly  subscription  Includes  the 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


ual  Summary.)   Checks  and  money 
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ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  ENGLAND 

NOVEMBER  1967 

Volume  79       No.  11 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  S* 
SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

«    «    « 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  I  E 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  1.  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

ST0RR5 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL  c 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTOM 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN  I  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRID6T0N  1  NNW 

CURINNA 

EAST  5ANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWI5T0N 


'•1.2 
<.3.9 


45.1 


'.7.6 
'.6.5 
'•B.l 


".a 

.3 

'.7 

.9 

'.7 

.5 

'.9 

,2 

'17 

.7 

'.9 

.1 

37 

.8 

39 

7M 

38 

8 

36.2M| 

38 

7 

37.*    1 

41 

3 

'.0, 

4 

36. 

7M 

36. 

7 

37. 

3 

••a. 

3 

39. 

7 

37 

.2 

38 

.6M 

38 

.2 

38 

.6 

38 

,7 

38 

.8 

40 

.IM 

40 

,1M 

39 

6 

41.5    1 

41 

4 

39 

9 

39 

8 

40 

9 

42 

8 

43. 

2 

41. 

3 

24,9 
28.7 


28.1 
27.2 
25.0 
29.6 
29.2 


29.8 
26.9 
32.6 
29.4 

30. 9M, 

29.6 
24.2 


33.8 
31.0 


29.1 
30,1 


22.5 
23. U 


23.2 
21.0 


24.9 

18, IM 

21.6 

18.8 

25.4 

24,8 

19,1 
22, OK 
24,7 
21. 8M 
18,5 

19.6 
22, Zf, 

23. 5M 


25,8 
25.1 
25.2 


21.0 
28.9 


36.6 
36.5 
35.1 
37.2 
37.3 


38.0 
36.9 
40.1 
38.0 
39. 5M 

37.1 

35.5 


40.1 
39.2 
38.9 


30.2 
31.41 
31.4 
28. 3M 


31. U 
29,2 


28,1 
32,9 
32.3 

28.2 

30. 3M 
31.5 
30. 2M 
28.6 


31. 2M 

31. 8M 


33.6 
32.5 
32.5 


32.1 
35.1 


5.4 
5.6 


-  2.8   68 


712 
760 
741 
771 
778 


2  22 
22 
25 
21 
21 

20 
21 

1  16 

2  19 


1039 
1003 
1000   0 
1090 


1016 
1066 

971 
962 

1121 

1072 
HOD 
956 
974 

1099 
1055 
1000 
1039 
1088 

1068 
994 
984 


939 
904 
934 
967 
970 

1014 
895 

982 
888 


Precipitation 


23 
7    22 


2.21 
2 


3.29 
3.52 
3.08 
2.76 

3.13 
2.80 
3.23 
3,29 
3.83 

3.06 

3.50 

3.24 


2.93 
4.33 
3.50 
3.39 
3.23 


2.93 
3.26 


2.27 
3.12 
3.11 


2.79 
2.96 


1.88 
1.52 


1.39 

.71 

1.70 


1.09 
.55 


1.13 
1.35 


.55 
.95 

.48 


.59 
.55 

.68 
.49 
.48 
.59 
1.23 


.75 
.58 
.83 


1.59 

.92 

1.11 


1.32 
.86 


1.71 
1.64 


1.37 
1.05 
1.50 


9.4 
6.3 


3.3 
4.8 


2.5 
1.0 

1.5 
2.2 

3.7 
l.O 
5.3 

T 

.5 

5.2 
2.0 
2.3 


2.1 

T 
2.6 

.0 
1.5 


9.3 
15.5 


6.1 
16.4 


6.3 

3.6 


1.8 

12.3 

5.5 
8.7 
7.0 


14.0 
2.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


Temperoture 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNlGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  wS  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


CENTRAL  0, 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  wB 

buffumville  dam 
Chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  bRIMFIELD  DAM 

FITCHbURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  gen  elec 
tully  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


'.1.3 
'.2.3 
'.3.9 
39.9 
39.2 

'.3.1M 

'.2.0 

'.2.2 

'.2.'. 

'.0.9M 

'.5.7 


23.8 
26.7 
30,'. 
23.5 
2*. 8 

23. 3M 
25.'. 
26.7 
22.6 
23. ".M 

27.1 


41.7 
'.3.6 
".3. 5 

'.'..6 
'.2.5 

'.2.8 
42.7 

44.5 
45. 6M 
43.1 


42.0 

I  39.3 

I  40.1 

43.2 

40.3 

I  44.5 

I  41.9 

40.4 


45.3 
42.1 
45.5 
42.1 
44,0 

44.6 
46.3 
45.4 


46.8 
46.1 
46.1 
45.6 
45.8 


42.5 
45.4 
42.2 


".4.2    30 
44. 9M   29. 4M 


27.3 
32.1 
29.7 

26.5 
29.0 

31.3 
26.8 

28.9 
29, by 
26- 


26.4 
25.0 
25.5 
24.6 
24.4 

26.7 
24.2 
25.8 


42. 6M 
41.1 


32.6 
34.5 
37.2 
31.7 
32.0 

33. 2M 
33.7 
34.5 
32.5 
32. 2M 

36.4 


37. 
37. 2M 
34.5 
37.9 
36.6 

35.7 
35.8 

37.1 
34.8 

36.7 
37. 6M 
34 


34.2 
32.2 
32.8 
33.9 
32.4 

35.6 
33.1 
33.1 


27.1 
24.4 
27.6 
25.0 
30.4 

26.5 
31.6 
28.6 
25.2 
26.1 

28.8 
29.6 
29.9 
29.5 
26.2 

25.6 
30. BM 
25.0 
27.0 
27.2 

27.5 


3.2 
2.5 


36.2 
33.3 
36.6 
33.6 
37.2 

35.6 
39.0 
37.0 
34.9 
35.9 

37.6 
37.9 

38. U 
37.6 
36.0 

34.1 
38. IM 
33.6 
35.5 
36.4 

37.4 


5.6 
4.7 

5.3 

4.9 
5,3 
3.8 

4.4 


4.3 
5.4 


No.  of  Days 


967 

905 
828 
991 
979 

945 
932 

907 
968 
981 

851 


821 
831 
909 
805 
843 

873 
870 

833 
900 

842 
818 
895 


916 
978 
957 
924 
974 

875 
949 
951 


857 
944 
848 
936 
826 

878 
777 
832 
892 
865 


810 
803 
814 
864 

921 

795 
936 
878 

H54j 

821 


Precipitation 


3.29 
3.49 
2.63 
2.75 
2.62 

3.57 
4.74 
3.33 
2.66 
3.59 

5.20 


5.16 
2.92 
2.72 
5.25 
4.35 

4.34 
3.14 


1.99 
0  2.52 


3.76 
2.37 
2.76 


2.07 
3.16 
3.22 
2.73 
2.96 

2.20 
2.41 
2.85 


2.90 
3.01 
3.24 
3.15 
3.15 

3.06 
3.15 
3.11 
3.34 
3.61 

3.85 
4.07 
3.48 
3.91 
4.00 

2.81 
3.05 
1 
2.65 

3. 

4.55 
2.63 
3.65 


.77 
.50 


2.19 

1.01 

.95 

1.18 
1.45 


1.02 
1.24 


.39 
.22 
.42 
.27 


1.67 
.75 


1.45 
.61 


,91 
,77 
1,14 
.67 
.71 

1.70 
1.89 

.92 
1.02 

.96 

1.94 


1.71    24 
1.00    25 


.73 
1.80 
1.36 

1.37 
.59 

.59 
.90 

1.01 
.73 
.83 


.47 
.68 
.59 
.70 
.76 

.70 
.53 
.58 


.73 
.78 
.90 
.75 
.76 

.46 
.59 
.54 
.57 
.69 

.97 
1.11 

.74 
1.28 

.87 

.75 
.73 
.29 
.87 
.70 

1.50 
.51 
.63 


S    § 


6.7 

2.0 

2.0 

10.3 

7.9 

4.0 

6.0 

4,0 

8 

3,0 

4.0 


.0 

T 

5.3 

T 
3.0 


T 
1.0 
9.0 


4.5 
14.0 
14.9 

4.5 

n.i 

4.0 
5.0 


3.0 
10.5 

5.0 
13.0 

5.8 

7.3 
2.6 


10.5 
3.5 
7.0 
8.3 


3.0 
10.0 

4.6 

4,5 

9,8 

6,8 


2  17* 

3  22 


8 

3 

8 

4 

8 

2 

9 

5 

10 

2 

8 

3 

10 

0 

8 

I 

8 

2 

11 

4 

10 

1 

10 

3 

2      0 

1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 


See  Reference  Notes  Follow'   ^  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


MASSACHUSETTS 

COASTAL  ( 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BKOC^TO^ 

EAST  ivAREHAM 

EOCiARTOwN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MiDDLLTON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABOCY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDnlCh 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 


J«ORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOIC  2  E 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMoUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN 

BLACKwATER  DAM. 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEFRING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSAbESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNw 
NORTHWOOD 
PETERbORO  2  S 

plymouth  1  e 
portsmouth 

Surry  mountain  dam 

TAMwORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
W0ODS70CK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  wB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


'•6.0 
'.ft.? 
46.9 
49.2 
46.3 

46.6 
48.8 
47.3 

50.0 
49. 6M 

43.8 
48.4 
47.6 
48.1 
44.6 


49.8 
47. OM 
46.0 
49.2 


37, 
38, 
37. SM 
38, 
37, 

35. 9M 

39.6 

36.1 

21.1 

35.6 


40.5 
42.7 


44 

.5 

39 

.9 

43 

.9 

41 

.6 

39 

.9 

43 

.0 

39 

.6 

39 

.4 

44 

.2 

44 

.0 

39 

•'• 

43 

.8 

42 

.4 

41 

.1 

39 

,7 

43 

t', 

41.4 

40.7 

44 

8 

40.3 

39.3 

47. 

e 

4b. 

2M 

47. 

9 

48. 

6 

47. 

3 

34.2 
27.5 
29.8 
33. 2M 
32.5 

29.9 
31.4 
29.9 
35.1 
36. 9^ 

29.7 
29.3 

34.4 
29.4 
31.8 


34.8 
33. 7M 
27.3 
35.9 


22.5 

21.8 

21.2^ 

19.3 

19.4 

18. 2M 

18.7 

18.9 


21.5 
20.5 
22.6 
21.7 
23.9 

20.8 
25.0 
22.5 
23.9 
25.6 

26.0 
22.7 


22.9 
24.6 
23.3 
21.1 
23.4 

23.7 
21.2 
25.0 
27.2 
23.2 


36.2 

29.1^. 

29.4 

34.9 

31.6 


40.1 
37.1 
37.9 
41, 2M 
39.4 

38.3 
40.1 
38.6 
42.6 
43. 3M 

36.8 
38.9 
41.0 
38.8 
38.2 


42.3 
40. 4M 
36.7 
42.6 

39.7 


r  z 


30 

2 

30 

1 

29 

4M 

29 

0 

28 

2 

27 

IM 

29 

2 

28, 

5 

15. 

0 

28, 

1 

31.6 

30.5 
32.7 
31.1 
34.2 

30.4 
34.5 
32.1 
31.9 
34.3 

32.8 
31.1 
34.4 
35.1 
32.4 

33. H 
33.5 
32.2 
30.4 
33.4 

32.6 
31.0 
34.9 
33. S 
31.3 

32.6 


41.6 
37. 2M 
38.7 
41.8 
39.5 

39.8 


3.3 
2.6 


4.3 
5.0 


5.3 
4.8 


5.3 
4.6 
4.2 


3.6 
3.8 
3.5 

4.3 


739 
828 
808 
702 
759 

793 
742 
783 
665 
646 

842 
775 
713 
779 
797 


677 
741 
844 
667 


No.  of  Doys 


1036 
1040 
1062 
1075 
1096 


1068 
1087 
1497 
1102 


996 
1027 

965 
1008 

918 

1030 
908 
982 
986 
914 

962 
1011 
911 
890 
973 

943 
939 
977 
1032 
941 

965 
1016 
894 
929 
1006 


695 
827 
762 
691 
761 


0    12 

0    12 

2    23 

11 


Precipitation 


2.86 

3.17 

1.92 
3.22 
3.40 
2.31 

3.67 
D  3.70 
3.04 
3.35 
3.64 

2.73 
3.77 
3.72 
3.57 
3.32 

3.23 


4.15 
3.30 
3.36 
3.37 
2.75 

3.39 


3 

.38 

3 

.27 

4 

.40 

5 

.62 

3 

.13 

3 

.20 

4 

.93 

3 

.36 

3 

.85 

3 

.89 

3 

69 

4 

05 

4 

68 

3, 

60 

4, 

78 

4. 

42 

5, 

26 

2. 

64 

4, 

66 

5 

.26 

2 

.64 

4 

.66 

4 

.04 

1 

.96 

2 

.15 

2 

.63 

2 

.58 

3 

.22 

3 

.52 

2 

.96 

2 

.51 

7 

.45 

4 

Bl 

2 

93 

3, 

50 

3. 

67 

2, 

86 

3. 

39 

D  2. 

47 

3, 

95 

3. 

22 

3. 

98 

2. 

24 

.58 

.20 


.86 
1.70 


.05 
1.12 


1.21 
1.36 


.74 
1.11 

.86 
1.42 

.64 

.61 

1.42 
.61 


.80 
.73 

1.55 
.60 

1.00 


.99 
1.34 

.71 
1.12 


.47 
.81 
.92 
.50 


1.06 
1.02 


.69 
.73 
.77 
.79 
1.00 

1.00 

.74 

1.20 


.75 
.73 

1.08 

1.30 

.86 

.71 

1.15 

.83 
.82 
1.80 
.83 
.82 


1.02 
.86 
.89 

1.02 
.74 


1.3 

T 
1.7 


7.1 
2.7 
1.3 


2.5 
7.0 


6.5 

1.0 
T 


13.1 
17.2 
21.0 
10.6 
29.0 

36 

19.2 
7,8 
41,6 
22 

19,7 


17.8 
17,9 
15.0 
14.5 
5.0 

21.5 

9.1 

19,1 

10,8 

9,8 

21.2 


13.5 
9.0 

11.5 
17,0 
16 

14,0 
9,0 

7.5 
14 

14,9 
19,0 
18,6 

13,8 


4.0 
1.0 
1.0 


No,  of  Doy. 


16* 


2  16* 

0 
15 
16 
16* 


14  21 

12  15 

4  30* 

4  24 

14  16 


U  16 
16 
25 
16 
15 

18 
16 
12  15 

11  ia< 

12  16< 


16 
16 
T  16 
T  16 
16 


3   0 

2  1 
0 

3  2 
2   0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


CONTINUED 


Temperature 


VERMONT 


NORTHEASTERN 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INPOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
t.t  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

»    •    » 
WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  5 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    •    • 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


•  I 


<  s 


38.5 
40.3 
40.9 
39.6 
38.9 

36.4 
38.9 
27.8 
37.5 
32.7 


40.0 
39.5 
38.6 
38.5 


41.8 
42. 4M 
39.1 
41.6 
39. 2M 

41.5 
41.0 


42.4 
39.3 
40,7 
36.4 
44.0 


15.5 
19.5 
24.0 
23,7 
23.1 

21.7 
23.4 
14,7 
22,6 
15.6 


22, e 
23,6 
23,9 

17.5 


26.8 
26.8M 
26.7 
28.2 
24, 7M 

27,5 
29.7 


25.1 
21.5 
24.8 
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21.3 
30.1 
24,2 
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32,9 
34,9 
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33. b 
30.4 
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28.5 
34.7 

31, OM 
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21 
21 
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No.  of  Days 
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1305 
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22*  1001 

30  996 

21  1003 
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983 

906 
883 
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1030 
962 

1090 
902 

1019 


22 

0  10 
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Precipitation 


1.95 
1.80 
D  4,01 
1,77 
2,33 

1.46 

D    2.80 

D    8.89 

2,66 

1.84 


2.99 
2.26 
2.86 
2.96 


2.44 


4.21 
D  2.34 
2.12 
1.76 
3.15 

1.98 
D    1,95 


2.67 
2.27 
3.30 
3.76 
2.75 

0  1.86 

2.77 


1.51 
1.46 


.84 
.47 

.43 
.61 

.27 
.30 
1.42 
.51 
•  40 


87 

.49 

89 

.40 

.68 

43 

.65 

,53 
,44 
,62 

,46 
.37 


1.33 

,73 

1.55 

,45 

1.09 

,68 

1.08 

.57 

1.26 

.85 

1.86 

.49 

1.32 

26.3 
11,5 
13,0 
9,6 
16,8 

13 

20.0 
55.5 
14,8 


10,3 
10,5 
24,7 
13,0 

15,3 


12.5 
7.5 

10.3 

8.0 

11.0 

6.5 
2,0 


8,5 

9.7 

11.9 

19.9 

6.5 

5.5 

10.3 


0 
0 
2 
0 
0       0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   76°  ON  THE  4TH  AT  MASSABESIC  LAKE,  NEW  HAMPSHIRE 

LOWEST  TEMPERATURE.    -7°  ON  THE  30TH  AT  MOUNT  WASHINGTON,  NEW  HAMPSHIRE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   D  8.89  INCHES  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VERMONT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   1.46  INCHES  AT  MONTPELIER  FAA  AIRPORT,  VERMONT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  1.94  INCHES  ON  THE  24TH  AT  WOODLAND,  MAINE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   55.5  INCHES  AT  MOUNT  MANSFIELD,  VERMONT 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   32  INCHES  ON  THE  29TH  AT  MOUNT 

MANSFIELD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   260    - 


■■  >..  .y.'.v<:  ■'■'<>■  v",'  y,<  '<x:'.v) 


NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1967 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


TEMPERATURE:  Except  in  northern  Maine,  tem- 
peratures were  everywhere  below  normal.  De- 
partures were  much  below,  by  3"  to  5°,  over 
central  and  southern  sections.  In  Connecticut, 
Massachusetts,  and  Rhode  Island,  November  was 
at  least  the  fourth  cold  month  in  a  row,  excepting 
only  the  third  in  Northwest  Connecticut.  It  was 
the  fifth  consecutive  cold  month  in  Coastal 
Connecticut,  Central  Massachusetts,  and  Rhode 
Island.  Many  stations  set  new  low  mean  tem- 
perature records.  At  Portland,  Maine,  this 
was  the  coldest  November  since  1917.  At  Con- 
cord, N.  H.,  this  was  the  coldest  since  1904. 
In  much  of  Massachusetts  and  southward,  this 
was  the  coldest  November  since  1933  or  1936, 
depending  upon  location.  Zero  temperatures 
appeared  early  In  many  areas.  Concord,  N.  H., 
experienced  a  0°  reading  on  November  16,  the 
earliest  zero  of  record.  This  was  followed  by 
-1°  the  next  day,  also  a  new  record  for  so  early 
in  the  season. 

SUNSHINE:  In  this  normally  cloudiest  month  of 
the  year,  actual  sunshine  ranged  from  50  percent 
more  than  average  at  Burlington,  Vt.,  to  mostly 
less  than  usual  in  southern  New  England, 

THUNDERSTORMS  AND  TORNADO:  Thunder- 
storms were  unusually  active,  with  occurrences 
over  much  of  New  England  on  November  12.  Some 
very  sharp  and  damaging  thunderstorms  struck 
Rhode  Island  and  southeastern  Massachusetts  on 
November  18,  with  winds  exceeding  50  m.p.h. 
Local  damage  was  inflicted  on  buildings,  trees, 
utility  lines,  etc.  One  in  North  Middleboro,  Mass., 
spawned  an  unseasonably  late  tornado  funnel 
which  touched  down  briefly. 

SNOWFALL:  Snow  was  unusually  frequent,  though 
usually  in  trace  or  light  amounts.  These  snow- 
falls began  during  the  first  week  in  the  interior 

Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut    06268 


areas  even  in  southern  sections.     Up  to  12  days 
with    snowfall    were    recorded   in   northwestern 
Connecticut,    for   example.      The   major    storm, 
however,    was    that    of    November     15.      Storm 
totals    at   many    stations   were   the    greatest   of 
record    for    so    early   in   the    season.     Even   at 
Boston,    Mass.,   where  only  2.2  inches  accumu- 
lated,   this   was    the   most  so  early  since  1894. 
Storm  totals  exceeded  15  inches  at  several  New 
Hampshire  locations  and  were  generally  6  to  12 
inches  from  central  and  northeastern  Massachu- 
setts northward  over  most  of  New  Hampshire  and 
in  a  small  area  in  west-central  Maine.    Amounts 
were    much   less,    mostly  1-6  inches,   along  the 
entire   length   of   the    Connecticut  River  in  New 
Hampshire.     Little  or  none  fell  in  the  Connecticut 
Valley  in  Massachusetts.    In  northern  Massachu- 
setts, amounts  increased  from  near  nothing  along 
the  Connecticut  River  to  6- 12  inches  only  20  miles 
to  the  east.     Much  of  the  snow  fell  during  early 
morning  hours,  in  time  to  cause  massive  problems 
for  morning  rush-hour  traffic.    With  not  all  snow- 
removal  equipment  readied  and  with  many  cars 
caught  unprepared,  stalled  and  stuck  autos  blocked 
traffic  in  large  areas.  In  Boston  and  other  adjacent 
coastal  areas,  however,  the  major  snowfall  was  in 
the  afternoon,  just  in  time  to  tie  up  evening  rush- 
hour  traffic.     There  also,   stalled  and  abandoned 
cars  clogged  nearly  all  arteries  to  produce  one  of 
the  worst  traffic  jams  in  the  Boston  metropolitan 
area  history.    Thousands  of  drivers  were  stranded 
overnight.    Many  who  did  drive  to  suburban  homes 
did   not   arrive    until  well  past  midnight.     Some 
drivers,  coming  from  the  farther  western  subur- 
ban areas,   were  caught  in  both  the  morning  and 
evening  tie-up.    November  15,  storm  totals  west 
of  the  Connecticut  River  were  mostly  only  1  to  6 
inches  in  Vermont,  tapering  down  to  little  or  none 
in    southwestern   Massachusetts   and  southward. 
Eastern  Maine  was  untouched. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts  02109 
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.33 

.02 

.23 

.02 

.03 

.16 

T 

.05   T 

.03 

T 
T     T 

T 

.07 

.13 

T 

.18 

.04 

.16 
.15 
.50 
.17 
.15 

.08 
.09 

.40 

T 
T 

.1« 

.Ot 

T 

.2< 

.0! 

.32   .13 
.50   .25   .0. 
.30   .50 
.19   T 
.30   .20 

.01 
.09 

.05  1.37 
.25  1.05 
.30  1.5C 
.30   .52 
.08  1.15 

.06   T 

.26 
T         T 
.02   .05   T 
.20   T     .06 

.05 
.0* 
T     T 

•  0'* 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 

31'! 
1.8( 
2.9< 

.oe 

.06 
,02   T     .5q 

T 

.14 
.62 

.10 
.37 

.02 
.03 

T     T 

.03 

.It 

.1 

T     .1< 

.11 
.12 

.04 
.19 

.06 

.03 
.02 

.05 
.16 

T 

.H 
.1 
.2 

.26   .16   T 

.38 

.23 

•     .80 

.16 

T     .6« 
.23   .7, 
.68   .0- 

.04   - 

1.10 
.02   .06 
.35   .15 

.01 

.07 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.5 
2.8 

2.8 
3.1 
3.5 

T     .14   .2< 

.52   .U 

.07   .2 

.17   .2 

)        .25   .6 

.20 
.21 

.20 

T 

.16 
.15 
.16 

T 

T 

T     .11 

T     ,1' 

.1< 

.1 

.1 

.04 
.02 
.14 
.31 
.28 

T 
7 

.04 

T 

.29 

T 

T 
.02 

.2 

.1 
.0 

i   .32   T 

>   .29   T     T 
)   .18 
1   .75 
S   .52   T 

.07 
.15 
.10 
.03 
.05 

.71   .1 
.54   ,1 
.76   .3 
.18   .5 
.27   .6 

.15   T 
.43 

.14 
}   .10   .05 
i      T     .04 

T 

FARHINGTON 
GARDINER 

3.3 
3.2 

7       T     .4 
»        .10   .3 

T 

.34 
.23 

T 

.2 
.1 

i   .47 
.08 

T 

T 
.03 

.08 

.2 

.1 

7   .34       T 
B   .51   T 

.10 

.20   .9 
.33   .9 

.04   .0 
.   .27   ,03 

T     T 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEwlSTON 

3.2 

2.8 

3        .03   .2 
i                   .06   .3 

.15 

.30 

.1 

.1 

>   .38 

.   .02 

.19 

.17 

.25 

.0 
.2 

5   .16 
5   .37 

.10 

.09  1.1 
.84   .2 

3        .27 
1   .23 

See  Reierence  Notes  Following  SUtioti  Index 
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^asam 


DAILY  PRECIPITATION 


iiu^ttbrfifi^^iU^M 


IML, 


Day  of  Month 


MAINE 

MADISON 

OLD    TOWN    FAA    AIRPQR 

OfiONO 

hUMFORD  1  SSE 
HUMFORD  POKER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
wATERVILLE  PUMP  5TA 
•JEST  BUXTON  i    NNW 
*.EST  ENFIELD 

MOODLAND 


COASTAL 

eAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

jONESeORO 
MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACC 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBHIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASH6URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  wB 
aOVLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 


HILL 


CHESTNUT  I 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FirCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GRUTDN 

HAROWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
HILFORD 
NE«  SALEM 
NORTHBRIOGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBUBNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Sh 
SPRINGFIELD  GEN  ELfeC 
STERLING 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAV 
WESTON 


COASTAL 

6EECHW00D 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  UT  STA 
EAST  WAREHAM 


5.16 
2,92 
Z,7Z 
5.ZS 


2.42 

3.48 

3.30 


3.01 
3.38 
3.27 


.04   .04 

T 

.03   .12 


.17 


.03 

.08  ,1 

.02  .0 

.04  ,1 

.02  .1 


09 


10       U       12       13      14      15       16      17       18      19      20      21 


.29 
.08 
.70 
1.50 


,12 

.12 

.28 

.i6 

.09 

.37 

.07 

T 

.39 

.26 

T 

.2S 


23      24      25      26      27      26      29      30      31 


1.70 

.55 

15 

1.8'; 

,Ti 

22 

.87 

.22 

02 

T 

.ii 

11 

.96 

7 

.06 

70 

1.94 

.94 

.02 
.32 
,15 


,17 
.07 


.33 
.23 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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.12 

.71 

.63 

.51 

38 

.60 

1.00 

.0(1 

29 

.73 

.13 

.37 

.01 

11 

.80 

.11 

1.05 

.!)•> 

.39 

.36 

.19 

.09 

.37 

.87 

16 

.14 

.'6 

•  89 

.11 

.08 
.06 
.07 
.47 


.35 
.13 
.29 


.36 

.21 

.20 

.13 

.17 

.07 

.44 

.4H 

.37 

.1? 

.05 

.32 

.74 

.34 

.16 

.08 

.22 

.68 

.34 

.?! 

.50 

.60 

>    .10 

.W 

.24 

.86 

.44 

.?? 

.58 

.79 

.0? 

.54 

.14 

.15 

.75 

.40 

.12 

T  T  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 

IPSMlCH 

MIDOLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUC<ET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
PEABOOY 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
RCCHPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  WELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
MOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  Sw 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  2  E 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *,    S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  PONO 


SOUTHERN 


BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  PEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBOHO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYN0E60R0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWOHTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


4,55 
3.32 
3.36 


4.68 
3.60 


5,26 
3,67 
2.64 
4,66 


3,59 
3,67 
3,58 


3,22 

3.69 
3,98 


10   U   12 


4,00 
2,73 
3,77 
2*67 


.06 
.06 
.06 
.04 


,25 

,25 


.05   T 

.02 


.03   T     .04 

.06 

T     T 

T 

.03   .03 


T     .09 
T     T 


13    14    15 


16   17   18 


,50 
.20      T 

.32 

.'0 

.12 
.29 

.0* 
.60 

.30 
.35 

.13 

.IS 

.S6 
.39 

.15 
.3* 

.11 
.«3 

.39   .02   .26 


.36 
.42  I 

L.09  I 


.02 
.07 
.22 
.07 


.05  .02   .60  I 
.04        .05  I 

,100  .100  .10  t 
.01        .101 


,15  .09  ,01 

.101  .36 

,361  .74  ,2b 

.151  .08  .15 


.02 

.50 

.05 

T 

.26 

.57 

.»7 

.61 

.16 

.IS 

.52 

.07 
.03 

.60 
.55 

.73 
.27 

•  69 
1^06 

.05 
.50 

.51 

•  00 

•  60 

•  56 

•  81 

.05 

.89 

.66 

•  99 

• 

.05 

T 

1.3* 
,66 

.70 
.66 

•  91 

•  <>1 

•03   •«7  ,29 


25   26   27 


•30   T   D  •lO 


•  12 

•  OS 

.09 

.11 

.15 

.03 

T 

.73 

.81 

.06 

.16 

.02 

.23 

.68 

.03 

.75 

.60   .65)  .20 


.10   .25   .70 


.30   .80   .05 


.03 

.01 
.07 

T 

.10 
T 

T 

,12 

.02 

.04 

T 

.09 

.08 

.01. 

T 

T 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


.64  1.02 
,36  .86 
•Tl  .89 
.43  1.02 
,37       .74 

.06       .23 


Se©  Relerence  Notes  Following  Slation  Indo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

N 
NO»C 

:h  ENGLAND 
<BER   1967 

Station 

[2 

Day  of  Month 

1  I  2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10    11  {  12 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

•    •    • 

NORTHEASTERN       01 

BETHEL  4  N 

6L00MF1EL0 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

2.0« 
1<9S 
2.81 
1.90 
2.92 

.35 

.23 
.36 
.17 
.35 

.06 

T 

.32 

.24 

.42 
.32 

T 

T 

T 

T 

T     T 
T         .03 

T     T     T 

T 

T 
T 

.10 
.07 
.06 

T 

.06 
.10 
.25 
.10 
.18 

T 

.14 

.15 

T 

.14 

.08 
.01 
.02 
.03 

.14 
.24 
.28 
.17 
.36 

.0; 
.0; 

T     .13 

.08 
.25 

.06 
.09 
.15 
.06 

.07 
.03 
.14 
.02 
.22 

T 

.04 

.06 

T 

.01 

T 
T 

.14 
T 

.02 
.11 

.58 

.84 
.60 
.47 
.83 

T 

.10 
.04 

.09 

•  08 

•  03 

•  03 

•  03 

.09 

.03 

.05 

.03 
.02 
T 
.15 

.18 

T 

.04 
•  02 

T 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 

HC  INDOE  FALLS 

"lODLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

1  A. 01 
2.03 
1.77 
2.33 
l.»6 

T 

.17 

.33 

.21 
.32 
.33 

.07 

T 
.18 

.30 

.30 
.18 

T 

T 
.04 

T     .04   T 

T 
T     T     .01 
T     T 

.01   , 

T 
T 

T     T 

01   .51 

.04 
T 

.03 
.02 

.42 
.11 
.09 
.36 
,06 

T 

.04 
T 

•  01 
.02 

.04 
.07 
.13 
.06 
.12 

.25 
.41 
.12 
.03 

.18)  .200 
.14   .03 
.17   .05 
.13   .19 
.12   .06   .07 

.40 
.03 
.03 
.13 
•  07 

.03 

T 
.01 

T 

>  .10 

T 
.02 

.02 
.06 
.27 

1.12 
.83 

.43 
.61 

T 

.03 

.07 

.06 

.04 

T 

.03 

T 

•  01 
.03 

T 

.02 

.01 
.03 

.03 
.09 
.12 
.08 

•  01 

.01 
.03 

T 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

)  2.80 

)  8.89 

2.b6 

USA 

T 
T 

.2'' 
.15 

.27 
.A3 
.01 
.11 

.15 

.43 
.24 
.26 

.11 

.330 

.01 

.05 

D  .10 

.01   T     .15 

.02 

.17 
T 

.19 

.19 

01   .35 

.16 

.30 
1.42 
.18 
.01 

.10 
.28 
.07 
•  02 

.25 

.69 
.31 
.18 

.10 
.14 

.14 

.21 

.12   .17 

.15   .13 

.12 
.92 

.09 
.02 

.20 
.95 

.05 

.11 

.10 
.12 

.07 
.05 

.26 
.62 
.51 
.40 

.22 

1.16 
•  03 
.02 

.03 

.03 
.03 
.05 

T 

.03 

.01 

.07 
.30 
.08 
.04 

.10 
.18 
.04 
.02 

.01 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEhSURY 

2.77 

>  2.e« 

2.99 
2.26 
1.66 

.01 

T 

.51 
.60 
.46 
.26 
.39 

.01 
.34 

.27 

.30 

.25 

.08 

.03 

T 
T 

T 
T 

.07 
.20 
.03 
.01 
.02 

.36 

•  33 

.11 

.03 

D 
T 
.02 

T 

•  02 

•  10 

•  11 

•  40 
.02 

.05 

.06 
.03 
.30 

.05 
D  .30 
.08 
.27 
.05 

.29 

.25 

.08 
.11 

.08 

.41 
.02 
.01 

.01 

.01 

T 

.01 

.02 
.02 

.10 
.60 
.20 
.26 

T 

.46 

.49 
.29 
.65 

>  .60 
.04 

.33 

.23 

.02 
.09 

.03 

T 

>  .10 
.06 

.02 

.07 
.01 
.02 

V.AITSF1EL0  2  USD 
WATERBURY  1  NNE 
"EST  BURKE 

2.93 
2.86 
2.96 

.02 

.44 
.31 

.40 

T 

.25 

.17 

.40 

.01 
.04 

.01        T 
.03   T     T 

.03 

.01 
.02 

.14 
.08 
.02 

.35 

.42 
.22 

.04 

T 

.12 

.11 
.02 
.07 

.08 

T 

.26 

.18 
.13 
.21 

.12 
.30 
.10 

.28 
.68 
.06 

.05 
.02 
.08 

T 
.07 

.10 
.03 
.11 

.60 
.47 
.65 

T 

T 
.02 

.05 
•  01 

.02 
•  07 

.13 

.06 
•  09 

T 

.01 

.02 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNM 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

«.21 
i    2.3« 
2.12 
2.1>2 
1.76 

.08 
.29 

T 

.62 

.17 
.16 
.23 
.33 

.20 
.15 

.31 

.33 

T 

T 
T 

.01 
.25 

T     T 
T     .02   T 

.23 

T     T 

.08 
.20 
.30 

.18 

.44 
.28 
.12 
.23 
.03 

.10 
0 

•  01 

•  07 

.12 

.30 
.13 
.11 
.06 

.12 

T 

.15 

.03 

T     .21 
•  26 

•09   •OT 

.23 

.13 
.18 
.15 

T 

.02 

T 
.33 

.09 

.06 
.01 
.06 

.10 
.58 
.53 

.44 

1.03 

.84 
.09 

.13 

T 

.34 
.09 
T 
.20 

.09 

T 

•  02 

T 
T 

T 
T 
.03 

.01 

T 
T 

DORSET  1  5 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

3.15 
2.68 
3.26 
1.98 
)  1.95 

.22 

.62 
.26 
.33 
.28 
.32 

.23 

.30 

.32 
.35 

T 
T 

T         T 
.04   T     T 

T          .01 

.02 

T 
T     T 

.45 
.08 
.17 
.11 
.32 

.60 
.12 
.14 
.06 

T 
T 
T 
•  02 

D 

.21 
.05 
.25 
.13 
.20 

.09 

T 
T 

.31 
.12 
.20 
.10 
•  18 

.15 
.20 
.34 
.07 
.07 

.12 
.03 

T 

.02 

.10 

T 

.22 

.02 

T 

.49 

T 

T 

.46 

.37 

.75 
.62 
.13 
T 

.50 

.33 
.25 

.10 

.16 
.03 
.13 

.09 

T 
•  03 

T 
T 
T 

T 
T 
.03 

T 

T 

', 

SALISBURY 

2.90 

.36 

* 

.33 

• 

•  49 

•  10 

.12 

.26 

• 

• 

.34 

• 

•  78 

. 

•  12 

. 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

2.67 
2.27 
2.«« 
2.33 

3.16 

.06 
.18 
.05 
.05 

T 

.42 
.39 
.63 
.61 
.66 

.25 

T 

.20 

.20 
.15 
.19 

T 

T         T 

T 
T 

T 
•  06 

.16 
.11 
.02 

.04 

.21 

T 

.05 
.18 
.33 

•  02 

•  08 

•  03 
.01 
.05 

.04 
.05 
.07 
.02 
.10 

.03 

T 
T 
T 
.05 

•  11 
T     ,13 

•  18 

•  04 

•  10 

.07 

•  03 

•  20 
.12 

•  35 

T 
T 
T 

.10 

T 

.13 

•  IS 
.15 

•  12 

•  10 

.08 
.45 

•  16 

•  07 

•  73 

•  05 

•  02 

•  62 

.18 
.35 

•  21 

•  30 

.21 
.02 
.35 

T 

T 
T 
U06 

T 
.04 

T 

.02 
.07 

T 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

3.30 
3.76 
3.76 
2.87 
1.90 

.05 
.05 
T 

T 
T 

.68 
.76 
.52 
.70 
.25 

.19 
.22 
.34 
.22 

.30 

T 

T 

T         T 

.05 
.07 
.05 

T 

.10 
.20 
.21 
T 

T 

.26 
.26 
.32 
.30 

T 

.03 
.01 
.10 

T 

.13 
.08 
.09 

T 
.10 

T 

.01 

.01 

T 

.20 

.19 
.20 
.25 

.20 
.10 

.27 
.35 

.41 
.28 
.05 

.07 
.15 
.15 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

•  14 

•  15 

•  19 

.10 

T 

•  05 

•  06 

•  04 

•  10 
.10 

•  56 

•  58 

•  57 

•  50 
.55 

•  31 

•  25 

•  25 

T 
T 

.18 

.20 
.14 
.40 
.20 

•  03 

•  08 

•  09 

T 
T 

.01 
.04 
.01 
.05 

T 

•  04 

•  02 

•  02 

.05 

VERNON 
wAROSBORQ 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 

2.75 
3.31 
3.53 

1.75 

.08 
.01 
.04 
.02 

.50 
.57 
.66 
.33 

.19 
.26 
.18 
.29 

T 

.03 
•  10 

.03 
.1! 
.12 

.10 
.16 
.30 
.07 

.01 
.06 
.05 

T 

.04 
.04 
.13 
.10 

T 
.01 

.13 

.16 
.20 

.10 
.16 
.25 

T 
.12 

T 

T 

.14 
.13 
.17 
T 

.17 
T 

.06 
.14 

.85 
.63 
.59 
.49 

•  IS 
.96 
.32 

T 

.20 
T 

.18 
.26 

.02 
.03 

T 

T 
.02 

T 

.01 

.04 

T 

See  Reference  Notes  FoUowlag  SuUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


Day  Ol  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

NORTHWEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

63 
33 

60 
49 

61 
33 

55 
37 

44 
26 

46 
20 

39 
23 

42 
23 

38 
24 

47 
27 

63 
23 

59 
38 

47 
36 

39 
34 

17 

32 
12 

39 
12 

40 
31 

42 
34 

37 
20 

38 
17 

41 
28 

44 
34 

45 
33 

40 
30 

57 
24 

48 
25 

34 
22 

37 
17 

29 
14 

44.4 
26.5 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

61 
ftO 

55 
44 

59 
51 

52 

40 

41 
26 

44 
22 

38 
26 

36 
21 

31 
20 

44 
29 

48 
30 

56 
43 

46 
31 

35 
22 

31 
16 

26 

10 

34 

14 

37 

28 

36 
32 

33 
21 

35 

17 

37 
24 

40 
33 

41 
28 

41 
32 

63 

30 

47 
32 

38 

21 

34 

17 

27 
16 

41.2 
27.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

66 
29 

60 

40 

66 

45 

56 

35 

46 
22 

45 
16 

43 
20 

39 
21 

36 
18 

47 
27 

51 
20 

60 
40 

48 
33 

36 
26 

35 

15 

25 

16 

38 
10 

40 
30 

39 

28 

38 
26 

36 
20 

40 
20 

42 
34 

43 
29 

41 
28 

58 
20 

47 
22 

33 
24 

33 
16 

30       43.9 
10        24.7 

NORFOLK  2  Sl« 

MAX 
MIN 

55 
35 

58 
37 

59 

44 

55 
37 

52 

27 

38 
21 

36 
22 

37 
22 

33 
19 

33 
20 

41 
26 

46 
29 

54 
38 

38 
22 

32 
22 

28 

11 

24 
10 

35 

23 

38 
29 

34 
22 

26 

20 

30 
19 

34 
27 

37 
29 

36 
29 

34 
29 

49 
26 

43 
22 

28 
17 

28 
12 

39.0 
24.9 

SHEPAUG  0AM 

MAX 
MIN 

62 
38 

62 

47 

62 
52 

60 
38 

55 
28 

44 
2Z 

45 
25 

39 
25 

39 

20 

45 
30 

48 
27 

54 
46 

56 
38 

43 
26 

35 

24 

27 

14 

34 
13 

38 
30 

40 
32 

40 

25 

34 
28 

36 
25 

39 
35 

42 
30 

43 
34 

51 
26 

55 
29 

45 
22 

34 
19 

33 
13 

44.7 
28.7 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

60 
*0 

60 
49 

62 
50 

61 
39 

57 
28 

21 

42 
22 

40 
26 

39 
20 

50 
32 

51 
26 

51 
39 

57 
37 

44 
28 

36 
22 

30 
13 

38 
12 

39 
29 

42 

30 

40 
28 

34 
20 

44 
25 

42 
35 

42 
32 

44 
37 

45 
26 

56 
28 

44 
24 

32 

20 

36 
14 

45.6 
28.4 

CENTRAL             02 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

54 
35 

60 
41 

60 

47 

61 

39 

56 
31 

45 
22 

46 

23 

40 
26 

41 
20 

39 
21 

51 
25 

53 

37 

58 
40 

45 
29 

38 
29 

32 
17 

31 
18 

39 
25 

43 
34 

44 
27 

35 
23 

38 
24 

36 
28 

41 
32 

46 
34 

42 
29 

56 
29 

48 
24 

35 
18 

35 
16 

45.0 
28.1 

COLCHESTER  1  E 

MAX 
MIN 

62 
42 

67 
46 

66 

50 

60 
44 

48 
25 

46 
18 

40 
22 

39 
28 

42 
16 

50 
26 

64 
26 

58 
46 

54 
3a 

38 
24 

38 
12 

32 
10 

40 

16 

42 
28 

44 
31 

38 
18 

37 

17 

40 
22 

45 
36 

45 
32 

40 
33 

55 
27 

50 
28 

35 
23 

34 
18 

31 
13 

45.7 
27.2 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

56 
33 

60 
40 

62 

48 

66 
40 

60 
25 

46 
17 

44 
21 

41 
25 

40 
15 

38 
22 

48 
21 

53 
21 

56 
31 

45 
30 

37 
29 

34 

17 

30 
7 

40 
22 

45 

34 

43 
27 

35 

17 

36 
18 

39 
32 

43 
32 

44 
32 

40 
21 

55 
23 

48 
20 

34 

19 

34 
10 

45.1 
25.0 

DANBURY 

MAX 
MIN 

61 
38 

59 
49 

61 

47 

58 
40 

48 
29 

46 
23 

38 
25 

39 
28 

38 
22 

50 
32 

53 
27 

60 
47 

52 
35 

38 
28 

36 
18 

29 

17 

41 
15 

44 
29 

40 
33 

37 
29 

38 
21 

39 
28 

44 
36 

44 
31 

42 
36 

57 
26 

48 
32 

39 
26 

34 
21 

28 

17 

44.7 
29.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

64 
38 

62 

46 

64 
41 

59 
38 

48 
30 

46 
24 

38 
27 

41 
25 

38 
22 

51 
31 

54 
25 

67 
42 

45 
33 

37 
30 

37 
18 

32 

18 

44 
18 

46 

30 

45 
35 

35 
27 

40 
24 

36 

30 

42 

35 

47 
34 

42 
31 

59 
30 

60 
26 

37 
25 

36 
23 

30 
18 

46.4 
29.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
41 

60 
48 

65 

45 

57 
39 

50 
29 

48 
23 

42 
27 

44 
24 

39 
23 

63 
30 

53 

27 

60 
45 

47 
35 

40 
33 

39 
21 

33 
18 

42 
16 

45 
31 

45 
32 

38 
25 

40 
23 

36 
30 

41 
35 

47 
36 

42 
34 

60 
29 

51 
29 

37 
26 

38 
21 

30 
19 

46.2 
29.6 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

56 
33 

61 
40 

62 
51 

69 
45 

62 
26 

49 
17 

46 
18 

44 
28 

42 
15 

40 
22 

60 
21 

55 
37 

59 
39 

46 
31 

39 
32 

34 
18 

32 

12 

44 
21 

47 
32 

44 
28 

36 
17 

37 
20 

40 
34 

44 
33 

45 
35 

45 
21 

66 
25 

52 
26 

35 
19 

35 
13 

46.9 
26.9 

MIDOLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

57 
41 

62 
50 

64 
54 

62 

46 

61 

34 

48 
26 

45 
30 

40 
30 

42 
25 

51 

34 

52 
28 

66 
49 

59 

44 

46 
32 

40 
28 

29 

18 

42 
17 

47 
32 

47 
36 

44 
30 

36 
26 

38 
26 

40 
34 

43 
34 

44 
38 

54 
33 

56 
34 

51 
28 

36 
21 

36 
20 

47.6 
32.6 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

60 
37 

55 

49 

64 
53 

59 
40 

53 
31 

47 
21 

40 
25 

41 
29 

40 
19 

51 
31 

54 
29 

59 

47 

54 
35 

39 
29 

40 
22 

32 
17 

45 
14 

46 
27 

44 
33 

39 
28 

39 
20 

35 
26 

42 
34 

45 
33 

44 
36 

57 
29 

56 
34 

46 
23 

36 
16 

32 
16 

46.6 
29.4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 
MIN 

62 
41 

63 

44 

71 
55 

57 
41 

58 
33 

54 
28 

42 

30 

32 

26 

45 
20 

54 
29 

56 
23 

60 
45 

50 
33 

44 
28 

40 
15 

31 

47 

51 

46 

39 

40 

44 

48 

47 
35 

45 
31 

56 
26 

52 

30 

38 

39 
22 

33 

18 

46.1 
30.9 

STORRS 

MAX 
MIN 

58 
38 

57 
45 

65 
54 

60 
47 

55 
32 

44 
25 

42 
27 

40 
27 

36 
21 

47 
29 

50 
29 

57 

40 

52 
36 

37 
29 

35 
21 

29 
16 

40 
16 

45 
30 

42 
33 

37 
26 

35 
19 

38 
25 

43 
36 

43 
32 

40 
35 

54 
30 

48 
30 

44 
24 

36 

20 

30 
16 

44.6 
29.6 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

WEST  THOMPSON  DAM 

MAX 
MIN 

52 

38 

61 

38 

62 
42 

71 
42 

64 
26 

49 
19 

47 
18 

44 
25 

41 
15 

39 
22 

51 
19 

54 
24 

58 
37 

48 

27 

38 
27 

35 
15 

32 

7 

42 
19 

49 
27 

44 
25 

37 
13 

37 
15 

40 
27 

41 
32 

47 
32 

40 
22 

66 
23 

51 
22 

35 

17 

35 

10 

46,7 
24.2 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
42 

62 

54 

65 

50 

61 
42 

48 
35 

47 
28 

41 
31 

44 
27 

44 
27 

56 
38 

57 
35 

61 
45 

51 
39 

44 
31 

46 
21 

35 
22 

47 
25 

50 
33 

47 
37 

41 
27 

40 
28 

46 

40 

47 
37 

45 
37 

47 
38 

56 
34 

53 

34 

39 
28 

38 
26 

33 
23 

48.3 
33.8 

GROTON 

MAX 
MIN 

56 
42 

62 
49 

65 

53 

61 
42 

51 

30 

48 
26 

44 
29 

42 
29 

46 
21 

54 

30 

56 
30 

57 
45 

50 
35 

42 
33 

41 

20 

33 
19 

48 
16 

50 
32 

48 
36 

40 
26 

39 
21 

48 
30 

52 
38 

46 
33 

46 
35 

55 
29 

48 
32 

40 
27 

37 
23 

33 
19 

47.9 
1  31.0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
41 

61 
51 

66 

47 

60 
41 

47 
34 

47 
26 

41 
31 

43 
32 

44 
24 

53 
33 

56 
30 

61 

44 

49 
38 

43 
32 

45 
19 

35 
21 

47 
26 

49 
34 

45 
36 

40 
29 

39 
26 

43 
35 

46 

37 

45 
35 

46 

38 

55 
30 

54 
34 

38 
28 

37 
25 

33 
20 

47.6 
32.6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
41 

58 
43 

62 

46 

67 
45 

60 
28 

60 
22 

48 
28 

39 
27 

44 
21 

46 
28 

55 
27 

57 
34 

62 
40 

49 
28 

43 
29 

36 
17 

35 
17 

46 
28 

50 
32 

45 
29 

39 
22 

43 
22 

45 
37 

47 
31 

47 
32 

47 
27 

59 
27 

53 

27 

38 
22 

38 
17 

49.2 
29.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

59 

40 

58 
50 

66 
45 

59 
46 

50 
29 

48 
23 

40 
26 

46 
27 

41 
22 

54 
30 

56 
28 

60 
44 

55 
39 

40 
28 

38 
24 

35 
19 

44 
16 

49 
29 

44 
30 

40 
30 

41 
20 

44 
28 

47 
38 

46 
32 

44 
38 

59 
26 

66 
31 

46 
28 

36 
22 

31 
17 

♦7,7 
30,1 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

58 
37 

60 
49 

69 
57 

61 
49 

57 
28 

49 
19 

42 
22 

44 
32 

45 
15 

66 
27 

66 
25 

60 
47 

56 
36 

41 

30 

42 

24 

35 
19 

48 
12 

50 
28 

50 
35 

43 
29 

40 
20 

44 
23 

50 
38 

47 
30 

47 
38 

58 
26 

53 
29 

42 
24 

38 
16 

32 

14 

49,1 
29,3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


NORTHtRN  0 

BRAS5UA  DAM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  0AM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  5 
PRESOUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 
SQUA  PAN  DAM 
TEL05  DAM 
VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
<t  BANGOR  DOW  FIELD 
BRID6T0N  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Monlh 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


47   60 
2«   29 


63   56   <il 
<>5   33   29 

56   54   39 


59   61 
*2   48  , 


S5   61 

29   '12 


55   66 
30   38 


36   35 
19   20 


37   35 
19   21 


25  I  15   12   13 


37   41 
18   21 


39   46 
17   39 


16  I  17  ,  18  ,  19   20 


59   55   37   37   35   35  ,  38   36   44  j  43 
40   35   29  i  15   14   12   20   14   35  I  31 


29 
9  ! 

29 


25   26   27 


28  29   30 


29   34   41 ! 


27 

28 

37 

37 

34 

29 

32 

44 

53 

33 

43 

40 

16 

7 

24 

32 

23 

14 

3 

31 

31 

21 

28 

27 

26 

29 

36 

35 

32 

26 

37 

52 

55 

33 

40 

37 

13 

9 

27 

31 

18 

14 

12 

35 

31 

27 

30 

26 

21 

29 

30 

34 

31 

36 

37 

34 

37 

35 

9 

6 

22 

9 

10 

30 

26 

21 

27 

29 

32   27 
20   15 


30   22   22 


24   26   30   33 1  36   32 
9   17    8   24   32   22 


60 

62 

43 

51 

60 

62 

38 

57 

61 

59 

31 

37 

58 

57 

32 

39 

58 

60 

33 

44 

59 

59 

33 

44 

55 

65 

64   54   42   38 
48  I  39   26   21 


44   30   25 


34   36  ;  37   39 


65   58 
26   42 


57   61 
40   54 


58   58 
33   35 


56   69 
28   38 


59   61 
28   45 


60   65 
31   33 


55   62 

39   49 


62 

53 

40 

43 

31 

26 

60 

56 

40 

35 

25 

24 

63 

54 

46 

46 

38 

32 

54 

49 

47 

47 

31 

24 

57 
34 

55 

44 

60 
30 

50 
39 

56 
27 

51 
35 

57 
27 

50 
46 

49 
26 

59 
26 

58 
36 

52 

42 

39   32 

20   13 


39   37 
25   26 


40   37 
25   23 


35   35 
16   16 


16   14   36  I  27   10   13 


36 
22 

36 
22 

40 
16 

42 
16 

48 

40 

35 

16 

34 
19 

35 

21 

39 
16 

47 
36 

37 
14 

34 
19 

37 
19 

37 
13 

42 
20 

36 
18 

32 

18 

34 
20 

35 
13 

40 
26 

15   14   18 


34 
25 

34 
12 

42 
21 

25 

4 

42 
20 

25 

10 

40   24 
15   10 


47   35 
27   15 


25   25 

15   10 


22   23 

13   11 


23   22 

13   11 


30   26 
18   14 


38   34 
33   21 


35   35 
33   25 


33   32 
18   14 


33   33 
23   23 


34   31 
25   20 


28   37   35 

17l  28   30 


42   41 
22   17 


35   37 
21   11 


49  j  48   34 
41   33   19 


54   50   44 


38 

39 
18 

39 

40 

34 
18 

32 
15 

36 
22 

36 
17 

38 
22 

36 
23 

35 

21 

37 
17 

39 
12 

32 
10 

34 

11 

36 
12 

36 
15 

34 
12 

34 
12 

36 
10 

38 
16 

34 
21 

35 
22 

36 
14 

40  I  45 
12  !  31 


46 
40 


40  23 

18  9 

40  26 

22  15 

34  27 

22  10 

44  29 

23  10 


45   43   30 


23  27  28 

10  5  15 

26  28  38 

11  8  23 


25   28   35 


37   35 
16   12 


53 

28 

59 
31 

58 
35 

50 
44 

42 

30 

56 
31 

69   58   47 


43   39 
23   27 


60 
22 


36  42  38 

18  26  20 

43  41  39 

17  21  16 

46  41  39 


35   36 
17   14 


43   44   50 


41 
23 


41 
16 


20 

46 
23 


46   33 
23   12 


31   24   29 
116    9 

27 
14 


34   32 
31   21 


34   34 
24   20 


35   33 

32   24 


35   34 
23   26 


34   36 
21   29 


26   28   36   34 


30   40   46   37   42 
7   30   30   23   29 


33   40   37 


34   40   40 


20   21 
10-3 


25 
10 


40   45 
20   32 


45 

34  i' 


45   43,' 
33   29 


37   45 
12 


33  32  39 

15  23  18 

37  37  44 

23  24  32 

34  43  44 
21  32  21 

33  34  37 

15  21  23 

40  42  40 

32  22  20 

32  39  37 

24  29  30  1  24 


26   16 
11    8 


40   27   16 


40!  40 

301  23 


30   32   44!  36   38   40 
6   10   32   20   18   30 


10 
25 


48   33 
32   23 


52   35 
33   22 


30   31   38 
16   13   29 


48   34   30  1  31   33   45 
31   24   21  I  17   10   26 


46   46   50 
22   19   40 


10   12 


45   43   50 


49   34   33 
34   24   18 


48   36 
34   19 


49   47   31 
39   24   17 


52   39   33 
37   25   24 


30   28   34 
18    8   25 


24 

29 

10 

34 
24 

35 
26 

29 
16 

35 

33 
16 

36 
31 

34 
23 

32 
19 

40 
33 

34 

24 

32 
21 

38 
28 

35 

25 

37 
14 

36 

34 

32 

36   47 

11   24 


40   46   44 
20   38   31 


30   38 
17   29 


36   39 
29   27 


34   41 
29   27 


36   41 
30   26 


34   27 
23   13 


46   37   29 
27,  24   17 


13    7 
27   20 


23   24 
14   10 


23   21 
12    8 


25   20 
14    6 


30   19 
15    8 


28   22 
12    2 


31   23 

13    3 


33   23 

15    9 


31   29 
5   11 


35 
26 


20   16   20  1  43   26   21 


33   34   35 
18   10   27 


34   36 
13   27 


32   38 
21   25 


40   38 
30   27 


45   43 
27   26 


39   35 

29   26 


30   30 1  36 
9   13   26 


31   40   44i  35   41 
13   30   33!  23   26 


29   40   44   34   44 
11   27   34   30   34 


36   34   40   38   37 
10   14   30   21   27 


35   40   43  1  38   45 
18   32   30   29   26 


34   27   26 
20   18    7 


3b   28   25 


43 
26 

36 
24 

36 
32 

42 
26 

39 
25 

35 

28 

33   27 
16    B 


46;  38   32   29 
25   22   20   12 


45   34   29 


37 
22 

.8 
.5 

39 
23 

7 
1 

38 
24 

8 
0 

36.2 

20.4 

28 

26 

41.3 

12 

7 

23.6 

27 

26 

40.4 

12 

12 

24.9 

38.7 
23.2 


37,4 
21.0 


36.7 
18.1 


36.7 
21.6 


37.3 
18.8 


40,3 
25.4 


39.7 
24.8 


37.2 
19.1 


38.6 
22.0 


38.2 

24.7 


38.6 
21.6 


38,7 
18,5 


38.8 
19,6 


40.1 
22.2 


40.1 
23.5 


41.5 
27.7 

41.4 
25.6 

39.9 
25.1 

39. e 
25.2 

40.9 
21.1 

42.8 
27.0 


43.2 

21.0 


41.3 
28.9 


41.3 
23.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1«67 


Continued 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5SE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

VANCE80RO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

•     •     • 
COASTAL  C 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Da;  Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56 
♦3 


50 
35 


55 
33 


59   55 

29   <iZ 


52 
36 


46   43 
31   24 


45   41 
32   26 


51 

37 


58   57 
32   40 


65   61 
34   46 


57   62 
40   53 


53   55   60 

36   44   50 


53 
46 


37   39 
24   20 


40   36   38 
25   27   23 


44   36 
22   20 


43   51 
17   43 


41   46 
17   40 


40   41   40 
25   18   25 


41   38 
26   24 


31   27 
19   17 


31   32 

17   10 


36   34 
20   16 


28   30   45 


41   41   46 
18   14   35 


21   29   19   23   18   37 


55   54 

49   42 


54   51 
48   39 


51   48 
33   27 


60   60 
45   51 


56 

47 


53   53 
38   43 


48   41   34 


51 
41 


56   50   45 


42 
26 


48   42 
24   26 


40   39 
30   25 


44   39 
32   23 


41 
24 


47   36   26   24   29   20 


35   45   47 

51   52   65 


40   44   50 


58   55   68 


53 

47 


55   52   48 


46   41   40 


44   41   38 


45 
27 


26   29 
13    9 


31   30 
10    6 


31   28 
20    9 


31   30 
19   13 


30   33   44 


42 
32 


43 
32 


45   41 
27   20 


46   45   45 
26   25   39 


44   44   48 


42 
26 


39   48   46 


46 
21 


45   49 
23   43 


47 
20 


55   40 
40   28 


56   42   40 


39   38 
29   25 


53   41 

28   19 


32   28 
18    8 


41   35 
19   14 


36   47 
15   33 


35   40   50 

21   12   30   31 


35   33 

24   16 


37   34 
28   24 


31   35 
23   15 


32   33 

24   16 


33   35 

29   12 


37   34 
28   15 


38   35 

16   10 


34   34 
28   20 


41   35 
31   19 


39   50 

17   39 


40   50 
23   40 


32   36 
13   31 


31   40 
15   31 


35   50 
11   32 


31   40 
18   29 


34   40 
15   33 


33   36 

13   16 


35   46 
15   18 


43   45 
30   28 


44   44 
32   32 


42   44 
25   24 


35   27   27 
24   12   10 


32   28 
23   15 


26   29 
17    7 


41 
28 


46   38   33   40   49   45 
36   29   22   17   37   35 


31 
10 

33 
10 

36 
31 

33 

34 

45 

24 

18 

34 

34 

35 

45 

23 

U 

32 

41 

33 

43 

21 

10 

16 

33 

35 

35 

19 

15 

28 

33 

33 

40 

22 

17 

30 

31 

32 

41 

42  37 

30  23 

44  37 

35  30 

44  37 

35  29 

44  44 

36  30 

42  37 

31  28 


14   11   31   30   19   15 


37   47 1  46 


36   431  43   41   36 
16   29   33   28   IB 


41 
27 


30   26   16 


39   45   49 


33   26   27 

24   19   13 


37   31 

25   19 


35   30   24 
20   18   10 


36   30   28 
16   11    5 


42   33   25 
23   19    8 


46   37   29 
25   21   12 


47   43   32   27 
33   38   32   22   15 


40   48   49 


43   36 
35   31 


39   52   54 


37 
30 


43   45 
29   31 


41   33   30 

27   21   11 


35   29   28 

22   16   10 


48 
29 


47   48 
33   27 


31 
22 


39   43   44 

27   26   23  1  22 


42.3 
26.7 


43.9 
30.4 


39.9 
23.5 


43.1 
23.3 


42.0 
25.4 


42.2 
26,7 


42.4 
22.6 


40.9 
23.4 


45.7 
27.1 


44.2 
30.6 


44.9 
29.4 


41.7 
27.3 


43.6 
32.1 


43.5 
29.7 


44.8 
26.5 


42.5 
29.0 


42.8 
31.3 


42.7 
26.8 


44.5 
28.9 


45.6 
29.6 


43.1 
26.7 


See  Relcrence  Noles  Following  Slatlon  Index 
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■^m-Simmiii^w, 


^vo<ur>.;v-:.'.-;'.vx.\'^.iv5-'-'>.--.'v^ 


Contlnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEM  EN&LAND 
NOVEMBER   1967 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  Tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport 
south  egremont 
5t0ch bridge 
west  granville 

•     »     * 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HiLL  DAM 
BLUE  HILL  wB 
BUFFUMvlLLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2    S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEOWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  Ol  Month 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


*1  »8  i  3* 


59 
♦2 


62 
37 


60 
36 


5*  I  58   <.9   <.0 
45  '  ".O   3*   2<. 


60   'iS   to 
37   27   30 


33   38 
22  I  27 


36   "il   <.6 
25   26   34 


37   46   36 


58   52 
32   43 


61   58 
33   49 


51   60   58 


55   S4 

41   48 


63   55 

32   40 


49   57 
41   47 


53   59 
39   40 


42   48   50 


50   58 
37   41 


51  58  58 

41  41  48 

61  53  70 

37  47  50 

60  52  69 

39  46  46 

60  54  70 

41  47  50 


27   37   47 


61   55 
36   43 


40   46   48 


59   54 
42   47 


56   52 
36   45 


49   53   68 
45   48   50 


54   39   42 
29   27   22 


60   45   45   42 
34   26   18 !  22 


41 
23 


41 
25 


37   35 
21   26 


39   37   35 
25   23   19 


62 
40 

51 
24 

47 
20 

62 

39 

58 
27 

46 
22 

64 
39 

50 
28 

47 
21 

58 
38 

50 

28 

42 
18 

64 
41 

47 
32 

46 
27 

68 
43 

61 

31 

46 

20 

66 

50 

60 
35 

46 
28 

68 
48 

60 
33 

47 
29 

65 
40 

60 
27 

46 
23 

70 
40 

62 

32 

48 
29 

70 
47 

65 
34 

49 
26 

62 
46 

55 

33 

52 
28 

62 
46 

52 
34 

48 
29 

64 
39 

50 
33 

49 
28 

62 
40 

50 
30 

49 
21 

62 
38 

47 
28 

43 
25 

54 
38 

49 
32 

42 
28 

59 

38 

54 
29 

44 
22 

50 
35 

46 
26 

47 
24 

64 

43 

60 
28 

46 
21 

63 

46 

52 
29 

48 
20 

46 

60 
31 

49 
25 

58 
36 

43 
30 

41 
27 

62 

45 

49 
38 

48 
35 

44   42 
20   28 


46   40 
19   27 


45   41 
19   21 


40   38 
18   27 


44   38 
33   26 


44   43 
20   26 


46   40 
25   32 


45   42 
23   26 


45   41 
19   24 


48   42 
20   26 


48   46 
23   29 


44   44 
22   29 


45   41 
24   25 


45   41 
25   28 


46   42 
U   24 


40   40 
23   2! 


43   42 
33   28 


43   40 
23   28 


44   43 
25   24 


45   41 
19   27 


45   43 
17   28 


43   42 
24   19 


40   37 
28   23 


26 

34   46   50 
23   20   24 


37   50 
18   29 


40  i  37 
lei  24 


40  I  46 

24!  29 


42  '  40 

221  30 


39:  38 
18   22 


38   35 
201  22 


45   42   43 
33   33   30 


47   58 
20   42 


45   50 
21   33 


52   59 
20   47 


49   55 

16   41 


50   55 

33   45 


49   52 
22   27 


52   56 
28   45 


50   62 
23   26 


47   52 
20   25 


48   53 
21   26 


50   53 
24   30 


50   55 
25   43 


51   58 
27   43 


52   58 
25   44 


49   59 
19   46 


46   49 
21   25 


50   57 
22   44 


51   57 
22   44 


53   60 

20   46 


49   54 
29   42 


50   50   57 
33   32   46 


37   32 
19   20 


40   33 

24   25 


23   27 

10   14 


30   25 
15   14 


32   31 

17   10 


25   35 
11   U 


35   35 
15   U 


28   36 
12   10 


31   34 
14   10 


56   39 
37   27 


28   36 
8   19 


41   46 
7   31 


38   33 
28   19 


39   35 
31   24 


41   39 
30   25 


36   29 
26   22 


39   35 
34   25 


37   33 
28   20 


37   32 
28   22 


30 
13 


32   34 
19   25 


28 j  28   25   26 


28   35   41 


40   48 
21   31 


37   34 
26   20 


39   34 
30   15 


40 
29 


39   32 
20    6 


54   44   38   32 


39   30   30 


45   40 
35   29 


52i  34 
22i  19 


35   34 
27   17 


37   35 
20   19 


35   30 

19   14 


38   35 
20   16 


30   42| 
10   22 


38   48 
16   23 


32   40 

21   19 


32   39 
11   22 


33   43 
13   20 


36   42 
13   32 


39   45 
12   31 


40   47 1 
15   281 


40   48 

e  32 


31   36 
15   26 


41   43 
20   32 


29   35 

10   20 


34   40 
16   30 


8   29 
43   50 


40   38 
31   24 


4<J   38 
33   23 


40   35 
33   24 


42   34 
33   23 


47   42 
34   27 


46   40 
34   28 


47   44 
?2   28 


44   40 
31   25 


46   43 
31   26 


51   43 
33   28 


46   39 
34   29 


43   39 
32   27 


44   37 
33   24 


46   37 
32   18 


41   40 
31   24 


43   37 
33   25 


40   41 
30   25 


43   37 
31   20 


43   37 
30   26 


33   37 

25   32 


34   40 
27   32 


35   39 

27   31 


39   41   44 
22   33   32 


37   40 
23   33 


32   37   40 
24   31   30 


35 
25 


39   47!  42 
27   22 ;  25 


54   47 
21   24 


34   50 
27   23 


35 
26 


40   57 
35   29 


40   55 
33   32 


42   56   55 
35   32   32 


38   45   38   54 
33I  33   29   30 


27   28 
15   14 


30   30 
21   16 


32   32 
21   13 


29   30 
17   13 


35   28 
21   13 


30   27 
18   11 


30   26 
16   16 


43   39 
33   24 


36{  42 
lb.    22 


38  36  39 

18  24  33 

37  40  40 

22  30  35 

41  42  46 

20  36  36 

41  43  48 

20  34  36 


44   34 
30   27 


51   40 
36   34 


34   40   43'  40   40   38 
13 

32 


27   37   43 
14   15   30 


38   32 
30   19 


53   46 
24   23 


39   55 

33   28 


39   57 
29   26 


14   27   34 


39   44   38   47 


40   46 
36   31 


43   45 
36   33 


42   48 
35   34 


37   41 
33   31 


41  58   49 
35   26   25 

42  46   37 


35   52 
32   29 


31   30 
17    8 


35   29 
24   13 


30   27 
19    5 


32   29 
21   19 


34   33 
19   12 


32   30 
24   20 


38   34 
21   15 


33   33 
19   12 


35   34 

20   13 


36   35 

23   17 


36   33 
23   17 


36   30 
24   19 


35   29 
24   18 


35   30 
18   11 


32   34 
22   12 


32   31 
19    9 


34   28 
18   12 


37   30 
21   12 


38   32 
22   12 


36   39 
11 


30   28 
18   17 


39.3 

25.0 


40.1 
25.5 


43.2 
24,6 


40,3 
24,4 


44,5 
26,7 


41,9 
24.2 


40.4 
25,8 


45.3 
27.1 


45.5 
27.6 


42.1 
25.0 


44.0 
30.4 


44.6 
26.5 


46.3 
31.6 


45.4 
28.6 


44.6 
25.2 


45.6 
26.1 


46.8 
28.8 


46.1 
29,6 


46,1 
29.9 


45.6 
29.5 


45.8 
26.2 


42.5 
25.6 


45.4 
30.8 


42.2 
25.0 


44.0 
27.0 


45.5 

27,2 


47.2 
27.5 


41.1 
27,6 


See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MEM  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

EAST  UAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANMS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABOOY 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  E5E 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  HELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 
NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  0 

BENTON  5  Sw 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  7.    E 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKhAM  NOTCH 

SOUTHERN  ( 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


53 


42   <>6   53 


60   68 
'.9   55 


53   66 
49   52 


52   61 
46   49 


52 

46 


50 
27 

62 

34 

62 

30 

61 

39 

58 
31 

65 
33 

62 

28 

57 

41 

53 
34 

60 
38 

60   48   60 
27   34   43 


65   63   63 
33   30   47 


45 
39 


58 

32 


52 
26 

59 
29 

53 

28 

62 
32 

62 

30 

55 

46 

59 
25 

48 
30 

57 
33 

54 

43 

64   SO 
43   27 


59   49 
44   32 


71   60 
52   36 


61   48 
45   35 


67   55 
52   34 


59   58 
51   36 


69   57 
46   34 


59   53 
49   36 


62   S3 

46   38 


58   48 
46   33 


71   67 
52   35 


57   56 
51   38 


70   62 
52   34 


56   50 
46   35 


64   55   51 
46   36   33 


SO 
39 


42 
28 


42 
29 


50   53 
33   26 


49   46   48 
36   32   30 

42   40   41 


49  47  42 

21  32  22 

49  45  45 

22  37  28 

48  47  43 

24  32  20 

45  42  40 

28  35  22 


47 

37 

26 

22 

57 

42 

29 

26 

47 

46 

27 

24 

60 

39 

24 

21 

45 

40 

24 

20 

55 

24 

46 

41 

26 

17 

43 

41 

26 

19 

IB 

11 

11 

7 

50 

37 

29 

26 

54 

46 

26 

20 

56 

45 

26 

IS 

48 

46 

26 

19 

53 

45 

26 

25 

50 

46 

29 

18 

37   32 
21   25 


48   44 
36   28 


52   62 

23   23 


49   51 
27   27 


48   52 
23   30 


50   51 
33   31 


49   53 
26   22 


46   50 
27   23 


50   46 
29   23 


33   34   47 


63   53 

35   38 


29   25   42 


51   52 
32   23 


45   50 
24   26 


49   46 
30   33 


62   56   66 
33   34   50 


15 


16   17   18   19   20  21 


40   38 
27   22 


39   40 
31   21 


53   43 
33   29 


40   39 
33   20 


40   40 
29   21 


46   44 
27   24 


47   40 
30   23 


45   46 
32   25 


37   35 
28   19 


53   42 
28   26 


44   37 
34   30 


25  42  50 

15  6  31 

31  44  47 

16  13  34 


43   43   38 
22   25   16 


40   42 
19   17 


43   41 
16   14 


38   41 
29   19 


40 
23 

36 
24 

34 
14 

38 
19 

36 
14 

45 
18 

36 
20 

31 
22 

34 
13 

35 
25 

40 
15 

47 
39 

38 
16 

38 
16 

32 

11 

37 
26 

36 

8 

48 
32 

35 

18 

30 
18 

40 
13 

34 
23 

40 
12 

49 
38 

36 

19 

35 
14 

29 

14 

36 
15 

16 

40 
16 

37 
14 

36 
8 

42 

27 

42 
10 

52 

30 

36 
19 

39 
19 

37 
13 

36 
19 

34 
13 

45 
12 

16 
6 

9 

1 

16 

1 

22 

13 

30 
16 

31 
25 

34 

20 

34 
21 

30 
10 

34 
17 

37 

18 

39 
23 

52   42 

30   30 


39   42 
30   23 


35   44 
19   16 


42 
16 


47   46   57 
20   16   42 


43   42 
18   16 


48   27   28 
25   18   13 


26   26 

15   11 


25   26 
17   13 


45   37   22 


30   23   16 


29 
18 


2-1-2 

43   40   23 
36   20   17 


43   36 
23   16 


45 
19 


35   45 
22    7 


32   40   48 


35   49 
23   24 


39 
21 


46   37   33 
34   25   16 


46 
31 


47   36 
35   28 


47   46 
35   30 


27   40 
17   15 


42   34 
19   11 


33   44 
25   22 


29   41 
23   16 


35   46 
17   32 


12   10   30 


46   28   29  I  23 

26   21   14  I   7 

48   43   26   25 
13 


46   49 
29   39 


44   37 
35   25 


47   43 
38   31 


58   46 
33   29 


45   38 
33   29 


42   40 
29   26 


47   47   44 


45   37   36 
31   22   17 


23   24   25   2E   27   28  29   30   31 


44   53   46 


56   48 
26   29 


37   34   32 
28   24   16 


64   47   46 
36   39   32 


54   46   38   35 
30   27   26 


45   44 
36   36 


47   46   42 
39   35   35 


57   47 
29   29 


50   51 
42   34 


40   44   45 
19   36   36 


36   30 
29   20 


37   33 
25   22 


21   28   34   32 


35   33 
29   21 


34   28 
27   18 


22   21   26   36 


10 

-  5 


38   33 
29   21 


33   31 
30   22 


35   32 
20   14 


43   44 
38   22 


34|  31 
251  16 


35l  28 
2ll   0 


29l  32   32 


37  33   31 
21   13    3 


28   29   41   36   30 


35   36 
22   10 


27   22 

42   39 
30   28 
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53   49 
41   40 


44   55   54   47   36 
33   29   27'  27   23 


37   39   33 


45   50   51 
22   45   37 


37   44   54 


54 
36 


41  65  47 

33  31  32 

47  44  55 

36  31  28 

45  54  49 

38  34  31 

47  44  55 

37  28  30 

43  53  46 

35  33  30 


50   57   46   46 


56   50 
38   36 


37   36 
28   26 


35   34 
26   26 


33   30 
23   22 


50 
38 


55 

39 


39   34   33   31 


54   46 
26   29 


46   50   63   52   49 
38  1  36   37   36   32 


36 

34 

26 

24 

37 

34 

27 

26 

34 

31 

22 

13 

37 

36 

27 

26 

26   36   40 


32   44   36 


35   42 
23   22 


35   30 
22   25 


31   38 
16   24 


32   38 
II   23 


42 

25   19 

41   41 


24   22 
12    7 


27   22 

13    4 


28 

41   33|  30   40 
15   23   15   23 


41 
16 


21 
10 


20   21 
13    2 


38   36   26 


32 

6 

37 
14 

38 
27 

33 

23 

43 
18 

45 
16 

35 
13 

28 
14 

30 
6 

36 
22 

36 
27 

31 
16 

40 
20 

44 

22 

31 
22 

24 
6 

30 

7 

32 

14 

17 

7 

30 
12 

25 
13 

17 

4 

5 
-  3 

-  2 

-  6 

26 
6 

36 
19 

37 
25 

30 
18 

37 
25 

36 
26 

39 
20 

23 
15 

34   39 


20   32!  26   23 


37   43   35   39 


20  30  24 

40  42  37 

35  30  29 

37  40  35 

30  32  26 


18   16   15 


20   19 


33   27   26 


43   45 
33   33 


35   52 
27   24 


23   21 

47   36 
21  i  19 


40.5 
20.5 

42.7 
22.6 

40.5 
21.7 

44.5 
23.9 


■%^^^c,VA.>^ad^^:x'<^:^<'^:  .v. 
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ConUnuMt 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  HAMPSHIRE 
EAST  OEERING 

EPPINO 

FRANHLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

HASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

XINDHAM 

kOLFEBORO 

WOODSTOCK 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  KB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


14  I  15  I  16  I  17   18  :  19   20   21   22  I  23  I  24  j  25  j  26  I  27  28  I  29  I  30  I  31  ,  I 


-H 


64   S3   62 
32   *3   46 


67   55 
33   43 


50   47 
29   20 


52   46 

27   20 


58   54 
2B   36 


39   29   25 


41   3S 

18   22 


44   42 
17   26 


44   40 
19   21 


40   50 
14i  23 


3e   46 
15   25 


44   54 
13   35 


44   54 
15   32 


49   33   32 
29   20   16 


51   38   36 
36   23   20 


27   31 
10  -  1 


30   32   43|  43 


48   37   3 
32   23   1 


8!  17 


40 
24 

39 
23 

33 
17 

44 
25 

40 
19 

55 
39 

46 
29 

33 
25 

33 
17 

42 
22 

43 
23 

33 

16 

50 
30 

45 
17 

55 
35 

48 
35 

39 

28 

35 
21 

41 
26 

37 
24 

36 

19 

42 
25 

45 
23 

52 

40 

45 
27 

34 
26 

32 

IS 

39 

23 

38 
19 

36 
16 

43 
21 

44 
17 

56 

38 

29 

34 
26 

31 
18 

28   41 

1   24( 

31   37 


33   42 
8   31 


30   39 

12   29 


33!  31 
8 

37 


36   39   35   45 
30   25  I  25   22 


54   64   56 
29   36   45 


62   49 
30   32 


52   60 
48   52 


53   70 
47   51 


50   57 
42   48 


54   49 
38   26 


58   47 
30   22 


48   36 
28   23 


47   46 
24   20 


48   43 
27   24 


SO   43 
27   20 


54   43 
28   21 


49   46 
21   20 


50   46 
25   21 


55   45 
31   25 


52   49 
28   19 


46   44 
33   30 


56   49   44 
36   27   26 


44   39   30 


61 

57 

48 

51 

27 

21 

60 

57 

48 

49 

39 

33 

60 

50 

49 

43 

32 

29 

23   23   23 


45   43 
21   28 


36   35 
25   28 


43   40 
21   26 


48   49 
23  22 


39   37 
17   20 


43   40 
21   18 


44   41 
22   25 


42   40 
18   19 


44   44 
16   26 


41   39 
25   27 


41   37 
22   23 


43   47 
32   32 


36   40   40 
26   26   20 


47   44   46 


47   43   45 
28   29   23 


48   52 
20   29 


47   53 
16   40 


21  19  23 

35  46  41 

15  14  14 

49  51  56 

22  18  41 

44  45  51 

27  20  41 


52   53   57 
41   42   50 


54   53   58 


53   61 
30   46 


58   50   39 

40   27   27 


56   48   38 
40   25   28 


51   32   321 
30   22   15 


49   38   35 
30   25 


50   37   33 
35   22   18 


51   35   32 
34   24   15 


48   42   32 
36   24   25 


36   29 
16    7 


33   40 
10   25 


31  34 

5  2 

29  30 

15  4 


27 


28   33   41 
10    8   21 

28   28   30 


15 


15 


52 

;  28 

37 
24 

40 
19 

30 
10 

35 
8 

41 
29 

55 
37 

44 
26 

35 
28 

33 
15 

28 
9 

32 
18 

46 
35 

47 
25 

34 
23 

26 
9 

30 
9 

31 

15 

52 

34 

40 
27 

35 
18 

33 
15 

37 

2 

43 
30 

48 
32 

33 
27 

30 
21 

28 
.16 

32 

17 

39 
26 

43   34   30 
30   24   18 


27   31   37 


51   42   42 
37   36   24 


51   39   35 

33   30   19 


43 
35 


47   49 
27   38 


30   42   49 
17   15   32 


32   45   48 
18   12   32 


35   47   48 
21   21   37 


41   40   33 


45   52 
17   35 


33   25 
36 


15 


36 


30   24   10 


29   30   36i  38   30   32 
8    8   28|  28   14   10 


42   42 
13  22 


43  37  37 

28  21  13 

41  36  35 

31  24  15 

40  34  36 

30  24 

39  36  30 

25  24  13 


13 


40   45 
34   26 


44   38   37 


25   31   23   12 


12   30   30 


39   41 
31   30 


35   37   43 
17   33   30 


39   39 
34   31 


37   41 
26   30 


38   36 
29   26 


38   35 
21   17 


52   46 
39   39 


35   52 

26   24 


35   42 
25   20 


34   43   44 
20   22   23 


37   44 
29   22 


34   41 
28   29 


32   28   26 
20   15-1 

35 

21 


33   43 
23   23 


51 

24 


30   29 
21   11 


35   50 
26   25 


34   42 
32   24 


38   54 
26   25 


37   46 
27   25 


34   46   44 
30   26   24 


53   46 
25   22 


41   35   40 
28   24   20 


36   55 
28   24 


35   43   42 
28   25   30 


35   38   44 
24   22   15 


47  36  34 

24  21  11 

45  35  33 

22  20  12 


39   37   45   45 
26   21   29   39 


S3   48 
39   36 


40 
21 

43 
35 

45 
33 

40 
36 

55 
32 

45 
21 

53 
38 

60 
32 

45 
37 

53 

31 

50 
31 

47 
30 

53 
39 

46 
36 

47 
39 

52 

36 

50 
44 

46:  44   56   50 
36  1  36   30   33 


30 


33   28 
17    6 

35   31 


38   35 

30   28 


33 
21 


10 


44   37   35 
30   26   26 


39.9 
20.8 


43,9 
25.0 


41,6 
22.5 


39,9 
23,9 


43,0 
25,6 


39,6 
26,0 


39,4 
22,7 


44.2 
24,5 


44,0 
26,1 


39,4 
25,3 


43,8 
22.9 


42,4 
24,6 


41,1 
23,3 


39,7 
21,1 


43,4 
23,4 


41,4 
23,7 


40,7 
21,2 


44,8 
25,0 


40,3 
27,2 


39,3 
23,2 


47.0 
36,2 


45,2 

29.1 


47,9 
29,4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


Continued 


NORTHEASTERN       01 
BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURV  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 
BENNINOTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN       0 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


02 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


Day  01  Month 


SI   62 
2*   36 


53   64 
23   35 


52   66 

29   *0 


55   63 

30   40 


61   54   54 


MAX 
MIN 

65 
36 

58 
45 

MAX 
MIN 

54 
32 

50 
36 

MAX 
MIN 

64 
41 

5B 

49 

MAX 
MIN 

64 
32 

55 

44 

MAX 

MIN 

49   41 
20   12 


52   43 
23   19 


51   41 
2B   2B 


50   44 
29   23 


52   44 
26   21 


41   40 
26   24 


50   41 
24   24 


42   23 
19   15 


42   42 
28   28 


38   32 

23   18 


37   38 
15   20 


41   40 
20   20 


40   34 
23   24 


40   39 
24   26 


41   39 
23   21 


35   34 
23   18 


38   35 
19   22 


26   19 
14   11 


41   32 
22   22 


33   30 

16   16 


54I   56   48   43   40   40 
43   36   28   26   25   21 


57   62   54 


62 

47 


60 
48 


59 
50 


54   64 
29   36 


30   40   45 


54   65   53 

25   33   45 


53   42 

35   25 


62   59   53 

41   34   26 


53   42   39 
35   30   26 


43 
30 


61   50   47 
40   27   25 


47   46   42 


60   50   40 
38   31   30 


39 
24 


41 
14 


40   62 
18   40 


41   46 
20   21 


40   43 
18   27 


34   38 
16   28 


43   48 
17   41 


39   46 
e   36 


45   47 
36   17 


52   40 
37   21 


54   32 
31   18 


51   41 
40   25 


47   36 
36   23 


44   28 
25   20 


47   30 
29   19 


38   16 
12    4 


44   24 
23   14 


40   20 
19   12 


24   29 
2   11 


30   37 
0   28 


36   29 
24   10 


18,  14    7   19|  28   24 
29!  22   29   34   32   24 


28;  23 

14|   7 


10!  12 
I,   ° 


39   44   46   52   42 
20   22   22   42   24 


40   40   50 


32   15   39 


37   39   46   47 
27   18   281  31 


21   26 
3   16 


29   34 
9   26 


22   28 
-  2   20 


33   28 
22    7 


21   25 
5    2 

26   30 


24 


30   37   36 
7   17   21 


34   37   38 


41   38 
27   25 


38   38 
26   25 


38   37 
24   21 


41   41 
25   24 


38 
23 


44   42 
26   23 


36   38   33 
20   17   14 


46   43   42 
22   24   18 


50   44I  41   39   37 
24   251  20   19   15 


50   60 
24   42 


49   50 
22   45 


48   42   28 
36   17   16 


40   49   51 
30   28   47 


33   46 

22   21 


42   41 
27   15 


25   24   25 


48   31 
30   21 


46   33   32 
31   20   17 

54   38   34 


39 

15 

42 
16 

49 
33 

34 
17 

49 

20 

48 
25 

56 
39 

46 
26 

42 

17 

19 

55 

40 
25 

23   36   36   36 
8   20   30   21 


36   41 
15   31 


32   38 
12   22 


32   36 
19   27 


32   36 
12   27 


36   38 
12   29 


35   39 
13   30 


34   39 
15   30 


36   28 
26   20 


36   34   35 
31   23   12 


35 

24 


32 
24 


35 

23 


10   10   20   28   17 


31   33   37 
11   25   31 


34  34  40 

4  6  21 

40  35  43 

22  16  17 

36  42  44 

18  34  32 


22   32   26 
11   22   IS 


39   32 
25   26 


39   35 
23   26 


39   42 
22   33 


36   45 
19   27 


24   29 
17   21 


35   42 
17   33 


28   36 
10   20 


34   21 
10-6 


44   30   28 


27  I  21 

43 

23 

26   18 
17 


35 
5 

32 
20 

36 
32 

39 
23 

36 
23 

45 
26 

30 
9 

36 
25 

38 
31 

35 

16 

40 
24 

44 
26 

29 
15 

37 
27 

38 
30 

36 
23 

44 
26 

43 
30 

39 

4 

31 
14 

36 
25 

37 
11 

33 

20 

26 
20 

40   44   40 
22   32   31 


32  26 

19  12 

30  25 
11  10 

31  24 

20  11 

21  20 
6  3 

25  25 

17  9 

10  25 

4  3 

22  24 
14  2 

16  24 
6-4 


42   29 
25   20 


24   18   11 


42   30   24 


35   47   42   30   32   26 

30   24   22   22   19   16 


37   44   45 '  33   28   26 

30   31   32  I  23   19   14 


36   46   43 
27   35   31 


31   25   24 
25   19   12 


42   40 
34   32 


36   41   45,  35   32   29 

29   32   33  1  24   20   14 


34   45   41  I  32 
26   26   25   22 


35   46   45  I  33   32   24 
26   29   30!  25   21   11 


38   46   44   36   26   27 
27   32   34   26   21   17 


39 

42 

36 

45 

45 

33 

26 

26 

21 

25 

37 

35 

43 

46 

33 

27 

22 

16 

18 

19 

44 

36 

36 

45 

43 

30 

26 

24 

21 

23 

37 

31 

33 

39 

37 

27 

22 

27 

25 

17 

39 

44 

36 

44 

41 

31 

29 

23 

20 

22 

37 

39 

36 

45 

43 

32 

23 

21 

20 

22 

38.5 

15.5 


40,3 
19.5 


40,9 
24.0 


39.6 
23.7 


38,9 
23.1 


36,4 
21.7 


38.9 
23.4 


27,8 
14,7 


37.5 
22.6 


32.7 
15,6 


40.0 
22,8 


39,5 
23.6 


38.6 
23.9 


38.5 

17,5 


41,8 
26,8 


42,4 
26,8 


39.1 
26.7 


41.6 
28,2 


39,2 
24,7 


41,5 
27.5 


41.0 
29.7 


42.4 
25.1 


39.3 
21.5 


40.7 
24.6 


:6,4 

20.5 


44,0 
25,3 


9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


CONNECTICUT 

»    »    • 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  SH 


CENTRAL  02 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

COASTAL  03 

BRIDSEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WESTSROOK 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRA5SUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 
OREENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
LONG  FALLS  DAM 
MILLINOCKET  FAA  AP 
RIPOGENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

•    •    • 
COASTAL  03 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC{ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDj 

SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNd 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV^ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
T        T 


See  Reference  Nolee  Fotlowmg  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW    ENGLAND 
NOVEMBER       1967 

Day  ofmontH 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

#        »         • 
WESTERN                               01 

AOAMS 

SNOWFALL 
SN   ON    GNO 

T 
T 

T 
T 

1.5 

I 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
2 

T 
1 

T 

1.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

T 

T 
T 

l.A 

T 

T 

T 

l.O 

I 

1 

2.0 

1 

3 

1.5 

2 

T 
3 

2 

1.5 

3 

.6 
1 

T 

T 

2.2 

T 

T 

.9 

T 

1 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

WEST   OTIS 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

. 

• 

. 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

»        «        * 
CENTRAL                               02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

2 

T 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN   ON    SNC 

T 
T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

1.0 

T 

BLUE    HILL    WB 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

4 

2 

T 

T 

.8 
1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

T 

8.5 

8 

T 
7 

T 
5 

2 

T 

2.0 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

1.8 

2 

.5 

2 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

^5 

. 

T 

. 

- 

. 

- 

- 

3.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READINS 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

.3 

T 

T 

T 
T 

,2 

7.0 

7 

6 

T 
5 

T 
2 

1 

T 

T 

.8 

T 

T 

T 

T 

SOUTHER  I DGE    3    SW 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

1.2 
1 

1.0 
2 

2 

1.0 

1 

T 

SPRINGFIELD    GEN    ELEC 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
5 

STERLING 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 

. 

. 

. 

- 

- 

T 

. 

.3 

- 

.2 

• 

- 

.1 

T 

tt 

2.5 

- 

1.0 

- 

T 

- 

ft 

2.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

.2 

T 

.1 

.1 

2.0 
2 

1.0 

2 

1 

.1 

T 

1.1 

WEST    MEDWAY 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 

.5 

T 

3.5 

3 

2 

2 

T 

T 

.5 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

.« 

T 

.8 

T 

T 

T 
T 

5.7 

4 
.4 

5 
.6 

.3 
5 

.6 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

1.8 

T 

T 
1 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

COASTAL                               03 

BOSTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    ESUIV 

T 

T 

T 

T 

2.2 

2 
.5 

T 
1 

T 
T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

; 

; 

I 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

; 

• 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

" 

- 

" 

~ 

- 

- 

- 

• 

" 

- 

'- 

- 

- 

EAST    MAREHAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

1.3 
1 

FALL    RIVER 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

1.7 

I 

T 
1 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 
WTR    EOUIV 

,i 

T 

2.2 

■  3 
2 
.2 

T 

T 

T 

NEW    BEDFORD 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

1.3 

1 

1 

PROVINCETOWN    I    N 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

• 

ROCKPORT    1    ESE 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

T 

T 

T 

6.0 
6 

l.C 

i 

3 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN   ON    6NE 

T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1967 


NEK  HAMPSHIRE 

*   ft    * 
NORTHERN  01 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  NNW 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

*    #    • 
SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SuRRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
ft   *   « 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


U.O 

u 


10.0 
14 


ll.O 
13 


10.3 
12 


12.0 
12 


11.0 
11 


3 

1.4    1. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW   ENGLAND 
NOVEMBER      1967 

Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

«        «        tt 

NORTHEASTERN                 01 

BLOOMFIELD 

SNOMFAUL 
SN   ON   SNO 

. 

. 

.! 

. 

. 

. 

. 

T 

T 

- 

-. 

.5 

.e 

1.0 

- 

6.0 

- 

1.5 

1.0 

1.0 

2.0 

- 

- 

8.0 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

1.0 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

T 

.2 

.3 

T 

1.2 

1 

1.5 
3 

3 

1.0 
3 

.3 

3 

.5 
3 

.5 
3 

.1 

3 

.6 

4 

T 
2 

T 
2 

1.5 

4 

T 
3 

3 

3.8 

7 

T 
6 

EN05BURG   FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

6.0 

- 

- 

2.0 

4.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MONTPELIER    FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

.« 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

1 

1 

3.0 

I 

T 
3 

2.0 
3 

1.0 
5 

T 
6 

T 
5 

1.0 
5 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
1 

T 
1 

3.0 

4 

T 

4 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

.1 

T 

•  2 

T 

T 

1 

3.2 

4 

3 

I.* 

4 

1.8 

4 

1.1 
5 

.7 
6 

5 

.9 
5 

2.1 

4 

4 

4 

2 

.4 
3 

.7 

3 

.5 

4 

4 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 

3 

3 

.8 
3 

3 

5.0 
8 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

3 

1.5 
3 

3 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

1 

4.0 

1.0 

4 

3 

2.0 

1.0 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

4 

T 

4 

1.0 
5 

4 

3 

1.0 

4 

T 

4 

4 

«        «        11 
WESTERN                             02 

BENNIN6T0N   2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

l.i 

T 

1.5 
2 

1.0 

1 

2.0 
3 

T 
1 

1.9 

2 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1.0 

1.0 

T 

T 

2.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

BURLINGTON   MB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 
WTR    EOUIV 

T 

.: 

T 
T 

,4 
T 

T 

T 

T 

T 

3.3 

1 

T 

3 
.1 

1.0 
3 
.1 

.1 
3 
.2 

2.0 

1 

.2 

1 

1 

1.3 

1 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 
1 

.7 

T 

MANCHESTER   CENTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

. 

2.0 
3 

1 

1.0 
2 

1 

1.0 
2 

T 
1 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

3.0 

3 

.5 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

T 

SAINT    ALBANS    BAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

2.0 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

ft         •         tt 

SOUTHEASTERN                 03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

T 

1.4 

1 

.8 

1 

T 
I 

.2 

1 

1.0 

1 

.3 

1 

T 
1 

1 

1.! 

3 

2 

T 
1 

4.5 

S 

4 

4 

T 

3 

3 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

2.0 
2 

2.0 

3 

l.O 

3 

2 

1.0 

3 

3.0 
6 

1.0 
6 

T 
! 

1.0 
6 

z 

. 

- 

- 

t 

T 
< 

2.C 
8 

T 
7 

READSBORO    I    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

1 

1 

.3 

T 

1.3 
2 

T 
2 

2 

i.e 

3 

.5      .3 

4        3 

2.3 
! 

.3 

6 

2 

3.0 
1 

l.C 
5 

.3      T 

4         4         i 

T 
3 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

l.C 
1 

T 

2.C 

: 

1.0 
3 

2.C 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Ol  Month 

M 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

*         ft         tt 
COASTAL 

03 

ROCHESTER 

NEW    HAMPSHIRE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
36 
53 
46 

.01 
27 
51 
45 

.03 
22 

58 
49 

.02 
24 
54 
48 

33 
62 
37 

44 
51 
31 

- 

- 

[ 

- 

- 

\ 

I 

- 

- 

- 

- 

j 

; 

" 

- 

j 

- 

j 

- 

j 

\ 

I 

- 

ft         ft         ft 
SOUTHERN 

02 

MAS5ABESIC    LAKE 

EVAP 
WIND 

.01 
13 

.05 
18 

.00 
19 

.05 

3 

.05 
10 

.04 
37 

.03 
14 

24 

14 

6 

11 

8 

14 

35 

27 

43 

4 

2 

13 

64 

43 

9 

19 

51 

36 

2 

4 

19 

55 

20 

637 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KINGSTON 

4 

INCHES 

8 

INCHES 

12 

INCHES 

24 

INCHES 

Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20     21      22      23      24      25      26      27      28      29      30   JI 


STORRS,    CONN. 
KINGSTON,    R.    I. 

BURLINGTON  U   OF   VT.,    VT . 


WOOOBRIDGE    LOAM.      GROUND   COVERi 


MAX   AND   MIN   ARE    FOR   THE    24-HOUR    PERIOD    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

-  SLOPE   OF    GROUND!       DOWNHILL    LESS    THAN    3    PERCENT    TO   THE   NORTHEAST.       SOIL   TYPEi 
GRASS    SCO.       INSTRUMENTATION.       3    LEVEL    BRISTOL    TEMPERATURE   RECORDER. 

-  SLOPE   OF   GROUND,       LEVEL.       SOIL    TYPE.       BRIDGEHAMPTON   SILT    LOAM.      GROUND   COVER,       KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED   TO 
2    INCHES.       INSTRUMENTATION.       4   AND   8    INCH   DEPTH   -   THERMOCOUPLE   WITH   BENDIX-FRIEZ    RECORDER.       12   AND   2*    INCH 
DEPTH   -   STANDARD   SOIL   THERMOMETERS. 

-  -SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER. 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER, g^^  Rftlerenco  Nolea  Following  Slation  Index 

-    276    - 


52.0 
50.5 


STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


^_^ 

U 

§ 

OBSERVATION 

1 

6 

z 

M 

U 

TIME  AND 

1 

S5 

D 

S 

§ 

P 

P 

TABLES 

1 

STATION 

d 

3 

COUNTY 

< 

2 

5 

< 

OBSERVER 

i 

i  i 

ii 

XE.  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

1732 

02 

GRAFTON 

10 

<.4  03 

71  41 

810 

c   1 

EDWARD  M.  CLARK          ! 

MAC  DOWELL  DAM 

5013 

02 

HILLSBORO 

10 

71  59 

965 

BA     C     1 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER? 

MANCHESTER 

MILLSSORO 

10 

<.3  00 

71  28 

7A 

1 

PUBLIC  SERy.  CO.  N.H.   ; 

5150 

02 

CHESHIRE 

72  12 

1180 

8A 

HARRIET  M.  PEBMNS      ! 

MASSABESIC  LAKE 

5;u 

02 

10 

42  59 

71  24 

MANCHESTER  WATER  WORKS 

MILAN  7  NNW 

5<>00 

01 

COOS 

71  13 

1180 

UNION  WATER  POWER  CO. 

MILFOBD 

S'.ii 

HILLSBORO 

IQ 

42  49 

71  39 

300 

7P 

H 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS     \ 

MOUNT  SUNAPEE 

02 

MERRIMACK 

5 

43  20 

72  05 

1260 

6P 

6P 

flICHARO  D.  PARKER 

MOUNT  WASHrNGTON 

1 

44  16 

71  18 

6262 

MIO 

MIC 

:  Mj 

MT.  WASH.  OBS.  CORP. 

NASHUA  2    NNW 

5712 

02 

HILLSBORO 

10 

1,2    47 

71  29 

140 

iir 

7A 

" 

PENNICHUC*.  WATER  WORKS 

NEW  OURKAM  3  NNW 

57BO 

02 

STRAFFORD 

10 

43  29 

71  11 

640 

N.H.  FISH  +  GAME  OEPT. 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

900 

8A 

H.  P.  SHEPARD 

NORTHWOOD 

ROCKINGHAM 

43  12 

71  09 

570 

5f 

OTTER  BROOK  DAM 

6550 

CHESHIRE 

42  57 

72  14 

680 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6697 

02 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71  57 

1020 

6F 

6P 

EARNEST  YOUNG 

PINKHAM  NOTCH 

6Bie 

01 

COOS 

71  15 

2010 

C  H 

BRUCE  P.  SLOAT 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856 

01 

COOS 

45  03 

71  23 

1350 

- 

N.H.  WATER  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  E 

GRAFTON 

10 

560 

GEORGE  S.  RICHARDS 

PORTSMOUTH 

6980 

02 

ROCKINGHAM 

A 

43  04 

70  47 

40 

MIC 

MIO 

H 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  DAN6URY 

02 

MERRIMACK 

10 

43  30 

71  54 

9  30 

7A 

MRS.  ANNIE  L.  WALKER 

SOUTH  LYNDEeORO 

80B1 

02 

HILLSBORO 

10 

42  53 

71  47 

7P 

MARRY  W.  HOLT 

SOUTH  WEARE 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  A3 

5P 

MRS.  E.  M.  RICHMOND 

SUNAPEE 

02 

SULLIVAN 

43  23 

72  05 

1030 

c 

WILLIAM  PLAINE 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

8539 

02 

CHESHIRE 

5 

43  00 

72  19 

550 

8A 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAMWOfiTH  Z 

8610 

02 

43  51 

500 

S  F  DAMON 

MALPOLE  Z 

CHESHIRE 

5 

43  05 

430 

MRS.  MARION  W.  ANDROS 

WARREN 

eses 

GRAFTON 

10 

43  55 

71  e.3 

c 

N.H.  FISH  HATCHERY 

02 

GRAFTON 

10 

43  57 

71  30 

1500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  RUMNEY 

9'.7i. 

GRAFTON 

10 

43  48 

71  51 

560 

7A 

ELVA  M.  CHIVELL 

WHITEFLELO 

9618 

01 

COOS 

5 

71  37 

1080 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

WINCHESTER 

97Z6 

02 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  2  3 

450 

^ 

CARL  D.  GRUPE 

WINOHAM 

02 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERWEILER    j 

WOLFEBORO 

CARROLL 

732 

7F 

WOODSTOCK 

9940 

02 

GRAFTON 

10 

71  41 

6P        M 

FRED  S.  BROWN 

U.S.  NAIL  FISH  HATCHERY^ 

YORK  POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1510 

8A 

RHODE  ISLAND 

1 

1 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0696 

01 

NEWPORT 

t 

41  10 

71  35 

110 

HIC 

MICJ 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU    , 

GREENVILLE 

PROVIDENCE 

IS 

41  53 

71  34 

420 

BPJ 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

<i266 

01 

WASHINGTON 

<• 

41  29 

71  32 

55   5P 

GH 

AGRI.  EXP.  STATION      j 

NEWPORT 

5215 

01 

NEWPORT 

41  31 

71  19 

C  H 

CITY  OF  NEWPORT         | 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

01 

KENT 

4 

41  44 

71  26 

5: 

Mil 

Mid 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOONSOCKET 

9'.23 

01 

PROVIDENCE 

18 

41  59 

71  29 

160j 

a^ 

" 

NORMANO  ROY 

VERMONT 

1 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

0277 

03 

WINDHAM 

5 

43  07 

72  48 

113<^ 

c 

U  S  CORP  OF  ENGI-iEERS 

BELLOWS  FALLS 

0i>99 

03 

WINDHAM 

43  OB 

72  27 

3  r 

6A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

0563 

02 

BENNINGTON 

i 

42  55 

73  13 

7A 

PAUL  W.  eOHNE 

BETHEL  t*    N 

WINDSOR 

72  38 

660 

7A 

BLOOMf IElO 

06  90 

o: 

! 

44  47 

71  35 

10*0   7 

7A 

C  H 

RENE  ROUThIER           \ 

BRISTOL 

0922 

02 

44  09 

73  05 

MRS.  DIANE  HEFFEPNAN 

BURLINGTON  U  OF  VT 

CHITTENDEN 

4«  2B 

73  12 

MO 

UNIVERSITY  OF  VERMONT   i 

BURLINGTON  W6  AIRPORT 

1081 

o; 

73  09 

3J^«1 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1213 

oil  ESSEX 

1061^ 

CAVENDISH 

I2i3 

OJ  WINDSOR 

5 

43  23 

72  36 

;    80^   6 

6P 

_ 

" 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALL 
ESSEX  JUNCTIO 


HUNTINGTON    CENTER 
MANCHESTER    CENTER 
MANCHESTER    DEPOT 
MAYS    MILL 
MC    INDOE    FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AIRI 
MORRISVILLE 


MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORThFIELO 

NORTH  HARTLAND  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  I 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


READING  H 
REA0S60RO 
ROCHESTER 


SAINT  ALBANS  BA' 
SAINT  JOHNSeuRY 
SALISBURY 


WARDSBORO 
WATERBURy    1    NNI 
WEST    BURKE 
WHIT  INGHAM    2    W 

WOODSTOCK    i    E 


01    ORANGE 

RUTLAND 
DlJ  ORANGE 


01  FRANKLIN 

02  CHITTENDEN 

01,  ESSEX 
03|  WINDHAM 

02.  CHITTENDEN 
0?!  BENNINGTON 
021  BENNINGTON 

Oil  CALEDONIA 


LAMOILLE 
.{  WINDHAM 
I  ORLEANS 

CALEOONl, 


I   74011   031   WINI 
:   76171   03I   WlNl 


8«  03^   WINDSOR 


72  21 
72  30 
72    54 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


225;     SK     BA 


MAUDE  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINDER 
TOWN  OF  MANCHESTER 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  < 
GREEN  MTN,  power  CORP. 
AGENCY 


JEP  ■ 


LlGl 


OEP' 


I  WCAX    BROADCAS 
I   MISS    MARY    E.     I 


MILTON    w.    DREW 
AGR.    RESEARCH    SERVK 
RAYMOND    F.    BELDING 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
ALDEN    C.    WIRES 
RICHARD    B.    MOORE 

T.    F.    POWLEE 

NEW  ENGLAND  POWER  CI 

RODNEY  L.  JOHNSON 

MRS  GEORGE    L.    KIRK 
RAYMOND    C.    SWEENY 
FAIRBANKS    MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
NEW    ENGLAND    POWE°    CO, 
JAMES    IWITCHELL 


:  MRS. 


.ABEL    WHITNEY 

If    ENGINEERS 

iPAULDING 

)F    ENGINEERS 

^LANO    POWER    C( 


PER 


IP  TON 


1  MRS.  El 
'  RADIO  : 
;  OILMAN 
I  HEM 

j  CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 


DRAINAGE  CODE: 


.-ANDROSCOGGIN    2-CHAMPLAIN    B-CHARLES    .-COASTAL    S-CONNECTlCnT    •-CONTOCOOK    7-HO0SATC,mC    '-"iSf^j'-f.^SS^KSTONE 
10-MERRIMACK    U-PENOBSCOT  12-PRESUMPSCOT    IS-SACO    H-ST.  CROK    15-ST,  JOHN    16-ST.  LAWRENCE    n-THAMES    IB-BLACKSTONE 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 
HARTFORD    WB    AIRPORT 
NEW    HAVEN    WO    AIRPORT 

MAINE 
CARIBOU    WB    AIRPORT 
PORTLAND    WB    AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BLUE    HILL    WH 
BOSTON    WB    AIRPORT 
NANTUCKET    WB    AIRPORT 
PITTSFIELD   WR    AIRPORT 
WORCESTER    WB    AIRPORT 

NEW    HAMPSHIRE 
CONCORD   WB    AIRPORT 
MOUNT    WASHINGTON 
«    PEAK    GUST 
RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT 
PROVIDENCE    we    AIRPORT 

VERMUNT 
BURLINGTON    WB    AIRPORT 


0}  u 


SUPPLEMENTAL   DATA 


wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


7.1 
4.1 


7.1 
5.3 


13.7 
8.8 


13.9 
12.9 


5.9 
35.3 


38++   30 
28 


39 
35 
38 


29 
103  « 


19 
19+ 


20 
15 
16 


Ralativ.    humidity  averages  - 
percent 


EASTERN  STANDARD  TIME 
1  Am    7  Am    1  PM    7  PI" 


18  72 


Number  of  days  with  precipitation 


<  -a 


6.5 
7.5 
6.2 


6.<> 
7.3 


6.9 
9.0 


6.8 
6.5 


3.0  8.3 
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jrp?.n.rir?:i?;:aii:i''^^i:si  v^  r^.r^rdir::  v:L^^.°^:^i"HL.^L.';^:j?i)\°t'^H:of  liss^ri^  ^^r- '-'-  -— a»o„  state  cu.atoxo.ist 

NE»   ENGLAND".  '"^   weatber   Bureau   Office    near   you.      Additional    precipitation   data   are   contained   In   "HOURlV  PHECIP^TATiSn  DATA 

if^fl^^.lle"s"^LnJS?rdl^rie"''iart^ia?r:-  ^^J'^l^-l,   llTreri^'\''-    '--■"-"-   -d  evaporation    In   Inc.e.    and 

taMe   directions   entered   In    figure,   are    ten.   of   de.ree..      Hesultant   .l.Tfi'lll   t:^-   o1  lllTT^/.tllLl^Trsltlll   ^^l'    .L"   L^X^J^SI^^L^v^^tLns 

ivfri^°l"ggo.   2\tlV.r,.'T^'lt:ktri:rsT.  orSroi;;d.^°^:ile"ls'':t''o^^:rvat?:r?Lr?o^"Tr  ->^;\--   ^"—"^    ta.e    the    Observations   on   dayll.Ht 

^^rirnd"-a^i-?nn-?in^-.r"^-f:ir;n^i-o-^- 
1^^^-^  i~i^.^a- tJ— ^-r^sr-f-^^^^^^ 

f^^j^r^^:ilTs\re'll^Tn%lVT^^^^^^^^^^  ?rs:cce^L°lv1"oL1Jeati:„J^%::^r  ^"^r^^^"  °f  ^--  ^^^-'  -  -^  -  *-  — •   samples  ,cr 

in  the  sno-pack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record!  °''^^'^'"'"°''^;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  Variability 

in^t.  '•^lltL''lrs::l'll   l^oll:   ;'n=Ji:d:in°otilL^Jr"aL^\^^4.*''^  ■■^'"■•"'"  -^  --^  -  —■  -=-.  -a  m  the  ..seasonal  Sncfall..  table,  Include  snow 

NORMALS  for  all  stations  are  cUmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  ,1th  data  for  January  1957. 

STATIOOASS:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  1.  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office 

S^^ONAL_TABLES^^^«onthly  and  seasonal  sno.fall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

■   SLtflnlnie".!"^  "Supplemental  Data.,  table,  ..Daily  Precipitation.,  table,  ..Evaporation  and  Wind.,  table,  ..Snowfall  and  Snow  on  Ground.-  table,  and  the 
NO  record  in  the  ..CUmatologlcal  Data.,  table  and  the  ..Daily  Temperature.,  table  is  indicated  by  no  entry, 
ft   Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
..     Highest  Observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 
"  riy^-S^d-De-rd-^dai-^n-^r-d-lr  ItlT^^T^^^t^^l^-^Z   l^^   Sf^fue  1^  7^  ^^^    ^^  '^  ^ - 
R   Amounts  from  recording  gage.   CThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  TOE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETFERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

'  g^ti-  "l""-?;  fIoii?s-are^°;:JLL^er?r^JJ?ma;Sl^oglcarD?t:^^?S!?et'rn  ^L^f^Je^^r^^^'  '"'   r   '"'''^'^'   ^^^  ^  -^  "H"-!^  Precipitation  Data- 
reference  .R..   such  amounts  may  differ  from  amounts  ..t^.s,.rftoJ'fnlnl:olTJn,rJT.   ^hrSH^SSJlyTic^prtf ^i^n^^^^i.-^bSlJ^tfu!-^  '°''^""'  "' 
G   "Soil  Temperature',  table. 

H   ..snowfall  and  Snow  on  Ground.'  table.   Onission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   .'Supplemental  Data"  table. 

'  da?rf:  thl'Dfi::J^ris's:":?-thrr;uSiic^^t?on'!'^^"--^"^°*^'  "^'^   ^^    '-^^^^^^-  ^°'— 1=.  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

'  rrr^xp:^!^!^:  ir.tlll'LllltrVl.l   Tol]r.   l°l:llt,:,^'^   *^^'  ^'-   sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
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HlJ?™y"'lor'these"s?ltes!   Prlcrio^'en?;?^llm^artnf:rm;tior?oi°r;iularweather'l^;e^5   substations    through    1955  may   be   found   m   the   publication   ..Substation 
Data,    price    15   cents.      These   publications   may   be   obtained    from   thrs^^e^L^ten^de^^^^of^g^g^lienL^'anhrL.^; J°","e„L"   HV,:'^''    ^""^^    ^^^   °'   ^--^    CUmatologlcal 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CRE4M  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  S<l 
SHEPAU6  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

•    «    ft 
CENTRAL 


02 


BURLINGTON 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  <.  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST  THOMPSON  0AM 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRE50UE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SUUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 


f/-,  '         '         ' 

—      SOUTHERN  INTERIOR   02 

^J'AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

,„  BANGOR  DOW  FIELD 

.<  6RIDGT0N  1  NNW 

~  CORINNA 

Ij  EAST    SANGERVILLE    5    SE 

FaRMINGTON 
P'GARDINER 
'"GRAND    LAKE    STREAM 
'/.'  HIRAM 
..,  LEWI5T0N 


36. <. 
39.3 
3<>.3 
39.8 

'•l.l 


39.9 
41.0 
40.* 
39. a 
40.3 

40.2 
42.1 
42.7 
42.1 
43.21 

40.1 

41.5 


42.7 
43.5 
42.4 
43,6 
42.7 


25 
25. 2M 


26.8 
27.7 

29.4 
27,6 

27.1m 

27.9 

28.7 

30.8 

28.5 

27.9 

25.9 

28.0 
27.2 

26.9 

27. 4M 


32.4 
32.1 
35. OC 
31.5 
30.9 


31. 7^ 

36.5 

34.9 


21.8 
22.2 
21. OM 
18.2 
23.2 

23.5 


21.6 
22.5 


23.5 

23.9 
19.5 
27.8 
24.7 
24. 3M 

24,7 

15.9 


29.0 
26.0 
27.4 
23.0 
25.5 


8.0 
11,2 


10.1 
11.2 


7.0 
12.2 
10.8 


9.6 
9.0 
2.3 

1.4 

6.7M 


17.1 

15.3 

18.4M 

15.0 

14,5 

11,1 
17,0 
14, 5M 


31,0 
29,3 
30. 2M 


30.8 
31.8 
29.1 
32.4 
31.9 

32.1 
30.8 
35.3 

33.4 
33. 8M 


32.4 
28.7 
31.9 


35.9 
34.8 


33. 6M 
34.4 


26. 7M 

23.3 

22.7 

22,2 
26,3 

23. IM 

22.7 

27.7 


3.2 
3,9 


56    13 
53    22 


I 

11  25 
13    25 

12  31. 
2 

25 


1046 
1099 
1081 
1192 
1032 

1004 


1053 
1023 
1105 
1007 
1018 

1013 
1052 
916 
973 
957 

1001 

1117 


1450 
1452 
1471 
1526 


1469 
1405 

1394 
1409 

1466 
1445 
1454 
1S40 
1399 

1443 

1458 
1436 
1552 

1570 

1478 


1239 
1273 
1182 
1284 
1302   C 

1317 
1191 
1268 
1302 
1146 


Precipitation 


22  31 
22  31 
25    30 

31 


5,33 
5,46 
5 


5,75 
5,72 


6,39 
5.37 


6.15 
5.79 
6.26 
5,59 


5,61 
6,36 
6,07 


5,60 
7,97 
5,31 
5,80 
6,76 

5.31 

6.13 


3.69 

5.03 
4.5 


3,95 
4,12 


4,05 
4,01 


2,62 
4,35 
4,35 


3,55 
3,07 
3.35 


4.85 
4.33 
4.60 


4.26 
5.25 


5.14 
5.76 


1.84 
2.83 


3.30 
1.50 


2.09 
1.29 


.71 
2.15 


1.14 
.18 


.64 
1.43 

1.80 


1.30 
1.70 
1.52 
1.72 
1.57    12 


1.48 


2.12 
1.76 
1.07 
1.73 
1.42 

1.60 
1.87 
1.87 


1.32 
2.53 
1.26 
1.20 
1.87 

1.09 


12 


.98 

29 

1.70 

29 

1,46 

12 

1,56 

12 

1,03 

12 

1.00 

12 

1.12 

29 

1.25 

29 

1.01 

29 

.93 

29 

1.09 

12 

1.24 

13 

1.55 

12 

.91 

13 

.98 

29 

.93 

29 

1.75 

13 

.96 

13 

1.55 

3 

1.57 

12 

1.40 

12 

1,43 

12 

1.25 

12 

1.26 

29 

1.42 

4 

2.76 

4 

1.62 

4 

1.57 

3 

14.5 
10,1 
23,3 

12,3 

13.3 
14.7 


13.7 

21 

13.0 

8.2 

12.0 

11.3 

10.7 


10.1 
9.5 

13. 
9.8 
9.4 

10. 0 

10.4 


22.1 
35.9 
31.3 
21.5 


26.9 
30.2 


30.9 
23.7 


24.0 
19.7 


24,9 
24,5 
20,0 

20,5 

21,9 

24,8 


19,0 
15,7 
22.5 

24,0 
17,5 

21,0 
21 


No.  o*  Ooys 


IB    31* 
15    31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Terr 

perat 

ure 

Precipitation 

o  E 
II 

o  E 

Vi 
ii 

< 

Q.  E 

1 

S 

i 

a 

s 

1 

No.  of  Days 

1 

ll 

si 

1 

6 

Q 

Sno 

>t.  Sleet 

N 

o,  of  Days 

Station 

M 

M 

n. 

1 

□  o 
1  o 

a 

s 

o 

6 

s 

o 

5 

0 

o 
o 

fel 

R« 

hi 

at 

MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

33.9 
32.3 

3*. 9 
33.1 
33.2 

1*.3 
13.* 
18.9 
1*.8 
18.1 

2*.l 
22.9 
26.9 
24.0 
25.7 

2.2 
-   .5 

2.9 

49 
46 
46 
50 
50 

14 

13 

22* 

13 

13 

.  8 
-13 
.  1 
-13 
-  3 

31 
31 
31 
31 

31 

1260 
1302 
1175 
126* 
1215 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
13 
17 
16 

31 
31 
29 
30 
28 

2 

3 

I 
* 
1 

3.90 
5.59 
*.2* 
3.96 
3.59 

,62 

2,10 

,31 

,98 
1,*6 
l.*2 
1.29 
1.19 

29 
12 
12 
12 
12 

20.6 
22.* 
16.0 

21,1 

I* 
19 

30 
31 

8 
9 

7 
8 

7 

3 
3 
2 
3 
2 

0 
3 
2 

1 
1 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

30.3 
3*. 7 
35.4 
31.* 

12.1 
17,0 
13.5 
11.3 

21.2 
25.9 
24.5 
21.* 

2.2 

45 
48 
51 
47 

13 
19 
19 
23 

-I* 
-  7 
-10 
.13 

31 
31 
30 
31 

1351 
1208 
1250 
1349 

0 
0 
0 
0 

20 

11 

13 

20 

31 
29 
30 
31 

* 
3 
5 

3 

5.13 
*.91 
5.58 
5.13 

1,72 

2.03 
1.6* 
1.61 
1.6* 

* 

29 

3 

* 

23,8 

18,5 
23,0 

20 
11 
1* 
13 

11* 
29 
31* 
31* 

9 

7 
7 
7 

3 

4 
5 
3 

2 
2 
2 

2 

WOODLAND 

f 

f 

C 

0 

7.73 

3,76 

2.26 

* 

28.5 

5 

3 

DIVISION 

2*. 2 

1.2 

4.88 

1,39 

20,8 

0     »     tt 

COASTAL            03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT                 R 

ELLSWORTH 

37.0 
36.9 
35.* 
3*.* 
3*. 8 

21. OK 
18.5 
18,* 
21.2 
17. 7K 

29, Of 
27,7 
26,9 
27.8 
26, 3^ 

1,8 
1,0 

58 
50 
50 
49 
49 

13 

22 

19 

13* 

22 

-  6 

-  1 

6 

-  * 

31 
25 
27 
31 

1107 
11*7 
1175 
11*7 
1198 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
13 
17 
13 

28 
29 
28 
30 
30 

2 
3 
1 
0 
2 

10,32 
6,77 
5,71 
8,66 
7,38 

5.94 

4,92 
3,*5 

*.19 
2.12 
1,76 
3,20 

* 

12 

3 

* 

18,* 
16,0 
13,* 

9 
6 
9 

7 
6 

29 

31* 

30 

31* 

30 

8 

10 

6 

9 

3 

5 
4 
4 

3 
2 
2 
2 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

3*. 6 
35.7 

36,7 
36.8 

1*.5 
19,5 

23,6 

18.7 

2*. 6 
27.6 

30.2 
27.8 

2.0 

50 
*9 

53 
53 

13 
22 

22 
19 

-  3 
3 

12 
.  1 

25 
25 

31 
30 

1245 
1155 

1073 
1147 

0 
0 

0 
0 

15 
13 

12 
11 

31 
30 

27 
29 

1 
0 

0 

1 

8,97 
6.45 

5.06 

6.00 

2,15 

3.32 
2.20 

1.3* 
2.00 

* 
12 

12 
3 

12,5 
15.2 

18,9 

7 
11 

11 

29 

31* 

30 

10 

7 

8 
9 

3 

4 

4 
3 

3 
2 

3 
2 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 

37.7 
39.* 
38.3 

20.2 
21.9 
18,* 

29.0 
30.7 
28.* 

50 
5* 
55 

13 
19 
22 

2 

6 
-  3 

31* 
31* 
25 

1110 
1058 
1127 

0 
0 
0 

8 

10 

9 

29 

27 
30 

0 
0 

2 

7,87 
5.51 
6.05 

3.17 

1.80 
1.65 

12 
12 
12 

9,2 
23.5 

7 
12 
1* 

31* 
30* 
31* 

9 
6 
8 

* 
* 
* 

3 
3 
3 

DIVISION 

28.0 

1.3 

7.06 

3.10 

15.9 

MASSACHUSETTS 

»    »    • 
WESTERN             01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

37,0 
35.2 
35.0 
38.2 
35. 1 

19.* 
19.7 
18.1 
18,0 
19.0 

28.2 
27.5 
26.6 
26.1 
27.1 

2.0 
1.* 
1.8 

55 
52 
54 
55 
53 

23 

23* 

23 

23 

22 

-  5 

* 
0 

-  2 

-  3 

31 

27 
31* 
31 
31 

1135 
1158 
1186 
1135 
1169 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
10 
14 
8 
12 

28 
29 
29 
29 
27 

2 
0 
3 

1 
2 

3.42 
4.06 
4.56 
5.06 
*.14 

-   ,03 
,7* 
,89 

1.12 
1,01 
1.33 
1,25 
1.28 

13 

* 
29 
12 
12 

11,8 
12,5 
20,0 
16,0 
12.7 

8 
11 
14 
12 

7 

31* 

31* 

29 

31* 

29 

8 
6 
9 
9 
9 

3 
* 
* 
* 
3 

1 
1 
1 

2 
2 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

37.5 
36.* 
36.3 

21.* 
19. e 
21.3 

29.5 
28.1 
28.8 

1,4 

56 

54 
54 

22 
22 
22 

-10 

-  6 

5 

31 
31 
27 

1092 
1137 
1112 

0 
0 
0 

9 
10 
12 

27 
30 
29 

2 
1 
0 

4.53 

*.*2 

D  6.27 

1,08 
1,22 

1.21 
1.** 
1.81 

29 
12 
12 

15.0 
13.0 
18.7 

10 
15 

31* 
31* 

8 

7 
8 

* 
* 
4 

1 
2 
3 

DIVISION 

28.0 

2,0 

*.56 

1,15 

15.0 

*    *    « 
CENTRAL              02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            R 

BLUE  HILL  WB           // 

39.* 
37.0 
*0,Q 
37.1 
38.8 

20.7 
17.7 
21.8 
18.8 
25.2 

30.1 
27.* 
30.9 
28.0 
32.0 

l.B 

2,0 

55 

55 
60 
54 
54 

22 
23 
22 
22 
22 

-10 

-  * 

-  1 
-10 

12 

31 
31 
31 
31 
27* 

1079 
1160 
1047 
1141 
1017 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 

11 

30 
29 
26 
27 
25 

2 

* 
1 
* 
0 

5.1* 
*.87 
5,15 
5,18 
8.11 

1.79 
*.15 

2.28 
1.16 
1.55 
2.05 
2.16 

12 
12 
28 
12 

28 

15.0 
17.8 
20.0 
18.0 
22.6 

12 
16 
17 
16 

7 

31* 

29 

31 

29 

31* 

8 
7 
6 
9 
10 

3 
4 
3 
3 
6 

1 
3 
2 

2 
2 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

*0.3 
*l.O 
*0.8 
39.3 
39.6 

18.7 
26.0 
20.* 
17.3 
18.6 

29.5 
33.5 
30.6 
28.3 
29.1 

,7 
.7 

-   .1 

57 
59 
60 
57 
60 

23 
22 
23 
23 
23 

-  1 

* 

-  2 

-  5 
0 

31 
29 
31 

31 
31 

1089 
970 
1062 
1131 
1105 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
23 
30 
29 
29 

1 
0 

I 
1 
I 

6.22 
5.85 
6.30 
5.*7 
5,5* 

2.21 
2.50 

1.83 

1.92 
2.*0 
2,10 
1,50 
1,55 

29 
29 
29 
29 
29 

19.7 
1*.6 

20.5 
21.0 

13 
15 

29 
29 

8 
6 
9 
8 

7 

5 

* 
3 

4 
4 

2 

2 
3 
2 

3 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

*1.3 
*0.0 
*0.2 
39.9 
*0.6 

22,1 
23.3 
2*, 6 
23,8 

20,0 

31.7 
31.7 
32,* 
31,9 
30,3 

1,1 
,5 

2,9 
1,9 

60 
60 
60 
60 
61 

23 
22 
22 
22 
22 

6 
* 
* 
6 

1 

30 
31 
31 
31 
25 

1025 
1026 
1005 
1021 

1070 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
25 
27 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

5,72 
5,91 
5,23 
6.04 
6.66 

1.8* 

2,60 
2,00 
2.** 

2,2* 
1,83 
1,79 
1,71 
1,60 

29 

29 

3 

3 
3 

19.0 
20,3 
19,0 
21.5 
26.7 

15 

14 

31* 
28 

5 
8 
9 
8 
9 

3 
3 
3 

4 
4 

2 
3 

I 
3 
4 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

37.8 

*0.2M 
36,* 
36.3 
*0,l 

19,1 
23, 8M 
17,7 
20.6 
21.5 

28,5 
32, OM 
27.1 
29.5 
30.8 

2,4 
,6 

1,5 

52 
57 
53 

54 
57 

23. 

13 

23 

19 

22 

0 

-  6 

-  2 

3 

31 

31 
31 
31 

1126 
1036 
1167 
1096 
1052 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

29 

29 
27 

26 

1 

2 
2 
0 

5.34 
6.21 
5.10 
6.06 
6.45 

1.** 
2.71 

2.68 

1,*0 
1,68 
1.32 
2.2* 
1.62 

29 
28 
29 
12 
29 

12.8 
20.5 
15.0 

20.3 

12 

14 
14 

10 

31* 

31 

31* 

28 

9 
9 
8 
8 
9 

4 
3 
* 
* 
6 

2 
3 

3 
3 

1 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

*2.5 
36.9 

21.0 
22.6 

31.8 
29.8 

2,6 

59 

56 

22 
22 

0 
10 

31* 
27 

1027 

1067 

0 
0 

13 

27 

29 

2 
0 

6.14 
5.72 

2.13 

1.53 
1.37 

29 
12 

1*.0 
22.2 

6 
15 

31* 
29 

9 
9 

6 
3 

1 
3 

DIVISION 

30.3 

.9 

5.8* 

2.2* 

19.0 

»   »   * 
COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

*l.O 

*2.3M 

*0.5 

*3.5 

*1.1 

28.9 
23. IM 
2*. 9 
27.5 
27.2 

35.0 
32. 7H 
32.7 
35.5 
34.2 

1.7 

.8 

1.5 

58 
56 
57 
57 
58 

22 

19* 
12 

13 
12 

18 

2 
10 
14 
16 

27 
25 
25 

26 
31* 

923 
996 
995 

906 
949 

c 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
2 
6 

20 
27 
26 

2* 
2* 

0 
0 

0 
0 
0 

6.42 

7.09 
5.96 
5.29 
7,43 

2.79 
3,79 
1.76 

3,35 

1.70 
2.18 
2.18 
1.91 
2.3* 

28 
28 
29 
29 

28 

1*.7 
8.1 
13.8 

5 
3 
4 

29 

25* 

24* 

9 

9 
7 
9 
8 

5 
* 
3 
5 
6 

2 
2 
2 
1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 


Temperature 


MASSACHUSETTS 

MIN6HAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODV 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTH  WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 

*  •    • 
NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  2  E 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

•  •    • 
SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


E  - 

*  D 

<  s 


2  E 

*  c 

<  S 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


*1.2 
'•3il 
*1,8 

<>'>.e 

43. 9^ 

38. 6^ 

43.0 

42.6 

'<Z.Z 

39.6 


44,5 
43,6 
41.3 
43,8 


32,3 
31.6 
30,5 
31,8 
30,7 

28. 8M 

33.2 

31.6 

20.0 

30.5 


35.2 
35,3 
36.7 
35.1 
39.5 

35. OM 

38.8 

35.1 

33.0 

36.4 

33.6 
33.5 

37.9 
37.8 
34.1 

38.1 
37. 7M 
35.7 


35.6 
35.71 
40.1 
33.3 
33.6 


42.5 
40.4 
43.2 
43.5 
42,3 


24.6 
27.5 
23.5 

30.6 
30. 3M 

22. 9f 
21. B 
28.0 
22,4 
27,5 


30.3 
28.9 
21.9 
29.9 


16.2 
12.0 

14.  1 
10.5 
11.1 

8.2M 
14.4 
13.2m 

3.2 
11.5 


16.3 
13.0 
IB. 9 
14.5 
16.9 

16. 8M 

18.4 

16.6 

17.7 

19.9 

IB. 8 
16,3 
18,8 
20,0 
18,8 

18,6 

20.4M 
18.5 


33. BM   16.0 
38.0    17 


17.3 
12.7 
19.3 
20.1 
17.3 


31.0 
24,0 
24.0 
28.0 
26.7 


32.9 
35.3 
32.7 
37.7 

37.1 

30.81 
32,4 
35.3 
32.3 
33,6 


37,4 
36.3 
31.6 
36.9 

34.3 


24.3 
21.8 
22.6 
21.2 
20.9 

1B.5M 
23.8 
22. 4M 
11.6 
21.0 

21.8 


25.3 
24.2 
27.6 
24. B 
28.2 

25. 9M 

28.6 

25.9 

25.4 

28.2 

26.2 
24,9 

28.4 
28.9 
26.5 

28.4 
29. IM 
27.1 
24.4 

28.0 

26,5 
24, 2M 
29,7 
26,7 
25,5 

26.8 


36.8 
32.2 
33.6 
35. B 
34.5 

34.6 


1.6 
2.3 


-  1.4 


1 
2.3 


2.8 
1.1 


1.4 
2.5 

2 


1.0 


.9 
1,8 
2.5 

1.4 


22* 
12 
22* 
12 

12 

22 

13 
12 
13 
22. 


50  23 
52  14 


25 

31 
31 
31* 
27 

31* 

26 

31 

26 

25 


98 

91 

996 

83 

862 

1054 
1003 

915 
1004 

965 


850 

882 

1030 

864 


1256 
1328 

1306 
135U 
1359 

1412 
12a 

1308 
1660 
1360 


1227 
1259 
1144 
1238 
1133 

1206 
1121 
120B 
1220 
1135 

1194 
1234 
1126 
1112 
1190 

1127 
1093 
1167 
1247 
1142 

1187 

1245 
1086 
HBO 
1216 


865 
1010 
965 
901 
937 


5    24 
3    22 

26 

1 


Precipitation 


6.20 
4.B3 
5.49 
4.23 
7. IB 

6.27 
6.63 
5.15 
6.84 
7.93 


5.48 
5.01 
7.36 
6.55 

6,18 


3.12 
2.59 
3.36 
3.92 
3.33 

3.93 
4.82 
3,20 
7,26 
5,01 

3,70 


4.45 
4.46 
3.82 

5.70 
6.11 


5.54 
4.07 
4.15 
4.78 

4.20 
3.99 
4.63 
4.63 
3.81 

5.13 
D  6.17 
5,98 
4,33 
6,09 

4,37 
5.51 
5.30 
4.60 
4,87 

4.86 


8.12 
7.13 
7.46 
8.03 
7.36 

7.62 


1.86 

.30 

3.54 


2.58 


2.45 


.34 
1.07 


.57 
2.52 


.65 
1,43 
1,65 


1,74 


4,53 
3.68 
3.74 
3.91 


1.96 

1.60 

1.94 

.88 

2.30 

1.37 

2, 

1,87 

3,10 

2,29 


2,10 

1,44 
2,13 
2,40 


1,26  12 
1.09  29 


1,09 

I. 10 

,96 

1.06 
1.81 
1.34 
1.68 
1.55 


1.35 
1.03 
1.42 
1.81 
2.40 

1.75 
1.45 
1.32 
1.43 
1.24 

1.09 
1.02 
1.26 
1.70 
1.45 


1.69  29 
1.91  29 


2.00 
1.25 
1.45 

1.13 
1.42 
1.37 
1.35 

1.65 


1,68 
2,75 
2,23 


16.7 

18.5 
4.6 
11.1 

22.8 

12.0 

11.5 

12.0 


T 

3.8 

16.5 


S  o 


13.7 
14.9 
15.0 
25.4 
28,9 

36,8 
18,8 
11,5 
40,0 
36 

22,4 


18,1 
15.5 
15.0 
28,0 
22.0 


26.3 
16.0 
19.5 
18.2 

14,3 

16,3 

14 

17,0 

14,0 

21.6 

24.0 
19.3 
21.0 
27.0 

16.3 
22.3 
21.3 
18.0 
22,7 

19,5 


12,7 

7,5 

19,0 


No.  of  Day, 


13  31* 
15  29 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
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Tern 

perature 

Precip 

itation 

fl 

II 

<  s 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:  64°     ON    THE    13TH    AT    SOUTH    WELLFLEET,    MASS. 

LOWEST    TEMPERATURE  1  -20°    ON    THE    27+    AT    3    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION;       10.32     INCHES    AT    BAR    HARBOR,    ME. 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  2.40    INCHES    AT    BLOOMFIELD,    VT. 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:  4.33     INCHES    ON    THE    2eTH    AT    BLOCK    ISLAND    WBAP,     R.     I. 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALLi      42.5     INCHES    AT    MOUNT    MANSFIELD,    VT. 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF    SNOW  ON  GROUND:         45    INCHES    ON    THE    29TH    AT    CANNON 

MOUNTAIN,    N.    H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND      -      DECEMBER      1967 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


TEMPERATURE:  Temperatures  were  mild.  This 
was  the  first  month  since  January  with  above 
normal  average  temperature  In  every  climatic 
division.  Some  long  period  maximum  tempera- 
ture records  for  the  date  were  toppled  on  the 
19th.  December's  mildness  was  not,  however, 
sufficient  to  bring  the  year's  mean  temperature 
up  to  normal.  Most  divisions  will  average  about 
1/2"  to  2°  below  normal  for  the  year.  December 
began  with  a  brief  cold  snap,  and  Bridgeport, 
Connecticut,  set  a  new  low  temperature  record 
for    so    early    in   the    season   on   December    1. 

GLAZE:  Icing  from  freezing  rain  was  unusually 
frequent,  being  reported  at  one  or  more  stations 
on  13  days:  3,  4,  7,  8,  11,  12,  18,  19,  21,  22,  23, 
26,  and  29.  These  are  exclusive  of  Mt.  Washing- 
ton, where  icing  Is  common.  Most  occurrences 
were  limited  in  intensity  or  area.  But  that  of 
December  11-12  was  heavy  and  widespread.  The 
area  of  heaviest  ice  accumulation  was  from  the 
western  portion  of  Connecticut  andMassachusetts 
northeastward  through  southwestern  Maine.  Ice 
accumulations  of  at  least  1/2-lnch  thick  were 
reported  by  a  number  of  observers  in  that  belt. 

PRECIPITATION:  December  precipitation  was 
frequent  and  totalled  above  normal  nearly  every- 
where. It  was  heaviest  in  the  extreme  south- 
eastern portion,  where  totals  of  6  to  8  inches,  or 
about  double  the  normal,  were  common.  December 
precipitation  will  bring  the  1967  totals  to  near 
or  slightly  less  than  normal  for  many  divisions, 
but    to    considerably   above   normal   in   Coastal 


Massachusetts  and  in  Rhode  Island.  This  is  the 
first  year  that  any  New  England  division  has 
received  more  than  normal  precipitation  since 
1963.  In  1963,  two  divisions  in  Maine  had 
surplusses.  Coastal  Massachusetts  and  Rhode 
Island  had  not  had  above  normal  precipitation 
since  1962. 

SNOWFALL:  Snowfall  totalled  more  than  average 
in  nearly  all  areas.  Much  fell  in  one  great 
snowstorm  of  December  28-29.  Excessive  totals 
of  10  to  20  Inches  fell  from  this  one  storm  except 
amounts  tapered  down  to  around  7  Inches  along 
the  eastern  coast  of  Maine,  and  to  less  than  5 
Inches  along  the  extreme  southern  New  England 
coast.  Higher  elevations  in  the  north  received 
even  greater  totals,  while  some  local  areas  even 
In  extreme  southern  New  Hampshire  reported 
20  to  24  inches.  This  storm  hampered  or 
stopped  all  forms  of  transportation.  Even  many 
rail  schedules  were  cancelled.  Heavy,  wet  snow 
clung  to  roofs,  trees,  and  wires  to  cause  great 
damage.  Damage  was  accentuated  in  many  areas 
when  the  snow  cover  was  further  weighted  down 
by  rain,  sleet,  or  freezing  rain  toward  the  end 
of  the  storm.  Many  trees  and  shrubs  were 
broken  or  stripped  of  limbs.  Utility  outages 
were  common.  This  storm  was  followed  by  cold 
weather.  Heat  from  buildings  melted  roof  snow 
from  below,  while  the  cold  clogged  the  gutters 
with  ice  to  cause  roof  leaks  and  extensive 
water  damage  to  thousands  of  homes  during 
the  next  week  or  two. 


Robert  E.  Lautzenhelser 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts  02109 

Joseph  J.  Brumbach 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 
Box  U-87,  University  of  Connecticut 
Storrs,  Connecticut  06268 
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.35 

.74 
1.87 
1.03 

}:!t 

1.20 
.43 

T 

■  14 

■  13 

.09 
,13 
.05 

.54 
.77 
.84 
.83 
.57 

.48 
.75 
1.02 
1.81 
.71 

.40 
.70 
.69 

T 

.02 
.01 
.01 
.05 

T 

T 
T 

.02 
.02 

T 

.06 

T 
T 

.40 
.40 

.60 

!53 

.06 
.38 

.18 
.21 
.20 
.21 
.16 

1.74 
T    1.20 
.02  1.15 
.65   .53 

.42  1.09 

.09  . 
T    . 

MAINE 

NORTHERN            01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

4.56 
3.69 
5.03 
4.58 
3.40 

T     T 

.67 

.41 
.40 
.22 

.53 

.18 

T 

.48 

T 

.25 

.26 

.45 
.68 

.14   T 
.12 

.01 

1.41 
.14 
.98 
1.46 
1.56 

.81 
.07 
T 
.11 

.03 
.01   T 

T 

T    T 

.11 

.21   .01 

.23 

.69 
.20 

.04 
.21 
.27 
.28 
.15 

.02 

T 

.10   .45 

.12   .03 
.26 

T     .05 

T 

.31   .77 

.98 

1.70 

T    1.09 

.03   .75 

.15 

.21  . 

.02  . 

T 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

4.19 
3.95 

4.12 

T 

T 
.32 

.49 

153   -     ■ 

.06 

.11 
.42 

,71   .07 
.25 

.05 

T 

.07 

1.03 

1.00 

.81 
.41 

.03 
T 
.02   T 

T 
T 

T 

^35   .25 

.46   T 

.20        T 

.09 
.18 
.27 

.13 

.04   .14 
.24 
.05   .25 

.66 
.04   .83 
.25   .99 

.33 

T 

.11  . 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

4.0! 
4.01 
3.14 
3.36 
2.62 

T     T 

T 

.73 

.45 

.29 

T 

.36 

.30 
.50 

.49 

.27 
.11 

T 
.11 

.04   T 
.24 
.39 
.24   T 

.02 

.95 
.8C 
.2 
.3! 

i.oi; 

.10 
.58 
.81 

T 
T 

.01 

T 

.02 

T 
.02 

.21 

.24 

.28   .01 

.41   T 

.11        .03 

.13 
.15 

.11 

T 

.03 

,01   ,17 
,17 
,11 

.04   T 
,01   .03 

.04  1.12 
1.25 
1.01 
.93 

.09   .71 

.06 

.08  ■ 
.14  . 
.02  . 

MlLLlNOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

4.35 
4.35 
3.40 
3.36 

T 

T 
.84 

.09 

.89 

:45 

.32 

.59 
.08 

,59 

T 

.23 

«2B   .01 

T 
T 

.36 
1.55 

.n 

1.24 

.66 
.91 

T 

T 
.03 

T 

.24 

.24        T 

.14   .05 

.20        .05 

.10 
.14 
.19 

.02 

.03 

T 

.18   .07 
.02   .21 
T     ,14   .02 

.03   T 

.59 

.13   .54 

1.05 

.88 

.05 

.27 

.04 

.09  ', 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 

3.55 

3.07 
3.35 

4.32 
3.50 

T 
T 

.31 

.04 
T 

.48 
.05 

1  •22 
.50 
.10 
.11 
.50 

.25 

.50 

.30   T 
.34 

.30   T 
.04 
.55   T 

T 
T 

.72 
.O'i 

1.3S 
.1 

.10 
.42 
1.75 
.06 
.96 

T 

T     T 

T     T 

T 
T 

.44 
.25 

.20   .30 

.07 

.21   .18 

.16 

.19 

T 

T 

.07 

.08 
.10   T 

.07 

.14   .04 
.40 
T     .33 

.06   .06 

.98 

.93 

.30 

.06  1.24 

.40 

.05: 

T    . 
1   .04  . 

.25i 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 

3.37 
3.00 

0  .01 

.51 

.40 

.30 

1 

.25 
.21 

.03 
.50   .02 

l.lt 
1.1< 

- 

.04 

T 

.26 
.22 

.17   ,07 

.02 
.10 

TlS 

.02 

1.10 
.05   .89 

l.OC 

" 

II    •    » 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

i 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  L  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

4.33 
4.85 
4.33 
4.60 
4.47 

T 

1.5! 

i.ie 

.7( 
.53 
.62 

'  .20 
.31 

.80 
.50 

T 

.22 
.'3 
.52 
.18 
.32 

T 

.20 
.22 

.05 

.01 
.08 

1.2( 
1.5 
1.4 
1.4 
1.2 

T 
.36 

T     T 
T 

.01 
.1* 

T 

.04        T 

.01        T 

.03 

.14 

.15 

T 

.06 

T 

.10 

.09 

.09 
.03 
.03 

.01   .02 
T     .20 

.05 
T     .06 

.18 

.21   .45 
.23   .85 
.11  1.35 
T    1.13 
T     .78 

.20  . 
.03  . 
T  . 
.01  . 
T    . 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LEWISTON 

4.26 
5.25 

5.14 
5.76 

T 
.82 

.0! 
1.51 

.73 
1.42 
2.76 
1.62 

.52 

T 
.25 

.11 

.45 

.49 
.07 
.57 
.48 

T 
.08 

.4 
1.2 
.3 
.6 
l.I 

.57 
.02 
1.30 
.30 

T 
T 

T 

T 

.14 
.13 

.18 

.06 

.02 

.04 

.03 

.01 
.17 

.2. 

.23   .0- 
.28 

.36   .04 
.20 

.03   .18 

T    1.26 
T     .86 

T    1.42 
,28  1.11 

.1* 
.0! 

T 

.05  . 

i 

DAILY  PRECIPITATION 


MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AlRPOST 

ORONO 

RUMFOfto  I  sse 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO,  2 
t»ATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
EASTPOBT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORO  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 

CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 

HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVlLLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL  0 

AMHERST 

ASHBURNHAH 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOwN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  wB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  SRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  5 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAV 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHATHAM  LT  STA 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

HATCHVILLE 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 


Day  of  Month 


10       11       12       13      14      IS 


10 

.32 

6 

.77 

5 

.71 

e 

66 

7 

38 

8 

97 

6 

94 

6 

♦  5 

5.72 
6,43 

5.61 


5.57 

5.50 

6.«4 
6.05 


6,4! 
5.22 

6.41 


T         1.46 

1.421 

.15    l,29i 

.12    1.19 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.33  4,19 

.52  1,43 

1.76  ,33 

,22  3,20      r 

•  3,53      ,08 

.14  3,32      ,34 


.17 

.60 

.15 

.85 

* 

.97 

1.01 

T 

.88 

.23 

.94 

1.06 

.05 

.85 

» 

1,45 

.141 

1,75 

.03' 

1.20 

.26 

1.1? 

.08, 

1.25 

.05 

1.56 

,031 

1.31 

,04 

1.59 

,15 

2.00 

.04 

1.14 

.12 

1.30 

.10 

- 

.01 

.20 

.04 

.58 

.28 

.38 

.59 

.01 

.73 

.16 

.0? 

.86 

.10 

.92 

1.60 

,06 

,14 
.22 

.35 
.35 

.03 

7 

.45 

2.20 

.01  2.20 

.17 

.06  1.34 

.05 

7 
.03 


.06 
.04 
.04 
.12 


.39      .15    1.12 

.74    2.04 

.54    1.12|     .90 


40 
75 

1.25' 

.70 
.12 

30 

..28 

35 

.86 

.98 

17 

.62 

.89 

29 

.44 

30 

.55 

.85 

87 

.81 

23 

1.01 

.75 

.28  2 

.28 

T    1 

.19 

.05 

.87 

.06  1 

.16 

.46 

.97 

.19  1 

.23' 

.04  2 

.051 

.20 

1.48 

.02 

.37 

.69i 

.45 

7 

.25 

.26 

T 

.281 

.46 

.01 

,78 

.40 

.15 

,50' 

.48 

.03 

.23i 

.66 

T 

,77! 

.45 

.10 

,50 

.50 

.15 

,14 

.31 

.U 

.87 

.10 

.58 

.20 

.08    1,11    1,5a 


.20 

.79 

.98 

.05 

.90 

.24 

.22 

.61 

.31 

.00 

.30 

.97 

.05 

.50 

.72 

.46 

.44 

.67 

.04    1.07    1.09 


.90 
.87 
1.33 


.29 
,01 
.22 


,02      ,60      ,02 


,21 

.99 

7 

1 

.66 

2 
1 

.58 
.01 

1,55 

2 

.13 

.20 

1 

.20 

.44  1.83 
1.75 
1.31 


1,55    1.22 


1,88      ,17 

•        2,50 

1.32      .01 

1.02      .66 


1.55 

1.94 

.61    1.53 


3.20 
1.70  .58 
2.18      .45 

2,18 

1.91 

2,34      .04 

2.06 

,60    1,96 

1.80 


s  loUowing  Station    Indas. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      15 


19      20      21 


22      23      24 


2S      26      27      28      29      30 


MASSACHUSETTS 

IPS»ICH 

MIDOLEBORO 

MIDOLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURVPORT 
PEABOOy 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CO  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SOUTH  XELLFLEET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK  2  E 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  5  SSW 
LANCASTER 
MILAN  7  NNW 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


SOUTHERN  I 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2    E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
HARLOW 
MASSABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


3.12 
2.59 
3.35 

"..61 
3.92 

«.03 


«.82 

2.95 
3.20 
3.36 
7.26 
5.01 

5.11 


<..«5 
5.53 

4.A6 


4.78 
4.20 
3.26 

3.99 
6,2A 
<>.63 


WOONSOCKET 


8.12 

.83 

7.13 

2.3<> 

7.*6 

1.00 

1.68 

9.03 

.72 

.87 

7.36 

2.01       .01 

6.73 

.0! 

2.25 

.06  1.77 
.27  1.32 
.33    1.25 


.07  1.55 
1.37  .36 
T         1.88 


2.«0 
T  2.76 
.22    1.9i 


.23      .63      .52 


T      :  1.37 

.031  1.78 
2.05'     T 


.01'  1.03 
.62{     .02 


.20 

.69 

.20 

.82 

.23* 

.77 

1.311 

.04 

1.17! 

.01 

1.2ll 

.02 

1.091 

.08 

.50 

.60 

2.40 

I.02I 

.04 

.631 

.00 

.56 

.46 

.881 

.15; 

.82 

.181 

.45 

.20 

.23 

.681 

.21 

.80 

.17 

.92 

.02 

.03 

.94 

.16 

.90 

.06 

1.26 

.09' 

.01 

.131 

.79 

.61 

.21 

.20 

.83 

.63: 

.49 

.3* 
.53 
.06 


,37      ,35|      ,57 


.03 

.21 

.28 

.16 

.02 

.53 

.73 

.92 

.18 

.31 

.58 

.2C 

1.09 

0? 

.7? 

.50 

.67 

.15 

1.09 

.47 

04 

.96 

03 

.2C 

1.06 

01 

.36 

.30 

.72 

.34 

.04 

.23 

11 

.64 

.70 

.77 

.66 

.99 

.22 

1.00 

.32 

.68 

1.371 
1.29 
1.32, 


1.641 
1.451 
.77 
.57 
1.54 


1.99 

1.90 

.58 

.09 

.96 

.12 

.56 

.79 

1.20 

1.30 

1.65 

.02 

T  .01 

.03 

T 
.02      .02 


06 

.25 

.10 

.45 

23 

.66 

05 

.90 

.62 

03 

1.81 

.03      .03      T 
.03      .02      T 


.01 

.07 
.04 


2.00 

.03 

.09 

30 

.30 

54 

.28 

20 

.23 

3.87 

20 

.20 

21 

.40 

40 

.45 

14 

!.2« 

13 

.13 

.95 

r 

.94 

1.73 

20 

.43 

.24 

r 

1.09 

.54 

.35 

.13 

.05 

.69 

T 

.23 

3    .20 

.91 

.24 

.22 

.90 

T 

.25 

1.10 

.80 

.78 

lOies  loUowing  Sta 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEK   EK 
OCCCMBER 

&L6N0 
196T 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3    ' 

4    1    S    1 

B.7| 

8    1 

9 

10 

u  1 

12 

13  1   14 

15 

16 

17   1 

18 

19      20  1  21 

22  1 

23  { 

24 

25  1 

28   1 

27 

28  I  29   I 

30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTERN                     01 

BEIMEL    ♦    N 

8LOOMFIEL0 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

«.23 
».13 
3tt» 

T 
.01                   T 
T                        .15 

T           T           .03, 

.56 
.60 

.62      T 
.30 
.35 

7 

.06 

7 

.06 

.0<. 

.05 

.11 

.30 
.26 
.11 

7 
7 

7 

T 
T 
.02 

.10 

.03 
.30 
.35 

.66 

1.76 
.66 
1.00 
1.30 
1.22 

.02 

7 

.05 
.03 

.07 
.01 
.11 

7 

.03 

7 
7 

.05 

.02 
.21 

7 
.06 

7 

.06 

7 
.05 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

.25 

.02 
.15 
.29 
.22 

7 

7 

T        1.29 
UOS 
1.09 
.99 
1.11 

ill 

ENOSBUBG    FALLS 

GILMAN 

MC     INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPElIER    F*A    AIRPORT 

«.33 
3.32 

3. OB 

3.e7 

3.62 

1 

.02. 

.02 

T                        .62 

.55      .16 

.66 
.65 
.67 
7           7 

7           7 
7 

.03 
.08 
.06 
.03 
.07 

.05 
.26 
.10 
.25 

7 

.03 

T 

7 
7 

7 
7 

1.10 
.16 
.17 
.29 

1.50 

.52      .07 

1.16 
1.26 
1.26 

7 

.02 
.05 

.15 

7 

.11 

.01 

T 

7 
7 

.06 

7 
7 

.20      7           7 

.06 

.06 

.11 

7                        .02 

.10 
.03 

7 

7 
7 
7 

7 

.06 

.01 

7 
7 

.02 
.18 
.16 
.01 

.06 

.15     1.00 
.76 
.73 

1.16 
.60     1.0s 

7 

.16 
.07 
.09 

7 

.15 
.06 

MORHISVlLLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

NORTMFIELO 

>.13 
6.06 
3,96 
3.62 

.25 
.9ol 
.53 
.36 

7 
T 
7 

.58 

.66 
.20 
.22 

.09 

7 

.06 

7 

1.66 
I. 80 
1.67 
1.33 

.22 

.09      .01 

7           7 

.18 
.11 
.02 

.13 

.63 

7 

.15 

.10 
.07 

7           .16 
.07 
.02 

.15 
.12 

.09 
.03 

.06 
.03 

7 

.17      7 

.05      .02 

7 
.33 

.17 
.06 

7         1.35 
.10      .96 
.29      .76 
.60      .86 

.06 

7 

.01 
.07 
.07 

PLYMOUTH    UNION 
READING   HILL 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSeuRY 
SOUTH    NEwBURY 

».09 
>   6.26 
3.11 
3.66 
2.«3 

.05 
.72' 

.03' 

.37 

.73 
.10 
.59 

.10 

.26 
.07 
.28 
.05 

.12 

.16 
.01 
.15 

7 

.50 
1.27 

.63 
1.18 
.20 

1.36 

1.76 
.12 
.92 

.01 

7 
.02 

7 

.06 

.07 

7 

.01 

7 
7 

7 

.05 

.07 
.11 

.02 
.23 

7 
.01 

.05 

7 
.03 

.01 
0 

7 

.31 

.60 
.27 
.08 
.09 

1.05 
01.60 

1.36 
7         1.37 
7           .62 

.06 
.07 
.29 

7 

WAITSFIELO    2    WSM 
WATERBURY     1    NNE 
mEST    BURKE 

6.36 
3.57 
3. 76 

.06! 

T                      .02! 

.02' 

.61 
.35 

.62 

.03 
.05 

.30 
.15 

.30 

7 
.02 

.31 
.68 

.16 

1.39 
1.09 
1.12 

.03 
.03 
.02 

.12 

.07 
.05 

.01 

7 

.03 

.08 
.05 
.08      ,02 

7 

.05 

.07 

7 

7 
T 
.02 

T 

.19 
.22 

.16 

.08 

1.18 

7            .95 

.S2 

.08 

.OS 
.10 

WESTERN                               02 

BENNINGTON    2    HHm 

BRISTOL 

BURLINGTON    WB    AIRPORT          R 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

6.38 
3.11 
2.61 
3.97 

3. SO 

.09 

T 

T                      .*» 

7                        .71 

.87 
.80 

.76 

.01 

.61 
.08 
.11 

.03 
.06 

.08 

7 

7 

.13 

.01 

.16 
1.68 
1.08 

.32 
1.73 

1.32      .02 

7 
1.70 

7 
.01 

7 
7 
7 

7 

.03 
.03 
.02 

7 

.21 

.02 

7                        .06 

.05 

7      ■ 

.09 
.02 
.01 

.18 

T 
.06 

7 

7 

,08 

7 

.07 
,36 
.16 

7           .62 
7           .70 
.17      .56 

.77 
.06    1,13 

.13 

7 
7 

.03 

DORSET     I    S 

HUNTINGTON    CENTER 

MANCHESTER    CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

5.13 
2.96 
6.95 
3.62 
2.72 

1.10 
7 

.32 
.70 
.60 

.78 
.79 

7 

.56 

.27 
.13 
.28 

.30 
.09 

7 
7 

1.99 

.20 
.68 
1.59 
1.11 

1.09 
1.21 

7 
7 

.03 

7 

7 

7 

7 
.03 

.05 
.03 

.15 

.28 

.06 
.26 

.03 

.05 

.03 

7 

7 
.03 

7 

7 
7 

7 

.22 
.23 

7 

7         1,10 
7           ,37 
1.29 
,02      .66 
7          .73 

.10 
.09 

7 

.03 

SALISBURY 

3.66 

• 

.71 

.05 

.05 

7 

.19 

1.36 

7 

.05 

.30 

.75 

SOUTHEASTERN                  03 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
MAYS    MILL 
NEWFANE 

PERU 

6.39 
6.50 
5.99 
6.27 
6. S3 

.24 
.86 
.35 

•'5! 

.19| 

.83 
7 
1.05 
.76 
.66 

T 

.03 

.03 

7 

1     7 

.17 
.68 
.67 
.26 
.32 

.11 

.02! 
.071 

7 

.12 

.12 

.03 

7 

.35 

1.19 
.90 
.63 
.SI 

.78 

1.00 
.65 

1.17 

7 
7 

.01 

.01 
.01 

7 
7 

.06 

.08 

,06 
,02 
,07 

.03 

.05 
.06 
.07 
.07 

.03 
7 

.12 
.02 

7 

7 
7 

7 

.01 

7 

.13 

.26 
.20 
.09 

7 

7 
.66 

7         1.56 
.16    1.26 
7         1.58 
.01    1.67 
7         1.02 

.10 

.05 
.02 
.02 

.01 

REAOSBORO    I     S5E 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

UNION    VILLAGE    0AM                    R 

6.6S 
6, SI 
6. 98 
6.36 
3.99 

.30 

.26 

.26 

7 

.10 

.63 
.69 
.57 

.50      7 
.67 

.06 
.03 
.06 

7 

.30 
.36 
.25 
.25 
.20 

.03 
.01 
.01 
.10 

.17 

7 

.17 
.12 
.13 
7 

.63 

•M 

.96 
.96      7 

1.05 
.70 
1.00 

7 
7 

.01 

7 
7 
7 
7 

7 
7 

,05 
,06 
.02 
.25 
.05 

.OS 
.20 
.26 

7 

.13 
.16 
.17 

7 

7 
7 

7 

7 
7 
7 
7 

.17 
.30 
.25 
.38 
.25 

7 
7 
.05 

7 

7         1.16 
.02    1.29 

7         1.69 
1.66 
1.05 

.02 
.02 
.02 

7 
.10 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM    2    w 
WOODSTOCK    3    E 

5.00 
3.S5 
5.23 

6.00 

.20 
.22 
.36 
.25 

.96 
.29 
.70 
.62 

.01 

7 

.06 

.69 
.25 
.36 
.30 

.02 

.03 
.10 

7 

.01 
.17 

.95 
.76 
1.00 
.78 

7 
7 

.01 

7 
7 

.03 

.03 
.06 
.05 

.02 
.09 
.11 

7 

.05 

7 

.17 

7 
7 
7 

.12 

.27 

.27 

7 

1.25 
.19    1.20 
7         1.35 
7         1.31 

.06 
7 

.03 
.03 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relatj 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

1 

SUtion 

a  0 

el  -^ 

3  0) 

a  a 

a  -o 

pH   4) 
OS 

1 

< 

b.     B 

« 

0     a 

|-o| 
5     J 

<3l 

EASTERN    STANDARD    TImE 
1    Am          7    Am          1    PM          7    PM 

i 

s 

1 
S 

01 

s 

A 

I 

1 

8| 

1 

Hi 
III 

CONNEC7ICU7 

BRI0GEPOR7    WP    AIRPORT 

32 

6,6 

12.0 

32  +  + 

30 

14  + 

80 

83 

68 

75 

4 

4 

5 

1 

3 

0 

17 

- 

6.9 

H4R7FORD    WB    AIRPORT 

36 

6,9 

8.8 

29 

NW 

15  + 

74 

79 

59 

69 

6 

3 

5 

1 

3 

0 

18 

56 

7.1 

NEW    HAVEN    WB     AIRPORT 

- 

- 

- 

29 

NW 

29 

- 

33 

66 

- 

4 

4 

4 

3 

2 

0 

17 

54 

6.8 

MAINE 

CARIBOU    WB     AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

73 

77 

11 

3 

4 

1 

2 

0 

21 

- 

7.6 

PORTLAND    we    AIRPORT 

30 

3,6 

7.6 

33 

NW 

14 

73 

77 

58 

68 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

16 

54 

5.6 

MASSACHUSE7TS 

BLUE    HILL    WB 

- 

- 

- 

62 

NW 

15 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

6 

4 

1 

1 

14 

52 

- 

B0570N    WB    AIRPORT 

31 

5.7 

13.9 

37 

NE 

28 

69 

73 

60 

66 

6 

1 

4 

3 

2 

0 

16 

57 

6.2 

NAN7UCKE7    WB    AIRP0R7 

34 

5.2 

16.6 

49 

NW 

04 

77 

80 

68 

76 

3 

2 

5 

4 

0 

0 

14 

40 

7.1 

PITTSFIELD   WB    AIRP0R7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

5 

4 

6 

1 

2 

0 

18 

- 

- 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

3n 

6.0 

11.1 

37+4 

29 

15 

74 

77 

62 

71 

5 

2 

6 

0 

3 

0 

16 

- 

6.4 

NEW    HAMPSHIRE 

CONCORD    WB    AIRPORT 

31 

6.6 

7.0 

31 

NW 

15 

70 

71 

57 

65 

4 

6 

2 

1 

2 

0 

15 

57 

6.3 

MOUNT    WASHINGTON 

- 

- 

- 

117    1 

W 

15 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

8 

4 

2 

0 

20 

40 

7.3 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB     AIRPnoT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

4 

3 

0 

1 

14 

- 

6.6 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

31 

6.5 

10.5 

35  +  4 

35 

04 

70 

73 

56 

65 

1 

5 

4 

1 

1 

2 

14 

55 

6.3 

VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

27 

1.6 

8.1 

33 

SW 

18 

70 

71 

62 

65 

10 

8 

3 

1 

1 

0 

23 

44 

8.0 

«    PEAK    GUST 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 


Station 

Day 

Of  Month 

0 

a 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

.     .     . 

NORTHWEST          01 

BULLS  BRIOSE  DAM 

MAX 
MIN 

30 
10 

36 

4 

49 
29 

40 
26 

41 
24 

39 
20 

40 
31 

44 
30 

43 
29 

36 
25 

37 
28 

48 
36 

56 
33 

47 
28 

35 
26 

36 
20 

42 
25 

39 
27 

53 
26 

46 
24 

53 
21 

55 
34 

34 
23 

32 

15 

38 
12 

39 
13 

26 
9 

33 

16 

36 
18 

32 

7 

25 
2 

40.1 
21.6 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

25 

9 

30 
9 

48 
23 

38 
20 

36 
28 

39 
20 

35 

29 

45 
33 

42 
33 

33 
16 

32 
21 

46 
30 

52 

34 

48 
29 

32 
23 

25 
14 

36 
23 

35 

27 

47 
33 

40 
30 

48 
29 

53 
37 

37 
24 

27 
12 

30 
14 

35 
20 

26 

7 

25 

16 

28 

20 

29 
10 

25 
12 

36.4 
22.2 

FALLS  VILLAQE 

MAX 
MIN 

29 

35 
3 

50 
26 

46 
25 

41 
24 

39 
15 

38 
28 

49 
34 

45 
29 

37 

20 

37 
26 

45 
35 

55 
27 

43 
32 

37 
25 

30 
16 

36 
26 

38 
22 

48 
29 

45 
28 

51 

57 
36 

39 
26 

30 
14 

38 
8 

39 
19 

29 
5 

28 

20 

31 
23 

29 
-  3 

20 
5 

39.3 

21.0 

NORFOLK  J  SW 

MAX 
MIN 

25 

9 

27 

7 

38 

7 

46 
21 

31 
21 

32 

17 

35 
18 

38 
28 

43 
33 

37 
20 

30 
20 

34 
25 

43 
32 

46 
32 

36 
25 

27 
14 

29 
14 

32 
27 

42 
32 

43 
30 

35 
22 

50 
23 

52 
24 

26 
12 

24 

8 

34 
9 

32 

0 

23 
1 

27 
22 

26 

9 

21 
3 

34.3 

18.2 

5HEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

28 

13 

30 
8 

48 
25 

50 
25 

39 
26 

39 
22 

40 
30 

45 
34 

46 
32 

40 
24 

33 
25 

38 
32 

53 
33 

55 
28 

41 
28 

33 
18 

35 

25 

38 
26 

49 
32 

50 
32 

46 
25 

54 
42 

57 
27 

31 
15 

28 
10 

37 
27 

31 
6 

26 
18 

30 
25 

31 

6 

30 
.  1 

39,6 
23.2 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

30 
1» 

32 

9 

49 
27 

50 
25 

42 
28 

40 
22 

42 
32 

46 
35 

48 
31 

47 
26 

35 
28 

39 
31 

53 
32 

54 
30 

41 
27 

32 
20 

36 
26 

40 
25 

52 
26 

50 
27 

46 
24 

55 
42 

55 
29 

30 
19 

34 
13 

39 
30 

39 
6 

23 

18 

32 
23 

30 

4 

32 
1 

41.1 
23.5 

CENTRAL            02 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

28 

33 
9 

48 
18 

51 
27 

40 
27 

44 
21 

40 
22 

37 
31 

49 
34 

43 
21 

29 
22 

35 

26 

45 
34 

55 
31 

43 
22 

36 
19 

35 
23 

39 
27 

45 
32 

50 
33 

45 
26 

51 
27 

56 
29 

33 
18 

32 

10 

36 
16 

35 

8 

25 
9 

26 
20 

35 

10 

34 
5 

39.9 
21.6 

COLCHESTER  1  E 

MAX 
MIN 

36 

6 

54 
28 

55 
27 

43 
24 

40 
18 

41 

28 

48 
36 

41 
28 

38 
22 

37 
28 

52 
35 

55 
32 

48 
34 

40 
25 

30 
14 

39 
27 

37 
25 

52 
32 

46 
30 

50 
23 

55 
40 

45 
28 

28 
11 

36 

4 

38 
23 

28 
5 

32 

20 

34 
23 

30 
5 

30 
5 

41.0 
22.5 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

31 
3 

47 

7 

52 

29 

45 
21 

43 
16 

39 
19 

42 
29 

48 
27 

43 
21 

32 
21 

37 
30 

46 
29 

55 

36 

43 
29 

36 

17 

33 

18 

39 
23 

46 

29 

50 
29 

46 
19 

55 

20 

56 
27 

31 

8 

26 

0 

40 

1 

37 

4 

26 

5 

29 
23 

35 

1 

30 
-  2 

40.4 
17.7 

DANBURY 

MAX 
MIN 

34 
8 

51 
29 

40 
27 

40 
29 

38 
22 

41 
32 

50 
40 

44 
32 

38 
26 

34 
27 

45 
33 

56 
36 

50 

34 

35 
29 

33 

18 

41 
30 

39 
26 

53 
35 

48 
33 

50 
23 

53 

40 

40 
20 

32 

16 

38 
14 

38 
26 

26 
11 

29 
25 

34 
22 

28 
8 

26 
6 

39.8 
24.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

37 
11 

54 
35 

45 
27 

44 
20 

40 
22 

37 

29 

50 
31 

44 
28 

32 

23 

35 

26 

47 
34 

57 
32 

43 
30 

37 
26 

34 
22 

40 
26 

36 
28 

51 
34 

48 
26 

52 
21 

56 
35 

35 
23 

31 
16 

41 
10 

41 
17 

27 

11 

31 
26 

36 
21 

31 
9 

22 

8 

40.3 
23.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
U 

54 
33 

45 
26 

45 
23 

38 
26 

36 
30 

50 
34 

44 
29 

31 
24 

34 
28 

46 
34 

57 
33 

47 
33 

36 
29 

34 

41 
28 

37 
28 

52 

37 

49 
28 

50 
22 

57 
36 

36 

26 

31 
16 

40 
9 

40 
18 

27 
11 

31 
26 

36 
20 

29 
2 

20 
2 

40.2 
23.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

33 

4 

49 
8 

48 
30 

47 
22 

44 
17 

40 
19 

43 
31 

60 
26 

44 
20 

34 
23 

37 
33 

48 
33 

56 
27 

44 
31 

37 
21 

36 
23 

40 
24 

46 
31 

51 
24 

46 
19 

55 

19 

56 
26 

39 

6 

39 

2 

40 
22 

38 

5 

29 

6 

35 

26 

36 

4 

31 
3 

♦2.1 
19.5 

MIDDLETOWN  <.  w 

MAX 
MIN 

32 
13 

50 
30 

53 

32 

44 
27 

43 
26 

42 
32 

50 
38 

51 
34 

45 
25 

34 
30 

39 

34 

54 
39 

56 
36 

46 
32 

37 
23 

40 
30 

41 
30 

53 

38 

52 

34 

48 
28 

55 

43 

55 
30 

34 
17 

35 

15 

41 
35 

35 
13 

32 
27 

34 
26 

33 

15 

28 

12 

42.7 
27.8 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

34 
12 

51 
31 

51 

30 

45 
23 

39 
25 

42 
29 

52 
36 

47 
29 

42 
24 

35 
28 

48 
33 

57 
31 

52 

37 

42 
26 

33 
21 

43 
25 

40 
26 

54 
34 

48 
33 

51 
25 

53 
39 

53 
27 

31 
11 

36 
8 

40 
27 

30 
13 

30 
25 

34 
27 

32 

9 

26 

9 

42.1 
24.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 
MIN 

41 
12 

53 

49 
32 

50 
32 

43 
26 

43 

53 
32 

45 
31 

34 
25 

42 
30 

55 

37 

57 
38 

45 
34 

39 

34 

43 

40 

54 

50 
30 

50 
16 

54 
36 

38 
26 

32 
14 

43 
9 

43 
19 

30 
11 

37 
22 

37 
24 

32 

18 

30 
13 

43.2 
24.3 

STORRS 

MAX 
MIN 

33 
U 

52 

28 

51 
28 

41 
26 

38 
23 

38 
28 

48 
36 

44 
35 

38 
20 

35 

26 

47 
34 

54 
39 

51 
34 

38 
28 

30 
19 

37 
25 

35 
28 

50 
33 

51 
30 

51 
30 

55 
41 

50 
26 

29 
11 

33 

10 

39 
26 

26 
10 

26 
20 

33 

26 

30 
11 

27 
12 

40.1 
24.7 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

WEST  THOMPSON  DAM 

MAX 
MIN 

30 
9 

33 
3 

47 

7 

53 
26 

45 
21 

46 
15 

40 
18 

42 
27 

46 
27 

45 
16 

33 
16 

37 
29 

49 
31 

56 
32 

46 
25 

36 

16 

33 
15 

42 
16 

46 
22 

55 
20 

47 
16 

53 
20 

56 
26 

31 

6 

30 
-  1 

40 
0 

38 

I 

29 
2 

35 

23 

36 
2 

31 

0 

41.5 
15.9 

COASTAL            03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

34 
15 

41 
19 

52 

38 

44 
31 

48 
27 

40 
30 

45 
36 

52 

39 

48 
32 

34 

30 

38 
32 

48 
38 

52 
39 

50 
34 

38 
30 

36 
23 

45 
32 

42 
32 

57 
39 

52 
33 

49 
29 

51 
38 

39 
25 

33 

22 

42 
18 

42 
23 

36 
19 

37 
32 

37 
24 

31 
20 

32 
20 

42.7 
29.0 

GROTON 

MAX 
MIN 

34 

18 

40 
14 

52 

39 

49 
28 

46 
23 

43 
24 

44 
29 

51 
32 

46 
29 

34 

24 

43 
31 

55 

40 

54 
39 

50 
32 

49 
27 

34 
22 

42 

26 

45 
26 

55 
39 

51 
31 

49 
29 

53 
35 

37 
24 

33 

16 

43 
11 

44 
20 

30 
13 

36 
27 

39 
24 

32 

17 

35 

14 

43.5 
26.0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
15 

41 
16 

51 
38 

46 
30 

49 
27 

41 
28 

45 
33 

51 
34 

46 
26 

33 
27 

37 
30 

47 
35 

51 
38 

49 
34 

36 
29 

34 
24 

45 
30 

41 
30 

56 
37 

53 
28 

51 
29 

51 
38 

38 
27 

33 

22 

42 

13 

42 
22 

32 

17 

36 
30 

36 
25 

33 
16 

29 
16 

42.4 
27.4 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

32 
14 

34 
12 

49 
13 

52 

28 

45 
22 

46 
22 

40 
28 

46 
34 

53 

29 

47 
27 

34 
27 

40 
30 

50 
35 

56 
39 

48 
28 

39 
20 

37 
21 

45 
27 

45 
33 

59 

27 

54 
25 

51 
26 

55 
26 

35 
16 

34 
13 

42 
14 

39 
12 

36 
13 

37 
28 

38 
12 

33 

12 

43.6 
23.0 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

33 
15 

35 
9 

51 
28 

48 
30 

45 
21 

39 
23 

44 
31 

51 
39 

46 
29 

42 
28 

37 
29 

49 
36 

56 
32 

51 
36 

40 
29 

35 
20 

43 
29 

40 
26 

56 

34 

51 
28 

50 
25 

54 
43 

49 
30 

34 
17 

39 
14 

39 
14 

32 
13 

35 
27 

37 
29 

31 
13 

32 

12 

42.7 
25.5 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

34 

14 

36 
11 

52 
33 

51 
33 

45 
20 

43 
20 

44 
28 

52 

41 

45 
26 

36 
31 

53 
37 

55 

31 

42 
27 

36 
21 

44 
24 

40 
25 

57 
35 

51 

24 

50 
24 

51 
37 

51 
29 

l\ 

36 

5 

43 
29 

30 
9 

35 

22 

41 
28 

34 

9 

32 

9 

43.3 

23.9 

Sev  Raterence  Notes  Fallowing  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   19tT 


14   15  16   17   18 


21   22   23   24 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDOEWATER 
CARIBOU  MB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
OREENVILLE 
HAYNE5VILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKHAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

ft     *     * 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
"JbANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 
FARMIN6T0N 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM 
LEWISTON 
MADISON 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


33   26   30 

22    6-1 

33 
20 


26   23|  12 


31   21 
0-4 


31   30   17 


5    1    7   20    7  -U 
2'   27   27  I  22   27   30:  20   17 


32   2 
1".  - 


23   22   30   36   30 
8   13   U  I  16    <• 


20 

-  5 


3r  25   15 
23!  10  -12 


28  i  40 
4   27 


36  ,  41 
17  I  34 


35  I  39 
U   21 


19   18   26 


23   29   34   28   30   29 |  28   29 
12   12   16 


26   25 
10    3 


24   22 
■  3-6 


29   30 
12    6 


22   30 

15    7 


30   32 
8   22 


23 

20 
9 

24 

21 
9 

23 

21 
10 

23   23   26 


28   43 
8   20 


31   33 

5   15 


27   40 
4   13 


25   34 
5   11 


28   30 
-  I  -  1 


31   45 
6   14 


29   29 
11   U 


30   30 
■  4-1 


32   43 
11   21 


33   27   27   23   25 


33 

31 

32 

30 

26 

29 

9 

13 

11 

10 

8 

15 

30 

26 

30 

31 

30 

26 

13 

-  2 

•  2 

.  2 

0 

12 

32 

22 

28 

28 

27 

27 

19 

-  5 

-  8 

-  9 

-  7 

15 

33   36 

18   18 


33   34   33 


39   35   33 
22   19   18 


34   32 
22   IS 


38i  41 
3    5 


38   32 
15   17 


41  26 

17  20  19 

35  38  40 

IS  15  3 

35  38  42 
24  27  20 

36  33  36 
23  22  11 


30   30 
19!  15 


33   32 

26   17 


34   34 
23   16 


33   38 
27   27 


30   34 
13   23 


28   32 
13   26 


31   28 
18   IS 


36   36 
27   29 


28   38 
9   13 


33   34 
24   28 


34   37 
27   29 


30   31 
18   25 


22   24   42 


15    8 

30i  28 


23,  21 
12   U 


24   15   22 


24   21 
14-5 


31   14 
5-5 


33 
13 

24 
8 

30 
8 

31 
2 

25 
8 

33 

22 

30 
6 

34 

15 

24 
15 

30 
0 

30 
0 

26 
15 

33 
25 

30 
10 

35 

24 

29 
9 

33 

6 

31 

10 

30 
12 

29 

17 

38 

U 

28 

32 

29 

29 

26 

31 

22 

37   44 
36 


37   27 
26   14 


28   34   24   29:  32   30   34 


19   40 
-  I   19 


21   28 
3    8 


39   20   25 
6  -13  .11 


30   20   26 
12  -19  -12 


24   24 
8   12 


34   26 

14   14 


29   25 
14    5 


10    6 

31   24 
12   15 


45 
12   31 


351  48 
18   27 


42 
30 


25   34   42 


32   24 
20   17 


45 
15'  31 


40   30 
27   14 


40   45   30 


44   44   39 


31[  27   11   36   41   37   27 
-  9   10'  34   26   17 


39   40 
27   30 


39   40 
22   28 


39   42   33 

24   30   17 


33   20 
17   11 


38   30 
30   17 


48   45   31 
32   30   22 


34|  25 

21!  n 


341  26 
22   13 


46   36   26 
30   22   12 


36  26 

241  14 


19   17   28 


28  II      31 
12   12   12 


21   21   23 


22   20   23 


32   32 

17   19 


24   30   34 
15   17   15 


25   37   36 


19   21 
30   34 


26|  22   24   27   30 

lOl  11   14    9;  18 


II      27   28 

14   13   10 

20   22 


24;  27 

8!  12 


22   28:  32 

14   I5I  19 


30   25   37 
11   13   12 


38   39   23' 


35   35   18 
-  3  -10  -10 


27  1  30   35 


28   40 

17,  24 


39   18;  14   43   20 


33   13 
10-3 


9   17 
-17  -15 


13   35   10   12   21 
-16   10  -20  -17   11 


20 

23 

28.2 

2 

-  7 

7.7 

23 

18 

27.7 

5 

-17 

6.2 

19 

I 

22 

1 

25.6 
9.0 

17 

21 

25.2 

3 

-  2 

5.9 

37   28   14 


35   1 
0  - 


32 

15 

28 

39 

11 

-  2 

-12 

5 

37 

15 

15 

36 

15 

3 

-  8 

8 

18 
-  2 


21   20   26.6 


27.7 
11.2 


18   28   22   29 


23   15   33   33 


39 
29 

38 
22 

38 
20 

40 
21 

23 

2 

13   34   36 
-5-5-10 

15 
-11 

39 

30 

38 
15 

39 
15 

44 
20 

22 
0 

22   23   30 
-5-5-12 

19 
-12 

37 
32 

39 
22 

37 
24 

42 
27 

28 

10 

24   35   38 

-2-1-1 

14 

0 

35  i  40 
21   30 

35   36 
20 


27   34   36 


45   41 
31   26 


45   40 
32   23 


47   45 
35   23 


43   39 
34   22 


15,  27 

5!-  4 

20   15   32 
0 


33   40 
12   22 


40   20 
18    3 


35   39   27 


15 
-10 


37   14 
9-9 


20   20 
2  -12 


20   22 
7  -15 


22   21 
0  -10 


20   22 
15    1 


13   33   36 
■20  -20  -17 


34   36 
■  12  -12 


11   22   20 
•  9   10    3 

15   18   20 


12   U   21 
.19  -10  .  2 


29.4 
10.1 


27.6 
11.2 


27.1 
7.8 


28.7 
7.0 


30.6 
12.2 


26.5 
10.8 


27.9 

8.5 


17   25.9 
■  3,   9.6 


20   28.0 
-10    9.0 


27.2 
2.3 


7   17   22   211  26.9 
■  14  -  6  -14  -15  I   1.4 


28   33   23 


46   43 
34   18 


26  34|  35 

11  14  14 

34  35  49   47   44 

19  15  30   31   21 


36   40 
31   23 


50   47! 
19   13 


45   47 
34   26 


47   44 
30   22 


45   35 
35   15 


45   34 
34   15 


44   45 
32   25 


43   39 
28   23 


40   39 
27   22 


44   41 
16   25 


46   44 
31   25 


39   45 
21   27 


46   53 
14   25 


44   40 
35   22 


44   42 
21   27 


10   23 
■19  -  6 


33  39 

1  10 

34  41 

2  10 

25  37 

3  19 

23  40 
1  18 

24  39 


25   20   38 


28   30   43 


25 


17   40 
7    0 


28 

6!-  7 

31   27   36 
8-5 

28   40 


19 


24   39 


23   24 
-  5  -15 


15   28 
0-9 


23   30   32   23 


24   19 
6-9 


22   26   29 


29   20 
2-7 


15   26   24 


30   31 
'15  .14 


27.4 
6,7 


32.4 
17.1 


32,1 
15,3 


35.0 
16.4 


31.5 
15.0 


30,9 
14,5 


33.3 
11. 1 


35.5 

17.0 


31.7 
14.5 


36,5 
8.9 


34.9 
20.5 


33.9 
14,3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 


Station 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      M      15     16      17      18      19     20     21      22      23     24     25      26     27 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINOFIELD 

VANCEBORO  NO.  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

#     •     » 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


26   28   42 


28   28   43 
16   12   21 


27   32   34 
3    3   15 


26   30 
11    7 


28 

30 

40 

8 

0 

20 

25 

28 

28 

U 

6 

10 

29 

31 

32 

10 

U 

10 

30 

30 

44 

16 

16 

15 

30 

30 

45 

15 

10 

16 

28 

30 

46 

14 

8 

20 

30 

25 

42 

18 

15 

21 

28 

29 

46 

16 

12 

12 

28 

31 

33 

7 

10 

11 

28 

31 

45 

12 

11 

20 

28 

29 

46 

16 

16 

26 

31 

30 

45 

15 

9 

21 

31 

33 

45 

17 

15 

19 

32 

32 

45 

15 

10 

21 

30 

31 

48 

17 

5 

12 

34   33 

19   13 


38   40 
27   27 


37   42 
18   10 


40   40 
22   20 


44   40 
24   27 


35   37 

23   20 


39   37 
21   18 


39   40 
21   13 


30   30 
25   18 


34   33 
21   20 


34   32 
21   16 


36   35 
21   16 


32   37 
22   22 


32   37 
15   25 


32   38 
22   28 


30   36 
18   22 


31   35 
12   23 


32   32 
11   19 


33   36 
22   29 


35   34   36 


39   40   40 
28   31   24 


37   37 
25   30 


26   24   44 


36   30 
20   17 


31   30   30 


32   50 
15   30 


29   45 
16   24 


30   45 
14   25 


18   22   23 


50   38 
36   28 


50   39 
37   31 


40 
30 


30   33 

18   20 


31   36 
14   17 


36   35 

20   21 


26   35 
17   18 


29   33 
17   16 


27   31 
12   13 


33   34 

17   19 


26   37   38 
19   19   24 


27   39 
16   16 


27   33   37 
14   15   20 


30   40   40 
17   18   25 


27   37   37 
16   22   16 


43 
32 


42 
34 


46 
36 


51   48   45 


38 
23 


46 
37 


50   45 
33   31 


38   41 
31   31 


41   44 
29   35 


38   42 
16   28 


47   46 
32   32 


47 
33 


54   50 
33   29 


44   32   20 


48 
26 


45 
25 


53  41 

41  21 

49  40 

39  13 

48  46 

29  25 

53  53 

34  27 

55  51 

28  24 


34   42 
0   10 


45   44   28 


49   38   25 


48   26!  2, 


27 

8 


29 
-  3 


24   27   24 
9   18-4 


42   29 

13    8 


30   37   23 


29   37   23 
3   10    2 


26   29 
13   22 


25   17 
8i-12 


34 

21-4 


22   44 
•  1   18 


37   40 
•  1   14 


7   27 
25   42 


19   42 
•  3    2 


30   41 
3   25 


41   24 
16    9 


29   31 
17  .  2 


30   17 

e  .  3 


32.3 

13.4 


34.9 
18.9 


33.1 

14.8 


33.2 

18.1 


26   30.3 
-14   12.1 


23   30 
4  -10 


26 

.13 


29   29   29 


34,7 
17.0 


35.4 
13.5 


31.4 
11.3 


37.0 
21.0 


36.9 
18.5 


35.4 
18.4 


34.4 
21.2 


34.8 
17.7 


34.6 

14.5 


35.7 
19.5 


32   32   26   27;  36.7 
19   24   15   12   23.6 


31   32   27   26   36.8 
14   11-1    21  18.7 


30   29   32   35 1  37.7 
10   22    2    2!  20.2 


30   33   32 
14   25   12 


25   39.4 
6   21.9 


26   34   32   28  1  38.3 
7   19    1   12   18.4 


i 


See  Reference  Noles  FoUowlng  SUtloa   Iti<i»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


«ASS«CHUSETTS 


ADAMS 


CUMMINGTON  HILL 
H005AC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
"EST  GRANVILLE 

•     •     » 
CENTRAL  02 

AHHER5T 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

5HELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  05 

BOSTON  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   19*7 


31  23 

11  6 

25  26 

11  7 

29  25 

6  3 

29  31 

6  2 

25  35 


30   35 

13    5 


29   30 
12    6 


32   32 

1*    6 


27   27   37 


32   36 
24   21 


36   37 
2<>   2S 


33   36 
20   15 


40   43 
20   16 


39   34 
23   17 


40   35 

29   17 


38   35 
23   15 


32   38 
21   29 


35   35   40 
25   26   33 


32   33   40 
18   28   31 


35 
20 


47   41   35 
24   24   20 


32   32 
13    7 


29   31 
16   12 


29   32 

12    5 


30   36 
19   15 


30   27 
11    5 


30   30 
8    2 


29   32 

10    5 


30   32 
16   12 


34   34 
15   10 


29   34 

15   14 


31   34 
15   11 


32   34 
12    6 


32   35 

17   14 


32 

10 

32 

30 
14 

33 

34 

16 

37 

46   44 
28   18 


49   39 
26   25 


45   40 
24   24 


41   41 
29   28 


52   51 
29   24 


50  1  50 

24|  31 


47   52 
30 


27   27   37 

10    3    5 

42 


33   32   46 
20   19   32 


40 
29 

45 
30 

48 
25 

38 
25 

45 
23 

44 
20 

50 
30 

43 
26 

51 

31 

46 
25 

33   46 

23   30 


43   45 
29   28 


51   42 
31   28 


47   46 
30   26 


43   45 
29   30 


43   44 
30   21 


48   40   44 
29   22   19 


27   28   24 


39   43 
30   28 


35   42 
28   3C 


45   46 
34   26 


37   39 
30   26 


43   42 
35   24 


38   46 

29   29 


43   43 
36   35 


34   42 
30   30 


39   46 
29   29 


33   38 
29   28 


39   44 
31   28 


42   43 
33   29 


42   45 
32   27 


42   43 
28   25 


42   45 
28   23 


Day  Of  Month 

16  I  17  j  18   19   20  I  21   22  I  23  I  24  ;  25  I  26  I  27   28  I  29  !  30  I  31 


33   31   43 
14   20   28 


49   48   39 
37   35   27 


46 
35 


37;  29 
271  17 


411  34 
26,  18 


33   33 
17   23 


50   44   31 


50   38 
32   28 


49   41 
33   25 


28  32  36 
15  25  28 

29  37  37 
18  28  29 

28  33  39 


351  31 
IS 


341  46 
29'  32 


35   41 
15   28 


29 
46 

33) 
44 

22 

36 

39 

28 

28 

37 

41 

33 

27 

43 

43 

34 

28 

45 

46 

35 

28 

43 

41 

31 

23 

44   33 
30   23 


50   40 
38 


62   46 
35   28 


52   43 
33   25 


53   44 
26   25 


65   46 
36   28 


46   35 
33   27 


45   36 
31   29 


46   34 
28   24 


47   361  31 
30   20   18 


52   40 !  30 
36   28,  18 


32   35 
22   26 


33   34 
19   27 


36   40 
16   24 


36   32 

27  ZZ 


48   40 
33   26 


48   35 
31   26 


50   38 
36   28 


38   45   46!   35   43   48l  54   47   35 
33   37   28   23   35   411  41   35   27 


41   39 
20   22 


28   37 
19   21 


40   41 
19   24 


38   36 
21   19 


38   40 
23   30 


32   40 
20   24 


38   40 
24   30 


42   42 
20   26 


30   39 
19   22 


30   41 
16   21 


33   41 
20   26 


40   41 
23   28 


40   40 
28   27 


39   41 
25   30 


49   48 
31   32 


44   44 
28   29 


47   45 
31   30 


48   48 
30   25 


44   40 
34   26 


46   40 
31   34 


45   42 
35   26 


45   43 
30   30 


51   48 
22   26 


42   49 
29   27 


55   50 
38   27 


49   45 
33   28 


53   45 
37   33 


45   52 
30   24 


52   48 
36   36 


65   48 
31   31 


42   40 
22   24 


32   39 
18   25 


41   36 
19   23 


39   39 
15   24 


43   39 
13   16 


27   36   39 
15   24   29 


33   42   40 
22   27   32 


36  22  12 

63  54  30 

24  28  18 

50  65  32 

22  28  15 

53  27  23 

27  16  10 


45   51 
29   28 


46   53 
30   32 


49   55 

32   30 


54   49 
34   35 


54   49 
30   34 


54   50 
33   29 


56   51 
31   27 


48   50 
30   29 


37   49 
29   29 


54   48 
33   25 


55   46 
34   28 


56   50 
32   27 


60 
26 


58   60 
30   27 


60   46 
36   26 


53   37 
35   27 


59   45 
43   27 


36 
24 


55   45 
39   27 


60  40  28 

39  25  10 

54  44  28 

41  27  11 

54  35  26 


59   49   30 1 


29   35 
11   17 


29   40 
12   26 


26   36 
1   26 


38   38 
3   14 


29   35 
1   23 


37   39 
19   17 


27   39   37 


34   39 
13   30 


30   40 
9   12 


29   38 

5    7 


30   40 
9   12 


34   39 
8   25 


40   40 
10   19 


37   39 
12   19 


31 
5 

33   28 


37   40 
1   11 


19 


10 


19 
27   37 


31   38 
10   13 


33 
22 

29|  33 
41  23 

30   26 


37   28   25   27 


24   33   26   21 
10   15    4;  11 


301  28 
2    2 


28   29 
0.5 

27  28 
8   U 

28  23 
35 


35   33   241  25 
7    2    0   18 


33   38   28  I  29   29 
8   22    5|  16   23 


27   23 
2-3 


29   23 

-  8  .10 


26'  28 

2\    21 


28   25 
1  -  6 


-  5  -10 
30   31 


34   27   23 


29   25 

-  6  -10 


27   32 
14   23 


34   32 
2  -  1 


35   26 

14   12 


44   26 
10-2 


34   30 
3-5 


39   30 
6    8 


29   24 
12    4 


29,  35 

10)   4 


32   35   41 
7    0   25 


31   24 
15    6 

30   23 


56   50   44|  58 
40   37   34   41 


37   37   24 
13   14   10 


39 
20 


33   34 

7    0 

32 

11 

31   27 


34   19 
0.2 


30   30 
7    3 

38   28 


30   30   32 
20   16   12 


37   37   30   33 
28   26   21   20 


37.0 
19.4 


35.2 
19.7 


35.0 
18.1 


38.2 
18.0 


35.1 
19.0 


37. 5 
21.4 


36.4 
19.8 


36.3 
21.3 


39.4 
20.7 


37.0 
17.7 


40.0 
21.8 


37.1 
18.8 


38.8 
25.2 


40.3 
18.7 


41.0 
26.0 


40.8 
20.4 


39.3 
17.3 


39.6 
18.6 


41.3 
22.1 


40.0 
23.3 


40.2 
24.6 


39.9 
23.8 


40.6 
20.0 


37.8 
19.1 


40.2 
23.8 


36.4 
17.7 


38.3 
20.6 


40.1 
21.5 


42.5 
21.0 


36.9 
22.6 


41.0 
28.9 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 

Day  Oi  Month 

1 

u 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

30 
20 

36 
11 

47 
27 

45 
31 

43 
24 

40 
21 

40 
26 

46 
30 

44 
27 

32 

20 

43 
29 

54 
37 

56 
36 

47 
29 

37 
25 

34 
19 

42 
16 

42 
22 

56 
33 

48 
26 

51 
22 

55 
45 

47 
23 

30 
9 

39 
2 

43 
17 

30 
8 

40 
22 

40 
23 

32 
12 

42.3 
23.1 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

30 
2'> 

32 
19 

53 
27 

44 
31 

40 
27 

39 
21 

39 

27 

48 
33 

45 
27 

30 
24 

41 

27 

57 
41 

52 

35 

46 
31 

35 

27 

31 
21 

40 
23 

38 
24 

55 
35 

47 
30 

46 
24 

53 

37 

37 
23 

26 

14 

35 

10 

45 
23 

28 
17 

36 
16 

45 
24 

27 
17 

37 
13 

40.5 
24.9 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

33 

26 

33 
28 

43 
26 

51 
36 

44 
32 

41 
31 

40 
31 

42 
34 

49 
32 

4 
27 

30 
27 

51 
35 

57 
39 

51 

37 

45 
32 

38 
22 

33 
24 

41 
28 

48 
33 

55 
35 

49 
27 

50 
25 

55 
32 

34 
20 

30 
15 

46 
14 

47 
22 

32 

17 

50 
28 

42 
21 

37 
15 

43.5 
27.5 

FALL  RiVER 

MAX 
MIN 

31 

19 

34 
15 

53 

30 

43 
31 

43 
29 

38 
25 

40 
30 

49 
37 

45 
31 

32 
21 

41 
29 

58 

40 

53 
41 

44 
33 

35 

28 

32 
21 

41 
26 

41 

30 

54 
39 

46 
35 

50 
32 

54 
36 

38 
25 

27 

19 

39 
15 

43 
23 

28 
15 

38 

24 

39 
26 

30 
19 

36 
15 

41.1 
27.2 

HINSHAM 

MAX 
MIN 

31 
21 

34 
16 

52 

18 

51 
33 

42 
26 

38 
22 

38 
28 

45 
36 

45 
28 

34 
22 

40 
26 

52 

40 

56 
39 

47 
32 

35 

27 

32 

20 

40 
19 

40 
24 

55 

37 

48 
33 

50 
25 

56 

40 

45 
27 

31 
15 

34 
6 

40 
26 

30 
14 

33 
14 

39 
28 

31 

14 

34 
6 

41.2 
24.6 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 

MIN 

32 

28 

32 

30 

48 
23 

50 
36 

41 

32 

40 
32 

40 
25 

47 
36 

48 
37 

50 
32 

41 
27 

57 
39 

53 
32 

46 
38 

43 

29 

33 
21 

40 
25 

41 
25 

56 
36 

48 
34 

47 
27 

54 
34 

50 
20 

26 
20 

37 
11 

47 
34 

34 
23 

33 
12 

49 
25 

33 

19 

37 
6 

43.1 
27.5 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

35 
15 

34 
9 

48 
29 

48 
30 

48 
25 

48 
18 

40 
28 

42 
32 

43 
29 

40 
17 

35 
25 

42 
34 

54 

34 

52 

35 

42 

26 

32 
IS 

41 
24 

40 
25 

55 

31 

53 
35 

51 
26 

55 

36 

53 

27 

30 
11 

33 

6 

41 
31 

35 

12 

32 
16 

34 
26 

32 

U 

29 

2 

41.8 
23.5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

29 

38 
31 

53 
36 

53 

33 

45 
34 

43 

30 

45 
33 

49 

40 

47 
34 

39 

31 

49 
34 

55 

44 

52 

40 

47 
34 

40l  35 
31   25 

43 
31 

43 
30 

54 
41 

49 
35 

47 
27 

53 
41 

41 
30 

33 
26 

43 
17 

50 
27 

34 
17 

47 
24 

50 
30 

35 

18 

42 
17 

44.8 
30.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

3<. 

2'! 

40 
20 

54 
40 

49 
34 

45 
32 

42 

30 

42 
36 

51 

42 

48 
32 

34 
25 

45 
34 

58 
45 

54 

36   35 
29   24 

44 
30 

46 
33 

57 
42 

50 
39 

49 
35 

56 
37 

38 
26 

30 
21 

46 
22 

44 
24 

30 
19 

44 
29 

44 
26 

31 
22 

40 
24 

43.9 
30.3 

PEABODY 

MAX 
MIN 

31 

16 

32 
11 

48 
21 

42 
29 

42 
27 

37 
21 

36 
29 

41 
33 

43 
26 

32 
18 

40 
25 

45 
38 

53 
36 

33 
24 

29 

16 

36 
24 

39 
26 

53 
36 

46 
36 

46 
28 

60 
40 

41 
23 

26 
12 

37 
9 

40 
20 

27 

8 

32 
6 

35 
21 

26 
13 

26 

6 

36.6 
22.9 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

32 

13 

31 
20 

42 
17 

54 
35 

44 
29 

43 
22 

40 
26 

42 
28 

48 
26 

45 

24 

35 
24 

46 
30 

60 
32 

54 
36 

46 
26 

37 
20 

41 
19 

47 
31 

46 
22 

57 
30 

49 

19 

55 
21 

57 
30 

30 
12 

28 
5 

43 
5 

42 

14 

30 
10 

41 
28 

34 
11 

30 
6 

43.0 
21.8 

PROVINCETOWN  I  N 

MAX 
MIN 

32 
27 

37 
27 

47 
24 

49 
35 

44 
32 

43 

31 

40 
26 

45 
26 

45 
33 

43 
29 

40 
28 

55 

39 

53 
40 

47 
38 

41 

30 

32 
22 

41 
29 

42 
31 

53 
37 

47 
37 

47 
27 

52 
28 

49 
28 

31 
23 

35 

13 

46 
33 

35 

22 

33 

13 

46 
26 

36 
21 

36 
12 

42.6 
28.0 

BOCHESTER 

MAX 
MIN 

32 
15 

31 
13 

44 
15 

61 
34 

44 
28 

42 
21 

40 
22 

40 
30 

48 
29 

45 
21 

34 
21 

43 
33 

58 
35 

54 
33 

46 
27 

37 

21 

34 
21 

42 
23 

47 
30 

55 
32 

47 
24 

54 
24 

57 

30 

32 
16 

26 

7 

43 

7 

43 
14 

30 
13 

41 
27 

35 
18 

31 

10 

42.2 
22.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

30 
2<i 

30 
20 

47 
26 

50 
36 

40 
30 

39 

28 

37 
28 

43 
35 

44 
30 

32 
23 

39 
28 

46 
39 

53 

36 

49 

36 

36 

26 

30 
19 

38 
25 

39 

30 

54 
37 

47 

37 

42 
30 

54 

39 

43 
28 

29 

20 

37 
15 

42 
25 

25 
17 

34 
18 

39 
28 

26 
16 

33 
17 

39.6 
27.5 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

34 
31 

34 
27 

56 
29 

44 
34 

42 
34 

42 
32 

42 
32 

50 
40 

47 
30 

36 
30 

48 
34 

61 
46 

55 

40 

49 

34 

41 
28 

34 
24 

44 
26 

46 
32 

58 
40 

51 
36 

47 
32 

62 
40 

40 
26 

31 
22 

41 

20 

48 
24 

32 

20 

42 
26 

50 
26 

34 
21 

38 

20 

44.5 
30.3 

SOUTH  WELLFLEET 

MAX 
MIN 

32 

27 

32 

27 

42 
25 

51 
35 

43 
32 

41 
31 

39 
28 

43 
34 

49 

37 

44 
29 

38 
31 

58 
37 

64 
40 

53 
39 

45 
31 

35 
23 

33 

24 

39 
31 

46 
34 

54 
38 

54 
36 

53 
33 

54 
31 

32 
22 

29 
14 

45 
24 

46 
19 

32 

16 

50 
31 

41 
20 

36 
16 

43.6 
28.9 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

30 
18 

33 

9 

51 
27 

45 
27 

43 
23 

39 
19 

39 
26 

47 
32 

45 
26 

32 
18 

43 
29 

55 

41 

58 
32 

46 
28 

36 
25 

32 

19 

41 
17 

43 
23 

55 
35 

47 
27 

49 
21 

54 

37 

36 
22 

26 
9 

36 
3 

42 

15 

27 

8 

40 
21 

40 
22 

29 
13 

34 
8 

41.3 
21.9 

WOODS  HOLE 

MAX 
MIN 

33 
26 

34 
25 

50 
30 

44 
42 

43 
32 

43 
27 

42 

31 

48 
38 

46 
25 

40 
26 

41 
31 

59 
36 

51 
42 

48 

40 

43 
32 

36 
23 

42 

30 

43 
30 

52 

40 

50 
37 

47 
30 

55 
35 

52 
33 

39 
26 

34 
20 

47 
29 

36 
22 

34 
23 

51 
27 

36 
23 

39 
17 

43.8 
29.9 

NEW  HAMPSHIRE 

*     •     • 

NORTHERN           01 

BENTON  5  SW 

MAX 
MIN 

20 
3 

27 
-  3 

40 
19 

34 
17 

35 
22 

33 
12 

30 
22 

36 
28 

33 

20 

24 
13 

30 
12 

46 
28 

45 
31 

36 
26 

29 
18 

20 
9 

30 
16 

36 

19 

42 
31 

40 
31 

47 
22 

51 
37 

38 

20 

22 

6 

27 
5 

34 
10 

21 

-  7 

25 

15 

25 

18 

23 

0 

22 

-  1 

32.3 
16.2 

BERLIN 

MAX 
MIN 

25 
-  2 

22 

-  3 

30 
-  1 

38 
17 

27 
18 

33 

2 

37 
4 

32 

20 

35 

31 

31 
13 

26 
U 

34 
IS 

42 
34 

47 
30 

32 

17 

22 

9 

21 

10 

33 

14 

40 
19 

40 
33 

42 
20 

42 
21 

42 
23 

26 

8 

18 
6 

35 

6 

35 

-  6 

23 

-  7 

23 
19 

23 

0 

26 

-10 

31.6 
12.0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

18 
2 

21 

-  1 

39 
12 

34 
15 

32 
20 

27 
10 

29 

18 

37 
26 

34 
20 

22 
11 

35 

11 

43 
32 

44 
36 

37 
26 

28 

15 

17 
6 

26 
9 

33 

13 

40 
29 

37 
28 

38 
19 

45 
32 

38 

18 

20 
6 

26 

6 

35 
9 

17 
-  4 

26 
12 

24 

16 

21 

1 

23 

2 

30.5 
14.7 

COLEBROOK  2  E 

MAX 
MIN 

23 
-  6 

25 

-  7 

33 
6 

34 
11 

32 

18 

33 
12 

28 
4 

35 
20 

35 
16 

27 
13 

25 

2 

38 
21 

43 
33 

44 
28 

32 

4 

21 

7 

24 
8 

30 

3 

39 
26 

39 
32 

40 
14 

49 
36 

44 
20 

25 

4 

29 
2 

36 
20 

24 

-18 

25 
-  2 

27 
15 

22 
-  9 

26 
-11 

31.8 
10.5 

FABYAN 

MAX 

MIN 

14 

-10 

29 
-11 

36 
19 

33 

16 

30 
18 

31 

0 

30 
9 

35 

27 

32 

20 

23 

6 

32 

7 

42 
15 

43 
33 

34 
25 

27 
15 

16 
6 

27 
11 

35 

7 

40 
30 

40 
27 

45 
14 

52 
33 

33 
19 

20 
9 

28 
5 

32 

5 

16 
-16 

25 

2 

23 

17 

24 
-  3 

23 
-11 

30.7 
11.1 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

19 
-  5 

11 

-  4 

-  5 

32 

22 

14 

29 

4 

33 
5 

28 
13 

32 
26 

27 

-  1 

34 
14 

38 
33 

40 
25 

27 

14 

14 

5 

22 
1 

36 
10 

36 

30 

35 

14 

40 
16 

45 
16 

-  5 

31 

31 

-16 

16 
-16 

21 
13 

19 

1 

28.8 
8.2 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

23 

-  I 

29 
-  9 

35 

7 

35 
19 

38 
24 

33 
11 

30 
22 

33 
28 

33 
26 

27 
12 

26 
12 

38 
24 

45 
31 

41 
26 

30 
19 

23 
13 

34 
19 

36 
15 

46 
27 

44 
32 

47 
18 

49 
31 

42 

25 

25 

11 

26 

0 

36 
11 

26 

-10 

24 
6 

26 
20 

26 

-  7 

20 
-15 

33.2 

14.4 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

21 

-  4 

25 
-  6 

33 
6 

33 
18 

35 

21 

32 

3 

29 
14 

33 
27 

33 

20 

28 
11 

30 
11 

38 
28 

47 
34 

38 
19 

31 
17 

21 

7 

32 
16 

32 

10 

41 
30 

42 
32 

38 
15 

38 
29 

34 
22 

34 

7 

28 
5 

36 

16 

21 

-  7 

29 

10 

26 

26 

-  5 

16 
-11 

31.6 
13.2 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

12 

-  4 

19 
10 

28 
11 

20 
5 

28 

18 

26 
21 

24 

17 

25 

17 

18 

20 

0 

27 
12 

45 
22 

25 
12 

13 
2 

3 
-11 

-  4 
-17 

15 
-  6 

38 
10 

38 
14 

22 

6 

40 
18 

41 
8 

11 
-  6 

-  2 

-  9 

15 
-  6 

17 
-16 

0 
-19 

19 
-  7 

16 
-  5 

10 
-  2 

11 
1 

20.0 
3.2 

PINKHAM  NOTCH 

il      *      « 

MAX 
MIN 

20 

2 

18 
-  2 

25 
0 

34 
18 

28 
16 

30 
10 

33 
10 

29 
23 

35 

26 

34 
11 

24 

7 

35 
15 

41 
32 

42 
26 

27 
17 

20 

7 

26 
6 

35 
14 

49 
21 

42 
26 

43 
23 

41 
23 

50 
20 

21 

7 

16 

2 

31 
3 

33 
-  9 

18 

-  8 

20 

12 

22 

0 

22 
-  2 

30,5 
11.5 

SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

2B 
1 

26 

-  4 

29 

7 

37 
22 

34 
22 

39 
11 

40 
11 

32 
26 

33 
25 

35 
15 

33 

18 

33 

21 

45 
29 

48 
31 

40 
24 

28 
14 

27 
16 

35 
23 

40 
27 

49 
33 

45 
23 

46 
25 

50 
25 

30 
12 

24 
2 

36 

4 

36 
-  2 

25 
-  2 

27 
17 

29 
6 

32 
-  9 

36.2 

15.3 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

28 

-  4 

28 
-  6 

29 

-  4 

37 
21 

37 
19 

40 
5 

40 
6 

32 
26 

33 
30 

33 

8 

36 
8 

40 
22 

45 
33 

52 
23 

38 
22 

27 

14 

25 

14 

35 
19 

46 
25 

46 
35 

45 
22 

47 
21 

38 
27 

29 
12 

22 
5 

36 
6 

35 
-  3 

25 
-  2 

28 
16 

29 
-  5 

33 

-U 

35.3 

13.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLAND 
DECEMBER   1967 


StaUon 


Day  Oi  Month 


9   10   II   12   13   14   IS   16   17   18 


19  j  20   21   22   23   24   25 


28  29  30  31 


NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPIN5 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABE5IC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNM 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


2a   30 

0-3 


29   29 
■  2    2 


33   36   AS 


2T   36 
■1-7 


28   29 
0  -  * 


25   22 
2    1 


29   32 
12    1 


26   30 
0  -  1 


29   30 

10    5 


29   31 
12    6 

23   28 


32   33 

9    1 


28   31 
0  -  « 


39   29 
U    5 


27   25   35 


28   30 
■  1-4 


34   33 

U    * 


25   27 
1  -  2 


39 
25 

53 

39 

48 
33 

34 
U 

51 
28 

45 
29 

35 
12 

51 
25 

54 
34 

36 
19 

51 
29 

52 

20 

38 

15 

52 

37 

47 
32 

41   37 
20   11 


42   41 
9    2 


44   43 
17   12 


38   35 
23   10 


45   40 
20   12 


38   31 
24   18 


40   32 
22   15 


42   43 

27   16 


39   43 
27   U 


35   36 
23   20 


45   40 
23   15 


42   40 
25   17 


40   40 
26   11 


35   39 
24   IB 


42   41 
25    5 


46   42 
27   18 


38   31 
21   16 


39   37 
27    8 


33   37 

24   32 


33   32 

19   28 


46   43 
20   23 


29   33 
24   27 


33   39 
23   31 


32   33 
22   28 


31   35 

25   29 


32   37 
26   32 


32   34 
25   29 


30   33 
25   28 


39   34 
13   28 


38   35 

25   30 


37   37 
25   27 


33   35 

28   29 


34   38 
25   29 


31   36 
26   29 


35   32 
10   24 


36   41 
25   29 


36   34 
20   27 


39   31 
5   23 


34   39 
27   31 


34   34 
23   28 


361  34 
16 


35'  35 
16 


38   45   47 
28   32   30 


49 
31 


45   41  I  41   48   48 
30   36   30 


34  46 

24  33 

27  38 

13  27 

26  37 

22  24 

25  33 

19  25 

27  37 

23  26 

26  38 

17  24 

31  38 

18  29 

30  39 

25  30 

26  44 

20  28 

33  45 
18  33 

29  37 

17  28 

34  37 
22  25 

26  36 

14  26 

31  40 

25  30 

29  38 

20  24 

27  39 

21  26 

26  34 
11  20 

35  42 

24  31 

30  36 

18  25 

33  33 

2  19 

30  36 

24  27 

28  34 
20  28 

29  39 
14  26 


35   43   54 
26   34   43 


49   41 

40   31 


36   34   24 


42 
29 


46   38   28 
38   26   18 


46   54 

34   33 


44   43 
26   30 


37   40 
26   27 


39   37 

22   16j 


39   391 
20   22 


37   361 

17   211 


37   39 
23   261 


53   47   49 

31   30   23 


49   48 
29   32 


53   49 
25   32 


48   44   48 
32   34   21 


54   49   50 
28   32   21 


S3   44   34 
30   26   22 


47   44   33 
36   32   24 


45   49   39 
33   33   26 


55   47   36 
30   36   25 


46   41   30 
34   30   22 


35 

19 

36 
22 

49 
27 

46 
33 

47 
23 

49 
31 

45 
25 

35 

20 

35 

20 

46 
32 

45 
26 

39 
20 

49 
35 

37 
23 

40 
16 

38 
20 

52 

34 

46 
30 

45 
19 

53 
38 

40 
26 

33 

20 

36 
24 

48 
31 

43 
32 

44 
27 

45 
29 

29 
20 

36 
17 

35 
19 

47 
30 

45 
24 

43 
16 

49 
34 

34 
23 

31 

17 

39 

24 

39 
28 

51 
28 

46 
30 

49 
28 

58 
27 

30 
20 

43 
26 

39 
28 

52 
30 

46 
20 

11 

56 
27 

34 
IS 

37 

20 

48 
33 

45 
32 

44 
22 

52 

35 

40 
24 

40 
21 

40 
25 

54 
27 

49 
25 

49 
22 

59 
39 

40 
23 

35 
25 

38 

25 

50 
31 

54 
33 

48 
29 

56 
30 

47 
24 

35 
16 

37 
19 

46 
32 

44 
29 

50 
21 

52 

40 

42 

24 

31 
14 

32 
19 

40 
26 

45 
35 

42 
24 

45 
28 

42 
28 

37 
21 

38 
20 

52 
27 

47 
28 

43 
22 

60 
38 

40 
14 

26 

15 

37 

20 

36 

28 

50 
31 

45 

20 

48 
22 

51 
28 

26 
15 

37 
17 

47 
24 

49 
26 

46 
20 

42 
19 

47 
29 

42 
17 

39 
25 

56 
27 

50 
30 

50 
23 

60 
32 

45 
25 

31 

20 

36 
25 

46 
31 

44 
34 

45 
28 

46 
34 

42 
24 

32   25 
23   14 


32   36 

20   24 


49   47   41 


34   41   47 
25   34   34 


41   44   40 
20   19   26 


34   43   42 
24   29   26 


56   39   27 1  35 

39   25    81   0 


47   43   25 
32   22   12 


23   35   24 


60   49   26  1  30   38 


29   32 

17   19 


24   33 
5   21 


30   35 

6   20 


60   46 
28   23 


26l  31 


38   29 
23-2 


36   25 
22-2 


29   20 

'  4  -10 


33   24 
■  1-8 


27   23 
-3-7 


30   34   32   23 


25   30 
9   22 


36.7 
18.9 


35.1 
14.5 


39.5 
16.9 


35.0 
16.9 


39.8 
18.4 


35.1 
16.6 


221  32 
13   10 


33!  28   38   37 


35 

10 

21 

-  4 

27 
15 

27 
15 

22 

19 
-  5 

33.0 
17.7 

39 

20 

26 

4 

29 

14 

28 
20 

32 

16 
.  7 

36.4 

19.9 

36 
12 

25 

5 

24 

15 

32 

17 

28 

25 
-  6 

33.6 
18.6 

35 
6 

22 
-  1 

26 
18 

27 

3 

27 

20 
-  8 

33.5 

16.3 

25   26 
20   11 


28  29 

5  20 

27  29 
9  23 

28  28 
10  14 

31  35 

16  12 


16-1 
31   19 


37.9 
18.8 


37.8 

20.0 


34.1 
18.8 


38,1 
18,6 


26  20 
15    6 

25  38 
6-2 

31  27 

15    9 

30:  23   36   36   24   29   32 
11    4    5-1-3   15-5 


36 
23 

26 

27 

8 

32 
22 

30 
13 

27 

3 

37.7 
20.4 

35 
19 

25 
-  2 

25 
11 

30 
21 

31 

1 

24 
-  3 

35.7 
18.5 

35 
13 

35 
-  2 

25 
-  1 

28 
14 

29 
2 

28 

-  9 

33.8 
15.0 

40 
12 

23 

4 

32 
10 

34 
15 

26 

2 

24 

0 

38.0 
17.9 

37 
12 

31 

3 

25 
5 

27 
22 

29 

-  4 

30 
-  6 

35.6 
17.3 

32   38   29 


47   42 
32   34 


24|  26 
15l   8 


261  26 
12:   5 


35   22 
14-6 


49 
37 


37   29 
27   24 


55   37   30 
37   20   15 


30   36   32   23 


22  30 

11  22 

25  25 

10  22 


26   24 
13    3 


35,7 
12.7 

40,1 
19,3 

33.3 

20.1 

33.6 
17.3 


42.5 

31.0 


40   29:  33   34   31  i2      40.4 
19   111  21   21   14   10   24.0 


43 
30 


49j  56   39   30   41   43 
36   23   15 


29!  37 
16   26 


35   41   34   39 
22   30   21   20 


43.2 

24.0 


43.5 
29.0 


42.3 
26.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EW 

[PE 

\R} 

\T 

UH 

ES 
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NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

VERMONT 

ft      *      ft 

NORTHEASTERN       01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

2«   24 

-  <.  -  5 

30 
0 

34 
14 

31 
20 

36 
2 

36 
2 

39 

13 

34 
24 

29 

11 

21 

-  3 

11 

43 
31 

40 
30 

15 

36 
15 

29 

6 

29 

8 

40 
14 

39 

12 

39 
14 

45 
18 

54 
21 

29 

10 

23 

0 

35   35 

10  -10 

36 
-  9 

28   21   21 

10    0  -10 

33.1 
8.7 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

26   24 
-5-6 

29 
-  5 

35 

20 

31 
20 

36 

5 

35 

5 

35 
25 

35 
31 

33 
11 

26 

10 

36 
23 

45 
33 

48 
20 

38 
23 

27 
13 

25 
12 

33 
15 

35 
25 

45 
32 

43 
16 

43 
17 

46 
26 

31 

9 

20 
4 

35   33 
4  -10 

23 
-  9 

26   26   25 
19-9  -10 

33.2 
11.7 

ENOSBURO  FALLS 

MAX 

MIN 

24   23 

-  1    0 

35 

15 

32 

12 

36 

19 

36 

2 

33 
14 

42 
2B 

39 
25 

26 
17 

34 
6 

45 
32 

45 
38 

45 
32 

34 
21 

24 
12 

29 
3 

37 
15 

40 
35 

43 
31 

38 
19 

53 
36 

40 
24 

27 
17 

32 

4 

37   23 
-2    2 

28 

13 

30   24   27 
20  -11   15 

34.2 
15.9 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

24   22 
1    2 

30 
2 

39 
22 

27 
21 

36 
11 

32 
11 

35 
24 

36 
31 

33 
19 

24 
16 

42 
19 

44 
34 

52 
29 

39 
23 

26 
14 

24 

14 

31 
19 

36 
23 

45 
35 

46 

20 

44 
20 

53 
27 

30 
11 

20 

7 

35   37 

7  -  3 

21 

-  3 

33   25   22 
21    2-3 

33.7 
15.4 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

25   23 
-5-5 

30 
-  3 

34 
20 

32 
21 

36 
14 

29 
16 

35 
25 

36 
30 

30 
9 

24 
10 

35 
23 

45 
34 

47 
28 

37 
22 

25 
14 

26 
15 

30 
16 

43 
26 

45 
33 

42 

18 

43 
20 

53 
26 

28 
10 

18 

6 

37   31 
5-4 

22 
-  2 

27   24   21 
21-9-9 

32.7 
13.7 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

19   25 

-3-4 

33 
24 

26 
14 

31 
16 

24 
3 

30 

20 

35 

28 

34 
17 

19 
11 

31 
13 

43 

30 

44 
34 

35 

26 

26 
15 

22 
12 

28 
17 

33 
17 

45 

30 

40 
26 

40 
18 

50 
27 

26 
17 

17 

4 

30 
2 

35   17 
-  2  -10 

24 
13 

23   15   19 
15-7-5 

29.7 
13.5 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

23   26 

-7-5 

33 
12 

33 
19 

36 
22 

30 
0 

33 
16 

36 
29 

35 

21 

24 

7 

30 
10 

36 
22 

45 
36 

43 
26 

31 
19 

22 
12 

26 
11 

35 
12 

48 
32 

41 
32 

39 
17 

51 

35 

41 

20 

22 

5 

27 
0 

35   19 
15  .12 

26 
6 

26   22   24 
19  -10   10 

32.3 
14.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

23   26 
3    3 

29 

10 

21 
8 

27 
15 

30 
15 

25 
18 

31 
20 

27 
9 

25 
6 

18 
8 

40 
14 

34 
24 

29 

7 

IS 

7 
3 

15 

-  4 

42 
12 

39 

26 
11 

40 
17 

40 

22 

7 

6 
-  5 

1 

13   12 
-  3 

12 
2 

20   14   12 
1-1    7 

24.1 
7.7 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

22   27 
-2-2 

34 
21 

27 
18 

36 
11 

20 

5 

32 

10 

36 
30 

33 
18 

22 
9 

35 

11 

43 
34 

44 
33 

34 
24 

26 
12 

20 
9 

27 
13 

37 
18 

43 
33 

37 
26 

42 

20 

46 

26 

27 
14 

16 

3 

33 
1 

33   18 
-  3  -11 

26 
10 

24   24   24 
15-5    9 

30.6 
13.2 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

17   22 

0-4 

32 
22 

22 

16 

32 

le 

32 
5 

26 
16 

32 
26 

32 
16 

20 
6 

26 

10 

40 
28 

42 
32 

32 
23 

23 
11 

18 
10 

26 

14 

30 
16 

38 
30 

37 
22 

38 
17 

42 
24 

24 
12 

12 

4 

24 
2 

30   14 
-  2  -12 

22 
9 

20   20   18 
12-3-4 

27.3 
12.3 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

27   27 
0.2 

34 
.  2 

35 
16 

33 
16 

36 
10 

34 
10 

33 
26 

39 
31 

35 
9 

31 
9 

36 
24 

45 
33 

47 
31 

36 
23 

26 
10 

26 
12 

34 
17 

47 
25 

47 
32 

46 

20 

42 

21 

65 

27 

29 

11 

23 
9 

37   32 
10-5 

23 
-  2 

26   26   26 
21-6-6 

34.6 
13.9 

SAINT  JOHNSSURY 

MAX 
MIN 

22   27 
-2-1 

34 
14 

35 
20 

36 
24 

33 
6 

32 
20 

36 

29 

35 
24 

26 
17 

30 
12 

39 
28 

48 
37 

48 
32 

32 
20 

22 
12 

32 
13 

35 
17 

43 
33 

42 
33 

39 
18 

44 
32 

43 
24 

26 
10 

27 
6 

35   20 
18-6 

28 
9 

27   26   21 
19-2-6 

33.1 
16.5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

24   22 

0  -  1 

30 
16 

34 
15 

33 
22 

34 
10 

29 
19 

35 

27 

36 
25 

28 

10 

27 
12 

37 
24 

44 
33 

45 
30 

32 
19 

24 
11 

27 
14 

32 

17 

45 
30 

43 
30 

42 

20 

50 
34 

50 
23 

28 

7 

23 
5 

35   23 

20-6 

23 

10 

24   24   21 
20-4    1 

32.4 
15.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

24   21 

-5-7 

30 

-  7 

34 
16 

28 
16 

26 

0 

34 
2 

32 
20 

34 
26 

29 

12 

24 
7 

39 
6 

43 
34 

45 
30 

33 

19 

25 
9 

20 
9 

30 
11 

34 
19 

42 
32 

40 
13 

40 
13 

42 
23 

23 

4 

16 
0 

34   33 

2  -14 

18 
-14 

26   22   22 
12  -  e   -11 

30.6 
8.9 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

26   35 
7    6 

46 
27 

38 
22 

39 
21 

34 
17 

36 
28 

45 
36 

39 

30 

37 
16 

35 

26 

47 
33 

45 

40 

41 
30 

31 
25 

26 
13 

37 
23 

39 
22 

45 
36 

43 
26 

49 

20 

56 
34 

36 
28 

36 

15 

34 
16 

38   25 
16    5 

28 
17 

27   27   27 
22-3-1 

37.1 
21.0 

BRISTOL 

MAX 
MIN 

24   29 

4 

41 

24 

30 
21 

36 
25 

29 
15 

31 
24 

40 
29 

40 
21 

25 
11 

39 
12 

44 
35 

56 
30 

37 
21 

32 
22 

26 
10 

32 
17 

38 
20 

46 
35 

43 
29 

46 
23 

49 

35 

36 
22 

23 
10 

36 
9 

39   22 
11   12 

29 
16 

29   24   25 

20    2    5 

34.7 
19.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

22   32 
7    6 

36 
25 

27 
21 

35 
23 

26 

14 

32 
23 

41 
32 

32 
21 

24 

17 

34 

20 

47 
34 

46 

37 

37 

30 

30 
19 

26 

15 

31 
16 

40 
27 

46 
36 

42 

25 

45 
21 

49 

30 

30 
17 

17 
6 

37 

5 

35   21 

6    1 

27 
18 

24   20   24 
13-6    5 

32.7 
18.2 

CORNWALL 

Max 
MIN 

26   2S 
12    5 

38 
22 

34 
22 

36 
20 

31 
17 

30 
22 

42 
30 

40 
26 

26 
19 

36 
19 

43 
34 

50 
36 

40 
30 

32 
26 

30 
10 

36 
17 

44 
23 

49 
35 

45 
25 

43 
21 

50 
31 

38 
25 

26 
15 

32 

17 

36   24 
18    2 

29 

17 

27   24   23 
22-7    8 

35.1 

20.0 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

26   30 
4-2 

40 
25 

37 
21 

40 
22 

34 
13 

32 

26 

42 

30 

40 
26 

30 
20 

40 
20 

46 
25 

45 
30 

42 

30 

32 
25 

26 
13 

37 
20 

36 
23 

48 
34 

43 
26 

49 
18 

57 
36 

37 
25 

26 
15 

39 
18 

25   23 

11    0 

26 
12 

26   26   25 
21-6-6 

35.7 
18.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

27   32 
6    5 

40 
26 

35 

21 

37 
24 

32 
22 

34 
25 

43 
33 

41 
26 

31 
18 

32 
21 

43 
30 

45 
39 

40 
26 

32 

24 

26 
11 

35 
13 

36 
20 

48 
35 

44 
28 

44 
21 

50 
37 

38 
24 

28 
13 

35 

13 

35   26 

16    4 

26 
18 

27   28   27 
19    7    2 

35.5 

20.3 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

25   31 
12   20 

36 
26 

31 
19 

36 
21 

28 
12 

32 
19 

42 
28 

36 
21 

24 
14 

36 
14 

46 
33 

47 
3B 

40 
30 

32 
26 

26 
15 

33 
16 

41 
25 

45 
36 

41 
31 

46 
26 

50 
33 

34 
25 

25 
12 

34 
12 

38   24 
11  -  3 

30 
20 

28   24   28 
19    1   18 

34.6 
20.4 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

26   26 

10    3 

31 

3 

36 
24 

36 
24 

41 
19 

35 
20 

33 
26 

35 
28 

36 
18 

28 
18 

33 

26 

47 
33 

46 
35 

43 
29 

32 

16 

28 
16 

36 
20 

37 
28 

50 
32 

47 
22 

44 
22 

49 
30 

33 
17 

31 

14 

37   34 
14    5 

27 

5 

27   30   28 
21    0-1 

35.8 
18.7 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

29   26 
-2-5 

34 
14 

36 
19 

41 
24 

36 

6 

29 
23 

34 
28 

35 
27 

30 

7 

26 

16 

35 
25 

48 
32 

43 
31 

32 
23 

26 

12 

33 
19 

35 
16 

46 
30 

42 
29 

40 
17 

45 
30 

39 
25 

26 
13 

26 

6 

35   23 
13-6 

26 
12 

26   30   20 
19-7  -10 

33,5 

15.7 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

2S   30 
3  -  1 

35 

1 

40 
24 

36 
23 

41 
13 

40 
13 

34 
27 

41 
31 

37 
14 

33 
14 

33 

24 

46 
33 

47 
35 

36 

25 

28 

15 

29 

15 

35 
26 

47 
30 

44 
33 

43 
20 

54 
22 

56 

26 

30 
16 

24 
12 

37   26 
10-4 

25 

-  4 

29   30   30 
19    3-4 

36.3 
16.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

23   20 

1  -10 

34 
.  6 

41 
16 

30 
17 

33 

10 

37 
10 

33 
26 

38 
31 

32 

10 

26 

10 

34 
20 

40 
25 

39 
26 

31 
20 

24 
9 

23 

10 

30 
16 

45 
27 

39 
29 

39 
16 

49 
22 

50 
21 

25 
10 

18 
9 

31   21 
9  -17 

20 
-15 

23   25   22 

17-5  -13 

31.5 
11.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

26   31 
7    3 

31 

7 

36 
25 

43 
20 

43 
20 

40 
19 

33 
26 

36 

30 

40 
19 

30 
17 

33 
27 

47 
33 

52 

31 

42 
28 

36 

13 

31 
13 

46 
21 

35 
30 

53 

25 

47 

20 

47 
19 

52 

30 

34 
16 

30 
10 

38   32 
12    4 

27 

5 

28   31   30 
22-2-4 

37.5 
17.6 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

25 

6 

24 

0 

30 
5 

36 

20 

32 

23 

37 

10 

34 
14 

35 

26 

34 
30 

34 

13 

27 
17 

32 
24 

46 
32 

46 
32 

38 
24 

26 
11 

27 

14 

34 

44 
26 

48 
25 

45 

17 

42 
21 

48 
26 

29 
10 

24 

6 

34 
12 

32 
-  2 

21 

1 

26 
20 

27 
-12 

24 
-11 

33.6 
14.6 

9    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


station 

Day 

oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST          01 

NORFOLK  2    SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

l.C 

1 

': 

T 

T 

T 
T 

l.< 

,2 

1 

.1 

1 

T 
T 

T 

T 

1.8 
2 

T 
1 

.2 

1 

2.0 
3 

T 
3 

.2 

3 

16.0 
16 

T 
14 

13 

WOODBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

- 

.5 

1 

T 

.3 

T 

T 

7.0 

t]   7 

7 

3.5 

10 

CENTRAL             02 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

,'. 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

5.0 
5 

5 

5 

•I 

MARTFORO  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

2.2 

1.3 

4 

3 

T 
2 

T 

8.3 

.1 

7 

1.8 

HARTFORD  UB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

3.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 
3 
.2 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

11.9 

1.7 

14 

2.7 

12 
2.8 

2.0 
12 

2.7 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

1 

5.0 
5 

5 

3 

2 

1 

1 

7.0 
5 

5 

MOUNT  CAHMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

'•; 

T 

l.C 

T 

4.0 
3 

3 

2 

T 

T 

4.7 
5 

T 
4 

3 

•* 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

. 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

.s 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

-!  - 

. 

. 

. 

. 

2.8 

. 

3.0 

5.0 

SHUTTLE  MEADOW  RESUR 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

T 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

1.0 

_ 

, 

, 

. 

T 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

3.8 

. 

. 

11.0 

•    >    • 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

- 
.2 

T 

T 

.2 

.6 

1 

T 

.i 

T 

T 

2.7 
3 
.2 

1 

' 

T 

T 

2.7 

1 

1 

3.1 

1 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

5.0 
5 

4 

1 

1.5 
I 

T 

T 

3.0 
3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2 

.1 

1 

T 

.3 

1.2 

I 

T 

t' 

5.4 
5 
.3 

3 
.2 

.\ 

T 

3.0 

2 
.2 

1 

3.2 

1 

WESTBROOK 
MAINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

5 

2 

T 

3.0 
3 

T 
1 

T 

T 
T 

»    «    # 
NORTHERN            01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

T 

. 

4.0 

, 

_ 

. 

T 

s.c 

. 

_ 

.2 

. 

. 

.5 

e 

T 

. 

_ 

, 

, 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

1.5 

•  4 

. 

9.0 

1.5 

. 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
1 

•  1 

1 

S.O 
1 

T 
t 
1 

6 
.5 

5 
.A 

5 
.A 

4.6 
S 

.4 

1.7 
9 
,1 

T 
10 
1.0 

w 

.6 
10 
1.0 

T 

7 
.6 

.2 

4 
.4 

T 

4 
.4 

T 
•  < 

T 

4 
•  4 

4 
.4 

6.0 
8 
.8 

10 
1.0 

9 
.9 

8 
1.0 

6 
1.0 

T 

6 

1.0 

T 

6 

1.0 

.7 

6 

1.0 

6 
1.1 

.1 

6 

1.1 

12.1 
12 
1.7 

18 
1.7 

.2 
18 
1.7 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

T 
T 

3.3 

4 

,5 
5 

4 

A 

A 

1.0 

s 

3.1 

8 

T 

.9 
9 

e 

T 
8 

a 

T 
f 

8 

8 

5.3 

14 

T 
14 

12 

8 

7 

6 

' 

5.2 
11 

11 

.5 

12 

7.1 
19 

T 

19 

19 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

3 

4.e 

6 

i 

6 

10 

6 

6.9 
12 

11 

11 

9 

6    6 

.^  T 

M       6 

( 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

1.2 

6 

2.4 
8 

8 

3.0 
11 

9.9 
20 

1.2 
\<)      20 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

.1 

T 
2 

6.! 

5.1 
6 

1( 

10 

3.0 
7 

.4 

10 

T 
10 

10 

T  1 

T  ; 

^    5 

! 

5 

4 

1.4 

4 

5 

5 

4 

4 

.1 

4 

.8 

4 

4 

.5 

4 

12.0 
12 

15 

1.0 
15 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

. 

T 

■•.O 

. 

T 

4.0 

T 

1.0 

_ 

T 

. 

T 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.5 

T 

_ 

10,0 

1.0 

_ 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNR 

T 

T 

3.0 

T 

T 

3 

3 

3 

:. 

T 
U 

U 

T 
11 

T 
11 

8 

\        6 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

•  3 

1 

.7 
2 

2 

2.0 

2 

6.0 
8 

10 

.7 
10 

RIP0GENU5  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

1.0 

6.0 

. 

- 

_ 

7.( 

. 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

, 

_ 

.5 

. 

9.0 

1.0 
25 

. 

SOUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

.s 

1 

6.0 
7 

1 

7 

7 

t 

4.( 
1( 

T 
10 

10 

T 
10 

T 

6 

T    T 

1    ' 

« 

6 

6 

2.0 
8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

T 
10 

I^ 

10 

4.0 
14 

2.0 
16 

16 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

\ 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1.0 

1 

1 

> 

T 
1 

1.3 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

.1 
1 

T 

5.0 

7.6 
11 

12 

1.0 
12 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

3.1 

3. A 

: 

3 

2 

2.3 
2 

T 

4 

T 
4 

4 

I 

T 

T 

.3 

T 

T 

2.3 

8.1 
9 

10 

.4 
10 

BRIOGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

2 

2.0 

< 

4 

. 

' 

3 

2.C 
5 

t 

5 

T 

5 

! 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

.5 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 

4 

13.5 
17 

17 

T 
17 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

T 

l.E 

, 

_ 

.2 

4.3 

_ 

_ 

. 

^ 

_ 

T 

_ 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

1.7 

T 

. 

11.5 

1.1 

, 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

3.i 

1 

3 

= 

' 

3.S 

3 

T 
1 

E 

T 
5 

5 

2 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.6 
T 

u.o 

12 

14 

2.0 
11 

RUHFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

. 

2.T 

. 

. 

. 

3.3 

. 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

_ 

. 

T 

.7 

. 

5.0 

8.2 

. 

1.2 

»    •    • 
COASTAL             03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

5 

5 

- 

- 

- 

9 

6 

6 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

2.1 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

2 

T 

'•s 

1 

T 
1 

T 

T 

5.1 

5 

T 
5 

T 
5 

T 

T 

T 

6.9 

7 

7 

7 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.: 

3 

.2 
3 

3 

T 

.3 

3 

3 

2 

1.2 

1 

1.5 

3 

2 

.2 

T 

5.3 

5 

1.2 

6 

5 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

l.O 

l.C 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

6 

T 
6 

T 

T 

T 
T 

6.0 

6 

6 

6 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

.2 

T 
T 

T 

.3 

T 

.4 

T 

T 

3.8 
3 
.3 

4 
•  4 

.2 

4 
.4 

T 
1 

5.9 

6.1 

10 
1.0 

11 

1.0 

2.0 

10 

1.0 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

.2 

T 

2.0 

2 

2 

T 
2 

T 
T 

7,0 

7 

7 

T 
7 

See  Relerecce  Notes  Following  Station  Inde: 
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NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1967 

StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

WESTERN             01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.C 
I 

T 
T 

2.! 

2 

T 
1 

.1 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

8.0 
8 

T 
8 

8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

1 

1 

T 
T 

T 

i.e 

T 

T 

.; 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

.6 

1 

T 

5.4 

T 

2.0 

7 

6 

2.3 

6 

ST0CKBRID6E 

SNOWFALL 
SN  ON  QNC 

T 

l.C 

1 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 

T 

6.0 
6 

5.0 
10 

10 

T 
10 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

T 

T 

. 

. 

1.3 

. 

. 

. 

. 

T 

I 

. 

- 

. 

1.5 

. 

T 

- 

. 

- 

9.0 

. 

. 

CENTRAL             02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 

1 

1.0 
1 

1 

T 

2.0 

2 

10.0 
12 

12 

T 
12 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

3.0 
3 

T 

2 

T 

13.5 

14 

13 

13 

3.5 

17 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

.2 

T 

T 

7.5 

4 

5 

3 

2 

9.5 

2 

.2 

7 

7 

5.4 

7 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

T 
T 

5.5 

5 

4 

T 

T 

4.8 
5 

10.0 
15 

15 

T 
15 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

3.! 

1 

2.5 

3 

1 

T 

T 

T 

14.0 
14 

T 
13 

13 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

I' 

. 

M 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

4.0 

1.5 

. 

. 

. 

. 

12.0 

T 

. 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

*.o 

7 

T 
5 

1 

1 

14.0 
14 

2.6 
11 

11 

2.1 

13 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

T 

3 

2 

2 

2 

13.0 
15 

14 

13 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

T 

2.5 
3 

T 

T 

13.0 
13 

T 
13 

12 

2.0 

14 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

. 

- 

. 

. 

. 

■• 

. 

T 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

tt 

3.0 

. 

. 

T 

. 

- 

T 

16.5 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

.2 

T 

7.5 
8 

4 

T 
2 

1 

9.8 
10 

2.5 

8 

7 

.3 

6 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1.0 

T 

T 

5.q 

5 

4 

2 

1 

5.0 

5 

3.0 
8 

8 

T 
8 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

l.C 

1 

T 

T 

T 

3.7 
3 
.3 

T 

T 

4 
.3 

T 
1 

1 

13.1 

1 

1.6 

15 

1.6 

14 
1.5 

2.8 

13 

1.5 

•    #    » 
COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

4.6 

.4 

,4 

T 

J 
.2 

T 

T 

6.0 

.3 

5 
1.1 

4 
1.0 

3.8 

4 
•  8 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

; 

I 

; 

I 

; 

I 

; 

; 

z 

I 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

• 

- 

- 

- 

- 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 
1 

3.1 

3 

T 

T 

3.0 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I.e 

T 

T 

4.8 

4 

4 

2 

4.7 
3 

T 
2 

1 

2.5 

3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

T 

T 

2.2 

T 

T 
T 

1.4 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

2.0 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.1 

- 

- 

- 

- 

4.0 

T 

- 

1.0 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

'3 

2 

1 

- 

ROCKPORT  I    eSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

7 

6 

5 

5.0 
5 

T 
3 

3 

T 
3 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   196T 


D»y 

of  month 

SUIlott 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

23 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

tt    »    * 
NORTHERN           01 

BENTON  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
■ 

3 

2 

T 

2 

T 
2 

2 

T 

2 

1.! 

2 

T 
2 

.1 

2 

T 

2 

1 

1 

T 
1 

1.0 

1 

.2 

1 

T 
I 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

.4 
2 

8.5 

10 

T 
9 

.4 
9 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

2 

2 

2 

1.0 

2 

2 

2 

2 

.! 

2 

T 

T 

.5 

T 

.5 

1 

T 

1 

11.5 
12 

.8 
12 

12 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

. 

8 

1.0 

e 

. 

. 

. 

T 

T 
4 

T 
4 

. 

2 

T 
T 

1.0 

1 

_ 

_ 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

10.0 

u 

2.0 
13 

_ 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

2« 

.. 

<>.5 
26 

1.1 

27 

27 

26 

26 

5.? 

32 

32 

1.3 
32 

32 

30 

29 

29 

.5 

29 

1.0 
30 

30 

30 

1.1 
31 

31 

31 

29 

.3 

29 

.2 
29 

.5 

29 

4.9 
33 

33 

1.5 
34 

13.0 
45 

.5 

44 

.7 
44 

FIR5T  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

T 
11 

U 

# 

8.C 

n 

T 

u 

16 

15 

.5 

15 

3.! 

n 

• 

1.5 
16 

15 

12 

11 

3.5 

13 

2.5 
U 

» 

1.0 
12 

12 

10 

10 

10 

10 

« 

» 

3.0 
12 

1.3 
12 

12 

9.0 
21 

3.0 
22 

. 

MILAN  7  NNw 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

4 

4 

3.0 

7 

6 

6 

5 

3.C 
t 

B 

l.O 

9 

8 

e 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12.0 
16 

16 

U 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

T 
3 

6,C 
3 

3 

3 

2 

.7 
2 

3.« 
2 

3 

3 

3 

.3 

3 

1 

.2 

1 

'•I 

T 
1 

I 

1 

.1 
1 

1 

1 

1 

.5 

I 

.2 

1 

.7 
1 

4.0 

2 

4.9 
1 

14.0 
2 

I 

3.3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
5 

5 

1.5 
6 

5.5 

7 

6 

5 

.6 

6 

6.0 
12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

'] 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

5.0 
13 

T 
13 

T 
13 

16.0 
29 

1.5 
30 

30 

WEST  RUMNEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2.0 

5 

1.0 
3 

2 

1 

1 

2.0 

4 

2.0 

5 

5 

3 

2 

2 

T 

2 

T 
2 

2 

1 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

15.0 
15 

1.0 

Is 

15 

»    #    # 
SOUTHERN            02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

2 

2 

.e 

3 
,t 

T 
1 

I 

1 

.2 
1 

.9 
2 
.6 

2 
.6 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 
2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

8.0 
T 

2.3 

10 
.8 

9 
.8 

1.2 

9 
.8 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.5 

4 

4 

2 

2 

2.0 
3 

14.5 
16 

15 

13 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

6 

1.0 
t 

e 

e 

e 

6 

6 

6 

6 

.2 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

. 

_ 

. 

. 

, 

. 

1.5 

14.0 
16 

16 

T 
16 

FRANKLIN  Falls  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4 

<i 

5 

< 

6 

( 

> 

- 

7 

e 

t 

6 

e 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

A 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

11 

12 

12 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

: 

1.! 

3 

3 

3 

3 

.7 
3 

1.0 
3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 
I 

1 

.3 

1 

1 

1 

T 

T 

.8 

1 

1 

2.0 
3 

12.5 
15 

U 

.7 
14 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNt 

T 

T 

1.! 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

2.3 

2 

I 

.7 
5 

1 

T 

T 
T 

.6 
1 

T 

T 
T 

T 

13.0 
13 

.8 
13 

12 

lakeport 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

6 

5 

1.3 

6 

T 

< 

« 

.8 

ti 

« 

T 
A 

« 

3 

T 
3 

.1 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

.1 

1 

1 

T 
1 

.1 

1 

1 

,1 

1 

10.4 
11 

.7 
10 

9 

LEBANON  FAA  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

I 

T 
2 

1 

1 

1.1 

.2 
2 

T 
I 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 

8.0 
14 

T 
11 

1.0 
12 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

.3 

3 

2 

2 

2 

.1 
2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.5 

2 

2 

T 
2 

1 

1 

5.5 

6 

10.7 
17 

17 

T 
17 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.3 

T 

3.0 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

17.0 
17 

1.0 
18 

IS 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

T 

. 

- 

5.0 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

5.0 
5 

, 

. 

. 

. 

9.0 

6.0 
15 

IS 

2.0 
17 

SURRY  MOUNTAIN  OaM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

I 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 
T 

T 

12.0 
11 

.8 
It 

10 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

2 

2.0 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

12.0 
12 

1.0 
13 

13 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

6 

6 

4.0 
10 

T 
10 

10 

10 

T 
10 

«.o 

l<i 

U 

14 

l<i 

12 

10 

T 
9 

T 
9 

.1 
9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
8 

.5 

8 

2.1 

9 

9 

2.0 
11 

9.0 
20 

19 

1.0 
20 

RHODE  ISLAND 

»    «    • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.1 

2.7 
2 

T 
3 

2 

T 

.5 

,4 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

T 

6.0 
6 

6 

5 

3.2 

3 

T 

2.0 
2 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

«.A 
A 
.5 

1.3 

1 

T 

T 

T 

4.S 

5.9 

3 

.2 

3.1 

3 

3 

6 
.4 

5.2 

5 

2 

T 

5 
.3 

5 

1 

3.0 

3 

4.8 

2 
.5 

3.1 
5 

2 
.5 

5 

3.9 
2 
.5 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENCLAND 
DECEMBER   1967 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

- 

T 

4.0 

. 

. 

. 

T 

3.0 

T 

. 

2.0 

_ 

, 

_ 

1.0 

. 

. 

. 

_ 

, 

. 

_ 

_ 

. 

1.5 

^ 

_ 

12.0 

1.5 

. 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

T 
4 

.5 

5 

T 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

T 
4 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

.4 

2 

'- 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

2.0 
2 

T 

2 

2 

10.8 
13 

.6 
12 

12 

EN05BURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

T 

, 

. 

, 

. 

_ 

_ 

1.0 

T 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

. 

T 

_ 

_ 

1.0 

6.0 

T 

1.0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

2.0 
3 

T 
5 

T 
! 

5 

T 
5 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

T 
1 

4.0 

I 

.1 

4 

T 
3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.1 

1 

1 

5.011.0 
1   14 

T 
18 

1.0 
18 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

< 

4 

5.8 

T 
9 

1 

9 

9 

5 

T 
5 

S 

T 
5 

2 

1 

T 
1 

1.3 

2 

T 
2 

. 

1 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

.6 
1 

.2 

1 

1.9 
2 

2 

3.1 

5 

9.0 
14 

T 
13 

.8 

13 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

•5 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

12.0 
13 

1.0 
14 

14 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ii 

•> 

•* 

T 
5 

S 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

3 

> 

T 
3 

\ 

3 

3 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

13.0 
13 

12 

T 
11 

«    «    « 
WESTERN            02 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.! 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

7.0 

7 

"I 

8 

BuRLINOTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

1.1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

1.7 

T 

.4 
1 

T 
1 

,4 

T 

T 

2.8 

T 

9.0 
11 
.7 

T 
U 
•  8 

.8 
10 
.9 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

8.0 
9 

T 
9 

i 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.510.0 
I    9 

9 

.3 

8 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

10.0 
10 

10 

8 

SOUTHEASTERN        03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

1.5 

4 

4 

4 

< 

.3 

4 

.9 

4 

4 

4 

.3 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

3 
4 

T 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

.3 

2 

.4 
2 

2 

1.712.8 
4   16 

15 

.3 

U 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

t 

2.0 

e 

e 

e 

6 

T 
6 

2.0 
8 

7 

7 

T 
7 

1.0 

7 

! 

5 

T 
4 

1.0 
5 

T 
S 

5 

3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

* 

* 

6.0 
6 

T 
5 

10.0 
15 

1.0 
U 

12 

REAOSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

3 

1.3 

4 

4 

3 

3 

1.0 

3 

^ 

3 

2.0 
! 

5 

3 

2 

2 

.3 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

T 
1 

12.8 
14 

.3 

14 

. 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 
1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

14.0 
14 

1.0 
15 

IS 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

M 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KINGSTON 

4     INCHES 

MAX 

MIN 

35 
34 

34 
33 

43 
34 

41 
40 

40 
37 

37 
35 

3S 
37 

40 
38 

39 

37 

37 
36 

37 
36 

40 
37 

40 
39 

39 

38 

38 
36 

36 

34 

35 
34 

35 

34 

38 
35 

37 
36 

37 
35 

40 
37 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

37.4 
35.7 

e     INCHES 

MAX 
MIN 

43 
42 

42 

41 

47 
42 

47 
45 

45 
39 

44 
43 

45 

44 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

44 
43 

46 
44 

47 
46 

46 
45 

45 
43 

43 
42 

42 
41 

42 

41 

44 
42 

44 
43 

44 
43 

46 
44 

46 
45 

45 
44 

4* 
43 

44 
43 

43 
41 

41 
40 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

44.0 
42.5 

12     INCHtS 

MAX 
MIN 

38 
37 

37 
36 

38 

37 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
36 

36 

35 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
36 

36 

35 

35 
35 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

37.4 
36.7 

24     INCHtS 

5  PM 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

40.8 

KINGSTON,  R.  I. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND.   LEVEL.   SOIL  TYPE.   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS  CLIPPED  TO 

2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER    12  AND  24  INCH 

DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS.  4.      nu  t,    iw.n 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1967 

DELAYFD    DATA 

Jen 

perature 

Precipitotion 

*  5 
<  s 

.   1 

s 

I 

< 

n 

J 

X 

i 
1 

1 

5. 
a 
i 

1 

No.  of  Days 

•5 

il 
II 

1 

s 

o 

a 

Snow,  Sleot 

No.  of  Doyi 

Station 

Max. 

Min. 

1 

s  S 

• 

a 

1 
o 

1 

o 

1 
S 

o 
o 

•gl 

S  ) 

°s- 

5] 

MAINE 

•          tt         tk 

JUNE                     1967 

GRAND   LAKE    STREAM 

75. 7^ 

'•9.4M 

62. 6M 

90 

4 

35 

1 

108 

1 

0 

0 

0 

4.41 

1.50 

18 

7 

3 

2 

«         It         ft 

JULY                     1967 

BRIDOEWATER 

SI. 2 

56.9 

69.1 

89 

19 

41 

7 

19 

0 

0 

0 

0 

5.29 

I.IS 

12 

.0 

0 

12 

4 

2 

HOULTON 

78,2 

59.9 

69.1 

1.7 

85 

20 

47 

11 

17 

0 

0 

0 

0 

3.83 

.57 

.90 

31 

.0 

0 

13 

3 

0 

ft         ft         ft 

SEPTEMBER       1967 

HOULTON 

66.5 

<>6.2 

56.4 

.2 

80 

17 

32 

26 

256 

0 

0 

1 

0 

8.05 

4.76 

2.22 

3 

.0 

0 

10 

6 

4 

ft         ft         ft 

OCTOBER             1967 

HAYNESVILLE 

55. ".M 

33. 9M 

44. 7M 

73 

3 

23 

8 

626 

0 

0 

0 

.0 

0 

ft         ft         ft 

NOVEMBER          1967 

GRAND    LAKE    STREAM 

41. 6M 

22. 2M 

31.9M 

61 

4 

11 

17 

999 

0 

2 

0 

4.48 

1.55 

24 

6 

4 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


Station 

rnNNPrxIriiT 

2 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS 

16 

17       18 

is| 

20| 

21 

22  1 

23   1 

24 

25 

26   1 

27 

28 

29      30 

31 

JULY          1967 

LAKE  KONOMOC 
STAFFORD  SPRINGS  2 

6.31 
6.64 

.11 

.42 
.85 

1.12 

.60 
.27 

.01 
.05 

.32 
.06 

.75 
1.15 

,60 

1,38 

,99 

T 

.12   .01 
.20 

.97 

.04 

.08 

.37 

.01 
,25 

.12 

1,10   .26 
.64   ,10 

•    .    . 

AUGUST       1967 

LAKE  KONOMOC 

5.01 

1.23 

.19 

.95 

.61 

.30 

.15 

.08 

,02 

,22 

.03 

.06 

.02 

.96 

,17 

.02 

•    .    . 

OCTOBER      1967 

PAUCHAUG  FOREST 

1.86 

.11 

T 

.31 

,08 

T 

.70 

T 

.24 

.42 

MAINE 

•    «    . 

JUNE         1967 

GRAND  LAKE  STREAM- 

«.41 

.22 

.34 

.25 

T    1.50 

.50 

.30 

1,30 

.    »    • 

JULY          1967 

BRIOGEwATER 

HOULTON 

5.29 
3.B3 

.47 
.15 

.10 
.29 

.10 
.13 

.50 
.22 

1.15 
.15 

.50 

1,04 

,15 

.22 
.19 

.15 

.04 

.03 
.02 

.42 
,18 

.55 

,12 

,30 

.40 

.15   .50 

.90 

.    .    . 

SFPTEKBEK    1967 

hOulton 

8.05 

.53 

2.22 

.10 

I. 00 

.15 

1.90 

1.05 

,10 

,05 

.75   .20 

•    *    • 

OCTObER      1967 

HAYNtSVILLE 

- 

- 

- 

.40 

.19 

- 

-     - 

- 

- 

- 

.30 

- 

- 

»    *    . 

NOVEMBER     1967 

GRAND  LAKE  STREAM 

4.48 

.80 

.30 

.25 

,60 

1.55 

.98 

MiiSACUUSEXLS 

.    ,    « 

MAY           1967 

CHESTER  2 

NEweuRYPOfiT 

PLAir^FIELD 

5.40 
7.00 
5.67 

.91 

.58 
.80 

.17 

.29 
.25 

.81 

T    1.01 

.22   .88 

.32 
.19 

.68 
.03 
.72 

1.02 

,56 
,10 

.71 
.77 

.07 

T 
.09 

1.96 
T 
.74 

.19 
2.63 
.94 

,21 
,22 

JUNE          1967 

MANSFIELD 

4.16 

.06 

. 

n 

.09 

.21 

.01 

1.18 

.40 

1.32 

T 

.02 

.70 

.16 

T 

.     .     . 

JULY         1967 

wESTFIEU, 

4.64 

,69 

.59 

.01 

.03 

1.31 

.12 

,24 

.27 

.05 

.07 

.17 

1.09 

.    .    . 

AUGUST       1967 

CrtEsTEO  2 
M«N5FIELC 
PEBU 
PHINFIEUD 

4.39 
4.14 
2.15 
1.97 

.29 
.32 

.06 

.06 

• 

.27 

T 

.45 
.15 

.32 

.55 

T 

.26 

.04 
.24 
.22 
.12 

.36 

.13 

T 

,10 
,21 

,13 

T 
.05 

1,56 
.02 

.30 
.20 

.03 

.24 

.41 

1.42 
.31 

1,18 
.15 

.09 
.12 
1.20 
.71 

.16 

.    .    . 

OCTOBER      1967 

NEWBURYPORT 

1.21 

.01 

.13 

.13 

T 

.01 

.09 

T 

T 

.27 

T 

.39 

,18 

Nt«  HtlPSHlRF 

.    .    . 

AUGUST       1967 

JEFFERSON  5  SSw 
JEFFERSON  t,    S 

I 

.03 

- 

.05 

T 

- 

- 

- 

.10 

.30 

- 

- 

- 

.12 

- 

- 

- 

.33 

.38 

- 

.34 

- 

- 

- 

,23 

,54 

.15 

,08 

.    .    . 

SEPTEMBER    1967 

JEFFERSON  5  SSv. 

4.60 

.30 

.16 

.05 

.04 

1.25 

.08 

.03 

.24 

.10 

1.21 

.09  1.05 

OCTCBER      1967 

JEFFERSON  5  5SW 

3.50 

.02 

.17 

.29 

•  66 

1.10 

,06 

.02 

.20 

.02 

,09 

.87 

.    .    . 

NOVEMBER     1967 

JEFFERSON  S  SSrt 

2.55 

.26 

.16 

.06 

.11 

,03   ,02 

.03 

,03 

.04 

1.77 

.02 

,02 

S«e  Relerence  Notes  Followicg  SlalioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 

DECEMBER  1967 

DELAYED   DATA 


Station 

Day  Of  Month 

S, 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  1  16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

M4INE 

.      .      . 

JUNE       1967 

RR«ND  LAKE  STREAM 

MAX 

MIN 

59 

35 

67 
43 

78 
43 

90 
51 

80 
43 

80 
50 

69 
51 

80 

50 

80 

48 

74 
44 

69 
50 

51 

85 
62 

82 
62 

78 
55 

74 
46 

69 
49 

58 
50 

64 
52 

70 
51 

84 
53 

82 
55 

75 
51 

81 
49 

84 
46 

80 
44 

75.7 
49.4 

, 

JULY       1967 

BRIDGEhSTER 

MAX 
MIN 

BO 
54 

B6 
57 

80 
64 

80 
54 

79 
45 

73 
47 

79 
41 

85 
49 

84 
59 

78 
62 

81 
43 

88 
60 

79 
61 

76 
59 

77 
58 

76 
65 

80 
59 

85 
63 

89 
55 

88 
63 

84 
66 

87 
65 

81 
64 

81 
62 

80 
58 

85 
54 

76 
56 

83 
60 

83 
59 

73 
59 

80 
43 

81.2 
56.9 

hOULTON 

MAX 
MIN 

79 
50 

84 
61 

78 
63 

76 
65 

67 
51 

70 
51 

76 
48 

82 
55 

79 
62 

76 
65 

74 
47 

75 
58 

76 
59 

78 
60 

75 
60 

74 
65 

77 
64 

81 
62 

82 
64 

85 
61 

81 
62 

83 
66 

78 
65 

78 
63 

80 
63 

79 
60 

82 

57 

78 
60 

80 
64 

80 
63 

81 
62 

78.2 
59.9 

. 

SEPTEMBER  1967 

HOULTOh 

MAX 
MIN 

63 
39 

60 
48 

55 
44 

58 
46 

68 
41 

65 

52 

60 
39 

73 
47 

77 
59 

70 
47 

57 
34 

69 
33 

72 
37 

75 
44 

75 
44 

77 
45 

80 
52 

77 
50 

68 
54 

67 
34 

70 
51 

65 
52 

65 
60 

60 
44 

49 
38 

52 
32 

72 
50 

65 
52 

66 
58 

65 
59 

66.5 
46.2 

. 

OCTOBER    1967 

H*YNf  SVILLE. 

MAX 
MIN 

66 
45 

58 
42 

73 

33 

42 

49 
39 

50 
28 

49 
27 

51 
23 

56 
43 

58 
48 

28 

50 
30 

48 
31 

54 

34 

60 

34 

54 
26 

27 

54 
26 

63 
28 

61 

39 

61 
42 

60 
42 

53 
29 

50 
34 

48 
33 

49 
29 

55.4 
33.9 

. 

NOVEMBER   1967 

GRAND  LAKE  STREAM 

Max 

MIN 

47 
32 

61 

26 

43 
21 

44 
24 

38 
25 

38 
22 

49 
18 

49 
36 

50 
2S 

36 
16 

36 
19 

30 
11 

40 
15 

42 
30 

34 
19 

34 
19 

40 
16 

60 
14 

40 
28 

37 
30 

43 
28 

45 
24 

35 
20 

27 
12 

41.6 
22.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

INSONIA  i  HE 
SAKERSVILLE 
BALTIC 

sarkhahsteo 
bloomfield 

lOGEPOftT  H8  AP 
B«OOKLYN 

bulls  briooe  dam 
burlington 
candlehood  lake 

cockaponset  rancer  sta 
colchester  1  e 
coventry 
cream  hill 

DANBURV 

OAMSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERWOIR 

ALLS  VILLAGE 
GROTON 

HARTFORD 

TfORO  BRAlNARD  FLD 
HARTFORD  HB  AIRPORT 


lEHET 


CITY 


LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 
MANSFIELD  MOLLOli 
MIOOLETOWN  <•  H 

LFORD 
HOOOUS  RESERVOH 

MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  All 
NEWINGTON 
NORFOLK  2    SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 


ROCKVIL 
ROCK 


RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

thomaston  dam 

torrington 

trap  falls  reservoir 

waterbury  radio  wBRy 

hepawaug  reservoir 

mestbrook 

west  hartford 

west  thompson  dam 

whigville  reservoir 

WtGWAH  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY 


AUGUSTA 

AUGJSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
HARBOR 


BEL 


AST 


a  INGHAM  WYMAN  dam 
BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
BRIOGTON  1  NNM 
BRUNSWICK 

CARIBOU  W6  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2    SSE 

EUSTlS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

J0NES60R0 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 
MACMIAS 
MADISON 
IDDLE  DAM 


MIL 


:ket 


MILLINOCKET  FAA  AP 
HOOSEHEAD 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCtSTER 

lOLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
rORONO 

ORONO  2 

PATTEN  1  S 

PORTLAND 

PORTLAND  WU  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUHFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SACO 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SPRINGFIELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  eUXTON  2  NNW 


NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WIIWHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
02  NEW  LONDON 
021  TOLLAND 
01'  LITCHFIELD 


.ITCHFIELD 


HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 

HARTFORO 

TOLLAND 

MIDDLESEX 

NEW  HAVEN 

MIDDLESEX 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 


NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
NEW  HAVEN 


LITCHFIELD 


LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


KENNEBEC 
KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

I  AROOSTOOK 

.ROGSTOOK 

ENOBSCOT 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 

01,  PISCATAOUIS 

01  AROOSTOOK 

02  OXFORD 

Oi  AROOSTOOK 
01  AROOSTOOK 

01  SOMERSET 

03  WASHINGTON 

02  ANDROSCOGGl. 

01  SOMERSET 

03  WASHINGTON 

02  SOMERSET 
01  OXFORD 

01  PENOBSCOT 
01  PENOBSCOT 
01  SOMERSET 

03  LINCOLN 


56Q6|  03  CUMBERLAND 
6<.;S|  02  PENOBSCOT 
6't2T.  01  FRANKL  IN 


OXFORD 
OXFORD 
YORK 
AROOSTOOK 


6*35 

of 

6900 

03 

6905 

01 

7  IT*, 

01 

7^60 

03 

7255 

03 

liib 

7315 

02 

7*07 

01 

IBZT 

02 

794C 

8301 

03 

6353 

02 

839£ 

et.*.i 

02 

B6es 

U721 

e?*.? 

(11 

897* 

02 

91S1 

931* 

02 

9340 

OZ 

9891 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

OXFORD 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

YORK 


♦1 

21 

73    04 

41 

io 

73    OZ 

*1 

J7 

72    06 

*1 

55 

*1 

SO 

7Z    44 

*1 

10 

*7 

71     57 

*1 

73    29 

4e 

72    56 

*l 

29 

73    28 

*1 

2S 

72    31 

3* 

7Z    19 

72    21 

■i* 

73    19 

?? 

7Z    59 

54 

72    05 

73    15 

*1 

57 

73    22 

21 

72    03 

*I 

*6 

72    42 

*1 

** 

72    39 

Sft 

72    41 

*1 

71    5* 

24 

72    11 

*1 

46 

72    29 

41 

45 

72    11 

*I 

33 

72    *3 

*l 

73    05 

*l 

30 

72    36 

*1 

2* 

72    54 

*1 

16 

72    53 

4? 

72    44 

*I 

73    13 

*1 

20 

72    46 

*1 

23 

72    43 

73    25 

*1 

72    04 

15 

71    51 

*1 

30 

72    57 

*1 

05 

73    38 

52 

72    26 

*l 

35 

73    26 

le 

73    3Z 

*1 

15 

73    21 

*1 

73    18 

39 

72    49 

*1 

57 

72    18 

*1 

08 

*1 

23 

73    10 

*1 

48 

72    15 

*1 

42 

73   03 

41    40 

73  08 

41    37 

72    57 

41    33 

73    14 

4* 

48 

68 

49 

4* 

21 

68 

12 

4* 

04 

54 

*■> 

40 

69 

67 

44 

04 

70 

43 

43 

5* 

69 

56 

4lS 

52 

68 

01 

46 

37 

69 

32 

44 

57 

69 

13 

55 

67 

00 

08 

*4 

37 

68 

26 

13 

*4 

41 

70 

09 

*6 

4S 

67 

46 

*7 

15 

68 

36 

08 

67    50 

45 

38 

70    16 

44 

39 

67    39 

44 

06 

70    14 

45 

n 

70    12 

4* 

11 

69    53 

47 

70    55 

45 

39 

68    42 

39 

68    41 

45 

Ji 

69    43 

59 

68 

JV 

70 

68 

53 

69 

06 

69 

06 

69 

■i? 

70 

30 

70 

10 

68 

28 

70 

69 

35 

70 

14 

68 

25 

6B 

33 

68 

02 

09 

69 

f.9 

52 

70 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


5P  5P 
7A  7A 
5P   5P 


AHSONIA  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
METROPOLITAN  OlST  COMM 
CDNN.  LIGHT  ♦  POWER  CO, 


FORES 


COMH. 


HARRY  L.  TATEM 
BRIDGEPORT  HYDI 
HARTFORD  ELEC. 
GROTON  PUBLIC  I 


J.S.  WEATHER  6UREAI 
JEWETT  CITY  WATER  ' 
lEW  LONDON  WATER  Wl 


NEW  HAVEN  WAlEH  COMPANl 
FRANK  P.  0  NEILL 

CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAvEN  WATER  COMPAN' 

CONN.  LIGHT  t  POWER  CO. 


DEPT.  PUi 
ST.  PARK 


Lie 


ITIES 


NEW  t 

GREENWICH  WATER  COMPi 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AQUI 
CONN.  LIGHT  *  POWER  ■ 
RIDGEFIELD  WATER  SUPI 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
eUR.  ENG.  WAIERBURY 

BOROUGH  SEWER  COMM 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  < 

U.  OF  CONN.  AGR.  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 


JAMES  RINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WATERBURY  water  COMPANl 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
MRS.  ELEANOR  GILLETTE 


AUGUSTA  WASTE  WATER  TRT 

FED.  AVIATION  AGENC 
U.S.  A|R  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARI 


KENNE6ECK  WTR.  PWR, 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


WILLIAM  K 
MRS.  ELMER  J. 
BANGOR  HYORO-I 
MRS.  DOROTHY 
MRS  BE 
DENNIS 


LEE 


INC- 


JAMES 
JOSEPH 
CARD  IN 


..     SCHOFIEL 


ater  dis 


.TCHERY 
A.  HOWE 


SPEED 
HERINE  MAMiLTOI 
ATION  AGENCY 
CUMMING 
MAINE  POWER  CO. 


lASON 


UNION  WATER  POWE 
CENTRAL  MAINE  POWEi 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RVR  P  *  P  ■ 
UNION  WATER  POWER  Ci 
GREAT  NORTHERN  PAPEi 

FED.  Aviation  agenc 

LAMON 


CO. 


MRS. 


LENE  COLE 


maine  forest  ser 
fed.  aviation  ag. 
arlo  copp 
university  of  ma 
harold  hamlin 


U.S.  WEATHER  Bl 

MAINE  EXP.  SIA 
GREAT  NORTHERN 

OLIVER  W.  HOLMI 
CENTRAL  MAINE  I 
ARMAND  VIOLETII 
RUMFORD  FALLS  i 


NATIONAL 
FERNALD 


HEV.  ROOtR 
J  S  BUREAU 
KENNEBEC  W. 


WATER  DISTRK 
MAINE  POWER  ( 

MILLER 

PARK  SERVICI 

K.  LINSCOTT 

IB  SERVICE  CO. 

VC.  CO.  OF  N. 
lYDRO  ELEC  CO 

THA  YORK 

TER  POWER  CO. 


NE  POWER  CO. 


STATION 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 

barre  falls  dam 

BEDFORD 

beechwood 
belchertown 
birch  hill  dam 
blue  hill  wb 

iboston  wb  airport 
aOYLSlON 

BRIOGEWATER  M  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CUMHIN6T0N  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAI 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

2  S 


FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 


HATCMVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAH 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HU8BARDST0N 


IPSWICH 
KNIGHTVILLE  DAM 

lawrence 
littleville  Dam 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

middleboro 
midoleton 

MILFOHO 

NANTUCKET  WB  A 1 Rl 

'NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

N0RTHBRID6E  2 

NORWOOD 

PEABOOY 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 


>1TT 


lELD  I 


PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  I 
OUASaiN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 


SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SI 
SOUTH  EGREMONT 
SOUTH  WELLFlEET 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  OEN 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIDGE 


WEST  MEOWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WINChENDON  no  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 

BERLIN 
■   BETHLEHEM 
I  blaCkwater  dam 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 
COLEBROOK  i    E 
CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

EAST  DEERING 
EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 


FRANKLIN  FALLS 
GILHANTON  2  E 
GRAFTON 

GREENVILLE 
HANOVER 

hillsboro  2  w 
hopkinton  dam 

HUD  SON 

JEFFERSON    5    SSI 
JEFFERSON    *    S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT    2 
LANCASTER 
LANOAFF 


32  70 

3*01 

3471 

3505 

3549 

3624 

3702 

3713    01 

3772 

3821 


COUNTY 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
HAMPDEN 


WORCESTER 


DUKES 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

PLYMOUTH 

HAMPDEN 


bZab    03    ESSEX 
S306I   02|    FRANKLIN 
552*    Oz!   WORCESTER 

b245    03    ESSEX 
!>251    02.  HAMPSHIRE 


02  WORCESTER 
01  BERKSHIRE 

01  HAMPSHIRE 
0}  PLYMOUTH 

03  BARNSTABLE 

02  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  PLYMOUTH 


r  03i  BARNSTABLE 

il  031  BRISTOL 

"  02l  WORCESTER 


i;  02  WORCESTER 


I  HAMPDEN 
,  HAMPDEN 
I  hiAMPDEN 


32  WORCESTER 

33  BARNSTABLE 
3Z    WORCESTER 


0681  01  GRAFTON 

01  COOS 
0703  01  GRAFTON 

i:  02  MERRIMACI 

0,  02  MERRIMACI 

02  GRAFTON 
02]  GRAFTON 


1099 


i  GRAI 


02'  GRAFl 
Olj  COOS 
02    MERRl 


JbiU 

3656 

3850 

02 

4062 

02 

421fl 

02 

4321 

01 

4329 

4399 

02 

4*75 

OZ 

01 

4568 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 


42  39 
42  03 
42    05 


42  32 
42  26 
«2    31 


42  37 

42  11 

42  16 

*2  22 


73  06 
72  32 
71    53 


72  21 
72  07 
71    07 


71    00 

71  54 
69    57 

72  59 
72  51 
71  09 
71     41 


71  10 

71  46 

71  25 

71  25 


70 

32 

71 

0* 

72 

49 

70 

J2 

36 

58 

77 

00 

70 

16 

70  0* 
70  56 
70  55 
72    20 


72  55 
70  *0 
70  12 
72    17 


43  32 
4*    29 

44  10 
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73    IB 

71  04 

72  13 

72  33 
71  15 
7Z    15 

73  09 


47 

06 

71 

26 

47 

73 

71 

19 

73 

09 

72 

03 

31 

40 

42 

71 

52 

1620 
1660 
1180 


r  ENGLAND  POWER  C' 
TOWN  OF  AMHERST 
M.  C.  STEWART 
METRO.  D15T.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA,  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  C< 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL 

Y  OF  BROCKTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  COAST  GUARD 

ID  W  PaRRETT 

S. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  UIST.  WTR.  C 


Rank  c.  heRRON 
S  CORPS  OF  ENGR 

■HS.  MART  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
HENRY  B.  HOuGH 

DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO,  DIST.  WTR.  CI 
MASS. WTR. RESOURCES  I 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

MASS. WTR. RESOURCES  1 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 


.  COMM 


SMITi 
,SS. WTR. RESOURCES 
ROBERT  SKILLIN( 
HARMON  E  FREEMAN 

I  ENGLAND  POWER  CO. 
..  SIDNEY  THOMPSON  JR 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC. 

.S. WTR. RESOURCES  COMM 
■PS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
I  S  CORPS  OF  ENGINEER 
PROP.  LOCKS  "     CANALS 

..WTR. RESOURCES  COMN 
ILD  J.  PARKINSON 
..WTR. RESOURCES  CI 
ERS  WATER  WORKS 
.  WTR  RESOURCES  Cl 

WEATHER  BUREAU 

ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMN 
METRO.  DIST.  WIR.  COMM. 

K.  BARNES 
JOHN  R  ANDERSON 
KENNETH  A.  SCHAFFER 
METRO.  DIST.  wTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
ALFRED  CAVICCHI 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  ( 
METRO.  DIST.  WTR.  CGI 
R.  E.  LAUTZENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 

W.  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGS.  SCHOOL 
POWER  CO. 
'  CMESTEB  R,  SPIELVOGEL 
j  DAVID  A.  HUNTER 

PE  COO  NATL  SEASHORE 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

GENERAL  ELECTRIC  CO. 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM, 

NUN2I0  LANCIANI 

NESBITT  M.  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
w.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N,  CHICK 
JOHN  MARSZY 

.  MARTHA  S.  GARDNER 
E.  LAMB 
MASS. I 
HENRY 

FRANCIS  0.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  i 
WOODS  HOLE  OCN.  INSTN. 
,IHER  BUREAU 


james  page 
brown  paper  company 
frederick  w.  brebner 
corps  of  engineers 
ruth  s.  moore 
public  serv.  co.  n.h. 
erastus  dole 


^  CORPS    OF    ENGINEERS 

STATE    FISH    HATCHERY 

.  WEATHER  Bureau 

JOE  B,  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GlLBEhT 
BERNARD  0.  GAuThIER 
£.  CAMPBELL 

CORPS  OF  ENGINEER: 

DWI&HT  a.  DANFORTm      [ 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.   . 

MASS, WTR. RESOURCES  COMM 


DARTMOUTH  COLLEGE 


SERV.  CO.  I 
LING 


PUSL 
EDmOND  I 

CLOSED  e/17/67 
MERION  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BO 
GORDON  H.  MILLER 
WILLIAM  POOR 


STATION  INDEX 


NEW  HAHPSHIRC 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWEL U  0AM 

MANCHESTER 

HARLOW 

NASSABESIC    LAKE 

NILAN    1    NNW 

MILFORD 

MOUNT    SUNAPEE 

MOyNT    WASMINGTON 


N£M    DURHAM     }    NNH 
NEWPORT 
NORThwOOO 
OTTER    BROOK    0AM 
PETERSORO    2    S 
PINKMAM   NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR 
PLYMOUTH    1    E 
PORTSMOUTH 

SOUTH    DAN6URT 

SOUTH    LfNOEBOHO 

SOUTH    WEARE 

SUNAPEE 

surry  mountain  dam 

TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 

WINCHESTER 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KIN&STON 

NEWPOR  T 

PROVIDENCE    h6    AlRPORt 


VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  I 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  Ml 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 
BRISTOL 


:1NIM 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1 
ENOSBURG  FALL: 
ESSEX  JUNC 
GAYSVILLE 


ON    . 


GILi 


*ftS6    02    GRAFTON 
*T)2    02    GRAFTON 
%0U    02;  HlLLSBORO 
5072    02    MILLSBORO 
I   51iO;  02    CHESHIRE 
,   a211|  02:  HILLSBORO 
S*00l  01    COOS 
%*12:  021  HlLLSSORO 


!.>50.  02i  1 


02    ROCS. 


MIRE 


6697  02 
68181  01  COOS 
6056  01  COOS 
69*5!  02|   GRAFTON 

6990    02!  ROCKINGHi 

7967;   02'   MERRIMACI 


02  CARROLL 
02  CHESHIRE 
Oi  GRAFTON 
02;  GRAFTON 
01,   GRAFTON 


61  81 


97261  021  CHESHIR 

97*0  02,  ROCHINGi 

9866  02i  CARROLL 

99*0|  02|  GRAFTON 

99661  Oil  COOS 


0896  01  NEWPORT 
306J  01  PROVIDENCE 
WASHINGTON 
NEWPORT 
01  KENT 
01  PfiOviOENCE 


WINDSOR 
ESSEX 
ADD  I  SON 
CHITTENDEN 


'  124)  03i  WINDSOR 

I  1360  Oil  ORANGE 
l433i  02'  RUTLAND 
1S6S|  01.  ORANGE 
1S80|  02i  AD1>IS0N 

I  1715|  01    CALEDONl. 
021   BENNINGTl 


0277 

0495 

01 

0S6- 

02 

0661 

01 

069C 

0922    02 

02 

1081 
1213 

02 

01 

27691  01 


HITTENOEN 
I  WINDSOR 
!  ESSEX 


♦3  3« 

4*  0$ 

42  *♦ 

43  00 

43  07 
42  S9 

44  40 

42  49 

43  20 

44  16 


10|  43  03 
3  23 
3  00 


44  26 

45  00 
43  23 
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FED*  AVIATION  AGENCY 
LESTER  T,  GULLEY.  JR. 
U.  S.  CORPS  OF  ENCINEI 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  H.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORK: 
UNION  WATER  POmtR  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
MT.  WASH.  OBS.  CORP. 


PENNICHI 


CORPS 

OF    ENGl 

NEERS 

jT    young 

BRUCE 

P.     3L0A 

T 

SOURCES 

GEORGE    S.    file 

MAfiOS 

OEPT. 
MRS. 

HARRY 

WALKER 

MRS. 

.     H.     R| 

CMMOND 

WILLI 

H    PLAlf 

: 

CORPS 

OF    ENGI 

NEERS 

S     F    DAMON 

MRS. 

ARION    » 

.    ANOfiO 

ISH    HAT 

IHEHY 

CORPS 

OF    ENGJ 

<EERS 

ELVA    M.     CHIVE 

l-L 

pueLi 

SERV. 

CO.    N.H 

CARL    D.    GRUPE 

£.    BAK 

:r 

ROBERT    A.    BIE 

(WEILER 

FRED 

.    BROWN 

U.S.    WEATHER   BUREAU 
HENRY    J,    STEERE 
AGBI.    EXP.    STATION 
CITY    OF    NEWPORT 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
NORMANO    ROY 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL    W.    aOHNE 

VICTOR    R.    PERKINS 
RENE    ROUThIER 


MRS. 

UNIVER 


,NE    HEFFERN, 


:ent, 


'.PUbL 


SER 


MRS.    ELIZABETH    TflPLlN 
CENT. VT, PUBLIC    SERV.CO 
OAVIO    HASTINGS 
STUART    T.    WiTMERELL 
OTIS    F.    SRICKETT 
RUFUS    S.    GILBERT 
0    SHEA    PUBLISHING   CO 
MRS.    GILES    JACKSON 
CLARENCE    W.    RALPH 

IAN    PAPER     COMPANY 


^ 

U 

< 
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2 

UJ 
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TIME  AND 
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s 

1 

0 

TABLES 

-J              /^Dc?m^rT7T» 

UDbLnVLK 

^ 

Q 

Q 

3 

1 

i 

1 

1 

^ 
^ 

pi 

VERMONT 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

s|  »3    11 

72    37 

1190 

aveky  h.  park 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44    56 

73   03 

150 

ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

4012 

CHITTENDEN 

44    IT 

72    56 

MAUDE    SHATTUCK 

MANChESIER    CENTER 

4862 

BENNINGTON 

8A 

PAUL     TODISCHINDER 

MANCHESTER    OEPOI 

4687 

BENNINGTON 

43    10 

73   03 

700 

TOWN   OF    MANCHESTER 

S029 

42    4S 

72    44 

825 

MRS.    GLADYS    E.    MAY 

MC    INDOE    FALLS 

S044 

CALEDONIA 

5)<..   16 

72    04 

8A 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

MIDDLESEX 

SI  32 

WASHINGTON 

44    16 

72    41 

8A 

8A 

GREEN   mTN.    power   CORP. 

MONTPELIEfi    FAA    AIRPORT 

S2  78 

WASHINGTON 

44     12 

72    34 

1126 

MORRISVILLE 

S366 

LAMOILLE 

4*    34 

72    36 

680 

WATER    4    LIGHT    DEPT.            ! 

MOfiHlSVILLt    2 

5376 

LAMOILLE 

44    34 

72    36 

680 

5P 

HOWARD   N    TERRILL 

MOUNT    MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

44    32 

72    49 

3950 

WCAX    BROADCASTING    CORP. 

NEWFANE 

!>*92 

43    00 

72    38 

6A 

MISS    MARY    E.    SEAiriE 

NEWPORT 

5S42 

ORLEANS 

1^  .»    56 

72    12 

MIC 

MID 

':  H 

MILTON    W.    DREW 

NORTH    DANVILLE 

S632 

CALEDONIA 

3   «.    29 

72    07 

1140 

MIC 

MlO 

AGR.    RESEARCH    SERVICE 

NORIhFIElO 

WASHINGTON 

44    09 

72    39 

6P 

7A 

RAYMOND    F,    BELOING 

NORTH    MARTLANO    0AM 

5768 

WINDSOR 

\\  .J    J6 

72    21 

570 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NORTH    SPRINGFIELD    0AM 

WINDSOR 

43    20 

72    30 

560 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PERO 

633S 

72    54 

ALDEN    C.    WIRES                         1 

PLYMOUTH    UNION 

6446 

WINDSOR 

43    32 

72    44 

1220 

8A 

RICHARD    U.    MOORE 

READING    HILL 

6  746 

01 

WINDSOR 

43    31 

72    34 

1480 

5P 

T.    F.    ROWLEE 

REAOSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

42    45 

72    56 

1120 

SA 

H 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

ROCHESTER 

01 

WINDSOR 

43    51 

72    48 

RODNEY    L.    JOHNSON 

RUTLAND 

699S 

72    58 

620 

6P 

6P 

MRS    GEOROE    L.    KIRk 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026 

02 

FfiANHLIN 

4*    48 

73    10 

HO 

6P 

H 

RAYMOND    C.    SWEENY 

SAINT    JOHNSSURY 

70S4 

72    01 

699 

4P 

4P 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

ADO  1  SON 

43    54 

73    06 

cent.vt. Public  serv.co. 

SEAflseuRG    STATION 

T1S2 

03 

WINDHAM 

42    52 

72    55 

1560 

8A 

r 

NEW   ENGLAND   POWER   CO. 

SOMERSET 

7401 

42    56 

72    57 

2080 

BA 

8A 

NEW   ENGLAND   POWER   CO.      | 

SOUTH    LONUONOERRY 

7617 

03 

WINDHAM 

43    11 

72    49 

1030 

JAMES    IWITCHELL 

SOUTH    NEWBURY 

7646 

01 

ORANGE 

44    03 

72    05 

470 

BA 

MRS.     ISABEL    WHITNEY 

TOWNSHEND    UAM 

8428 

03 

WINDHAM 

43    03 

72    42 

510 

; 

CORPS    Of    ENGINEERS 

43    27 

72    42 

1070 

EDIlH    SPAULDING 

UNION    VILLAGE    DAM 

8556 

03 

ORANGE 

43    48 

72    16 

463 

BA 

; 

CORPS    OF    ENGINEERS 

vernon 

8600 

72    31 

225 

8A 

8A 

NEU    ENGLAND    POWER    CO.      1 

WAIISFIELD    2    WSW 

8644 

WASHINGTON 

44    U 

72    51 

620 

HENRY    J.    PERKINS                 [ 

WAROSBORO 

8747 

03 

MINOHAM 

43    03 

72    47 

7A 

MRS.    EDITH    PLIMPTON           i 

WATERBURY    1    NNE 

8815 

WASHINGTON 

72    45 

BIO 

WEST    BURKE 

01 

CALEDONIA 

41.    39 

71    59 

900 

OILMAN    w.    FORO 

WHITINGHAM    2    W 

9735 

03 

WINDHAM 

72    55 

1450 

6A 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

WOODSTOCK    3    E 

9984 

03 

WINDSOR 

5 

43    38 

72    28 

650 

eA 

8A 

CENT.VT, PUBLIC    SERv.CO. 

CLOSED    STATION 

NEW    HAMPSHIRE 

1 

JEFFERSON    ».    S 

4329 

01 

COOS 

5 

"" 

71    29 

1110 

5P 

CLOSED   6/17/67 

NEW    STATION 

NEW    HAMPSHIRE 

JEFFERSON    5    SSW 

4321 

01 

coos 

5 

44    21 

1400 

EDMOND    F.    AYLING 
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CORRECTION 

STATION    CLOSED    JULY    L,     1966 

STATION    ESTABLISHED    DECEMBER    9,    L965 


CLIMATOLOCICAL    DATA 


MASSACHUSETTS 
DECEMBER    1962  DAILY    PRECIPITATION 

VERMONT 
SEPTEMBER    1967  DAILY    PRECIPITATION 

SEPTEMBER    1967  DAILY    PRECIPITATION 


SOUTHERN    INTERIOR   02 
SOUTHERN    INTERIOR    02 


WESTERN    02 
WESTERN    02 


EAST    SANGERVILLE    5    SE 
EAST    SANGERVILLE    5    SE 


CHITTENDEN 
SALISBURY 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  3lST  56 
57.1.  MINIMUM  TEMPERATURE  ON  3 
MINIMUM    34.3 


■   ON   21ST   0.    230    .42 


TOTAL  3,32.  AMOUNT  ON  30TH 
TOTAL  3.29,  AMOUNT  ON  30TH  . 


REFERENCE 


NOTES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  X967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Room  1000,  U.  S.  Custom  Bouse,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to 
the  Environmental  Science  Service  Administration  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,  University  of 
Connecticut,  Storrs,  Connecticut  06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA 
NEW  ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C 

bulletin.   If  daily  amounts 

may 

"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the   Hourly  Precipitation  Data 
bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed 
data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  ho 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


reference  indicates  that  the  thermometers 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  L.  .!U4U/. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  l"; J"^  P"";,""°°  "5V?^*^^i°°  ^^1 
History"  for  these  States,  price  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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54 

IM 

54 

2 

54 

8 

56 

1 

56 

* 

62 

9 

53 

4 

64 

0 

51, 7M 
50,0 


52,8      - 
49,8 
54.8 
53.0 


35.1 
37,2 
37.3      . 

38.0  . 
36.9 

40.1  i   . 


56,5 
55,3 
51.9 

52.4 

64. 8« 
53,7M 


98.4 
57,8 
61,6 


59,4 
58,1 
58,4 

56, 9M 

57,8 

60,2 

57,9 

54,8 

68. 6M 


27, 4H 
29,2 
28,1 
32,9 


28.2 

30.3M| 
7|   31.6 
30. 2W 


32.3 

30,1 


30,8 
31,8 
29.1 
32,4 


28,7  I 
31,9  I 


44,21 
44,8 


34,9 
31, 9M 
32,1 


18 

,0 

18 

,0 

17 

,3 

15 

.6M 

17 

.4 

19 

.5 

19 

8 

19 

4 

17 

5M 

18 

2 

17 

9 

21 

6 

19 

7 

18 

2 

17 

8 

18 

5 

17,11 
17.9 


2*. 8 
23.7 
26. 7M 


22.2 
26.3 
23. ir 


21.2 
25.9 

2*. 5 


47. 6M 
46.3 


33. 6M 

34.4  2.0 


48. 6M 
49,3 


38,2 
37, OH 

-   .2 

- 

38^2 

■  1,6 

39,3 

39,8 

-  1,6 

37. 4M 
37,6 
37, 8M 
40,7 
40,6 

.  1,8 

37,7 

39,1 
38, 2M 
35, 5M 

-  1,1 

-  2,1 

38,2      -    2,3 


42.5 

*5.1M 

*2,2M 

*1,2 

*0,6 

-  3.* 

*3,1 

-  1.8 

»0,8M 

42. 2» 

**.9 

-   .7 

*2.2M 

-  1.3 

*1.6 

-  2.7 

S«e  Relerencs  Notea  Following  Slallon  Ind«x 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


COASTAL  0 

BAR  HARBOR 

BtUfAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

EULSHORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5AC0 

SANFORD  2  NNU 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAMS 

cumhington  hill 
hoosac  tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport 

south  egremont 
5t0ckbridge 
west  granville 


CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  we 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

shelburne  falls 
springfield  gen  elec 
tully  dam 
turners  falls 
walpole 

WEST  mEDwAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  wAREhAm 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

nEw  BEDFORD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 

SANDWICH 

SOUTH    WELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS    HOLL 

DIVISION 


lanuazy 


28,1 

28. *« 
25.3 


29.3 
26.6 

30.1 
27.8 
32.3 


28.8 
S't.O 
30.0 


31. 

8 

31. 

7 

31. 

71^ 

31, 

4, 

30, 

8 

26 

1 

31 

3 

2-; 

3M 

2T 

2 

31 

5 

32 

5« 

32 

8 

29 

* 

30 

0 

35 

.1 

32 

,8 

32 

,0 

34 

,7 

3* 

.3 

33 

.7 

3* 

.5 

33 

.0 
.? 

IS.e       ;      .       5.2 


27.4 
27. 8M 
27.0 
27.6 
'•.;{   18,3   ;  -    <i,0{  27.4 


18.6   ' 

20.3MI 
Ol    18.5 


26.5  I  -   4.9 


April 


40.7 
37.6 
39.1 


.    3,4 
.   3.3 


23,5      • 

19,6 
26. 4M 

21,5  : 

19,4 
21,3 

3{   22,9 
7    24,8 
7    24. 4M 
7|   24.1 
22.7 

18.5 


20.6   ;  -    5.4 


25.2      .    3.6 


22.0   I  -    5.3 


32. 4M 

32.7 

36.5 


3.5 
4.2 


29.5 
24.7 
25.5 


31.2 
26.8 


32.2   '   -    3.9 


29,5   I   .    5,4 


41,8 
41,2    , 
41.4 
42.0 
41.1 

44.4 
42.2 
43.1 


May 


45.4      .    3.3 


47,1 

SO.OM 

48.6 


47.6   I   -    4.5 


2.6    48.1 

46.9 
2.3|  46,8      . 

48,4 
1.91  47,5 

2.3 

2.0    48.2 


July 


59,8 
64.5 


50,0 

48.7 
49.4 


7.4|  67,4 
66,2 
.5|   65.7 


66. 7n 
67.0 
67.2 


4.9 

44.8 

41,0 

43,7 

42,0 

3.9 

43,3 

42.5 

4.( 

46.0 

5.1 

42.4 

42.2 

5.7 

43.3 

5.3 

45.0 

4.7 

45,5 

3.7 

4.0 

5,2 


30,5      -    5,6 


33,9   ,  -    3,4 


35.8      -    2.4 


33.5 

31.8 
31.8 

34.6 
32,8 
31,7 


5,1 

34.4'< 
3.3    32.7 


42 

2 

46 

2 

41 

5 

43 

4 

43 

6 

44 

4«l 

45 

5 

41 

,7 

51.9      -    7.7 


52.5  -  7.3 
51.3  -  6.5 
52.3      .   6.8 


69.5 
64.4 


68,01^ 


48.7 
50.2 
49.9 


2.9    48.8 
3.3    50.2 


9|   67.1 
69. 7M 
67.3 


44.9 
43.0 
41.3 
42.3 


42.8 
43.8 
40.8 
46.1 

43,4 
42,9 
42,6 
43,5 
42,6 


41.7 
5.0    43.4 
43.3 


51.7 

_ 

7. 

50.2 

49.3 

. 

6 

49.3 

51.6 

- 

6 

50.4 

49.  6M 

50.6 

47.5 

. 

5 

52.9 

- 

4 

50.3 

49.6 

- 

8 

49.6 

49.8 

49.2 

52.1 

49. 7f 

50.2 

- 

7 

50.2 

67.2 
65.0 
63.3 
62.3 
66.4 

66,1 


,3]  63,2    ;  -    3.7 


I  65.5 
I  71. IM 

70.7 

2.81  66.7 


August 


64.9 
67. 7M 
67.4 
62.2 
66,5 

64.0 
67.8 
67.6 
68.7 
66.8 

65.9 


2.9 
1.5 
3.2 

3.8 

2.5 


69.7 
67.4 
67.1 
69.9 


Septembw 


58.3      . 
60. 3M 
58.8 


64.5 
67.3 
65.8 

66.9 
65.9 
66.6 


65.8 
70.2 
67.7 
69.1    1 


69.5      -    1.1 


61 

3M 

59 

1 

61 

7 

62 

8 

63 

7 

61 

2 

63 

0 

60 

.0 

58 

,9 

62 

.7C 

59 

.1 

7ol9l^ 
67.8    !  . 


70.9 
69.0 
69.1 
68.1 


66 
73 

2  1  -  1.8 

3  1.3 

72 

70 
71 
70 
69 

3 
9.1.3 

4 
9 

1 

69.0 
69.1 
69.3 


•    2.4 
-    1.1 


34.8      .    3.3 


29. OM 
27.7 
26.9 
27,8 


29,0 
30.7 


51.1       -    1,3 


61,5    '  -    1.1 


61.0   I  -    1.6 


60.3    :  -    2.5 


60.6    I  .    2.3 


28.1 
.   4.9   27.1 


29.5 

28.1 
28.8 


33.1   :  -    5,5 


36.2 
33.3 


39.0      -    5.6 


37.9      -    5.3 


.1 

65.2 

61. 7M 

.7 

60.7 

62.3 

60.8 

60.3 

63.5 

62.5 

.7 

59.6 

62.6 

.5 

61.6 

37.6      -    4, 


38,lHi 
33.6 
9|  35.5 

36.4 

37.4 
34.4 
36.2 


43 

TM 

45 

IM 

44 

42 

43 

3M 

41 

44 

44.2 

47. in 


0{  44. 6M 
44. 1« 

4{  43.3 
44.7 
43.9 

46, IM 
44.9 
45. 7M 


30,9 
28,0 
32,0 


53,8      . 

50.7   ' 

52.0  . 
54.2 
54.4 

52.1  I 
53.4 

53.9 
54.5   : 

56.6m( 


52 

0 

52 

u 

55 

8 

54 

7*» 

50 

4 

56 

8H 

53 

,5 

4.8 
5.3 


30.3 

3|  28.5 
32. ON 
27.1 

8|  29.5 
30. B 

31,8 

29.8 

30.3 


■    1.4 
2.2 

1.0 

-      iS 


40.1    I   •    4.8 

37.1 

37.9      -    5.3 


39.4      .   4.5 


:U: 


36.8 
38.9 
41.0 
38,8 
38.2 

42.3 
40. 4M 
36.7 
42.6 


47.4  \.    1,1 
43,7 
47.5 
45.2 

47.5  i.    1.2 

45.7 

49. 6M   U    1.8 

46. 8M   K    1,7 

45,3 

46.8      k    2.2 

48.5      k  1.7 

49.2      r  1.6 

48. 3M  k  .8 

■  1.2 

1.4 

2.2 

1.0 
2.1 


46,7 

2.4  45.0 

44. 5M 

1.5  46. 5M 
47.1 

48, IM 

45.8 

47.0 


35.0 

32,7Ml 

32,7 

35.5 

34.2 


32.7 
37.7 

37. 11^ 


49.5  k    1.9 
47. 3M 

47.1      -    2.2 
48. 3M 
49.3      .    1.4 

48.3 

48.4 

47.6  L    1.9 
51. 3M  k      .1 

47. 7M 

47.6      -    3.4 

48.9 

47. 6M 

47.3 

50.6 
48. 7M 

47.1      k    2.5 
49. 6M 

1.3|  48.5      •    1.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Tabu  1-Cocluinael 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JaaoAiT 


NEK   HAMPSHIRE 


NOf^THEflN 

BESTOW  5  5»  23.6 

BEULls  20,5 

BETULEHE"  22. 8H 

CCH.EB5CXX  2  E 
FABYAN 

FIAST  COMA  LAKE 

GAAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  MASHINGTO'1 

PINKmAM  NCTCh 


SOUTHERN 

BLACKmATER  dam 

CAhPTON 

CONCORD  XE  AIRROAT 

COWIAT  1  N 

Durham 
east  deering 

EPPInG 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 


LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER  25,8 

HA55ABESIC  LAKE        26,0m 
MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNH 
NORTHaOOO 
PETERBOBO  2  S 
PLfNOUTH  1  E 
PORTSHOUTh 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 
TA-».cqTH  2 
■INOHAH 
•OLFEBORO 
■OODSTOCx 

DIVISION 


Rhode  islano 


BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEMPORT 

PROVIDENCE  ¥B  AIRPOPT 


NORTHEASTERN 

BLOOHFIELC 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
NC  INDOE  FALLS 
NIDDLESEX 


NONTPELIER  FAA  AIRPORT*  21,1 
NORRISVILLE  2  23,2 

MOUNT  MANSFIELD        \    1»,«M 
NENPORT 

NORTH  DANVILLE 


NORTHFIELO 
ROCHESTER 
SAINT  JOMNSBURv 
■ATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


02 


NNM 


DIVISION 


WESTERN 


BENNINGTON 

BRISTOL 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

CORNHALL 

DORSET  1  S 

Rutland 

saint  albans  bay 


southeastern 

bellomS  falls 
cavendish 
readsboro  1  sse 
somerset 

VERNON 

MOOOSTOCK    3    E 
OIVISIOM 


24, AM 
IT.l 


2»,5 
25,7 
23,9 
25,6 
2T,5 


21. DM 
23.5 


F«bniArT 


Aphl 


M^r 


I 


1A.2  2A,7                 i  38. S  AS, 6 

9,2  -    8,0   22,0  .    4,9   37,5  -    2,»   45,0 

13. T  .    4.B   24,3  .    3,2;   37,8  .    3,^   45,2 

11,2  21.4                 :  36.4  43.4 

6.3" 


64.7 
64.6 
65,1 

63.0 


IlllT 


AagiMt 


66.9 
2.9*  67,8 
2.4I  67,1 


65.1 


2.b-    1.6      .    7.2      9,1       .    2.6   20.4 

3.4^    1C.5      .    7.L  21.3      -    4.6J   34.1 


20.7  A.!    11.3 


12.8 
.<i   17.5 


3.E    36.6      -  2.8    44.0 


.Ol  20.8 


20.6 
20.3 
19.1 


25.1 
.2   27.1 

26.5 
•a   29.2 


3.9|  28.9 
5.2i  26.11 
4.3    29.4 


4.4j  29,5      .   4, 


,t>  42,0      -   1.8 


I  42.1       .    1. 

40.4        .    3, 

I  43.3      .    1. 


21.6 

12.7 

28.6 

21.4 

24.0 

17. 6M 

23.3 

15.5 

24.9 

3.? 

17.3 

35.8 

3.7 

28.7 

32. OM 

. 

33.8 

4.6 

29.0 

47.6 
47.5 
48.8 
47.7 
48.9 


49.7 
48.7 
49.8 

49.1 
47.0 
49.4 
49.2 


7.3    61. OH 
64.2 
,    65.2 

-  9.7<   48.2 

-  8.2   61.2 


6.7  66.1 
65.6 
65.9 


2.8 


64.1 
l.>  65.9  1.6 

.1    64,7      . 


.6  !  49.5 

.4  I  47.9 

^■,.7  46. 9M 

.*   40,9  .    2,8  48.1 


2.2    33.2      .    3.5   42.2 


e{   32.9      .    3.S   44,1 

34.2  43,8 

33.3  -    3.r  44.8 


7.0 
9.6 
11.5 


.5i      9.6 
'   10.9 


■  10. e^    19.5 
-    7.8|   21.8 


7.i   36. IM 
5.S   38.8 

41.5 


45.4 

47.6 
46.7 
46.9 


68.4 
68. OH 
68.2 


67.1 
67.  3M 
65,9 
65.5 
63.8 


64. 2H 
67.3 

1  67. 3M 
3.3:  50.1 

2.31  63.3      . 

2.6'  66.1 


I  68.7 

''  69.6 
1.61  70.2 

i  68.7 
2.5!  70. BM         2. 

j  68.1H 

;  70.6 
3.3!  72.3  2. 

3.61  70.5  1. 

3.1    71.7  1. 

I  71.3 
I  69.4 

2.4:    70.9  . 


SfDmabm 


55.3 
55.8 

55.9 

55.0 
54.8 

S3.0M 
54.9 
56. 7M 
42.0 
53.2      ' 


.4)    47.0 
1.5  46.9 


47.  7M 
O  31.8 
2    43.7 


30.2 

1.0   30,1       . 

.0   29, 4M   - 

29.0 

28,2 

2,T    27, IM    . 


•    5,S;   11.6 


68 

1 

68 

0 

69 

1 

67 

7 

67.0 
68.9 
68.7 
66.0 


66.2 

65.9 
67.3 


1,5    60. 2M 

56. 7M 
59.5 

.1  60.6 
.7  59.2 
.7|  60.5 

59,6 


.2'  70.5 

69,4 

.6  72.8 


66.7 

I  67.0 

65.8 


68.8 
69.0 
69.2 


59.1      .    1.2 


I  60.6 
I    59. 4M 

57.3 


64. 9M 
67.1 
66.1 
66.3 


17. BM  29. 6M 

2{   22.6      .    3.T    38.7 
23.9  39.0 


45.1  64.0 

46.9  67.1 

35. OM  57. 8M                    58. 9 

1.6   45.9      .  7.4   65.8            3.0    69.0 

43.4  64.1                    {  66.0 


24.7  7, at    15.0"    •    4.1   26,5      -    2,1    40,6      .    1,0  47,6      .    6.1 


6.4.   14,2      . 


5,b    10,9      .    6.8^  23.6 


11.7      .    5.71  25.3 


5.2    41.3      -    3 


•    4.5j  28.7 


6.2    15.5      -    6.1    27.1 


5.4    16.2      . 

17.0 

3.9    12.5      . 

16.8 

1.9    11.4      - 

4.<J    1<.0 


27.2 
3.ei   26,1 

25.3 
3,T   22,2      .    2.8 

27.1 

8.y  23.5      .    6.3 
4. a   25.2      .    3.8 


46., 

2.1I  47.9 

46.7 

42.8 

l.sl  45. 8 


'!>  47.6 
,tj  48. 8 


1.71  49.5      .    6. 
50.1 

2.2    48.7      .    7. 


65.9 

64.9 
67.8 
66.4 


3.01  68.8 


i  65.1 


3.2j   40.6      -    1.9 
39.7 
36.3      - 

42.0 


39.4      -    3.6   45. 9M    ,    9.0    65.3  1.5    68.2 

40.0      -    2.1    .6,9      -    7.1.    65,8  2,7    68,3 


52. 2N 
58. 2M 


67.4 
67. 4H 
67.0 
.0    68.0      . 
64.  9N 


59.6 
58. en 
.3   58.  1 
1.0    59.9 


69.0 
66.0 
65. 8M 
61. OM 
68,4 

,1.  66,0      - 

,8J  66,0 


;  41.7 
l.e<  40.6      -    1.3 
2,3  41. 3M  .    1.4 


.1   40. C      .    1,3 


47.2 

3^.5 

24.2 

42,4 

49.3      .6 

32.7 

-  4.9 

27.8 

2.8  44.3 

.  1 

46.7 

31.1 

24.8 

42.8 

50.3     l.l 

34.2 

.  4.4 

28.2 

l.S  45. 6M 

- 

47.3 

30,4 

25. 9M 

42.7M 

49.9 

34.5 

28.6 

45.3 

50.0     l.lf  32.1 

-  5.; 

25.9 

I.4I  45.3 

_ 

49.4     l.l 

31.9 

-  4.« 

25.4 

2.5^  43. 9M 

_ 

50.6     ,e 

34.3 

-  4.2 

28.2 

2.IJ  46.0 

- 

49.0 

32.8 

26.2 

44.4 

48,5 

31,1 

24.9 

1  42.9 

50.6      .9 

34,4 

.4.8 

28.4 

i.a  45.4 

-  1 

51.6 

35.1 

28.9 

45.4. 

49. 6M 

32.4 

26.5 

- 

49.4   .   .7 

33.4 

-  5. a 

28.4 

1.3  45.5 

-  1 

50.2 

33.5 

29, IM 

48.9 

32.2 

27,1 

"•.1 

55.5 

52. 6M 
51.7 
55.0 
53.7 


46.9 
50.2 

49.0 
48.6 


34.9 
33.8 

31.3 


29.7 
26.7 
25.5 


43.1 

41,8- 

46,3" 


32,6      .    5,2   26,8 


41.6  .    3,&  36,8 
37. 2M  32.2 

38.7  .    3.9  33.6 

41.8  ,  35. S 
.5j  39.5      .    l.$\  34,5 


I.a  48.2 

48.9 
2,S  49.1 


31.0 

29.1 
31.2 
21.3 
30.1 
24.2 


21.6 
23.2 

:   15. 9M 

2)  21.9 

19.8 


24.2 

19.7 


3.1^  43.6 
42.6" 
37.  9M 


60.0 
57.5 
57.6 
53. 5M 

60.4 


.31  57.1" 
.6'  57.7 


7    34.1      .    3.7    27.4 


50.1  33.8 

48.5  1.6    30.4      .    5,1 

48.0  I   32,8 

M  I  28.5      .    4,6 
49, 9M 


l,5j  46,8 
,1    48,7 


.ei  31,0" 
I.5I  31,9 


44.8 

2.1 

43.1 
43.1" 

-   .7 

1.2 

45.0" 

1.3 

Al.TH 

-  2.S 

2.6 

42.9 

-   .7 

Include   delayed   and   corrected   data   and  aaj  differ  slightly   fr 


published    la  soothly    Issues. 


See  Reler«nce  No:es  Fcliowing   Stabcn  I 
-   311    - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


•NSONIt  1  IE 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLIN&TON 

COCKAPONSET  RANSER  51 

COLCHESTER  1  E 

COVENTRY 

DANSURY 

DAWSON  LAKE 

EA5TFOR0 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 


HARTFORD  BRAINARO  FLD  //R 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 
HIOOLETOWN  *  w 

MOUNT  CARHEL 
NORTH  SUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS  2 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD 

WEST  THOMPSON  DAM 


BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  gas  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WE5TBR00K 


See  Heterence  Notes  Following  Station  Index 
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Tabl*  a-Contiaucd 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


eiNOHAM  MYMAN  DAM 
8RASSUA  0AM 
BRIDGEMATEI) 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CI.ATTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GREEMVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACK MAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 

PRE500E  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  5ANGERV1LLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM 

LENISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA 

ORONO 

RUMFORD  I  S5E 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBORO  NO.  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AI 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2  NNW 


See  Heference  Notes  FoUowmg  Station  Index 
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Table  2-Coutinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AMHERST 

ASHBLfRNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOHN 
BIRCH  MILL  DAH 
BLUE  HILL  KB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  0AM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBUR5  2  S 

FRAH INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDMICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUB6ARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTHBRI06E  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
5HELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEOWAY 
WESTON 


BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

HIDOLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

PEABODY 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  I  eSE 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

SOUTH  WELLFLEET 

SPOT  POND 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


1. 12      e.46      5.23|     3.2^        .07       3.6'i        .^H     5.05!      1.20|      2.76. 
See  Relerance  Notes  Following  Station  Index 


.18      2.45       50.77      7,40 


T<bl«  2-Costiiiuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEN  HAHPSHIRb 


BENTON  5  SW 
BERLIN 

BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOtt  2  E 

DUVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  5  SSW 
JEFFERSON  *>    S 
LANCASTER 

MILAN  7  NNM 
MOUNT  WASHINGTON 

PINRMAM  NOTCH 
MEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 


BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAftEMONT  JUNCTION 

CONCORD  we  AIRPORT 

CONMAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 
FITZWILLIAM 

FRAN<LIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAC  DOWELL  0AM 

MANCHESTER 

MARLOM 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  I  £ 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEAflE 
SURHY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 


MINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIKPORT 


WOONSOCKET 


I  Noles  Following  Station  Index 
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Table  2~ContiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEW  ENGLAND 
1967 


NORTHEASTERN       01 

BETHEL  <»  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INUOE  FALLS 

MlDULESex 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 


WAITSFIELD  2 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN 


SW 


BENNINGTON  2  NNW 
BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PEKU 

REAUSBORO  I  SSE 

SEAKSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
wARDSBORO 
MHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


02 


^▼•ragSB  io  the 


rected  data  aad  nay  differ  allKbtly  from  values  published  in  Bontbl;  issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1967  was  included  each  month  except:  January, 
February,  June,  and  October  issues  of  this  publication. 


See  Reference  Nolei  Following  Station  Index 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1967 


CONNECTICUT 


BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 


Burlington 
colchester  1  e 
coventry 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOWN  <.  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

STORRS 

WEST  THOMPSON  DAM 


COASTAL 


BRID6EP0RT  wB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 
MAINE 


BRASSUA  DAM 
BRID6EWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTI5  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  5 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TEL05  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND   LAKE    STREAM 

HIRAM 

LEWISTCN 

MADISON 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD    1    SSE 

RUMFORD   POWER    PLANT 

SPRINGFIELD 
VANCEBQRO   NO.    2 
WATERVILLE    PUMP    ST4 
WEST    BUXTON    2    NNW 
WEST    ENFIELD 

WOODLAND 


6-17 
6-12 
6-17 
6-16 
6-16 

6-16. 
6-17. 
6-17 
6-16 


6-    4 

6-  5 
6.  5. 
6.  5 
6-29. 
6-   3 


6.16 
6-16 
6-16 
6-  4 
6-    4 

6-  5 
6-16 
6-  4 
6-17 
6-16 


8-17. 
6-16< 
6-16 


6-17. 
6-17. 
6-12. 


2-13. 
2-13 
2-    S 
2-13 
3-19 


2-13 
2-13 
3-19 
2-13 
2-13 

2-  e 
2-13 
2-13 
2-13 
2-13 

2-13 
2-13 


2-14 
2-13 


Last  spring  minimum  of 


16"  or 
below 


2-20 
2-le 


2-18 
2-20 

2-18 
2-19. 
1-19 
2-19 
2-l9' 

2-lfl. 

2-ie 

2-18 
2-18 

2-18 

2-19. 


2-12 

2-14 
2-13 

2-14 
2-14 

2-19. 
2-14 
2-14 
2-13 
2-144 

2-13 
2-14 
2-14 
2-14 
2-14 

2-19< 

2-19 
2-14. 
2-13 
2-13 

2-13 


4-13    15 

3-20|     6 
3-20l  13 

3-20i  12 
3-26    - 


3-20 
3-21 


3-19|  4 
3-20  12 
3-19  5 
3-20  5 
3-20      9 

3-24    16 


20'  or 
below 


4-17 
4-12 
4-12 


4-17 
4-13 

4-17 
4-12 

4-13 
4-13 
4-13 
4-11 
4-    4 

4-13 
4-12 
4-12 
4-13 
4-18 

4-17 
4-13 
4-17 


3-21 

13 

3-22 

14 

3-21 

11 

4-  8 

14 

4-12 

15 

4-13 

16 

4-13 

16 

4-  4 

16 

4-13 

11 

3-21 

10 

3-22 

13 

4-13 

16 

3-31 

16 

4-12 

16 

3-21 

7 

4-13 

12 

4-17 

14 

3-21 

9 

3-21 

0 

4-13 

15 

4-12 
4-13 
4-13 
4-13 


24"  or 
below 


3-23  20 
4-12  16 
15 
17 
19 


3-20 
3-26 


3-20 
4-25 


3-20 
4-13 


-20    19 

-20  12 
-20,  20 
-20  5 
-24    17 


4-17 
4-26 


4-15 


4-131  12 
4-14  20 
4-26  19 
4-12  19 
4-13    20 

4-26  20 
4-12  16 
4-17  19 
4-13!  II 
4-27    19 


4-27 
4-21 


4-12, 20 

4-13  20 
4-13I 20 
4-13|  18 
4-13; 20 

4-14  18 
4-13,  16 
4-17! 19 
4-13! 11 
4-12    20 

4-13  18 

4-13  16 

4-12  19 

4-12  16 

4-12  17 

4-17  19 
4-26  19 
4-13  20 
4-13  18 
4-13    15 


4-12 
4-26 
4-14 
4-13 

4-13 


4-13    21 
4-13    23 


4-26 
4-13 
3-26 


3-211  24 
4-13|  24 
3-27]  18 
3-23;  22 
4-25    20 


4-12 
4-26 


3-20  19 
3-24'  23 
3-24,  23 
3-23  23 
4-13|  23 

4-13    18 


19      5-23 

19  4-17 

20  5-19 


5-   7 

4-13 


4-21 
4-26 


5-   7 
5-19 


4-13  24 
4-13  20 
4-13  20 
4-26  24 
5-   7    23 

5-  7  23 
4-28  22 
4-26  24 
4-13  U 
4-131 24 

I 
4-261 24 
5-  7'  24 
4-13  21 
4-13  21 
4-13   22 


4-26 
4-25 
5-13 


-13    21 

-    7    28 

-I7I  28 
.131  22 
-131  25 


4-13 
5.  7 
4-13 
4-13 
4-25 

4-13 

5-13 


26 


32°  or 
below 


4-131 28 

4-13'  26 
4-13  26 
4-13  25 
4-13    23 

4-30    27 


23  5- 

23  6- 

21  5- 

23  5- 


5-   7 


5.30]  27 
4-29'  27 
5-19  25 
5-18!  28 
5-30   28 


6-  1 
5-24 
6-    1 


-14  28 
.21  26 
-26   27 


7    26 


5-22' 27 
5-22    28 


5-   8l  24 
5-   7   24 

■  13    20 

•  26|  24      5-14    2 
4-26    24      5-22    27 


5-    8 

5-14 


6-  7 
5-13 
6-  1 
5-13 

4.26!  31 


5-  7!  31 

6-  1|  32 
5-  7I  32 
5.  7  29 
5-   7    31 


4-13    28 
5- 

5-    7    32 

4-25!  32 
5-13    32 


5-30  30 
6-  1!  28 
5-30:  32 
6-    1    29 


6-  1  30 
6.    l{   31 

I 
6.  1,  31 
5-30  30 
6.  1  26 
5-171  31 
6-    1'  32 

6-  1;  29 
5-171  32 
6-  ll  31 
5.30  32 
6-    ll  31 

6-  1  28 
6-  1  30 
6-    1,  28 


5.  7  31 
5. 

5.11    32 

6.  1;    31 

6.    1    31 

6.    1    29 

6-  1!  30 
5-22  30 
6-    1!  31 

5-  7    29 

6-  1  31 
6-  1  31 
5-22  32 
5-17  30 
5-17    30 

6-    1!  29 

6-    1    30 

5-  7  27 
5-30    31 

6-  1    29 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


9.11 
10.  7 
10.23 


10.23 
9.12 
9.12 

10-23 
10.23 

I0-23 
9-26 
10-29 
10_20 


10-23 
9-26 


10-30 
10-30 
10-30 
10-23 
10.23 

9-26 


9.11  32 

9-12  29 

9-12  32 

9-11  30 


10-23 

10. 

10-22 

10-23 

10-30 

10-30 


10.30 
10.23 
10-  6 
10.29 
10.29 

10-3o 
10-21 
U-  6 
10-30 
10-27 


24°  or 
below 


10-30   27 
10-21    26 


9-12 
9-11 
9-12 
9-26 

10-    7 
10.   7 
9.11 
10- 
10. 

9.11 
9.26 
9.12 
9-26 
9.    2 

9.11 
9.11 
9.11 


10 
10.  7 
10-  7 
9-26 
9-12 

9.11 
10.    8 

9-26 
10.  7 
10-    7 

lO-  6 
10-  7 
10-21 
10-  7 
10-   7 

9.11 


11 

U 

11 

10.30 

10.29 

10-22 


lO-  7 
10. 
10.  7 
9-26 


10-  7 
9-21 
10.  7 
10-    7 

10-  8 
10.  a 
10-  7 
10-21 
10-20 


10- 
10- 


11-  6 
10-21 
10 
10-  8 
10. 

IQ. 
10-  8 
10-21 
10-  7 
11.    7 

10-  7 
10-  8 
11.    1 

10.  a 

10.21 

lO-  7 
10.  6 
10.21 
10.20 
9-26 


10-30 
10-30 
10-29 
10-30 
11-    6 


U- 

11- 

10-23 

11- 

11. 

11. 

10-30 

11-16 

11. 

11. 

11- 
10.2  3 


11-  9 
10-30 
11.   6 


20"  or 
below 


10-31  24 
10-  7 
11 
10-31  22 


10-20 
10 

10-  8 
10-21 

10-31 
10-21 
10-21 

11-  7 
11-   6 

10-  8 
10-31 
10-31 
11.  7 
9.26 


lo. 


11-   7 
11- 

11- 
11- 
11- 

10- 

11. 

11. 

10-23 

11. 


11-11 
11-  6 
11-    9 


lo-  8 
10.21 
10-27 
10.23 
10.  u 


11-  6 
11-  9 
10-30 
11-  9 
11-    9 

11-    9 


11- 

11- 

11- 

11-15 

11-15 

11.16 
11.    6 
11.16 
11- 
11. 

11-16 
11. 


12-  1 
11-15 
11.15 
11.16 
11.16 


16°  or 
below 


4.17    20      4.26    24      5.    7    271      5.    9    31      lo-    8    28    lo-    8    28    11-    7    22    U-U    IB    11.17    14    219    2o8    195    154    152 
See  Reference  Notes  Following  Station  index 


11-  8 

11-  7 

11-  7 

ll-  7 

- 

. 

11-  7 

. 

11.  7 

11.  7 

11.  7 

10.31 

11.  7 

11.11 

11.11 

11.  7 

11.  7 

11.  7 

11.11 

9.26 

11-  7 

11.  7 

10.  9 

11-16 
11-15 
11-  6 
11-16 
11-16 

11-16 


11-30 
11-    9 

11.  9 
11.17 

12.  1 


11 
12.  2 
11.17 
11.15 

11.16 
11 


12, 
11-17 
12.  1 
12.  1 
11.17 

11. 


Number  of  days 
between  dales 


11.16 
11.11 
11 


11-  7 
11.  7 
11.11 
11-  7 
U-17 

11.  7 
II.  7 
11-1^ 
11.  9 
11.11 

11-  8 
11-    7 


11- 

15 

11. 

9 

11. 

9 

11. 

7 

11. 

7 

11. 

11 

. 

11. 

11 

11. 

11 

11- 

7 

11- 

11 

11- 

9 

11. 

15 

11. 

15 

11- 

8 

11- 

15 

11- 

9 

11. 

15 

11. 

7 

11. 

7 

11. 

11 

11. 

7 

2o7    175 


11.16 
11.16 
11.17 
11.11 
11.11 

11. 

11.17 

11.15 

11. 

11-17 

U-U 
11-17 
11.17 
11.16 
11.16 

U-U 
11.11 
11.17 
U.U 
U.U 


136 
152 
117 
146 
159 


169 
122 
103 
163 

180 

169 
117 
175 
166 


169 
120 


200 
176 
176 

lei 

163 


153  138 
167  139 
197  167 
180  159 
208  165  127 


104 
103 
105 
102 


103 
117 

128 
130 
102 
143 
128 

102 
132 
103 
119 
93 

lo2 
102 
102 


154 
153 
149 
117 

103 

I02 
129 
127 
128 
153 

127 
128 
152 
143 


l02 
117 
154 
U8 
103 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1967 


B4R  HURBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEWCASTLE 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SACO 

SANFORD  2    NNW 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

5HELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MtDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINCHAM 

HVANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PEABODY 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SANDWICH 

SOUTH    wELLFLEET 

TAUNTON 

WOODS   HOLE 


6-16 
8-17. 


7-11. 
6-l« 


6-17 
6-11 
6-17 
6-17 
6-16 

6-16 
6-16 
6-12 


6-16 
6-17 


6-16 
6-11 
6-13. 


96 

6-17 

9<. 

6-16» 

92 

6-16. 

95 

6-16 

9* 

6-16 

9* 

6-18. 

97 

6-16 

95 

6-17 

93 

6-16 

91 

6-16. 

9'! 

6-16. 

94 

6-16 

90 

6-16 

94 

6-16 

93 

6-16 

86 

7-10 

85 

7-11 

92 

6-16 

93 

6-16 

91 

6-16 

82 

7-10 

90 

7-10 

9* 

6-16 

94 

6-17 

88 

7-10 

92 

6-17 

92 

6-16 

88 

6-16 

87 

6-17 

92 

6-16 

81 

7-26 

2-13 
2-14 
2-13 
2-13 
2-14 

2-13 
2-13 

2-13 
2-13 

2-13 
2-13 
2-13 


2-13 
2-13 
2-13. 
3-19. 
2-13 

2-  8 
2-13 
2-    8 


2-13. 
2-13 
2-13 


2-  8 
2-13 
2-13 


2-13 
2-13 
2-13 
2-13 
2-   8 

2-14. 
2-13 
2-13 
2-  8 
2-13 

2-13 
2-13 
2-13 


2-13 
2-13 
2-13 
2-14. 
2-13 

2-13 
3-19. 
2-  8 
2-13 
2-13 

2-13 
2-13 
2-13 
3-19 
2-13 

2-13 
1-30 
2-13 
2-13 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


3-311  16 

3-25! 15 
3-21. 10 
3-19;  2 
4-12      9 

3-3ll 16 
3-21J  14 

3-201 12 
3-2l!     7 


3-21 
3-21i  16 
3-241 15 
3-24| 11 
3-231  13 

3-26  16 
3-24:  12 
3-231  14 


-241  10 
-13    16 


3-20 


3-21 
3-20 
3-21    14 
3-24 
3-21    12 


3-20 
3-20 
3-20 


3-21 


3-22  15 
3-20  16 
3-24    10 

3-2l|  14 
3-2l|  16 

3-21  13 
3-21  14 
3-20.  U 


3-19  6 
3-21  15 
3-21  13 
3-20  9 
3-19      4 

3-21  13 
3-21  10 
3-21  15 
3-19  10 
3-19      4 

3-21'  14 
4-13  16 
3-21    13 

3-21  15 
3-20i 15 

3-19  6 
3-19  U 
3-21  14 
3-19    11 


4-12:  20 
4-13!  20 
3-21 
4-12,  20 

4-12 

4-17I 1 

4-12    19 


3-21 

3-21; 14 
4-l3i 19 


4-13i  20 
4-12i  17 
3-26|  20 
4-13  17 
4-13:  18 

4-13  18 
4-13  17 
4-12    19 


4-13'  20 
4-13!  16 
4.131  20 
4-13!  16 
3-20|  15 

4-13!  19 
3-22  20 
3-24  17 
4-13  18 
4-13    20 


24' or 
below 


3-21 
3-21 
3-20 
3-21 

4-13 


4-13  19 
3-20| 16 
4-13  19 
3-24  17 
3.21    16 

4-13  18 
4.13  20 
3-211 19 


3-20  20 

3-21  15 

3-24  20 

3.21  17 

3-20  20 

3-21.  13 

4-    9    18 

3-21    15 

-21    18 


-13  22 

-15  24 

-13  22 
-13 


4-26 
4-13 


4-13 
4-12 


4-11  19 
4-13, 16 
3-21  13 
4.131 20 
3.20    15 

3-20  20 
3-21  17 
4-13' 20 
3-19    11 


3-20    20|     3-20 


23 

4-261  23 

4-26!  23 
4-26  23 
4-13    22 


4-26  24 
4-26  22 
4-13  20 
4-26  21 
4-12|  22 

4-261  24 
3-22  20 
4-17  24 
4-26  24 
4-13    20 

3-24  24 
4-13  23 
4-12  23 
4-12  24 
4-26    24 

4-13'  19 
3-21  23 
4-26  24 
4-13|  21 

4-131  21 

4-13!  18 
4-13;  20 
4-13    23 


3-21  24 

4-13  21 

4-13  21 

4-13  23 

3-21  24 


131  22 
7:  24 


4-13  23 
4-26  23 
4-13  24 
4-13, 20 
4-12!  24 

3-21  22 
3-21    17 

4-13; 20 

3-21! 24 


5-  7  28 
4-27  28 
4-13  22 
4-26  28 
5-   7    26 

5-   7    28 

4-21    27 


4-21  28 
4-12  21 
5-17   26 


-13    27 

-131  27 


-30  27 
-13  28 
-26    28 


5-13  28 

5-14  28 

4-26  27 

5-11  28 

4-12  22 

4-261  24 
4-13  26 
4-17  24 
4-30  27 
4-30   28 

4-13  25 
4-13  23 
4-13  26 
4-13  26 
4-26   24 

4-26! 25 

5-13J  28 
4.26    27 


32°  or 
below 


4-12  27 
5-17  28 
4-26  27 
4-26  28 
4-13    27 

4-13]  22 
5.  7I  24 
4.14'  21 
4-13  26 
3.24    28 


4-13  24 
5.  1  28 
4-13| 28 

4-13!  28 
4-12  27 
4-26  25 
3-23    26 


s    i  s 

ra         © 


5-27  32 
5-U  31 
5.  7  30 
5.  7  30 
5.22    32 

5-30|  32 
5. 

4-16,  32 
5-14!  32 


5-30 
5-26 
5-31 
5-31    32 
5-30,  31 


5-30  32 
5-30  31 
5-13    30 


5-17  32 
6-    1    32 

5-  7    30 

6-  1    32 

4-24|  32 

5-17'  30 
5-  7  32 
5-  7  32 
5-25  32 
5-14    32 

5-  7  31 
4-26  30 
5-  9  31 
4.26  31 
5-14    31 

5-301  32 


5-17 

5-13 
5-17 


5-17  32 
5-  7  27 
4-26    32 


-13    32 
-17    28 


4-13    27 

5-l4i  32 
5-  7  24 
5-  7  30 
5-  7  32 
4-13    32 

5.  7  32 
5-14  31 
5-  7  29 
5-17  32 
4-13    28 

4-13  28 
4-13  29 
5-14  32 
4-24, 31 


Number  of  days 

First  fall  minimiim  of 

between  dates 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

S 

fe 

^ 

s 

^ 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

_o 

£ 

0 

0 

2 

XI 

0 

■a 
0 

s 

© 

t 

« 

t 

0 

a 

0 

d 

S 

0 

d 
S 

0 

n) 

0 

"n 

0 

fl 

0 

15 

0 

■3 

a 

H_ 

a 

£_ 

Q 

tL 

Q 

H 

Q 

eS 

^ 

M 

M 

c3 

3 

10.21 

30 

11-  7 

22 

11-  7 

22 

U-U 

20 

11-17 

15 

231 

213 

208 

164 

147 

10-  8 

30 

10.21 

26 

11-  6 

22 

11-17 

12 

11-17 

12 

237 

218 

205 

177 

l47 

10-20 

32 

11-  6 

27 

11-  7 

22 

11-  9 

l7 

11-16 

10 

240 

233 

208 

207 

166 

10-  8 

32 

11-  9 

28 

11-16 

24 

11-17 

le 

11-30 

15 

256 

219 

217 

I97 

154 

10.  8 

30 

11-  7 

21 

11-  7 

21 

11-17 

u 

11-17 

11 

219 

219 

209 

184 

139 

9-26 

31 

10-  7 

28 

11.  7 

23 

11-  9 

18 

11-17 

lo 

231 

206 

195 

153 

119 

10-  8 

32 

10-30 

28 

11-  7 

24 

11-  9 

20 

11-17 

15 

241 

211 

208 

192 

153 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

11.  6 

32 

11-  7 

28 

11.  9 

24 

11-17 

17 

12.  1 

16 

256 

241 

210 

208 

204 

10-  7 

31 

10-23 

28 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11.16 

14 

240 

231 

208 

169 

146 

9-26 

32 

10-21 

28 

11-  6 

23 

11-  9 

18 

11.17 

14 

241 

233 

207 

183 

132 

10-23 

31 

11-  6 

28 

11-  7 

24 

11.  9 

20 

11.17 

16 

241 

233 

209 

208 

168 

9-26 

31 

10.  8 

27 

11-  9 

15 

11.  9 

15 

11-  9 

15 

211 

210 

185 

144 

125 

9-11 

29 

10.  8 

26 

11-  ^ 

24 

11.16 

9 

11-16 

9 

240 

2l7 

208 

154 

104 

10.  7 

27 

10-  7 

27 

10-30 

21 

11.  9 

19 

11.16 

10 

240 

211 

200 

165 

134 

9-11 

30 

10-23 

28 

10-30 

21 

11.16 

15 

11.16 

15 

237 

235 

187 

163 

103 

9-24 

30 

10-  7 

27 

10-29 

24 

10.30 

19 

11.17 

10 

238 

200 

186 

147 

116 

9-11 

32 

10-  7 

27 

10-30 

21 

11.  8 

20 

11.15 

12 

237 

209 

187 

153 

104 

9-26 

30 

10-  7 

28 

10-29 

24 

11.  6 

18 

11.16 

15 

235 

2o7 

186 

160 

119 

9-11 

32 

10-  7 

26 

10.23 

24 

10.30 

19 

11-15 

12 

236 

200 

180 

147 

104 

9-11 

32 

10-30 

20 

10-30 

20 

10.30 

20 

11-15 

11 

237 

201 

200 

187 

121 

9-26 

32 

10-23 

25 

10-29 

23 

11.  6 

20 

11-17 

15 

238 

207 

186 

163 

132 

9-12 

32 

10-21 

28 

10-23 

23 

11-  7 

19 

11-  9 

16 

210 

208 

180 

160 

103 

10.  8 

30 

10-23 

27 

11-  6 

21 

11.  7 

19 

11-16 

7 

240 

208 

207 

180 

154 

9.11 

31 

10-  7 

26 

10-23 

22 

11-  6 

le 

11-  9 

16 

210 

207 

180 

149 

102 

10-29 

32 

10.30 

28 

11.  9 

22 

11.1! 

18 

11-16 

16 

241 

240 

211 

201 

188 

lO-  8 

32 

10-23 

28 

11-  6 

20 

11-  6 

20 

11-17 

lo 

241 

2o7 

194 

180 

144 

10.30 

31 

11-  6 

28 

11-  9 

24 

11-16 

20 

12.  2 

15 

257 

239 

232 

207 

176 

10-29 

24 

10.29 

24 

10.29 

24 

11.16 

15 

11.16 

15 

240 

237 

195 

195 

175 

10-  7 

32 

10-23 

26 

10-30 

24 

11.  7 

19 

11.16 

15 

237 

208 

187 

176 

135 

10-  8 

30 

10-21 

28 

10-30 

24 

11-  7 

20 

11.  9 

16 

233 

208 

200 

174 

147 

10-2  3 

31 

11-  6 

26 

U-  7 

23 

11-16 

17 

11.17 

13 

242 

240 

228 

2o7 

169 

10.23 

31 

11-  6 

28 

11-  7 

22 

11-16 

17 

11.17 

13 

242 

240 

208 

2  07 

180 

10-23 

31 

11-  7 

24 

11-  7 

24 

11-16 

13 

11.16 

13 

241 

241 

2O9 

?08 

167 

10-30 

30 

11-  6 

28 

11-  9 

24 

11-15 

20 

11.16 

16 

241 

239 

211 

207 

187 

9-26 

32 

10-  8 

28 

10.30 

24 

11-  7 

18 

11-  9 

16 

233 

208 

187 

165 

135 

10-  7 

30 

10-23 

27 

10.30 

21 

11.  9 

20 

11-17 

15 

240 

210 

200 

180 

130 

11-  6 

28 

11.15 

22 

11.16 

19 

12-  2 

14 

257 

241 

239 

- 

- 

lol  7 

30 

10-23 

26 

11.  6 

22 

11-  9 

18 

11-17 

10 

238 

210 

194 

163 

143 

10-  7 

29 

10-23 

28 

10.30 

24 

11.15 

20 

11.17 

16 

241 

236 

200 

180 

147 

9-26 

31 

10-  8 

28 

11-  6 

21 

11.  7 

19 

11.  9 

15 

233 

231 

207 

154 

132 

9-26 

32 

10-  8 

28 

11-  6 

20 

11.  6 

20 

11.16 

16 

240 

207 

207 

154 

132 

9-12 

32 

10-  8 

28 

10-30 

24 

11-  8 

19 

11.21 

13 

245 

209 

200 

154 

128 

10-29 

30 

10-30 

26 

11-  8 

23 

11-  9 

19 

11.15 

15 

240 

233 

209 

200 

186 

11.  9 

30 

11-15 

23 

11-15 

23 

12-  1 

20 

NONE 

256 

239 

217 

210 

9.26 

31 

10-  8 

28 

11-  6 

21 

11-  7 

20 

11.  9 

16 

233 

231 

207 

144 

132 

10.2  3 

31 

11-  6 

27 

11-  9 

22 

11.16 

16 

11.16 

16 

240 

237 

210 

194 

169 

11-  6 

30 

11-  7 

24 

11-  7 

24 

11.17 

16 

11.17 

16 

242 

241 

208 

195 

189 

10-30 

30 

11-  9 

25 

11-15 

20 

11.15 

20 

12.  2 

15 

258 

240 

239 

210 

200 

lO-  8 

26 

10-  8 

28 

11-  7 

20 

11.  7 

2o 

11.17 

12 

241 

231 

208 

178 

147 

10-  8 

29 

10-23 

28 

11-  7 

23 

11.17 

7 

11-17 

7 

241 

222 

184 

169 

154 

10-  8 

30 

10-2  3 

28 

11-  7 

20 

11.  7 

20 

11-17 

11 

241 

231 

207 

192 

164 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

11-16 

23 

12.25 

17 

NONE 

279 

221 

207 

183 

10-30 

32 

11-17 

26 

12-  1 

24 

12.  2 

20 

NONE 

257 

256 

238 

200 

10-  8 

31 

10-30 

27 

11.  7 

24 

11-15 

19 

11-17 

15 

241 

218 

208 

200 

154 

10-  8 

29 

10-23 

28 

11.  7 

21 

11.16 

19 

11.17 

11 

216 

217 

195 

169 

147 

10-  8 

28 

10-  8 

28 

11.  7 

22 

12.25 

13 

12.25 

13 

279 

279 

208 

178 

154 

10-  8 

30 

10.24 

28 

11.  7 

24 

11-  9 

20 

11.17 

11 

241 

210 

208 

176 

144 

U-  6 

31 

11-  7 

28 

11-  9 

22 

11-17 

18 

12.25 

15 

280 

242 

211 

208 

207 

11-  7 

31 

11-  9 

26 

11-15 

24 

11-17 

20 

NONE 

242 

239 

210 

208 

U-  9 

28 

11-  9 

28 

11.17 

17 

11.17 

17 

12.25 

14 

281 

241 

241 

211 

210 

9-26 

32 

10-  8 

28 

11-  6 

22 

11.  7 

19 

11.16 

12 

240 

208 

207 

165 

136 

U-  9 

31 

11-16 

23 

11-16 

23 

12-25 

20 

NONE 

281 

240 

238 

I99 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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T&ble  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1967 


■B 

— 

a 

1 
3 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24°or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 

below 

0 
J 
0 

CO 

i 

0 

0 

h 

0 

1 

5 

s 
h 

0 
I 
0 

k 

ID 

d 

S 

Q 

a 

d 

i 

d 

0 

d 
i 

o 

s 

d 

a 

d 

a 

0 

a 

d 

i 

a 

d 

B 

0 

a 

d 

a 

NEW  HAWPSHIRE 

NORTHERN            01 

BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK  2    E 
FJBVAN 

85 

90 
S6 

87 

6-16* 
6.  4 
6-  4 

6-  4 

-25 
-22 

-24 

-35 

2-13 

3-19. 

2-13 

2-13 

4.13 
4-13 
4-13 

4-13 

15 
15 
16 

10 

4-13 
4-13 
4-13 

4.13 

15 
15 
16 

10 

5-  7 

4-13 
4-25 

5-  7 

21 

15 
24 

24 

5.14 
4.30 
5-14 

6-  1 

28 
25 
28 

27 

5.30 
6-  I 
5-26 

6-  1 

32 
31 

27 

9-11 
9.11 
9-11 
9-  1 
9.  1 

31 
31 
32 
32 
31 

10-  7 

10-  8 
10-  7 
9-  7 
9-11 

25 
27 
28 
28 
26 

10.  8 
10.31 
10.30 
10.  8 
10-  8 

23 
24 
21 
24 
22 

11.  9 

11-  9 
11-  7 
11-  7 
10-30 

10 
14 
20 
16 
20 

11-  9 
11-  9 
11-  9 
11-  7 
11-  9 

10 
14 
13 
16 
13 

2lO 
210 
210 

210 

2lO 
210 
208 

200 

154 
201 
188 

154 

146 
161 
146 

102 

104 
102 
108 

92 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  MASHINQTON 

PINKHAM  NOTCH 

8<> 
89 
88 
62 
84 

6-  6« 
6-16 
6-  4 
7-22. 
6-  6. 

-28 
-32 

-41 
.23 

2-14 
2-13 

2-12 

2-13 

4-13 
4-13 

5-25 

4-13 

10 
14 

16 

10 

4-27 
5-  7 

5.31 

4-13 

20 
19 

20 
10 

5-14 
5-14 

5-31 
4-14 

24 
23 

20 
23 

5-30 
6-  1 
6-  1 

26 
28 
28 
20 
25 

6-  1 
6.  1 
6.  1 
6.  1 
5-28 

31 
28 
28 
30 
32 

9.  2 

9-  1 
9-12 
8.23 
9.12 

32 

31 
31 
31 
32 

lO-  7 
9-11 
9.26 
8.31 

10.  7 

25 
26 
28 
26 
26 

10-  8 
9-26 

10-  8 
9-  2 

10-30 

24 
24 
23 
23 
23 

11.  7 

10.  8 

11.  6 
9.25 

11-  7 

19 
19 
19 
19 
20 

11.  8 
U.  7 
11.  9 

10.  6 

11.  9 

14 
15 
13 
15 
10 

209 
208 

134 
210 

194 
154 

117 
208 

147 
135 

94 
199 

130 
102 
117 
92 
153 

93 
92 

103 
83 

107 

SOUTHERN           02 

BL4CKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

91 
91 
92 
92 
93 

6-17 
6.  5 
6-16 
6-16 
6-16 

-16 
-22 
-23 
-28 
-19 

2-13 
2-  8 
2-13 
2-13 
2-13 

3-22 
4-12 
3.21 
4.13 
3-21 

13 

15 

3 

13 

7 

4-13 
4.13 
4.26 
4.26 
4-13 

19 
17 
20 
20 
19 

4.26 
5.  7 
4-26 
4-30 
4-26 

23 
23 
20 
22 
22 

5-  7 

5.ie 

5-  7 
5-14 
5-14 

26 
25 
28 
25 
28 

5-26 
6.  1 
6.  1 
6.  1 
6-  1 

32 

31 
31 
32 
30 

9.11 
9.11 
9-11 
9-  1 
9-26 

30 
31 
31 
31 
29 

10.  7 
10.  7 
9.26 
9.11 
10.  8 

27 
26 
28 
27 
24 

10.30 
10.  8 
10.23 
10.  7 
10.  8 

23 
24 
23 
21 
24 

It.  6 
11.  6 
10.30 
10-30 
11-  6 

20 
18 
18 
15 
18 

11-  9 
11.  9 
11-  9 
10.30 
11.  8 

15 
14 
12 
15 
16 

232 
211 
233 
200 
232 

207 
207 
187 
167 
207 

187 
154 
180 
160 
165 

153 
142 
142 
120 
I47 

108 
102 
102 
92 
117 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

90 
93 
92 

90 
95 

6-17. 

6-16 

6-16 

6-16 

6-16 

-27 
-16 
-16 
-26 
-20 

2-13 

2-13 
2-13 
2-13 
2-13 

4-13 
3-21 
4-13 
3-24 
3-24 

15 
3 
12 
12 
16 

4-13 
4-13 
4-13 
4-13 
4-13 

15 
18 
12 
18 
19 

5-  7 
4-13 
4-26 
4-26 
4-26 

24 

la 

21 
24 
22 

5-24 
5.17 
5.14 
5-14 
5-  7 

28 
28 
27 
28 
28 

6-  1 

5-30 
5-30 
5.30 
5-30 

30 
31 
32 
32 
31 

9.11 
9.12 
9-26 
10-  7 
9-26 

28 
30 
31 
32 
31 

9-11 
10-  8 
10.  8 
10.  8 
10.  7 

28 
24 
27 
27 
27 

10.  7 

10.  8 
10.29 

11.  7 
10.23 

24 
24 
24 
24 
24 

10-30 
11-  6 
10.30 
11.  9 
U.  9 

20 
20 
20 
17 
16 

11.  9 
11.  9 
11.  9 
11.16 
11.  9 

15 
14 
15 
12 
16 

210 
233 
210 
237 
230 

200 
207 
200 
210 
210 

153 
178 
166 
195 

160 

110 
144 
147 
147 
153 

I02 
105 
II9 
130 
119 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

90 
91 
97 
93 
87 

6-16 
6-16 
6-17 
6-17 
8-22* 

-14 
-27 
-14 

.20 
-15 

2-13 
2-13 
2-13 
2.  8 
2.13 

3-21 
3-24 
3-22 
3-21 
4-13 

5 

15 
13 
4 
15 

4-12 
4.13 
3-31 
4.13 
4.13 

18 
18 
18 
19 

15 

4-13 
4-26 
4.14 
4-14 

21 
21 
24 
23 

4.26 
5-14 
5-  8 
4-30 

■ 

28 
28 

28 
27 

5-14 
5-30 
5-14 
5-17 

32 

30 
32 
30 

lO-  7 
9-25 

10.  8 
9-26 

10-14 

32 

32 
31 
32 
32 

10.30 
10.  7 
10.30 
10.2  3 
10.23 

25 
26 
26 
28 
26 

11-  8 
10-31 
11.  7 
U.  6 
10.30 

24 
24 
23 
22 
22 

11.  9 
11.  8 
11.10 
11.  9 
11.  9 

19 
19 
18 
18 
17 

11-16 
11-  9 
11.16 
11.16 
11.15 

14 
16 
16 
16 
15 

240 
230 
239 
240 
216 

211 
209 
224 

210 
210 

209 
168 
207 
206 

187 
146 
175 
176 

146 
118 
147 
132 

NASHUA  2  NNm 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

95 
93 

94 
90 
94 

6-16 
6-16 
6-12 
6-  5 
6-16 

-19 
-15 
-19 

-16 
-13 

2-13 
2-13 
2-13 
2-14 
2-13 

3-21 
3-21 
4-13 
3-23 
4-U 

10 
12 
14 
11 
10 

4-13  18 
4-12  18 

4-13i  14 
4-131 18 
4.12  19 

4-26 
4-13 
4-26 
5.  7 
5.  1 

24 
23 
22 

5-  7  28 

5-17  27 
5-141 27 
5.171  28 
5.11  26 

5-17 
5-17 
6-  1 

•  5-29 

31 
27 
31 
32 
31 

9-26 
10.  8 
9.11 
9-11 
9-26 

29 
30 
32 
30 
32 

10-  8 
10.21 
10.  7 
9.26 
10-23 

28 
27 
23 
28 
26 

10-23 
11-  6 
10.  7 
10.  8 
10-24 

24 
24 
23 
22 
21 

11.  6 
11-  9 

10.30 
11.  8 
11.  6 

20 
15 
17 
18 
20 

11.16 
11.  9 
11-  9 
11.11 
11.  9 

5 
15 
14 
16 

15 

240 
233 
210 
233 
212 

207 
211 
200 
209 
208 

180 
207 
164 
154 
176 

154 
157 
146 
132 
165 

132 
144 
102 
102 
120 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMHORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

91 
90 
95 
89 
90 

6-17 
6-17. 
6-16 
6-16 
6-  4 

.2  3 
-31 
-18 
-15 
-16 

2-13 

2-14. 

2-13 

2-13 
2-14 

3-24 

4-13 

3-21 
4-12 
4-13 

10 
16 
8 
16 
16 

4.13 
4.14 
4.13 
4-13 
4-13 

18 
20 
20 
20 
16 

4.26 
5.  7 
5.  7 

4.13 
5.  7 

22 
23 
23 
20 

23 

5-n|  28 
5-141 26 
5-13i  28 
5.  7  28 
5.17;  27 

6.  1 
6.  I 
5.24 
5-17 
6.  1 

32 
32 
32 
32 
31 

9-26 
9.11 
9.26 
10-  7 
9-11 

31 
29 
31 
27 
30 

10-21 
10.  7 
10.  8 
10.  7 
9.26 

28 
25 
28 
27 
28 

10-23 

10.  8 

11.  6 
10.30 
10.  8 

24 
24 
19 
22 
24 

11-  9 
10.30 
11-  6 
U-U 
11-  9 

17 
18 
19 
20 
17 

11.16 
11.  9 
11.  7 
11.16 
11.16 

15 

14 
16 
16 
13 

237 
210 
231 
218 
217 

210 
I99 
207 
212 
210 

180 
154 
183 
200 
154 

157 
146 
148 
153 
132 

117 
102 
125 
143 
102 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

82 
93 
91 

85 
93 

7-10 
6-16 
6-16 
8-16 
6-16 

2 

-18 
1 

-  5 

2-13 

2-13 
2-13 
2-13 

3-19 
3-20 
3-20 
3.20 
3.20 

8 

10 
2 

7 
9 

3-19 
3-20 
4-14 
3-20 
3.20 

8 
10 
19 
7 
9 

3.20 
4.12 
4-26 
3-20 
3-20 

23 

24 
24 

7 
9 

4.12 
4.12 
5-  7 
4-12 
4-13 

28 
24 
28 
28 
27 

4.13 
5.  7 

5-17 
4-13 
5-  7 

30 
29 
31 
30 
32 

11.  6 
10.23 
9-26 
11-  9 
10-23 

30 
32 
31 
30 
32 

11.15 
10-30 
10-23 
11-15 
11-  7 

24 
28 
26 
26 
28 

11-15 
11-  9 
11-  6 
11-16 
11-  9 

24 
20 
21 
21 
23 

12-25 
11.  9 

11.  9 

12.  2 
11-16 

18 
20 
17 
19 
20 

NONE 
11-17 
11.17 
12.25 
12.  2 

15 
12 
15 
15 

242 
242 
280 
257 

261 
234 
2C9 
257 
241 

240 
211 
194 
241 
234 

217 
201 
169 
217 
208 

207 
169 
132 
210 
169 

VERMONT 

»    »    # 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

89 
89 
89 
92 

90 

6-  5 
6-17» 

a-  6. 

6-17 
6-17. 

-31 
.34 
.30 
.26 
-30 

2.14. 

2.13 

2-13 

2-14. 

2-13 

4.14 
4-13 
4.12 
3-22 
3-22 

12 

15 
14 
7 
10 

5.21  20 
4-26  19 
4-13;  18 
4-l3|  18 
4-13;  17 

5.22 
5.14 
5.  7 
4.26 
5-  7 

21 
24 
24 
23 
24 

6-  1  27 
5-171  26 
5.23|  27 
5.141  28 
5.14|  28 

6-  1 
6-  1 
6.  1 
5-30 
6-  1 

27 
29 
32 
32 
32 

9.  7 
9-  7 
9-11 
10-  8 
10.  8 

30 
32 
30 
29 
26 

9-13 
10.  8 
10.  7 
10-30 
10.  8 

25 
23 

27 
26 
26 

10-14 
10.  8 
10-30 
11-  6 
10.30 

24 
23 
22 
23 
21 

11-  5 
10.30 
11.  9 
11.  9 
11-  9 

2o 
20 
17 
18 
16 

11.  6 
11.  9 
11.15 
11.16 
11.  9 

12 
13 
15 
16 
16 

2n6 
210 
217 
239 
232 

168 
lfi7 
210 
210 
210 

145 
147 
176 
194 
176 

104 
144 
I37 
169 
147 

96 
98 
102 
131 
129 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVlLLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

85 
89 
75 
89 
92 

6-  5. 
6-16. 
6-  ?♦ 
6-  4 
6-  4 

.29 
.37 
-36 
-27 
.22 

2-13 
2-13 
2-12 
2-13 
2.13 

4-13 
4-13 
4-25 
4-12 
4-13 

14 
15 
13 
14 
12 

4-13 
4-13 
5-13 
4-13 
5-  7 

14 
15 
20 

19 
20 

5.  7 
5.  7 

4.13 
5.  7 

23 
22 

19 
20 

5-14 
5.22 

5-  7 
5-24 

26 
27 

25 
28 

6-  1 
6-  1 

5-29 
6-  1 

32 

30 

31 

30 

9-11 
9-11 
9-  2 
9-11 
9-  I 

30 
30 
31 
32 
27 

10.  7 
10.  7 

9.23 
10.  7 

9.  1 

25 

28 
28 
27 
27 

10.30 
10.30 
10.  7 
11-  7 
9.26 

23 
22 
17 
22 

24 

11.  8 
11.  7 

10-  7 

11-  9 
10-  7 

18 
l9 
17 
18 
20 

11.  9 
11-  9 

11-  6 
11-14 
11-  7 

14 
13 
15 
14 
16 

210 
210 
195 
216 
208 

209 
208 
147 
210 
153 

176 
176 

208 
14? 

146 
138 

153 
100 

l02 
102 

105 
92 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOhNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN            02 

89 
86 
89 
88 
89 

6.  4 
6-17. 
6-17. 
6.  6. 
9-18. 

.28 
.2  6 
.30 
-28 
-37 

2.13 
2.13 
2-13 
2-13 
2-14. 

4-12 
3-24 

4-12 
4-12 
4.14 

16 
16 
16 
15 
11 

4-13 
4-14 
4.13 
4-13 
5-  7 

17 
18 
17 
18 
18 

5-  7 
4.26 
5.  7 
4.26 
5.18 

24 
21 
22 
23 
24 

5-14 
5-14 
5-17 
5.14 
6.  2 

27 
27 
27 
28 
28 

5-26 
6-  1 
6.  1 
5-26 
6-  2 

32 
31 
32 
32 

28 

9I1I 
9-11 
10.  7 
8.24 

32 
32 
29 
32 

10.  8 
10.  8 
10-  8 
9-  7 

27 
26 
27 
27 

I0I3O 
11-  6 
10-30 
10-  8 

21 
23 
21 
23 

111  9 
11-  9 
11-  9 
11-  6 

18 
17 
17 
18 

I1I16 
U-U 
11-15 
11-  9 

10 
15 
14 
12 

237 
213 
217 
209 

209 
210 
210 
U3 

187 
183 
187 
143 

147 
144 
147 
97 

102 
102 
134 
83 

BENNINGTON  2  NNW 

BRISTOL 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

90 
90 
91 

89 
88 

6-12 
6-  5. 
6-  4 
6-  5. 
6-16 

-21 
-25 
.25 
.27 
.27 

2-  8 
2-13 
2.13 
2.13 
2-13 

3.21 

3-21 
4-  4 
4-13 

14 

13 
16 
15 

4-13 
4-13 
4-13 
4-13 
4-13 

19 
18 
20 
19 
15 

4-13 

4-13 
4-13 
4-30 

19 

20 
19 
24 

5.  7 

5.  6 
5.  7 

5-30 

28 

28 
28 
27 

5-30 

5-23 

5-14 
6-  1 

30 

31 

30 
31 

9-11 
9.  1 

10.  7 
10-  8 
9.11 

32 
31 
29 
29 
32 

10-  7 
10-29 
10-23 
10-30 
10-  7 

27 
28 
28 
24 
27 

10-30 
10-30 
10.30 
10.30 
10.2  3 

20 
23 
23 
24 
23 

10-30 
11-  9 
11.  9 
11-  9 

10.30 

20 
16 
19 
19 
20 

11.15 
11.15 
11.15 
11.16 
11-  9 

16 
15 
15 
16 
15 

239 

239 

226 
210 

200 
210 
210 
210 
200 

200 

200 
200 
176 

153 

170 
176 
130 

104 

137 
147 
102 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

«    «    tt 

SOUTHEASTERN        03 

91 
89 

6-16 
6-  5. 

.21 
.22 

2-13 
2-13 

3-2l!  11 
3-2i: 14 

4-13 
4.13 

20 
20 

4-13 
4-29 

20 
23 

5.  7 

4-29 

28 
23 

5-30 
5-  8 

32 
32 

10-  7 
10.30 

31 
29 

10-23 
11.  8 

27 
27 

10.30 
11.  9 

21 

24 

11.15 
11.15 

16 
16 

11-15 

11.15 

16 
16 

239 
239 

216 
216 

200 
194 

169 
193 

130 
175 

i 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORD  1  S5E 
SOMERSET 
VERNON 

95 

90 
90 
85 
97 

6-17 

6-16 

6-17. 

6-17. 

6-17 

.19 
.28 
.17 
-25 

-19 

2.14. 
2.13 
2.14. 
2.  9 
3.19. 

3-22^  13 
4-131  15 
3-24  11 
4-13  11 
3-24  15 

4.13 
4-26 
4-13 
4.13 
4-13 

20 

20 
17 
11 
19 

4-26 
5-  7 

4-26 
4-26 
4.26 

24 
23 

23 
21 
23 

5-  4 
5-30 

5-14 
5-30 
5-13 

28 
28 
28 
26 
28 

5-30 
6-  1 
5-30 
6-  1 
5-30 

32 

30 
31 
29 
31 

10-  7 
9-  1 

10.  7 
9.  7 

10.  7 

32 
32 
28 
32 
28 

10-23 
9-26 
10.  7 
10.  8 
10.  7 

26 
28 
28 
25 
28 

11.  8 
10.23 
10.30 
10-23 
10.30 

23 
23 

20 
21 
23 

U.  9 
10-30 
10.3" 
11-  7 
11-  9 

18 
18 
20 
19 
18 

11.17 
U.  9 
11.16 
11.11 
11.21 

14 
14 
14 
15 
14 

240 
210 
237 
212 
242 

210 

167 
200 
208 
210 

196 
169 
187 
160 
187 

172 
119 
146 
131 
147 

130 
92 

130 
98 

130 

WOODSTOCK  3  E 

89 

6-17 

-31 

2.13 

4.13 

16 

4.26 

20 

5.  7 

24 

5.17 

28 

6-  1 

30 

9-U 

30 

10.  7 

27 

lO-  8 

23 

11-  7 

20 

11.  9 

15 

210 

I95 

154 

143 

1 02 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


NEW   ENGLAND 
1967 


StaUon 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Api. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

CONNECTICUT 

*           *           * 

NORTHWEST         01 

NORFOLK    2    SW 

EVAP 

_ 

- 

_ 

_ 

3.40 

4.24 

3.72 

3.53 

2.85 

1.45 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

423 

365 

637 

477 

- 

— 

. 

MAX 

- 

- 

- 

- 

64.5 

83.1 

84.8 

82.8 

76.8 

59.9 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

43.7 

61.1 

65.6 

63.3 

54.8 

45.7 

- 

- 

- 

*           *           « 

CENTRAL              02 

COVENTRY 

EVAP 

_ 

- 

_ 

_ 

6.20B 

_ 

4.888 

4.058 

4.18 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

1897 

1401 

1338 

1728 

1411 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

67.0 

82.7 

85.6 

84.3 

76.7 

- 

- 

— 

- 

MIN 

- 

- 

— 

- 

41.2 

55.8 

64.4 

60.7 

49.5 

— 

~. 

- 

— 

MAINE 

*           *           * 

NORTHERN           01 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.48B 

6.05 

4.94B 

4.16 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

4385B 

2096 

2058 

1763 

- 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

— 

— 

59.8 

81.7 

86.3 

82.0 

- 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

41.1 

57.9 

64.5 

62.0 

- 

- 

- 

- 

- 

EUSTIS    2 

EVAP 

- 

- 

- 

_ 

_ 

4.70B 

3.92 

3.47 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

605  B 

491 

475 

- 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

— 

- 

- 

78.6 

— 

79.9 

- 

- 

- 

- 

— 

MIN 

- 

- 

- 

- 

— 

58.1 

.- 

59.1 

- 

. 

_ 

. 

. 

MASSACHUSETTS 

*           *           ♦ 

COASTAL              03 

NEW   GLOUCESTER 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.90 

3.  89 

_ 

. 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1173 

1654 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

83.7 

72.6 

- 

- 

- 

— 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

61.2 

50.7 

- 

- 

- 

- 

ROCHESTER 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

2. 728 

4.13 

5.30 

4.12 

3.89 

3.588 

2.06 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

17486 

1711 

1229 

795 

768 

956 

823 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

56.3 

65.8 

83.0 

83.5 

82.9 

77.6 

64.3 

- 

— 

— 

MIN 

- 

- 

- 

36.1 

41.6 

36.3 

65.5 

62.4 

51.8 

43.6 

- 

- 

- 

NEW   HAMPSHIRE 

»           »           ♦ 

SOUTHERN           02 

LAKEPORT    2 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5. 218 

5.358 

4.958 

4.268 

2. 818 

_ 

_ 

_ 

WIND 

— 

- 

- 

- 

1339B 

655 

550 

665 

780 

1002B 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

58.1 

78.8 

82.0 

79.7 

70.6 

56.5 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

35.8 

53.8 

59.9 

57.4 

47.6 

39.9 

- 

- 

- 

MASSABESIC    LAKE 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.28B 

5.26 

4.43 

4.68 

3.58 

2.06 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

— 

- 

- 

-    .26 

.03 

-1.58 

-    .36 

.19 

-    .23 

— 

- 

— 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1286 

1005 

652 

488 

688 

636 

637 

- 

- 

RHODE    ISLAND 

EVAP 

5.27B 

5.91 

4.08 

4.23 

4.42 

2.70 

KINGSTON 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

4280 

3436 

2182 

2309 

2968 

2447 

- 

- 

- 

VERMONT 

♦           »           « 

WESTERN              02 

ESSEX    JUNCTION    1    N 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.13B 

5.80 

5.90 

4.72 

3.46 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1856 

1434 

1264 

1229 

1494 

- 

- 

- 

- 

MAX 

— 

— 

— 

- 

61.5 

84.3 

86.0 

82.5 

72.3 

- 

- 

— 

- 

MIN 

~ 

~ 

~ 

~ 

42.0 

60.4 

64.0 

61.3 

50.1 

— 

" 

" 

■ 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

Maxell 

April 

May 

lime 

My 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

< 

1 
1 
1 

to 
< 

S 

8 

J 

1 
< 

i 
1 

< 

1 

i 
< 

1 
1 

0 

< 

■s. 

8 
1 

< 

: 
a 

1 
< 

1 

1 

1 
< 

1 
1 

< 

j 

1 

< 

(d 

ft 

1 

< 

1 

ft 

s 

< 

f 
1 

KINGSTON  ,    R.l. 

4          IN, 

8          IN. 
12          IN. 
24          IN.                   %PM 

33.6 
34.0 
33,8 
37,3 

38/31 
37/32 
37/32 
39/36 

32.3 
32.3 
32.4 
35.9 

34/31 
34/31 
35/31 
37/34 

31.7 
31.4 
31.2 
34.0 

37/30 
36/30 
33/30 
34/34 

41.9 
41.6 
39.6 
40.6 

48/36 
46/36 
42/33 
42/34 

49.0 
49.1 
46.6 

56/44 
55/4! 
51/41 

62.8 
63.3 

59.3 
57.7 

71/50 
70/53 
64/50 
62/50 

70.0 

67.2 
65.7 

77/63 

71/62 
69/63 

70.2 

69.4 
69.3 

-nibf, 
-  /- 

72/67 
70/68 

63.1 

63.3 
65.1 

69/55 

68/60 
68/62 

55.9 

57.1 
59.3 

64/34 

62/52 
62/54 

43.8 

45.1 
48.7 

55/35 

53/38 
54/43 

36.6 

37.1 
40.8 

43/3? 
-    /- 
39/33 
43/3S 

49.2 
48.5 

77/30 

72/30 
70/34 

T.oTorL"ci^o';'r^u°ior.  -r^.^  -^^i:^.^  ly^j^^j-:  'c«ss^?^cS.i^.-^."5?siKfiLS.\°s«TS?f^P^^o^?o*"]^^cH*js--  --• 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

i 

X^mrd 

or  closed 

6 

0 

1 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

% 

County 

■§ 

■2 

d 

6 

d 

to 

al 

(a 

1 

1 

.S 

B 

2 

1 

2 
P 

d 

1 

A 

tables 

CONNECTICUT 

ANSONIA    1    NE 

0128 

02 

NEW   HAVEN 

7]   4 

21 

73   04 

14C 

2 

2 

BARERSVILLE 

0227 

Oil  LITCHFIELD 

50 

73   02 

71( 

21 

2 

BALTIC 

02*ii  02    NEW    LONDON 

171  4 

72    06 

14C 

59 

2 

BARKMAMSTED 

0299,  01    LITCHFIELD 

5    4 

5! 

72    57 

66C 

36 

2 

Bt-OOHFIELD 

0634!  02 

HARTFORD 

5:   4 

50 

72    44 

16' 

C 

■BRIDGEPORT    t>b    AP 

0806 

03 

FAIRFIELD 

4I   4 

10 

73    08 

24 

24 

1    2    3   C 

BROOKLYN 

09ie 

02 

WINDHAM 

71    57 

27S 

18 

2 

BULLS   BRIDGE    0AM 

0961 

01 

LITCHFIELD 

39 

73    29 

26C 

11 

27 

1    2    3 

BURLINGTON 

0973 

02 

HARTFORD 

48 

72    56 

51C 

6 

60 

1    2    3 

CANDLEWOOD    LAK.E 

1093 

02 

LITCHFIELD 

29 

73    28 

50C 

C 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

1*88 

02,  MIDDLESEX 

28 

72    31 

16C 

27 

2 

COLCHESTER    1    E 

1*99 

02    NEW    LONDON 

34 

72    19 

618 

IB 

18 

1    2    3 

COVENTRY 

1689!  02     TOLLAND 

48 

72    21 

480 

11 

11 

11 

1    2    34 

CREAM   HILL 

1715    Jll  LITCHFIELD 

54 

73    19 

1300 

71 

71 

1    2    3 

OANSURY 

1762i  02,  FAIRFIELD 

23 

73    28 

510 

33 

33 

1    2    3 

DAWSON   LAKE 

17961  021  NEW    HAVEN 

22 

72    59 

160 

27 

2 

EASTFOftD 

20731  02    WINDHAM 

17l  4 

S4 

72    05 

540 

4 

2 

EASTON   LAK.E   RESERVOIR 

2266    02'  FAIRFIELD 

If 

14 

73    15 

260 

27 

2 

FALLS    VILLAGE 

26591  Ol\  LITCHFIELD 

4 

57 

73   22 

580 

51 

66 

1    2    3 

GROTON 

3207    03'  NEW    LONDON 

41 

21 

72    03 

39 

11 

27 

1    2    3 

HARTFORD 

3446    02    HARTFORD 

^ 

46 

72    42 

140 

C 

HARTFORD    BRAINARO    FLO 

3451    02    HARTFORD 

4 

44 

72    39 

15 

80 

106 

1    2    3   C 

HARTFORD    NB    AIRPORT 

3456    02    HARTFORD 

4 

56 

72    41 

169 

19 

1    2    3   C 

JEWETT    CITY 

3857    02.   NEW    LONDON 

4 

38 

71    54 

400 

C 

LAKE    I^QNOMOC 

3989    03    NEW    LONDON 

24 

72    11 

180 

82 

2 

MANCHESTER 

4443!   02    HARTFORD 

4 

46 

72    29 

420 

27 

2 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

4488!   02     TOLLAND 

46 

72    11 

260 

16 

1    2    3   C 

MIDDLETOWN    t    W 

4767i  02    MIDDLESEX 

5'  4 

33 

72    43 

369 

22 

22 

1    2    3 

HILFORO 

4790'  03    NEW    HAVEN 

4'  4. 

12 

73    05 

27 

2 

MOODUS    RESERVOIR 

50181  02,  MIDDLESEX 

41 

30 

72    36 

46< 

C 

MOUNT    (.ARMEL 

5077    02 

NEW   HAVEN 

24 

72    54 

180 

31 

31 

1    2    3 

NEl*    HAVEN    WB    AIRPORT 

5273    03 

NEW    HAVEN 

16 

72    53 

Qfi 

149 

I    2    3   C 

NEWINGTON 

5285   02 

HARTFORD 

42 

72    44 

150 

C 

NORFOLK    2    Siii 

5445'  01    LITCHFIELD 

58 

73    13 

1337 

25 

25 

3 

1    2    34C 

NORTH    BRANFORD 

551Q    03    NEW    HAVEN 

20 

72    46 

210 

27 

2 

NORTH    GUILFORD 

5641     02     NEW    HAVEN 

23 

72    43 

280 

27 

2 

NORWALK    GAS    PLANT 

5893    03,   FAIRFIELD 

07 

73   25 

37 

12 

12 

1    2    3 

NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

5910    02    NEW    LONDON 

32 

72    04 

20 

11 

11 

12    3 

PAUCMAUG    FOREST 

6131    02'  NEW    LONDON 

35 

71    51 

270 

26 

2 

PROSPECT 

6597!  02l  NEW    HAVEN 

30 

72    57 

420 

27 

2 

PUTNAM   LAKE 

6655i  03l  FAIRFIELD 

05 

73    38 

300 

27 

2 

ROCKVILLE 

6942    02:   TOLLAND 

52 

72    26 

510 

C 

ROCKY    RivER    DAM 

6966    Ol'  LITCHFIELD 

73    26 

220 

27 

2 

ROUND    POND 

7002    02    FAIRFIELD 

4    4: 

18 

73    32 

600 

28 

2 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

7157    02:  FAIRFIELD 

V  a: 

73    21 

300 

25 

2 

SHEPAUG    DAM 

7373    01     LITCHFIELD 

7    41 

43 

73    19 

840 

18 

27 

1    2    3 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

7432    02    HARTFORD 

39 

72    49 

27 

2 

STAFFORD    SPRINGS    2 

7959    02    TOLLAND 

4; 

57 

72    19 

455 

2 

2 

STAMFORD    5    N 

7970    03.  FAIRFIELD 

4; 

08 

73    33 

190 

12 

12 

1    2   3   C 

STEVENSON    DAM 

8065    32    FAIRFIELD 

41 

23 

73    10 

60 

27 

2 

STORRS 

6138    02    TOLLAND 

41 

48 

72    15 

660 

76 

77 

1    2    3    CG 

THOMASTON    DAM 

9330    01     LITCHFIELD 

41 

42 

73    03 

550 

C 

TORRINGTON 

9436    01    LITCHFIELD 

48 

73    07 

560 

27 

2             1 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

8488    02    FAIRFIELD 

4: 

17 

73    09 

320 

26 

2 

WATEHBUftY    RADIO   wBRV 

6916.  02    NEW    HAVEN 

41 

35 

73    02 

605 

10 

10 

1    2    3 

wEPArfAUG    RESERVOIR 

9007    02    NEW    HAVEN 

4i 

18 

73    02 

190 

27 

2 

WESTBROOK 

9067    03    MIDDLESEX 

41 

16 

72    26 

40 

27 

27 

1    2    3 

WEST    MARTFORO 

9162|  02    HARTFORD 

45 

72    47 

275 

35 

2 

WEST     THOMPSON    DAM 

9388;  02    WINDHAM 

41 

71    54 

360 

3 

3 

1    2    3    C  1 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

9508    02    HARTFORD 

41 

44 

72    57 

580 

27 

2 

WIGWAM   RESERVOIR 

9566    01    LITCHFIELD 

41 

40 

73    08 

600 

18 

27 

1    2    3 

WOLCOTT    RESERVOIR 

02;  NEW    HAVEN 

41 

37 

72    57 

850 

27 

2 

WOODBURY 

"" 

01    LITCHFIELD 

41 

33 

73    14 

650 

2 

MAINE 

AUGUSTA 

0273 

02    KENNEBEC 

9 

44 

19 

69    47 

250 

C 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

0275 

02'  KENNEBEC 

9 

44 

19 

69    46 

350 

23 

23 

12    3 

BANGOR   DOW    FIELD 

0355^  az    PENOBSCOT 

11 

44 

48 

68    49 

202 

15 

15 

12    3 

BAR   HARBOR 

0371     03.   HANCOCK 

44 

23 

68    12 

30 

70 

83 

12    3 

BELFAST 

0460    03    WALDO 

i, 

44 

24 

69    00 

20 

42 

42 

1    2    3 

BINGHAM    WVMAN    DAM 

0600    01    SOMERSET 

45 

04 

69    54 

395 

10 

2 

SRASSUA    DAM 

0814    01|    SOMERSET 

9 

45 

40 

69    49 

1060 

J 

38 

1    2    3 

8R1DGEWATER 

0833    01;   AROOSTOOK 

16 

24 

67    51 

460 

10 

10 

1    2    3 

BRIDGTON    1    NNW 

0844.   02    CUMBERLAND 

12 

44 

04 

70    43 

12 

12 

1    2    3 

BRUNSWICK 

0934.   03,  CUMBERLAND 

4 

43 

54 

69    56 

70 

16 

1    2    3 

CARIBOU    we    AIRPORT 

1175    01 

AROOSTOOK 

15 

46 

52 

68    01 

624 

27 

27 

5 

1    2    34C 

CLAYTON    LAKE 

1472:  01 

AROOSTOOK 

15 

46 

69    32 

1000 

7 

C 

CLAYTON    LAKE    2 

1479 

01 

AROOSTOOK 

15 

46 

37 

69    32 

1000 

5 

5 

1    2    3 

CORINNA 

1628 

02 

PENOBSCOT 

11 

44 

67 

69    13 

360 

20 

20 

1    2    3 

EASTPORT 

WASHINGTON 

55 

67    00 

79 

93 

93 

1    2    3   C 

EAST    SANGERVILLE    5   SE 

2442 

02 

PISCATAQUIS 

11    45 

08 

69    17 

540 

20 

20 

1    2    3 

ELLSWORTH 

2620 

03 

HANCOCK 

44 

32 

66    26 

6 

58 

1    2    3 

EUSTIS    2    SSE 

2700 

01 

FRANKLIN 

9 

4; 

12 

70    28 

1170 

C 

EUSTIS    2 

2702    01 

FRANKLIN 

9 

45 

13 

70    29 

1190 

5 

5 

5 

1    2    34 

FARMINGTON 

2765    02;   FRANKLIN 

9 

44 

41 

70    09 

420 

75 

76 

1    2    3 

FORT    FAIRFIELD 

2868^  01    AROOSTOOK 

15 

46 

48 

67    46 

300 

99 

2 

FORT   KENT 

2678'  01'  AROOSTOOK 

15 

41 

15 

68    36 

530 

30 

37 

1    2    3   C 

GARDINER 

3046,  iil^  KENNEBEC 

13 

69    47 

140 

71 

130 

12    3 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261     02    WASHINGTON 

14 

4! 

11 

67    47 

290 

1    2    3    C 

GREENVILLE 

3353    01    PISCATAQUIS 

9 

45 

28 

69    35 

1060 

61 

68 

1    2    3   C 

HAYNESVlLLE 

3661     01;  AROOSTOOK 

11 

4; 

49 

67    59 

380 

5 

5 

1    2    3 

3794    02.  OXFORD 

13 

53 

70    46 

360 

3 

3 

12    3 

MOJLTON    FAfl    AP 

3892    Oi    AROOSTOOK 

15 

46 

09 

20 

20 

1    2    3 

3697    01    AROOSTOOK 

15 

46 

08 

67    50 

410 

68 

1    2    3   C 

JACKHAN 

4086|  01;  SOMERSET 

9 

46 

38 

70    16 

1180 

17 

4S 

12    3 

JONESBORO 

4183'  03|  WASHINGTON 

4 

44 

39 

67    39 

185 

20 

20 

1    2    3 

LEWISTON 

4566    02.  ANDROSCOGGIN 

1 

4' 

06 

70    14 

182 

81 

92 

1    2   3 

LONG    FALLS    DAM 

4781    Oi;   SOMERSET 

45 

13 

70    12 

1160 

17 

17 

1    2    3 

MACHIAS 

4879.   03:  WASHINGTON 

1* 

43 

67    28 

40 

45 

2 

MADISON 

4927    02     SOMERSET 

69    53 

2  60 

61 

66 

12   3 

MIDDLE    DAM 

5261     or  OXFORD 

1     44 

70    55 

1460 

6 

62 

1    2    3 

MILLINOCKET 

5304.   01     PENOBSCOT 

11 

45 

66    42 

360 

20 

23 

1    2    3    C 

MILLINOCKET    FAA   AP 

5309'  01    PENOBSCOT 

11 

45 

39 

69    41 

405 

20 

20 

I    2    3 

MOOSEMEAD 

6460   01,  SOMERSET 

9 

45 

35 

69    43 

1028 

36 

2 

NEWCASTLE 

5675<  03;  LINCOLN 

4 

44 

03 

69    32 

190 

3 

3 

1    2    3 

NEW   GLOUCESTER 

56961  Osi  CUMBERLAND 

1 

43 

57 

70    18 

501 

5 

5 

5 

1    2    34 

MOLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

6425i  02    PENOBSCOT 

11 

44 

57 

68    40 

123 

20 

20 

I    2   3 

OOUOSSOC 

6427    01;   FRANKLIN 

1    44 

70    47 

1610 

11 

11 

12    3 

•ORONO 

6430   02    PENOBSCOT 

11.   44 

52 

*5 

I    2    3 

ORONO    2 

6435.   02    PENOBSCOT 

U.    44 

53 

66    41 

120 

C 

PATTEN    1    S 

6593.   01     PENOBSCOT 

11    45 

59 

68    27 

800 

4 

4 

1    2    3 

PORTLAND 

6900'  03    CUMBERLAND 

4 

43 

40 

70    16 

65 

94 

100 

1    2    3 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

6905    03    CUMBERLAND 

4 

43 

39 

70    19 

47 

20 

20 

1    2    3   C 

PHESQUE     ISLE 

6937    01     AROOSTOOK 

15 

46 

39 

66    00 

599 

55 

55 

12    3 

RIPOGENUS    DAM 

7174    01     PISCATAQUIS 

11 

45 

53 

69    11 

965 

42 

46 

1    2    3 

ROCKLAND 

7250    03    KNOX 

4 

44 

06 

69    07 

40 

29 

29 

1    2    3 

ROCKLAND    1     W 

7255:   03'  KNOX 

4 

44 

06 

70 

C 

RUMFORO    1     SSE 

7325    02.  OXFORD 

1 

44 

32 

70    32 

630 

20 

28 

1    2    3   C 

RUMFORD    POWER    PLANT 

7335!  02   OXFORD 

1 

33 

70    33 

510 

67 

72 

12    3 

SACO 

7349   03    YORK 

4 

43 

30 

70    27 

80 

3 

3 

1    2    3 

ST    FRANCIS 

7407:   01.   AROOSTOOK 

15 

47 

10 

66    64 

610 

6 

6 

1    2    3 

SANFORD   2    NNW 

74791  03    YORK 

43 

26 

70    47 

260 

15 

15 

1    2    3 

SKOWHEGAN 

7827    02    SOMERSET 

9 

44 

46 

69   43 

166 

C 

SOUTH    ANDOVER 

7940    01    OXFORD 

1 

44 

35 

70    44 

660 

22 

2 

SOUTHWEST    HBR     3    SSE 

8301:   03,  HANCOCK 

* 

44 

14 

66    18 

15 

C 

SPRINGFIELD 

9363    02' PENOBSCOT 

14 

45 

25 

68    08 

440 

4 

4 

1    2    3 

50UA    PAN    DAM 

6398,  01;  AROOSTOOK 

16 

46 

33 

68    20 

610 

11 

39 

1    2    3 

SWANb    FALLS 

6641:  02'  OXFORD 

13 

44 

70    59 

420 

C 

TELOS    DAM 

a66B'   01;  PISCATAQUIS 

11 

46 

09 

69    0^ 

960 

5 

5 

1    2    3 

THE    FORKS 

9721'  01    SOMERSET 

9 

46 

21 

69    66 

600 

4 

2 

UPPER    DAM 

8942!  Olj  OXFORD 

44 

70    52 

1464 

81 

2 

VAN   8UREN    2 

8965;  01    AROOSTOOK 

15 

47 

10 

67    67 

510 

5 

12    3 

VANCEBORO    NO.     2 

8974,  02;  WASHINGTON 

14 

46 

34 

67    26 

390 

3 

3 

I    2    3 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151     02!  KENNEBEC 

9 

33 

69    39 

69 

63 

71 

12    3 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314,   02,   YORK 

13 

43 

42 

70    37 

150 

15 

15 

I    2    3 

1 

WEST    ENFIELD 

9360   02    PENOBSCOT 

11 

45 

15 

68    39 

160 

6 

12 

12    3 

WOODLAND 

9891 

02 

WASHINGTON 

14 

46 

09 

67    24 

140 

41 

50 

12    3 

Station 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARfiE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

6ELCHERT0WN 

BIRCH  MILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

*BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRIOGEWATER  M  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

F RAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H  INGHAM 

HOLYOKE 

MOOSAC  TUNNEL 

HUB6AR0ST0N 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 
KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 
UITTLEVILLE  DAM 
LOWELL 
MANSFIELD 

MENDON 
MIODlEBORO 
MIDDLETON 
MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
ANEW  BEDFORD 
NEwBURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH6R1DGE  2 
NORWOOD 
PEABODY 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

rochester 
hockport  1  ese 
salem  cg  air  station 

sandwich 
segreganset 
shelburne  falls 

SOUTHBRlDGt  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
SOUTH  wELLFlEET 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  GEN  ELEC 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 
TULLT  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  I 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELO 
WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  W6  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON  5  SW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATEft  DAH 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT  JUNCTION 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK  2  E 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

F1T2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAH 

GILMANTON  2  E 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

JEFFERSON  5  SSW 
JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 


County 


2369 
2451 
2501 
2642, 
2806 
2976 
2997 
3052 

3270 
3401 
3471 
3505 
3549 
3624 
3702 
3713 
3772 
3821 

3876 
3985  01 
4105  02 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 

IRE 


PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 

HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 
31  BRISTOL 
02i  WORCESTER 
02'  MIDDLESEX 
02I  NORFOLK 
021  WORCESTER 


021  MIDDLESEX 
02!  WORCESTER 
03!  BARNSTABLE 
02!  ESSEX 

FRANKLIN 

PLYMOUTH 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 


ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

03j  ESSEX 

02!  HAMPSHIRE 


03  PLYMOUTH 
03:  BARNSTABL 
02;  WORCESTER 

02  MIDDLESEX 

03  PLYMOUTH 
03  ESSEX 

03    ESSEX 


7190'  03    BARNSTABLE 

7293  03!  BRISTOL 

7370  02I   FRANKLIN 

7627  02;  WORCESTER 

7692  01;  BERKSHIRE 

7961  03l  BARNSTABLE 

6030  031  MIDDLESEX 

6046  02i  HAMPDEN 

8154  02!  WORCESTER 

8159  02!  WORCESTER 

8181    01    BERKSHIRE 
8367    03!  BRISTOL 
8573!  02|  WORCESTER 
85601  02'  FRANKLIN 
8755i  02    NORFOLK 
87931  02    HAMPSHIRE 
8843:  01.  BERKSHIRE 
90931  02    HAMPDEN 
9191    02    HAMPDEN 
9219   01    HAMPDEN 

93161  OZ    NORFOLK 


9371 

01 

BERKSHIRE 

9780 

02 

WORCESTER 

9893 

03 

BARNSTABLE 

9923 

02 

WORCESTER 

0681 

01 

GRAFTON 

0690 

01 

COOS 

0703 

01 

GRAFTON 

0741 

02 

MERRIMACK 

0910 

02 

MERRIMACK 

0998 

02 

GRAFTON 

1099 

0? 

GRAFTON 

1187 

01 

GRAFTON 

I   1562,   021  SULLIVAN 

I   159o'   02    GRAFTON 

01'  COOS 

02!  MERRIMACK 

02,  CARROLL 

Oil  COOS 
02    CHESHIRE 
02I  STRAFFORD 
02!  HILLSBORO 
02'  ROCKINGHAM 
01!  COOS 


2  670 

02 

HILLSBORO 

269e 

01 

COOS 

299^ 

01 

COOS 

3024 

02 

CHESHIRE 

3177 

0? 

MERRIMACK 

3162 

0? 

MERRIMACK 

3367 

02 

BELKNAP 

3530 

ni 

GRAFTON 

3656 

HILLSBORO 

3860 

02 

GRAFTON 

4062 

02 

HILLSBORO 

4218 

02 

MERRIMACK 

4234 

0? 

HILLSBORO 

4321 

01 

COOS 

4329 

01 

coos 

4399 

02 

CHESHIRE 

4475 

02 

BELKNAP 

4460 

02 

BELKNAP 

4556 

01 

COOS 

4568 

01 

GRAFTON 

42  19 

42  26 

42  26 

42  13 


42    03 
42    07 

41  40 

42  18 


42  34 
42  17 
42  05 
42    35 


4  42  141 

5  42  I2I 
5»  42 

5   42  29 


4  42    40 

5  42 

! 10   42    42 

;    5  42 

i   10    42 

j      41  42    03 

!     4   42    05 


42  50 
42  27 
42  07 
42  11 
42  32 
42  24 
42  01 
42    25 

42  32 
42  26 
42    31 


42  27 
42  07 
42  27 
42    28 

42    17 

41  54 

42  38 
42  37 
42  11 
42  1 
42  22 
42    10 

5!  42    0 
5{  42    05 

3;  42    I 


43    15 
43    36 

43  62 

44  10 


101  43  0 
4i  43  02 
1    44   47 


43  27 
43  28 
43  26 
43    34 


42  55 

43  331 

43  32| 

44  291 


72  32 

71  53 

71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72  07 

71  07 

71  02 
71 

70  57 

71  00 

71  5 

69  57 

72  59 
72  51 
71    09 

71  41 

72  56 

72  06 
71    35 

70  40 

70  31 

71  10 
71 

71  25 
71  26 
71    69 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
70 

72  36 
72  66 
72  00 
70    li 


70  52 
72  52 

71  10 

72  53 
71  19 
71 

71  34 

70  55 

71  01 

71  31 

70  04 
70    56 

70  55 

72  20 

71  41 

71  13 
70    59 

72  2 
70    49 

73  04 

72  11 

73  18 
72  55 
70 

70  12 
72    17 

71  06 
70  56 
70  3t 
70    62 


72  05 

73  25 
69  59 
71    06 


71  16 

72  15 

73  09 
72  1 
72    42 

72  56 

71     26 

71  19 

73  09 

72  03 

70  40 

71  52 


72    23 

71  38 
71  28 
71  30 
71    07 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 


71  39 

71  27 

71  1 

72  1 
71  40 
71  39 
71  22 


71    56 

71  45 
71  26 
71    31 

71  29 

72  17 
71    28 


Years  of 
record 


600 
440 
160 
1400 
1110 
490 
560 


44  10  71  53; 


Opened 
or  clewed 
during  yr. 


Refer 

to 
tables 


12  3 

12  3 

12  3 

12  3 

12  3 


1    2    3 

1  2  34 
1  2  3  C 
12    3 


12  3 

12  3 

12  3 

12  3 

12  3 


12  3 

12  3 

12  3 

1    2  3   C 


1    2    3 

1    2    3  C 
12    3 


1    2    3   C 
1    2    3 
12   3 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

i 

rernrd 

or  closed 

d 

.S 

1 

1 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

1 

B 
0 

> 
a 

County 

0) 

1 

.2 
> 
£3 

e2 

d, 

> 

to 
tables 

f1 

11 

NEW   HAMPSHIRE 

LEBANON   FAA   AIRPORT 

4656 

02 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

562 

23 

23 

12    3 

LINCOLN 

4732 

02 

GRAFTON 

lot  *.4    03 

71    41 

800 

c 

MAC    DOWELL   0AM 

5013'  02    HlLLSBOBO 

lol  42    64 

71    59 

966 

18 

2         C 

MANCHESTER 

5072    02'  MlLLSBORO 

101   43    00 

71    28 

170 

36 

92 

12    3 

MARLOW 

5150.   OZl  CHESHIRE 

5|   43    07 

72    12 

1180 

17 

2 

HASSABESIC   LAKE 

5211.   02;  HILLSSORO 

10 

42    59 

71    24 

250 

27 

27 

27 

1    2    34 

MILAN    7    NNW 

5400    01     COOS 

1 

44    40 

71     13 

1180 

52 

2 

MILFORD 

5412    02    HILLSBORO 

10 

42    49 

71    39 

300 

24 

2 

MOUNT    SUNAPEE 

5629    02!  MERRIMACK 

6 

43    20 

72    05 

1260 

10 

10 

12    3 

MOUNT    WASHINGTON 

5639    Oi;   COOS 

1 

44    16 

71    18 

6262 

34 

34 

1    2    3   C 

NASHUA    2    NN»i 

5712,  02    HILLSBORO 

10 

42   47 

71    29 

140 

83 

83 

12    3 

NEW    DURHAM    3    NNW 

5760|  02;   STRAFFORD 

10 

43    29 

71    U 

640 

C 

NEWPORT 

5B68j  02     SULLIVAN 

6 

43    22 

72    10 

900 

37 

2 

NORTHWOOD 

6368    02    ROCKINGHAM 

4 

43    12 

71    09 

570 

12 

12 

12    3 

OTTER   BROOK    0AM 

6550    02    CHESHIRE 

42    57 

72    14 

680 

9 

2         C 

PETERBORO   Z    S 

6697    02    HILLSBORO 

10 

42    51 

71    57 

1020 

19 

19 

12    3 

PINKHAM    NOTCH 

6818    Oil  COOS 

13 

44    16 

71     15 

2010 

37 

37 

1    2    3   C 

PITTSBURG   RESERVOIR 

6856;  Oil  COOS 

5 

45    03 

71    23 

1350 

c 

PLYMOUTH   I    E 

02    GRAFTON 

10 

43   46 

71    40 

560 

16 

16 

12    3 

PORTSMOUTH 

5960 

02'  ROCKINGHAM 

43    04 

70    47 

14 

14 

1    2    3 

SOUTH   OANBURY 

7967 

02;  MERRIMACK 

10 

43    30 

71    54 

930 

26 

2 

SOUTH    LYNDEBORO 

021  HILLSBORO 

10'  42    53 

71    47 

646 

24 

2 

SOUTH   WEARE 

Sl'i't 

02I  HILLSBORO 

10    43    03 

71    43 

700 

24 

2 

SUNAPEE 

8502i  02     SULLIVAN 

5i  43    23 

72    05 

1030 

c 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

86391  02    CHESHIRE 

5i   43    00 

72    19 

550 

19 

28 

1    2    3   C 

TAMWORTH    2 

8610    02I  CARROLL 

1° 

43    51 

71    16 

500 

5 

5 

12    3 

WALPOLE    2 

8855    02:  CHESHIRE 

5 

72    26 

430 

16 

2 

WARREN 

8885    Oi     GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

c 

WATERVILLE    VALLEY 

8960    02;  GRAFTON 

10 

43    57 

71    30 

1500 

s 

WEST    RUMNEY 

947ft    01     GRAFTON 

10 

43   48 

71    51 

560 

28 

2 

WHITEFIELD 

9616    01    COOS 

5 

44    23 

71    37 

1080 

28 

2 

WINCHESTER 

9726,  02    CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

450 

C 

WINDHAM 

9740I  02    ROCKINGHAM 

10 

42    47 

71    19 

174 

19 

19 

12    3 

WOLFEBORO 

98661  02 

CARROLL 

10 

43    36 

71    14 

732 

5 

5 

12    3 

WOODSTOCK, 

9940 

02 

GRAFTON 

10 

43    59 

71    41 

720 

25 

25 

12    3 

YORK   POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1510 

36 

2 

RHODE     ISLAND 

BLOCK    ISLAND    W6    AP 

0896.  01 

NEWPORT 

4 

41    10 

71    35 

110 

87 

90 

1    2    3    C 

GREENVILLE 

3306 

01    PROVIDENCE 

4 

41    53 

71    34 

420 

21 

29 

12    3 

KINGSTON 

4266 

01    WASHINGTON 

4 

41    29 

71    32 

100 

78 

78 

11 

1    2    34   G 

NEWPORT 

6215 

01     NEWPORT 

41    31 

71    19 

20 

10 

10 

12    3 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

669B 

01 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    26 

51 

IB 

IB 

1    2    3   C 

WOONSOCKET 

9423 

01 

PROVIDENCE 

4 

41    59 

71    29 

160 

12 

2         C 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    DAM 

0277    03'  WINDHAM 

6 

43    07 

72    48 

1130 

c 

BELLOWS    FALLS 

0499    03'  WINDHAM 

6 

43   06 

72    27 

300 

20 

60 

1    2    3 

BENNINGTON    2    NNW 

0563    02,  BENNINGTON 

8 

42    55 

73    13 

670 

16 

16 

12    3 

BETHEL    <-    N 

0661     01     WINDSOR 

43    53 

72    38 

660 

10 

2 

8L00MF1ELD 

0690    01     ESSEX 

5 

44    47 

71     35 

1040 

59 

60 

1    2    3   C 

BRISTOL 

0922    02    ADDISON 

2 

44    09 

73    05 

560 

2 

2 

12    3 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076    02    CHITTENDEN 

2 

44    26 

73    12 

400 

G 

BURLINGTON   W8    AIRPORT 

1081     02    CHITTENDEN 

2 

44    26 

73   09 

332 

79 

126 

1    2    3   C 

CANAAN 

1213    01    ESSEX 

5 

45    00 

71    32 

1060 

26 

2 

CAVENDISH 

1243   03    WINDSOR 

^ 

43    23 

72    36 

BOO 

62 

63 

1    2    3 

Years  of 

Opened 

d 

record 

or  closed 

i 

(D 

-a 
a 

0 

during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 

> 

County 

1 

1 

■B 

1 

0 

1 

w 

E- 

d 

St 

VERMONT 

CHELSEA 

1360 

01 

ORANGE 

5 

43    58 

72    28 

750 

88 

80 

12    3 

CHITTENDEN 

1433 

02i  RUTLAND 

2 

43    42 

72    57 

1000 

21 

2 

CORINTH 

15651  01    ORANGE 

44     02 

72    17 

1140 

c 

CORNWALL 

1580    02    ADDISON 

43    67 

73    13 

340 

70 

60 

12    3 

DANVILLE 

1715    Oil  CALEDONIA 

72    06 

1390 

12 

2 

DORSET    1    S 

1786    02    6ENN1NGT0N 

43    15 

73    06 

980 

27 

27 

12    3 

ENOSBURG    FALLS 

2769    01     FRANKLIN 

44    5^ 

72    49 

422 

71 

71 

1    2    3 

ESSEX   JUNCTION    I    N 

2843    02.  CHITTENDEN 

44    31 

73    07 

344 

5 

GAYSVILLE 

3268    01    WINDSOR 

43    46 

72    43 

770 

c 

GILMAN 

3341     01     ESSEX 

44    25 

71    43 

850 

36 

2 

GRAFTON 

3400:  03'  WINDHAM 

43    11 

72    37 

1190 

c 

HIGHGATE    FALLS 

39141  02;  FRANKLIN 

44    56 

73   03 

150 

c 

HUNTINGTON   CENTER 

4062!  02    CHITTENDEN 

44     17 

72    58 

700 

12 

2 

MANCHESTER    CENTER 

4882'  02    BENNINGTON 

43     11 

73    02 

860 

13 

2 

MANCHESTER    DEPOT 

4887    02    BENNINGTON 

43     10 

73    03 

700 

c 

MAYS    MILL 

5029    03'  WINDHAM 

42     45 

72    44 

625 

53 

2 

MC     INOOE    FALLS 

5044    01     CALEDONIA 

44    16 

72   04 

460 

7 

35 

1    2    3 

MIDDLESEX 

5132    01    WASHINGTON 

72    41 

459 

46 

46 

12    3 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

5276    01    WASHINGTON 

44    12 

72    34 

1126 

21 

21 

12   3 

MORRISVILLE 

6366    01    LAMOILLE 

44    34 

72    36 

680 

C 

MORRISVILLE    2 

53761  01     LAMOILLE 

44    34 

72    36 

660 

5 

5 

1    2   3 

MOUNT    MANSFIELD 

5416    01     LAMOILLE 

16 

44    32 

72    49 

3950 

14 

14 

1    2    3 

NEWFANE 

5492'  03'  WINDHAM 

43    00 

72    36 

470 

27 

2         C 

NEWPORT 

5542    01     ORLEANS 

72     12 

766 

37 

37 

1    2    3    C 

NORTH    DANVILLE 

5632    01     CALEDONIA 

44    28 

72    07 

1140 

9 

10 

1    2    3    C 

NORTHFIELO 

5733    01    WASHINGTON 

72     39 

780 

79 

79 

1    2    3    C 

NORTH   HARTLAND    dam 

5768    03'  WINDSOR 

43    36 

72    21 

570 

c 

NORTH   SPRINGFIELD   DAM 

6982    03,  WINDSOR 

43    20 

72    30 

560 

c 

PERU 

6336    03    BENNINGTON 

43    14 

72    54 

1660 

26 

2 

PLYMOUTH    UNION 

6446    01,  WINDSOR 

43    32 

72    44 

1220 

12 

2 

READING    HILL 

6746    01    WINDSOR 

43    31 

72    34 

1460 

28 

2 

REA0S6ORO    1    SSE 

6761     03    BENNINGTON 

42    45 

72    56 

1120 

17 

45 

I    2    3 

ROCHESTER 

6893'  01    WINDSOR 

43    51 

72    48 

830 

4 

38 

1    2    3 

RUTLAND 

6996:  02    RUTLAND 

43    36 

72    58 

620 

51 

51 

12    3 

SAINT    ALBANS    SAY 

7026'  02     FRANKLIN 

44   48 

73    10 

110 

10 

10 

12    3 

SAINT    JOHNSBURY 

7064;  01'  CALEDONIA 

44    26 

72    01 

699 

73 

73 

1    2    3   C 

SALISBURY 

7096    02    ADDISON 

43    64 

73    06 

370 

21 

2 

SEARSBUHG    STATION 

7152    03    WINDHAM 

42    52 

72    55 

1560 

42 

2         C 

SOMERSET 

7401.  03    WINDHAM 

42    58 

72    57 

2080 

55 

55 

1    2    3 

SOUTH    LONDONDERRY 

7517.  03:  WINDHAM 

43   n 

72   49 

1030 

28 

2 

SOUTH   NEWBURY 

7546    01     URANGE 

44   03 

72    06 

470 

23 

2 

TOWNSHENO   DAM 

6426    03    WINDHAM 

43    03 

72    42 

510 

c 

TYSON 

8512    01     WINDSOR 

43    27 

72    42 

1070 

c 

UNION    VILLAGE    OAM 

8556    03   ORANGE 

43    48 

72    16 

463 

18 

2         C 

VERNON 

6500    03    WINDHAM 

42    45 

72    31 

225 

17 

69 

12    3 

WAITSFIELD    2    WSW 

8644    01     WASHINGTON 

44    11 

72    51 

820 

12 

2 

WAROSBORO 

8747    03    WINDHAM 

43    03 

72   47 

960 

27 

2 

WATERBURY    1    NNE 

8815    01    WASHINGTON 

44    21 

72    45 

810 

10 

10 

1    2    3 

WEST    BURKE 

9099    01     CALEDONIA 

44    39 

71     59 

900 

19 

37 

\ 

1    2    3 

WHIT  INGHAM    2    W 

97351  03;  WINDHAM 

42    47 

72    55 

1450 

44 

1 

2 

WOODFORD 

9953 

03 

BENNINGTON 

42    53 

93    02 

2240 

2 

JAN 

2 

WOODSTOCK   3   E 

03 

WINDSOR 

_J 

43    38 

72    28 

650 

76 

99| 

_J 

12    3 

J      DRAINAGE  CODE: 


NEW    NAME 
MASSACHUSETTS 
SPRINGFIELD  GEN   ELEC 

CONNECTICUT 

MOODU5    RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA 
BRIDGEWATER 
FORT    KENT 
HAYNESVILLE 

MASSACHUSETTS 

PLAINFIELD 

NEW   HAMPSHIRE 

COLE BROOK    2    E 

DURHAM 

LANCASTER 

RHODP     IglAwn 

WOONSOCKET 


CHANGES    IN   STATION   NAME 
FORMER   NAME 


SPRINGFIELD   ARMORY 
RELOCATION   AND   CHANGES   OF   EQUIPMENT 


DATE    -    1967 


EQUIPMENT   MOVED    60    FEET   1 


EQUIPMENT  MOVED   0.7   MILE    SE 

EQUIPMENT  MOVED   60    FEET    SSW 

EQUIPMENT  MOVED    37    FEET   N 

EQUIPMENT  MOVED   0.3   MILE    SE 


EQUIPMENT   MOVED    15    FEET    E 


EQUIPMENT   MOVED   4,1    MILES    ENE 
F/P   GAGE    COMMISSIONED 
EQUIPMENT   MOVED   0,6   MILE    WNW 


EQUIPMENT   MOVED    1    MILE   S 


AUGUST    5,     1966 
AUGUST    7 
AUGUST    B 
AUGUST    6 


JULY    26,     1961 


NOVEMBER   20 


REFERENCE      NOTES 


NEW    ENGLAND 
1967 


Additional    Information   regarding   the   climate   of    New   England  may   be   obtained   by  writing    to   the    Environmental    Science    Services   Administration   State   Cllmatologlst 
for   Northern   and   Central   New    England    (Maine,    New   Hampshire,    Vermont,    and   Massachusetts)    at    Room    1000,    U.S. Custom  House,    Boston,    Massachusetts    02109,    or   to   the 
Environmental    Science    Services    Administration   State   Cllmatologlst    for    Southern   New    England    (Connecticut    and   Rhode    Island)    at    Box   U-87,    University   of 
Conaecticut,    Storrs,    Connecticut    06268,    or    to  any   Weather   Bureau   Office   near   you.    Additional   precipitation   data   are   contained   In    "HOURLY  PRECIPITATION   DATA 
NEW    ENGLAND". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  In 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  sUtions  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  ir^this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Mount  Washington,  New  Hampshire,   and  Mount  Mansfield,   Vermont,  not  used  in  computing  averages  for  divisions. 

No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month,      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.       Data  will  be  published  in  the  July  or  August,   or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. . 
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